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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 


MINISTERO DELLA SANITÀ 
DECRETO 29 luglio 1999. 


Elenco dei prodotti medicinali autorizzati all’immissione in commercio alla data del 1° luglio 
1999. 


IL DIRETTORE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO VALUTAZIONE MEDICINALI E FARMACOVIGILANZA 


Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, in particolare Part. 17; 


Visti i pareri CUF dell’8-9 settembre 1998, 22-23 settembre 1998 e 10-11 novembre 1998, sull’attri- 
buzione della classificazione Anatomica-Terapeutica-Chimica (ATC) dell’Organizzazione mondiale della 
sanità, Centro collaborativo di metodologia statistica applicata ai farmaci di Oslo, ai farmaci autorizzati; 

Ritenuto necessario provvedere ad una ricognizione delle autorizzazioni rilasciate a seguito di proce- 
dure europee e ad identificare tali prodotti inserendo dopo il numero di autorizzazione all’immissione in 
commercio rispettivamente la sigla «/M» per autorizzazioni rilasciate con procedure di mutuo riconosci- 
mento e la sigla «/E» per le autonzzazioni rilasciate a seguito di procedura centralizzata; 

Ritenuto di dover predisporre un elenco dei prodotti cedibili in farmacia senza prescrizione medica; 


Ritenuto necessario indicare i prodotti medicinali la cui autorizzazione all’immissione in commercio 
risulta sospesa alla data del 1° luglio 1999; 


Considerato che per motivi tecnici non si è potuto provvedere nel 1997 e 1998 alla pubblicazione dei 
prodotti medicinali nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica con le cadenze previste dall’art. 17 sopra 
citato; 


Decreta: 
Art. 1. 


Alla data del 1° luglio 1999, le specialità medicinali autorizzate all’immissione in commercio sono 
quelle di cui all’allegato 1, i prodotti medicinali a denominazione generica autorizzati all'immissione in 
commercio, alla stessa data, sono quelli di cui all’allegato 2 del presente decreto. 


I prodotti medicinali di cui agli allegati 1 e 2 disponibili in farmacia alla data del 30 maggio 1999 e 
cedibili senza prescrizione medica sono quelli di cui all’allegato 3. 


I prodotti medicinali la cui autorizzazione risulta sospesa alla data del 1° luglio 1999 sono quelli di 
cui all’allegato 4. 


Gli elementi identificativi dei titolari dell’autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti 
medicinali di cui al primo comma sono riportati nell’allegato 5 del presente decreto. 


Gli allegati da 1, 2, 3, 4 e 5 al presente decreto fanno parte integrante dello stesso. 


Art. 2. 


I titolari dell’autorizazione all'immissione in commercio sono tenuti a comunicare, entro sessanta 
giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al Mini- 
stero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza - Unità opera- 
tiva servizio informativo, eventuali discordanze di quanto riportato negli allegati al presente decreto 
rispetto al contenuto dei relativi provvedimenti autorizzativi, allegando copia degli stessi. 


Roma, 29 luglio 1999 


Il direttore generale: MARTINI 


20-8-1999 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 195 


LEGENDA 


‘Medicina i Non soggetti a prescrizione medica - Medicinali di Automedicazione (art.3 :OTC 
DL. vo 539/92) 


‘Medicinali soggetti a prescrizie one med Ì : 
:Medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art.5 D.L.vo 


:539/92) 


per volta (art. và ; 


Cna! A pre 
! Medicinali soggetti a presci 
D. L.vo 539/92) 


‘Medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso ‘OSP 
i assimilabile (art.9 D.L.vo 539/92) Sii Bic 
‘Medicinale utilizzabile unicamente dallo Specialista (art.10 D. .L.vo 539/92) i iIMSP 


2. 
La colonna denominata “in Farmacia” indica che il prodotto risulta (nei sistemi di 


monitoraggio a disposizione ) venduto in farmacie aperte al pubblico nel periodo 1 
gennaio1999- 30 maggio 1999- 
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ALLEGATO I 
SPECIALITA MEDICINALI AUTORIZZATE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO 
ALLA DATA DEL 1° LUGLIO 1998 
| ABACIN ‘ Codice AIC Dossier Specialità: 022994 
| | dataprimaregistrazione specialità: 30/0876 —DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BENEDETTI S.PA. j 
L pere a 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022994 014 20 COMPRESSE A A RR JOlEEOI 30/08/76 RA 
022994 026 BB 20 COMPRESSE (6; RR JO1EEOI 30/08/76 DG 
022994 038 FLACONE SCIROPPO 100 ML Cc RR JO1EEO1 30/08/76 2] 
022994 040 BB 10 SUPPOSTE Cc RR JO1EEO1 05/12/83 U 
022994 053 10 SUPPOSTE A A RR JO1EE01 05/12/83 nz) 
022994 065 FORTE 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 100 ML A RR JO1EE01 05/12/83 vi 
| ABECOREX Codice AIC Dossier Specialità: 027312 
| data prima registrazione specialità: 30/03/99 Data Rinnovo Titolare AIC: ASTRA FARMACEUTICI S.P.A. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027312 014 28 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG A RR C07AB08 30/03/99 O 
| ABELCETO do i = _ l Codice AIC Dossier Specialità: 033002 | 
o data prima registrazione specialità: 19/02/97 Data Rinnovo Titolare AIC: THE LIPOSOME COMPANY LIMITED 
i N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033002 015 /M 10 FLACONI SOSP. E.V. 20 ML + 10 AGHI H OSP J02AA01 19/02/97 O 
‘ ABETOL Codice AIC Dossier Specialità: 024480 
data prima registrazione specialità: 25/06/81 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024480 016 50 COMPRESSE 100 MG (o) RR CO7AGO1 25/06/81 C) 
024480 030 50 COMPRESSE 200 MG A RR C07AG01 25/06/81 DC) 
| ABEX Ò Codice AIC Dossier Specialità: 026465 
data prima registrazione specialità: 30/04/87 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMILA FARMACEUTICI MILANO S.R.L. 
Î va: ble ; RE ui o mi 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026465 017 30 COMPRESSE Cc OTC A02AF02 30/04/87 0) 
| ABIDEC Codice AIC Dossier Specialità: 004097 
! data prima registrazione specialità: 23/10/50 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. 
) 4 2 > santi 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
004097 010 GOCCE ORALI 10 ML Cc SP ALIBA 23/10/50 97 
| ABIOCEF n È Codice AIC Dossier Specialità: 033044 
data prima registrazione specialità: 30/06/99 —Data Rinnovo Titolare AIC: NCSN FARMACEUTICI S.R.L. 
N° AICO “Confezione se î Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033044 013 "500" 1 FLAC.NO POLVERE SOLUZ INIETT 500 MGIM A RR J01DA17 30/06/99 I] 
+ FIALA SOLV 
033044 025 "1000" 1 FLAC.NO POLVERE SOLUZ INIETT 1000 MG A OSP J01DA17 30/06/99 e] 
IM + FIALA SOLV 
| ABIOSTIL Codice AIC Dossier Specialità: 010772 
data prima registrazione specialità: 28/01/56 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO CHIMICO DECA DR.CAPUANI S.R.L. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
010772 022 POMATA RINOLOGICA10 G Cc RR RO1AX30 15/04/59 br; 
ACCOLEIT Codice AIC Dossier Specialità: 031964 
data prima registrazione specialità: 06/08/98 =—DataRinnovo Titolare AIC: ZENECA S.P.A. 


N°AIG Confezione Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
031964 012 "20MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" BLISTER CC RR R03DC01 06/08/98 br. 
28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 
031964 024 "40MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" BLISTER C RR R03DC01 06/08/98 7 


28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 
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ACCUPRIN Codice AIC Dossier Specialità: 027217 
data prima registrazione specialità: 02/05/89 =Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PARKE DAVIS SPA | 

N° AIC Confezione G Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027217 013 28 COMPRESSE 5 MG A RR C09AA0G 02/05/89 vi 
027217 025 28 COMPRESSE 10 MG Cc RR C09AA06 02/05/89 Ci 
027217 037 14 COMPRESSE 20 MG A RR C09AA06 02/05/89 vi 
027217 076 5 FIALE 5 MG/5 ML H OSP C09AA06 19/06/98 i} 
027217 088 10 FIALE $ MG/5 ML H OSP C09AA06 19/06/98 i] 

| ACCURETIC Codice AIC Dossier Specialità: 028295 
data prima registrazione specialità: 01/02/93 = DataRinnovo 01/02/98 Titolare AIC: PARKE DAVIS SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028295 018 14 COMPRESSE 20 MG + 12,5 MG A RR C09BA06 01/02/93 
028295 020 14 COMPRESSE 20 MG + 6,25 MG A RR C09BA06 11/10/95 O 

ACCUSITE 7 Codice AIC Dossier Specialità: 032276 
data prima registrazione specialità: 17/09/98 Data Rinnovo Titolare AIC: MATRIX PHARMACEUTICAL LIMITED 
ia È ai pa AI ba i. - Si > J 

N° AIC Confezione Fascia SSN ‘Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032276 014 GEL INIETT 1 KIT 1 ML Cc OSP LO1BC02 17/09/98 

i ACECOR Codice AIC Dossier Specialità: 024710 
data prima registrazione specialità: 19/05/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SOCIETA PRODOTTI ANTIBIOTICI SPA 

È 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024710 016 30 COMPRESSE 200 MG Cc RR 007AB04 19/05/82 
024710 028 50 COMPRESSE 200 MG Cc RR C07AB04 19/05/82 LU] 
024710 030 "400" 30 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 400 MG A RR 007AB04 11/12/98 FO] 

i ACEDIUR Codice AIC Dossier Specialità: 025767 | 
data prima registrazione specialità: 01/04/87 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A.MENARINI INDUSTRIE SUD | 
DeD i ME tar s _ j 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025767 017 12 COMPRESSE A RR CO9BA0I 01/04/87 
025767 029 "MITE" 12 COMPRESSE A RR C09BA0I 02/01/90 E] 

{ ACEF na n “Codice AIC Dossier Specialità: 023873 | 
data prima registrazione specialità: 07/12/81 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: EUROFARMACO S.R.L. | 

“— N°AIC Confezione n Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
023873 033 1 FLAC. IM 1G+ 1 FIALA 4 ML A RR J01DA04 07/12/81 

‘ ACELLUVAX Codice AIC Dossier Specialità: 028274 

Î data prima registrazione specialità: 01/12/92 = DataRinnovo 01/12/97 Titolare AIC: CHIRON S.P.A. 

L 33 } 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028274 013 FIALA-SIRINGA PRONTO USO 0,5 ML Cc RNR 307A302 01/12/92 97] 
028274 025 ì FIALA 0,5 ML (6: RINR 107A302 01/12/92 DG 

Î ACEMIX Codice AIC Dossier Specialità: 026357 

| data prima registrazione specialità: 27/04/87 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BIOPROGRESS S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026357 020 30 CAPSULE 60 MG A 66 RR MOI1ABII 27/04/87 
026357 032 30 BUSTINE 60 MG A 66 RR M01AB11 28/10/94 O 

ACEPLUS Codice AIC Dossier Specialità: 026067 
data prima registrazione specialità: 01/04/87 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRISTOL MYERS SQUIBRB S.P.A. 

L 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026067 013 12 COMPRESSE A RR CO9BAOI 01/04/87 
026067 025 "MITE" 12 COMPRESSE A RR C09BA0I 02/01/90 Yz 

| ACEPRESS Codice AIC Dossier Specialità: 025812 

| data prima registrazione specialità: 23/02/87 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A. 

L 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025812 052 "25 MG COMPRESSE" BLISTER 50 COMPRESSE A RR C09AA0I 01/06/95 yi 
025812 064 "50 MG COMPRESSE" BLISTER 24 COMPRESSE A RR COSAAO01 01/06/95 ZI 
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| ACEQUIDE Codice AIC Dossier Specialità: 028317 
data prima registrazione specialità: 25/01/93 Data Rinnovo 25/01/98 Titolare AIC: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.PA. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028317 016 14 COMPRESSE (20 MG + 12,5 MG) A RR CO9BA0G 25/01/93 Mi 
028317 028 14 COMPRESSE 6,25 MG A RR C09BA06 31/12/94 DÌ 
ACEQUIN ca Codice AIC Dossier Specialità: 027230 | 
data prima registrazione specialità: 02/05/89 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | 
li 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027230 010 28 COMPRESSE S MG A RR C09AA06 02/05/89 
027230 022 28 COMPRESSE 10 MG Cc RR C09AA06 02/05/89 U 
027230 034 14 COMPRESSE 20 MG A RR COIAA06 02/05/89 Mi 
027230 061 IV 5 FIALE 5 MG/S ML H OSP C09AA06 27/10/97 U 
027230 073 IV 10 FIALE 5 MG/5 ML H OSP CO9AA0G 27/10/97 O 
| ACESAL Codice AIC Dossier Specialità: 004422 
| data prima registrazione specialità: 20/12/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GEYMONAT SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
004422 034 14 COMPRESSE 300 MG Cc OTC NO2BA01 11/08/88 
004422 046 42 COMPRESSE 300 MG Cc OTC N02BA01 11/08/88 wi 
ACESISTEM Codice AIC Dossier Specialità: 027395 | 
data prima registrazione specialità: 02/11/89 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027395 021 "20 MG + 12,5 MG COMPRESSE" BLISTER 14 A RR C09BA02 28/02/90 Mi 
COMPRESSE 
ACETAMOL Codice AIC Dossier Specialità: 023475 | 
data prima registrazione specialità: 07/10/76 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ABIOGEN PHARMA S.P.A. | 
Ì ln, ne 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023475 041 GRANULARE EFFERV.10 BUSTINE Cc SP NO2BEO1 07/10/76 Mi 
023475 054 20 COMPRESSE 500 MG Cc SP NO2BEO1 28/07/83 Mi 
023475 066 AD 10 SUPPOSTE c SP NO2BE01 28/07/83 Sv] 
023475 078 BB 10 SUPPOSTE Cc SP NO2BEO1 28/07/83 ZI 
023475 080 10 PRIMESUPPOSTE Cc SP NO2BEO1 28/07/83 7 
023475 092 BB SCIROPPO 100 ML E SP NO2BEO1 28/07/83 Wi 
ACICLIN Codice AIC Dossier Specialità: 028614 | 
data prima registrazione specialità: 28/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOTERAPICO ITALIANO SPA | 
N° AIC Confezione ” Fascia SSN Dispensazione ——ATC Registrazione inFammacia 
028614 042 25 COMPRESSE 200 MG A RR JOSABO1 23/03/95 Mi 
028614 055 25 COMPRESSE 400 MG A RR JOSAB01 23/03/95 Wi 
028614 067 CREMA3G Cc RR D06BB03 23/03/95 a 
[ ACICLOVIR BAYER Codice AIC Dossier Specialità: 029350 
| data prima registrazione specialità: 17/12/98 =—DataRinnovo Titolare AIC: BAYER S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029350 042 TUBO 3 G CREMA USO CUTANEO 5% Cc RR DO6BB03 17/12/98 
| ACICLOVIR DOROM i Codice AIC Dossier Specialità: 028467 
«data prima registrazione specialità: 22/03/93 = DataRinnovo 22/03/98 Titolare AIC:- DOROM S.R.L. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028467 025 POMATA G 10 5% Cc RR DO06BB03 22/03/93 
028467 037 25 COMPRESSE 400 MG A RR JOSABO1 22/03/93 À9 
028467 049 1 FLAC. SCIROPPO 100 ML 8% A RR J0SAB01 17/06/96 7 
028467 052 25 COMPRESSE 800 MG A RR J05ABO1 17/06/96 by] 
! ACICLOVIR RECOFARMA Codice AIC Dossier Specialità: 032809 | 
| data primaregistrazione specialità: 30/09/98 Data Rinnovo Titolare AIC- RECOFARMA S.R.L. | 
E. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032809 016 25 COMPRESSE 200 MG A RR JOSABOI 30/09/98 LU 
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032809 028 25 COMPRESSE 400 MG A RR JOSABO1 30/09/98 Da 
032809 030 FLACONE 100 ML SOSP ORALE 8% A RR JOSABO1 30/09/98 C 
032809 042 TUBO CREMA 3G Cc RR DO06BB03 30/09/98 ss 
032809 055 TUBO CREMA 10 G Cc RR DO6BB03 30/09/98 G 

!ACICLOVIR RECORDATI OT ac Codice AIC Dossier Specialità: 032307 
+ data prima registrazione specialità: 30/09/98 Data Rinnovo Titolare AIC: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. 
"N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032307 011 "200 MG COMPRESSE" BLISTER 25 COMPRESSE A RR J05AB01 30/09/98 
032307 023 "400 MG COMPRESSE" BLISTER 25 COMPRESSE A RR JOSABO1 30/09/98 O 
032307 035 "8% SOSPENSIONE ORALE” 1 FLACONE 100 ML A RR 3105AB01 30/09/98 O 
032307 047 "5% CREMA" 1 TUBO DA 3 G Cc RR D06BB03 30/09/98 O 
032307 050 "5% CREMA" 1 TUBO DA 10G Cc RR D06BB03 30/09/98 GU 
| ACIDO ACETILSALICILICO C.ERBA Codice AIC Dossier Specialità: 004929 | 
I data prima registrazione specialità: 21/09/79 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
004929 028 2 COMPRESSE 500 MG Cc OTC N0O2BAO0i 02/08/91 
I ACIDRINE Codice AIC Dossier Specialità: 023447 
data prima registrazione specialità: 30/12/80 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SOLVAY PHARMA S.A. 
+ 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023447 016 40 COMPRESSE C RR AO2AX 30/12/80 
TACIDYLUNA nedne n Codice AIC Dossier Specialità: 008195 
data prima registrazione Specialità: 10/09/66 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO ITALIANO FERMENTI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
008195 024 IV 10F10MLIG Cc RR A11GA01 10/09/66 O 
ACILEN Codice AIC Dossier Specialità: 029065 
data prima registrazione specialità: 09/08/96 Data Rinnovo Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOTERAPICO ITALIANO SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029065 012 S FIALE LIOF.500 MG+5 F.SOLV. Cc RR NO6BX12 09/08/96 LU] 
029065 024 30 COMPRESSE 500 MG c RR NO6BX12 09/08/96 L) 
029065 036 20 BUSTINE 500 MG Cc RR NO6BX12 09/08/96 DI 
029065 048 SOLUZ.ESTEMP.GOCCE FL.12,316 G Cc RR NO6BX12 09/08/96 i 
ACINTOR Codice AIC Dossier Specialità; 026049 
data prima registrazione specialità: 14/11/85 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: HOECHST PHARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026049 027 16 CONFETTI 1 MG % RR JO7AX 14/11/85 
ACIPEM Codice AIC Dossier Specialità: 025032 
data prima registrazione specialità: 18/06/83 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: FARMACEUTICI CABER S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025032 018 20 CAPSULE 400 MG A RR G04AB03 18/06/83 Mi 
f 
ACIRIL Codice AIC Dossier Specialità: 023359 
data prima registrazione specialità: 12/08/76 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: L. MOLTENI E C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO 
l S.P.A. —_ 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023359 058 30 COMPRESSE 500 MG A 66 RR MO1AEOI 11/05/82 
023359 110 6 FIALE LIOF 400 MG+ 6 FIALE 3 ML A RR MOIAEO1 11/05/82 O 
023359 173 10 SUPPOSTE 500 MG Cc RR MO1AEO01 11/05/82 O 
023359 185 GEL 50G 10% Cc RR M02AA13 21/08/89 DU] 
| ACLONIUM Codice AIC Dossier Specialità: 031830 
data prima registrazione specialità: 04/08/95 Data Rinnovo Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031830 019 SO CAPSULE 100 MG A 67 RR N03AX12 04/08/95 Mi 
031830 021 SO CAPSULE 300 MG A 67 RR NO3AX12 04/08/95 ai 
031830 033 30 CAPSULE 400 MG A 67 RR .N03AX12 04/08/95 Vi 


ARS 1; pre 


20-8-1999 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 195 
: ACLOTAN “Codice AIC Dossier Specialità: 029023 | 
! dataprima registrazione specialità: 31/05/99 —Data Rinnovo Titolare AIC: VECCHI & C PIAM S.A.PA. | 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029023 013 "100 MG" 10 FIALE SOLUZ INIETT 100 MG/2 ML H OSP 31/05/99 
029023 025 "200 MG" 6 FIALE SOLUZ INIETT 200 MG/2 ML H OSP 31/05/99 O 
029023 037 "300 MG" 4 FIALE SOLUZ INIETT 300 MG/3 ML H OSP 31/05/99 DU) 
: ACNEASI Codice AIC Dossier Specialità: 022498 
| dataprimaregistrazione specialità: 19/05/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: DERMALIFE S.P.A. 
I 3 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022498 024 CREMA 100 G Cc RR DIOAX 19/05/82 
{ ACNEZAIC ù "Codice AIC Dossier Specialità: 027863 | 
data prima registrazione specialità: 21/12/90 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RESTIVA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027863 012 CREMA 30 G Cc OTC DI0AX03 -21/12/90 
ACNIDAZIL Codice AIC Dossier Specialità: 026013 
data prima registrazione specialità: 31/07/86 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ITALCHIMICI SPA 
N° AIC Confezione ” Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026013 019 CREMA 30G Cc RR DIOAES1 31/07/86 j 
‘ ACROMICINA I È Codice AIC Dossier Specialità: 008634 
data prima registrazione specialità: 24/11/60 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WYETH LEDERLE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
008634 026 AD 16 CAPSULE 250 MG Cc RR JO1AA07 24/11/60 
008634 077 CON IDROCORTISONE POMATA DERM 20 G Cc RR DO7CAO0I 03/05/71 L_] 
008634 089 CON IDROCORTISONE POMATA OFT 2,5 G c RR S01CA03 24/11/60 LI] 
008634 139 SOSPENSIONE OL. 6 ML OFTALMICA Cc RR SO1AA09 20/04/70 Lo 
| ACTAL i Codice AIC Dossier Specialità: 016966 
data prima registrazione specialità: 18/05/60 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MAGGIONI S.P.A. 
Ì 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
016966 018 16 COMPRESSE Cc OTC A02AB 18/05/60 
016966 020 48 COMPRESSE Cc OTC A02AB 18/05/60 j 
ACTHIB ” i Codice AIC Dossier Specialità: 028473 
data prima registrazione specialità: 28/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: PASTEUR MERIEUX MSD S.N.C. 
N° AIC Confezione ” ” Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028473 015 IM 1 DOSE LIOFILIZZATA Cc RR J07AGS1 28/10/94 Mi 
ACTICOLIN selanii Codice AIC Dossier Specialità: 026831 
| data primaregistrazione specialità: 01/03/89 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: UPSAMEDICA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026831 040 5 FIALE 500 MG 4 ML Cc RR NO6BX06 01/03/89 
026831 065 3 FIALE 1000 MG 4 ML C RR NO6BX06 01/03/89 2] 
ACTICROM Codice AIC Dossier Specialità: 029071 
data prima registrazione specialità: 25/09/98 Data Rinnovo Titolare AIC: FRANCIA FARMACEUTICI INDUSTRIA FARMACO 
BIOLOGICA S.R.L. Ò 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029071 014 COLLIRIO 1 FLACONE 10 ML Cc RR S01GX01 25/09/98 
' ACTIDIL Codice AIC Dossier Specialità: 018286 
data prima registrazione specialità: 23/03/61 DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WARNER LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE 
1 S.COM.PA. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
018286 068 CREMA 20 G (o) OTC DO4AA 10/04/95 
ACTIDOSE AQUA i fap Codice AIC Dossier Specialità: 029496 
data prima registrazione specialità: 29/11/95 Data Rinnovo Titolare AIC: VEGA S.R.L. 
N° AIC Confezione S i Fascia SSN Dispensazione ATA Registrazione in Farmacia 


== 


20-8-1999 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n, 195 
029496 015 FLAC. ORALE 180 ML 25 G/120 ML Cc SP A07BA01 29/11/95 O 
ACTIFED Codice AIC Dossier Specialità: 018723 | 
| data prima registrazione specialità: 20/10/62 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WARNER LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE | 
i S.COM.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
018723 080 12 COMPRESSE Cc OTC RO1BAS2 10/04/95 b 
018723 092 SCIROPPO 100 ML Cc OTC RO1BAS2 10/04/95 ENz 
{ ACTIFED COMPOSTO Codice AIC Dossier Specialità: 021102 | 
| dataprimaregistrazione specialità: 08/04/69 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WARNER LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE | 
S.COM.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021102 037 SCIROPPO 100 ML c OTC ROSDA20 10/04/95 i 
{ ACTIFED NASALE I Codice AIC Dossier Specialità: 028139 
data prima registrazione Specialità: 13/03/92 Data Rinnovo 13/03/97 Titolare AIC: WARNER LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE 
L i S.COM.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028139 032 NEBULIZZATORE 15 ML Cc OTC ROI1AA05 10/04/95 
| ACTIFERRO Codice AIC Dossier Specialità: 018437 
data prima fegistrazione Specialità: 16/01/61 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LAMPUGNANI FARMACEUTICI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
018437 032 10 FLACONCINI 10 ML Cc RR B03AB 13/06/92 
| ACTIGRIP s se È cai Codice AIC Dossier Specialità: 024823 | 
data prima registrazione Specialità: 29/03/83 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WARNER LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE 
Pi CEI S.COM.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024823 066 12 COMPRESSE c OTC R01BAS2 10/04/95 
024823 078 SCIROPPO 100 ML Cc OTC RO1BA52 10/04/95 M 
ACTILYSE Codice AIC Dossier Specialità: 026533 
data prima régistrazione specialità: 26/09/88 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026533 048 IV FL. LIOF. 50 MG + FL. SOLV. 50 ML Cc OSP B01AD02 20/04/95 
026533 051 TV FL. LIOF. 20 MG + FL. SOLV. 20 ML Cc OSP B01AD02 20/04/95 O 
| ACTIMAG "Codice AIC Dossier Specialità: 028438 | 
1 data prima registrazione specialità: 28/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: LABORATORI FARMACEUTICI VITA S.R.L. | 
N° AIC Confezione i © Fascia SSN Dispensazione =—ATC — Registrazione inFarmacia 
028438 012 20 BUSTINE ORALI GRAN. 2,25 G Cc RR A12CC08 28/10/94 Pe, 
‘ ACTIOL Codice AIC Dossier Specialità: 012401 
data prima registrazione specialità: 13/04/57 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA'IGIENICO 
tei dirai da 3 TERAPEUTICHE S.RL. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
012401 016 AEROSOL 6 BUST.0,25 G + 6 FSOLV Cc SP ROSCB 12/02/85 
012401 028 AD 8 SUPPOSTE Cc SP ROSCB 12/02/85 Yz 
012401 030 BB 8 SUPPOSTE Cc SP ROSCB 12/02/85 O 
012401 042 24 CONFETTI Cc SP ROSCB 12/02/85 Mi 
ACTIPLAS Codice AIC Dossier Specialità: ‘026963 
data prima registrazione specialità: 26/09/88 = DataRinnovo 01/06/95 7itolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026963 049 IV FL. LIOF. 50 MG + FL. SOLV. 50 ML Cc OSP B01AD02 01/06/95 U 
026963 052 IV FL. LIOF. 20 MG + FL. SOLV. 20 ML Cc OSP B01AD02 01/06/95 DJ 
‘ ACTISITE j ì TTT Codice AIC Dossier Specialità: 027792! 
I dataprimaregistrazione specialità: 19/10/92 Data Rinnovo 19/10/97 Titolare AIC: ALZA LIMITED Î 
— N*AIC “ Confezione 0 TTT" Fascia SSN" Dispensazione — ATC Registrazione inFammacia 
027792 011 /M 10 FIBRE 23 CM Cc MSP. A01AB13 19/10/92 DU 


odo 
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027792 035 /M 2 FIBRE 23 CM Cc MSP A01AB13 07/05/96 Li 
027792 047 /M S FIBRE 23 CM Cc MSP A01AB13 07/05/96 LÌ 
‘ACTISOUFRE © uri “————— Codice AIC Dossier Specialità: ‘028220 
data prima registrazione specialità: 17/04/93 = DataRinnovo 17/04/98 Titolare AIC: LABORATOIRES SEROLAM 
CONAICO Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028220 010 30 FIALOIDI 10 ML Cc RR ZIZ2Z 17/04/93 L) 
! ACTIVAROL n “Codice AIC Dossier Specialità: 008315 
Î data prima registrazione specialità: 24/10/58 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. 
IN°AIC O Confezione l Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
008315 071 AD 14 FIALE ORALI 10 ML Cc OTC A13A 17/12/87 RA 
008315 083 BB 14 FIALE ORALI 5 ML Cc OTC A13A 17/12/87 Mi 
008315 095 AD 30 FIALE ORALI 10 ML Cc OTC A13A 17/12/87 MI 
| ACTIVELLE Codice AIC Dossier Specialità: 034117 
data prima registrazione specialità: 05/11/98 —DataRinnovo Titolare AIC: NOVO NORDISK FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
034117 010 /M_ 28 COMPRESSE FILMRIVESTITE Cc RNR G03FA01 05/11/98 Mi 
034117 022 /M 3X 28 COMPRESSE FILMRIVESTITE Cc RNR G03FAO01 05/11/98 DL] 
Da - BR si POTE cadi 3 si 
ACTOMIN Codice AIC Dossier Specialità: 027566 Hi 
data prima registrazione specialità: 28/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: FRANCIA FARMACEUTICI INDUSTRIA FARMACO 
200 d. = — BIOLOGICA S.R.L. H 
N° AIC “Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027566 025 INIETT. 5 FIALE 500 MG Cc RR NO6BX06 28/10/94 U 
027566 037 INIETT. 3 FIALE 1000 MG Cc RR NO6BX06 28/10/94 N] 
{ ACTOSOLV Codice AIC Dossier Specialità: 026062 
| dataprimaregistrazione specialità: 30/07/87 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BEHRINGWERKE AG 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026062 036 IV 1 FLACONE LIOF 25000 UI H OSP B01AD04 25/06/90 CÌ 
026062 048 IV 1 FLACONE LIOF 100000 UI H OSP B01AD04 25/06/90 O] 
026062 051 IV 1 FLACONE LIOF 600000 UI H OSP B01AD04 25/06/90 DU] 
| ACTRAPHANE HM : ° Codice AIC Dossier Specialità: 027563 _] 
1 Ò 
data prima registrazione specialità: 02/05/90 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVO NORDISK AIS 
È N° AIC Confezione i © Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027563 030 30/70 1 FLAC. 10 ML 40 UI/ML A RR A10ADO1 29/01/92 yi 
027563 042 30/70 PENFIL 5 TUBOFIALE 150 Ul/1,5 ML A RR A10ADO1 30/04/92 97] 
027563 055 10/90 PENFIL 5 TUBOFIALE 150 U1/1,5 ML A RR A10ADOI 30/04/92 Mi 
027563 067 20/80 PENFIL 5 TUBOFIALE 150 Ul/1,5 ML A RR A10ADO1 30/04/92 MI 
027563 079 40/60 PENFIL $ TUBOFIALE 150 UI/1,5 ML A RR AI0ADO1 30/04/92 97] 
027563 081 50/50 PENFIL 5 TUBOFIALE 150 UI/1,5 ML A RR AI10ADO1 30/04/92 
027563 093 30/70 HM NOVOLET 5 TUBOFIALE 1,5 ML100 UI Cc RR A10ADO1 28/10/94 zi 
027563 105 10/90 HM NOVOLET 5 TUBOFIALE 3 ML 100 UI Cc RR AI10ADO1 28/10/94 i 
027563 117 20/80 HM NOVOLET S TUBOFIALEF 3 ML 100 UI c RR AI10ADO1 28/10/94 3% 
027563 129 30/70 HM NOVOLET 5 TUBOFIALE 3 ML 100 UI Cc RR A10ADO1 28/10/94 O 
027563 131 40/60 HM NOVOLET 5 TUBOFIALE 3 ML 100 UI Cc RR A10ADOI 28/10/94 7 
027563 143 50/50 HM NOVOLET 5 TUBOFIALE 3 ML 100 UI Cc RR A10ADO1 28/10/94 Mi 
027563 156 30/70 HM 100 UI/ML 1 FLAC.10 ML Cc RR A10ADO1 28/10/94 U 
027563 168 10/90 HM PENFILL 5 TUBOFIALE 3 ML 100 UI/ML A RR A10AD0O1 28/10/94 U 
027563 170 20/80 HM PENFILL 5 TUBOFIALE 3 ML 100 UI/ML A RR AI0ADOI 28/10/94 U 
027563 182 30/70 HM PENFILL 5 TUBOFIALE 3 ML 100 U!/ML A RR A10ADOI 28/10/94 si 
027563 194 40/60 HM PENFILL 5 TUBOFIALE 3 ML 100 UI/ML A RR A10ADO1 28/10/94 O 
027563 206 50/50 HM PENFILL 5 TUBOFIALE 3 ML 100 UI/ML A RR A10ADO1 28/10/94 Hi 
027563 218 50/50 1 FLACONE 10 ML 100UI/ML (Gi RR AI0ADO] 19/02/97 Ul 
ACTRAPID HM Codice AIC Dossier Specialità: 027559 


data prima registrazione specialità: 02/05/90 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVO NORDISK A/S 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 


ia 
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027559 018 /M 1 FLAC. 10 ML 40 UL/ML A RR A10AB01 02/05/90 À 
027559 020 /M _"PENFILL" 5 TUBOFIALE 150 U1/1,5 ML A RR A10AB01 02/05/90 vi 
027559 032 /M_ NOVOLET 100 UI 5 TUBOFIALE 1,5 ML Cc RR A10AB01 28/10/94 br 
027559 044 /M_1 FLACONE 10 ML 100 Ul/ML Cc RR A10AB01 28/10/94 M 


is Codice AIC Dossier Specialità: 028840 
data prima registrazione specialità: 28/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: BAYER S.P.A. I 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028840 015 20 COMPRESSE 25 MG Cc RR M01AE03 28/10/94 L] 
028840 027 10 COMPRESSE 25 MG Cc RR MO1AE03 28/10/94 G 
028840 039 20 COMPRESSE 12,5 MG Cc RR MO1AE03 28/10/94 Gg 
028840 041 10 COMPRESSE 12,5 MG Cc RR M01AE03 28/10/94 O 
028840 054 GEL TUBO 50 G 2,5% Cc SP M02AA10 02/09/96 O 
028840 066 1 FLAC GOCCE ORALI SOLUZ 10 ML 5% (6) RR M02AA10 14/04/98 O 


ACULAR Codice AIC Dossier Specialità: 033222 


| data prima registrazione specialità: 28/0297 Data Rinnovo Titolare AIC: ALLERGAN S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033222 011 /M_1 FLACONE COLLIRIO 3 ML Cc RR S01BC0S 28/02/97 
033222 023 /M_ 1 FLACONE COLLIRIO 5 ML B RR S01BC0S 28/02/97 % 
033222 035 /M 1 FLACONE COLURIO 10 ML (0) RR S01BC05 28/02/97 O 
| ACUMAX ” x Codice AIC Dossier Specialità: 028578 
data prima registrazione specialità: 28/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: MAX FARMA SRL 
N° AIC Confezione a ©“ — Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028578 019 1 FLAC.INO LIOF + FLACONE SOLV H OSP BO1AC09 28/10/94 O 
ACUTIL FOSFORO Codice AIC Dossier Specialità: 018647 
data prima registrazione specialità: Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
018647 014 26 COMPRESSE (o) OTC A13A 27/02/61 
018647 026 50 COMPRESSE Cc OTC A13A 04/02/82 Mi 
018647 038 SCIROPPO 200 ML Cc OTC A13A 09/06/61 O 
018647 040 10 FLACONCINI ORALI 10 ML. Cc OTC ADA 30/03/62 + 7 
{ACY Codice AIC Dossier Specialità: 028231 
data prima registrazione specialità: 11/12/98 —DataRinnovo Titolare AIC: FARMACEUTICI ECOBI SAS 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028231 013 25 COMPRESSE 400 MG A RR JOSABO1 11/12/98 O 
028231 025 TUBO UNGUENTO OFTALMICO 4,5 G A RR S01AD03 11/12/98 M 
028231 037 TUBO CREMA 3 G 5% ( RR D06BB03 11/12/98 Di 
ACYVIR n | _—’ CodiceAIC Dossier Specialità: 026121 | 
data prima registrazione specialità: 19/06/87 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GLAXO ALLEN S.P.A. I 
e A or _ ini A Ri 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026121 020 CREMA 5% 3G c RR DO06BB03 19/06/87 FÎ 
026121 032 CREMA 10 G 5% Cc RR DO06BB03 19/04/89 vi 
026121 044 25 COMPRESSE 200 MG A RR JOSABO1 02/10/89 97 
026121 057 POMATA OFTALMICA 3% 4,5 G A RR S01AD03 30/04/92 7) 
026121 069 25 COMPRESSE 400 MG A RR JOSABO1 28/10/94 97 
026121 083 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 8% 100 ML A RR JOSABO1 28/10/94 7 
026121 107 35 COMPRESSE 800 MG A RR JOSABO1 02/02/98 VI 


AD PABYRN Codice AIC Dossier Specialità: 


data-prima registrazione specialità 20/10/84 —DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: L PB ISTITUTO FARMACEUTICO SPA 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
005238 062 GOCCE 30 ML Cc SP AI11CB 18/11/96 RZ] 
= 
| ADALAT Codice AIC Dossier Specialità: 023316 


data prima registrazione specialità: 23/04/76 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BAYER S.PA. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione. ATC Registrazione in Farmacia 


— 14- 


20-8-1999 
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023316 021 50 CAPSULE 10 MG (i RR C08CA0S 04/04/81 di 
023316 033 A.R. 50 COMPRESSE 20 MG A RR COB8CADS 19/01/83 Vi 
[ ADALAT CRONO Codice AIC Dossier Specialità: 027980 | 
i data prima registrazione specialità: 13/03/92 = Data Rinnovo 13/03/97 Titolare AIC: BAYER S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027980 010 14 COMPRESSE RIVESTITE 30 MG A RR CO8CAOS 13/03/92 
027980 022 14 COMPRESSE RIVESTITE 60 MG A RR C08CA05 13/03/92 b97 
ADDAMELN Codice AIC Dossier Specialità: 029231 
data prima registrazione specialità: 07/06/95 = DataRinnovo Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN AB 
N°AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029231 026 20 FIALE SOLUZ STERILE ELEMENTI TRACCIA 10 ML H OSP BOSXA 22/02/99 O) 
| ADENOBETA Codice AIC Dossier Specialità: 018390 | 
data prima registrazione specialità: 01/12/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SALUS RESEARCHES S.P.A. | 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
018390 029 IM S FIALE LIOF + 5 FIALE SOLV Cc RR A11DB 24/10/88 C] 
ADENOPLEX RICHTER i Codice AIC Dossier Specialità: 012352 
data prima registrazione specialità: 12/12/57 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHARPERS.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
012352 023 "FORTE"IM 5 FIALE LIOF+5 FIALE (0) RR A11DB 12/12/57 
I ADENOSCAN Codice AIC Dossier Specialità: 033245 
data prima registrazione specialità: 09/05/97 —Data Rinnovo Titolare AIC: SANOFI WINTHROP S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033245 010 /M_6 FLACONCINI 30 MG 10 ML IV ($ OSP C01EBIO 09/05/97 
| ADENOVIT mne va Codice AIC Dossier Specialità: 018738 
i data prima registrazione specialità: 30/09/61 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: NUOVO CONSORZIO SANITARIO NAZIONALE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
018738 056 "1000"5 FIALE LIOF+5 FIALE SOLV Cc RR A11DB 30/04/87 C] 
018738 068 "1000"6 FIALE LIOF+6 FIALE SOLV Cc RR AIlDB 30/04/87 LU 
ADEPRIL Codice AIC Dossier Specialità: 020019 
data prima registrazione specialità: 10/07/62 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020019 016 30 CONFETTI 10 MG A RR NO6AA09 30/09/72 Mi 
020019 028 30 CONFETTI 25 MG A RR NOG6AA09 30/09/72 hi 
ADESIPRESS TTS Codice AIC Dossier Specialità: 028054 
data prima registrazione specialità: 25/01/93 = DataRinnovo 25/01/98 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 
N°AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028054 017 "1" 2 SISTEMI TRANSDERMICI 2,5 MG + 2 ADESIVI A RR C02AC01 25/01/93 
028054 029 2 SISTEMI TTS-2 + 2 ADESIVI A RR C02AC01 25/01/93 i 
028054 031 2 SISTEMI TTS-3 + 2 ADESIVI Cc RR C02AC01 25/01/93 E] 
| ADESITRIN Codice AIC Dossier Specialità: 026068 
Î data prima registrazione specialità: 30/07/87 Data Rinnovo 01/06/95 Zitolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 
Ls 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026068 015 "5" 15 CEROTTI 5 MG A RR C01DA02 30/07/87 I 
026068 027 "10" 15 CEROTTI 10 MG A RR C01DA02 30/07/87 97] 
026068 039 15 CEROTTI TRANSDERMICI 15 MG A RR C01DA02 22/10/98 br] 
ADIBORAN AD Codice AIC Dossier Specialità: 028769 
data prima registrazione specialità: 07/06/93 Data Rinnovo 07/06/98 Titolare AIC: EUROSPITAL S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028769 014 25 CONFETTI c OTC A11CB 07/06/93 vi 


| 


PER AZIONI 
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|ADISOLE Codice AIC Dossier Specialità: 006139 
! —dalaprimaregistrazione specialità: 21/09/79 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 
ERO, N°AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
006139 024 FLACONE GOCCE 12,5 ML (sa RR A11CB 23/04/85 
ADISTEROLO Codice AIC Dossier Specialità: 001738 
data prima registrazione specialità: 10/02/49 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ABIOGEN PHARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
001738 018 600 IM O$ 1 F 2 ML Cc RR ALICB 10/02/49 
001738 020 300 IM OS 2 F 1 ML Cc RR A1NCB 10/02/49 xi 
001738 032 100 IM OS 10 F 1 ML (6) RR AilCB 26/03/79 Vi 
001738 044 SO IM OS 10F1ML c RR A11CB 26/03/79 % 
001738 057 OS GTT 10 ML Cc RR A11CB 10/02/49 97] 
' ADIUVANT Codice AIC Dossier Specialità: 023815 
data prima registrazione specialità: 09/01/79 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SOCIETA'ITALO-BRITANNICA L. MANETTI H. ROBERTS & C. 


N° ALC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023815 020 OS 10 FL 5 ML 500 MG Cc SP A13A 09/01/79 
023815 032 OS 10 FL $ ML 1000 MG (o) SP A13A 19/05/82 vi 
023815 044 40 COMPRESSE 500 MG (o) SP AIZA 19/05/82 LU 
{ ADIZEM i x ca | Codice AIC Dossier Specialità: 


data prima registrazione specialità: 21/10/97 Data Rinnovo 


029442 | 
Titolare AIC: NAPP LABORATOIRES LTD I 


N° AC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC = Registrazione inFarmacia 
029442 011 /M 30 CAPSULE A RILASCIO CONTROLLATO 120 MG A RR C08DB01 21/10/97 È 
029442 023 /M 30 CAPSULE A RILASCIO CONTROLLATO 180 MG A RR CO8DB01 21/10/97 O 
029442 035 /M 30 CAPSULE A RILASCIO CONTROLLATO 240 MG A RR CO8DBO1 21/10/97 {] 
029442 047 /M 30 CAPSULE A RILASCIO CONTROLLATO 300 MG A RR CO8DBO1 21/10/97 A 
ADOBIOL Codice AIC Dossier Specialità: 025287 
i data prima registrazione specialità: 05/05/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
i 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025287 018 "5" 50 CONFETTI 5 MG Cc RR CO7AA 05/05/84 O 
025287 020 "10" 50 CONFETTI 10 MG Cc RR CO7AA 05/05/84 LL] 
| ADOMAL ì Codice AIC Dossier Specialità: 024589 
data prima registrazione specialità; 11/05/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A, 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024589 020 30 COMPRESSE 375 MG c y RR N02BA11 11/05/82 LU 
' ADONA Codice AIC Dossier Specialità: 012943 
data prima registrazione specialità: 27/01/64 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA'IGIENICO 
_ TERAPEUTICHE S.R.L. si 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
012943 015 IV 4 FS ML 25 MG Cc RR B02BX02 27/01/64 a; 
012943 027 SCIROPPO 150 ML 0,05% Cc RR B02BX02 27/01/64 97 
012943 039 30 COMPRESSE 25 MG Cc RR B02BX02 25/02/85 i 
ADRENALINA N, ISM Codice AIC Dossier Specialità: 007410 
data prima registrazione specialità: 06/09/77 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO MILANESE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
007410 020 1 FIALA 1 ML 1 MGIM A RR C01CA24 30/07/87 
‘ ADRIBLASTINA Codice AIC Dossier Specialità: 022393 
dala prima registrazione specialità: 21/09/79 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022393 033 1 FL LIOF 10 MG + F SOLV 5 ML Cc RNR LO1DBO1 01/06/88 
022393 045 1 FLAC. LIOF IV 50 MG H RNR LO1DBOI 01/06/88 Mi 
022393 058 SOLUZIONE PRONTA 10 MG/S ML Cc RNR L01DB01 04/05/93 vl 
022393 060 1 FLAC. SOLUZIONE PRONTA 50 MG/25 ML H RNR L01DB01 04/05/93 xvi 
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ADRONAT Codice AIC Dossier Specialità: 029053’ 
data prima registrazione specialità: 25/06/93 =—DataRinnovo 25/06/98 Titolare AIC: NEOPHARMED SPA | 
N°AIC © Confezione ei A Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029053 030 14 COMPRESSE 10 MG A 79 RR MOSBA04 06/10/95 
1 ADUMBRAN Codice AIC Dossier Specialità: 020836 
| data prima registrazione specialità: 27/02/67 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHETM ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020836 019 25 COMPRESSE 10 MG Cc RR NOSBA04 27/02/67 
(ADVANTAN _ Codice AIC Dossier Specialità: 028159 
data prima registrazione specialità: 31/122 = DataRinnovo 31/12/97 Titolare AIC: SCHERING SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028159 010 CREMA 20 G 0,1% B RR D07AC14 31/12/92 MI 
028159 022 POMATA 20G 0,1% B RR D07AC14 31/12/92 Dez 
028159 034 UNGUENTO 20 G 0,1% B RR D07AC14 31/12/92 9] 
028159 046 /M_ SOLUZ DERMATOLOGICA 0,1% FLAC 20 ML B RR D0O7AC14 28/07/98 Cl 
028159 059 /M 1TUBO 20 G EMULSIONE B RR D0O7AC14 12/01/99 DI 
028159 061 /M_ 1 TUBO 50 G EMULSIONE (o) RR D0O7AC14 12/01/99 OD) 
ADVIL i E a Codice AIC Dossier Specialità: 028666 | 
data prima registrazione specialità: 01/06/93 = DataRinnovo 01/06/98 Titolare AIC: WHITEHALL ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028666 016 10 CONFETTI 200 MG Cc OTC MOI1AEFO01 01/06/93 
! AERBRON Codice AIC Dossier Specialità: 020049 
data prima registrazione specialità: 05/07/62 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FATER S.A.S. DI LANGELINI 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020049 019 20 COMPRESSE Cc OTC ROSDB07 05/07/62 
020049 021 ADULTI SCIROPPO 100 ML Cc OTC ROSDB07 05/07/62 O} 
020049 033 BB SCIROPPO 100 ML Cc OTC ROSDB07 05/07/62 L] 
: AEROFAGIL ì cdi Codice AIC Dossier Specialità: 004219 | 
data prima registrazione specialità: 28/02/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GEYMONAT SPA | 
N° AIC Confezione | Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
004219 022 30 COMPRESSE Cc OTC A02AF02 07/04/86 
AEROTEC Codice AIC Dossier Specialità: 027918 | 
data prima registrazione specialità: 17/04/93 = Data Rinnovo 17/04/98 Titolare AIC: SYNTHELABO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027918 010 INALATORE AUTOMATICO 200 DOSI (o) RR R03AC02 17/04/93 
027918 022 AUTOHALER 100 MCG/ER 400 DOSI A RR R03AC02 19/01/95 97 
AERRANE Codice AIC Dossier Specialità: 029033 
| data primaregistrazione specialità: 20/03/95 —DataRinnovo Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029033 014 SOLUZIONE X INALAZIONE 100 ML H OSP NO1AB06 20/03/95 
029033 026 FLACONE X INALAZIONE 250 ML H OSP NO1AB06 20/03/95 LU] 
AFLOBEN |_—’Codice AIC Dossier Specialità: 021251 
data prima registrazione specialità: 19/07/85 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ESSETI FARMACEUTICI S.P.A. 

— N°AIC “Confezione — Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021251 020 10 BUSTINE GRANULATO GINECOL. Cc SP G02CC03 19/07/85 i 
021251 032 10 FLAC.10 ML LAVANDA GINECOL. Cc SP G02CC03 19/07/85 HY2 
021251 044 5 FLAC.140 ML LAVANDA GINECOL. Cc SP 6020003 19/07/85 vi 

‘ AFLODAC se i Codice AIC Dossier Specialità: 024604 
data prima registrazione specialità: 05/05/84 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BIOTEKFARMA BKF S.R.L. 
J 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024604 023 30 COMPRESSE 100 MG Cc RR M01ABOZ 05/05/84 CU] 
024604 035 30 COMPRESSE 200 MG Cc RR M01AB02 05/05/84 LU) 


= 


! AFLOGOS 
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[AFLOGINE Codice AIC Dossier Specialità: 032224 
; data prima registrazione Specialità: 10/05/96 Data Rinnovo Titolare AIC: DEVERGE' MEDICINA E MEDICALIZZAZIONE S.R.L. 
N° AIC Confezione pi: n Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032224 014 POLVERE 12 BUSTINE MONODOSE 5 G c OTC GO1AX 10/05/96 Mi 
ÎA Codice AIC Dossier Specialità: 026448 


data prima registrazione specialità: 20/12/88 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO 
i AL di FARMACEUTICA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026448 011 IV 6 FL 500 MG + 6 FSOLV 5 ML Cc OSP N02BA11 20/12/88 O 
026448 035 IV 6 FL 1000MG + 6 F SOLV 5 ML Cc OSP N02BA11 20/12/88 Dj 
026448 047 IM 6 FL 500 MG + 6 F SOLV 3 ML Cc RR N02BA11 20/12/88 0 
026448 050 30 COMPRESSE 850 MG Cc RR N02BA11 11/05/91 O 
026448 062 30 CAPSULE 500 MG c RR NO2BA11 11/05/91 O 
AFLOXAN si Ù Codice AIC Dossier Specialità: 024166 |] 
| data prima registrazione specialità: 04/11/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROTTA RESEARCH LABORATORIUM SPA 
o N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024166 011 20 CAPSULE 150 MG A 66 RR M01AB14 04/11/82 
024166 047 10 SUPPOSTE 200 MG Cc RR M01AB14 04/11/82 mM 
024166 050 20 COMPRESSE 300 MG A 66 RR M01AB14 28/10/94 7 
AFODIAL 0 n Sani si Codice AIC Dossier Specialità: 022381 
data prima registrazione specialità: 21/0979 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 
N°AIC— Confezione LI Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022381 026 40 COMPRESSE Cc SP A02AD01 21/09/79 
| AFONGAN sn i i Codice AIC Dossier Specialità: 029529 | 
i dataprimaregistrazione specialità: 09/03/95 Data Rinnovo Titolare AIC: GALDERMA ITALIA S.P.A. | 
L se Da # 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029529 017 CREMA 1% 15 GR Cc RR D01AC13 09/03/95 
029529 029 CREMA 1% 30 GR (0) RR DO1AC13 09/03/95 Mi 
AFOS Codice AIC Dossier Specialità: 024502 
| data prima registrazione specialità: 30/10/81 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SALUS RESEARCHES S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024502 039 12 COMPRESSE OROSOLUBILI ] G Cc RR J01XX01 1703/82 
| AFTAB Codice AIC Dossier Specialità: 028478 
data prima registrazione specialità: 28/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: ROTTAPHARM S.R.L. 
N° AIC Confezione di Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028478 016 10 COMPRESSE 0,025 MG Cc RR AOIACOI 28/10/94 wi 
028478 030 6 COMPRESSE BUCCALI MUCO-ADESIVE 0,025 MG C RR ADIACO1 19/06/98 C] 
AGAROL C.M. A EIA ——’“’’ Codice AIC Dossier Specialità: 006029 
data prima registrazione specialità: 26/01/81 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WARNER LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE 
S.COM.PA. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
006029 060 EMULSIONE FLACONE 200 ML Cc OTC AO6AAO01 04/05/98 
| AGASTRIN Codice AIC Dossier Specialità: 023084 
data prima registrazione specialità: 22/04/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROTTAPHARM S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023084 015 36 COMPRESSE Cc RR A02AD 22/04/81 
023084 027 SOSPENSIONE OS 280 ML Cc RR A02AD 22/04/81 O 
pn 
AGIOFIBRE Codice AIC Dossier Specialità: 027240 
data prima registrazione specialità: 01/12/92 = DataRinnovo 01/12/97 Titolare AIC: MADAUS A.G. 
L } 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027240 011 GRANULATO 250 G Cc OTC A06ACO1 01/12/92 L] 


ori 
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FAGIOLAX î (TTT. Codice AIC Dossier Specialità: 023714 | 
D data prima registrazione specialità: 24/12/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MADAUS S.R.L. 

—ONÒAIC Confezione Fascia SSN Dispensazine ——ATC Registrazione in Farmacia 
023714 013 GRANULATO 250 G Cc OTC A06ACS1 24/12/81 H 
023714 025 GRANULATO 100G Cc OTC AOGACSI 26/11/82 wi 
023714037 —GRANULATO400G c OTC AO6ACSI 28/05/92 Mi 

AGIPIU' Codice AIC Dossier Specialità: 032291 
data prima registrazione specialità: 06/06/96 =—DataRinnovo Titolare AIC: ISTITUTO CANDIOLI SPA PROFILATTICO E FARMACEUTICO 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032291 015 BOMBOLA SPRAY 50 ML Cc OTC DO8AJ 06/06/96 [nn] 
032291 027 BOMBOLA SPRAY 75 ML (o) OTC DO8AJ 06/06/96 i 
032291 039 BOMBOLA SPRAY 150 ML Cc OTC DO8AJ 06/06/96 Ul 
| AGRADIL Codice AIC Dossier Specialità: 024751 
| dataprimaregistrazione specialità: 04/08/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SYNTHELABO S.P.A. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024751 012 20 CAPSULE 100 MG Cc RNR NOSALO6 04/08/82 br] 
AGRIPPAL S1 ei? Codice AIC Dossier Specialità: 026405 
data prima registrazione specialità: 11/10/86 =—Data Rinnovo Titolare AIC: CHIRON S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026405 252 FIALA 0,5 ML Cc RR 107BB02 18/09/98 O] 
026405 264 SIRINGA PRERIEMPITA 0,5 ML (0) RR 307BB02 18/09/98 % 
AGRUMINA ° Codice AIC Dossier Specialità: 007027 | 
data prima registrazione specialità: 05/02/63 =DataRinnovo 01/06/95  Tisolare AIC: ALSO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
007027 030 "ARANCIO" 10 BUSTINE G 1 Cc OTC A11GA01 02/07/68 197] 
007027 042 "LIMONE" 10 BUSTINE 1G Cc OTC A11GA0I 02/07/68 vi 
007027 055 10 COMPRESSE EFFERVESCENTI 1 G (6) OTC A11GA01 03/12/86 O 
007027 067 20 COMPRESSE MASTICAB. 500 MG Cc OTC AI11GA01 03/12/86 CJ 
{ AGRUVIT se i sà : Codice AIC Dossier Specialità: 003283 | 
data prima registrazione specialità: 27/0870 = DataRinnovo 01/06/95 isolare AIC: HOECHST MARION ROUSSEL S.PA. | 
anzi 7 Si. ne RA DA ai 2 DESIO | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
003283 025 10 BUSTINE GRANULATO 10G Cc OTC A11GA01 27/03/70 A 
003283 049 16 COMPRESSE MAST. S/ZUCCHERO 500 MG Cc OTC A11GA01 15/11/88 a 
AIMAFIX DI. Vi, EI Codice AIC Dossier Specialità: 025841 
data prima registrazione specialità: 15/10/85 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO 1.S.I. S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025841 077 1 FLAC. LIOF 200 UI + 1 FLAC. 5 ML A 37 RR B02BD04 17/04/93 OÙ 
025841 089 1 FLAC. LIOF 500 UI + 1 FLAC. 10 ML A 37 RR B02BD04 17/04/93 97 
025841 091 1 FLAC. LIOF 800 UI +1 FLAC. 10 ML A 37 RR B02BD04 17/04/93 O 
| AIROL Codice AIC Dossier Specialità: 023244 
i data prima registrazione specialità: 31/12/84 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: PIERRE FABRE ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023244 015 CREMA 20 G 0,05% Cc RR DI0ADOI 31/12/84 N 
023244 027 LOZIONE 50 ML 0,05% c RR DIOADOI 31/12/84 i 
AKINETON Codice AIC Dossier Specialità: 028330 
data prima registrazione specialità: 23/01/60 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: KNOLL AG 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028330 013 60 COMPRESSE 2 MG A RR N04AA02 23/01/60 97 
028330 025 "R" 50 CONFETTI 4 MG A RR N04AA02 02/08/91 i 
AKINETON FIALE Codice AIC DossierSpecialità: 016479 | 
data prima registrazione specialità: 25/01/80 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: KNOLL FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
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016479 040 "5MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE " 5 FIALE) ML A RR N04AA02 04/02/91 vi 
IM IV 
AKUDOL Codice AIC Dossier Specialità: 028946 
| dataprimaregistrazione specialità: 18/05/98 Data Rinnovo Titolare AIC: ALFA WASSERMANN S.P.A. 
l J 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028946 010 GRANULI 200 MG IN 20 BUSTINE SOSP ORALE Cc OTC MO1AE02 18/05/98 O 
028946 022 20 COMPRESSE 200 MG USO ORALE Cc OTC MO1AE02 18/05/98 DO] 
028946 034 10 COMPRESSE 200 MG USO ORALE Cc OTC MOI1AE02 18/05/98 n 
028946 046 GRANULI 200 MG IN 10 BUSTINE SOSP ORALE Cc OTC MO1AE02 18/05/98 Dj 
"ALA ” —— Codice AIC Dossier Specialità: 013673 | 
| dataprima registrazione specialità: 24/03/58 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA'IGIENICO | 
E TERAPEUTICHE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
013673 025 6 CAPSULE Cc OTC NO2BBS1 04/05/85 O 
ALAPRIL Codice AIC Dossier Specialità: 026837 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026837 017 14 COMPRESSE 5 MG A RR C09AA03 16/08/89 M 
026837 029 14 COMPRESSE 20 MG A RR C09AA03 16/08/89 7 
026837 031 14 COMPRESSE 10 MG Cc RR C09AA03 16/08/89 DI 
ALAXA Codice AIC Dossier Specialità: 009262 
data prima registrazione specialità: 25/09/54 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
La 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
009262 015 20 CONFETTI S MG Cc OTC A06AB02 25/08/54 vi 
009262 027 6 SUPPOSTE 10 MG Cc OTC A06AB02 25/08/54 xi 
009262 039 6 MICROSUPPOSTE 2 MG Cc OTC A06ABO02 28/07/67 LC) 
ALAXINA i " Codice AIC Dossier Specialità: 026485 | 
| dataprimaregistrazione specialità: 17/12/87 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
late ea 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026485 019 FLACONE GOCCE 15 ML c OTC A06AB08 1711287 EJ 
pnl 
| ALBAXIN Codice AIC Dossier Specialità: 025022 
data prima registrazione specialità: 20/12/84 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN N.V.IS.A. 
— N'AIC Confezione DI se "Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025022 031 12 COMPRESSE 800 MG Cc RR J01CA06 20/12/84 E] 
= Sea 
i ALBEGO Codice AIC Dossier Specialità: 023371 
data prima registrazione specialità: 14/02/77 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ZAMBON ITALIA S.R.L. I 
N° AIC Confezione ice Fascia SSN Dispensazione © ATC ‘Registrazione inFarmacia 
023371 014 30 CONFETTI 10 MG Cc RR NOSBA15 14/02/77 
023371 026 30 CONFETTI 20 MG (o) RR NOSBA15 14/02/77 LU] 
ALBITAL Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 28/11/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCLAVO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
022515 112 "25%" 1 FLAC. SOLUZIONE 10 ML A_15 RR BOSAA01I 11/05/91 na 
022515 124 "25%" 1 FLAC. SOLUZIONE 20 ML A_i5 RR BOSAA0Ì 11059i U 
022515 136 "25%" 1 FLAC. SOLUZIONE 50 ML + SET A_15 RR BOSAA01 11/05/91 7] 
022515 148 "20%" 1 FLAC. SOLUZIONE 10 ML A_15 RR BOSAA0I 11/05/91 O 
022515 151 "20%" 1 FLAC. SOLUZIONE 20 ML A_15 RR BOSAA01 11/05/91 ÙU 
022515 163 "20%" 1 FLAC. SOLUZIONE 50 ML + SET A_15 RR BOSAA01 11/05/91 O 
022515 175 "20%" 1 FLAC. SOLUZIONE 100 ML + SET A_15 RR BOSAA01 11/05/91 O 
022515 187 "5%" 1 FLAC.SOLUZ.SO ML + SET (o) RR BOSAA01 11/05/91 O) 
022515 199 "5%" 1 FLAC.SOLUZ.100 ML + SET Cc RR BOSAA01 11/05/91 U] 
022515 201 "5%" 1 FLAC.SOLUZ.250 ML + SET Cc RR B0SAA01 11/05/91 D] 
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‘ ALBUMAN BERNA Codice AIC Dossier Specialità: 023948 
data prima registrazione specialità: 18/07/79 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROTERAPICO E VACCINOGENO SVIZZERO 
TERI BERNA J 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023948 019 1 FLAC. 10 ML 25% c RR BOSAAO1 18/07/79 O 
023948 021 1 FLAC. 20 ML 25% c RR BOSAA01 18/07/79 O) 
023948 033 "25%" 1 FLAC. 50 ML A_15 RR BOSAAO1 18/07/79 Mi 
023948 045 1 FLAC. 100 ML 25% c RR BOSAAO1 18/07/79 O 
023948 058 1 FLAC. 10 ML 20% (o; RR BOSAAO1 18/07/79 CL] 
023948 060 1 FLAC. 20 ML 20% c RR BOSAA01 18/07/79 D] 
023948 072 "20%" 1 FLAC. 50 ML A_15 RR BOSAA01 18/07/79. DU] 
023948 084 1 FLAC. 100 ML 20% Cc RR BOSAAO1 18/07/79 O 
023948 096 "20%" FLAC. 50 ML + SET INFUS. Cc RR BOSAA01 27/07/92 Ci 
023948 108 "25%" FLAC. 50 ML + SET INFUS. c RR BOSAA01 27/0792 Ul 
ALBUMINA UMANA * Codice AIC Dossier Specialità: 027951 
data prima registrazione specialità 07/06/93 =DataRinnovo 07/06/98 Titolare AIC: SCLAVO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027931 017 1 FLAC. 20% 10 ML A 15 RR BOSAAO1 07/06/93 [na 
027931 029 1 FLAC. 20% 50 ML A_15 RR BOSAA01 07/06/93 O 
027931 031 1 FLAC. 25% 10 ML A_1S RR BOSAAO1 07/06/93 na 
027931 043 1 FLAC. 25% 50 ML A 15 RR BOSAAO1 07/06/93 CD] 
027931 056 1 FLAC. 25% 100 ML A 15 RR BOSAAO01 07/06/93 LD] 
ALBUMINA UMANA BAXTER i Codice AIC Dossier Specialità: 024725 
data prima registrazione specialità: 16/06/83 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BAXTERS.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024735 033 20% FLACONE 100 ML c RR BOSAA01 16/06/83 O 
-ALBUMINA UMANA CENTEON Codice AIC Dossier Specialità: 011544 
! dalaprimaregistrazione specialità: 01/09/56 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CENTEON PHARMA GMBH 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
011544 018 20% 1 FIALA 10 ML c RR BOSAA01 01/09/56 
011544 020 "20%" 1 FLAC. 50 ML A_15 RR BOSAA01 24/09/79 Si 
| ALBUMINA UMANA GRIFOLS Codice AIC Dossier Specialità: 029251 
data prima registrazione specialità: 22/12/94 Data Rinnovo Titolare AIC: GRIFOLS ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029251 016 5% FLACONE 250 ML c RNR BOSAA01 22/12/94 O 
029251 028 5% FLACONE 500 ML c RNR BOSAA01 22/12/94 LU] 
029251 030 "20%" 1 FLAC. 50 ML A 15 RNR BOSAAO1 22/12/94 br 
029251 042 "25%" 1 FLAC. 50 ML A_15 RNR BOSAA01 22/12/94 7, 
i ALBUMINA UMANA IMMUNO Codice AIC Dossier Specialità: 010317 | 
data prima registrazione specialità: 18/08/55 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: IMMUNO AG VIENNA 
N° AIC Confezione Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
010317 028 "20%" 1 FLAC. 50 ML + SET A 15 RR BOSAA01 18/08/55 (97 
010317 042 "25%" 1 FLAC. 50 ML A_1$ RR BOSAAO1 23/01/80 ki 
ALBUMINA UMANA ISI Codice AIC Dossier Specialità: 006557 


data prima registrazione specialità: 24/1281 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO 1.5.1. S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
006557 019 "25%" 1 FLAC. 20 ML A_15 RR BOSAA0I 25/11/82 CI 
006557 021 "25%" 1 FLAC. 50 ML + SET INFUS. A 15 RR BOSAA01 25/11/82 97] 
006557 033 "25%" 1 FLAC.100 ML + SET INFUS. A_15 RR BOSAA01 25/11/82 O 
006557 045 "20%" 1 FLAC. 10 ML. A_15 RR BOSAA01 24/12/81 U 
006557 058 "20%" 1 FLAC. 20 ML A_15 RR BOSAAO01 24/12/81 D 
006557 060 "20%" 1 FLAC. 50 ML + SET INFUS. A_15 RR BOSAA01 24/12/81 
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i ALBUMINA UMANA KABI Codice AIC Dossier Specialità: 022202 j 
data prima registrazione specialità: 31/05/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN AB 
' 
Ù 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione infarmacia 
022202 042 1 FLACONE 20 ML 20% A 15 RR BOSAAO01 20/)2/88 Li 
022202 055 1 FLACONE 50 ML 20% A_15 RR BOSAAOI 20/12/88 KA 
022202 067 1 FLACONE 100 ML 20% A_15 RR BOSAAOI 20/12/88 Li 
| ALBUMINA UMANA MF. Codice AIC Dossier Specialità: 027239 | 
i dataprimaregistrazione specialità: 01/04/89 = Data Rinnovo = 91/06/95 Titolare AIC: 8 AXTER ss PA A 
N° AIC Confezione fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027239 033 "5%" FLACONE 50 ML Cc RR BOSAA01 26/07/95 by; 
027239 058 "5%" 1 FLACONE 250 ML Cc RR BOSAA01] 26/07/95 “i 
I ALBUMINA UMANA PURIFICATA Codice AIC Dossier Specialità: 021585 
data prima registrazione specialità: 27/04/74 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO MILANESE S.R.L. 
; b 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021585 068 "25%" 1 FLAC. SO ML A_15 RR BOSAA0i] 11/04/86 n 
021585 082 "20%" } FLAC. 50 ML A 15 RR BOSAAO0I 11/04/86 O 
ALCALIN KELEMATA Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 29/07/75 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: KELEMATA SPA 
N° AIC Confezione Fascla SSN Dispensazione ATC Registrazione  inFarmacia 
003636 026 50 COMPRESSE Cc OTC A0ZAD 29/01/92 O 


[ ALCALOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 020436 
data prima registrazione specialità: 10/11/81 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA IGIENICO ! 
i _ TERAPEUTICHE S,R.L. 4 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020436 198 GRANULARE OS 150 G c OTC A02X 30/10/95 kA 


| ALCODIN Codice AIC Dossier Specialità: 02143 
| dala prima registrazione specialità: 10/12/83 = Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare ASC: ALCON ITALIA SFA I 


E ni a e ne a + cc... eo Tc te[si 
N* AIC Confezione Fascla SSN Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
025143 025 "FORTE" 20 CAPSULE (6 RR SOIXA 12/11/92 Resi 
' ALCOVER Codice AJC Dossier Specialità: 027751 
data prima registrazione specialità. 02/06/91 Data Rinnovo 01/06/95 Tirolare AÎC: LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. SRL. i 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027751 066 1 FLACONE 140 ML H RR VDIAA 12/12/92 VA 
027751 0798 12 FLACONCINI ORALI 10 ML H RR VOZAA 12/12/92 6) 
ALDACTAZIDE Cadice AIC Dossier Specialità: 022702 
dala prima registrazione specialità: 27/02/73 Data Rinnovo 01/06/95 Tisolare AIC: SOCIETA PRODOTTI ANTIBIOTICI SPA 
L ore cl Cialierl 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022702 017 20 COMPRESSE A RR COZEACI 27/02/73 id 
“ALDACTONE Codice AIC Dossier Specialità: 019822 


data prima registrazione specialità: 24/03/62 = Data Rinnovo 01/06/95 Tisolare AIC: GRUPPO LEPETIT SPA 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
019822 028 "25 MG CAPSULE RIGIDE” BLISTER 16 CAPSULE A RR C03DA01 24/03/62 e] 
RIGIDE 
019822 030 "100 MG COMPRESSE RIVESTITE" DLISTER 10 A RR C03DA0I 09/06/71 % 
COMPRESSE RIVESTITE 


ALDOMET Codice AIC Dossier Specialità: 019954 | 


dala prima registrazione specialità: 04/06/73 Data Rinnova 01/06/95 Titolare AIC: MERCK SHARP & DOHME LIMITED i 


N° AIC Confezione "Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
019954 015 30 COMPRESSE 500 MG A RR C02AB02 28/07/83 vd 
019954 027 50 COMPRESSE 500 MG c RR C02AB02 28/07/83 i 
019954 039 30 COMPRESSE 250 MG c RR 002AB02 04/06/73 97] 
019954 04] 50 COMPRESSE 250 MG c RR 002AB02 04/06/73 O 
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* Codice AIC Dossier Specialità: 004152 


‘ ALDROX 
data prima registrazione specialità: 17/11/50 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WYETH LEDERLE S.P.A. | 
l î 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
004152 017 30 COMPRESSE 0,9 G Cc OTC AO2ADOI 17/11/50 R41 
ALENDROS ù n j È Codice AIC Dossier Specialità: ‘029051 
data prima registrazione specialità: 25/06/93 =Data Rinnovo 25/06/98 Titolare AIC: ABIOGEN PHARMA S.P.A. 
i N°AIC Confezione ‘Fascia SSN Dispensazione CATO Registrazione in Farmacia 
029051 036 "10" 14 COMPRESSE 10 MG A 79 RR MO0SBA04 30/10/95 i 
ALEVE © Codice AIC Dossier Specialità: 032790 ] 
data prima registrazione specialità: 13/06/97 =—Data Rinnovo Titolare AIC: ROCHE S.P.A. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032790 014 10 COMPRESSE 220 MG c OTC MO1AE02 13/06/97 O 
032790 026 20 COMPRESSE 220 MG Cc OTC MO1AE02 13/06/97 CU) 
ALFA C Codice AIC Dossier Specialità: 032124 
data prima registrazione specialità: 29/11/95 Data Rinnovo Titolare AIC: BRACCO S.P.A. 
N° AIC Confezione nica 0 Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032124 012 GOCCE OFTALM. FLAC 10 ML Cc OTC SOIAX 29/11/95 NA 
032124 024 GOCCE OFTALM. FLAC 12 ML c OTC SO1AX 29/11/95 GC] 
032124 036 GOCCE OFATLM. FLAC 15 ML Cc OTC SOlAX 29/11/95 CD) 
i ALFA KAPPA no Codice AIC Dossier Specialità: 026363 
| dataprimaregistrazione specialità: 29/05/93 Data Rinnovo 29/05/98 Titolare AIC: FARMA BIAGINI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026363 010 100 COMPRESSE RIVESTITE H RR VO6DD 29/05/93 97 
| ALFA MIRTILLO Codice AIC Dossier Specialità: 025172 
data prima registrazione specialità: 28/12/83 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RAVIZZA FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025172 014 20 TAVOLETTE 2 G Cc RR SO1XA 28/12/83 
ALFABETAL du ” ne Codice AIC Dossier Specialità: 025597 
data prima registrazione specialità: 23/01/85 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MITIM S.R.L. 
N° AIC Confezione ve Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
025597 042 SO COMPRESSE 200 MG A RR C07AG01 23/01/85 LI 
ALFABIOS 0 CI Codice AIC Dossier Specialità: 022389 
data prima registrazione specialità: 19/03/80 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BIOTEKFARMA BKF S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022389 035 POMATA DERM. 30 G 0,025% Cc RR D07AC04 19/03/80 L] 
022389 050 LOZIONE DERM. 30 ML 0,025% Cc RR D07AC04 19/03/80 
022389 086 SOLUZ. RINOLOGICA 20 ML 0,01% Cc RR RO1AD 19/03/80 LU) 
ALFACAINA Codice AIC Dossier Specialità: 028418 
: —dataprimaregistrazione specialità: 17/02/92 Data Rinnovo 17/02/97 Titolare AIC: LABORATOIRE SPAD 
N°AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028418 010 "N" 100 TUBOFIALE 1,8 ML Cc MSP NO1BBS8 17/02/92 
028418 022 "SP" 100 TUBOFIALE 1,8 ML Cc MSP N01BB58 17/02/92 O 
| ALFADERM Codice AIC Dossier Specialità: 025932 
| data prima registrazione specialità: 06/08/85 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PRODOTTI FORMENTI S.R.L. 
INFAICO = © Confezione era ” Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025932 017 POMATA 30 G 0,1% Cc RR DO7XAO01 06/08/85 
"ALFAFERONE si n Codice AIC Dossier Specialità: 026518 
| dataprimaregistrazione specialità 30/07/87 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ALFA WASSERMANN S.P.A. 
L : Ì 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026518 011 1 FIALA 1.000.000 U.I. 1 ML A 61 RRLIM LOZABO1 30/07/87 
026518 023 COLLIRIO 3.000.000 U.I. 1 ML Cc RR S01ADOS 30/07/87 LU 


RI, Ga 
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026518 050 1 FIALA 6.000.000 U.I. 1 ML A 61 RRLIM LO3ABO] 04/08/92 i 
026518 062 1 FIALA 3.000.000 U.I 1 ML A 61 RRLIM LO3ABO1] 04/08/92 vi 

| ALFAFLOR Codice AIC Dossier Specialità: 016541 
data prima registrazione specialità: 19/02/60 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE I.N.T.E.S. | 
ici a FO 3 Le x SABA sez È n J 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
016541 031 GOCCE OCULARI 3 ML C RR S01CB04 30/07/87 
016541 043 GOCCE OTORINO 3 ML Cc RR S02CA 30/07/87 vi 
[ ALFAFLUORONE e Codice AIC Dossier Specialità: 014676 | 
data prima registrazione specialità: 23/07/70 DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NEW FARMA SOC. COOPA R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
014676 074 LOZIONE DERMATOLOGICA 30 ML (o) RR DO07AC04 19/06/87 
014676 086 LAVANDA VAGINALE 10 FLAC.10 ML Cc RR GO1BD 19/06/87 O 
ALFAGEN Codice AIC Dossier Specialità: 028187 
data prima registrazione specialità: 22/03/93 = DataRinnovo 22/03/98 Titolare AIC: ALFA WASSERMANN S.P.A. 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028187 019 3 TAVOLETTE 250 MG Cc RR DOZAX 22/03/93 i 
028187 021 50 TAVOLETTE 10 MG Cc RR DO3AX 22/03/93 DU] 
ALFAKINASI Codice AIC Dossier Specialità: 027133 | 
I dataprima registrazione specialità 02/01/90 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ALFA WASSERMANN S.P.A. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027133 014 FL LIO 100000 UI + SOLV 2 ML H OSP BO1AD04 02/01/90 Li 
027133 026 FL LIO 250000 UI + SOLV 5 ML H OSP BO1AD04 02/06/90 L) 
027133 038 FL LIO 500000 UI + SOLV 5 ML H OSP B01AD04 02/06/90 DÌ 
027133 040 FL LIO 1000000 UI + SOLV 5 ML H OSP B01AD04 21/02/91 LU] 
ALFAMOX Codice AIC Dossier Specialità: 023098 
data prima registrazione specialità: 27/02/74 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023098 027 12 CAPSULE 500 MG A RR J01CA04 08/10/76 h 
023098 039 1 FLAC. SCIROPPO BB 100 ML 5% A RR J01CA04 27/02/74 97 
023098 080 12 COMPRESSE DIVISIBILI 1 G A RR J01CA04 17/03/82 MI 
i ALFATER ——— Codice AIC Dossier Specialità: 028820 | 
data prima registrazione specialità: 28/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: SCLAVO S.P.A. 
L sa Ea e 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028820 013 1 FIALA SIRIN. 3000000 UI 1 ML A 61 RRLIM LO3ABO1 28/10/94 
028820 025 1 FIALA SIRIN. 6000000 UI 1 ML A 61 RRLIM LO3ABOI 28/10/94 À 
ALFAZINA Codice AIC Dossier Specialità: 018090 
data prima registrazione specialità: 26/05/87 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SALUS RESEARCHES S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
018090 011 AD 10 SUPPOSTE 400 MG Cc SP NO2BBS4 26/05/87 si 
018090 023 BB 10 SUPPOSTE 200 MG (o) SP N02BB54 26/05/87 SZ] 
| ALFOSPAS Codice AIC Dossier Specialità: 024605 
data prima registrazione specialità: 08/04/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROTTAPHARM S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024605 026 30 COMPRESSE 100 MG Cc RR A03ACO0S 08/04/82 sj 
024605 038 IM IV 6 FIALE 50 MG 3 ML Cc RR A03A COS 08/04/82 vi 
024605 040 6 SUPPOSTE 200 MG Cc RR A03A COS 08/04/82 Mi 
024605 065 30 CAPSULE 200 MG Cc RR A03ACOS 30/04/92 Mi 
Ta ci 7 È 
ALGESAL Codice AIC Dossier Specialità: 009733 ci 
| data primaregistrazione specialità: 23/11/81 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SOLVAY PHARMA S.A. | 
L j 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
009733 015 BALSAMO 40 G 10% Cc OTC MO2AC 23/11/81 


LA 
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'ALGICON — ” ” È sE Codice AIC Dossier Specialità: 026889 | 
data prima registrazione specialità 17/12/98 DataRinnovo Titolare AIC: RHONE POULENC RORER S.P.A. 

UN'AIC —— Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026889 016 20 COMPRESSE MASTICABILI USO ORALE Cc RR AO2AX 17/12/98 Dj 
026889 028 FLAC 200 ML SOSPENSIONE USO ORALE Cc RR A02AX 17/12/98 O 

ALGIMESIL Codice AIC Dossier Specialità: 029074 
data prima registrazione specialità: 20/07/98 Data Rinnovo Titolare AIC: FRANCIA FARMACEUTICI INDUSTRIA FARMACO 
BIOLOGICA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029074 010 30 BUSTINE GRANULI SOLUZ ORALE 100 MG A 66 RR MO1AX17 20/07/98 MI 
029074 022 30 COMPRESSE 100 MG A 66 RR M01AX17 20/07/98 nà 
| ALGINOR Codice AIC Dossier Specialità: 025494 
data prima registrazione specialità: 20/12/84 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025494 016 6 FIALE 1 ML 5 MGIMIV A RR A03BBOS 20/12/84 19, 
025494 028 FLACONE GOCCE 30 ML Cc RR A03BBOS 20/12/84 vi 
025494 030 20 COMPRESSE 50 MG Cc SP A03BBOS5 20/12/84 ai 
025494 042 6 SUPPOSTE Cc SP A03BBOS 20/12/84 a] 
025494 055 30 ML FLACONE GOCCE AD 5% Cc SP A03BBOS 28/10/94 i 
ALGITEC se È Codice AIC Dossier Specialità: 027643 
data prima registrazione specialità: 04/05/93 = DataRinnovo 04/05/98 Titolare AIC: IODOSAN S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027643 016 20 COMPRESSE (200 MG + 500 MG) Cc OTC A02BASI 04/05/93 
027643 028 FLACONE SOSPENSIONE 200 ML Cc OTC A02BASI 04/05/93 LÌ 
i ALGOCETIL Codice AIC Dossier Specialità: 024656 
| data prima registrazione specialità: 28/04/82 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FRANCIA FARMACEUTICI INDUSTRIA FARMACO 
È no also BIOLOGICA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024656 035 30 COMPRESSE 200 MG A 66 RR M01AB02 28/04/82 i 
024656 047 10 SUPPOSTE 200 MG Cc RR M01AB02 06/03/85 LU 
ALGOCOR a Codice AIC Dossier Specialità: 025817 
| data prima registrazione specialità: 26/09/88 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RAVIZZA FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025817 014 "25 MG COMPRESSE" BLISTER 50 COMPRESSE Cc RR C08DA02 26/09/88 CU] 
025817 026 "50 MG COMPRESSE" BLISTER 50 COMPRESSE A RR C08DA02 26/09/88 Mi 
025817 038 "2MG/SML SOLUZIONE INIETTABILE" 5 FIALE A RR C08DA02 26/09/88 LU] 
025817 040 "100 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" A RR C08DA02 30/04/92 77 
BLISTER 30 COMPRESSEA RILASCIO PROLUNGATO 
{ ALGOFEN Codice AIC Dossier Specialità: 023766 
| dataprimaregistrazionespecialità: 31/12/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RESTIVA S.R.L. 
rai DE DIRI s . 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023766 025 12 CONFETTI 200 MG Cc OTC MO1AEO1 02/07/85 
ALGOFLEX SAME nei RIE “a Codice AIC Dossier Specialità: 027063 
data prima registrazione specialità: 30/06/88 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SAVOMA MEDICINALI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione "ATC Registrazione in Farmacia 
027063 015 GEL 40G Cc OTC M02AC 30/06/88 bY7 
ALGOGEL Codice AIC Dossier Specialità: 029271 
data prima registrazione specialità: 18/10/96 Data Rinnovo Titolare AIC: RESTIVA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029271 018 GEL 30G1% c SP M02AA10 18/10/96 
ALGOL Codice AIC Dossier Specialità: 032271 
data prima registrazione specialità: 05/0996 Data Rinnovo Titolare AIC: ALSO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 


CEE, SR 
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032271 013 20 TAVOLETTE OROSOLUBILI 600 MG Cc OTC R02AA06 05/09/96 Mi 


‘ ALGOLIDER Codice AIC Dossier Specialità: 028509 
Data Rinnovo 05/03/98 Titolare AIC: LABORATORIO CHIMICO GARANT S.R.L. 


data prima registrazione specialità: 05/03/93 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028509 014 30 COMPRESSE 100 MG A 66 RR M01AX17 05/03/93 
028509 026 30 BUSTINE 100 MG A 66 RR M01AX17 05/03/93 Mi 
028509 038 10 SUPPOSTE 200 MG (o) 1 RR MOIAX21 05/03/93 O) 
FALGOLISINA ei “——“—— ‘Codice AIC Dossier Specialità: 023753 
data prima registrazione specialità: 23/09/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CELSIUS S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023753 015 POMATA 30G Cc SP M02AA05 23/09/81 
023753 027 POMATA 50G Cc SP M02AA05 06/07/83 | 
ALGOPIRINA Codice AIC Dossier Specialità: 029047 
! dataprimaregistrazione specialità: 11/07/97 = Data Rinnovo Titolare AIC: MEDISINT S.R.L. 
E N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029047 014 "300MG + 200MG COMPRESSE” BLISTER 12 Cc OTC NO2BES1 11/07/97 
COMPRESSE 
ALIMIX E Ta Codice AIC Dossier Specialità: 027008 
| data primaregistrazione specialità: 02/04/90 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: J.C. HEALTHCARE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027008 061 30 COMPRESSE DIVISIBILI 10 MG B RR A03FA02 22/05/95 a) 
027008 073 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 200 ML 0,1% B RR A03FA02 22/05/95 197; 
027008 085 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 100 ML 0,1% B RR A03FA02 22/05/95 97] 
027008 097 30 BUSTINE ORALI GRANULATO EFFERV. 10 MG B RR A03FA02 22/05/95 i 
027008 109 20 BUSTINE SOSPENSIONE ORALE 5 ML B RR A03FA02 23/03/98 O 
027008 111 20 BUSTINE SOSPENSIONE ORALE 10 ML B RR A03FA02 23/03/98 O 


ALISEUM Codice AIC Dossier Specialità: 017510 
| dataprimaregistrazione specialità: 31/07/69 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMACEUTICI FORMENTI S.P.A. 


L 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
017510 013 20 CAPSULE 5 MG Cc RR NOSBA01 31/07/69 
017510 025 20 CAPSULE 2 MG Cc RR NOSBA01 23/02/79 


Codice AIC Dossier Specialità: 


| ALK-ACID 
| dataprimaregistrazione specialità 12/01/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BAYER S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024474 049 20 COMPRESSE Cc OTC A02AD04 03/12/86 LÌ 
024474 052 50 COMPRESSE Cc OTC A02AD04 03/12/86 C] 

c OTC A02AD04 10/09/96 DL] 


024474 076 20 BUSTINE MONOD. 10 ML 


a 


* Codice AIC Dossier Specialità: 004601 


ALKA SELTZER 
data prima registrazione specialità: 13/0351 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BAYER DIAGNOSTICS MANUFACTURING LIMITED 
AA na EVITA Mitra i 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
004601 011 2 COMPRESSE EFFERVESCENTI c OTC N02BA01 18/11/52 
004601 023 20 COMPRESSE EFFERVESCENTI c OTC NO2BA01 16/03/79 SZ 
004601 047 30 COMPRESSE EFFERVESCENTI c OTC N02BAO01 13/03/51 I, 
004601 050 10 COMPRESSE EFFERVESCENTI c OTC NO2BA01 20/12/88 97 
004601 062 40 COMPRESSE EFFERVESCENTI c OTC NO2BA01 10/05/96 O 

i ALKA SELTZER EUROMED Codice AIC Dossier Specialità: 028328 
data prima registrazione specialità: 18/05/92 Data Rinnovo 18/05/97 Titolare AIC: EUROMED S.R.L. 

N° AIC Confezione — x “Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
028328 019 10 COMPRESSE EFFERVESCENTI c OTC NO2BA01 18/05/92 Mi 
028328 021 30 COMPRESSE EFFERVESCENTI Cc OTC N02BA01 18/05/92 si 

SORTE aaa n DEE REA 1 E 
ALKERAN Codice AIC Dossier Specialità: 021250 | 


data prima registrazione specialità: 22/04/69 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: THE WELLCOME FOUNDATION LTD 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 


Cai, 7 IS 
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021250 016 25 COMPRESSE 5 MG A RNR LO1MAA03 22/04/69 br, 
021250 028 FLAC 50 MG POLV LIOF+FLAC SOLVENTE 10 ML USOH OSP LO1AA03 30/03/99 O) 
EV 
ALKET di ah ai —— ©" Codice AIC Dossier Specialità: 032836 | 
Î data prima registrazione specialità: 17/05/99 =—DataRinnovo Titolare AIC: ISTITUTO FARMACO BIOLOGICO RIPARI GERO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032836 013 "100" 6 CAPSULE RIGIDE USO ORALE RIL PROL 100 € RR M01AE03 17/05/99 LU 
MG 
032836 025 "100" 56 CAPSULE RIGIDE USO ORALE RIL PROL 100 € RR MO1AE03 17/05/99 U 
MG 
032836 037 "200" 3 CAPSULE RIGIDE USO ORALE RIL PROL 200 A 66 RR M01AE03 17/05/99 OA 
MG 
032836 049 "200" 28 CAPSULE RIGIDE USO ORALE RIL PROL 200 A 66 RR M01AE03 17/05/99 O 
MG 
: ALLERFEN da Codice AIC Dossier Specialità: 026693 
data prima registrazione specialità: 04/07/87 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA SRL. 
NÒAIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026693 010 20 COMPRESSE 25 MG Cc RR R06ADO2 04/0787 O 
026693 022 SCIROPPO 150 G 0,1% Cc RR R06AD02 04/07/87 U 
i ALLERGAN gra si Codice AIC Dossier Specialità: 001740 
data prima registrazione specialità: 16/08/50 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: SPA ITALIANA LABORATORI BOUTY 
N° AIC Confezione ° Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
001740 051 CREMA 15 G c OTC D04AA32 30/04/92 ni 
001740 063 CREMA 30 G Cc OTC D04AA32 28/10/94 z| 
[ ALLERGODIL Codice AIC Dossier Specialità: 028310 
| data prima registrazione specialità: 05/03/93 Data Rinnovo = 05/03/98 Titolare AIC: ASTA MEDICA S.P.A. 
I 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028310 011 "2,2 MG COMPRESSE FILM-RIVESTITE" BLISTER 20 € RR RO6AX19 05/03/93 Ol 
COMPRESSE FILM-RIVESTITE 
028310 023 "1 MG/ML SPRAY NASALE SOLUZIONE" 1 FLACONE C RR ROIAC03 05/03/93 lo] 
CON NEBULIZZATORE DA 10 ML 
‘028310 035 /M_ "0,5 MG/ML COLLIRIO SOLUZIONE" 1 FLACONE DA 6 C RR 10/02/99 O 
ML 
' ALLERPLUS ù “—“—“’‘’ Codice AIC Dossier Specialità: 026506 | 
 dataprimaregistrazione specialità: 19/05/87 —DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ASTRA FARMACEUTICI S.P.A. È 
i 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026506 016 30 COMPRESSE 60 MG B RR RO6AX12 19/05/87 % 
ALLERZIL È _ Codice AIC Dossier Specialità: 027802 
| dataprimaregistrazione specialità: 27/04/93 Data Rinnovo 27/04/98 Titolare AIC: BRUNO FARMACEUTICI S.P.A. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027802 014 30 COMPRESSE 60 MG B RR RO6AX12 27/04/93 D97 
027802 038 FL. 120 ML SCIROPPO SOSP. 0,6% B RR RO6GAXI2 27/04/93 À 


! ALLURIT Codice AIC Dossier Specialità: 022051 
I data prima registrazione specialità: 09/06/71 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RHONE POULENC RORER S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione: ATC Registrazione in Farmacia 
022051 015 40 COMPRESSE 150 MG A RR MO4AA0I 09/06/71 Gi 
022051 039 "PLUS" 30 BUST. GRANULATO EFFERV. 300 MG A RR M04AA01 13/02/88 Mi 
ALMARYTM VEE: Codice AIC Dossier Specialità: 025728 
data prima registrazione specialità: 24/02/86 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: 3M ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025728 015 20 COMPRESSE 100 MG A RR C01B004 24/02/86 
025728 027 IV 5 FIALE ISML H OSP C01B004 21/05/90 Di 


Ea 17 RIO 
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[aroL È oa ‘ Codice AIC Dossier Specialità: 025079 3 
data prima registrazione specialità: 28/07/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA'IGIENICO ] 

| TERAPEUTICHE S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
UZ3U/9 USI 30 COMPRESSE 400 MG c RR C07AB04 28/07/83 LU 
025079 043 50 COMPRESSE 400 MG c RR C07AB04 28/07/83 CI 
{ ALOMEN È Codice AIC Dossier Specialità: 025336 | 
data prima registrazione specialità: 07/06/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BENEDETTI S.P.A. Î 
N° ATC “Confezione a © Fascia SSN Dispensazione "ATC Registrazione in Farmacia — 
025336 013 IM FL G 0,5 + FSOLV.2 ML Cc RR J01DA36 07/06/84 fui 
025336 025 1 FLAC.1 GIM +1 FIALA 3 ML A RR J01DA36 07/06/84 v 
| ALOMIDE ii Codice AIC Dossier Specialità: 027384 | 
data prima registrazione specialità: 28/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: ALCON PHARMACEUTICALS LTD | 

N°AIC Confezione ubi Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
027384 015 COLLIRIO 5 ML 0,1% Cc RR S01GX05 28/10/94 
027384 027 20 MONODOSI COLLIRIO 0,5 ML 0,1% c RR S01GX05 01/03/97 97 

ALOPERIDOLO CARLO ERBA Codice AIC Dossier Specialità: 029300 
data prima registrazione specialità: 08/09/95 =—Data Rinnovo Titolare AIC: CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029300 011 IM ]V 5 FIALE 2 MG (o. RNR NOSADOI 08/09/95 O 
029300 023 IM IV 5 FIALE 5 MG Cc RNR NOSADOI 08/09/95 O 
029300 035 GOCCE ORALI 0,2% 15 ML Cc RNR NOSADO1 08/09/95 CL 
029300 047 GOCCE ORALI 1% 15 ML Cc RNR NOSADO1 08/09/95 LU 
029300 050 20 COMPRESSE 1 MG c RNR NOSADO1 08/09/95 O 

ALOVIR Codice AIC Dossier Specialità: 028402 
data prima registrazione specialità: 27/0493 = Data Rinnovo 27/04/98 Titolare AIC: FARMACEUTICI CABER S.PA. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in farmacia 
028402 016 25 COMPRESSE 400 MG A RR JOSABO1 27/04/93 
028402 030 CREMA 5% 10G c RR D06BB03 27/04/93 iz 
028402 042 25 COMPRESSE 800 MG A RR JOSABO1 27/04/93 zi 

ALOXIDIL Codice AIC Dossier Specialità: 027261 
data prima registrazione specialità: 15/12/90 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: IDI FARMACEUTICI SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027261 015 LOZIONE 60 ML 2% c RR DI1AX01 15/12/90 

ALPHA D3 Codice AIC Dossier Specialità: 029008 

data primaregistrazione specialità: 19/06/98 Data Rinnovo Titolare AIC: TEVA PHARMA B.V. 

N'AICO Confezione si Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
029008 012 30 CAPSULE 0,25 MG A RR A11C003 19/06/98 % 
029008 024 30 CAPSULE 1 MG A RR A11C003 19/06/98 vi 
029008 036 FLACONE GOCCE 2 MG 10 ML A RR A11C003 19/06/98 92] 

ALPHAGAN Codice AIC Dossier Specialità: 033490 


data prima registrazione specialità: 12/04/99 = DataRinnovo 


Titolare AIC: ALLERGAN S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033490 018 /M_ 1 FLAC. GOCCE OFTALMICHE 0,2% 2,5 ML Cc RR SOlEAOS 12/04/99 O 
033490 020 /M_1 FLAC. GOCCE OFTALMICHE 0,2% 5 ML Cc RR SOIEAOS 12/04/99 ki 
033490 032 /M 1 FLAC. GOCCE OFTALMICHE 0,2% 10 ML Cc RR SOlEA05 12/04/99 U 


ALPHAGLOBIN 


Codice AIC Dossier Specialità: 


data prima registrazione specialità: 22/12/44 Data Rinnovo Titolare AIC: GRIFOLS ITALIA S.P.A. 
fa mal cina PERSIANE: ELE e isa ai E anti BS SERI 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029249 012 FLAC. 50 ML + SET INFUSIONALE H RR J06BAO0I 22/12/94 LÌ 
029249 024 FLAC. 100 ML + SET INFUSIONALE H RR J06BAO0I 22/12/94 E] 
029249 036 FLAC. 200 ML + SET INFUSIONALE H RR JOGBAO01 22/12/94 LÌ 


ag 
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| ALPHANATE Codice AIC Dossier Specialità: 033077 | 
data prima registrazione specialità: 18/04/97 —Data Rinnovo Titolare AIC: GRIFOLS ITALIA S.P.A. l 
UNAIC = Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033077 013 1 FIALA 250 UI + 1 FIALA 5 ML A 37 RR B02BD02 18/04/97 O 
033077 025 1 FIALA 500 UI + 1 FIALA $ ML A 37 RR B02BD02 18/04/97 Re, 
033077 037 1 FIALA 1000 UI + 1 FIALA 10 ML A 37 RR B02BD02 18/04/97 vi 
033077 049 1 FIALA 1500 UI + 1 FIALA 10 ML A 37 RR B02BD02 18/04/97 vi 
033077 052 1 FIALA SIRINGA 250 UI 4,6 ML A 37 RR B02B D02 18/04/97 [be] 
033077 064 1 FIALA SIRINGA 500 UI 4,6 ML A 37 RR B02BD02 18/04/97 U 
033077 076 1 FIALA SIRINGA 1000 UI 4,6 ML A_37 RR B02BD02 18/04/97 O 
{ ALPHANINE Codice AIC Dossier Specialità: 029250 
| data prima registrazione specialità: 05/09/96 —DataRinnovo Titolare AIC: GRIFOLS ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029250 014 1 FIALA 1500 UI + 1 FIALA 10 ML + SIRINGA A 37 RNR B02BD04 05/09/96 LÌ 
029250 026 1 SIR. DOPPIO SCOMPARTO 500 UI A 37 RNR B02BD04 05/09/96 BY, 
029250 038 1 SIR. DOPPIO SCOMPARTO 1000 Ul A 37 RNR B02BD04 05/09/96 zi 
029250 040 "500" 1 FLAC POLV LIOF+SOLV SOLUZ S00 UI A 37 RR B02BD04 19/11/98 O] 
029250 053 "1000" 1 FLAC POLV LIOF+SOLV SOLUZ 1000UI A 37 RR B02BD04 19/11/98 DO 
| ALPHOSYLE ° i = LIS Codice AIC Dossier Specialità: 017359 
| data prima registrazione specialità: 10/08/60 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MONSANTO ITALIANA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN = Dispensazine =—ATC Registrazione in Farmacia 
017359 023 LOZIONE DERMATOLOGICA 100 G Cc sp DOSAA 10/08/60 Mi 
017359 035 LOZIONE DERMATOLOGICA 200 G Cc SP DOSAA 10/08/60 O 
[ ALPRAN Codice AIC Dossier Specialità: 033662 
| data prima registrazione specialità: 18/09/97 =—Data Rinnovo Titolare AIC: IODOSAN S.P.A. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033662 014 28 COMPRESSE FILM RIVESTITE 200 MG Cc RR Q09CA02 18/09/97 L] 
033662 026 56 COMPRESSE FILM RIVESTITE 200 MG Cc RR C09CA02 18/09/97 Dj 
033662 038 14 COMPRESSE FILM RIVESTITE 300 MG [e RR C09CA02 18/09/97 G 
033662 040 28 COMPRESSE FILM RIVESTITE 300 MG Cc RR C09CA02 18/09/97 UD] 
033662 053 56 COMPRESSE FILM RIVESTITE 300 MG Cc RR 009CA02 18/09/97 Ci 
033662 065 100 COMPRESSE FILM RIVESTITE 300 MG (o) RR CO9CA02 18/09/97 Di 
033662 077 280 COMPRESSE FILM RIVESTITE 300 MG € RR 009CA02 18/09/97 122 
033662 089 14 COMPRESSE FILM RIVESTITE 400 MG Cc RR C09CA02 18/09/97 C] 
033662 091 28 COMPRESSE FILM RIVESTITE 400 MG Cc RR C09CA02 18/09/97 NA 
033662 103 56 COMPRESSE FILM RIVESTITE 400 MG Cc RR C09CA02 18/09/97 DI 
033662 115 100 COMPRESSE FILM RIVESTITE 400 MG Cc RR C09CA02 18/09/97 Cj 
033662 127 280 COMPRESSE FILM RIVESTITE 400 MG Cc RR C09CA02 18/09/97 LI 
| ALPROSTAR vez “— Codice AIC Dossier Specialità: 027666 | 
| dataprimaregistrazione specialità: 18/02/93 = Data Rinnovo 18/02/98 Zitolare AIC: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027666 015 1 FIALA LIOFILIZZATA 20 MCG H OSP COIEA01 18/02/93 Ol 


i ALSOGIL Codice AIC Dossier Specialità: 016765 
A data prima registrazione specialità: 30/10/84 = DataRinnovo 01/06/95 7itolare AIC: ALSO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
016765 012 AD 10 SUPPOSTE Cc OTC NO2BES1 30/10/84 O 
016765 024 20 COMPRESSE Cc OTC NO2BES1 30/10/84 Hg 
‘ ALTAN i RI “———’ Codice AIC Dossier Specialità: 026419 | 
data prima registrazione specialità: 27/07/87 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROTTAPHARM S.R.L. 
N° AIC Confezione “© Fascia SSN Dispensazine —ATC Registrazione inFarmacia 
026419 010 20 COMPRESSE 30 MG Cc RR BOGAA 2707/87 vi 


=: #9 
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ALTERGEN Codice AIC Dossier Specialità: 028441 
data prima registrazione specialità: 28/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028441 018 CREMA 25G Cc RR DO3AX05 28/10/94 
028441 020 15 GARZE MEDICATE Cc RR D0O3AX05S 28/10/94 LÌ 

ALTIAZEM Codice AIC Dossier Specialità: 025271 
data prima registrazione specialità: 17/03/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: IST. LUSO FARMACO D'ITALIA SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025271 014 50 COMPRESSE 60 MG A RR C08DBO01 17/03/84 Vj 
025271 026 5 FLAC. LIOF 50 MG IV + 5 FIALE 5 ML A RR CO8DBO1 07/10/85 O 
025271 038 "RETARD" 24 COMPRESSE 120 MG A RR C08DB01 27/04/91 7] 
025271 040 "RETARD" 14 CAPSULE 300 MG A RR CO08DB01 31/10/94 97 

| ALTOSONE Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 05/03/93 =DataRinnovo 05/03/98 Titolare AIC: ESSEX ITALIA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027783 012 CREMA TUBO 30 G B RR D07AC13 05/03/93 eyz 
027783 024 UNGUENTO TUBO 30 G B RR DO7AC13 05/03/93 7Ì 
027783 036 LOZIONE FLACONE 30G B RR D07AC13 05/03/93 M 

ALUCTYL Codice AIC Dossier Specialità: 005642 
data prima registrazione specialità; 29/04/77 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: YAMANOUCHI PHARMA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
005642 018 30 COMPRESSE Cc SP AD1ADI1 29/04/77 hdi 
005642 020 SPRAY 40 ML Cc SP ADIADII 29/04/77 MI 

A É n dice AIC Dossier Specialità: 
LUDYAL Co C Do: Special 025765 | 
data prima registrazione specialità: 27/07/87 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. | 

N° AIC Confezione i “© Fascia SSN Dispensazione "ATC Registrazione in Farmacia 
025765 013 30 BUSTINE G 2 Cc RR A02AB02 27/07/87 

ALUPENT _ Codice AIC Dossier Specialità: 020055 | 
data prima registrazione Specialità: 05/09/72 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

020055 024 IM IV 10 FIALE 0,5 MG/1 ML Cc RR R03CB03 05/09/72 
ALUPIR Codice AIC Dossier Specialità: 021297 
data prima registrazione specialità: 17/06/82 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMA LINE S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

021297 027 20 CAPSULE 500 MG Cc OTC NO2BA01 17/06/82 
ALVEN Codice AIC Dossier Specialità: 028500 | 
data prima registrazione specialità: 22/03/93 Data Rinnovo 22/03/98 Titolare AIC: ALFA WASSERMANN S.P.A. | 

N° AIC " Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028500 015 20 COMPRESSE DIVISIBILI 450 MG Cc RR COSCA03 22/03/93 
028500 027 20 BUSTINE 450 MG Cc RR COSCA03 22/03/93 i 
028500 039 CREMA 40 G 5% (6 SP COSCA03 22/03/93 Dez] 

ALVEOSPAD Codice AIC Dossier Specialità: 027583 | 
data prima registrazione specialità: 29/07/92 = Data Rinnovo 29/07/97 Titolare AIC: DENITS.R.L. | 
“O N°AIC Confezione a Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027583 018 GEL 25 G USO ODONTOIATRICO Cc MSP A01AB11 29/07/92 CD] 
ALVEOTEN Codice AIC Dossier Specialità: 027394 
data prima registrazione specialità: 29/05/93 Data Rinnovo 29/05/98 Titolare AIC: IST. BIOCHIMICO ITAL. GIOVANNI LORENZINI SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027394 028 AD 30 COMPRESSE 37,4 MG Cc RR R05CB14 29/05/93 
027394 042 AD 30 BUSTINE 37,4 MG [0 RR R05SCB14 29/05/93 ea 
027394 067 SOSPENSIONE 0,748% FLACONE 120 ML Cc RR R05CB14 29/05/93 E9, 
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‘ALYRANE Codice AIC Dossier Specialità: 029034 
data prima registrazione specialità: 20/03/95 Data Rinnovo Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 

NSAICO Confezione ssi ” “Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

029034 016 SOLUZIONE X INALAZIONE 250 ML H OSP NO1AB04 20/03/95 LU 
AM73 Dr ai E È Codice AIC Dossier Specialità: 023136 
data prima registrazione specialità: 27/04/74 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LAB.FARM.DOTT.MEDICI S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

023136 082 12 CAPSULE 500 MG Cc RR JO1ICA04 27/04/74 
| AMARO KELEMATA Codice AIC Dossier Specialità: 021147 I 
data prima registrazione specialità: 29/10/59 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: KELEMATA SPA _|] 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021147 020 FLACONE 225 G Cc OTC A06ABS7 29/01/92 

* AMARO MEDICINALE AICARDI Codice AIC Dossier Specialità: 004273 
data prima registrazione specialità 11/03/68 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ALFA WASSERMANN S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
004273 013 FLACONE 200 ML (0; OTC A06ABS7 11/03/68 
004273 025 FLACONE 500 ML (6) OTC A0O6ABS7 25/02/85 O 

| AMARO MEDICINALE GIULIANI Codice AIC Dossier Specialità: 002427 
data prima registrazione specialità: 26/05/72 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GIULIANI SPA 

N° AIC =Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
002427 033 FLACONE 750 G Cc OTC A06ABS7 18/06/81 CD] 
002427 084 10 COMPRESSE MASTICABILI Cc OTC AO6ABS7 04/06/83 n: 
002427 096 30 COMPRESSE MASTICABILI Cc OTC A06ABS7 04/06/83 Ci 
002427 108 "MENTA "FLACONE 250 G Cc OTC AO6ABS7 18/06/81 C]j 
002427 110 "MENTA" FLACONE 450 G Cc OTC A06ABS7 18/06/81 I] 
002427 122 GOCCE LASSATIVE VEGETALI 10 ML Cc OTC A06ABS7 26/05/72 i] 
002427 134 GOCCE LASSATIVE VEGETALI 20 ML Cc OTC AO6ABS7 26/05/72 O] 
002427 146 60 MICROCAPSULE LASS.VEG.LIOF. Cc OTC A06ABS7 26/05/72 O 
002427 161 6 FLACONCINI G 20 c OTC AO6ABS7 04/06/83 A 
002427 173 1 FLACONE G 500 Le, OTC A06ABS7 20/08/85 O 
002427 209 FLACONE 450 G Cc. OTC A06AB57 15/10/87 7 
002427 223 FLACONE 200 G Cc OTC AO6ABS7 15/10/87 O 
002427 274 FLACONE 400 G Cc OTC AOGABS7 25/06/90 77 

‘AMARO PADIL Codice AIC Dossier Specialità: 002320 
data prima registrazione specialità: 09/04/84 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RESTIVA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
002320 012 "NORMALE" FLACONE G 250 Cc OTC A06ABS7 09/04/84 O 
002320 063 "FORTE" SCIROPPO G 250 (o) OTC A06ABS7 11/05/91 [o] 
002320 075 "FORTE" SCIROPPO G 500 Cc OTC A06ABS7 11/05/91 97 
002320 087 "FORTE" SCIROPPO G 900 (6) OTC A06ABS7 11/05/91 97] 
002320 099 "FORTE” OS 10 FLAC.NI 10 ML (e. OTC A06ABS7 11/05/91 O 

AMARYL Codice AIC Dossier Specialità: 032845 
data prima registrazione specialità: 22/11/96 Data Rinnovo Titolare AIC: HOECHST MARION ROUSSEL S.P.A. 
—  N°AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032845 012 /M 30 COMPRESSE 2 MG A RR A10BB12 22/11/96 
AMBISOME Codice AIC Dossier Specialità: 028581 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: NEXSTAR PHARMACEUTICALS ITALIA S.R.L. 
) N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028581 015 10 FLAC POLVERE LIOF SOLUZ INF EV c OSP JO2AA0I 31/10/94 
AMBRAMICINA Codice AIC Dossier Specialità: 008595 
data prima registrazione specialità: 08/04/55 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: SCHARPER S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

008595 062 16 CAPSULE 250 MG Cc RR JO1AA07 08/04/55 bl 
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‘AMBROMUCIL n se “Codice AIC Dossier Specialità: 028061’ 
| data prima registrazione specialità: 19/06/92 —Data Rinnovo Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A. i 

N° AIC Confezione ‘ Fascia SSN Dispensazione ATC. Registrazione in Farmacia 
028061 012 P 30 BUSTINE GRANULARE 25 MG Cc RR R03DA 19/06/92 ai 
028061 024 AD 30 BUSTINE GRANULARE 100 MG » RR R03DA 19/06/92 Mi 
028061 036 30 CAPSULE 100 MG Cc RR RO3DA 19/06/92 Gi 
028061 048 SCIROPPO 1% 200 ML Cc RR RO3DA 19/06/92 vi 
AMBROXOL BAYER Codice AIC Dossier Specialità: 029152 
! data prima registrazione specialità: 10/05/96 Data Rinnovo Titolare AIC: BAYER S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029152 016 20 COMPRESSE EFFERV.30 MG. Cc SP ROSCB06 10/05/96 O) 
‘ AMCINIL Codice AIC Dossier Specialità: 026096 
data prima registrazione specialità: 30/06/88 —Data Rinnovo Titolare AIC: LAB.FARM.BIOL.CROSARA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026096 014 POMATA 30 G 0,1% B RR DO7ACI1 30/06/88 CU 
AMICASIL Codice AIC Dossier Specialità: 024459 
data prima registrazione specialità: 15/06/81 —Data Rinnovo Titolare AIC: LINEAMEDICA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024459 099 1 FLAC. IM 500 MG 2 ML A &SBI> RR J01GB06 21/08/89 Mi 
024459 j01 1 FLAC.IM 1 G4ML A SSBis RR J01GB06 21/08/89 M 
‘AMICO i Codice AIC Dossier Specialità: 


data prima registrazione specialità: 06/07/71 


Data Rinnovo = 01/06/95 


022287 
Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA'IGIENICO i 


lc nigi ae tei ___.__.__. TERAPEUTICHE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022287 039 10 FLACONCINI ORALI 20 ML Cc OTC A13A 29/05/93 97 
| AMIK crei Codice AIC Dossier Specialità: 028562 
| data prima registrazione specialità: 28/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
028562 015 CREMA 2,5% 30G Cc RR J01GB06 28/10/94 DI 
028562 027 CREMA 5% 30 G Cc RR 101GB06 28/10/94 nni 
AMIKAN Codice AIC Dossier Specialità: 027484 | 
data prima registrazione specialità: 22/03/93 Data Rinnovo Titolare AIC: SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER 
L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027484 031 1 FLAC.1M 1 G4 ML A 55BIS RR J01GB06 20/03/95 Î97] 
027484 043 1 FLAC.IM 0,5G2ML A $ 5SBIS$ RR J01GB06 20/03/95 Ir) 
| AMILIT IFI se DS Codice AIC Dossier Specialità: 022842 
data prima registrazione Specialità: 05/05/75 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOTERAPICO ITALIANO SPA 
“N'AIC Confezione Ì dh Fascia SSN ©” Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022842 013 30 COMPRESSE RICOPERTE 10 MG Cc RR NO6AA09 05/05/75 n 
022842 025 30 COMPRESSE RICOPERTE 25 MG Cc RR NO6AA09 05/05/75 sw 
poni nea 
| AMINOACIDI CR BM ITALIA Codice AIC Dossier Specialità: 029414 | 
| data prima registrazione specialità: 28/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 
l 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029414 012 IV FLACONE 500 ML Cc RR BOSBAO1 28/10/94 Mi 
i AMINOACIDI E BM ITALIA ù Codice AIC Dossier Specialità: 029413 
' dataprimaregistrazione specialità: 28/10/94 —DataRinnovo Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 
N°AIC——— Confezione cuni baile Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029413 010 IV FLACONE 250 ML Cc RR BOSBAO01 28/10/94 
reti i RE ARA Sa pin inca I. n] 
AMINOACIDI S BM ITALIA Codice AIC Dossier Specialità: 029415 
data prima registrazione specialità: 28/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: ROCHE S.P.A. | 
N dh; Di 5 j 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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029415 015 IV FLACONE 500 ML Cc RR BOSBAO1 28/10/94 vi 
AMINOMAL j Ai di ° Codice AIC Dossier Specialità: 011226 
data prima registrazione specialità: 29/05/56 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A. 
N° ACC Confezione: Ò Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
011226 026 3 FIALE IV 10 ML 240 MG A RR RO3DAOS 13/10/82 i 
011226 038 10 SUPPOSTE 350 MG Cc RR RO03DAO0S 29/05/56 57} 
011226 040 20 CONFETTI 200 MG A RR R03DAO0S 03/08/73 vi 
011226 089 "P.1." IV 3 F SIRINGA 10 ML Cc RR RO3DA0S 29/08/82 
011226 091 ELISIR 1 FLAC. 200 ML 0,67% A RR R03DA04 25/10/84 si 
011226 103 ELISIR 8 FL 25 ML Cc RR R03DA04 03/03/83 i 
011226 127 "R" 20 COMPRESSE DIVISIBILI 600 MG A RR R03DA05 13/05/85 a 
011226 139 IM 6 FIALE 2 ML Cc RR R03DA0S 24/10/88 Mi 
| AMINOPHILLINE Codice AIC Dossier Specialità: 000846 
data prima registrazione specialità: 03/09/47 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: L. MOLTENI E C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO 
L S.P.A. ai 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
000846 030 6 FIALE IV 10 ML 240 MG A RR RO3DA0S 03/09/47 
000846 042 6 FIALE 480 MG/3 ML Cc RR R03DAO0S 03/08/90 GC] 
| AMINOPLASMAL © i i i Codice AIC Dossier Specialità: 026790 
| data prima registrazione specialità: 01/02/90 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: B. BRAUN MELSUNGEN AG 
Ò N°AICO Confezione 5 a Fascia SSN Dispensazione — ATC ‘Registrazione in Farmacia 
026790 016 3% E IV 1 FLAC. SOLUZ. 500 ML H OSP BOSBAO01 01/02/90 
026790 028 5% SE IV 1 FLAC. SOLUZ. 500 ML H OSP BOSBAOI 01/02/90 O) 
026790 030 10% SE IV 1 FLAC. SOLUZ. 500 ML H OSP BOSBA01 01/02/90 Lui 
026790 042 5% E IV 1 FLAC. SOLUZ. 500 ML Cc RR BOSBAO01 28/10/94 pa 
026790 055 10% E IV 1 FLAC. SOLUZ. 500 ML Cc RR BOSBAO01 28/10/94 LL] 
026790 067 10% IV 1 FLAC, SOLUZ. 500 ML Cc RR BOSBA01 28/10/94 iS 
| AMINOVENOS N-PEDIATRICO se - Codice AIC Dossier Specialità: 028043 | 
data prima registrazione specialità: 30/03/99 —Data Rinnovo Titolare AIC: FRESENIUS AG 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028043 014 "6%" FLACONE SOLUZ INFUS 100 ML (o) OSP BOSBA01 30/03/99 LI 
028043 026 —1‘6%" FLACONE SOLUZ INFUS 250 ML Cc OSP BOSBAO1 30/03/99 
028043 038 "10%" FLACONE SOLUZ INFUS 100 ML Cc OSP BOSBAO01 30/03/99 C] 
028043 040 —‘10%" FLACONE SOLUZ INFUS 250 ML c osp BOSBAO1 30/03/99 DJ 
AMINOZIM Codice AIC Dossier Specialità: 023022 
data prima registrazione specialità: 06/04/79 =Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MONSANTO ITALIANA S.P.A. 
N° AIC “Confezione 7 l ° © Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023022 041 10 FLACONCINI ORALI 10 ML Cc SP VO6B 17/11/95 9) 
| AMIODAR Codice AIC Dossier Specialità: 025035” 
data prima registrazione specialità: 27/12/83 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SANOFI WINTHROP S.P.A. 
N° AIC Confezione i Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025035 015 20 COMPRESSE 200 MG A RR CO1BDOI 27/12/83 
AMIPRESS x SI ° Codice AIC Dossier Specialità: 024636 | 
data prima registrazione specialità: 19/05/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SALUS RESEARCHES S.P.A. 
N° AIC Confezione ‘Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024636 019 50 COMPRESSE LACCATE 200 MG A RR CO7AGO] 19/05/82 vi 
| AMOBRONC Codice AIC Dossier Specialità: 025776 
data prima registrazione specialità: 15/10/85 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO CHIMICO INTERNAZIONALE DR.GIUSEPPE 
| RENDE S.R.L. .J 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025776 030 IM 10 FIALE 15 MG 2ML Cc RR RO0SCB06 15/10/85 3% 
025776 067 SCIROPPO 200 ML c SP ROSCB06 29/10/92 i 
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. AMOFLUX Codice AIC Dossier Specialità: 024819 
data prima registrazione specialità: Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LAMPUGNANI FARMACEUTICI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN ‘Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024819 068 12 COMPRESSE 1 G A RR J01CA04 27/06/87 
AMOX Codice AIC Dossier Specialità: 023909 
data priîna registrazione specialità: 09/09/63 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SALUS RESEARCHES S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023909 029 1 FLAC. SCIROPPO ESTEMP. 60 ML 5% A RR JO1CA04 09/09/83 
023909 031 12 COMPRESSE 1 G A RR JOICA04 10/12/83 % 
023909 068 12 BUSTINE 1000 MG A RR J01CA04 21/09/92 Mi 
i AMOXICILLINA RECOGEN ” Codice AIC Dossier Specialità: 029488 
data prima registrazione specialità: 29/01/96 Data Rinnovo Titolare AIC: RECOGEN SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029488 018 12 COMPRESSE 1 G A RR JO1CA04 29/01/96 
029488 020 12 CAPSULE 500 MG A RR JO1CA04 29/01/96 O 
029488 032 1 FLAC. BB GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP. 75 A RR J01CA04 29/01/96 ni 
G 
AMOXICILLINA RECORDATI Codice AIC Dossier Specialità: 029487 
data prima registrazione specialità: 29/01/96 Data Rinnovo Titolare AIC: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029487 016 12 COMPRESSE 1 G A RR JO1CA04 29/01/96 
029487 028 12 CAPSULE 500 MG A RR 101CA04 29/01/96 D] 
029487 030 1 FLAC. BB GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP. 75 A RR J01CA04 29/01/96 
G 
| AMOXICILLINA RKG î ; |—_—’Codice AIC Dossier Specialità: 028964 
i data prima registrazione specialità: 16/09/98 Data Rinnovo Titolare AIC: RKG S.R.L. | 
N° AIC Confezione n Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028964 029 FLACONE 100 ML POLVERE USO ORALE 5% A RR J101CA04 16/09/98 
028964 031 12 CAPSULE 500 MG A RR J01CA04 16/09/98 CD) 
028964 043 12 COMPRESSE 1 G A RR J01CA04 16/09/98 O) 
AMOXICILLINA STADA Codice AIC Dossier Specialità: 032314 
data prima registrazione specialità: 19/11/98 Data Rinnovo Titolare AIC: STADA ARZNEIMITTEL AG 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032314 015 12 COMPRESSE FILMATE 1 G A RR JO1CA04 19/11/98 
032314 027 1 FLAC POLVERE SOSPENSIONE ORALE 80 ML A RR J01CA04 19/11/98 U 
032314 039 5 FLAC PREPARAZIONE ESTEMP 80 ML A RR JO1CA04 19/11/98 Cj 
SOSPENSIONE ORALE 
| AMOXILLIN bi I VASO ‘Codice AIC Dossier Specialità: 023506 — ] 
| data primaregistrazione specialità: 12/10/76 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ESSETI FARMACEUTICI S.P.A. 
l 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023506 025 12 CAPSULE 500 MG A RR J01CA04 16/02/77 
023506 088 12 COMPRESSE i G A RR J01CA04 16/06/83 si 
023506 090 1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP. 60G A RR J01CA04 16/06/83 Mi 
10% 
| AMOXINA si Codice AIC Dossier Specialità: 023966 
data prima registrazione specialità: 10/12/79 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: AESCULAPIUS FARMACEUTICI SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023966 070 12 CAPSULE 250 MG Cc RR JO1CA04 02/11/95 LU 
023966 082 1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP. 60 ML A RR JO1CA04 02/11/95 O 
5% 
023966 094 12 COMPRESSE 1 G A RR J01CA04 02/11/95 v 
023966 106 1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP., 100 A RR J01CA04 01/03/97 i 
ML 5% 


= di 


20-83-1999 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 195 


s 
Codice AIC Dossier Specialità: 023692 } 


| AMOXIPEN 
i data prima registrazione specialità: 06/1278 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: METAPHARMA S.R.L. | 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023692 041 12 CAPSULE 500 MG A RR J01CA04 06/12/78 O 
023692 130 12 BUSTINE MONODOSE 1 G A RR 301CA04 23/01/85 R9z 

| AMPAMET Codice AIC Dossier Specialità: 027780 | 
data prima registrazione specialità: 07/07/93 Data Rinnovo 07/07/98 Titolare AIC: A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. | 

N° AIC "Confezione ì © Fascia SSN Dispensazione — ATC = Registrazione in Farmacia 
027780 016 20 BUSTINE 750 MG Cc RR NO6BX11 07/07/93 
027780 028 20 COMPRESSE 750 MG Cc RR NO6BXI1 07/07/93 RA 
027780 030 10 BUSTINE 1500 MG Cc RR NO6BX11 07/07/93 9 

AMPHOCIL Codice AIC Dossier Specialità: 029443 
data prima registrazione specialità: 25/06/96 —DataRinnovo Titolare AIC: SEQUUS PHARMACEUTICALS INC. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029443 013 1 FLACONCINO 50 MG Cc OSP J02AA01 25/06/96 Cl 
029443 025 10 FLACONCINI 50 MG Cc OSP J02AA01 25/06/96 Li 
029443 037 1 FLACONCINO 100 MG Cc OSP JO2AA01 25/06/96 L] 
029443 049 10 FLACONCINI 100 MG Cc OSP JO2AA01 25/06/96 LU 

AMPICILLINA CARLO ERBA Li SZ sere "© Codice AIC Dossier Specialità: 021158 | 
data prima registrazione specialità: 21/11/68 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. 

N°AICO = Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC =’ Registrazione inFarmacia 
021158 035 12 CAPSULE 500 MG Cc RR JO1CA01 15/03/79 
021158 047 FL. LIOF. 500 MG + SOLV. 2,5 ML Cc RR JOICAO1 03/06/70 CD] 
021158 050 FLAC. LIOF.1 G + F. SOLV. 4 ML Cc RR JO1CA01 15/03/79 O 

AMPICILLINA EG Codice AIC Dossier Specialità: 021909 
data prima registrazione specialità: 20/11/70 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: EG S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021909 078 12 CAPSULE 250 MG A RR JOICA0I 29/10/92 
021909 080 16 CAPSULE 250 MG A RR J01CA01 29/10/92 C] 
021909 092 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 60 ML 5% A RR JO1CA0I 29/10/92 O 
021909 104 1 FLAC. LIOF 1 G +1 FIALA 3 ML A RR JO1CA01 29/10/92 
021909 116 IM 4 FL. LIOF. 1 G + 4 F. SOLV. 3 ML Cc RR JO1CA01 29/10/92 O 
021909 128 IM 6 FL. LIOF.1 G + 6 F. SOLV.3 ML (8; RR J01CA01 29/10/92 Li 

AMPILISA i Codice AIC Dossier Specialità: 021647 | 
data prima registrazione specialità: 12/03/70 DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LISAPHARMA S.P.A. 

N°AIC O’ Confezione ° Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021647 021 12 CAPSULE 500 MG A RR J01CA01 22/12/78 _] 
021647 033 GOCCE ORALI 10 ML 10% B A RR JO01CA01 12/03/70 Cj 
021647 045 1 FLAC. 500 MG + 1 FIALA 3,5 ML A RR JO1CA01 12/03/70 DU] 
021647 058 1 FLAC. 250 MG + 1 FIALA 2,5 ML A RR J01CA01 12/03/70 97 
021647 060 1 FLAC. 1 G + 1 FIALA 3,5 ML A RR JO1CA01 22/12/78 OD] 

AMPILUX Codice AIC Dossier Specialità: 021057 
data prima registrazione specialità: 24/03/82 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TUBILUX PHARMA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021057 017 POMATA OFTALMICA 5 G Cc RR SO1AA19 24/03/82 
021057 029 COLLIRIO LIOF 0,8% 3 ML A RR SO1AA19 24/03/82 bW7| 

AMPIPLUS a Codice AIC Dossier Specialità: 022396 
data prima registrazione specialità: 20/1273 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
Lo. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022396 016 12 CAPSULE Cc RR J01CRS50 20/12/73 GI 
022396 030 IM IV 1 FLAC + 1 FIALA 4 ML Cc RR 101CRS0 27/04/74 LU] 
022396 042 BB IM IV 1 FLAC + 1 FIALA 3 ML Cc RR J01CR50 18/06/81 O 
022396 055 IM IV 1 FL.l G + 1 F.SOLV 4 ML Cc RR 1J01CRS0 13/05/85 (i 


Ig 
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AMPIPLUS SIMPLEX E l j Codice AIC Dossier Specialità: 020866 
data prima registrazione specialità: 01/08/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. Î 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020866 012 12 CAPSULE 250 MG Cc RR JO1CA01 01/08/84 O 
020866 024 12 CAPSULE 500 MG (o) RR JUITAUVI 01/08/84 Dj 
020866 036 IM IV 250 MG1 FLAC+1F Cc RR JO1CA01 01/08/84 A 
020866 051 IM IV 250 MG 6 FLAC.+6 F (o) RR J01CA01 01/08/84 OA 
020866 063 IM IV 500 MG 1 FLAC. + 1 F Cc RR J01CA01 01/08/84 O) 
020866 075 IM IV 500 MG 3 FLAC. +3 F Cc RR J01CA01 01/08/84 n; 
020866 087 IM IV 500 MG 6 FLAC. + 6 F Cc RR JO1CA01 01/08/84 Di 
020866 099 1 FLAC.1G +1 FIALA 4ML A RR JO1CA01 01/08/84 G 
020866 101 IMIV1G3F+3F Cc RR JO1CA01 01/08/84 O 
020866 113 IMIVIG6F+6F Cc RR J01CA01 01/08/84 DI 
020866 125 SCIROPPO 60 ML 125 MG Cc RR J01CA01 01/08/84 Dj 
020866 137 SCIROPPO 60 ML 250 MG (o) RR J01CA01 01/08/84 UL] 
' AMPLITAL Codice AIC Dossier Specialità: 020121 | 
data prima registrazione specialità: 21/09/79 = Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020121 036 12 CAPSULE 500 MG A RR J01CA01 21/09/79 i 
020121 048 INIETT.I FL. $00 MG + 1 F. 2,5 ML GC RR J01CA01 21/09/79 >; 
020121 087 1 FLAC. 1 G+1 FIALA 4 ML A RR J01CA01 21/09/79 277 
020121 101 BB GOCCE ORALI 20 ML 10% Cc RR JOICA01 21/09/79 7 
020121 113 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 60 ML 5% A RR J01CA01 21/09/79 97 
020121 137 12 COMPRESSE 1 G A RR J01CA01 31/05/85 97] 
020121 152 1 FLACONE G 2 + FIALA SOLVENTE (o) RR J01CA01 31/05/85 O 
AMPLIUM Codice AIC Dossier Specialità: 021429 
data prima registrazione specialità: 31/07/68 Data Rinnovo 01/06/95 — Titolare AIC: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021429 016 AD 12 CAPSULE 375 MG Cc RR J01CRS0 31/07/69 wi 
021429 028 BB GRANULARE SCIROPPO 30 G Cc RR J01CR5S0 01/03/71 0] 
021429 030 BB POLVERE OS GOCCE 5 G Cc RR J01CRS0 31/07/69 O 
021429 042 AD IM 1 FL LIOF. 600 MG + 1 F3 ML Cc RR J01CRS0 01/03/71 vi 
021429 055 AD IM 3 FL LIOF 600 MG + 3 F3 ML Cc RR J01CR50 01/03/71 O 
021429 067 BB IM 1 FL LIOF. 300 MG + 1 F3 ML Cc RR J01CR50 01/03/71 vi 
021429 079 BB IM3 FL LIOF. 300 MG + 3 F3 ML Cc RR J01CR50 01/03/71 Fi 
021429 081 IM 1 FL LIOF. 1000 MG + 1 F3 ML Cc RR JO1CRS0 16/09/75 z| 
021429 093 IM 3 FL LIOF. 1000 MG + 3 F3 ML Cc RR J01CR50 16/09/75 MN 
| AMPLIZER Codice AIC Dossier Specialità: 022361 
' data prima registrazione specialità: 20/11/71 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 
N° AIC "Confezione ni “Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022361 012 12 CAPSULE 250 MG A RR 301CA01 20/11/71 
022361 024 1 FLAC. GRANULATO 20 G 5% A RR J01CA01 20/11/71 O 
022361 036 12 CAPSULE 500 MG A RR JO1CA01 20/07/85 O 
AMUKINE MED Codice AIC Dossier Specialità: 032192 
data prima registrazione specialità: 24/04/96 Data Rinnovo Titolare AIC: AMUCHINA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032192 015 SOLUZIONE FLAC 250 ML Cc OTC DOBAX 24/04/96 
032192 027 SOLUZIONE FLAC 500 ML Cc OTC DOBAX 24/04/96 MM 
032192 039 SOLUZIONE FLAC 1000 ML Cc OTC DOSAX 24/04/96 ra 
ANACIDASE Codice AIC Dossier Specialità: 005433 
| data prima registrazione specialità: 13/01/88 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
005433 026 50 COMPRESSE 500 MG Cc OTC A02AH 04/03/96 U 
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| ANACIDOL Codice AIC Dossier Specialità: 020497 
: dataprimaregistrazione specialità 20/11/71 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
t_ } 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020497 018 20 COMPRESSE MASTICABILI Cc OTC A02AF02 20/11/71 
"ANADERMIN i Codice AIC Dossier Specialità: 032289 
data prima registrazione specialità: 24/04/96 Data Rinnovo Titolare AIC: FARMACEUTICI ECOBI SAS 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032289 011 CREMA TUBO 50 G Cc OTC DOBAC02 24/04/96 
ANAFRANIL Codice AIC Dossier Specialità: 021643 
data prima registrazione specialità: 09/03/70 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021643 010 20 CONFETTI 25 MG A RR NOGAA04 09/03/70 i 
021643 022 SO CONFETTI 10 MG A RR NO6AA04 15/07/72 MI 
021643 034 S FIALE IM IV 25 MG 2 ML A RR NO6AA04 09/03/70 RW] 
021643 046 "SR"20 COMPRESSE DIVISIBILI 75 MG A RR NO6AA04 09/03/91 vi 
i ANAGREGAL Codice AIC Dossier Specialità: 024834 
*— dataprimaregistrazione specialità: 13/04/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO GENTILI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024834 018 30 CONFETTI A 09 RNR BO1ACOS 13/04/83 Mi 
‘ ANALIP I | Codice AIC Dossier Specialità: 025313 | 
| dataprimaregistrazione specialità: 26/07/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: IKETON FARMACEUTICI SRL | 
Hai È ei Ì 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025313 026 40 CAPSULE Cc RR A11HA32 13/02/93 hi 
| ANANASE Codice AIC Dossier Specialità: 020501 
| data prima registrazione specialità: 31/03/65 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROTTAPHARM S.R.L. 
N° AIC Confezione l _ Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020501 021 "100" 20 CONFETTI 40 MG Cc RR BO6AA11 20/11/71 
020501 033 UNGUENTO 30 G 5% Cc RR D0O3BA 08/11/79 O 
ANATENSOL Codice AIC Dossier Specialità: 018281 
data prima registrazione specialità: 20/02/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MEAD JOHNSON S.P.A. 
N° AIC Confezione i i Fascia SSN Dispensazione va ATC Registrazione in Farmacia 
018281 028 25 CONFETTI i MG A RR NOSAB02 09/11/95 Mi 
ANATETALL © A a Codice AIC Dossier Specialità: 002238 
dala prima registrazione specialità: 28/11/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CHIRON S.P.A. 
N° AIC Confezione ° Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
002238 018 1 FIALA 0,5 ML (o) RNR J507AM01 28/11/83 gi 
002238 020 1 FLACONE 5 ML (10 DOSI) (o) RNR JO7AMO1 02/05/90 Li 
002238 032 1 FLACONE 10 ML (20 DOSI) Cc RNR JO7AMO1 02/05/90 CU) 
002238 044 FIALA-SIRINGA SOSP INIETT 0,5 ML Cc RR JO7AMO1 15/02/99 O 
002238 057 10 FIALE SOSPENSIONE INIETTABILE 1.M. 0,5 ML Cc OSP J07AM01 12/10/98 O 
| ANATOXAL DI BERNA Codice AIC Dossier Specialità: 006590 
data prima registrazione specialità: 27/12/67 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROTERAPICO E VACCINOGENO SVIZZERO 
BERNA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
006590 018 1 FIALA 0,5 ML [61 RR JO7AFOI 27/12/67 O) 
RIS 
i ANATOXAL DI TE BERNA Codice AIC Dossier Specialità: 006255 
data prima registrazione specialità: 24/04/52 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROTERAPICO E VACCINOGENO SVIZZERO 
na Tale a Crt toa - n s .__BERNA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
006255 018 1 FIALA 0,5 ML c RR JQ7ZAMSI 27/12/68 Li 
006255 044 AD 1 FIALA 0,5 ML c RR JOZAMSI 27/12/84 DJ 
006255 057 "BB" 1 FLACONE SIRINGA 0,5 ML Cc RR JOZAMSI 10/02/87 97 
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006255 069 AD 1 FLACONE SIRINGA 0,5 ML Cc RR JO7AMSI 30/09/91 % 
006255 071 "BB" 10 FIALE SOLUZ INIETT IM 0,5 ML Cc OSP J07AMS1 30/03/99 O 
006255 083 "BB" 10 SIR PRERIEMP SOLUZ INIETT IM 0,5 ML (6 OSP 3507AMS1 30/03/99 O 
006255 095 "AD" 10 SIRINGHE PRERIEMP SOLUZ INIETT IM 0,5 C OSP J07AMSI 30/03/99 Du 
ML 
006255 107 "AD" 10 FIALE SOLUZ INIETT IM 0,5 ML Cc OSP JO7AMS1 30/03/99 O 
‘ANATOXAL DI TE PER BERNA oa “Codice AIC Dossier Specialità: 006401 | 
data prima registrazione specialità: 30/05/68 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROTERAPICO E VACCINOGENO SVIZZERO i 
| . BERNA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
006401 018 1 FIALA 0,5 ML Cc RR 3107AJS1 30/05/68 
006401 020 1 FLACONE SIRINGA 0,5 ML c RR 3507AJS1 19/03/80 xi 
006401 044 10 FIALE SOLUZ INIETT IM 0,5 ML Cc osp J07AJS1 30/03/99 GT 
006401 057 10 SIRINGHE PRERIEMP SOLUZ INIETT IM 0,5 ML Cc OSP JO7AJSI 30/03/99 A 
ANAURAN a Ù RI a Codice AIC Dossier Specialità: 014302 
data prima registrazione specialità: 03/07/61 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ZAMBON ITALIA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
014302 032 "0,5 G + 4 G GOCCE AURICOLARI, SOLUZIONE"1 Cc SP S02AA30 04/02/91 
FLACONE 25 ML 
ANCOTIL Codice AIC Dossier Specialità: 024753 | 
data prima registrazione specialità: 04/08/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione n ATC Registrazione in Farmacia 
024753 028 "2,5G/250ML SOLUZIONE PER INFUSIONE H RR 102AX01 26/05/87 
ENDOVENOSA" 5 FLACONI 
ANDERGIN Codice AIC Dossier Specialità: 024061 
| = dataprimaregistrazione specialità: 06/10/79 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MONSANTO ITALIANA S.P.A. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024061 071 15 TAVOLETTE VAGINALI 200 MG Cc RR G01AF04 04/03/96 CD 
024061 083 4 TAVOLETTE VAGINALI 400 MG Cc RR G01AF04 04/03/96 DC} 
024061 095 POMATA 30G Cc RR DO1AC02 04/03/96 Vi 
024061 107 LOZIONE 30 ML Cc RR DOIAC0? 04/03/96 O 
024061 119 20 COMPRESSE 250 MG A RR A07ACOI 04/03/96 CI 
{ ANDILEX cali 7 ‘Codice AIC Dossier Specialità: 028888 | 
data prima registrazione specialità: 26/0397 —DataRinnovo Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO C..T. S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028888 016 —30CAPSULE 10 MG Cc RR C01DX16 26/03/97 DU 
028888 028 40 CAPSULE 10 MG (0) RR C01DX16 26/03/97 O 
028888 030 20 CAPSULE 20 MG Cc RR C01DX16 26/03/97 DU) 
028888 042 30 CAPSULE 20 MG Cc RR CO01DX16 26/03/97 DC] 
‘ ANDISAL Codice AIC Dossier Specialità: 028016 
data prima registrazione specialità: 31/07/98 Data Rinnovo Titolare AIC: SYNTHELABO S.P.A. 
— N°AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028016 018 30 COMPRESSE 500 MG Cc RR NO2BA06 31/07/98 
028016 020 30 COMPRESSE 750 MG Cc RR N02BA06 31/07/98 O 
ANDRIOL Codice AIC Dossier Specialità: 024585 
| data prima registrazione specialità: 02/04/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ORGANON ITALIA S.P.A. 
È 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024585 010 30 CAPSULE 40 MG Cc RR G03BA03 02/04/82 
024585 034 60 CAPSULE 40 MG A 36 RR G03BA03 02/04/82 IN 
f 
| ANDROCUR Codice AIC Dossier Specialità: 023090 
| dataprimaregistrazione specialità: 08/08/75 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHERING SPA 
| 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023090 018 "50 MG COMPRESSE "BLISTER 15 COMPRESSE Cc RNR GO3HA01 08/08/75 na 
023090 020 "50 MG COMPRESSE" BLISTER 25 COMPRESSE A RNR G03HA01 08/08/75 ev, 
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023090 032 "DEPOT 300MG/3ML SOLUZIONE INIETTABILE "IM 1 A RNR G03HA01 21/05/83 Mi 
FIALA 3 ML 
023090 044 "100 MG COMPRESSE" BLISTER 30 COMPRESSE A RNR G03HA01 28/10/94 Mi 
“ANDRODERM ° x Codice AIC Dossier Specialità: 031814 | 
data prima registrazione specialità: 04/12/98 —Data Rinnovo Titolare AIC: SCHWARZ PHARMA S.P.A 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031814 015 10 CEROTTI TRANSDERMICI 12,2 MG Cc RR G03BA03 04/12/98 Mi 
031814 027 30 CEROTTI TRANSDERMICI 12,2 MG (0) RR G03BA03 04/12/98 na 
' ANDROSKAT Codice AIC Dossier Specialità: 033253 
data prima registrazione specialità: 27/06/97 —Data Rinnovo Titolare AIC: BYK NEDERLAND BV 
N° AIG Confezione “rr IT Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033253 016 /M_S FIALE 1 ML Cc RR G04BES52 27/06/97 LI 
033253 028 /M_ 5 FIALE 2ML Cc RR G04BES2 27/06/97 LI 
| ANECODAL i x se Codice AIC Dossier Specialità: 028901 
| data prima registrazione specialità: 01/03/97 —Data Rinnovo Titolare AIC: SERPERO S.P.A. 
l 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028901 015 20 COMPRESSE 200 MG Cc RR ROSDB 01/03/97 
028901 027 20 BUSTINE 200 MG Cc RR ROSDB 01/03/97 CD) 
028901 039 SOSPENSIONE 20 MG/ML 200 ML Cc RR ROSDB 01/03/97 O) 
ANEMIAL Codice AIC Dossier Specialità: 025819 
data prima registrazione specialità: 01/03/89 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A. 
ke. nà 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025819 069 10 FLACONCINI 40 MG Cc RR B03AB 29/07/92 
025819 071 10 FLACONCINI 62,5 MG (e) RR B03AB 29/07/92 [] 
025819 083 10 BUSTINE 40 MG Cc RR B03AB 29/07/92 CL] 
025819 095 10 BUSTINE 62,5 MG Cc RR B03AB 29/07/92 D] 
ANETIN 1 Codice AIC Dossier Specialità: 026836 
data prima registrazione specialità: 03/08/90 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: I.BIR.N -ISTITUTO BIOTERAPICO NAZIONALE S.R.L. I 
L VRSET =S denota 2 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026836 015 10 COMPRESSE MASTICABILI 1 G Cc RR A16AA01 03/08/90 Sai 
026836 027 10 FLACONCINI ORALI 1 G Cc RR A16AA01 03/08/90 Vi 
ANEVRASI Codice AIC Dossier Specialità: 008887 | 
data prima registrazione specialità: 13/11/59 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: DONINI S.R.L. | 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
008887 034 SCIROPPO 200 G Cc OTC NOSCX 04/07/87 
008887 046 30 CAPSULE 300 MG Cc OTC NOSCX 04/07/87 i 
(ANEXATE x Codice AIC Dossier Specialità: 026749 | 
| = dalaprimaregistrazione specialità: 01/02/89 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROCHE S.P.A. Î 
L = J 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026749 010 1 FIALA 0,5 MG/S ML H RR V03AB25 01/02/89 vj 
026749 034 1 FIALA 1 MG/10 ML H RR V03AB25 01/02/89 ri 
l ANFOCORT Codice AIC Dossier Specialità: 025045 
data prima registrazione specialità: 04/06/83 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A. 
i ne : | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025045 028 CREMA DERMATOLOGICA TUBO 30 G Cc RR DO7XD 13/02/98 WI 
ANGIDIL Codice AIC Dossier Specialità: 028258 
data prima registrazione specialità: 22/05/95 Data Rinnovo Titolare AIC: ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A. 
_J 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028258 010 28 CAPSULE RIL.PROLUNG. 90 MG Cc RR CO8DBO1 22/05/95 LL) 
028258 059 28 CAPSULE RIL. PROLUNG. 120 MG A RR C08DB01 22/05/95 I 
028258 097 28 CAPSULE RIL. PROLUNG. 180 MG A RR C08DB01 22/05/95 x] 
028258 135 28 CAPSULE RIL. PROLUNG. 300 MG A RR C08DB01 22/05/95 vi 
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| ANGIOCONRAY Codice AIC Dossier Specialità: 020453 
| data prima registrazione specialità: 13/03/65 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRACCO S.P.A. 
Ù N° AIC "Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC “ Registrazione in Farmacia 
020453 015 "80%" INIETT. 1 FIALA 20 ML H OSP VOBAA04 13/03/65 
| ANGIOFLUX Codice AIC Dossier Specialità: 027932 
data prima registrazione specialità: 04/05/93 = DataRinnovo 04/05/98 Titolare AIC: MITIM S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027932 019 10 FIALE INIET. 600 ULS Cc RR B01AB11 04/05/93 
027932 021 50 CAPSULE 250 ULS Cc RR BO1AB11 04/05/93 i 
ANGIOLAST . si Codice AIC Dossier Specialità: 022828 
data prima registrazione specialità. 03/10/73 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SOCIETA'ITALO-BRITANNICA L. MANETTI H. ROBERTS & C. 
PER AZIONI 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022828 014 GOCCE ORALI 30 ML Cc RR C04AA31 03/10/73 LU] 
ANGIOREX Codice AIC Dossier Specialità: 027222 
data prima registrazione specialità: 09/03/91 DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LAMPUGNANI FARMACEUTICI SPA 
l 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027222 013 20 CAPSULE 160 MG Cc SP COSCA 09/03/91 
027222 025 20 BUSTINE 80 MG Cc SP COSCA 09/03/91 [] 
| ANGIPRESS Ì save: Codice AIC Dossier Specialità: 028196 
data prima registrazione specialità: 28/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: CRINOS INDUSTRIA FARMACOBIOLOGICA S.P.A. 
[ } 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028196 018 14 CAPSULE RITARDO 300 MG A RR CO8DBO1 28/10/94 
ANGIZEM Codice AIC Dossier Specialità: 025280 Ì 
b data prima registrazione Specialità; 03/04/84 Data Rinnovo 01/06/95 . Titolare AIC: INVERNI DELLA BEFFA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025280 025 50 COMPRESSE 60 MG A RR C08DBOI1 12/10/85 n 
025280 037 IV 5 F. LIOF. 50 MG + 5 F.SOLV. Cc RR C08DBO1 09/03/91 O) 
025280 049 "RETARD" 24 COMPRESSE 120 MG A RR C08DBO01 09/03/91 9, 
025280 052 "RETARD" 14 CAPSULE 300 MG A RR C08DBOI1 28/10/94 97, 
025280 064 "200" RETARD 36 CPAULE 200 MG A RR C08DB01 17/06/96 97; 
ANIFED Codice AIC Dossier Specialità: 024867 
data prima registrazione specialità: 15/12/82 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMACEUTICI FORMENTI S.P.A. 
N° AIC Confezione È Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024867 018 40 CAPSULE 10 MG A RR C08CA0S 15/12/82 
024867 020 "RETARD" 50 COMPRESSE 20 MG A RR C08CA0S 17/10/84 R7, 
ANSEREN Codice AIC Dossier Specialità: 026380 
data prima registrazione specialità: 10/02/87 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026380 016 "45" 10 CAPSULE 45 MG Cc RR NOSBA10 10/02/87 
026380 028 "30" 15 CAPSULE 30 MG Cc RR NOSBA10 10/02/87 I 
026380 030 "15" 30 CAPSULE 15 MG Cc RR NOSBA10 10/02/87 wi 
ANSIMAR Codice AIC Dossier Specialità: 025474 
data prima registrazione specialità: 30/10/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO BIOLOGICO CHEMIOTERAPICO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025474 014 20 COMPRESSE 400 MG A RR R03DA11 30/10/84 Mi 
025474 038 BB 20 BUSTINE ORALI 200 MG Cc RR R03DA11 30/10/84 YA 
025474 040 3 FIALE IV 100 MG/10 ML A RR R03DA11 30/10/84 wi 
025474 053 1 FIAL. MINIFLEBO 300 MG/100 ML H OSP RO3DA11 30/10/84 LI 
025474 065 1 FLAC. SCIROPPO 200 ML 2% A RR R03DA11 27/04/91 Mi 
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!ANSIOLIN Codice AIC Dossier Specialità: 019994 
data prima registrazione specialità: 05/07/62 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: HOECHST PHARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
019994 033 GOCCE ORALI! 30 ML 0,5% (0) RR NOSBA01 28/04/79 i 
019994 045 3 FIALE 2 ML. IM IV 10 MG A 54 RNR NOSBAO1 05/05/83 vi 
019994 060 40 COMPRESSE Cc RR NOSBAO1 30/04/92 vi 
| ANTABUSE DISPERGETTES dabà L'AsEniesi Codice AIC Dossier Specialità: 004308 | 
data prima registrazione specialità: 31/12/50 =Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: DUMEX-ALPHARMA A/S | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
004308 019 24 COMPRESSE EFFERVESCENTI 400 MG Cc RR VOZAAOI 18/09/84 
ANTACAL Codice AIC Dossier Specialità: 027461 
data prima registrazione specialità: 02/05/90 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A. 

N°AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027461 019 "5" 28 COMPRESSE 5 MG A RR CO8CA0I 02/05/90 x 
027461 021 "10" 14 COMPRESSE 10 MG A RR CO8CAOI 02/05/90 97] 

| ANTACID S. PELLEGRINO Codice AIC Dossier Specialità: 020688 
data prima registrazione specialità: 31/12/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SYNTHELABO S.P.A. 
eil A 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020688 014 40 COMPRESSE Cc OTC A02AF02 31/12/81 
ANTALGIL Codice AIC Dossier Specialità: 027432 
data prima registrazione specialità: 20/06/89 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: JANSSEN CILAG S.P.A. 
I 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027432 020 10 COMPRESSE 200 MG Cc OTC MO1AE01 22/07/89 i 
. ANTALGO Codice AIC Dossier Specialità: 032001 
i data prima registrazione Specialità: 11/12/98 Data Rinnovo Titolare AIC: SELVI LABORATORIO BIOTERAPICO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032001 012 "100 MG COMPRESSE" BLISTER 30 COMPRESSE A 66 RR MOI1AX17 11/12/98 
032001 024 "100 MG GRANULATO PER SOLUZIONE ORALE" 30 A 66 RR MO1AX17 11/12/98 U 
BUSTINE 
| ANTAXONE Codice AIC Dossier Specialità: 025855 
data prima registrazione specialità: 28/05/87 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ZAMBON ITALIA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025855 014 10 CAPSULE 50 MG A _ 37 RR V03AB30 26/05/87 xv 
025855 026 10 CAPSULE 10 MG A_ 37 RR V03AB30 26/05/87 Vi 
025855 038 10 FLACONCINI OS 50 MG A 37 RR V03AB30 27/04/91 VI 
025855 040 5 FLACONCINI OS 100 MG A_37 RR V03AB30 27/04/91 07 
025855 053 10 CAPSULE 25 MG A 37 RR V03AB30 12/01/98 O 
ANTEMESYL Codice AIC Dossier Specialità: 003441 
data prima registrazione specialità: 09/06/50 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: L. MOLTENI E C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO 
S.PA. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
003441 033 3 SUPPOSTE Cc RR A04AD 30/07/87 Mj 
003441 045 5 FIALE c RR A04AD 30/07/87 197) 
i ANTEPSIN Codice AIC Dossier Specialità: 022803 
I dataprimaregistrazione specialità: 17/10/73 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORI BALDACCI SPA 
“—— N°AIG Confezione Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022803 023 30 BUSTINE GRANULATO 1] G A RR A02BX02 17/02/82 Wi, 
022803 035 40 COMPRESSE 1 G A RR A02BX02 30/07/87 VI 
022803 047 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 200 ML 20% A RR A02BX02 09/03/91 Mi 
022803 074 30 BUSTINE POLVERE ORALE 2 G A RR A02BX02 17/12/98 gi 


di 
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ANTI ACNE SAMIL Codice AIC Dossier Specialità: 020477 
| data prima registrazione specialità: 20/10/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: L PB ISTITUTI ‘0 FARMACEUTICO SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020477 028 2 FL. POLVERE + 2 FL. SOLV. Cc RR D10AB02 10/01/94 
ANTIACIDO GIULIANI Codice AIC Dossier Specialità: 028099 
! =—dataprima registrazione specialità: 15/07/91 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GIULIANI SPA 
î N°AIC O — Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028099 024 24 COMPRESSE MASTICABILI Cc OTC A02AF02 20/04/95 
‘ ANTIADIPOSO Codice AIC Dossier Specialità: 010292 
| dataprimaregistrazione specialità: 17/11/55 DataRinnovo 01/06/9S Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. 
ì N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
010292 011 "COMPRESSE RIVESTITE" BLISTER 60 COMPRESSE  C RR A08A 17/11/55 ez] 
RIVESTITE 


data prima registrazione specialità: 29/03/83 = DataRinnovo 01/06/95 


Codice AIC Dossier Specialità: 
Titolare AIC: PIERRE FABRE PHARMA S.R.L. 


015439 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
015439 019 IM 5 FIALE 1 ML 5 MG Cc RR RO6AB0O1 29/03/83 O 
015439 021 30 COMPRESSE 15 MG (o) OTC RO6AB01 29/03/83 LU] 
015439 033 SCIROPPO 100 ML Cc OTC RO6ABO1 29/03/83 Cj 
015439 058 POMATA DERMATOLOGICA 30 G 2% Cc OTC DO4AA 29/03/83 LI 
| ANTIBIOPTAL — aci | “Codice AIC Dossier Specialità: 013993 | 
| data primaregistrazione specialità: 14/06/58 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMILA FARMACEUTICI MILANO S.R.L. 
£ 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
013993 023 FLAC. CONTAGOCCE COLLIRIO 10 ML Cc RR SO1AA30 14/06/93 
ANTICORIZZA OGNA Codice AIC Dossier Specialità: 032108 ]} 
data prima registrazione specialità: 22/02/96 Data Rinnovo Titolare AIC: GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A. 
N° AIC Confezione : Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032108 019 10 CONFETTI Cc OTC NO2BESI 22/02/96 
ANTIDOL “Codice AIC Dossier Specialità: 020970 
data prima registrazione specialità: 23/08/72 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione Ù Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
020970 075 20 COMPRESSE 500 MG Cc RR AOZEA 18/05/98 
020970 087 FLACONE 20 ML SOLUZ ORALE GOCCE 500 MG/ML_C RR AOZEA 18/05/98 
020970 099 AD S SUPPOSTE 1G Cc RR AOBEA 18/05/98 
020970 101 BB 5 SUPPOSTE 300 MG Cc RR AOZEA 18/05/98 
020970 113 5 FIALE EV IM 1G2ML Cc RR AOZEA 18/05/98 


| ANTIDRASI 
data prima registrazione specialità: 04/08/59 =—Data Rinnovo 01/06/95 


Codice AIC Dossier Specialità: 


Titolare AIC: VISUFARMA S.R.L. 


LU 
O 
O 
O 
015413 


N° AIC Confezione 
015413 038 20 COMPRESSE 50 MG 
015413 040 5 FIALE LIOF IV MG 75 + 5 FIALE 2,5 ML 
| ANTIFLOG 
| data prima registrazione specialità: 11/11/83 = DataRinnovo 01/06/95 


Fascia SSN 
(6; 


A 


Dispensazione 
RR 
RR 


ATC 
S01EC02 


S01EC02 


Registrazione 
02/11/95 
02/11/95 


Codice AIC Dossier Specialità: 


Titolare AIC: F.LRM.A. SPA 


ATC 
MOI1AC01 


M01AC01 
MO1AC01 
M02AA07 


ATC 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione 
025069 016 30 CAPSULE 10 MG (© RR 
025069 028 30 CAPSULE 20 MG A 66 RR 
025069 030 10 SUPPOSTE 20 MG Cc RR 
025069 067 GEL 50G1% Cc SP 
FANTIFLU Ae A 
] dataprimaregistrazione specialità 08/01/82 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BYK GULDEN ITALIA SPA 
N°AIE = Confezione _ ae ani © Fascia SSN Dispensazione sa 
016816 050 "400" 12 COMPRESSE 400 MG Cc OTC 


= 


N02BESI 


Registrazione 
11/11/83 
11/11/83 
06/07/85 
11/05/91 


in Farmacia 


vi 
O 


025069 


in Farmacia 


N] 
vi 
N] 


Registrazione 
28/12/95 


Codice AIC Dossier Specialità: 016816 | 


in Farmacia 
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| ANTIGREG — Codice AIC Dossier Specialità: 025220 
data prima registrazione specialità: 12/05/84 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: VECCHI & C PIAM S.A.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025220 029 30 COMPRESSE 250 MG A 09 RNR BO1ACOS 29/07/92 Mi 
i ANTIMICOTICO Codice AIC Dossier Specialità: 019318 | 
data prima registrazione specialità: 02/02/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOTERAPICO ITALIANO SPA 
i 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
019318 017 POMATA 10G Cc RR DO1AE20 02/02/82 
ANTIMICOTICO SAME i ea ——’ Codice AIC Dossier Specialità: 024652 | 
data prima registrazione specialità: 04/06/83 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SAVOMA MEDICINALI SPA | 
“NAIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024652 101 CREMA PER USO CUTANEO 30G Cc SP DO1ACOI 15/10/87 
. ANTINEVRALGICO DR.KNAPP Codice AIC Dossier Specialità: 003406 
, | dataprima registrazione specialità: 07/06/84 =—=DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MONTEFARMACO OTC S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
003406 016 6 COMPRESSE Cc OTC N02BES1 07/06/84 U 
003406 028 12 COMPRESSE Cc OTC NO2BESI 07/06/84 Mi 
l ANTIPULMINA i wi Codice AIC Dossier Specialità: 009644 | 
Î data prima registrazione specialità: 05/01/55 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMALAND S.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
009644 093 POMATA 5S0G Cc OTC ROSCA10 28/12/95 U 
ANTIREUMINA Codice AIC Dossier Specialità: 004172 | 
data prima registrazione specialità: 25/11/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO I.S.I. S.P.A. | 
i 
5 N°AIC = Confezione x Ss che “Fascia SSN ‘ Dispensazione ATC ‘ Registrazione in Farmacia 
004172 021 10 COMPRESSE Cc OTC N02BESI1 27/07/85 vi 
: ANTISCABBIA l Codice AIC Dossier Specialità: 002715 | 
data prima registrazione specialità: 03/12/49 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO CANDIOLI SPA PROFILATTICO E RAT 
— N°AIC Confezione si Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
002715 023 POMATA 100 G Cc RNR PO3ABSI 03/12/49 MI 
| ANTISETTICO ASTRINGENTE SEDAT. Codice AIC Dossier Specialità: 004894 
| dataprimaregistrazione specialità 20/04/79 —DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRUSCHETTINI SRL 
Ls E FA Ta sara 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
004894 010 FLACONCINO COLLIRIO 10 ML Cc SP S01AB 20/04/79 97 
| ANTISPASMINA COLICA Codice AIC Dossier Specialità: 002918 | 
data prima registrazione specialità: 01/02/50 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
002918 047 30 CONFETTI (6 OTC A03AD 18/02/93 297] 
002918 050 "FORTE" 30 CONFETTI Cc OTC A03AD 18/02/93 Mi 
| ANTISTIN PRIVINA Codice AIC Dossier Specialità: 028757 
i dataprima registrazione specialità: 31/12/92 —DataRinnovo 31/12/97 Titolare AIC: CIBA VISION S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028757 019 COLLIRIO 10 ML Cc OTC SO1GASI1 31/12/92 Mi 
ANTITROMBINA III IMMUNO Codice AIC Dossier Specialità: 027113 
data prima registrazione specialità: 21/12/90 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: IMMUNO AG VIENNA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027113 012 IV FL. LIOF. 500 UI + FL. 10 ML + SET H OSP B01AB02 21/12/90 
027113 024 IV FL. LIOF. 1000 UI + F. 20 ML + SET H OSP B01AB02 21/12/90 HU] 
027113 036 IV FL. LIOF. 1500 UI + F. 30 ML + SET H OSP BO1AB02 21/12/90 DO 
| ANTOCIN Codice AIC Dossier Specialità: 022472] 
| dataprimaregistrazione specialità: 24/03/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TUBILUX PHARMA S.P.A. 
L 5 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 


BOL genre 
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022472 029 20 CONFETTI 30 MG c SP SCIXA 12/02/85 % 
022472 031 30 CONFETTI 30 MG Cc SP SOIXA 12/02/85 A 
ANTORAL Codice AIC Dossier Specialità: 023497 | 


data prima registrazione specialità: 12/10/76 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023497 Oil COLLUTTORIO 120 ML 0,05% Cc OTC A01AB15 12/10/76 VI 
023497 035 "GOLA" 20 PASTIGLIE SMG Cc OTC AOI1AB15 12/10/76 v 
023497 050 20 PASTIGLIE GOMMOSE S MG Cc OTC AO1AB15 12/10/76 n 
023497 074 GEL DENTIFRICIO 75 G Cc OTC A01AB15 15/12/90 N 
023497 086 GEL DENTIFRICIO 100 G Cc OTC A01AB1S 15/12/90 A 
023497 098 "GOLA" SPRAY 15 ML c OTC ADIAB15 15/12/90 v 
023497 100 "GOLA" SPRAY 30 ML Cc OTC AO1AB15 13/10/94 A 
023497 112 FLACONE COLLUTTORIO 250 ML Cc OTC AD1AB15 13/10/94 97 
023497 151 "GOLA" 20 PASTIGLIE S/ZUCCHERO 5 MG Cc OTC A01AB15 21/09/95 7 
ANTRA Codice AIC Dossier Specialità: 028245 
data prima registrazione specialità: 17/04/93 Data Rinnovo 17/04/98 Titolare AIC: ASTRA FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC «Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028245 049 IV 1 FIALOIDE 40 MG H OSP A02BC01 10/05/96 
028245 052 IV 5 FIALOIDI 40 MG H OSP A02BC01 10/05/96 O 
028245 088 14 CAPSULE RIL MODIFICATO 20 MG FLAC VETRO A 48 RR A02BC01 28/07/98 CD] 
028245 090 14 CAPSULE RIL MODIFICATO 20 MG IN BLISTER A 48 RR A02BC01 28/07/98 vi 
| ANUSOL Codice AIC Dossier Specialità: 005190 
| data prima registrazione specialità: 26/01/81 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WARNER LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE i 
pae : S.COM.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
005190 057 12 SUPPOSTE Cc OTC COSAX02 20/04/95 vi 
005190 069 POMATA 40G, c OTC COSAX02 20/04/95 vi 


| ANZEMET 


Codice AIC Dossier Specialità: 033108 o 


data prima registrazione specialità: 22/07/97 Data Rinnovo Titolare AIC: HOECHST MARION ROUSSEL S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033108 010 /M_ IV 10 FIALE 20 MG/ML 0,625 ML H OSP AD4AA04 22/07/97 DI 
033108 022 /M IV 1 FIALA 20 MG/ML 5 ML A_S7 RR AO4AA04 22/07/97 MI 
033108 034 /M 3 COMPRESSE FILM RIVESTITE 50 MG H OSP AO4AA04 22/07/97 O 
033108 046 /M 3 COMPRESSE FILM RIVESTITE 200 MG A_57 RR AO4AA04 22/07/97 97 
APATEF Codice AIC Dossier Specialità: 026312 | 
data prima registrazione specialità: 22/07/86 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ZENECA S.P.A. 
pes 4 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026312 013 IM 1 FL. 500 MG + 1 F. SOLV. 2 ML H OSP J01DA14 22/07/86 Dj 
026312 025 IM1FL.1G+1F.SOLV.2ML H OSP JO1DA14 22/07/86 i_] 
026312 052 IV1FL.1G+1F.SOLV.10 ML H OSP J01DA14 22/07/86 O 
026312 064 IV1FL.2G+1F.SOLV. 20 ML H OSP J01DA14 22/07/86 LÌ 
APERDAN Codice AIC Dossier Specialità: 028210 
data prima registrazione specialità: 05/03/93 Data Rinnovo 05/03/98 Titolare AIC: ISTITUTO BIOLOGICO CHEMIOTERAPICO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028210 019 5 FLAC. LAVANDA VAGINALE 140 ML . RR G02CC02 05/03/93 
028210 021 10 FLAC.NI LAVANDA VAG.10 ML Cc RR G02CC02 05/03/93 A 
028210 033 10 BUSTINE LAVANDA VAG.10 ML (o) RR 6G02CC02 05/03/93 O 
= RE: 
i API 01M Codice AIC Dossier Specialità: 029174 
| data prima registrazione specialità: 01/06/95 DataRinnovo Titolare AIC: SARK S.P.A. 
N° AIC Confezione VA “© Fascia SSN Dispensazione “ATC Registrazione in Farmacia 
029174 012 21 COMPRESSE 250 MG A RR J05AB09 01/06/95 Cc] 
029174 024 12 COMPRESSE 250 MG (o) RR .J05AB09 01/06/95 O 
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l'APIOCOLINA Codice AIC Dossier Specialità: 000351 
data prima registrazione specialità: 20/04/79 = DataRinnovo 01/06/95 Zitolare AIC: BRUSCHETTINI SRL I 
ii se slot S V =“ x RIONERO, enti RSI 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
000351 015 POMATA 25 G Cc SP COSAX03 20/04/79 Ad] 
000351 027 10 SUPPOSTE Cc SP COSAX03 20/04/29 97] 
FAPLACTIN i pera 0 Codige AIC Dossier Specialità: 027786 
data prima registrazione specialità: 18/02/93 = DataRinnovo 18/02/98 Zitolare AIC: MEAD JOHNSON S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027786 019 "10" 20 COMPRESSE 10 MG Cc RR C10AA03 18/02/93 
027786 021 10 COMPRESSE 20 MG A 13 RR C10AA03 18/02/93 MI 
027786 033 "40" 14 COMPRESSE USO ORALE 40 MG A 13 RR C10AA03 19/03/99 Mi 
APLAKET Codice AIC Dossier Specialità: 025177 
data prima registrazione specialità: 14/01/84 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROTTAPHARM S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025177 027 30 CONFETTI 250 MG A 09 RR B01ACOS 23/01/89 
APLODAN Codice AIC Dossier Specialità: 021170 
data prima registrazione specialità: 05/11/68 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ASTRA FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021170 028 20 COMPRESSE 250 MG Cc SP CO1EBOS 27/03/70 Mi 
021170 030 10 BUSTINE ORALI 6 G 500 MG Cc SP CO1EBOS 22/02/74 MI 
APONIL Codice AIC Dossier Specialità: 027832 
data prima registrazione specialità: 15/07/91 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GLAXO ALLEN S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027832 043 28 COMPRESSE RIVESTITE 4 MG A RR C08CA09 18/05/98 97] 
027832 056 14 COMPRESSE 4 MG A RR C08CA09 02/11/95 97 
027832 068 14 COMPRESSE RIVESTITE 6 MG A RR CO8CA09 29/12/98 92] 
027832 070 28 COMPRESSE RIVESTITE 6 MG Cc RR CO8CA09 29/12/98 O 
027832 082 35 COMPRESSE RIVESTITE 6 MG (6) RR C08CA09 29/12/98 O 
FAPRENIN las tato, 7 be Codice AIC Dossier Specialità: 027542 
| dataprimaregistrazione specialità: 01/02/93 = Data Rinnovo 01/02/98 Titolare AIC: BRACCO S.P.A. 
N° AIC Confezione se Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027542 012 30 CAPSULE 275 MG A 66 RR MO1AE02 01/02/93 O 
027542 024 30 CAPSULE 550 MG A 66 RR MO01AE02 01/02/93 O 
027542 036 10 SUPPOSTE 275 MG Cc RR M01AE02 01/02/93 0] 
027542 048 10 SUPPOSTE 550 MG Cc RR M01AE02 01/02/93 
027542 051 GEL 10% 50G Cc RR M02AA12 01/02/93 O 
APROVEL Codice AIC Dossier Specialità: 033264 
data prima registrazione specialità: 27/08/97 —Data Rinnovo Titolare AIC: SANOFI PHARMA BRISTOL-MYERS SQUIBB SNC 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033264 019 /E 28 COMPRESSE 75 MG Cc RNR C09CA04 27/08/97 Sy] 
033264 021 /E 56 COMPRESSE 75 MG Cc RNR C09CA04 27/08/97 U 
033264 033 /E 98 COMPRESSE 75 MG Cc RNR C09CA04 27/08/97 O 
033264 045 /E 28 COMPRESSE 150 MG A_73 RNR C09CA04 27/08/97 Vj 
033264 058 /E 56 COMPRESSE 150 MG Cc RNR C09CA04 27/08/97 O 
033264 060 /E 98 COMPRESSE 150 MG C RNR C09CA04 27/08/97 O 
033264 072 /E 28 COMPRESSE 300 MG A 73 RNR C09CA04 27/08/97 Vj 
033264 084 /E 56 COMPRESSE 300 MG Cc RNR C09CA04 27/08/97 DU 
033264 096 /E 98 COMPRESSE 300 MG Cc RNR C09CA04 27/08/97 O 
| APSOR Codice AIC Dossier Specialità: 023283 
data prima registrazione specialità: 28/02/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: IDI FARMACEUTICI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023283 017 UNGUENTO 1 TUBO DA 30 G Cc RR DI0ADSI 28/02/83 wi 
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‘ AQUAFOR Codice AIC Dossier Specialità: 023752 
data prima registrazione specialità: 30/12/80 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ASTA MEDICA S.P.A. 
N°AIC = Confezione Fascia SSN” Dispensazione ATC ‘Registrazione in Farmacia 
023752 025 30 COMPRESSE 20 MG A RR C03BA10 04/05/85 
| AQUAMOX ” Codice AIC Dossier Specialità: 020566 
| dataprimaregistrazione specialità: 17/05/65 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WYETH LEDERLE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020566 016 12 COMPRESSE 50 MG Cc RR C03BA02 17/05/65 
| ARACYTIN Codice AIC Dossier Specialità: 022391 | 
! data primaregistrazione specialità: 15/10/71 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN N.V.IS.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022391 015 1 FLAC. LIOF IV SC 100 MG + I FIALA $S ML H RNR L01BC01 15/10/71 
022391 027 1 FLAC. LIOF IV SC 500 MG + 1 FIALA 10 ML H RNR LOIBCOI 15/10/71 vi 
ARANC vati Codice AIC Dossier Specialità: 002192 
data prima registrazione specialità: 14/09/49 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ALFA WASSERMANN S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
002192 019 10 COMPRESSE MASTICABILI 1 G Cc OTC A11GA01 14/10/81 
002192 045 10 COMPRESSE EFFERVESCENTI 1 G (o) OTC A11GA01 16/07/88 D 
002192 058 20 COMPRESSE MASTICABILI 500 MG Cc OTC A11GA01 07/05/90 U 
| AREBROX l Codice AIC Dossier Specialità: 027685 
data prima registrazione specialità: 28/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: ZAMBON ITALIA S.R.L. 
la 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027685 015 30 COMPRESSE EFFERV 0,25 MG Cc RR R03CC 28/10/94 Ei 
027685 027 30 COMPRESSE EFFERV. 0,50 MG Cc RR R03CC 28/10/94 O 
027685 066 AEROSOL DOSATO 40 M6/0,2 MG G RR ROZAC 28/10/94 O 
AREDIA È Codice AIC Dossier Specialità: 028150 | 
data prima registrazione specialità: 12/1 1/92 Data Rinnovo 12/1 1/97 Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. | 
N°AIC ‘Confezione SE © Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028150 023 4 FLAC. LIOF. 15 MG + 4F. SOLV. H OSP MOSBA03 27/07/93 
028150 035 "30" 2 FLAC. LIOF. 30 MG + 2 FIALE SOLV 10 ML H OSP MO05BA03 08/06/98 O 
028150 047 "60" 1 FLAC POLV LIOF 60 MG + 1 FIALA SOLV 10 ML H OSP MOS5BA03 08/06/98 O 
028150 050 "90" 1 FLAC POLV LIOF 90 MG + 1 FIALA SOLV 10 ML H OSP MO05SBA03 08/06/98 Ci 
AREMIN Codice AIC Dossier Specialità: 028518 
data prima registrazione specialità: 22/09/93 = DataRinnovo 22/03/98 7irolare AIC: LABORATORI PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E 
: GAZZONE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028518 025 10 COMPRESSE GASTRORES, 100 MG L RR BOLAB 22/03/93 
028518 037 GEL 30 G 1% Cc RR COSBAO01 28/10/94 i 
| ARESTAL Codice AIC Dossier Specialità: 029303 
data prima registrazione specialità: 12/02/97 —DataRinnovo Titolare AIC: JANSSEN CILAG S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029303 017 20 COMPRESSE 1 MG Cc RR A07DA05 12/02/97 
ARFEN 7 Codice AIC Dossier Specialità: 024635 
data prima registrazione specialità: 20/02/85 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LISAPHARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024635 017 GEL 50 G 10% Cc SP M02AA13 20/02/85 vi 
024635 029 30 COMPRESSE 500 MG A 66 RR MO1AE01 20/02/85 Mi 
024635 043 10 SUPPOSTE 500 MG Cc RR MO1AE01 20/02/85 O 
024635 082 6 FLAC. LIOF 400 MG + 6 FIALE 3 ML A RR MO1AEO1 20/02/85 b77 
024635 094 "PRONTO" 5 FLAC SOLUZ. GINEC. (o) SP G02CC01 27/04/91 i 
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ARGINIL Codice AIC Dossier Specialità: 019669 | 
|: data prima registrazione specialità: 05/03/62 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SOCIETA PRODOTTI ANTIBIOTICI SPA | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
019669 035 SO CONFETTI Cc RR A13A 24/08/68 
019669 047 20 FLACONCINI ORALI 10 ML/2G Cc RR A13A 20/01/90 LU 
‘ ARGININA ii Codice AIC Dossier Specialità: 020014 
data prima registrazione specialità: 27/06/62 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA‘ IGIENICO 
L Pete hi a ; » E » TERAPEUTICHE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020014 027 SCIROPPO 250 ML 20,34% Cc SP AOSBA 12/02/85 O 
ARGIROFEDRINA Codice AIC Dossier Specialità: 001247 
| dataprimaregistrazione specialità: 05/09/72 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORI ITALIANI VAILLANT S.R.L. 
{ J 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
001247 028 GOCCE RINOLOGICHE 25 ML (o) OTC RO1ABOS 22/07/89 
ARGISONE Codice AIC Dossier Specialità: 013074 
data prima registrazione specialità: 07/12/79 DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. 
L_ 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
013074 012 GOCCE OFTALMICHE 10 ML B RR SO1ICA03 07/12/79 
ARGOTONE Codice AIC Dossier Specialità: 003950 
data prima registrazione specialità: 29/0950 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LIPHA S.P.A. 
— N°AIC Confezione i Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
003950 019 GOCCE RINOLOGICHE FLAC.20 ML c SP RO1AB0S 29/09/50 h4 
I ARIAL x a ° x ‘ Codice AIC Dossier Specialità: 027891 | 
data prima registrazione specialità: 13/01/92 = DataRinnovo 13/01/97 Titolare AIC:- DOMPE' FARMACEUTICI SPA Î 
N° AIC Confezione se bun Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027891 047 "DISK" 7 ROTADISKS 4 DOSI 50 MCG + DISKHALER A RR R03AC12 13/01/92 Î 
027891 100 AEROSOL 60 EROGAZIONI 25 MCG A RR R03AC12 13/01/92 97 
02789] 112 "DISKUS" POLVERE PER INALAZIONE 28 DOSI S0 A RR R03AC12 29/07/97 L]J 
MCG 
027891 124 "DISKUS" POLVERE PER INALAZIONE 60 DOSI 50 A RR R03AC12 29/07/97 97] 
MCG 
027891 136 SOLUZ PRESSURIZZ PER INALAZ 120 EROGAZIONI 25 A RR RO3ACIZ 25/07/97 MI 
MCG 
027891 148 "DISK" 15 ROTADISK 4 DOSI 50 MCG A RR R03AC12 25/07/97 CD] 
| ARIASOL EA Codice AIC Dossier Specialità: 018616 
i data prima registrazione specialità: 31/03/61 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: IST. LUSO FARMACO D'ITALIA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
018616 019 NEBULIZZATORE NASALE 10 ML Cc OTC R01AB06 31/03/61 
| ARICEPT l i Codice AIC Dossier Specialità: 033254 
data prima registrazione specialità: 25/07/97 —Data Rinnovo Titolare AIC: ROERIG FARMACEUTICI ITALIANA S.P.A. 
N° AICC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033254 018 /M 28 COMPRESSE FILM RIVESTITE 5 MG Cc RNRLIM NO7AA05 25/07/97 
c RNRLIM — NO7AA0S 25/07/97 ni} 


033254 020 /M 28 COMPRESSE FILM RIVESTITE 10 MG 


| ARICODILTOSSE n ù 


Codice AIC Dossier Specialità: 011680 


data prima registrazione specialità 11/06/80 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
011680 055 20 CONFETTI (o) OTC ROSDA09 08/03/89 O 
011680 067 GOCCE 25 ML Cc OTC ROSDA09 08/03/89 i 
| ARIMIDEX É É I Codice AIC Bossier Specialità: 031809 ] 
data prima registrazione specialità: 23/05/96 —Data Rinnovo Titolare AIC: ZENECA LIMITED 


N° AICO ‘Confezione 
031809 015 /M_ 28 COMPRESSE 1 MG 
031809 027 /M 30 COMPRESSE ] MG 


Fascia SSN Dispensazone —AIC Registrazione in Farmacia 
A RR L02BG03 23/05/96 Yi 
Cc RR L02BG03 11/12/97 N 


EREDI pr 
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031809 039 /M 84 COMPRESSE I MG (o) RR L02BG03 11/12/97 D 
031809 041 /M 20 COMPRESSE 1 MG Cc RR L02BG03 11/12/97 O 
031809 054 /M 100 COMPRESSE 1 MG Cc RR L02BG03 11/12/97 L] 
031809 066 /M 300 COMPRESSE 1 MG Cc RR L02BG03 11/12/97 C] 

‘ARKOCAPSULE VALERIANA : Codice AIC Dossier Specialità: 034239 ] 
data prima registrazione specialità: 22/12/98 Data Rinnovo Titolare AIC: LABORATOIRES ARKOPHARMA 
di dali, prata CEE muri 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
034239 018 /M_ 50 CAPSULE RIGIDE 270 MG Cc OTC NOSCM09 22/12/98 
| ARLITENE 9 Codice AIC Dossier Specialità: 023615 
i dataprima registrazione specialità: 08/11/78 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ASTA MEDICA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023615 014 20 CONFETTI 30 MG Cc RR C04AX10 08/11/78 
023615 026 40 CONFETTI 30 MG Cc RR CO4AX10 08/11/78 Mi 
| ARMONIL Codice AIC Dossier Specialità: 032926 
data prima registrazione specialità: 19/06/97 —Data Rinnovo Titolare AIC: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032926 014 "25" 8 CEROTTI TRASDERMICI 2 MG A RNR 603CA03 19/06/97 97] 
032926 026 "50" 8 CEROTTI TRASDERMICI 4 MG A RNR 6G03CA03 19/06/97 7 
032926 038 "100" 8 CEROTTI TRASDERMICI 8 MG Cc RNR G03CA03 19/06/97 O 
; AROVIT Codice AIC Dossier Specialità: 004880 | 
i dataprimaregistrazione specialità: 18/05/51 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROCHE S.P.A. Î 
I iL. n asi 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
004880 011 30 CONFETTI 50000 UI c RR A11CA0I 18/05/51 | 
004880 023 GOCCE ORALI 7,5 ML Cc RR A11CA01 04/07/55 Mi 
004880 035 IM 3 F1 ML 300000 UI Cc RR AL1CAO1 18/05/51 MI 
ARSCOLLOID ” Codice AIC Dossier Specialità: 002089 
data prima registrazione specialità: 13/09/49 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA'IGIENICO 
TERAPEUTICHE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
002089 151 "GENGIVARIO” FL. 20 G + T. SERB. Cc OTC AO1AB 12/12/92 VI 
002089 163 "GENGIVARIO" FL. 30 G + T. SERB. Cc OTC AO01AB 12/12/92 O 
002089 175 "COLLUTTORIO” FL. 30 G + T.SERB. Cc OTC AO1IAB 12/12/92 97] 
002089 187 "GENG. CONCEN" FL 10 G + T. SERB. Cc OTC AO1AB 12/12/92 INI 
002089 199 "GENG. CONCEN"FL.30 G + T. SERB. Cc OTC A01AB 12/12/92 O 
002089 201 "DENTIFRICIO" TUBO 60 G Cc OTC AO1AB 12/12/92 Ci 
002089 213 "DENTIFRICIO" TUBO 100G Cc OTC AOIAB 12/12/92 MI 
ARTANE Codice AIC Dossier Specialità: 003488 
data prima registrazione specialità: 07/09/60 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WYETH LEDERLE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
003488 018 50 COMPRESSE 2 MG A RR NO4AA01 07/09/60 
003488 032 "RETARD" 30 CAPSULE S MG Cc RR NO4AA01 07/06/84 M 
ARTAXAN Codice AIC Dossier Specialità: 026672 
data prima registrazione specialità: 30/07/87 Data Rinnovo 01/06/95  Zitolare AIC: ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A. 
| ERRO 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026672 055 20 FLAC.NI ORALI MONODOSE 1 G Cc RR M01AX01 31/10/94 O 
026672 079 30 COMPRESSE RIVESTITE 1000 MG A 66 RR MO1AX01 06/03/96 MI 
026672 081 30 BUSTINE 1000 MG A 66 RR M01AX01 06/03/96 Iv 
' ARTEVEN Codice AIC Dossier Specialità: 027499 
data prima registrazione specialità: 13/12/91 Data Rinnovo = 13/12/96 — Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione 7 Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027499 021 20 COMPRESSE GASTRORES. 40 MG (o) RR BO1AB 13/12/91 i 


2 4g 
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: ARTEX di Codice AIC Dossier Specialità: 026684 | 
data prima registrazione specialità: 09/03/91 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AC: LES LABORATOIRES SERVIER | 
— N°AIC — Confezione nie a Fascia SSN ‘ Dispensazione — ATC Registrazione in Farmacia 
026684 011 30 COMPRESSE 5 MG c RR C07AA16 09/03/91 LÌ 
ARTICAINA CON ADRENALINA CABON Codice AIC Dossier Specialità: 031815 | 
? I 
data prima registrazione specialità: 16/04/98 —DataRinnovo Titolare AIC: CABON S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031815 018 4% + 1:100000 100 TUBOFIALE SOLUZ 1,8 ML Cc MSP N01BB58 16/04/98 
031815 020 4% + 1:200000 100 TUBOFIALE SOLUZ 1,8 ML Cc MSP N01BB58 16/04/98" O 
ARTICAINA CON ADRENALINA DENIT Codice AIC Dossier Specialità: 031530 
data prima registrazione specialità: 16/04/98 —DataRinnovo Titolare AIC: DENIT S.R.L. 
[a 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031530 013 4% + 1:100000 100 TUBOFIALE SOLUZ 1,8 ML Cc MSP N01BB58 16/04/98 
031530 025 4% + 1:200000 100 TUBOFIALE SOLUZ 1,8 ML c MSP N01BBS8 16/04/98 O 
‘ ARTRENE Codice AIC Dossier Specialità: 023971 
! data prima registrazione specialità: 18/09/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WYETH LEDERLE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023971 029 20 CAPSULE 400 MG Cc RR MO1AE01 18/09/84 
023971 031 "FORTE" 5 FIALE 800 MG Cc RR MO1AEO0I 18/09/84 Dl 
023971 043 TUBO GEL 50G c RR M02AA13 27/07/87 OY 
ARTRICOL E E 0 “——’’’—’Codice AIC Dossier Specialità: 028092 
| data prima registrazione specialità: 28/10/94 == Data Rinnovo Titolare AIC: KENTON S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028092 017 20 COMPRESSE 600 MG Cc RR MO1AB 28/10/94 O 
028092 029 30 COMPRESSE 600 MG Cc RR MOI1AB 28/10/94 O 
| ARTROCUR i Codice AIC Dossier Specialità: 022793 
data prima registrazione specialità: 13/04/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WYETH LEDERLE S.P.A. 
N° AIC Confezione ai ‘© Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022793 032 "GEL" TUBO G 50 Cc OTC M0O2AA 09/06/84 
ARTROMED — Codice AIC Dossier Specialità: 027834 | 
data prima registrazione specialità: 01/06/93 =—DataRinnovo 01/06/98 Titolare AIC: MEDOSAN RICERCA SRL | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027834 050 20 COMPRESSE RIVESTITE 600 MG (6; RR MO1AB 04/03/96 
027834 062 30 COMPRESSE 600 MG A 66 RR MO1AB 04/03/96 Py 
ARTROREUMA Codice AIC Dossier Specialità: 028475 
data prima registrazione specialità: 28/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028475 010 30 BUSTINE 300 MG Cc RR MOI1AE11 28/10/94 O 
028475 022 30 COMPRESSE 300 MG A 66 RR MOIAEI11 28/10/94 vi 
028475 034 10 SUPPOSTE 300 MG Cc RR MOI1AE11 28/10/94 DI 
| ARTROSILENE n n Codice AIC Dossier Specialità: 024022 
| data prima registrazione specialità: 13/06/79 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: DOMPE' FARMACEUTICI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024022 030 10 SUPPOSTE 160 MG Cc RR MO01AE03 13/06/79 % 
024022 117 GEL 50G Cc SP M02AA10 06/06/81 % 
024022 129 "RETARD" 20 CAPSULE 320 MG A 66 RR MO01AE03 31/05/85 I 
024022 143 SCHIUMA 50 ML Cc SP M02AA10 09/03/92 Dv; 
024022 156 30 BUSTINE 80 MG Cc RR MO01AE03 28/10/94 G 
024022 170 6 FIALE IM 160 MG A RR MO1AE03 23/04/96 SÌ 
ARTROTEC Codice AIC Dossier Specialità: 029757 
data prima registrazione specialità: 13/05/96 —DataRinnovo Titolare AIC: MONSANTO ITALIANA S.P.A. 
N° AIC Confezione ii si ‘ Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 


Sio 
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029757 010 /M_ 30 COMPRESSE 50 MG + 200 MCG B 01BI$ RR MO1ABSS 13/05/96 Mi 

029757 022 /M 10 COMPRESSE S0 MG + 200 MCG Cc RR M01ABSS 13/05/96 LÌ 

029757 034 /M 60 COMPRESSE 50 MG + 200 MCG B Q1BIS RR M01ABSS 13/05/96 O 

029757 046 /M 10 COMPRESSE 75 MG + 200 MCG Cc RR MO01ABSS 23/05/97 si 

029757 059 /M_ 30 COMPRESSE 75 MG + 200 MCG B QIBIS RR M01ABSS 23/05/97 i 

| ARTROXEN Codice AIC Dossier Specialità: 024505 
data prima registrazione specialità: 20/10/81 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024505 063 10 SUPPOSTE 500 MG Cc RR MO1AE02 20/10/81 
024505 075 30 COMPRESSE 500 MG A 66 RR MO1AE02 20/12/84 gi 
024505 087 GEL 50 G 10% Cc RR M02AA12 28/10/94 O 

ARTROXICAM Codice AIC Dossier Specialità: 025554 
data prima registrazione specialità: 05/01/85 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FONTEN FARMACEUTICI S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025554 027 30 CAPSULE 20 MG A 66 RR MO1AC01 05/01/85 
025554 039 10 SUPPOSTE 20 MG Cc RR M0O1AC0I 12/03/85 MV] 
025554 041 CREMA 1% 50G Cc RR M02AA07 02/11/89 97] 

ARTZ Codice AIC Dossier Specialità: 028829 
| dataprima registrazione specialità. 29/11/95 Data Rinnovo Titolare AIC: SEIKAGAKU CORPORATION 

N° AIG Confezione ca Fascia SSN Dispensazione ° ATC Registrazione in Farmacia 
028829 012 FIALA 2,5 ML/25 MG (o) RR M09AX01 29/11/95 be, 

'ARVENUM da mie Duo ° | Codice AIC Dossier Specialità: 024552 
| data prima registrazione specialità: 21/05/83 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024552 010 30 CONFETTI C RR COSCA03 21/05/83 O 
024552 022 30 COMPRESSE RIVESTITE Cc RR COSCA03 13/03/92 i 

AS/85 E Codice AIC Dossier Specialità: 028665 
data prima registrazione specialità: 19/11/98 —Data Rinnovo Titolare AIC: AESCULAPIUS FARMACEUTICI SRL 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028665 014 5 FLAC 140 ML SOLUZ VAGINALE+5 CANNULE Cc RR 6G02CC02 19/11/98 CL] 
028665 026 10 BUSTE POLVERE SOLUZ VAGINALE 1,5 G Cc RR G02CC02 19/11/98 {UH 

ASACLOR Codice AIC Dossier Specialità: 032045 
data prima registrazione specialità: 28/10/95 Data Rinnovo Titolare AIC: GIULIANI SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032045 015 10 FAZZOLETTINI DISINFETTANTI Cc OTC DO8ACS2 28/10/95 LU 

ASACOL Codice AIC Dossier Specialità: 026416 
data prima registrazione specialità: 30/07/87 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GIULIANI SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026416 014 30 COMPRESSE RIVESTITE 400 MG A RR A07EC02 30/07/87 O 
026416 026 50 COMPRESSE RIVESTITE 400 MG A RR A07EC02 30/07/87 Mi 
026416 091 10 BUSTE GRANULATO CLISMI ESTEMP.2G A RR A07EC02 02/05/89 | 
026416 127 10 SUPPOSTE 500 MG A RR A07EC02 02/05/89 Mi 
026416 139 20 SUPPOSTE 500 MG A RR A07EC02 02/05/89 vi 
026416 141 7 CLISMI PRONTI G 2/50 ML A RR AO7EC02 02/05/89 tv] 
026416 154 7 CLISMI PRONTI G 4/100 ML A RR A07EC02 02/05/89 | 
026416 166 7 CLISMI PRONTI 4 6/50 ML A RR A07EC02 07/06/93 O 
026416 216 7 CLISMI SCHIUMA 2 G/BOMB A RR A07EC02 07/06/93 7 
026416 230 7 CLISMI SCHIUMA 4 G/BOMB A RR A07ECO02 07/06/93 Mi 
026416 242 24 COMPRESSE RIVESTITE 800 MG A RR A07EC02 31/10/94 x 
026416 255 50 CAPSULE MICROGRANULI RIVESTITI 400 MG A RR A07EC02 03/06/96 U 

ASALEX Codice AIC Dossier Specialità: 027122 
data prima registrazione specialità: 02/05/89 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 


— 50 — 
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027122011 400 MG 10 SUPPOSTE Cc RR AO7ECO2 02/05/89 CI 
027122 023 400 MG 20 SUPPOSTE Cc RR AO7EC02 02/05/89 DC] 
027122 035 400 MG 30 SUPPOSTE A RR A07ECO2 02/05/89 UD] 
027122 062 2 G SOSP RETTALE 7 FLAC+7 CANNULE RETTALI A RR AOTECO2 02/05/89 LI 
027122 098 4 G SOSP RETTALE 7 FLAC+7 CANNULE RETTALI A RR A07EC02 02/05/89 LL} 
027122 100 400 MG 60 COMPRESSE GASTRORES. A RILASCIO A RR AO7ECO2 26/05/99 D] 
MODIFICATO 
027122 112 1,5 GGRANULATO PER SOSPENSIONE RETTALE 20 C RR A07ECO2 26/05/99 i] 
BUSTE + FLACONE + 20 CANNULE RETTALI + 
IMBUTINO 
027122 124 800 MG 60 COMPRESSE GASTRORES. A RILASCIO — C RR A07EC02 26/05/99 0) 
MODIFICATO 
027122 136 —2G SCHIUMA RETTALE 7 CONTENITORI SOTTO c RR AOTECO? 26/05/99 Si 
PRESSIONE + CANNULA RETTALE 
027122 148 4 G SCHIUMA RETTALE 7 CONTENITORI SOTTO Cc RR A0O7ECO2 26/05/99 DU] 
PRESSIONE + CANNULA RETTALE 
027122 151 500 MG GEL RETTALE 20 TUBI CON CANNULA A RR A07EC02 26/05/99 O 
RETTALE INCORPORATA 
ASCO C Codice AIC Dossier Specialità: 020720 | 
i data prima registrazione specialità: 18/06/66 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: IST. LUSO FARMACO D'ITALIA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020720 013 10 COMPRESSE EFFERVESCENTI 1 G Cc OTC A11GA01 18/06/66 Li 
020720 025 20 COMPRESSE MASTICABILI 500MG (o) OTC AITIGA01 28/07/67 C] 
‘ASCOMED "Codice AIC Dossier Specialità: 008570 | 
data prima registrazione specialità: 05/12/68 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACO BIOLOGICO RIPARI GERO S.P.A. 
N° AIC Confezione ui Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
008570 020 IM 10 FL 10 ML1G Cc RR A11GA01 05/12/68 Cj 
La ASCORBETA Codice AIC Dossier Specialità: 018427 
data prima registrazione specialità: 25/01/61 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SOCIETA'ITALO-BRITANNICA L. MANETTI H. ROBERTS & C. 
Lo cseì sei PER AZIONI _l 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATG Registrazione in Farmacia 
018427 043 SCIROPPO FLACONE 150 G Cc OTC A11GA01 17/12/87 
018427 056 10 FLACONCINI ORALI 5 MLI G (e) OTC A1GAOI 17/12/87 O 
018427 068 10 BUSTINE GRANULARE 1 G (6. OTC A11GA01 17/12/87 G 
ASCORBIN CALCIUM ° ” x Codice AIC Dossier Specialità: 003117 
data prima registrazione specialità: 22/03/50 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
003117 049 "ARANCIA"10 BUSTINE GRAN.10G GC OTC A11GB01 29/12/69 
003117 052 10 COMPRESSE MASTICABILI 605 MG © OTC A11GB01 06/08/71 Di 
003117 064 20 COMPRESSE MASTICABILI 605 MG Cc OTC A11GB01 06/08/71 G 
| ASCORBINA Codice AIC Dossier Specialità: 002952 | 
data prima registrazione specialità: 25/10/84 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
002952 012 20 COMPRESSE 500 MG Cc OTC AITIGAOI 25/10/84 
002952 036 10 BUSTINE POLV. GRAN.1G Cc OTC A11GA01 31/12/84 CD] 
002952 051 10 BUSTINE EFFERV., ARANCIO 1 G Cc OTC A11GA01 16/07/85 DU 
002952 063 10 BUSTINE EFFERV. POMPELMO 1G Cc OTC A11GA01 09/06/89 O 
ASCORGIL Codice AIC Dossier Specialità: 006146 
data prima registrazione specialità: 30/0573 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO 
FARMACEUTICA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
006146 029 15 FIALE 5 ML 500 MG Cc SP A11GA01 30/05/73 
006146 031 20 COMPRESSE 250 MG Cc OTC A11GA01 30/05/73 DI 
‘ASCOTODIN Codice AIC Dossier Specialità: 014137 | 
data prima registrazione specialità: 20/04/79 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRUSCHETTINI SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 


si 
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014137 020 FLACONE COLLIRIO 10 ML Cc OTC SOlXA 16/07/88 197 
ASCRIPTIN Codice AIC Dossier Specialità: 023075 
data prima registrazione specialità: 16/04/75 Data Rinnovo 01/06/95 Zitolare AIC: RHONE POULENC RORER S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023075 029 20 COMPRESSE 300 MG A RR N02BA01 16/04/75 
ASKID Codice AIC Dossier Specialità: 027576 
data prima registrazione specialità: 14/04/98 —Data Rinnovo Titolare AIC: ELI LILLY ITALIA S.P.A. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027576 014 30 BUST GRANULATO RIL PROL 50 MG Cc RR R03DA04 14/04/98 
027576 026 30 BUST GRANULATO RIL PROL 100 MG Cc RR R03DA04 14/04/98 
027576 038 30 BUST GRANULATO RIL PROL 200 MG Cc RR R03DA04 14/04/98 
027576 040 30 BUST GRANULATO RIL PROL 300 MG (e) RR R03DA04 14/04/98 Lj 
! ASMACORTONE ) Codice AIC Dossier Specialità: 021942 
data prima registrazione specialità: 01/03/71 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NUOVO CONSORZIO SANITARIO NAZIONALE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021942 026 IM IV 5 FIALE 8 MG + F SOLV. Cc RR H02AB04 01/03/71 
021942 038 IM IV 1 FIALA 8 MG + FSOLV. c RR H02AB04 01/03/71 O 
021942 040 IM IV I FIALA 20 MG + FSOLV. Cc RR H02AB04 01/03/71 O 
021942 053 IM IV S FIALE 20 MG + FSOLV. (o) RR H02AB04 08/02/75 U 
| ASMALENE Codice AIC Dossier Specialità: 026923 | 
| data prima registrazione specialità: 09/03/91 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: F.I.R.M.A. SPA ! 
uz 4 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026923 019 AEROSOL 10 ML 0,8% 200 DOSI A RR R03AC17 09/03/91 DL] 
{ ASMALIDE x i se | Codice AIC Dossier Specialità: 026012 
! data prima registrazione specialità: 28/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: SCHERING SPA 
N° AIC "Confezione ai Cada “Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026012 017 30 COMPRESSE 2 MG Cc RR RO3CCII 28/10/94 
026012 029 SCIROPPO 0,02% 200 ML () RR R03CCI1 28/10/94 U 
| ASMASAL Codice AIC Dossier Specialità: 034135 
data prima registrazione specialità: 14/12/98 = Data Rinnovo Titolare AIC: EVANS MEDICAL LIMITED 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
034135 018 /M_CLICKHALER INALATORE 750MG POLVERE (6; RR R03AC02 14/12/98 
114MCG/SPRUZZO(DOSE MISURATA)PARI 110 
MCG/SPRUZZO(DOSE RILASCIATA 
ASMELOR 7 Codice AIC Dossier Specialità: 027700 | 
data prima registrazione specialità: 18/02/93 = Data Rinnovo 18/02/98 Titolare AIC: SPA ITALIANA LABORATORI BOUTY | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027700 032 SPRAY NASALE FLACONE 10 ML Cc RR RO1AC03 18/02/93 
‘ ASOLERGYL Codice AIC Dossier Specialità: 032312 
data prima registrazione specialità: 11/11/97 —Data Rinnovo Titolare AIC: INVERNI DELLA BEFFA SPA 
"N AIC Confezione ve Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032312 011 /M 10 COMPRESSE 10 MG BLISTER Cc RR RO6GAX25 11/11/97 O 
032312 023 /M 15 COMPRESSE 10 MG BLISTER B RR RO6AX25 11/11/97 DÌ 
032312 035 /M 30 COMPRESSE 10 MG BLISTER (i RR ROGAX25 11/11/97 Ci 
032312 047 /M 10 COMPRESSE 10 MG TUBO SECURTAINER Cc RR RO6AX25 11/11/97 DU 
032312 050 /M 15 COMPRESSE 10 MG TUBO SECURITAINER B RR RO6AX25 11/11/97 O] 
032312 062 /M 30 COMPRESSE 10 MG TUBO SECURITAINER Cc RR RO6AX25 11/11/97 LI) 
ASPEGIC ° i i Codice AIC Dossier Specialità: 022619 | 
data prima registrazione specialità: 19/06/76 =Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SYNTHELABO S.P.A. 
N° AIC Confezione si Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022619 035 "500" 6 FLAC POLV + 6 FIALE SOLV (o) RR N02BA01 19/06/76 Mi 
022619 062 "1000" 6 FLAC. POLV IM IV + 6 FIALE 5 ML A RR N02BA01 14/02/79 a 
022619 086 "500" 20 BUSTINE ORALI Cc SP N02BA01 19/06/76 x 


cui 
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022619 100 "1000" 20 BUSTINE ORALI Cc SP N02BAOI 14/09/79 EVI 
ASPERCREME si | —“’—’‘’ Codice AIC Dossier Specialità: 009192 
data prima registrazione specialità: 17/06/82 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 
N° AIC Confezione È ERE “Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
009192 016 CREMA G 30 Cc OTC M02AC 17/06/82 
009192 028 GEL 30 G Cc OTC M02AC 17/02/89 si 
ASPICHININA se i ani Codice AIC Dossier Specialità: 


i dataprimaregistrazione specialità: 26/11/83 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ALFA WASSERMANN S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
002101 018 10 COMPRESSE (0) OTC NO2BAO0I 26/11/83 LU 
002101 020 20 COMPRESSE (o) OTC N02BA01 26/11/83 []} 
002101 032 "PLUS" 10 CAPSULE G OTC NO2BAS1 26/11/83 O 
002101 044 "PLUS" 10 BUSTINE GRAN. EFFERV Cc OTC NO2BASI1 26/11/83 [] 
002101 057 10 COMPRESSE EFFERVESCENTI Cc OTC N02BA01 26/11/83 O 
i ASPIDOL Codice AIC Dossier Specialità: 025008 
data prima registrazione specialità: 04/06/83 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: VECCHI & C PIAM SA.PA. 
l 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025008 018 "500" 6 FLAC POLV + 6 FSOLV o) RR N02BAO01 04/06/83 
025008 044 "1000" 6 FLAC POLV + 6 FSOLV A RR N02BA01 04/06/83 LI 
ASPIGLICINA vu AA È Codice AIC Dossier Specialità: 008728 | 


data prima registrazione specialità: 25/09/57 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MARCO ANTONETTO SPA 


N° AC Confezione — "Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
008728 038 24 COMPRESSE 0,62 G Cc OTC NO2BASI 20/06/89 

 ASPIRINA Codice AIC Dossier Specialità: 004763 

Î data prima registrazione specialità: 19/04/51 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BAYER S.P.A. 

N° AIC Confezione : Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
004763 025 4 COMPRESSE 0,5 G Cc OTC N02BA01 25/06/81 O 
004763 037 20 COMPRESSE 0,5 G Cc OTC NO2BAS1 25/06/81 vi 
004763 049 AD 24 COMPRESSE 500 MG Cc OTC NO2BA01 25/06/81 SF 
004763 090 RAPIDA EFFERV.10 COMPRESSE Li OTC N02BA01 25/06/81 DL) 
004763 114 "C" EFFERVESCENTE 10 COMPRESSE Cc OTC NO2BASI 17/10/84 R77 
004763 126 "C" EFFERVESCENTE 12 COMPRESSE Cc OTC NO2BAS1 17/10/84 vj 
004763 153 C PLUS 10 BUSTINE 10 G ce) OTC N02BAS1 25/06/81 O 
004763 165 C PLUS 20 BUSTINE 10G Cc OTC N02BAS1 25/0681 O 
004763 241 "03" 4 COMPRESSE 325 MG Cc OTC N02BA01 20/07/89 DU 
004763 254 "03" 10 COMPRESSE 325 MG G OTC N0O2BA01 20/07/89 ke] 
004763 266 "03" 20 COMPRESSE 325 MG Cc OTC N02BA01 20/07/89 O 
004763 278 "0,5" 10 COMPRESSE MAST.500 MG Cc OTC N02BA01 29/03/90 Mi 
004763 280 "0,5" 16 COMPRESSE MAST.500 MG Cc OTC NO2BA0I 29/03/90 i 
004763 304 "05 FORTE" 4 COMPRESSE 0,5 G Cc OTC NO2BA01 27/04/91 {el 
004763 316 "05 FORTE" 10 COMPRESSE 0,5 G Cc OTC N02BA01 27/04/91 a] 
004763 328 "05 FORTE" 20 COMPRESSE 0,5 G Cc OTC NO2BA01 27/04/91 Mi 
004763 330 "C" EFFERVESCENTE 20 COMPRESSE Cc OTC N02BAS1 30/09/91 7 
004763 342 RG 10 COMPRESSE 500 MG (o; OTC NO2BA01 07/08/92 O 
004763 355 RG 20 COMPRESSE 500 MG Cc OTC N02BA01 07/08/92 CI 
004763 367 30 COMPRESSE ADULTI 500 MG Cc OTC N02BA01 10/05/96 O 

| ASPIRINA ACTIM Codice AIC Dossier Specialità: 003762 

Idata prima registrazione specialità: 10/08/50 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BAYER S.P.A. 

di N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
003762 111 4 COMPRESSE 0,5 G Cc OTC NO2BAS1 12/03/85 DU 
003762 135 20 COMPRESSE 0,5 G Cc OTC NO2BAS1 12/03/85 I 
003762 147 24 COMPRESSE 0,5 G Cc OTC NO2BASI1 12/03/85 97 
003762 186 4 COMPRESSE 0,3 G Cc OTC NO2BASI 12/03/85 O 
003762 198 20 COMPRESSE 0,3 G c OTC NO2BASI 12/03/85 Q 


da 
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FASPIRINETTA © ; i Codice AIC Dossier Specialità: 026721 
| data prima registrazione specialità: 27/07/87 —DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BAYER S.P.A. 
lc 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026721 035 24 COMPRESSE 0,1 G Cc OTC N02BA01 27/07/87 LU 
026721 074 "C" 10 BUST. GRAN. ARANCIA 0,1 G (o) OTC NO2BASI1 27/07/87 7 
026721 100 30 COMPRESSE 0,1 G Cc OTC N02BA01 22/04/96 77 
| ASPRO Codice AIC Dossier Specialità: 001363 
data prima registrazione specialità: 19/09/80 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
001363 011 10 COMPRESSE Cc OTC N02BA01 26/09/80 O) 
001363 035 30 COMPRESSE Cc OTC N02BA01 26/09/80 O 
001363 047 50 COMPRESSE Cc OTC N02BA01 26/09/80 % 
001363 062 "500" 10 COMPRESSE Cc OTC N02BA01 16/12/83 CO) 
001363 074 "500" 20 COMPRESSE Cc OTC N02BAO01 16/12/83 | 
001363 086 "500" 30 COMPRESSE (o) OTC NO2BA0I 16/12/83 Q 
001363 112 12 COMP. EFFERV. 500 MG Cc OTC N02BA01 16/12/83 zi 
001363 124 20 COMP. EFFERV. 500 MG Cc OTC N02BA01 16/12/83 LI 
001363 136 20 COMPRESSE EFFERVESCENTI Cc OTC N02BA01 26/09/80 O 
001363 148 "C 500" AD 10 BUST. GRAN. EFFERV. Cc OTC N02BAS1 19/09/80 97] 
001363 175 "500" 16 CAPSULE (6 OTC N02BA01 23/05/89 O 
001363 187 "C 500" 12 COMP. EFFERV. 500 MG Cc OTC N02BASI 28/05/90 9A 
001363 199 "C 500" 20 COMP. EFFERV. 500 MG Cc OTC N02BA01 28/05/90 Ir7 
ASSOCORT Codice AIC Dossier Specialità: 017924 
data prima registrazione specialità: 04/04/61 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A. 
N° AIC Confezione TAGE © Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
017924 034 UNGUENTO DERMATOLOGICO 30 G Cc RR DO?7CB01 13/02/98 À 
017924 046 CREMA DERMATOLOGICA 30G Cc RR D07AB09 13/02/98 dr, 
ASSOGEN varia n Codice AIC Dossier Specialità: 028022 
data prima registrazione specialità: 13/03/92 = DataRinnovo 13/03/97 Titolare AIC: METAPHARMA S.R.L. 
N° AIC © Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028022 010 30 CAPSULE 100 MG Cc RR BOIAC02 13/03/92 
028022 022 FLAC. LIOF. 30 MG + F. SOLV. 5 ML Cc RR B01AC02 13/03/92 O 
ASSORAL Codice AIC Dossier Specialità: 026919 
data prima registrazione specialità: 01/07/89 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026919 01] 12 COMPRESSE 150 MG A RR JO1FA06 01/07/89 i 
026919 035 BB 12 COMPRESSE DELITESCENTI 50 MG A RR J01FA06 14/08/92 Mi 
026919 047 "300" 6 COMPRESSE 300 MG A RR J01FA06 18/05/98 7 
deo Red dep delia = ua e 
ASTERC Codice AIC Dossier Specialità: 001500 
data prima registrazione specialità: 09/11/68 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CE.LA.FAR. S.P.A. È 
N° AIC Confezione Rao 7 Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
001500 026 20 COMPRESSE EFFERV.1G (0) OTC A11GA01 15/05/72 U 
001500 053 AD 10 BUSTINE EFFERV.1G Cc OTC A11GA01 23/07/70 O) 
001500 141] 20 COMPRESSE MASTICABILI Cc OTC A11GA01 15/05/22 O 
È 
ATACLOR Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 02/01/86 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026044 026 30 COMPRESSE 125 MG A RR C07CB03 26/06/95 
ATARAX iù Codice AIC Dossier Specialità: 010834 
data prima registrazione specialità: 29/12/64 =—=Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: UCB PHARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione sci | Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
010834 012 SCIROPPO 2 X 1000 150 ML Cc RR NOSBBOI 04/10/80 
010834 024 20 COMPRESSE RIVESTITE DIVISIBILI 25 MG Cc RR NOSBBOI 04/10/80 vi) 


sg 
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010834 036 25 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG Cc RR NOSBB0O1 14/10/68 MI 
010834 051 IM IV 6 FIALE 100 MG 2 ML Cc RR NOSBBOI 04/10/80 vi 
FATEM je a n Codice AIC Dossier Specialità: 024153 | 
| data prima registrazione Specialità: 16/01/80 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. ! 
N°AIG © Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024153 013 SOLUZ. AEROSOL 20 ML 0,025% A RR R03BBO1 16/01/80 
024153 025 AEROSOL 200 INALAZIONI 13 G A RR R03BB01 16/01/80 YA 
024153 037 "RINO" SPRAY NASALE 20 ML Cc RR R01AX03 31/10/94 LU 
ATENIGRON Codice AIC Dossier Specialità: 025987 ] 
data prima registrazione specialità: 06/08/85 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MITIM S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025987 037 28 COMPRESSE A RR C07CB03 06/08/85 
ATENOL Codice AIC Dossier Specialità: 025070 
data prima registrazione specialità: 10/06/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025070 020 50 COMPRESSE 100 MG A RR 007AB03 10/06/83 
ATENOLOLO CLORTALIDONE RECOGEN Codice AIC Dossier Specialità: 033054 
data prima registrazione specialità: 29/12/98 —DataRinnovo Titolare AIC: RECOGEN SRL 
CON'AIC © Confezione i ” © © Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033054 014 "50/12,5" 28 COMPRESSE USO ORALE A RR C07CB03 29/12/98 LI 
033054 026 "100/25" 28 COMPRESSE USO ORALE A RR C07CB03 29/12/98 U 
ATENOLOLO CLORTALIDONE RECORDATI Codice AIC Dossier Specialità: 033159 
data prima registrazione specialità: 29/12/98 Data Rinnovo Titolare AIC: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033159 017 "100/25" 28 COMPRESSE USO ORALE A RR C07CB03 29/12/98 DU) 
033159 029 28 COMPRESSÉ USO ORALE A RR C07CB03 29/12/98 O 
ATENOLOLO RECOFARMA Codice AIC Dossier Specialità: 031225 
data prima registrazione specialità: 12/06/98 —Data Rinnovo Titolare AIC: RECOFARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031225 016 14 COMPRESSE 100 MG A RR C07AB03 12/06/98 Fe] 
| ATENOLOLO RECORDATI Codice AIC Dossier Specialità: 029533 
| data prima registrazione specialità: 12/06/98 Data Rinnovo Titolare AIC: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. 
N° AIC Confezione Due Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029533 015 14 COMPRESSE 100 MG A RR C07AB03 12/06/98 
ATENOLOLO STADA Codice AIC Dossier Specialità: 029776 
data prima registrazione specialità: 07/1196 Data Rinnovo Titolare AIC: EG S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029776 010 "50" 20 COMPRESSE 50 MG Cc RR €07AB03 07/11/96 0 
029776 022 "50" 50 COMPRESSE 50 MG A RR C07AB03 07/11/96 O 
029776 034 "50" 100 COMPRESSE SO MG Cc RR C07AB03 07/11/96 O 
029776 046 "100" 20 COMPRESSE 100 MG Cc RR C07AB03 07/11/96 O 
029776 059 "100" 50 COMPRESSE 100 MG A RR C07AB03 07/11/96 U 
029776 061 "100" 100 COMPRESSE 100 MG Cc RR C07AB03 07/11/96 Lj 
| ATERAN Codice AIC Dossier Specialità: 027105 
data prima registrazione specialità: 22/03/93 = Data Rinnovo 22/03/98 Titolare AIC: EUROFARMACO S.R.L. 
L É ds 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027105 016 50 CAPSULE 200 LRU Cc RR B01ABI1 22/03/93 
027105 028 6 FIALE 2 ML 250 LRU Cc RR BOIABIi 22/03/93 O 
Diso Codice AIC Dossier Specialità: 032127 
| data prima registrazione specialità: 17/05/99 Data Rinnovo Titolare AIC: MAGIS FARMACEUTICI S.P.A. 
L _ 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032127 019 14 COMPRESSE USO ORALE 100 MG A RR C07AB03 17/05/99 0 
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ATEROCLAR 


Codice AIC Dossier Specialità: 022891 | 


| data prima registrazione specialità: 14/12/76 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A. 
| 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022891 028 10 FIALE A RR B01AB01 22/05/85 
| ATEROID Codice AIC Dossier Specialità: 014394 
| data prima registrazione specialità: 30/10/58 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CRINOS INDUSTRIA FARMACOBIOLOGICA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
014394 047 EM 10 F 2 ML 50 LRU c RR B0O1ABI11 30/12/65 i 
014394 050 IM 6 F 2 ML 250 LRU Cc RR B01AB11 01/07/80 I 
014394 074 50 CAPSULE 200 LRU Cc RR BO1ABI1 20/08/85 97] 
ATEROXIDE Codice AIC Dossier Specialità: 028208 
data prima registrazione specialità: 22/03/93 Data Rinnovo 22/03/98 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACO BIOLOGICO RIPARI GERO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028208 027 50 CAPSULE 250 U.L.S. Cc RR BO1lABI1 22/03/93 
028208 041 10 FIALE 600 U.L.S. (0) RR B01AB11 22/03/93 O 
| ATINORM Codice AIC Dossier Specialità: 028151 
I data prima registrazione specialità: 30/04/92 = Data Rinnovo 30/04/97 Titolare AIC: BIOPROGRESS S.P.A. 
l 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028151 025 30 COMPRESSE DIVISIBILI A RR 007CB03 12/11/92 
‘ ATITEN Codice AIC Dossier Specialità: 005713 
data primaregistrazione specialità: 18/12/51 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BAYERAG 
le na 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
005713 019 GOCCE ORALI 15 ML 0,1% A RR A11CC02 18/12/51 
| ATOSSISCLEROL I _ Codice AIC Dossier Specialità: 022199 
data prima registrazione specialità: 03/08/71 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ALSO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022199 018 0,5% 5 FIALE 2 ML Cc RR CosBB02 01/03/71 
022199 020 0,5% 1 FLACONE 30 ML Cc RR COSBB02 01/03/71 Ci 
022199 032 1% 5 FIALE 2 ML (6 RR COsBB02 01/03/71 v 
022199 044 1% 1 FLACONE 30 ML Cc RR C05BB02 01/03/71 O 
022199 057 2% S FIALE 2 ML Cc RR COSsBB02 01/03/71 Vj 
022199 069 2% 1 FLACONE 30 ML Cc RR C0SBB02 01/03/71 O 
022199 071 3% 5 FIALE 2 ML Cc RR C0SBB02 01/03/71 % 
022199 083 3% 1 FLACONE 30 ML Cc RR C05BB02 01/03/71 O 
i ATRIMYCON Codice AIC Dossier Specialità: 024745 
! data prima registrazione specialità: 28/12/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BIOINDUSTRIA FARMACEUTICI SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024745 034 14 CANDELETTE VAGINALI Cc RR G01AX13 28/12/82 i 
ATROPINA 1% FARMIGEA ca vi ‘© Codice AIC Dossier Specialità: 004930 
data prima registrazione specialità: 05/06/51 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMIGEA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
004930 020 5 MONODOSE 0,5 ML (0) RR SO1FAO1 19/04/79 
| ATROPINA LUX Codice AIC Dossier Specialità; 000307 
| data prima registrazione specialità: 24/03/82 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ALLERGAN S.P.A. 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
000307 037 COLLIRIO OFTALMICO 0,5% 10 ML Cc RR SO1FA01 24/03/82 
000307 052 COLLIRIO OFTALMICO 1% 10 ML Cc RR SO1FA01 24/03/82 Mi 
000307 076 POMATA OFTALMICA 0,5% SG Cc RR SO1FAO01 21/02/89 O 
000307 088 POMATA OFTALMICA 1%5G Cc RR SO1FAO01 21/02/89 vi 
ATROVENT ciali N —— Codice AIC Dossier Specialità: 029308 | 


data prima registrazione specialità: 22/07/96 Data Rinnovo 


N° AICO Confezione 


Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. 


© Fascia SSN Dispensazione — ATC Registrazione in Farmacia 


SI = 
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029308 018 "UDV" SOL. INAL. 0,5 MG/2 ML 20 FIALOIDI Cc RR R03BBO1 22/07/96 CI 
MONODOSE 

029308 020 "UDV" SOL. INAL. 0,25 MG/2ML 20 FIALOIDI Cc RR R03BBOI1 22/07/96 z| 
MONODOSE 

029308 032 SPRAY NASALE 15 ML 0,03% Cc RR ROIAX03 05/09/96 {UU 

029308 044 "40" AEROSOL DOSATO 200 EROGAZIONI A RR R03BBO1 17/10/96 U 

029308 057 "20" AEROSOL DOSATO 200 EROGAZIONI A RR R03BB01 17/10/96 CU] 

029308 069 FLACONE 20 ML SOLUZ 0,025% INALAZIONE c RR R03BBOI 23/12/97 LI 

029308 095 FLACONE 15 ML SPRAY NASALE SOLUZ 0,06% Cc RR R03BBO1 18/11/98 LI 


1 ATTENUVAX (odice AIC Dossier Specialità: 023167 
data prima registrazione specialità: 23/01/75 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PASTEUR MERIEUX MSD S.N.C. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023167 024 SOTTOC. 1 FL LIOF+1 FL SOLV Cc RR J07BDO1 01/09/88 LU 
ATUS Codice AIC Dossier Specialità: 025695 
data prima registrazione specialità: 15/06/85 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: METAPHARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025695 014 10 SUPPOSTE 15 MG Cc RR RO0SCBO6 15/06/85 LL] 
025695 026 10 SUPPOSTE 30 MG Cc RR RO05CB06 15/06/85 U 
025695 038 GRANULARE 30 BUSTINE 15 MG Cc RR ROSCBO6 15/06/85 LU] 
025695 040 IM INALATORIO 10 FIALE 15 MG Cc RR ROSCBO6 15/06/85 wi 
025695 053 SCIROPPO ESTEMPORANEO 200 ML Cc RR ROSCB06 15/06/85 br 
AUDEC Codice AIC Dossier Specialità: 028942 
data prima registrazione specialità: 28/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: GIULIANI SPA 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028942 011 20 CAPSULE 300 MG A 02 BIS RR AOSAA02 28/10/94 
028942 023 "225" 20 CPS RIL PROLUNGATO 225 MG A 02 02BIS RR AOSAA02 31/07/98 O] 
028942 035 "450" 20 CPS RIL PROLUNGATO 450 MG A 02 c2BI5 RR AOSAA02 31/07/98 L] 
I AUGMENTIN Codice AIC Dossier Specialità: 026089 
| data prima registrazione specialità: 30/07/87 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. 
L cc 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026089 019 12 COMPRESSE RIVESTITE 1 G A RR 301CR02 30/07/87 7 
026089 021 12 COMPRESSE SOLUBILI 625 MG (6. RR J01CR02 30/07/87 CI) 
026089 045 1 FLAC. SOSPENSIONE PEDIATRICA 312,5 MG/S MLA RR J01CR02 30/07/87 MI] 
026089 058 12 BUSTINE GRANULATO 312,5 MG A RR J01CR02 30/07/87 7 
026089 060 IV FL LIOF 600 MG + F SOLV 10 ML H OSP J01CR02 01/02/90 N 
026089 072 IV FL LIOF 1200MG + F SOLV 20 ML H OSP 301CR02 01/02/90 O 
026089 084 IV FLACONE LIOF 2200 MG H OSP 3501CR02 01/02/90 DU 
026089 108 12 BUSTINE 1G A RR 401CR02 27/04/91 vi 
AULIN Codice AIC Dossier Specialità: 025940 
data prima registrazione specialità: 06/08/85 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025940 026 30 COMPRESSE 100 MG A 66 RR M01AX17 06/08/85 
025940 038 15 COMPRESSE 200 MG (o) RR M01AX17 06/08/85 O 
025940 040 "MITE" 30 BUSTINE 50 MG Cc RR M01AX17 -06/08/85 97 
025940 053 30 BUSTINE 100 MG A 66 RR MO1AX17 06/08/85 Mi 
025940 065 10 SUPPOSTE 200 MG E RR MO1AX17 27/04/91 % 
AULIN BETA © a o “—Codice AIC Dossier Specialità: 029122 
data prima registrazione specialità: 04/08/95 Data Rinnovo Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 
loco 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029122 013 30 COMPRESSE DIV. 400 MG A 66 RR M01AX17 04/08/95 
029122 025 30 BUSTINE SINGOLE 400 MG A 66 RR M01AX17 04/08/95 Dj 
i AURANTIN Codice AIC Dossier Specialità: 028823 


data prima registrazione specialità: 28/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: PARKE DAVIS SPA 
0 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 


— ST- 
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028823 019 5 FIALE 5 ML 50 MG/ML H OSP N03AB02 28/10/94 QU 
| AUREOCORT Codice AIC Dossier Specialità: 020867 | 
data prima registrazione specialità: 03/05/71 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020867 026 POMATA DERMATOLOGICA 30 G (è RR DO7CBO1 03/05/71 
{ AUREOMICINA Codice AIC Dossier Specialità: 002039 
| dataprimaregistrazione specialità: 09/11/60 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WYETH LEDERLE S.P.A. 
ls 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
002039 028 16 CAPSULE 250 MG A RR JOIA A03 09/11/60 
002039 042 POMATA OFTALMICA 1%3,5 G A RR SO1AA02 09/11/60 97] 
002039 055 POMATA DERMATOLOGICA 3% 14,2 G Cc RR DO6AA02 09/11/60 Mi 
AUREOMIX Codice AIC Dossier Specialità: 005181 
data prima registrazione specialità: 21/08/57 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO 
TERAPEUTICHE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
005181 019 COLLIRIO 6 ML Cc RR S03AA30 12/02/85 Wi 
| AURORIX Codice AIC Dossier Specialità: 027945 
data prima registrazione specialità: 28/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027945 031 16 COMPRESSE LACCATE 300 MG c RR NO6AG02 28/10/94 x 
| AUROSULFO Codice AIC Dossier Specialità: 011340 
| =dataprimaregistrazione specialità: 28/02/83 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GEYMONAT SPA 
N° AIC “Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
011340 015 IM 1 FLAC. MULTIDOSE 2% 5 ML Cc RR M01CB 28/02/83 si 
AUSOMINA ea es e o 


0 Codice AIC Dossier Specialità: 023523 | 


data prima registrazione specialità: 12/10/78 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BIOTEKFARMA BKF S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023523 044 "FORTE" 50 COMPRESSE 20 MG Cc RR C04AX07 21/05/79 O 
023523 071 OS 1 FLACONE GOCCE 30 ML 2% Cc RR C04AX07 04/04/81 O 
| AUSOVIT B COMPLESSO Codice AIC Dossier Specialità: 000627 | 
data prima registrazione specialità: 22/07/89 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
000627 036 SCIROPPO 125 ML Cc OTC A1lEA 04/03/96 
000627 048 20 CONFETTI Cc OTC AllEA 04/03/96 C] 
AUXONORM Codice AIC Dossier Specialità: 027744 
| dataprimaregistrazione specialità: 28/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: VALEAS IND.CHIM.FARM. S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027744 010 3 FLAC. LIOF 4 UI + 3 FIALE 1,5 ML A 39 RRLIM HO1ACO1 28/10/94 
027744 022 1 FL. LIOF. 4 UI + F. SOLV. 1,5 ML A 39 RRLIM HO1AC0I 28/10/94 U 
027744 034 1 FL. LIOF. 12 UI + F. SOLV. 3,5 ML A 39 RRLIM HO1ACOI 28/10/94 CD) 
027744 046 1 FL. LIOF, 18 UI + F. SOLV. 5 ML A 39 RRLIM HO1AC01 28/10/94 D 
{ AVANCORT Codice AIC Dossier Specialità: 028649 
| data prima registrazione specialità: 31/12/92 = DataRinnovo 31/12/97 Titolare AIC: FARMADES SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028649 046 CREMA 20 G B RR DO07AC14 29/03/93 
028649 059 POMATA 20G B RR D07AC14 29/03/93 [97] 
028649 061 UNGUENTO 20 G B RR D07AC14 29/03/93 97] 
028649 073 SOLUZ DERMATOLOGICA 0,1% 1 FLAC 20 ML B RR D07AC14 28/07/98 DÌ 
| AVANTRIN Codice AIC Dossier Specialità: 026002 
| data prima registrazione specialità: 01/03/90 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: UCB PHARMA S.P.A. 
dentata 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026002 016 30 COMPRESSE 100 MG Cc RR C01DX11 01/03/90 SA 


— S9- 
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026002 028 6 FIALE 100 MG Cc RR C01DX11 01/03/90 O 
026002 030 "RETARD"30 COMPRESSE 200 MG Cc RR CO01DX11 28/10/94 O 

I AVAXIM Codice AIC Dossier Specialità: 033247 
data prima registrazione specialità: 30/04/97 —Data Rinnovo Titolare AIC: PASTEUR MERIEUX MSD S.N.C. 
N° AIC Confezione 7 "Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033247 014 /M SOSPENSIONE 0,5 ML SIR. PRECARICATA Cc RR 3507BC02 30/04/97 h4 
AVIRASE i ” De di Codice AIC Dossier Specialità: 027194 
| data prima registrazione specialità: 28/04/93 = DataRinnovo 28/04/98 Titolare AIC: LAMPUGNANI FARMACEUTICI SPA | 
N° AIG Confezione Fascia SSN =—Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027194 012 25 COMPRESSE 200 MG A RR JOSABO1 28/04/93 LU 
027194 024 CREMA DERMATOLOGICA 3 G 5% c RR D06BB03 28/04/93 br 
027194 036 CREMA DERMATOLOGICA 10 G 5% Cc RR DO6BB03 28/04/93 wi 
027194 048 25 COMPRESSE 400 MG A RR JOSABOI 28/04/93 i 
027194 051 25 COMPRESSE 800 MG A RR JOSAB01 28/10/94 xi 
AVIRIN Codice AIC Dossier Specialità: 028499 
data prima registrazione specialità: 29/05/93 =DataRinnovo 29/05/98 Titolare AIC: EUROFARMACO S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028499 010 20 BUSTINE ORALI 1G Cc RR JO5AX 29/05/93 LU 
028499 022 LAVANDA VAGIN.10 BUSTINE 5 G Cc RR GO1AX 29/05/93 O 
| AVITINA Codice AIC Dossier Specialità: 001350 
data prima registrazione specialità: 03/04/62 =Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L. 
Ì SE, ni cere rase SZ J 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
001350 014 30 PERLE 50000 U.I. Cc RR A1ICA01 03/04/62 CU] 
AVIX se i "Codice AIC Dossier Specialità: 028619 | 
data prima registrazione specialità: 28/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: I.BIR.N -ISTITUTO BIOTERAPICO NAZIONALE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028619 017 25 COMPRESSE 400 MG A RR JOSABO1 28/10/94 
028619 029 25 COMPRESSE 800 MG A RR JOSABOI 28/10/94 Wi 
| AVOCIN Codice AIC Dossier Specialità: 024469 
data prima registrazione specialità: 04/02/82 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WYETH LEDERLE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024469 013 1 FLAC. 1 GIMIV + 1 FIALA 2 ML A_55 RR J01CA12 04/02/82 
024469 025 1 FLAC.2GIMIV + 1 FIALA 4 ML A SS RR J01CA12 04/02/82 À% 
AVONEX Codice AIC Dossier Specialità. 033283 Ì 
data prima registrazione specialità: 13/0397 —Data Rinnovo Titolare AIC: BIOGEN FRANCE SA. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033283 019 /E 4 FLAC LIO + 4 SIRINGHE SOLV + 8 AGHI A 65 RNR L03AB07 13/03/97 
AVYCLOR Codice AIC Dossier Specialità: 028516 
data prima registrazione specialità: 05/03/93 =DataRinnovo 05/03/98 Titolare AIC: FARMA UNO S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028516 060 25 COMPRESSE 200 MG A RR JOSABO1 29/11/95 
028516 072 25 COMPRESSE400 MG A RR JO5AB01 29/11/95 297] 
028516 084 CREMA 5%3G Cc RR DO06BB03 29/11/95 9, 
028516 096 "800" ASTUCCIO 25 COMPRESSE DIVISIBILI 800 MG A RR JOSAB01 31/05/99 CD] 
028516 108 FLACONE 100 ML SOSPENSIONE ORALE 8% A RR JO5AB01 31/05/99 0) 
; AVYPLUS i sani "a Codice AIC Dossier Specialità: 031846 
È. dataprimaregistrazione specialità: 04/03/96 Data Rinnovo Titolare AIC: EPIFARMA S.R.L 
N° AIC Confezione | Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031846 013 25 COMPRESSE 800 MG A RR JOSABO1 04/03/96 
031846 025 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 8% 100 ML A RR JOSAB01 04/03/96 be] 
031846 037 CREMA 5% 10G Cc RR DO6BB03 04/03/96 % 
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AVYSAL i Codice AIC Dossier Specialità: 031117 
data prima registrazione specialità: 17/12/98 —Data Rinnovo Titolare AIC: IPSO PHARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031117 017 TUBO 3 G CREMA USO CUTANEO 5% Cc RR DO06BB03 17/12/98 
031117 031 25 COMPRESSE 400 MG USO ORALE A RR J05ABOI 17/12/98 LU 
AXA Codice AIC Dossier Specialità: 015369 


data prima registrazione specialità: 24/09/87 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
015369 034 8 CONFETTI Cc OTC AO6AA02 24/09/87 O 
015369 046 24 CONFETTI C OTC AO6AA02 24/09/87 Dj 
[AXER ALFA Codice AIC Dossier Specialità: 024749 


data prima registrazione specialità: 24/08/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ALFA WASSERMANN S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024749 057 30 CAPSULE 275 MG A 66 RR MO01AE02 24/08/82 
024749 069 "FORTE 550" 30 CAPSULE 550 MG A 66 RR MO1AE02 24/08/82 M 
024749 107 "FORTE 550"IM 6 FL.550 MG +6 F (6) RR MO1AEO2? 20/11/87 Mi 
024749 119 IM 6 F. LIOF. 275 MG + 6 F 4 ML (o) RR MOI1AE02 20/11/87 Mi 
024749 145 "FORTE 550"10 CAPSULE RETT. 550 MG Cc RR MOI1AE02 16/07/88 O 


AXIL Codice AIC Dossier Specialità: 027633 | 
data prima registrazione specialità: 31/12/92 Data Rinnovo 31/12/97 Titolare AIC: BIOSELECTA S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027633 015 10 COMPRESSE 400 MG Cc RR LO3AX05 31/12/92 
027633 039 10 BUSTE 800 MG (o) RR LOZAXOS 31/12/92 O 
027633 041 10 FLACONCINI ORALI 400 MG Cc RR LO3AX05 31/12/92 O 
027633 078 10 FIALE 3 ML 200 MG Cc RR LO3AXO5 31/12/92 O 
| AXONIN Codice AIC Dossier Specialità: 027698 
data prima registrazione specialità: 29/07/92 Data Rinnovo 29/07/97 Titolare AIC: MASTER PHARMA S.R.L. 
L S ui 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027698 036 28 COMPRESSE 15 MG Cc RR C09AA12 08/03/95 
027698 048 28 COMPRESSE 30 MG (6 RR CO9AA12 08/03/95 CU) 
[ AXOREN cu Codice AIC Dossier Specialità: 026541 
data prima registrazione specialità: 10/04/90 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GLAXO WELLCOME S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026541 019 30 COMPRESSE 5 MG Cc RR NOSBEO1 10/04/90 
026541 033 15 COMPRESSE 10 MG (0) RR NOSBEO1 10/04/90 9, 
AZACTAM Codice AIC Dossier Specialità: 025408 
data prima registrazione specialità: 09/08/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025408 016 IM EV FL. 0,5 G + F.SOLV. ML 1,5 (o) RR J01DF01 09/08/84 7 
025408 028 1 FLAC. 1 GIMIV + FIALA ML 3 A 56 RR J01DF01 09/08/84 vi 
025408 030 INF. VENOSA 1 FLAC. 0,5 G H OSP J01DF01 09/08/84 O 
025408 042 INF. VENOSA 1 FLAC.1G H osp J01DFO1 09/08/84 O 
[ AZATIOPRINA WELLCOME Codice AIC Dossier Specialità: 020957 | 
| dala primaregistrazione specialità: 30/10/72 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: THE WELLCOME FOUNDATION LTD | 
L. i 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020957 027 50 COMPRESSE DIVISIBILI 50 MG A RNR LO4AX01 30/04/92 MI 
| AZERODOL Codice AIC Dossier Specialità: 015651 
data prima registrazione specialità: 18/10/83 =DataRinnovo 01/06/95 Zitolare AIC: EDMOND PHARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione È ©“ Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
015651 058 2 COMPRESSE Cc OTC N02BA55 10/02/87 Mi 
015651 060 20 COMPRESSE Cc OTC N0O2BASS 10/02/87 Mi 
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" AZITROCIN x Codice AIC Dossier Specialità: 027897 
data prima registrazione specialità: 30/04/92 Data Rinnovo 30/04/97 Titolare AIC: ROERIG FARMACEUTICI ITALIANA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027897 014 6 CAPSULE 250 MG Cc RR JO1FA10 30/04/92 U 
027897 026 1 FLAC. POLVERE SOSPENSIONE ESTEMP.. 1,5 G A RR JO1FA10 30/04/92 Yz] 
027897 040 3 COMPRESSE 500 MG A RR JO1FA10 30/04/92 hi 
027897 053 "NIPIO" POLVERE SOSPENSIONE ORALE 1 FLACONE C RR JO1FA10 29/12/95 LU 
600 MG 
027897 065 "SACHETS 100" 3 SACHETS 100 MG Cc RR JO1FA10 20/09/96 O 
027897 077 "SACHETS 150" 3 SACHETS 150 MG Cc RR JO1FA10 20/09/96 LU 
027897 089 "SACHETS 200" 3 SACHETS 200 MG Cc RR JO1FA10 20/09/96 O 
027897 091 "SACHETS 300" 3 SACHETS 300 MG Cc RR JO1FA10 20/09/96 O 
027897 103 "SACHETS 400" 3 SACHETS 400 MG Cc RR JO1FA10 20/09/96 O 
027897 115 "A VIUM 600" 8 COMPRESSE 600 MG A RR JO1FA10 12/01/98 DL) 
! AZOLMEN si Codice AIC Dossier Specialità: 026048 
data prima registrazione specialità: 02/10/85 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026048 090 CREMA 30 G 1% Cc SP DO1AC10 24/01/86 
026048 102 GEL 30 G1% Cc SP DO1AC10 24/01/86 he 
026048 114 LOZIONE 30 ML 1% Cc SP DO1AC10 24/01/86 MI 
026048 126 POLVERE 30 G 1% Cc SP DOIAC10 24/01/86 o; 
026048 138 SCHIUMA 6 BUSTE 10G 1% (o) SP DO1AC10 03/10/95 O 
| AZOLMEN ONICOSET ” Codice AIC Dossier Specialità: 028155 
| data primaregistrazione specialità: 28/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
L ci 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Fanmacia 
028155 012 UNGUENTO 10G Cc RR DO1AC60 28/10/94 LL] 
Î BABY RINOLO Codice AIC Dossier Specialità: 020651 
data prima registrazione specialità: 30/12/65 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GRUPPO LEPETIT SPA 
N° AIG ‘Confezione Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020651 016 BB SCIROPPO 120 ML Cc RR N02BES1 30/12/65 
BACACIL Codice AIC Dossier Specialità: 024130 
data prima registrazione specialità: 21/12/79 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROERIG FARMACEUTICI ITALIANA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024130 039 12 COMPRESSE 800 MG Cc RR J01CA06 21/12/79 i 
024130 054 12 COMPRESSE 1200 MG A RR J01CA06 27/07/87 vi 
BACAGEN Codice AIC Dossier Specialità: 032342 
| dala primaregistrazione specialità 11/12/98 Data Rinnovo Titolare AIC: LABORATORI PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E 
: s = __._ GAZZONE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032342 014 "800" 12 COMPRESSE FILMRIVESTITE USO ORALE Cc RR J01CA06 11/12/98 CD) 
800 MG 
032342 026 "1200" 12 COMPRESSE FILMRIVESTITE USO ORALE A RR J01CA06 11/12/98 O 
1200MG 
BACASINT Codice AIC Dossier Specialità: 032332 
data prima registrazione specialità: 11/12/98 —DataRinnovo Titolare AIC: PULITZER ITALIANA S.R.L. 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATG Registrazione in Farmacia 
032332 013 "800"ASTUCCIO 12 CPR FILMRIVESTITE USO ORALE A RR J01CA06 11/12/98 CI 
800MG 
032332 025 "1200"ASTUCCIO 12CPR FILMRIVESTITEUSO ORALE A RR J01CA06 11/12/98 O 
1200MG 
! BACID Codice AIC Dossier Specialità: 032002 
data prima registrazione specialità: 22/02/99 —Data Rinnovo Titolare AIC: FARMA UNO S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032002 014 1 FLAC 1 G POLV IM+1 F SOLV. 2,5 ML 1% A RR J01DA17 22/02/99 7] 
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BACILLUS SUBTILIS BAYER 


Codice AIC Dossier Specialità: 028939 


data prima registrazione specialità: 28/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: BAYER S.P.A. 
n N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028939 015 10 FIALE 5S ML (6: SP AOTFA 28/10/94 na 
BACTERIAL Codice AIC Dossier Specialità: 023041 | 
data prima registrazione specialità: 28/02/74 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L. | 
Se] 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023041 039 FORTE 16 COMPRESSE A RR JO1EEO1 12/10/84 mi 
023041 041 FORTE 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 100 ML A RR JO1EEO1 12/10/84 U 
BACTERNIL Codice AIC Dossier Specialità: 025454 
data prima registrazione specialità: 06/10/84 =—DataRinnovo 01/06/95 Tisolare AIC: PRODOTTI DOTT. MAFFIOLI S.A.S. DI LABRUZZO ANNA & C. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025454 036 CREMA G 30 Cc RR DO6BAO01 04/03/96 Mi 
‘ BACTIDAN Codice AIC Dossier Specialità: 026001 
data prima registrazione specialità: 27/07/87 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PIERRE FABRE PHARMA S.R.L. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026001 040 12 COMPRESSE 300 MG A RR JO1MA04 09/11/95 MI 
026001 053 8 COMPRESSE RIVESTITE 400 MG A RR J01MA04 09/11/95 oz] 
| BACTOFEN Sl ° Codice AIC Dossier Specialità: 032067 
! dataprimaregistrazione specialità: 29/1195 Data Rinnovo Titolare AIC: HOECHST MARION ROUSSEL S.P.A. 
l 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032067 011 FLAC 100 ML Cc OTC DO8AJ 29/11/95 97 
| BACTRIM Codice AIC Dossier Specialità: 021978 | 
data prima registrazione specialità: 24/09/70 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROCHE S.P.A. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021978 010 20 COMPRESSE Cc RR JO1EEO01 12/08/76 
021978 046 "FORTE" 16 COMPRESSE A RR JO1EEO01 05/06/81 i 
021978 059 SCIROPPO 100 ML E RR JO1EEO1 24/09/70 % 
021978 061 "FORTE" 1 FLAC. SCIROPPO 100 ML A RR JOiEEO1 29/07/77 Mi 
021978 097 "FORTE" 16 COMPRESSE SOLUBILI A RR JO1EEO1 10/08/81 ar 
Î BACTRIM PERFUSIONE Codice AIC Dossier Specialità: 028313 
| data prima registrazione specialità 14/08/92 = DataRinnovo 14/08/97 Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028313 017 PERFUSIONE 1 FIALA 5 ML IV A RR JO1EEO1 14/08/92 vi 
‘ BACTROBAN ba na ‘ Codice AIC Dossier Specialità: 028978 
data prima registrazione specialità: 25/10/95 Data Rinnovo Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028978 017 POMATA 15 6 2% (6; RR DO6AX09 25/10/95 7 
‘ BACTROBAN NASALE Codice AIC Dossier Specialità: 028980 ni: 
data prima registrazione specialità: 27/11/95 DataRinnovo Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028980 011 POMATA INTRANASALE 3 G 2% Cc RR RO1AX06 27/11/95 
| BAL BOOTS Codice AIC Dossier Specialità: 005212 
data prima registrazione specialità: 20/08/51 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GNR SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
005212 028 IM 10 FIALE 2 ML 100 MG H RR V03AB09 12/12/92 
| BALANS Codice AIC Dossier Specialità: 024485 
data prima registrazione specialità: 04/08/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO DERMATOLOGICO ITALIANO S.P.A. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024485 017 30 CONFETTI Cc RR C10AX04 04/08/81 O 


— 62—- 
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| BALSACETIL Codice AIC Dossier Specialità: 025398] 
data prima registrazione specialità: 04/08/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BIOTEKFARMA BKF S.R.L. I 
N° AIC ‘Confezione di Fascia SSN © Dispensazione = © ATC Registrazione in Farmacia 
025398 013 30 CAPSULE 500 MG Cc SP N02BA14 04/08/84 U 
025398 025 AD FLAC SOSPENSIONE 200 ML Cc SP N02BA14 04/08/84 LL 
025398 037 BB FLAC SOSPENSIONE 200 ML Cc SP N02BA14 04/08/84 LI] 
025398 049 AD 10 SUPPOSTE G 12 Cc SP N02BA14 04/08/84 DJ 
025398 052 BB 10 SUPPOSTE G 0,500 Cc SP N02BA14 04/08/84 O 
| BALSAMICO F DI M Codice AIC Dossier Specialità: 001442 
| data prima registrazione specialità: 12/08/76 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: KELEMATA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
001442 019 LINIMENTO 30 G (o) OTC ROSX 12/08/76 
‘BALSAMINA KRONER x Codice AIC Dossier Specialità: 010883 
| data prima registrazione specialità; 18/02/56 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: A. CECCARELLI E C. DEI F.LLI LUC.ARN. CORR. 
Si TANGANELLI 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
010883 015 1 FLACONE SCIROPPO G 150 Cc OTC ROSFB02 18/02/56 
BALSAMO ITALSTADIUM Codice AIC Dossier Specialità: 003960 
data prima registrazione specialità: 06/03/80 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FALQUI PRODOTTI FARMACEUTICI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
003960 046 POMATA 50 G Cc OTC M02AC 02/01/90 î 
BALSAMO SIFCAMINA E I Codice AIC Dossier Specialità: 001063 
data prima registrazione specialità: 14/01/48 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione n “Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
001063 066 POMATA 50 G (è; OTC M02AC 10/07/95 
001063 078 BOMBOLA NEBULIZZATORE 34,5 G (o) OTC M02AC 10/07/95 i 
001063 080 GEL 40G Cc OTC MOZAC 10/07/95. M 
BALSAMO SLOAN Codice AIC Dossier Specialità: 012829 
data prima registrazione specialità: 26/01/81 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WARNER LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE 
SE S.COM.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
012829 038 POMATA 40G Cc OTC M02AC 20/04/95 i 
| BALSATUX I ì aaa “— Codice AIC Dossier Specialità: 025883 
: I 
| data prima registrazione specialità: 30/06/88 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: EDMOND PHARMA S.R.L. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025883 012 FLACONE SCIROPPO 100 ML Cc OTC ROSFA02 30/06/88 
| BALZIDE ù Codice AIC Dossier Specialità: 033858 
| data prima registrazione specialità: 14/12/98 Data Rinnovo Titolare AIC: MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG 
SA. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033858 010 /M 56 CAPSULE 750 MG Cc RR A07EC04 14/12/98 DU 
033858 022 /M 112 CAPSULE 750 MG Cc RR A07EC04 14/12/98 O 
033858 034 /M 130 CAPSULE 750 MG Cc RR A07EC04 14/12/98 O) 
033858 046 /M 224 (112X2) CAPSULE 750 MG Cc RR A07EC04 14/12/98 C] 
033858 059 /M 260 (130X2) CAPSULE 750 MG (Sì RR A07EC04 14/12/98 D 
033858 061 /M_672(111X6) CAPSULE 750 MG Cc RR A07EC04 14/12/98 O) 
033858 073 /M_780(130X2) CAPSULE 750 MG Cc RR A07EC04 14/12/98 CU 
| BAMBEC Codice AIC Dossier Specialità: 028628 
data prima registrazione specialità: 15/05/95 Data Rinnovo Titolare AIC: ASTRA AB 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028628 016 30 COMPRESSE 10 MG Cc RR R03CC12 15/05/95 
028628 028 30 COMPRESSE 20 MG (o) RR R03CC12 15/05/95 ra] 


20-38-1999 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 195 
| BAMIFIX li Codice AIC Dossier Specialità: 026021 
I data prima registrazione specialità: 06/08/85 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
lisi 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026021 016 30 CONFETTI 300 MG c RR R03DA08 06/08/85 
026021 028 30 CONFETTI 600 MG A RR R03DA08 06/08/85 | 
026021 030 AD 10 SUPPOSTE 750 MG (o) RR R03DA08 06/08/85 O 
026021 042 BB 10 SUPPOSTE 250 MG (e RR R03DA08 06/08/85 7] 
026021 055 "900" 30 COMPRESSE 900 MG (o) RR R03DA08 25/06/93 O 


BARNOTIL Codice AIC Dossier Specialità: 024664 
data prima registrazione specialità: 04/06/83 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SYNTHELABO S.P.A. 
L » 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024664 017 10 COMPRESSE 400 MG H OSP NOSAL02 04/06/83 
024664 029 12 FIALE 2 ML 200 MG H OSP NOSAL0O2 04/06/83 O 
: BARRIER Codice AIC Dossier Specialità: 025397 
data prima registrazione specialità: 22/09/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: KNOLL FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025397 035 40 BUSTINE GRANULARE 120 MG Cc RR A02BXOS 09/03/95 O 
BASECIL Codice AIC Dossier Specialità: 032025 
data prima registrazione specialità: 12/06/98 Data Rinnovo Titolare AIC: RECOFARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032025 013 "20" 50 COMPRESSE 20 MG A RR C01DA14 12/06/98 
032025 025 "40" 30 COMPRESSE 40 MG A RR C01DA14 12/06/98 DU 
BASIC Codice AIC Dossier Specialità: 008615 
data prima registrazione specialità: 09/06/71 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CE.LA.FAR. S.P.A. 
L si 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
008615 015 20 COMPRESSE MASTICABILI Cc OTC A02AD0O1 09/06/71 O 
BASICAINA Codice AIC Dossier Specialità: 029433 
data prima registrazione specialità: 29/10/07 Data Rinnovo Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 

“—— N°AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029433 012 10 FIALE 1 ML Cc RNR N01BB02 29/10/97 Gg 
029433 024 10 FIALE 2 ML Cc RNR N01BB02 29/10/97 DO) 
029433 036 10 FIALE S ML Cc RNR N01BB02 29/10/97 na 
029433 048 10 FIALE 10 ML Cc RNR N01BB02 29/10/97 LU 
029433 051 10 FIALE 20 ML Cc RNR N01BB02 29/10/97 O 

BASSADO Codice AIC Dossier Specialità: 021635 
data prima registrazione specialità: 16/04/70 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MONSANTO ITALIANA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021635 014 5 CAPSULE 100 MG A RR JO1AA02 16/04/70 
021635 038 10 CAPSULE 100 MG A RR JO1AA02 16/04/70 i 
| BASTONCINO RR. Codice AIC Dossier Specialità: 032816 
data prima registrazione specialità: 06/06/96 Data Rinnovo Titolare AIC: HOME PRODUCTS ITALIANA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032816 011 PASTA DENTALE STICK 1 G (© OTC ADIADII 06/06/96 
| BAT ZETA Codice AIC Dossier Specialità: 032778 
data prima registrazione specialità: 26/04/96 Data Rinnovo Titolare AIC: ZETA FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032778 019 SOLUZIONE FLACONE 75 G Cc OTC DO08AJ03 26/04/96 
032778 021 SOLUZIONE FLACONE 150 G Cc OTC D08AJ03 26/04/96 vi 
| BATRAFEN Codice AIC Dossier Specialità: 025321 
data prima registrazione specialità: 15/06/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: HOECHST MARION ROUSSEL S.P.A. 
N° AIC Confezione cea ai ‘Fascia SSN Dispensazione ul ATC ©” Registrazione in Farmacia 
025321 050 SOLUZIONE DERMATOLOGICA 30 ML Cc RR DO1AE14 15/06/84 Mi 
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025321 062 POLVERE DERMATOLOGICA G 30 Cc RR DO1AE14 15/06/84 a 
025321 074 CREMA DERMATOLOGICA G 30 1% Cc RR DO1AE14 31/05/85 97] 
025321 086 "UNGHIE" 1 FLACONE 3 G c RR DO1AE14 10/11/95 Mi 
025321 098 "UNGHIE" 1 FLACONE 6 G Cc RR DO1AE14 10/11/95 O 

BAXIDIN Cadice AIC Dossier Specialità: 032158 
data prima registrazione specialità: 29/11/95 Data Rinnovo Titolare AIC: BERGAMON S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032158 014 CONCENTRATO SOLUZ. FLAC 1000 ML Cc OTC DO8ACS2 29/11/95 zi 
032158 026 CONCENTRATO SOLUZ. 5000 ML Cc OTC DO08ACS2 29/11/95 E97I 
032158 038 CONCENTRATO SOLUZ. 100 BUST MONOD. 25ML Cc OTC DO8AC52 29/11/95 mi 
032158 040 PRONTO ALL'USO SOLUZ. 100 BUST MONOD. 25ML CC OTC DO8ACS2 29/11/95 mi 

| BAYERCILLIN — ì Nat Codice AIC Dossier Specialità: 021130 
data prima registrazione specialità: 27/11/71 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AÎC: BAYERAG 

N* AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021130 012 "MEGA" 10 COMPRESSE 700 MG Cc RR 301CE03 27/11/71 

BAYMICARD Codice AIC Dossier Specialità: 026692 
data prima registrazione specialità: 09/03/91 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BAYER AG 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026692 032 24 COMPRESSE 10 MG Cc RR C08CA07 05/06/95 

BAYPEN Codice AIC Dossier Specialità: 024316 | 
data prima registrazione specialità: 13/12/80 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BAYER AG | 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024316 010 1 FLAC. 1 GIM + 1 FIALA 4 ML, A_ 55 RR JO1CA10 13/12/80 i 
024316 022 1 FLAC. 0,5 G IM + 1 FIALA 2 ML ASS RR J01CA10 13/12/80 3 

BAYPRESS ini Codice AIC Dossier Specialità: 026232 
data prima registrazione specialità: 28/10/88 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BAYER S.P.A. 
L 

N° AIC Confezione. Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

026232 013 28 COMPRESSE 20 MG A RR C08CA08 28/10/88 
BAYRO Codice AIC Dossier Specialità: 024180 
data prima registrazione specialità: 28/02/80 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BAYER S.PA. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024180 010 GEL 40 G S% o) SP M02AA06 28/02/80 
024180 034 CREMA 50 G 10% Cc Sp M02AA06 28/10/94 vi 

BB-K8 i î Codice AIC Dossier Specialità: 023594 | 
data prima registrazione specialità: 11/02/78 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023594 017 1 FLAC. IM 100 MG 2 ML A 3 SBIS RR J01GB06 11/02/78 
023594 031 1 FLAC. IM 250 MG 2 ML A SSBIS RR 3J01GB06 11/02/78 97 
023594 043 IM 1 FLACONE 350 MG Cc RR J01GB06 11/02/78 O 
023594 056 1 FLAC. IM 500 MG 2 ML A $SSBIS RR J01GB06 11/02/78 9, 

BE TOTAL Codice AIC Dossier Specialità: 000850 
data prima registrazione specialità: 21/09/79 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
000850 038 SCIROPPO 100 G c SP A11EX 21/09/79 N] 
000850 040 SCIROPPO 200 G Cc OTC A11EX 21/09/79 O 
000850 053 "FORTE" 20 DISCOIDI Cc SP AMEX 21/09/79 2] 
000850 065 20 DISCOIDI (0) SP A1lEX 21/09/79 I 
000850 103 IM 5 FIALE 2 ML c RR ANEA 20/03/90 al 

Î BEBEN Codice AIC Dossier Specialità: 022292 | 
| dataprima registrazione specialità: 04/02/72 = DataRinnovo 03/06/95 Titolare AIC: PARKE DAVIS SPA | 

N°AIC Confezione agi È Fascia SSN Dispensazione ——’—ATC —Registrazione inFarmacia 
022292 041 0,1% UNGUENTO TUBO 30 G Cc RR DO7ACDI 24/03/82 Mi 
022292 066 0,025% CREMA TUBO 30 G c RR DO0O7ACOI 04/02/72 | 

e65= 


20-8-1999 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 195 


022292 080 0,1% CREMA TUBO 30 G Cc RR DO7AC01 24/03/82 vi 
022292 116 0,1% EMULSIONE CUTANEA FLACONE 30 ML G RR DO7ACO1 24/03/82 vi 
022292 142 0,1% GEL FLACONE 30 ML Cc RR DO7ACO1 24/03/82 vi 
: BEBEN CLOROSSINA Codice AIC Dossier Specialità: 022919 
| dataprimaregistrazione specialità 26/02/74 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PARKE DAVIS SPA 
N° AIC Confezione di Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022919 029 "0,025% + 0,5% CREMA" 1 TUBO DA 30 G Cc RR DO7BC01 26/04/74 MI 
022919 043 "0,1% + 0,5% CREMA" 1 TUBO DA 30G Cc RR DO7BC01 17/03/82 MV 
022919 082 "0,1% + 0,5% UNGUENTO" 1 TUBO DA 30 G Cc RR DO7BC01 17/03/82 Mi 
022919 106 "0,1% + 0,5% EMULSIONE CUTANEA" 1 FLACONE 30 C RR D07BC01 17/03/82 M 
ML 


BECHILAR Codice AIC Dossier Specialità: 018130 
data prima registrazione specialità: 10/09/83 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MONTEFARMACO OTC S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
018130 029 FLACONE SCIROPPO 100 ML Cc OTC ROSDA09 23/03/87 MV 
' BECHITUS Codice AIC Dossier Specialità: 033780 
| data prima registrazione specialità: 11/1298 Data Rinnovo Titolare AIC: RECOFARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033780 014 20 COMPRESSE 75 MG Cc RR ROGAE04 11/12/98 CD 
033780 026 FLAC SOSPENSIONE ORALE 100 ML Cc RR ROG6AE04 11/12/98 O 
BECLAZONE Codice AIC Dossier Specialità: 033730 ] 
data prima registrazione specialità; 25/11/97 Data Rinnovo Titolare AIC: NORTON WATERFORD LTD 
l 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033730 019 /M_INALATORE PRESSUR. DOSATO 42,1 MG 210 Cc RR R03BAO01 25/11/97 O 
MCG/SPRUZZO 
033730 021 /M_INALATORE PRESSUR DOSATO 8,4 MG c RNR RO3BA01 25/11/97 O] 
42,1MCG/SPRUZZO 
| BECLOJET Codice AIC Dossier Specialità: 028844 
data prima registrazione specialità: 26/04/97 Data Rinnovo Titolare AIC: PROMEDICA S.R.L. 
e | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028844 013 "50" AEROSOL DOSATO 200 EROGAZIONI 50 MCG A RR R03BA01 26/04/97 DJ 
028844 025 "250" AEROSOL DOSATO 200 EROGAZIONI 250 MCG A RR R03BA01 26/04/97 U 
| BECOLEX Ina ii Codice AIC Dossier Specialità: 029137 
| dataprimaregistrazione specialità: 18/09/98 Data Rinnovo Titolare AIC: MASTER PHARMA S.R.L. 
Vai atto 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029137 015 SOSPENSIONE RETTALE 10 CLISMI 3 MG IN 60 ML A RR AO7EA07 18/09/98 O 
BECOTIDE Codice AIC Dossier Specialità: 023378 
data prima registrazione specialità: 12/10/76 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GLAXO WELLCOME S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023378 019 AEROSOL 10 MG 200 EROGAZIONI A RR R03BA01 12/10/76 NZ 
023378 033 ROTACAP 30 CARTUCCE (6) RR R03BA01 13/10/83 O 
023378 045 ROTACAP MITE 30 CARTUCCE Cc RR R03BA01 13/10/83 DO 
023378 058 NASALE AEROSOL 10 MG 200 EROGAZIONI B RR RO1ADO1 24/05/96 vi 
023378 060 "A" FLAC 20 ML SOSP DA NEBULIZZARE CON A RR R03BA01 16/05/97 vi 
CONTAGOCCE 
023378 072 "FORTE" AEROSOL 50 MG 200 DOSI A RR R03BA01 16/05/97 Mi 
023378 084 /M EASY SOSP. PRESS, PER INALAZIONI 10 MG 200 Cc RR R03BA01 28/05/98 U 
EROGAZ. 
023378 096 /M FORTE EASY SOSP PRESS PER INALAZ. 50 MG 200 (o) RR R03BA01 28/05/98 O 
EROGAZ 


Î BECOZYM Codice AIC Dossier Specialità: 005647 
i 


data prima registrazione specialità: 24/03/60 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROCHE S.P.A. | 


frote 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
005647 033 "FORTE" 20 CONFETTI Cc SP AIJEA 24/03/60 
005647 058 IM 6 FIALE 2 ML Cc RR AINEA 02/05/60 he] 
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005647 060 SCIROPPO 100 ML Cc SP ANEA 21/09/63 vi 
| BEGRIVAC Codice AIC Dossier Specialità: 022143 
data prima registrazione specialità: 16/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: CHIRON S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022143 287 /M_1FIALA SIRINGA 0,5 ML Cc RR J07BB02 02/07/98 
I BEHRIFIL Codice AIC Dossier Specialità: 028918 
| data prima registrazione specialità: 18/05/96 Data Rinnovo Titolare AIC: HOECHST PHARMA S.P.A. 
i 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028918 011 30 COMPRESSE RIVESTITE 600 MG Cc RR C04AD03 18/05/96 
| BEHRIGAMMA di Codice AIC Dossier Specialità: 008670 
data prima registrazione specialità: 18/02/54 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CENTEON PHARMA GMBH 
“ N°AIC Confezione n Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
008670 010 1 FIALA 2 ML Cc RR J06BA01 18/02/54 
008670 046 1 FIALA 5 ML Cc RR J06BA01 18/02/54 OÙ 
| BEIOND Codice AIC Dossier Specialità: 028862 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: JANSSEN CILAG S.P.A. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028862 035 30 CAPSULE 100 MG A 66 RR M01AX17 10/07/95 
028862 047 30 BUSTINE 100 MG A 66 RR M01AX17 10/07/95 DZ 
| BELIVON Codice AIC Dossier Specialità: 028748 
data prima registrazione specialità: 27/06/95 Data Rinnovo Titolare AIC: ORGANON ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028748 010 "1 MG COMPRESSE RIVESTITE" BLISTER 20 A Y1BIS 37 RR NOSAX08 27/06/95 
COMPRESSE RIVESTITE 
028748 022 "2 MG COMPRESSE RIVESTITE"BLISTER 20 A _VIBIS 37 RR NOSAX08 27/06/95 Yz 
COMPRESSE RIVESTITE 
028748 034 "3 MG COMPRESSE RIVESTITE" BLISTER 20 A yIBIS 37 RR NOSAX08 27/06/95 i 
COMPRESSE RIVESTITE 
028748 046 "4 MG COMPRESSE RIVESTITE" BLISTER 20 A Y1BIS 37 RR NOSAX08 27/06/95 ai 
COMPRESSE RIVESTITE 
028748 059 "1 MG COMPRESSE RIVESTITE " BLISTER 60 A XBL 37 RR NOSAX08 27/06/95 SZ 
COMPRESSE RIVESTITE 
028748 061 "2 MG COMPRESSE RIVESTITE" BLISTER 60 A 31BIS 37 RR NOSAX08 27/06/95 9% 
COMPRESSE RIVESTITE 
028748 073 "3 MG COMPRESSE RIVESTITE" BLISTER 60 A Y1BL 37 RR NOSAX08 27/06/95 j 
COMPRESSE RIVESTITE 
028748 085 "4 MG COMPRESSE RIVESTITE" BLISTER 60 A_31BI5 37 RR NOSAX08 27/06/95 VI 
COMPRESSE RIVESTITE 
BELSAR Codice AIC Dossier Specialità: 023435 © 
* data primaregistrazione specialità: 30/04/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHERING PLOUGH SPA 
“— N°AIC Confezione Di “Fascia SSN Dispensazione = = ATC Registrazione in Farmacia 
023435 011 30 COMPRESSE Cc OTC AO02DA01 30/04/82 
023435 023 OS LIQUIDO 180 ML Cc OTC A02DA01 30/04/82 O 
i BEMONALCOOL Codice AIC Dossier Specialità: 033744 
data prima registrazione specialità: 25/11/98 Data Rinnovo Titolare AIC: BERGAMON S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033744 018 SOLUZIONE FLACONE 1000 ML Cc OTC DO8AJO1 23/12/98 L] 
033744 020 SOLUZIONE FLACONE 5000 ML Cc OTC D08AJ01 25/11/98 O 
| BENACTIV GOLA Codice AIC Dossier Specialità: 033262 
! = data-prima registrazione specialità: 24/04/98 Data Rinnovo Titolare AIC: THE BOOTS COMPANY P.L.C. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033262 015 FLACONE 160 ML COLLUTTORIO 2,5MG/ML Cc OTC A01ADII 24/04/98 i 
033262 027 16 PASTIGLIE 8,75 MG Cc OTC ADIADII 20/04/99 CD) 
033262 039 24 PASTIGLIE 8,75 MG c OTC AOIADII 20/04/99 LL] 


cat = 
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| BENADON Codice AIC Dossier Specialità: 001340 


| dataprimaregistrazione specialità: 30/01/57 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 
i N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
001340 025 10 COMPRESSE 300 MG Cc SP A11HA02 24/03/60 
001340 052 IM IV 6 F 2 ML 300MG Cc RR A11HA02 24/03/60 MI 
‘ BENADRYL |_— Codice AIC Dossier Specialità: 003588 | 
data prima registrazione specialità: 30/06/50 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WARNER LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE ! 
L S a ui A] S.COM.P.A. d 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
003588 112 SCIROPPO FLAC 115ML Cc OTC RO6AAS2 20/04/95 
003588 124 "ELISIR" FLAC. 115 ML Cc OTC RO6AA02 20/04/95 O 
003588 136 CREMA 30 G Cc OTC D04AA32 20/04/95 O 
003588 148 25 CAPSULE 25 MG Cc OTC RO6AA02 20/04/95 O 
| BENADRYL COMPLEX Codice AIC Dossier Specialità: 023379 
| data prima registrazione specialità: 30/0976 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WARNER LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE 
; S.COM.PA. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023379 035 FLACONE SCIROPPO 115 ML Cc OTC ROSFA02 20/04/95 
BENAGOL Codice AIC Dossier Specialità: 016242 
data prima registrazione specialità: 19/10/62 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: THE BOOTS COMPANY P.L.C. 
“—— N°AIC Confezione Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
016242 048 MENTOLO EUCALIPT. 24 PASTIGLIE Cc OTC R0O2AA20 20/07/91 
016242 051 24 PASTIGLIE Cc OTC RO02AA20 08/03/95 M 
016242 063 MIELE - LIMONE 24 PASTIGLIE Cc OTC R02AA20 08/03/95 7 
016242 075 "VITAMINA C" 24 PASTIGLIE E OTC R0O2AA20 08/03/95 97] 
016242 087 24 PASTIGLIE SENZA ZUCCHERO Cc OTC R02AA20 25/09/98 pr 
| BENAPREX ” x Codice AIC Dossier Specialità: 033661 | 
| data prima registrazione specialità: 18/09/97 —Data Rinnovo Titolare AIC: SARK S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033661 012 28 COMPRESSE FILM RIVESTITE 200 MG Cc RR C09CA02 18/09/97 Di 
033661 024 56 COMPRESSE FILM RIVESTITE 200 MG Cc RR C09CA02 18/09/97 G 
033661 036 14 COMPRESSE FILM RIVESTITE 300 MG Cc RR CO9ICA02 18/09/97 i 
033661 048 28 COMPRESSE FILM RIVESTITE 300 MG Cc RR C09CA02 18/09/97 DI 
033661 051 56 COMPRESSE FILM RIVESTITE 300 MG Cc RR C09CA02 18/09/97 RE 
033661 063 100 COMPRESSE FILM RIVESTITE 300 MG Cc RR CO9CA02 18/09/97 Ci 
033661 075 280 COMPRESSE FILM RIVESTITE 300 MG Cc RR C09CA02 18/09/97 LD 
033661 087 14 COMPRESSE FILM RIVESTITE 400 MG Cc RR C09CA02 18/09/97 O 
033661 099 28 COMPRESSE FILM RIVESTITE 400 MG Cc RR C09CA02 18/09/97 D} 
033661 101 56 COMPRESSE FILM RIVESTITE 400 MG Cc RR C09CA02 18/09/97 D 
033661 113 100 COMPRESSE FILM RIVESTITE 400 MG Cc RR CO9CA02 18/09/97 DL] 
033661 125 280 COMPRESSE FILM RIVESTITE 400 MG Cc RR C09CA02 18/09/97 A 


BENDALINA Codice AIC Dossier Specialità: 024855 
data prima registrazione specialità: 16/10/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024855 037 30 FLAC. MONOD. COLLIRIO 0,5% Cc RR S01BC07 27/07/81 #97] 
| BENERVA Codice AIC Dossier Specialità: 004642 
| data prima registrazione specialità: 27/03/51 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 
ranza 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
004642 031 20 COMPRESSE 300 MG (o) SP A11DAOI 24/03/60 7 
004642 068 IM3F1 ML 100 MG G RR A11DA01 27/03/51 Zi 
[ BENESTAN cite n | Codice AIC Dossier Specialità: 027878 | 
I data prima registrazione specialità: 28/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: LABORATORI FARMACEUTICI VITA S.R.L. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027878 014 30 COMPRESSE 2,5 MG B RR G04CA01 28/10/94 


— 6B— 
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'RENEXOL 


data prima registrazione specialità: 17/12/52 = DataRinnovo 01/06/95 


Codice AIC Dossier Specialità: 020213 


Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 


| 


N° AIC Confezione “Fascia SSN = Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020213 029 "B 12" 20 COMPRESSE Cc SP A11DB 17/12/62 i 
020213 118 "B12" 6 F LIOF.+ 6 FSOLV. Cc RR A11DB 10/03/87 A 
020213 132 "B12" 5000 6 F LIOF.+ 6 FSOLV (o; RR A11DB 10/03/87 77] 
BENFAST Codice AIC Dossier Specialità: 033383 
data prima registrazione specialità: 12/10/98 —Data Rinnovo Titolare AIC: NOVEL O.T.C. S.R.L. ] 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033383 011 10 COMPRESSE EFFERVESCENTI 200 MG Cc OTC MO1AEO01 12/10/98 9A 
| BENFLOGIN Codice AIC Dossier Specialità: 025736 
data prima registrazione specialità: 17/04/85 =DataRinnovo 01/06/95 7itolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
© N°AIC Confezione “ a Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025736 012 AD SCIROPPO 200 ML Cc RR MOIAESI1 17/04/85 
025736 024 30 CONFETTI 300 MG Cc RR MOIAESI 17/04/85 Sv] 
025736 036 20 BUSTINE 600 MG A 66 RR MOIAESI 29/11/95 O 
BENOXID Codice AIC Dossier Specialità: 032244 
data prima registrazione specialità: 27/02/96 =—DataRinnovo Titolare AIC: NYCOMED DAK AIS 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032244 016 GEL 3% TUBO 40G Cc OTC DIOAEOI 27/02/96 SÌ 
032244 028 GEL 5% TUBO 40G Cc OTC DIOAEO1 27/02/96 NZ 
032244 030 GEL 10% TUBO 40 G Cc OTC DIOAEO1 27/02/96 iz 
l BENTELAN i fieri Codice AIC Dossier Specialità: 019655 | 
data prima registrazione specialità: 13/02/65 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GLAXO WELLCOME S.P.A. 
L cicli si 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
019655 012 10 COMPRESSE EFFERV. 0,5 MG A RR H02ABO1 10/11/81 
019655 051 "R" 10 COMPRESSE EFFERV. 1 MG A RR H02AB01 10/11/81 i 
019655 113 3 FIALE IM IV 2 ML 1,5 MG A RR H02ABO1 13/02/65 i 
019655 152 3 FIALEIM IV 2 ML 4 MG A RR H02ABO1 10/11/81 vi 
| BENTUM Codice AIC Dossier Specialità: 025395 | 
data prima registrazione specialità: 20/12/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ZAMBON ITALIA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025395 029 30 COMPRESSE 500 MG (o) RR N02BA10 20/12/84 
BENUR Codice AIC Dossier Specialità: 029467 
data prima registrazione specialità: 17/08/95 —DataRinnovo Titolare AIC: BIOINDUSTRIA FARMACEUTICI SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029467 014 30 COMPRESSE DIVISIBILI 2 MG c RR C02CA04 17/08/95 
029467 026 20 COMPRESSE DIVISIBILI 4 MG B RR C02CA04 17/08/95 bi 
; BENVENT Codice AIC Dossier Specialità: 028576 
| data primaregistrazione specialità: 28/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: MAX FARMA SRL 
N° AIC Confezione — Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028576 015 42 CAPSULE 8 MG Cc RNR RO6AX18 28/10/94 
028576 027 SCIROPPO 100 ML Cc RNR ROGAX18 28/10/94 Gg 
BENYLIN DAY & NIGHT Codice AIC Dossier Specialità: 028374 Î 
data prima registrazione specialità: 01/12/92 Data Rinnovo 01/12/97 Titolare AIC: WARNER LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE ] 
S.COM.PA. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028374 027 15 COMPRESSE DAY + 5 COMPRESSE NIGHT (0) OTC N02BES1 20/04/95 
| BENZAC AC Codice AIC Dossier Specialità: 032143 
data prima registrazione specialità: 29/11/95 Data Rinnovo Titolare AIC: GALDERMA ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 


— 69 — 
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032143 012 "10" GEL-TUBO 40 G 10% Cc OTC DIOAEO1 29/11/95 Mi 
032143 024 "5" GEL-TUBO 40 G 5% c OTC DIOAEO1 29/11/95 Sv 
032143 036 "CLEAN 5" TUBO 100G 5% c OTC DIOAEO1 29/11/95 i 

| BENZAGEL Codice AIC Dossier Specialità: 032086 
data prima registrazione specialità: 28/10/95 Data Rinnovo Titolare AIC: RHONE POULENC RORER S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

032086 011 ASTUCCIO TUB. GEL 42,5 G 10% c OTC DIOAEO1 28/10/95 0 
032086 023 ASTUCCIO TUB. GEL 42,5 G 5% Cc OTC DIOAEO1 28/10/95 U 

Î BENZIL PENIC. POTAS. MENARINI Codice AIC Dossier Specialità: 026434 


| data prima registrazione specialità: 30/07/87 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026434 011 IM 1 FL POLV.1000000 Ul+F SOLV Cc RR JO1CEO1 30/07/87 O 
| BENZIRIN Codice AIC Dossier Specialità: 023008 
| dataprimaregistrazione specialità 31/1273 —DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FATERSA.S. DI LANGELINI 
i 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023008 016 COLLUTTORIO 120 ML Cc SP A01AD02 31/12/73 kr] 
023008 028 POMATA 20 G Cc SP MO02AA0S 17/02/75 O 
023008 030 POMATA 50G Cc SP M02AA05 17/02/75 O 
023008 042 ODONTO SPRAY 20 G Cc SP A01ADO2 26/02/74 O 
023008 055 COLLUTTORIO 200 ML Cc RR A01AD02 31/12/73 O 
023008 067 NEBULIZZATORE 30 ML Cc SP A0O1ADO2 28/10/94 Mi 
023008 079 PASTA DENTIFRICIA 120 G Cc SP A01ADO2 09/08/96 L] 
BENZOMIX ” Codice AIC Dossier Specialità: 032301 
data prima registrazione specialità: 04/04/96 —Data Rinnovo Titolare AIC: SAVOMA MEDICINALI SPA 
N° AIC Confezione 5a all Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032301 018 GEL 5% TUBO 30G (6 OTC DIOAEO1 04/04/96 
| BEPANTEN É si Codice AIC Dossier Specialità: 001328 
Î data prima registrazione specialità: 29/08/51 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
001328 018 20 COMPRESSE 100 MG Cc SP A11HA30 29/08/51 97] 
001328 020 IM IV 3 FIALE 2 ML 500 MG Cc RR A11HA30 29/08/51 i 
001328 032 20 FIALE 2 ML IMAV (i RR A11HA30 18/09/96 LU 
BEPROLO Codice AIC Dossier Specialità: 024838 
data prima registrazione specialità: 08/02/83 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: IST. LUSO FARMACO D'ITALIA SPA 
—  N°AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024838 017 30 COMPRESSE 100 MG [01 RR C07AB02 08/02/83 
BERGACEF Codice AIC Dossier Specialità: 024283 
data prima registrazione specialità: 09/03/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BERGAMON S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024283 018 IM I FLAC.1G+1FIALA 3 ML Cc RR JO1DA07 24/06/83 O 
| BERIATE P Codice AIC Dossier Specialità: 033657 
data prima registrazione specialità: 22/09/98 —Data Rinnovo Titolare AIC: CENTEON PHARMA GMBH 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033657 014 /M_ "250" 1 FLAC 250 UI + 1 FLAC SOLV + SET + FILTRO € RR B02BD02 22/09/98 
033657 026 /M "500" 1 FLAC S00 UI + 1 FLAC SOLV + SET + FILTRO C RR B02BD02 22/09/98 O 
033657 038 /M_ "1000" 1 FLAC 1000 UI + 1 FLAC SOLV + SET + FILTRO C RR B02BD02 22/09/98 O 
l BERKATENS Codice AIC Dossier Specialità: 027535 
data prima registrazione specialità: 28/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: BERK PHARMACEUTICALS LTD 
N° AIC Confezione Ù Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027535 018 30 COMPRESSE 40 MG Cc RR COSDAOI 28/10/94 
027535 020 30 COMPRESSE 80 MG Cc RR COSDAOI 28/10/94 CU) 
027535 032 30 COMPRESSE 120 MG C RR COSDAOI 28/10/94 O 
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TBEROCCA n 7 Codice AIC Dossier Specialità: 024040 
data prima registrazione specialità: 24/09/79 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 
N°AICO © Confezione TI “©. Fascia SSN Dispensazione —ATC Registrazione in Farmacia 
024040 026 "300" 30 COMPRESSE LACCATE Cc SP A1IEB 24/09/79 
024040 040 "500" 30 COMPRESSE LACCATE Cc SP AN1EB 24/09/79 CU] 
024040 103 30 BUSTINE GRANULATO 10G Cc SP ALNEB 20/12/84 2) 
| BERTABRONC “Codice AIC Dossier Specialità: 023784 
‘ dataprimaregistrazione specialità: 09/01/79 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BERTA SRL. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC ” Registrazione in Farmacia 
023784 010 AD SCIROPPO 120 ML (6) RR ROSCB10 09/01/79 LC] 
023784 022 BB SCIROPPO 100 ML Cc RR ROSCB10 09/01/79 O 
023784 034 AD GOCCE 25 ML Cc RR R0SCB10 09/01/79 CD 
023784 046 BB GOCCE 25 ML Cc RR R0SCB10 09/01/79 Cl 
! BETA 21 Codice AIC Dossier Specialità: 021513 
| dataprimaregistrazione specialità 28/02/83 =—Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: IDI FARMACEUTICI SPA 
—  N°AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021513 015 POMATA DERMATOLOG. 30 G 0,05% Cc RR DO7ACO1 28/02/83 MI 
021513 027 UNGUENTO DERMATOLOG. 30 G 0,05% Cc RR DO7ACO1 28/02/83 MI 
021513 054 LOZIONE DERMATOLOG. 30 ML 0,05% Cc RR D07AC01 28/02/83 Vi 
BETA ADALAT Codice AIC Dossier Specialità: 027875 
| dataprimaregistrazione specialità: 18/02/93 = Data Rinnovo 18/02/98 Titolare AIC: BAYER S.P.A. | 
È ARR doni dee CIA da nto n } 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027875 018 28 CAPSULE 70 MG (50+20 MG) Cc RR C07FB03 18/02/93 
| BETA FORM Codice AIC Dossier Specialità: 029389 
| data prima registrazione specialità: 26/03/97 Data Rinnovo Titolare AIC: PRODOTTI FORMENTI S.R.L. 
i 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029389 018 50 COMPRESSE 100 MG Cc RR 007AB06 26/03/97 
029389 020 50 COMPRESSE 200 MG Cc RR C07AB06 26/03/97 CI 
‘ BETABACTYL Codice AIC Dossier Specialità: 027622 
i dataprimaregistrazione specialità: 03/07/91 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SARK S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027622 012 1 FLAC. 1,2 GIM + 1 FIALA 2 ML A 55 RR J01CR03 03/07/91 
027622 024 IV 1 FLACONE 32 G H OSP JO1CR03 03/07/91 O 
027622 036 "1,6 EV PEDIATRICO" FLAC POLV SOLUZ INIETT 1,6G H OSP 3101CR03 26/11/98 DU) 
027622 048 "0,6IM PEDIATRICO" FL POLV SOL INIETT A RR J01CR03 26/11/98 LU] 
0,6G+2MLSOLV 
Fi BETABION Codice AIC Dossier Specialità: 003263 
data prima registrazione specialità: 05/05/50 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRACCO S.PA. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
003263 011 "300" 20 COMPRESSE 300 MG Cc SP AI11DAO01 10/11/60 
003263 062 IM S FIALE 100 MG Cc RR A11DA01 08/05/61 97] 
BETABIOPTAL Codice AIC Dossier Specialità: 020305 
data prima registrazione specialità: 24/03/64 —DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMILA FARMACEUTICI MILANO S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC . Registrazione in Farmacia 
020305 037 POMATA OFTALMICA 5 G » B RR SOICA0S 14/06/93 
020305 049 COLLIRIO 5 ML B RR SO1CA05 14/06/93 2971 
‘ BETABIOTIC ESSETI Codice AIC Dossier Specialità: 028455 
| data prima registrazione specialità: 28/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: ESSETI FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028455 018 "500" 12 CAPSULE 500 MG A RR J01CFOS 28/10/94 
028455 020 "1000" 12 COMPRESSE 1G A RR J01CFOS 28/10/94 MM 
028455 032 "1000" 1 FLAC. LIOF 1000 MG + 1 FIALA 4 ML A RR J01CFOS 28/10/94 b7 


MA 
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BETACEF Codice AIC Dossier Specialità: 024694 cl 
data prima registrazione specialità: 19/05/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: F.LR.M.A. SPA | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024694 034 IM 1 FLAC. i G+ 1 FIALA H RR JO1DAO5 19/05/82 O 
BETACLAR Codice AIC Dossier Specialità: 026513 
data prima registrazione specialità: 26/09/88 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazionie ATC Registrazione in Farmacia 
026513 010 30 UNITA' MONODOSE COLLIRIO 0,18 ML 0,50% A RR SO1ED06 26/09/88 i 
026513 022. 30 UNITA' MONODOSE COLLIRIO 0,18 ML 0,25% A RR SO1ED0O6 26/09/88 Mi 
BETACOMPLESSO Codice AIC Dossier Specialità: 018048 
data prima registrazione specialità: 28/02/72 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MEDOSAN INDUSTRIE BIOCHIMICHE RIUNITE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
018048 013 GRANULARE OS 10 BUSTINE E SP ALlEA 28/02/72 
018048 037 GRANULARE OS 20 BUSTINE c SP ALlEA 28/02/72 7 
BETADES Codice AIC Dossier Specialità: 025265 
data prima registrazione specialità: 07/06/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMADES SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025265 012 30 COMPRESSE 80 MG ca RR 007AA07 07/06/84 
BETADINE Codice AIC Dossier Specialità: 023907 
| dataprimaregistrazione specialità: 18/12/79 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ASTA MEDICA S.P.A. 
L sia na seni ILLE: » 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023907 013 "GINECOLOGICO" 1 FLACONE SOLUZIONE 125 ML C RR G01AX11 18/12/79 7 
023907 025 "GINECOLOGICO" 5 FLAC 140 ML + 5F +5 CANNULE € RR GOIAX11 27/07/85 97] 
023907 037 ASTUCCIO 10 CANDELETTE VAGINALI Cc RR GOIAXI11 05/09/96 MI 
023907 049 GEL VAGINALE TUBO 75 G È RR GOIAX11 05/09/96 CD 
023907 052 SOLUZIONE FLACONE 1 LT Cc OTC D08AG02 09/09/96 ki 
023907 064 SOLUZIONE FLACONE 250 ML Cc OTC D08AG02 09/09/96 wi 
023907 076 SOLUZIONE FLACONE 125 ML Cc OTC D08AG02 09/09/96 (Ni 
023907 088 SOLUZIONE FLACONE 10 ML Cc OTC D08AG02 09/09/96 77] 
023907 090 SOLUZIONE FLACONE SPRAY 100 ML (i OTC D08AGO2 09/09/96 ki 
023907 102 "ALCOLICO" SOLUZIONE FLACONE 1 LT Cc OTC D08AG02 22/07/96 
023907 114 "COLLUTTORIO"” SOLUZIONE FLAC 200 ML Cc OTC RO2AA15 22/07/96 Mi 
023907 126 POMATA TUBO 30 G Cc OTC D08AG02 22/07/96 M 
023907 138 POMATA TUBO 100G (0) OTC D08AG02 22/07/96 R7, 
023907 140 BUSTA 10 GARZE IMPREGNATE DI POMATA (0) OTC D08AG02 22/07/96 vi 
023907 153 30 G CREMA 5% (o) OTC D0O8AG02 12/04/99 CD] 
023907 165 100 G CREMA 5% (o) OTC DO8AG02 12/04/99 DU] 
BETADREN Codice AIC Dossier Specialità: 025564 
data prima registrazione specialità: 30/07/87 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LAB.FARM.BIOL.CROSARA S.P.A. 
I 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025564 030 30 COMPRESSE 200 MG (0) RR C07AG01 30/07/87 O 
025564 042 50 COMPRESSE 200 MG c RR C07AG01 30/07/87 O 
| BETADRENOL Codice AIC Dossier Specialità: 025350 
| data prima registrazione specialità: 20/02/85 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHWARZ PHARMA S.P.A 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025350 012 30 COMPRESSE 100 MG lo RR CO7AA19 20/02/85 
| BETAFERON n i ” Codice AIC Dossier Specialità: 032166 
1 dataprimaregistrazione specialità: 30/11/95 DataRinnovo Titolare AIC: SCHERING A.G. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032166 011 /E 15 FLACONCINI 0,25 MG + 15 FLACONCINI 2 ML A 65 RNR LO3AB08 30/11/95 O 
I BETAGON Codice AIC Dossier Specialità: 025274 
i dataprima registrazione specialità: 09/04/84 —DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHERING SPA | 
‘N'AICO——— Confezione ea © Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 


i. 
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025274 022 30 COMPRESSE 5 MG A RR CO7AA14 09/04/84 % 
BETAINA MANZONI a n © Codice AIC Dossier Specialità: 011733 
data prima registrazione specialità: 28/02/83 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GEYMONAT SPA 
N° AIC ‘Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
011733 033 GRANULARE 130 G 10% Cc OTC A09AB 18/06/90 
011733 045 12 FLACONCINI 10 ML Cc OTC A09AB 18/06/90 Mi 
BETALACTAM Codice AIC Dossier Specialità: 025858 
data prima registrazione specialità: 13/09/85 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BERGAMON S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025858 010 IM 1 FLACONE G 1 + FL SOLV H OSP JO1DA18 13/09/85 O 
025858 022 IM 1 FLACONE G 2 + FLSOLV H OSP JO1DA18 13/09/85 O 
025858 046 IV 1 FLACONE G2 H OSP JO1DA18 13/09/85 LU] 
| BETANTRONE Codice AIC Dossier Specialità: 028416 
data prima registrazione specialità: 28/04/93 Data Rinnovo 28/04/98 Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A, 
i E 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028416 016 GOCCE OCULARI 3 FL.600000 U.I. È RR S01AD0O5 28/04/93 O 
028416 028 3 FLAC. 1000000 Ul. A 33 RRLIM L03AB02 28/04/93 L} 
028416 030 INIETTABILE 1 FL. 3000000 U.I. Cc RRLIM L03AB02 28/04/93 nn 
028416 042 3 FLAC.3000000 ULI. A 33 RRLIM L03AB02 28/04/93 Mi 
028416 055 POMATA SIRINGA 500000 U.I. Cc RR DO6BB 28/04/93 U 
i BETAPLUS ih a Codice AIC Dossier Specialità: 021779 
| data prima registrazione specialità: 30/12/70 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA 
N° AIC Confezione “Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021779 018 1 FLAC. LIOF. + F SOLV 45 ML (6; RR A11JC 30/12/70 Ra! 
021779 020 20 CAPSULE c RR AINC 20/12/73 CJ 
021779 032 30 CAPSULE c RR A11JC 20/12/73 6 
BETAPRESSIN Codice AIC Dossier Specialità: 025011 
data prima registrazione specialità: 27/05/83 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: HOECHST MARION ROUSSEL S.P.A. 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025011 014 40 COMPRESSE 40 MG Cc RR C07AA23 27/05/83 O 
| BETASCOR B12 Codice AIC Dossier Specialità: 013657 
| data prima registrazione specialità: 23/09/61 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SOCIETA'ITALO-BRITANNICA L. MANETTI H. ROBERTS & C. 
i PER AZIONI 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
013657 010 SCIROPPO 150 G Cc SP A11GB 23/09/61 tv) 
BETASEMID Codice AIC Dossier Specialità: 026007 
data prima registrazione specialità: 02/09/85 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: HOECHST MARION ROUSSEL S.P.A. | 
N°AIC ‘ Confezione © Fascia SSN = Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
026007 017 40 COMPRESSE RIVESTITE (o) RR C07CA23 02/09/85 
| BETATABS DE Codice AIC Dossier Specialità: 033319 
| data primaregistrazione specialità: 27/10/98 —Data Rinnovo Titolare AIC: SEGIX ITALIA S.P.A. 
i N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033319 017 /M 28 COMPRESSE RIVESTITE 1 MG Cc RNR G03CA03 27/10/98 
033319 029 /M_ 28 COMPRESSE RIVESTITE 2 MG (o) RNR G03CA03 27/10/98 0] 
033319 031 /M 84 COMPRESSE RIVESTITE 1 MG Cc RNR G03CA03 27/10/98 O 
033319 043 /M 84 COMPRESSE RIVESTITE 2 MG Cc RNR G03CA03 27/10/98 O 
BETAXINA | Codice AIC Dossier Specialità: 022034 
data prima registrazione specialità: 10/06/80 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO TERAPEUTICO M.R. SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022034 019 20 COMPRESSE A RR G04AB01 10/06/80 7] 


DES E Aes 
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BETHACIL Codice AIC Dossier Specialità: 026742 | 
| data prima registrazione specialità: 30/07/87 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BIOINDUSTRIA FARMACEUTICI SRL | 
N° AIC Confezione ‘ Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026742 015 1 FLAC.IM 1,5 G + 1 FIALA 32 ML A RR J01CR01 30/07/87 97] 
026742 027 IV 1 FIALA 1,5 G + FSOLV H OSP J01CR01 30/07/87 O 
026742 039 1 FLAC. BB IM IV 750 MG + 1 FIALA 1,6 ML A RR JO1CRO1 01/06/90 Mi 
026742 066 SOSPENSIONE OS 5% 100 ML 5G (6; RR JO1CR04 01/06/90 a 
026742 078 8 COMPRESSE DIVISIBILI 750 MG Cc RR J01CR04 09/03/91 97] 
026742 092 IV1FLACONE1G+2G H OSP JO1CRO1 27/04/93 O 
BETOPTIC Codice AIC Dossier Specialità: 025899 
data prima registrazione specialità: 19/05/86 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ALCON PHARMACEUTICALS LTD 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025899 016 COLLIRIO 5 ML 0,5% A RR S01ED02 19/05/86 7 
025899 028 FLACONE CONTAGOCCE 10 ML Cc RR SO1EDO2 19/05/86 O 
025899 030 "S" FLAC COLLIRIO 5 ML025% c RR S01EDO2 28/10/94 97] 
025899 042 "S" 50 MONODOSI 0,21 ML Cc RR S01EDO2 05/11/96 | 
BETRONR Codice AIC Dossier Specialità: 028701 
data prima registrazione specialità: 27/0493 = DataRinnovo 27/04/98 Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028701 112 3 FLAC. LIOF 1000000 U.1.+ 3 FIALE SOLV. A 33 RRLIM L03AB 30/12/94 L] 
028701 124 1 FLAC. LIOF 3000000 U.1.+ 1 FIALA SOLV. A 33 RRLIM L03AB 30/12/94 O 
028701 136 3 FLAC. LIOF 3000000 U.I+ 3 FIALE 2 ML A 33 RRLIM L03AB 30/12/94 vi 
028701 148 COLL. 3 FL. LIOF. 600000 U I. Cc RR S01ADOS 30/12/94 CI] 
028701 151 POMATA 100.000 U.I./G5G Cc RR DO6BB 30/12/94 O 
I BETTAMOUSSE Codice AIC Dossier Specialità: 034226 
data prima registrazione specialità: 20/01/99 —DataRinnovo Titolare AIC: MEDEVA PHARMA LIMITED 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
034226 011 /M_CONTENIT. SOTTO PRESS. 100 G SCHIUMA Cc RR DO7AC01 20/01/99 
CUTANEA 0,12% 
BETTER Codice AIC Dossier Specialità: 027361 
data prima registrazione specialità: 01/02/93 = DataRinnovo 01/02/98 Titolare AIC: FARMADES SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027361 017 21 CONFETTI Cc RR G03AB03 01/02/93 
BEVITIN Codice AIC Dossier Specialità: 002695 
| dataprimaregistrazione specialità: 22/02/52 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ABBOTT S.P.A. 
L £ 4; Rot; & Coe TI È 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
002695 017 30 COMPRESSE Cc OTC AMNEX 22/04/81 Mi 
002695 029 SCIROPPO 9% ML Cc OTC AMEX 22/02/52 O 
sa ny santa 
| BEVOREN Codice AIC Dossier Specialità: 025892 
i data prima registrazione specialità: 01/03/90 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ZAMBON ITALIA S.R.L. 


N° AIC Confezione 
025892 011 30 COMPRESSE 100 MG 
025892 023 IV 6 FIALE 100 MG 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione 
Cc RR C01DX11 01/03/90 
c RR CO01DX11 01/03/90 


Codice AIC Dossier Specialità: 
Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 


024732 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione 
A 14 RR C10AB02 23/04/83 
A 14 RR C10AB02 13/05/85 


Codice AIC Dossier Specialità: 
Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 


in Farmacia 


Mi 


022653 


BEZALIP 
data prima registrazione specialità: 23/04/83 =DataRinnovo 01/06/95 
n N° AIC Confezione 
024732 012 50 CONFETTI 200 MG 
024732 024 "RETARD" 30 CONFETTI 400 MG 
BI EUGLUCON 
data prima registrazione specialità: 31/12/81 = DataRinnovo 01/06/95 
N° AIC Confezione 
022653 012 40 COMPRESSE (25 + 2,5 MG) 


ATC 
A10BD01 


Fascia SSN Dispensazione 
A RR 


Registrazione 
31/12/81 


— 74- 


in Farmacia 


I, 
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| BI EUGLUCON M__ Ù Codice AIC Dossier Specialità: 028359 
data prima registrazione specialità: 18/06/93 Data Rinnovo 18/06/98 Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 
L N) 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028359 014 40 COMPRESSE RIVESTITE (400 + 2,5 MG) A RR A10BD02 18/06/93 
| BIAFERONE Codice AIC Dossier Specialità: 027929 
data prima registrazione specialità: 29/05/93 Data Rinnovo 29/05/98 Titolare AIC: FARMA BIAGINI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027929 025 1 FIALA SIRINGA 1 ML 3000000 U.I A 61 RRLIM L03ABO1 29/05/93 
027929 037 1 FIALA SIRINGA 1 ML 6000000 U.I A 61 RRLIM L03ABOI 29/05/93 MI 
027929 064 1 FIALA SIRINGA 1 ML 1000000 U.I. A 61 RRLIM LO3ABO1 07/06/93 IF, 
| BIAFLU Codice AIC Dossier Specialità: 026245 
| dataprimaregistrazione specialità 23/10/87 —Data Rinnovo Titolare AIC: FARMA BIAGINI SPA 
L _ 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026245 124 FIALA 0,5 ML Cc RR 3107BB02 18/09/98 
{ BIAFLU ZONALE S.U. Codice AIC Dossier Specialità: 026896 
data prima registrazione specialità: 18/10/88 —Data Rinnovo Titolare AIC: FARMA BIAGINI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026896 213 FIALA 0,5 ML Cc RR 3107BB02 18/09/98 97] 
026896 225 SIRINGA PRERIEMPITA 0,5 ML Cc RR J07BB02 18/09/98 i 
BIALCOL MED Codice AIC Dossier Specialità: 032186 
data prima registrazione specialità: 18/0396 Data Rinnovo Titolare AIC: NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032186 013 SOLUZIONE FLAC 300 ML Cc OTC DO8AIJ 18/03/96 ky] 
032186 025 SOLUZIONE FLAC 400 ML Cc OTC D08AJ06 18/03/96 O 
032186 037 SOLUZIONE FLAC 1 LT Cc OTC DOS8AJ 18/03/96 e] 
032186 049 SOLUZIONE FLAC 250 ML Cc OTC DO8AJ 18/03/96 7 
032186 052 GEL TUBO 5 G Cc OTC D0O8AJ06 18/03/96 O 
032186 064 GEL TUBO 20G c OTC DO8AJ 18/03/96 zi 
BIANCO VAL Codice AIC Dossier Specialità: 025548 
data prima registrazione specialità: 23/04/85 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: EDMOND PHARMA S.R.L. 
L er = ut ta 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025548 013 30 CAPSULE Cc OTC NOSCX 23/04/85 
BIAVAX II ” n INER i ©’ Cadice AIC Dossier Specialità: 026900 | 
data prima registrazione specialità: 28/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: PASTEUR MERIEUX MSD S.N.C. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026900 011 1 FLAC. VACC. LIOF.+ FLAC. SOLV. Cc RR 3507BJISI 28/10/94 
[ BIAVENVI, Codice AIC Dossier Specialità: 025773 
data prima registrazione specialità: 23/01/89 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMA BIAGINI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025773 058 FLAC. LIOF. 500 MG + SOLV. 10 ML H OSP J06BA02 28/12/91 
025773 060 FLAC. LIOF.1000 MG + SOLV. 20 ML H OSP J06BA02 28/12/91 O 
025773 072 FLAC. LIOF. 2500 MG + SOLV. 50 ML H OSP J06BA02 28/12/91 UD] 
025773 084 FL. LIOF. 5000 MG + SOLV. 100 ML H OSP J06BA02 28/12/91 GU] 
Î BICOMPLEX Codice AIC Dossier Specialità: 012373 
| data prima registrazione specialità 22/1278 DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO BIOLOGICO CHEMIOTERAPICO S.P.A. 
i N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
012373 039 10 FLAC.NI ORALI Cc SP AMEA 23/11/90 I 
BIDIABE Codice AIC Dossier Specialità: 019751 
data prima registrazione specialità: 14/10/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SANOFI WINTHROP S.P.A. 
at 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
019751 027 20 COMPRESSE A RR A10BD01 26/06/95 7] 


la 
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* BIDICLIN i i Codice AIC Dossier Specialità: 029139 | 
| dataprimaregistrazione specialità: 16/09/98 Data Rinnovo Titolare AIC: PROMEDICA S.R.L. | 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029139 019 SOSPENSIONE RETTALE 10 CLISMI 3 MG IN 60 ML, A RR A07EA07 16/09/98 
BIDIEN Codice AIC Dossier Specialità: 026297 
data prima registrazione specialità: 01/09/88 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: IDI FARMACEUTICI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026297 010 CREMA 30 G 0,025% B RR DO7AC09 01/09/88 M 
026297 022 UNGUENTO 30 G 0,025% B RR D07AC09 01/09/88 M 
026297 034 LOZIONE 30 ML 0,025% B RR DO7AC09 01/09/88 x 


! BIFAZOL 


Codice AIC Dossier Specialità: 


i dataprimaregistrazione specialità: 20/08/85 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BAYER S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026045 029 "1% CREMA" 1 TUBO 30 G Cc SP DONACIO 20/08/85 5A 
026045 043 "1% SOLUZIONE CUTANEA" i FLACONE 30 ML Cc SP DOIACI0 20/08/85 mM 
026045 068 "1% POLVERE CUTANEA"1 FLACONE 30 G Cc SP D01AC10 20/08/85 II 
026045 082 "1% GEL" 1 TUBO 30 G Cc SP DOIAC10 20/08/85 M 
026045 094 "1% SCHIUMA CUTANEA" 6 BUSTE 10 G Cc SP DOIACI0 03/10/95 O 
BIFAZOL ONICOSET Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 28/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: BAYER S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028154 019 UNGUENTO 10 G Cc RR DO1AC60 28/10/94 
| BIFILACT E Codice AIC Dossier Specialità: 028496 
data prima registrazione specialità: 28/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: ISTITUTO ITALIANO FERMENTI S.P.A. 
N° AIC Confezione : Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028496 014 20 CAPSULE 300 MG Cc RR A07FASI1 28/10/94 
| BIFOXIN i Codice AIC Dossier Specialità: 025567 
| data prima registrazione specialità: 30/07/87 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MEDISCA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025567 013 IM 1 FLAC 1 G + F SOLV 2 ML H OSP JO1DA05 30/07/87 
025567 025 IV 1 FLAC 1 G + F SOLV 10 ML H OSP JO01DA05 30/07/87 A 
025567 037 IV 1 FLAC 2 G + F SOLV 20 ML H OSP JO1DA05 30/07/87 O 
| BILAGAR CM. Codice AIC Dossier Specialità: 033772 
i dataprimaregistrazione specialità: 31/05/99 Data Rinnovo Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA'IGIENICO 
Les TERAPEUTICHE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033772 017 ASTUCCIO 24 COMPRESSE GASTRORESISTENTI 5 MG C OTC A06AB02 31/05/99 [E] 
‘ BILENOR Codice AIC Dossier Specialità: 026567 
data prima registrazione specialità: 30/07/87 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHWARZ PHARMA S.P.A 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026567 026 30 CAPSULE 250 MG B 02BIs RR AOSAA 30/07/87 
' BILIEPAR Codice AIC Dossier Specialità: 026078 
| data prima registrazione specialità: 07/11/85 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: I.BIR.N -ISTITUTO BIOTERAPICO NAZIONALE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026078 016 20 CAPSULE 150 MG A 02 02BI5 RR AOSAA02 07/11/85 
026078 028 20 CAPSULE 300 MG A 02 02BIS RR AOSAA02 07/11/85 M 
| BILIMIRO Codice AIC Dossier Specialità: 022920 
data prima registrazione specialità: 27/12/73 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRACCO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
022920 019 6 CAPSULE 0,5 G H RR VO8AC 27/12/73 O 
022920 021 6 COMPRESSE 750 MG H RR VO8BAC 05/05/84 Q 


i) PEA 
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“BIMIXIN Codice AIC Dossier Specialità: 008477 
1 data prima registrazione specialità: 02/11/79 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: SANOFI WINTHROP S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
008477 061 16 COMPRESSE Cc RR AO7AASI 04/08/95 Wi 
008477 073 SCIROPPO 60 ML Cc RR A07AASI 04/08/95 vi 

BIO ARSCOLLOID Codice AIC Dossier Specialità: 014743 
data prima registrazione specialità: 14/01/59 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO 
TERAPEUTICHE S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
014743 037 PASTA DENTIFRICIA 60 G Cc RR AO1AB 09/03/87 O 
014743 049 PASTA DENTIFRICIA 100 G Cc RR AO1AB 09/03/87 Rzi 

BIO BIOL 5 Codice AIC Dossier Specialità: 015157 
data prima registrazione specialità: 26/08/61 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MONSANTO ITALIANA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
015157 011 IM S F LIOF 3 ML + 5 FSOLV 2 ML C RR ALLEA 26/08/61 
BIO CI Codice AIC Dossier Specialità: 005477 
| data prima registrazione specialità: 28/11/61 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: A. CECCARELLI E C. DEI F.LLI LUC.ARN. CORR. 
Egli: SES _—_____.TANGANELLI 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
005477 017 6 FLACONCINI 500 MG/5 ML Cc RR A11GA01 28/11/61 
005477 029 OS C/ARANCIA 6 FL 10 ML Cc RR A116A01 20/04/70 DU 

BIO DELTA CORTILEN Codice AIC Dossier Specialità: 013421 
data prima registrazione specialità: 27/12/57 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: S.L.F.I. S.P.A. 

N° AIC Confezione ; Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
013421 033 COLLIRIO 3 ML Cc RR SO1CA02 13/03/93 SÌ 
013421 045 POMATA OFTALMICA 3 G Cc RR S01CA02 13/03/93 vi 

BIO INSULIN Codice AIC Dossier Specialità: 025802 
| dataprimaregistrazionespecialità: 28/05/85 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LILLY DEUTSCHLAND GMBH 

N°AIC = Confezione © “Fascia SSN © Dispensazione =— ATC Registrazione in Farmacia 
025802 012 "R"SC IM IV FL. 10 ML 100 UI/ML E RR A10AB01 28/05/85 DT] 
025802 024 "R" 1 FLAC. 10 ML 40 UI/ML A RR A10AB01 28/05/85 i 
025802 036 "I"SC IM 1 FL 10 ML 100 UI/ML Cc RR AIOACO1 28/05/85 nn) 
025802 048 "I" 1 FLAC. 10 ML 40 UI/ML SC IM A RR A10ACO1 28/05/85 vi 
025802 152 "U" 1 FLAC. 10 ML 40 U/ML A RR AI0AEOI 09/03/91 MI 
025802 164 "U"FLACONE 10 ML 100 U/ML Cc RR AIOAEO1 09/03/91 DI 
025802 176 10/90 1 FLAC. 40 U/ML 10 ML A RR A10ADO1 30/09/91 7 
025802 188 1 FLACONE 10/90 100 U/ML 10 ML Cc RR A10ADO1 30/09/91 O 
025802 190 20/80 1 FLAC. 40 U/ML 10 ML A RR AI0ADO1 30/09/91 SÌ 
025802 202 1 FLACONE 20/80 100 U/ML 10 ML Cc RR AI10ADO1 30/09/91 O 
025802 214 30/70 1 FLAC. 40 U/ML 10 ML A RR A10ADO1 30/09/91 97] 
025802 226 1 FLACONE 30/70 100 U/ML 10 ML Cc RR A10ADO1 30/09/91 O 
025802 238 40/60 1 FLAC. 40 U/ML 10 ML A RR . A10ADO1 30/09/91 Vj 
025802 240 1 FLACONE 40/60 100 U/ML 10 ML Cc RR A10ADO1 30/09/91 O 
025802 253 "L"1 FLAC. 40 U/ML 10 ML A RR A10AEO1 30/09/91 97; 
025802 265 "L'INIETT.FLAC.100 U/ML 10 ML Cc RR AIOAEO1i 30/09/91 O 
025802 277 R CARTUCCE $ TUBOFIALE 1,5 ML 100 U.L/ML A RR A10ABO1 06/04/92 97; 
025802 289 I CARTUCCE 5 TUBOFIALE 1,5 ML 100 U.1./ML A RR A10ACOI 06/04/92 vi 
025802 291 10/90 CARTUCCE 5 TUBOFIALE 1,5 ML 100 U.I./ML A RR A10ADO1 06/04/92 vi 
025802 303 20/80 CARTUCCE 5 TUBOFIALE 1,5 ML 100 U1/ML A RR A10AD01 06/04/92 | 
025802 315 30/70 CARTUCCE 5 TUBOFIALE 1,5 ML 100 U.I./ML A RR A10ADO1 06/04/92 Mi 
025802 327 40/60 CARTUCCE 5 TUBOFIALE 1,5 ML 100 U.I./ML A RR A10ADO1 06/04/92 Mv 
025802 339 50/50 1 FLAC. 10 ML 40 UI/ML A RR A10ADOI 28/10/94 % 
025802 341 50/50 FLAC.10 ML 100 UI/ML Cc RR AI0ADOI1 31/10/94 GU 
025802 354 "I" 5 CARTUCCE 3 ML 100 UI/ML A RR A10ACO1 24/09/98 O 
025802 366 "R" 5 CARTUCCE 3 ML 100 UI/ML A RR A10ABO1 24/09/98 O 
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025802 378 "10/90" 5 CARTUCCE 3 ML 100 UI/ML A RR A10ADO01 24/09/98 Dj 
025802 380 "20/80" 5 CARTUCCE 3 ML 100 UI/ML A RR A10ADOI1 24/09/98 O 
025802 392 "30/70" 5 CARTUCCE 3 ML 100 UI/ML A RR A10ADO1 24/09/98 O 
025802 404 "40/60" 5 CARTUCCE 3 ML 100 UI/ML A RR A10AD01 24/09/98 DU] 
025802 416 "50/50" 5 CARTUCCE 3 ML 100 UI/ML A RR A10ADO1 24/09/98 O 
025802 428 "50/50" 5 CARTUCCE 1,5 ML 100 UI/ML A RR A10ADO1 24/09/98 U 
025802 430 "I-JET” 5 PENNE MONOUSO PRERIEMPITE 3 ML 100 C RR A10AC01 24/09/98 O 

UI/ML 
025802 442 "R-JET" 5 PENNE MONOUSO PRERIEMPITE 3 ML 100 C RR A10AB01 24/09/98 DO 
UI/ML 
025802 455 "10/90-JET" 5 PENNE MONOUSO PRERIEMP.3 ML100 € RR A10ADO1 24/09/98 O 
UL/ML 
025802 467 "20/80-JET" 5 PENNE MONOUSO PRERIEMP.3 ML Cc RR A10ADO1 24/09/98 O 
100UI/ML 
025802 479 "30/70-JET" 5 PENNE MONOUSO PRERIEMP.3 ML Cc RR A10AD01 24/09/98 O 
100U!/ML 
025802 481 "40/60-JET" 5 PENNE MONOUSO PRERIEMP.3 ML Cc RR A10ADOI1 24/09/98 CU] 
100UI/ML 
025802 493 "50/50-JET" 5 PENNE MONOUSO PRERIEMP.3 ML Cc RR A10ADO1 24/09/98 Ra 
100UI/ML 
BIO STRATH Codice AIC Dossier Specialità: 029084 
data prima registrazione specialità; 28/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: LIZOFARM S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

029084 011 FLACONE GOCCE 100 ML Cc OTC NOSCM 28/10/94 I 
BIOARGININA Codice AIC Dossier Specialità: 017432 
data prima registrazione specialità: 18/06/60 =—Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMACEUTICI DAMOR S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
017432 016 IV 1 FL 500 ML c RR AOSBA 18/06/60 Mi 
017432 042 OS 20 FL 20 ML (6) RR A13A 19/01/83 i 

| BIOCALCIN RT dl 0 Codice AIC Dossier Specialità: 027795 
data prima registrazione specialità: 22/02/91 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ESSETI FARMACEUTICI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027795 018 5 FIALE 50 U.I. 1 ML A 41 RR HOSBA01 22/02/91 NZ 
027795 020 5 FIALE 100 UI. 1 ML A 41 RR HOSBA01 22/02/91 ij 

BIOCALCIUM Codice AIC Dossier Specialità: 033468 
data prima registrazione specialità: 30/03/99 —Data Rinnovo Titolare AIC: BIOPROGRESS S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033468 012 ASTUCCIO 3 TUBI 10 CPR EFFERV 1000 MG USO A RR A12AA04 30/03/99 LU] 
ORALE 
BIOCARNIL Codice AIC Dossier Specialità: 015593 
data prima registrazione specialità: 29/08/59 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ABIOGEN PHARMA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

015593 027 "100MG + 100MG/ML GOCCE ORALI SOLUZIONE" Cc RR A13A 27/07/85 


FLACONE 20 ML 


BIOCHETASI 


data prima registrazione specialità: 03/05/65 01/06/95 


Data Rinnovo 


Codice AIC Dossier Specialità: 015784 
Titolare AIC: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
015784 022 6 SUPPOSTE Cc RR A11JB 03/05/65 Mi 
015784 034 20 BUSTINE GRANULATO OS Cc OTC A11JB 05/12/70 Mi 
015784 046 IM SF. LIOF.+ 5 F. SOLV. Cc RR A115B 04/06/87 yi 

BIOCICLIN Codice AIC Dossier Specialità: 024276 
data prima registrazione specialità: 27/03/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FRANCIA FARMACEUTICI INDUSTRIA FARMACO 
BIOLOGICA S.R.L. 

N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024276 014 1FL 500 MG+1F Cc RR J01DA06 27/03/81 
024276 026 1 FLAC. IM 1G+ 1 FIALA 4 ML A RR J01DA06 04/04/81 si 
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BIOCID Codice AIC Dossier Specialità: 032568 
data prima registrazione specialità: 18/03/96 =—Data Rinnovo Titolare AIC: GERMO S.PA. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032568 014 SOLUZIONE FLACONE 250 ML Cc OTC DO8ACS2 18/03/96 
032568 026 SOLUZIONE FLACONE 500 ML Cc OTC DO8ACS52 18/03/96 O 
032568 038 SOLUZIONE FLACONE 1000 ML Cc OTC DO8AC52 18/03/96 U 
032568 040 SOLUZIONE FLACONE 5000 ML C OTC DO8AC52 18/03/96 D) 

| BIOCIL bi i Di È ——’’Codice AIC Dossier Specialità: 032140 
data prima registrazione specialità: 20/1296 —DataRinnovo Titolare AIC: I.BIR.N ISTITUTO BIOTERAPICO NAZIONALE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032140 016 1 FLAC 1000 MG + 1 FL SOLV 2,5 ML A RR JO1DA17 20/12/96 si 
BIOCIN Codice AIC Dossier Specialità: 024626 
data prima registrazione specialità: 03/03/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: I.BIR.N -ISTITUTO BIOTERAPICO NAZIONALE S.R.L. 
L 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

024626 020 12 COMPRESSE 1G C RR JO1XX01 03/03/82 
BIOCINE TEST PPD Codice AIC Dossier Specialità: 022642 
data prima registrazione specialità: 28/11/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CHIRON S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022642 060 2 DOSI LIOF.1 Ui0,1 ML Cc RNR VO4CFOI 15/09/93 Val 
022642 072 2 DOSI LIOF.5 UI/0,1 ML Cc RNR V04CFO1 15/09/93 Mi 
022642 084 2 DOSI LIOF.10 UI/0,1 ML Cc RNR VO4CFO1 15/09/93 Iii 
022642 096 2 DOSI LIOF.100 UI/0,1 ML Cc RNR VO4CFO1 15/09/93 MI 
022642 108 MULTIPUNT.1 APPAR.1 DOSE 5 Ui Cc RNR VO4CFOI 15/09/93 Mi 
022642 110 SO BLISTER CON APPARECCHI MULTIPUNTURA c OSP VO4CFOI 12/10/98 U 

INTRADERMICA CON ADESA E ESSICCATA 
SOLUZIONE TUBERCOLINA 
BIODERMATIN Codice AIC Dossier Specialità: 010130 
data prima registrazione specialità: 28/07/73 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LA.FA.RE. S.R.L. 

N° AIC Confezione i Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

010130 021 30 COMPRESSE A_717 RR AL1HAOS 16/03/85 
BIOFLORIN Codice AIC Dossier Specialità: 024274 
data prima registrazione specialità: 31/10/80 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GIULIANI S.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024274 019 25 CAPSULE Cc SP A07FAO01 05/06/81 wi 
024274 021 BB FLACONE POLVERE 30 G Cc SP AO7FA01 05/06/81 O 

Lal Codice AIC Dossier Specialità: 028919 
data prima registrazione specialità: 11/03/06 Data Rinnovo Titolare AIC: ESSETI FARMACEUTICI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazone —ATC— Registrazione inFarmacia 
028919 013 IM IV 6 FLAC LIOF SO MG + SOLV Cc RR V03AF 11/03/96 O 
028919 025 30 COMPRESSE GASTRORES. 15 MG Cc RR VOZAF 11/03/96 MÌ 
028919 037 10 FLACONCINI ORALI 15 MG Cc RR V03AF 11/03/96 O 
028919 049 10 FLACONCINI ORALI 50 MG Cc RR V03AF 11/03/96 ne 

BIOFOS Codice AIC Dossier Specialità: 024730 
data prima registrazione specialità: 26/06/82 =Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LEBENS S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

024730 018 12 COMPRESSE 1 G Cc RR JO1XX01 26/06/82 
| BIOFUREX Codice AIC Dossier Specialità: 025282 
| data prima registrazione specialità: 28/07/84 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: K.B.R. KROTON BIOLOGIC RESEARCHES S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025282 029 1 FLAC. POLV 500 MG IM + 1 FIALA 2 ML A RR J01DA06 28/07/84 
025282 031 1 FLAC. POLV 1 G IM + 1 FIALA 4 ML A RR JOIDA06 28/07/84 Ci 
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BIOGRIP S Codice AIC Dossier Specialità: 032889 
Titolare AIC: BIOPROGRESS S.P.A. 


| data primaregistrazione specialità: 17/05/99 Data Rinnovo | 
Era Î ea E E 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032889 014 1 SIRINGA PRERIEMPITA SOSP INIETT 0,5 ML Cc RR J07BB02 17/05/99 
BIOLACEPSO Ò Codice AIC Dossier Specialità: 028539 
data prima registrazione specialità: 25/01/93 Data Rinnovo 25/01/98 Titolare AIC: BIOPROGRESS S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028539 029 20 BUSTINE 10G A 59 RR AO6ADI1 02/11/94 
028539 031 1 FLAC. SCIROPPO 180 ML A 59 RR AO6ADI11 28/10/94 O 
BIOLAC USP Codice AIC Dossier Specialità: 028539 


data prima registrazione specialità: 28/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029408 010 SCIROPPO 180 ML Cc SP AO6ADI11 28/10/94 MI 


| BIOMAG Codice AIC Dossier Specialità: 024464 
data prima registrazione specialità: 25/06/81 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PULITZER ITALIANA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024464 036 50 COMPRESSE 200 MG Cc RR A02BA01 25/06/81 O 
024464 048 50 COMPRESSE 400 MG A 48 RR A02BA01 11/01/83 | 
024464 087 30 COMPRESSE 800 MG A 48 RR A02BA01 12/08/85 ivi 

BIOMETIL Codice AIC Dossier Specialità: 027416 
data prima registrazione specialità: 28/0992 = DataRinnovo 28/03/97 Titolare AIC: GIBIPHARMA SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027416 015 6 FLACONCINI + 6 FIALE SOLV. Cc RR NOGAX. 28/03/92 O 
027416 027 20 COMPRESSE 200 MG Cc RR NOG6GAX 28/03/92 O 

BIOMUNIL Codice AIC Dossier Specialità: 026730 


data prima registrazione specialità: 30/07/87 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: IST, LUSO FARMACO D'ITALIA SPA 


N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026730 010 AEROSOL FLACONE SPRAY 10 ML Cc RR JOSAX 30/07/87 | 
026730 022 12 COMPRESSE c RR JO7AX 31/10/94 MI 
026730 034 12 BUSTINE GRANULATO Cc RR JO7AX 28/10/94 97] 

BIONECT i Codice AIC Dossier Specialità: 027094 
data prima registrazione specialità: 02/10/89 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FIDIA OFTAL S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027094 046 POMATA 15G Cc SP DO3AX05 10/07/95 O] 
027094 059 10 GARZE MEDICATE Cc SP DOZAXOS 10/07/95 O] 

BIONICARD Codice AIC Dossier Specialità: 026071 
data prima registrazione specialità: 17/10/85 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROTTAPHARM S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026071 023 50 COMPRESSE 20 MG A RR C08CA04 17/10/85 ni 
026071 035 "RETARD" 30 CAPSULE 40 MG A RR C08CA04 01/09/88 MI 

BIONIF Codice AIC Dossier Specialità: 029060 
data prima registrazione specialità: 01/03/99 Data Rinnovo Titolare AIC: BIOPROGRESS S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

029060 011 14 CAPSULE A RIL PROL 40 MG A RR CO8CA0S 01/03/99 
BIOPERAZONE Codice AIC Dossier Specialità: 025957 
data prima registrazione specialità: 20/08/85 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: BIOPHARMA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025957 010 IM 1 FLAC. 500 MG+1 FIALA 4 ML Cc RR J01DA32 20/08/85 
025957 022 IM 1 FLAC.1 G+ 1 FIALA 5 ML A S5 RR J01DA32 20/08/85 SF 
025957 034 IM 1 FLAC. 2 G + 1 FIALA 10 ML Cc RR 301DA32 20/08/85 O 
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| BIOPERIDOLO Codice AIC Dossier Specialità: 023919 Ì 
data prima registrazione specialità: 20/04/79 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: F.LR.M.A. SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023919 018 20 COMPRESSE 1 MG Cc RR NOSADO1 20/04/79 
023919 020 IM IV S FIALE Cc RNR NOSADO1 20/04/79 A 
023919 032 GOCCE ORALI 15 ML Cc RR NOSADO1 20/04/79 D] 
! BIOPIM Codice AIC Dossier Specialità: 024822 
| data primaregistrazione specialità: 18/02/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: VICTORPHARMA S.R.L. 
-N°AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024822 013 20 CAPSULE 400 MG A RR G04AB03 18/02/84 
- BIOPLEX Codice AIC Dossier Specialità: 021264 
| data prima registrazione specialità: 25/03/69 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: DR. A.TORRE FARMACEUTICI SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021264 015 FL 250 ML 10 G GLUCOSIO 5% Cc RR B0SBA04 25/03/69 D 
021264 027 FL 500 ML 25 G GLUCOSIO 5% (6: RR BOSBA04 25/03/69 MI 
021264 039 FL 250 ML 10 G FISIOL + DEFLUS Cc RR BOSBA04 25/03/69 O) 
021264 054 FL 500 ML 25 G FISIOL + DEFLUS H RR B05BA04 25/03/69 av] 
021264 066 FL 500 ML 25 G GLUC 5% + DEFLUS H RR B05BA04 25/03/69 wi 
BIOPLEX EPATO Codice AIC Dossier Specialità: 028484 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: DR. A.TORRE FARMACEUTICI SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028484 018 "FLEBO"” FLACONE 250 ML H OSP BOSBA01 31/10/94 
! BIOPLEX NEFRO Codice AIC Dossier Specialità: 028485 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: DR. A.TORRE FARMACEUTICI SRL 
SO N°AIC Confezione a Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028485 011 "FLEBO" FLACONE 250 ML H OSP BOSBA01 31/10/94 
BIOPLEX NORMO Codice AIC Dossier Specialità: 027402 
data prima registrazione specialità: 20/05/91 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: DR. A.TORRE FARMACEUTICI SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027402 039 FLAC. 250 ML/10 G + TRANSF. SET H OSP BOSBAO1 20/05/91 CI 
027402 041 FLAC. 250 ML/25 G + TRANSF. SET H OSP BOSBA01 20/05/91 CT] 
027402 054 FLAC. 500 ML/S0 G + TRANSF. SET H OSP BOSBA01 20/05/91 C] 
027402 066 SACCA IN EVA 3 LITRI/50 G H OSP BOSBA01 20/05/91 O 
027402 078 FLAC.500 ML/75 G + TRANSF. SET H OSP BOSBA01 20/05/91 DL] 
027402 080 SACCA IN EVA 3 LITRI/75 G H OSP BOSBA01 20/05/91 O 
027402 092 SACCA IN EVA 3 LITRI/100 G H OSP BOSBAO1 20/05/91 D 
027402 104 "800"SACCA EVA 5 LITRI/800 G H OSP BOSBA01 17/02/92 O 
| BIORINIL Codice AIC Dossier Specialità: 019133 
data prima registrazione specialità: 17/05/66 = DataRinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: FARMILA FARMACEUTICI MILANO S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
019133 038 FLAC. NEBULIZZATTORE 10 ML Cc RR ROIAD 13/03/93 ez] 
BIORMON Codice AIC Dossier Specialità: 012360 
! dataprimaregistrazione specialità: 12/08/76 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A.M.SA. SRL. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
012360 020 FORTE 1 FIALA 2 ML Cc RNR G03FA04 — 12/08/76 MM 
i BIOSAL Codice AIC Dossier Specialità: 033950 
data prima registrazione specialità: 17/12/98 Data Rinnovo Titolare AIC: MAX FARMA SRL 
i 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033950 015 30 COMPRESSE USO ORALE 100 MG A 66 RR MO1AX17 17/12/98 O 
033950 027 30 BUSTINE GRANULATO USO ORALE 100 MG A 66 RR MO1AX17 17/12/98 O 


20-8-1999 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 195 
BIOSCALMED Codice AIC Dossier Specialità: 029438 
data prima registrazione specialità: 06/07/98 = DataRinnovo Titolare AIC: GIULIANI SPA 
DS J 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029438 013 TUBO CREMA 1% TUBO USO DERMAT. 20 G Cc OTC DOIAC02 06/07/98 
029438 025 6 BUSTINE 10 G SHAMPOO 2% Cc OTC DO1AC02 06/07/98 OG 
| BIOSERN Codice AIC Dossier Specialità: 029098 
| data prima registrazione specialità: 31/0599 =—DataRinnovo Titolare AIC: BIOPROGRESS S.P.A. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029098 011 30 CAPSULE MOLLI USO ORALE 160 MG .® RR 6G04CX02 31/05/99 O 
BIOSTEINA Codice AIC Dossier Specialità: 027157 
data prima registrazione specialità: 28/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027157 015 30 CAPSULE 150 MG Cc RR R05CB15 28/10/94 O 
027157 039 30 BUSTINE GRANULARE 225 MG Cc RR R05CB15 28/10/94 O 
027157 041 1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP. 200 Cc RR R05SCB15 28/10/94 O) 
ML 3,5% 
027157 054 6 FLAC. 225 MG + 6 F 3 ML PER AEROSOL Cc RR ROSCB15 28/10/94 O 
027157 066 20 CAPSULE 300 MG (i RR ROSCB15 01/03/99 O 
BIOSTIM Codice AIC Dossier Specialità: 025992 
data prima registrazione Specialità: 02/10/85 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: HOECHST MARION ROUSSEL S.P.A. 
N° AIC ‘ Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025992 025 16 CONFETTI i MG (6 RR JO07AX 02/10/85 97] 
BIOTASSINA Codice AIC Dossier Specialità: 008381 | 
data prima registrazione specialità: 06/10/79 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione  inFarmacia 
008381 042 INIETT. 10 FIALE 4 ML Cc RR A13A 08/03/95 ; 
008381 055 20 FLACONCINI ORALI 10 ML Cc OTC A13A 08/03/95 ai 
BIOTENS Codice AIC Dossier Specialità: 025994 
data prima registrazione specialità: 28/0985 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: KEMYOS BIOMEDICAL RESEARCH S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025994 029 30 COMPRESSE 200 MG ‘ RR C07CG01 28/09/85 
BIOTREFONEX OVO Codice AIC Dossier Specialità: 028038 
data prima registrazione specialità: 03/07/91 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WHITEHALL ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028038 014 SCIROPPO FLACONE 100 ML Cc OTC ANEX 03/07/91 LU 
028038 026 SCIROPPO 10 FLAC.NI 10 ML Cc OTC ALEX 03/07/91 O 
028038 038 SCIROPPO 10 FLAC.NI 5 ML Cc OTC AINlEX 03/07/91 O 
BIOTRIXINA Codice AIC Dossier Specialità: 025798 
data prima registrazione specialità: 06/07/85 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BENEDETTI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
025798 012 8 CAPSULE 500 MG A RR J01DA21 06/07/85 
025798 024 1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE 100 ML A RR J01DA21 06/07/85 97] 
BIOXIMA Codice AIC Dossier Specialità: 024335 
!  dataprimaregistrazione specialità: 30/01/81 DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: DOMPE' FARMACEUTICI SPA 
da ” 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024335 046 1 FLAC. 500 MG IM + 1 FIALA 2 ML A RR JO1DA06 30/01/81 
024335 059 1 FLAC. 1000 MG IM + 1 FIALA 4 ML A RR JO1DA06 05/02/81 O 
| BIOZOLENE i Codice AIC Dossier Specialità: 027269 
| dataprima registrazione specialità 02/05/89 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BIOINDUSTRIA FARMACEUTICI SRL 
_ Ù 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027269 048 7 CAPSULE 50 MG Cc RR J02AC01 22/09/89 
027269 051 2 CAPSULE 150 MG A RR J02AC01 22/09/89 


SR 
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027269 063 SOLUZ.PERFUSIONALE 100 MG/SOML H RR J02AC01 22/09/89 O 
027269 075 10 CAPSULE 100 MG A RR J02AC01 28/10/94 vi 
027269 087 1 FLAC POLVERE PER SOSP. ORALE 350 MG 50 M6G/5 A RR 3102AC01 20/07/95 O 

ML 
(RREIORI Nea E 7 
BIROXOL Codice AIC Dossier Specialità: 026196 
| data prima registrazione specialità: 18/05/93 =—DataRinnovo 18/05/98 Titolare AIC: SALUS RESEARCHES S.P.A. n 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026196 016 CREMA DERMATOLOGICA 1% 30 G Cc RR DO1AE14 18/05/93 
026196 028 CREMA GINECOLOGICA 1% 78 G Cc RR G01AX12 18/05/93 I 
026196 042 LOZIONE DERMATOLOGICA 1% 30 G Cc RR DO1AE14 18/05/93 O 
{ BISCOTTI LASSATIVI GIULIANI Codice AIC Dossier Specialità: 026862 
! dataprimaregistrazione specialità: 30/06/88 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GIULIANI SPA 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026862 021 12 BISCOTTI Cc QTC A06AB06 21/08/89 
È BISOLVON Codice AIC Dossier Specialità: 021004 
I data prima registrazione specialità: 07/08/72 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021004 015 FLACONE 40 ML SOLUZIONE ORALE Cc OTC R0SCB02 07/08/72 mM 
021004 027 20 COMPRESSE 8 MG Cc SP RO0SCB02 30/08/76 mM 
021004 039 IM IV S FIALE 2 ML Cc RR RO05CB02 07/08/72 i 
021004 041 "LINCTUS" SCIROPPO 250 ML 4 MG/5 ML Cc OTC R05CB02 09/12/75 vi 
021004 104 30 BUSTINE 8 MG c SP ROSCB02 01/03/89 d 
021004 116 AD 6 SUPPOSTE Cc SP R0SCB02 11/05/91 Mi 
021004 128 BB 6 SUPPOSTE Cc SP ROSCB02 11/05/91 MI 
I BITEROL ì i “Codice AIC Dossier Specialità: 026914 
data prima registrazione specialità: 01/06/90 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SANOFI WINTHROP S.P.A. 
“ NSAIC Confezione Ei Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026914 022 SOLUZIONE AEROSOL 10 ML Cc RR R03AC17 27/07/95 O 
I BITTERIDINA Codice AIC Dossier Specialità: 006463 
data prima registrazione specialità: 23/05/52 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A.F.0.M. MEDICAL SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
006463 018 LIQUIDO 225 G Cc OTC AO6ABS7 23/05/52 he 
BIVITASI Codice AIC Dossier Specialità: 005314 
data prima registrazione specialità: 25/11/82 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO 1.S.1. S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
005314 024 "50 MG/2,4 ML POLVERE E SOLVENTE PER Cc RR A11DA01 25/11/82 vi 
SOLUZIONE INIETTABILE" 3 FIALE 50 MG+ 3 FIALE 
SOLVENTE 2,4 ML 
005314 036 "100MG/2,4ML POLVERE E SOLVENTE PER Cc RR A11DAO01 25/11/82 xv 
SOLUZIONE INIETTABILE" 3 FIALE 100 MG+ 3 FIALE 
SOLVENTE 2,4ML 
BIVITOX 400 Codice AIC Dossier Specialità: 028954 
data prima registrazione Specialità: 01/06/93 Data Rinnovo 01/06/98 Titolare AIC: LABORATORIO TERAPEUTICO M.R. SRL 
° N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028954 016 $ F.LIOF.400 MG + 5 F. SOLV. 3 ML c RR AOSBA 01/06/93 
[BL 14 Codice AIC Dossier Specialità: 029087 
| data prima registrazione specialità: 08/08/96 Data Rinnovo Titolare AIC: BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029087 018 20 FLAC.NI ORALI 1500 MG Cc RR A12CC 08/08/96 
029087 020 30 BUSTINE 1500 MG Cc RR A12CC 08/08/96 O 
BLANDONAL Codice AIC Dossier Specialità: 026150 |] 
data prima registrazione specialità: 07/07/86 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FALQUI PRODOTTI FARMACEUTICI SPA 
: I 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026150 058 30 CONFETTI 50 MG Cc OTC NOSCX 27/07/87 MI 


E 
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026150 060 "100" 20 CONFETTI 100 MG Cc OTC NOSCX 27/07/87 vi] 
BLASTOP i ARSA NR, Codice AIC Dossier Specialità: 027064 | 
data prima registrazione specialità: 30/09/91 DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PROPHINPHARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027064 017 "36" 3 FLAC 36 MG + 3 F SOLV 3 ML Cc OSP LOIAA 30/09/91 
027064 029 "108"1 FLAC 108 MG + 1 FSOLV9 ML Cc OSP LOMAA 30/09/91 A 
| BLEFAROLIN Codice AIC Dossier Specialità: 011074 
data prima registrazione specialità: 20/04/79 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRUSCHETTINI SRL 
“N°AIC Confezione ali Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in a 
011074 010 POMATA OFTALMICA 10G Cc OTC SOMAX 20/04/79 
BLEND-A-MED PERIO CHIP n Codice AIC Dossier Specialità: 03408 
data prima registrazione specialità: 19/10/98 —DataRinnovo Titolare AIC: PROCTER & GAMBLE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in e 
034089 019 /M BLISTER 10 INSERTI PARADONTALT Cc MSP A01AB03 19/10/98 
BLEOMICINA NIPPON KAYAKU Codice AIC Dossier Specialità: 022395 
data prima registrazione specialità: 30/07/71 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NIPPON KAYAKU CO. LTD 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in e 
022395 014 1 FIALA INIETTABILE LIOF 15 MG H RNR LOIDCO1 30/07/71 
| BLOCADREN Codice AIC Dossier Specialità: 024222 | 
I data prima registrazione specialità: 17/07/80 DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MERCK SHARP E DOHME S.P.A. 
bay im; mini = A CISA 5 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024222 034 40 COMPRESSE 10 MG A RR C07AA06 17/07/80 
024222 046 50 COMPRESSE 10 MG Cc RR C07AA06 17/07/80 O 
BLOCOTENOL i Codice AIC Dossier Specialità: 028798 
data prima registrazione specialità: 28/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: AZUPHARMA GMBH 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028798 015 30 COMPRESSE 100 MG Cc RR C07AB03 28/10/94 U 
BLOPRESID Codice AIC Dossier Specialità: 034187 
data prima registrazione specialità: 20/05/99 Data Rinnovo Titolare AIC: TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
034187 017 /M 7 COMPRESSE IN BLISTER ©) RR C09DA06 20/05/99 LI 
034187 029 /M 14 COMPRESSE IN BLISTER A_73 RR C09DA0E 20/05/99 LL] 
034187 031 /M 20 COMPRESSE IN BLISTER Cc RR C09DA06 20/05/99 U 
034187 043 /M 28 COMPRESSE IN BLISTER A_73 RR C09DA06 20/05/99 L] 
034187 056 /M 50 COMPRESSE IN BLISTER Cc RR C09DA06 20/05/99 A 
034187 068 /M 56 COMPRESSE IN BLISTER c RR CO9IDANE 20/05/99 O] 
034187 070 /M 98 COMPRESSE IN BLISTER Cc RR C09DA0E 20/05/99 CU] 
034187 082 /M 98X1 COMPRESSE IN BLISTER Cc RR C09DA06 20/05/99 O 
034187 094 /M 100 COMPRESSE IN BLISTER Cc RR 009DA06 20/05/99 Dj 
034187 106 /M 300 COMPRESSE IN BLISTER c RR C09DA06 20/05/99 Cj 
BLOPRESS Codice AIC Dossier Specialità: 033451 
data prima registrazione specialità: 16/12/97 =—Data Rinnovo Titolare AIC: TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033451 016 /M 7 COMPRESSE 2 MG Cc RR C09CANG 16/12/97 CT 
033451 028 /M 14 COMPRESSE 2 MG Cc RR C09CA06 16/12/97 O 
033451 030 /M 7 COMPRESSE 4 MG Cc RR C09ICA06 16/12/97 O 
033451 042 /M 14 COMPRESSE 4 MG Cc RR C09CA06 16/12/97 GC] 
033451 055 /M 20 COMPRESSE 4 MG Cc RR C09CA06 16/12/97 O 
033451 067 /M 28 COMPRESSE 4 MG Cc RR CO9ICA06 16/12/97 9] 
033451 079 /M 50 COMPRESSE 4 MG Cc RR C09CA06 16/12/97 9 
033451 081 /M 56 COMPRESSE 4 MG Cc RR C09CA06 16/12/97 GC] 
033451 093 /M 98 COMPRESSE 4 MG Cc RR C09CA06 16/12/97 O 
033451 105 /M _98X1 COMPRESSE 4 MG Cc RR COICA0G 16/12/97 Ci 
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033451 117 /M_100 COMPRESSE 4 MG Cc RR C09CA06 16/12/97 DI 
033451 129 /M 300 COMPRESSE 4 MG Cc RR CO9ICA0G 16/12/97 0) 
033451 131 /M 7 COMPRESSE 8 MG Cc RR 009CA06 16/12/97 O 
033451 143 /M 14 COMPRESSE 8 MG Cc RR C09CA06 16/12/97 U 
033451 156 /M 20 COMPRESSE 8 MG (o) RR C09CA06 16/12/97 [E] 
033451 168 /M 28 COMPRESSE 8 MG A 73 RR C09CA06 16/12/97 lr, 
033451 170 /M 50 COMPRESSE 8 MG Cc RR C09CA0G 16/12/97 O 
033451 182 /M_ 56 COMPRESSE 8 MG (0) RR COICA0G 16/12/97 DU 
033451 194 /M 98 COMPRESSE 8 MG Cc RR C09CA06 16/12/97 O 
033451 206 /M 98X1 COMPRESSE 8 MG Cc RR COICA0G 16/12/97 O 
033451 218 /M 100 COMPRESSE 8 MG c RR C09CA0G 16/12/97 n 
033451 220 /M 300 COMPRESSE 8 MG (© RR COICA0G 16/12/97 O 
033451 232 /M 7 COMPRESSE 16 MG Cc RR CO9ICA06 16/12/97 O 
033451 244 /M 14 COMPRESSE 16 MG Cc RR C09CA06 16/12/97 O 
033451 257 /M_ 20 COMPRESSE 16 MG Cc RR C09CA06 16/12/97 CI 
033451 269 /M_ 28 COMPRESSE 16 MG A_ 73 RR CO9ICADNG 16/12/97 kn] 
033451 271 /M 50 COMPRESSE 16 MG Cc RR COICA06 16/12/97 O] 
033451 283 /M 56 COMPRESSE 16 MG Cc RR COICAOG 16/12/97 DU] 
033451 295 /M_ 98 COMPRESSE 16 MG Cc RR C09CA06 16/12/97 O 
033451 307 /M_98X1 COMPRESSE 16 MG Cc RR 009CA06 16/12/97 E} 
033451 319 /M 100 COMPRESSE 16 MG Cc RR C09CA06 16/12/97 O 
033451 321 /M 300 COMPRESSE 16 MG Cc RR C09CA0G 16/12/97 O 

BLOX ai Codice AIC Dossier Specialità: 023712 
data prima registrazione specialità: 03/1178 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WHITEHALL ITALIA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023712 058 ASTUCCIO 20 CAPSULE RIGIDE 2 MG Cc OTC A07DA03 15/02/99 

BOLDINA HE' TEOFARMA Codice AIC Dossier Specialità: 007444 
data prima registrazione specialità: 11/05/91 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

007444 021 50 GRANULI Cc OTC A06AB20 11/05/91 
BOMA Codice AIC Dossier Specialità: 034125 
data prima registrazione specialità: 25/09/98 —DataRinnovo Titolare AFC: GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
034125 017 FLACONE DA 25 COMPRESSE OROSOLUBILI Cc OSP AO1ADII 25/09/98 O) 
BONIDERMA Codice AIC Dossier Specialità: 022105 
data prima registrazione specialità: 01/071 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORI PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E 
GAZZONE S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022105 011 POMATA 20G Cc RR DO7AC04 01/03/71 0] 
022105 023 POMATA 30G Cc RR DO7AC04 01/03/71 DI 

BONUS SCIROPPO Codice AIC Dossier Specialità: 025866 
data prima registrazione specialità: 15/07/91 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

025866 029 FLACONE SCIROPPO 150 ML Cc OTC ROSFA02 29/11/95 
BORNAMID Codice AIC Dossier Specialità: 029264 
| data prima registrazione specialità: 01/03/99 —Data Rinnovo Titolare AIC: FARMADES SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029264 013 1 FLAC MICROGR. 3 G + 1 FLAC 13,5ML SOLUZ H OSP VO4CEO1 01/03/99 

20%+ DISP 
| BORNILENE Codice AIC Dossier Specialità: 026642 
data prima registrazione specialità: 14/11/97 —Data Rinnovo Titolare AIC: EUPHAR S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

026642 052 COLLUTT FLAC CON NEBULIZZ 30 ML Cc RR RO2AR 14/11/97 197 


gg 
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ua Codice AIC Dossier Specialità: 004901 

|  dataprimaregistrazione specialità: 13/06/51 —DataRinnovo 01/06/95 Zîtolare AIC: ALFA WASSERMANN S.P.A. 
— N°AIC Confezione n © Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione în Farmacia 
004901 031 30 CPR OROSOLUBILI SENZA ZUCCHERO 750MG = € OTC AQIADI1 19/06/98 
004901 043 20 PASTIGLIE PER MUCOSA ORALE IN DUE STICK € OTC AO1ADI1 06/07/98 MI 

DA 10 

[eorocania GOLA Codice AIC Dossier Specialità: ,032053 

{ | data prima registrazione specialità: 28/10/95 Data Rinnovo Titolare AIC: ALFA WASSERMANN S.P.A. 

L 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

032053 011 20 TAVOLETTE ARANCIA c OTC RO2AA06 28/10/95 7) 
032053 023 20 TAVOLETTE CILIEGIA c OTC RO2AA06 28/10/95 297 
032053 035 20 TAVOLETTE ALBICOCCA c OTC RO2AA06 28/10/95 MI 
032053 047 ASTUCCIO 18 GOMME GUSTO ARANCIA c OTC RO2AA06 04/04/96 O 
032053 050 ASTUCCIO 18 GOMME GUSTO CILIEGIA c OTC RO2AA06 04/04/96 O 
032053 062 ASTUCCIO 18 GOMME GUSTO ALBICOCCA c OTC R02AA06 04/04/96 O 


BOTOX Codice AIC Dossier Specialità: 027841 
data prima registrazione specialità: 29/01/92 = DataRinnovo 29/01/97 Titolare AIC: ALLERGAN INC 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027841 016 IM FLACONE 100 U H OSP M03AX01 29/01/92 
I BOTROPASE Codice AIC Dossier Specialità: 002780 Î 
| data prima registrazione specialità: 27/01/50 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RAVIZZA FARMACEUTICI S.P.A. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione i ATC Registrazione in Farmacia 
002780 029 IM IV 3 FIALE 1 ML (6; RR B02BX03 27/01/50 vi 
| BRADIMOX SOLUTAB Codice AIC Dossier Specialità: 028991 
data prima registrazione specialità: 27/05/97 —DataRinnovo Titolare AIC: YAMANOUCHI EUROPE B.V. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028991 014 20 COMPRESSE 125 MG Cc RR J01CA04 27/05/97 O 
028991 038 12 COMPRESSE 250 MG Cc RR J101CA04 27/05/97 DO) 
028991 040 50 COMPRESSE 250 MG Cc RR JO1CA04 27/05/97 DU) 
028991 065 20 COMPRESSE 375 MG Cc RR J01CA04 27/05/97 O 
028991 077 50 COMPRESSE 375 MG c RR JOICA04 27/05/97 [E] 
028991 091 12 COMPRESSE 500 MG A RR JO1CA04 27/05/97 97 
028991 103 50 COMPRESSE 500 MG Cc RR J01CA04 27/05/97 UO 
028991 127 20 COMPRESSE 750 MG Cc RR J01CA04 27/05/97 Ul 
028991 139 50 COMPRESSE 750 MG Cc RR J01CA04 27/05/97 CL] 
028991 154 12 COMPRESSE 1000 MG A RR JOICA04 27/05/97 br, 
BRADORAL Codice AIC Dossier Specialità: 007700 | 
data prima registrazione specialità: 24/04/53 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A. 
bo È b : 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
007700 014 20 COMPRESSE 0,5 MG Cc OTC AO01AB06 24/04/53 
i BRANIGEN Codice AIC Dossier Specialità: 025368 
L_ data prima registrazione specialità: 07/06/84 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: GLAXO WELLCOME S.P.A. 
| 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025368 046 30 COMPRESSE 500 MG Cc RR N06BX12 07/06/84 
025368 059 20 BUSTINE 500 MG Cc RR N06BX12 07/06/84 
025368 061 FLACONE GRANULATO PER SOLUZIONE ORALE Cc RR N06BX12 07/11/85 vi 
025368 073 IM IV 5 FLAC.LIOF.+ 5 F.SOLV. Cc RR N06BX12 29/03/93 vi 
BRANITIL Codice AIC Dossier Specialità: 027620 
i prima registrazione specialità: 11/07/97 Data Rinnovo Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027620 018 30 COMPRESSE 500 MG Cc RR N06BX12 11/07/97 97] 
027620 020 1 FLACONE POLVERE PER SOLUZIONE ORALE Cc RR NO6BX12 11/07/97 O 
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l'BRASSEL Codice AIC Dossier Specialità: 023708 
data prima registrazione specialità: 03/11/78 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MONSANTO ITALIANA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023708 047 IM IV FLEBO S FIALE 250 MG Cc RR N06BX06 03/11/78 
023708 062 IM IV FLEBO Ss FIALE 500 MG Cc RR NO6BX06 30/12/80 NZ 
023708 086 IM IV FLEBO 2 FIALE 1000 MG Cc RR NO6BX06 27/05/85 Cj 
023708 098 IM IV FLEBO 3 FIALE 1000 MG Cc RR NO6BX06 27/05/85 Mi 
BRAUNOL Codice AIC Dossier Specialità: 032151 
data prima registrazione specialità: 29/11/95 Data Rinnovo Titolare AIC: B. BRAUN MEDICAL AG 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032151 019 "H PLUS SAPONE" SOLUZ. FLAC 1000ML Cc OTC D08AG02 29/11/95 M 
032151 021 "H PLUS SAPONE" SOLUZ. FLAC 500 ML Cc OTC DO8AG02 29/11/95 N] 
032151 033 "H PLUS SAPONE" SOLUZ. FLAC 150 ML Cc OTC DO08AG02 29/11/95 i 
032151 045 "SAPONE" SOLUZ. FLAC 1000 ML Cc OTC D08AG02 29/11/95 i 
032151 058 "POMATA" TUBO 100 G Cc OTC DO08AG02 29/11/95 Mi 
032151 060 "POMATA" TUBO 20 G Cc OTC D08AG02 29/11/95 MI 
032151 072 "SOLUZIONE" FLAC 1000 ML Cc OTC D08AG02 29/11/95 vi 
032151 084 "SOLUZIONE" FLAC 30 ML Cc OTC D08AG02 29/11/95 ml 
032151 096 "SOLUZIONE" FLAC 150 ML Cc OTC D08AGO02 29/11/95 97] 
BREIDERM SI “——’—Codice AIC Dossier Specialità: 010208 
data prima registrazione specialità: 26/11/83 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: (Else, LL, lA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
010208 015 TUBO GEL 30 G Cc OTC DO4AA12 26/11/83 U 
| BREK Codice AIC Dossier Specialità: 023932 
data prima registrazione specialità: 01/06/81 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: WYETH LEDERLE S.P.A. 
N° AIC Confezione _ Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023932 015 12 CAPSULE 2 MG Cc RR A07DA03 01/06/81 O 
023932 027 30 CAPSULE 2 MG Cc RR A07DA03 01/06/81 OJ 
BRES Codice AIC Dossier Specialità: 023273 
data prima registrazione specialità: 17/06/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023273 016 20 CONFETTI Cc RR COSCX 17/06/82 
BREVA Codice AIC Dossier Specialità: 024154 
data prima registrazione specialità: 23/01/80 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: VALEAS IND.CHIM.FARM. S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024154 054 AEROSOL DOSATO 200 INALAZIONI A RR RO3AK04 23/01/80 
024154 066 SOLUZIONE OS AEROSOL 15 ML A RR R03AK04 23/01/80 Wi 
BREVIBLOC Codice AIC Dossier Specialità: 027248 
data prima registrazione specialità: 28/10/94 =—Data Rinnovo Titolare AIC: BAXTER S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027248 020 5 FLACONCINI 10 ML H RMS C07AB09 28/10/94 
| BREVILAX Codice AIC Dossier Specialità: 023772 
data prima registrazione specialità: 28/07/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CE.LA.FAR. S.P.A. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023772 041 FLACONE GOCCE 15 G c OTC A06AB07 28/07/83 
023772 066 25 CONFETTI 100 MG Cc OTC A06ABO7 28/05/88 0} 
a Codice AIC Dossier Specialità: 026446 
data prima registrazione specialità: 27/07/87 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026446 031 20 BUSTINE BIPARTITE 20 MG A 66 RR MOIACO1 27/07/87 
026446 043 10 SUPPOSTE 20 MG Cc RR MOIACO1 27/07/87 Mi 
026446 056 30 COMPRESSE DIVISIBILI 20 MG A 66 RR MOIACO1 15/12/97 97] 


Zig: 
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| BREXIN L Codice AIC Dossier Specialità: 027155 | 
| data primaregistrazione specialità: 01/04/89 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
7 A ii raise zii dari ai PEA NB IE lim mi] 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027155 035 IM 6 FIALE LIO 20 MG + 6 F2 ML A RR MOIACO01 28/01/93 
BREXIVEL Codice AIC Dossier Specialità: 027371 
data prima registrazione specialità; 02/05/89 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MASTER PHARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027371 020 IM 6 F. LIOF + 6 F. SOLV. 2 ML A RR MOIACO1 02/05/89 O 
027371 044 30 CAPSULE 20 MG A 66 RR MOIAC0I 30/04/98 O 
027371 057 10 SUPPOSTE 20 MG Cc RR MOIAC01 30/04/98 DI 
027371 069 CREMA 50 G 1% Cc SP M02AA07 30/04/98 Q 
027371 071 1M 6 FIALE 20 MG A RR MOIACO1 30/04/98 O 
| BREZAL Codice AIC Dossier Specialità: 025936 
| data prima registrazione specialità: 30/07/87 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025936 030 Jim IV 3 FIALE 1000 MG Cc RR NO7AX02 08/07/89 Mi 
025936 042 14 CAPSULE 400 MG Cc RR N07AX02 08/07/89 | 
025936 055 10 CAPSULE 600 MG Cc RR N0O7AX02 18/02/93 O 
025936 067 10 FLAC.NI ORALI 600 MG/7 ML Cc RR N07AX02 18/02/93 n 
BRICANYL Codice AIC Dossier Specialità: 023471 
data prima registrazione specialità: 19/03/80 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ASTRA FARMACEUTICI S.P.A. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023471 028 "TURBOHALER" POLV INALAT 200 DOSI 0,5MG/DOSE A RR R03AC03 14/05/97 
BRIMEXATE Codice AIC Dossier Specialità: 025169 
data prima registrazione specialità: ‘18/02/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A. 
ezio. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025169 069 INIETTABILE 1 FLAC. 20 MG c RNR LO1BA01 27/09/86 
025169 071 INIETTABILE 1 FLAC. 50 MG C RNR LO1BAO01 27/09/86 O 
BRINERDINA Codice AIC Dossier Specialità: 021326 
Gata prima registrazione specialità: 23/01/86 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021326 018 20 CONFETTI Cc RR CO2LASI 23/01/86 
BRIOCOR Codice AIC Dossier Specialità: 027051 
data prima registrazione specialità: 02/10/89 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: UPSAMEDICA S.PA. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027051 010 10 FIALOIDI ORALI 1 G Cc SP A16AA01 02/10/89 
027051 022 IM IV S FIALE 1 G $SML € RR AI6AA01 02/10/89 QU 


BRIOFIL 
i dataprimaregistrazione specialità: 06/08/85 Data Rinnovo 


i 
ti 


Codice AIC Dossier Specialità: 
01/06/95 Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. 


025985 


ni 


N° AIC Confezione 
025985 072 30 CONFETTI 600 MG 


025985 096 BB 10 SUPPOSTE 250 MG 

025985 110 30 COMPRESSE RIVESTITE 900 MG 
BRIOGEN 
data prima registrazione specialità: 05/06/64 Data Rinnovo 


N° AIC Confezione 
018956 058 50 COMPRESSE MASTICABILI 
018956 060 10 FLACONCINI USO ORALE 
018956 072 30 COMPRESSE MASTICABILI 


BRISPORIN 


data prima registrazione specialità: 31/12/73 =—DataRinnovo 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
A RR R03DA08 31/12/86 
lo. RR R03DA08 31/12/86 MI 
c RR R03DA08 25/06/93 O 
Codice AIC Dossier Specialità: 018956 
01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO BIOLOGICO CHEMIOTERAPICO S.P.A. 
Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
c OTC A13A 06/03/85 MI 
lo) OTC A13A 06/03/85 MI 
c OTC AI3A 06/03/85 O 


Codice AIC Dossier Specialità: 
01/06/95 Titolare AIC: BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A. 


N° AIC Confezione 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione 


—_ 88—- 


in Farmacia 
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022966 016 IM FLAC. POLVERE 0,5 G + F.SOLV. Cc RR J01DA30 31/12/73 di) 
022966 030 IM FLAC. POLVERE 1 G + F. SOLV. Cc RR J01DA30 31/12/73 LUI 

BRL 17421 Codice AIC Dossier Specialità: 027187 
data prima registrazione specialità: 28/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027187 018 IM FLACONE 500 MG + SOLV 2 ML H OSP J01CA17 28/10/94 Ul 
027187 020 IV FLACONE 500 MG + SOLV 10 ML H OSP JO1CA17 28/10/94 DL] 
027187 032 IM FLACONE 1 G + SOLV 3 ML H OSP J01CA17 28/10/94 DU] 
027187 044 IV FLACONE 1 G + SOLV 20 ML H OSP J01CA17 28/10/94 CD] 
027187 057 IV FLACONE 2G H OSP J01CA17 28/10/94 in) 

BROMAZOLO Codice AIC Dossier Specialità: 009104 
data prima registrazione specialità: 30/06/54 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORI BALDACCI SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

009104 023 30 COMPRESSE Cc RR H03BBS2 15/01/79 Mi 
BROMOCODEINA Codice AIC Dossier Specialità: 000380 
data prima registrazione specialità: 11/02/46 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

000380 028 FLACONE SCIROPPO 200 ML (e RNR ROSDA04 18/06/93 
BROMOCRIPTINA DOROM Codice AIC Dossier Specialità: 029068 
data prima registrazione specialità: 09/06/95 —Data Rinnovo Titolare AIC: DOROM S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029068 018 30 COMPRESSE 2,5 MG A RR G02CB01 09/06/95 bi 
029068 020 60 CAPSULE 5 MG A RR N04BC01 09/06/95 i 
029068 032 40 CAPSULE 10 MG A RR NO4BCO1 09/06/95 9, 

BROMOTERPINA Codice AIC Dossier Specialità: 000781 
data prima registrazione specialità: 06/03/65 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO ITALIANO FERMENTI S.P.A. | 
J 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

000781 029 FLACONE SCIROPPO 160 G Cc OTC ROSCA10 04/02/85 
| BROMOTIREN Codice AIC Dossier Specialità: 005101 
data prima registrazione specialità: 27/06/51 =—DataRinnovo 01/06/95  Zitolare AIC: LABORATORI BALDACCI SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

005101 023 30 COMPRESSE 300 MG c RR H03BX02 15/01/79 7 
[BRON Codice AIC Dossier Specialità: 024689 
data prima registrazione specialità: Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RUSCH HOSPITAL S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024689 010 10 TAVOLETTE 55 MG Cc OTC ROSCA09 28/04/82 
024689 022 30 TAVOLETTE 55 MG Cc OTC ROSCA09 28/04/82 1] 

‘ BRONCAL Si sa sa da Codice AIC Dossier Specialità: 014953 | 
data prima registrazione specialità: 12/09/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVEL O.T.C. S.R.L. | 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
014953 020 SCIROPPO 150 ML Cc OTC ROSFA02 24/10/87 

BRONCASPIN Codice AIC Dossier Specialità: 023697 | 
data prima registrazione specialità: 05/0179 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BAYERS.PA. si 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023697 016 20 CAPSULE 500 MG (o) SP NO2BA14 05/01/79 
023697 028 AD SOSPENSIONE 200 ML 5% Cc SP N02BA14 05/01/79 te 
023697 030 BB SOSPENSIONE 200 ML 3,3% Cc SP NO2BA14 05/01/79 i 

BRONCHENOLO Codice AIC Dossier Specialità: 006090 
i data prima registrazione specialità: 14/03/52 = DataRinnovo 01/06/95 Zitolare AIC: MAGGIONI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
006090 043 SCIROPPO 200 G Cc OTC ROSFA02 10/07/95 
006090 056 20 COMPRESSE 7,5 MG le; OTC RO05DA09 10/07/95 Mi 


90 — 
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006090 068 GOCCE ORALI 20 ML Cc OTC ROSDA09 10/07/95 n 
' BRONCHENOLO ANTIFLU' Codice AIC Dossier Specialità: 028363 
data prima registrazione specialità: 15/04/92 Data Rinnovo 15/04/97 Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. | 
N° AICO Confezione Cass Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028363 024 10 BUST. GRAN. LIMONE 5 G S/ZUCC Cc OTC N02BES1 13/03/93 
| BRONCHENOLO ANTIFLU' C Codice AIC Dossier Specialità: 029210 
! data prima registrazione specialità: 11/12/98 Data Rinnovo Titolare AIC: VALDA LAB.FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029210 010 12 COMPRESSE EFFERVESCENTI (0) OTC NO2BESI 11/12/98 O 
BRONCHENOLO BALSAMO Codice AIC Dossier Specialità: 027886 
data prima registrazione specialità: 03/12/90 Data Rinnovo 01/06/95 Tizolare AIC: MAGGIONI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027886 023 POMATA BALSAMICA 40G c OTC ROSCA 10/07/95 O 
BRONCHENOLO GOLA Codice AIC Dossier Specialità: 032199 
data prima registrazione specialità: 27/02/96 Data Rinnovo Titolare AIC: MAGGIONI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032199 010 20 PASTIGLIE GUSTO LIMONE-MIELE Cc OTC R02AA06 27/02/96 
032199 022 20 PASTIGLIE GUSTO MIELE-LIMONE Cc OTC R02AA06 27/02/96 Mi 
032199 034 20 PASTIGLIE GUSTO ARANCIO Cc OTC R02AA06 27/02/96 Vi 
032199 046 20 PASTIGLIE GUSTO ERBE ALPINE (o) OTC R02AA06 27/02/96 LU 
032199 059 20 PASTIGLIE GUSTO ANICE Cc OTC R02AA06 27/02/96 LL] 
032199 061 20 PASTIGLIE GUSTO MENTA Cc OTC RO2AA06 27/02/96 77 
032199 073 20 PASTIGLIE GUSTO LIQUIRIZIA Cc OTC RO2AA06 27/02/96 L]} 
BRONCHENOLO INALANTE Codice AIC Dossier Specialità: 027150 
data prima registrazione specialità: 21/10/89 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MAGGIONI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027150 022 20 CAPSULE PER INALAZIONE Cc OTC RO1AX30 10/07/95 O 
BRONCHIASE Codice AIC Dossier Specialità: 005270 
data prima registrazione specialità: 18/05/84 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LA.FA.RE. S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
005270 020 SCIROPPO 200 G Cc OTC ROSFA02 20/12/88 Mi 
BRONCHIOLINA Codice AIC Dossier Specialità: 000222 
data prima registrazione specialità: 14/08/45 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ALFA WASSERMANN S.P.A. 
A si SLI nasa sa 2A RA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
000222 012 SCIROPPO G 250 Cc OTC ROSCA 27/05/85 
000222 024 20 PASTIGLIE c OTC ROSCA 27/05/85 O 
BRONCHO MUNAL reina segni Codice AIC Dossier Specialità: 026609! 
data prima registrazione specialità: 31/12/92 = Data Rinnovo 31/12/97 Titolare AIC: ABIOGEN PHARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026609 014 AD 10 CAPSULE Cc RR J07AX 31/12/92 O 
026609 026 AD 30 CAPSULE Cc RR J07AX 31/12/92 97] 
026609 038 BB 10 CAPSULE (©: RR J07AX 31/12/92 O 
026609 040 BB 30 CAPSULE Cc RR J07AX 31/12/92 M 
| BRONCHO VAXOM Codice AIC Dossier Specialità: 026029 
data prima registrazione specialità: 28/02/90 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATOIRES OM SA. 
LL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026029 013 AD 10 CAPSULE Cc RR 307AX 28/02/90 O 
026029 037 BB 10 CAPSULE (o) RR J07AX 28/02/90 O 
026029 064 AD 30 CAPSULE Cc RR J07AX 29/03/93 ke] 
026029 088 BB 30 CAPSULE Cc RR J07AX 29/03/93 MI 
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BRONCO DEX Codice AIC Dossier Specialità: 017320 
data prima registrazione specialità: 16/07/84 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PASTOR FARINA S.R.L. 
N° AIC Confezione ° RIST © Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
017320 019 SCIROPPO 120 ML Cc OTC ROSFA02 16/07/84 Re 
no 
BRONCO VALDA Codice AIC Dossier Specialità: 013754 | 
data prima registrazione specialità: 29/09/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: VALDA LAB.FARMACEUTICI S.P.A. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
013754 015 GOCCE 30 ML Cc OTC ROSX 31/12/84 O) 
013754 027 POMATA 45G c OTC ROSX 29/09/84 DJ 
013754 039 SCIROPPO 200 G Cc OTC ROSX 31/12/84 O 
| BRONCOCOR Codice AIC Dossier Specialità: 026598 
| data prima registrazione specialità: 30/07/87 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WYETH LEDERLE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026598 021 SCIROPPO 200 ML 1,5 MG/ML Cc RR R03CC07 30/07/87 DC] 
026598 033 AEROSOL 200 INALAZIONI 4 MG/ML c RR R03AC08 30/07/87 DG] 
BRONCODIL Codice AIC Dossier Specialità: 024976 
data prima registrazione specialità: 15/04/83 = DataRinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: EPIFARMA S.R.L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024976 019 30 COMPRESSE 10 MCG Cc RR R03CC13 15/04/83 Re7| 
024976 033 SCIROPPO 200 ML 0,1 MG/100 ML c RR R03CC13 15/04/83 97) 
! BRONCOFIX Codice AIC Dossier Specialità: 019965 
| data prima registrazione specialità: 26/04/62 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA'IGIENICO 
TERAPEUTICHE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
019965 021 SCIROPPO 200 G Cc OTC ROSFA02 30/05/89 O 
i BRONCOFLUID Codice AIC Dossier Specialità: 024460 
data prima registrazione specialità: 15/06/81 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMARECORD S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024460 040 SOSPENSIONE OS 200 ML, Cc SP ROSFB01 15/06/81 
I BRONCOKIN Codice AIC Dossier Specialità: 021380 
data prima registrazione specialità: 25/02/85 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GEYMONAT SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021380 011 30 COMPRESSE 4 MG Cc RR ROSCB02 25/02/85 
BRONCOMNES Codice AIC Dossier Specialità: 027089 
data prima registrazione specialità: 19/06/92 = DataRinnovo 19/06/97 Titolare AIC: BRACCO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027089 010 P 30 BUSTINE 25 MG Cc RR R03DA 19/06/92 O 
027089 022 AD 30 BUSTINE GRANULARE 100 MG Cc RR R03DA 19/06/92 MI 
027089 034 30 CAPSULE 100 MG Cc RR R03DA 19/06/92 O] 
027089 046 SCIROPPO 1% 200 ML (0) RR R03DA 19/06/92 297] 
BRONCOMUCIL Codice AIC Dossier Specialità: 029550 
data prima registrazione specialità: 29/11/95 Data Rinnovo Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029550 011 SCIROPPO ADULTI FLAC. 150 ML 5% Cc OTC R05CB03 29/11/95 x 
029550 023 SCIROPPO BAMBINI FLAC.150 ML 2% (e) SP RO0S5CB03 29/11/95 A 
BRONCONAIT Codice AIC Dossier Specialità: 033530 
data prima registrazione specialità: 16/11/98 Data Rinnovo Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033530 039 SCIROPPO FLACONE 120 ML C OTC ROSDA20 16/11/98 O 
033530 041 12 CAPSULE MOLLI A CONTENUTO LIQUIDO Cc OTC ROSDA20 16/11/98 O 


zo re 
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BRONCOPLUS © Codice AIC Dossier Specialità: 024126 
data prima registrazione specialità: 19/03/80 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024126 029 AEROSOL 10 F. 720 MG + 10 F4 ML Cc RR ROSCB11 19/03/80 n 
024126 043 AD 6 SUPPOSTE 720 MG Cc RR ROSCB11 19/03/80 C] 
024126 056 AD 10 SUPPOSTE 720 MG Cc RR ROSCB11 19/03/80 Io7i 
024126 068 BB 10 SUPPOSTE 360 MG Cc RR ROSCB11 19/03/80 97] 
024126 070 LATTANTI 10 SUPPOSTE 180 MG Cc RR ROSCBII 19/03/80 I 
024126 082 GRAN. SCIROPPO ESTEMP. 50 G Cc SP ROSCB11 19/03/80 O 
024126 094 20 BUSTINE ORALI 270 MG Cc SP ROSCB11 19/03/80 O 
| BRONCOPULMIN Codice AIC Dossier Specialità: 001898 
| dataprimaregistrazione specialità: 12/02/88 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMACEUTICI ECOBI SAS 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
001898 055 30 PASTIGLIE Cc OTC ROSX 14/03/89 97 
[ BRONcOSEDINA Codice AIC Dossier Specialità: 013946 
i data prima registrazione specialità: 04/07/59 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: F.A.M.A. SRL ISTITUTO CHIMICO BIOLOGICO 
| 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
013946 013 FLACONE SCIROPPO 200 G Cc OTC ROSCA10 04/07/59 7 
013946 025 24 PASTIGLIE Cc OTC ROSCA10 25/05/62 Mi 
BRONCOSPASMINE AEROSOL Codice AIC Dossier Specialità: 024423 
; data prima registrazione specialità: 18/06/81 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ASTA MEDICA AG 
ER È 5 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024423 028 AEROSOL DOSATO 20 ML 0,5 MG A RR R03ACIS 18/09/87 
 BRONCOTURBINAL io Codice AIC Dossier Specialità: 023847 
| data prima registrazione Specialità: 15/12/78 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: VALEAS IND.CHIM.FARM. S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023847 015 AEROSOL 200 INALAZIONI A RR R03BA01 15/12/78 O 
| BRONCOVALEAS Codice AIC Dossier Specialità: 022991 
data prima registrazione specialità: 27/12/73 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: VALEAS IND.CHIM.FARM. S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022991 032 FLACONE SCIROPPO 120 ML Cc RR R03CC02 27/12/73 
022991 044 AEROSOL DOSATO 200 EROGAZIONI 100 MCG/ER A RR R03AC02 27/12/73 97 
022991 057 SOLUZ IONE INALANTE 15 ML 0,5% A RR R03AC02 07/02/79 Mi 
022991 133 25 COMPRESSE 2 MG (e) RR R03CC02 27/05/86 7 
BRONCOVANIL Codice AIC Dossier Specialità: 011816 
i dataprimaregistrazione specialità: 17/10/78 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: CE.LA.FAR. S.P.A. 
L SE1 [a FE VATGINNSRO dea pe 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
011816 067 SCIROPPO 120 ML 1,9% Cc OTC ROSCA03 21/10/89 
011816 079 SCIROPPO 200 ML 1,9% Cc OTC ROSCA03 21/10/89 7; 
BRONSECUR Codice AIC Dossier Specialità: 024159 
| data prima registrazione specialità: 14/10/81 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PARKE DAVIS SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024159 016 30 COMPRESSE 2 MG Cc RR R03CC10 14/10/81 O 
024159 028 AEROSOL 200 DOSI Cc RR R03ACI10 14/10/81 G 
| BRONTERIL Codice AIC Dossier Specialità: 025331 
| data prima registrazione specialità: 21/06/84 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: SOCIETA'ITALO-BRITANNICA L. MANETTI H. ROBERTS & C. 
PER AZIONI 
N° AIC Confezione Fascia SSN = Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025331 048 20 BUSTINE G 10 500 MG Cc SP ROSCA 21/06/84 O 
025331 051 BB 20 BUSTINE 10 G 200 MG Cc SP ROSCA 21/06/84 O] 
025331 063 AD 10 SUPPOSTE G 1,2 Cc SP ROSCA 21/06/84 O 
025331 075 BB 10 SUPPOSTE 500 MG Cc SP ROSCA 21/06/84 O 
025331 087 20 CAPSULE 500 MG Cc SP ROSCA 16/10/85 vi 


I, 
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025331 099 AD SOSPENSIONE OS 200 ML Cc SP ROSCA 02/01/87 ai 
025331 101 BB SOSPENSIONE OS 200 ML Cc SP ROSCA 02/01/87 vi 

| BRONTIN Codice AIC Dossier Specialità: 020633 
È 
| dataprima registrazione specialità: 30/12/65 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PRODOTTI FORMENTI S.R.L. 
ln 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020633 018 30 COMPRESSE 1 MG B RR RO6GAXI6 31/12/84 
020633 020 50 COMPRESSE 1 MG Cc RR RO6AX16 31/12/84 L] 
| BRONX Codice AIC Dossier Specialità: 028730 
data prima registrazione specialità: 28/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: LISAPHARMA S.P.A. 
| rn dadecri 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028730 012 20 BUSTINE GRANULARE 1,5 G (o) RR R0SCB03 28/10/94 
BROXO DIN Codice AIC Dossier Specialità: 032036 
data prima registrazione specialità: 28/10/95 —DataRinnovo Titolare AIC: CABON S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032036 016 COLLUTT. AST. FLAC 150 ML Cc OTC A01AB03 28/10/95 
032036 028 COLLUTT. AST. FLAC 250 ML (6: OTC A01AB03 28/10/95 MI 
032036 030 GEL AST. TUBETTO 30 ML Cc OTC A01AB03 28/10/95 zi 
BROXOL O cao Codice AIC Dossier Specialità: 025573 
L data prima registrazione specialità: 20/12/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PULITZER ITALIANA S.R.L. 
N° AIC Confezione ” Fascia SSN Dispensazione ATC i Registrazione in Farmacia 
025573 039 FLACONE SCIROPPO 150 ML Cc. RR R05CB06 20/12/84 vi 
025573 066 AD 30 BUSTINE GRAN. 30 MG Cc RR R05CB06 20/12/84 Mi 
025573 078 20 BUSTINE ORALI 60 MG Cc RR R0SCB06 28/10/94 LU) 
025573 080 30 BUSTINE ORALI 60 MG Cc RR ROSCB06 28/10/94 O 
BRUFEN Codice AIC Dossier Specialità: 022593 
data prima registrazione specialità: 15/07/72 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GNR SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022593 014 "MITE" 30 CONFETTI 300 MG Cc RR MO1AEO01 15/07/72 O 
022593 038 6 SUPPOSTE 600 MG c RR MOI1AEO1 15/07/72 O 
022593 040 10 SUPPOSTE 600 MG Cc RR MOI1AEO1 31/12/84 z| 
022593 053 CREMA 30G Cc RR MO02AA13 31/12/84 O) 
022593 065 CREMA 40G Cc SP M02AA13 31/12/84 9, 
022593 103 30 BUSTINE GRANULATO 600 MG A 66 RR MO1AEO1 01/06/90 nÉ; 
022593 115 PRETARD" 20 COMPRESSE 800 MG Cc RR MOI1AEOI1 27/04/91 O) 
022593 127 30 COMPRESSE 400 MG A 66 RR MO1AE01 13/03/93 vÌ 
022593 139 30 COMPRESSE 600 MG A 66 RR MOI1AEO0I 13/03/93 vi 
BRUFORT Codice AIC Dossier Specialità. 024993 
data prima registrazione specialità: 13/10/83 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LAMPUGNANI FARMACEUTICI SPA 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024993 038 30 CAPSULE 400 MG A 66 RR MOI1AE01 13/10/83 Sy] 
024993 040 POMATA 10% 40 G Cc SP M02AA13 13/10/83 7] 
BRUMETIDINA Codice AIC Dossier Specialità: 024124 
data prima registrazione specialità: 19/12/79 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRUSCHETTINI SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024124 012 50 COMPRESSE 200 MG Cc RR A02BA01 19/12/79 nn 
024124 024 50 COMPRESSE 400 MG A 48 RR A02BA0I 1403/83 97 
024124 036 10 FIALE 2 ML 200 MG A 48 RR A02BA01 19/12/79 O 
BRUMETON COLLOIDALE Codice AIC Dossier Specialità: 021285 
data prima registrazione specialità: 03/03/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRUSCHETTINI SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021285 010 1 FLAC. SOLUZIONE 5 ML B RR SO1CA05 03/03/84 vi 
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BRUMIXOL Codice AIC Dossier Specialità: 025286 
data prima registrazione specialità: 31/05/84 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRUSCHETTINI SRL 
N° AIC Confezione “© Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025286 016 CREMA DERMATOLOGICA 30 G Cc RR DO1AE14 31/05/84 wi 
025286 028 LOZIONE DERMATOLOGICA 30 ML Cc RR DO1AE14 31/05/84 Mi 
025286 030 CREMA VAGINALE 30 G Cc RR G01AX12 31/05/84 G 
025286 042 CREMA VAGINALE 78 G C RR G01AX12 31/05/84 vi 
025286 055 6 OVULI 50 MG Cc RR G01AX12 06/08/85 O 
025286 067 15 OVULI 50 MG Cc RR GO1IAX12 06/08/85 GU 
025286 079 3 OVULI 100 MG Cc RR GO1IAX12 06/08/85 O 
025286 081 6 OVULI 100 MG Cc RR G01AX12 06/08/85 Mi 
BRUNAC i _ ue se Codice AIC Dossier Specialità: 024593 
data prima registrazione specialità: 24/02/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRUSCHETTINI SRL 
N° AIC Confezione ‘ Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024593 016 COLLIRIO 5 ML 5% Cc RR S01XA08 24/02/82 Vi 
BRUXICAM Codice AIC Dossier Specialità: 025478 
data prima registrazione specialità: 01/02/85 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRUSCHETTINI SRL 
N° AIC Confezione ì Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025478 025 15 CAPSULE 20 MG A 66 RR MO1AC01 01/02/85 e; 
025478 037 10 SUPPOSTE 20 MG Cc RR MO1ACO1 01/02/85 Mi 
025478 049 CREMA DERMATOLOGICA 50 G 1% Cc SP M02AA07 27/07/87 hj 
BUCCALIN BERNA di Codice AIC Dossier Specialità: 022928 
data prima registrazione specialità: 19/12/73 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROTERAPICO BERNA S.R.L. 
l 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022928 016 BB 4 COMPRESSE 02 G Cc RR J07AX 19/12/73 Mi 
022928 028 AD 7 COMPRESSE 0,2 G (è. RR JO07AX 19/12/73 Mi 
BUFENE Codice AIC Dossier Specialità: 026004 
| cate prime registrazione specialità: 25/10/85 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO CHIMICO INTERNAZIONALE DR.GIUSEPPE 
4 Eder RENDE S.R.L. È. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026004 010 FLACONE GOCCE 30 ML Cc RR C04AX20 25/10/85 7 
026004 046 30 COMPRESSE 300 MG Cc RR CO4AX20 25/10/85 vi 
026004 085 "RITARDO" 30 COMPRESSE 600 MG Cc RR C04AX20 13/03/92 97 
'BUFFERIN Codice AIC Dossier Specialità: 023347 
data prima registrazione specialità: 26/02/79 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A. 
} 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023347 040 20 COMPRESSE 325 MG Cc SP NO2BA01 13/01/93 
| BUFLAN i Codice AIC Dossier Specialità: 024587 
Î data prima registrazione specialità: 10/03/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FOURNIER PIERREL FARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
024587 089 30 CONFETTI 150 MG Cc RR C04AX20 10/07/95 O 
024587 091 IM IV 10 FIALE 50 MG/S ML (o) RR C04AX20 10/07/95 n 
024587 103 1 FLAC GOCCE 15% 15 ML Cc RR C04AX20 10/07/95 DC} 
024587 115 1 FLAC GOCCE 15% 30 ML Cc RR C04AX20 10/07/95 vi 
024587 127 30 COMPRESSE 300 MG Cc RR C04AX20 10/07/95 xi 
024587 139 "RETARD" 30 COMPRESSE 600 MG Cc RR 004AX20 10/07/95 i 
BUFLOCIT Codice AIC Dossier Specialità: 026847 
data prima registrazione specialità: 01/06/90 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026847 018 "150 MG CAPSULE RIGIDE" BLISTER DA 30 CAPSULE C RR C04AX20 01/06/90 O 
RIGIDE 
026847 020 "300 MG CAPSULE RIGIDE" BLISTER 30 CAPSULE Cc RR C04AX20 01/06/90 dz] 


RIGIDE 


_ 94 
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026847 032 "600 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" Cc RR 004AX20 20/05/91 Mm 
BLISTER 30 COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO 

| BUFLOFAR Codice AIC Dossier Specialità: 028444 

| dataprimaregistrazione specialità: 27/0493 = DataRinnovo 27/04/98 Titolare AIC: UPSAMEDICA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028444 014 30 COMPRESSE DIVISIBILI 300 MG c RR C04AX20 27/04/93 
028444 026 "RETARD" 30 COMPRESSE RILASCIO CONTROLLATO C RR C04AX20 27/04/93 D) 

600 MG 
028444 040 FLACONE GOCCE 30 ML 15% Cc RR C04AX20 27/04/93 L] 
BUPIFORAN Codice AIC Dossier Specialità: 028635 
data prima registrazione specialità: 29/07/92 = DataRinnovo 29/07/97 Titolare AIC: MEDACTA S.A. 

i N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028635 011 0,25% FIALA 5 ML Cc RNR N01BB01 29/07/92 O) 
028635 023 0,25% FIALA 10 ML Cc RNR NO1BB01 29/07/92 O 
028635 035 0,25% FLAC. 50 ML Cc RNR NO01BB01 29/07/92 O 
028635 047 0,50% FIALA 5 ML Cc RNR NO1BBO01 29/07/92 Dj 
028635 050 0,50% FIALA 10 ML Cc RNR NO1BB01 29/07/92 O 
028635 062 0,50% FLAC. 50 ML Cc RNR N01BB01 29/07/92 O 
028635 074 0,25% FIALA 5 ML C/ADRENALINA 1:200000 Cc RNR NO1BBS1 29/07/92 O 
028635 086 0,25% FIALA 10 ML C/ADRENALINA 1:200000 Cc RNR NO1BBSI 29/07/92 O] 
028635 098 0,25% FLAC. 50 ML C/ADRENALINA 1:200000 o) RNR NO1BBS1 29/07/92 O 
028635 100 0,50% FIALA 5 ML C/ADRENALINA 1:200000 Cc RNR NO1BBS1 29/07/92 U] 
028635 112 0,50% FIALA 10 ML C/ADRENALINA 1:200000 Cc RNR NO1BBS1 29/07/92 E] 
028635 124 0,50% FLAC. 50 ML C/ADRENALINA 1:200000 (o) RNR NO1BBS1 29/07/92 O 
028635 136 HEAVY 10 FIALE IPERBARICHE 1% 2 ML Cc RNR N01BB01 01/06/95 O 
028635 148 HEAVY 10 FIALE IPERBARICHE 0,5% 4 ML Cc RNR N01BB01 01/06/95 E] 
028635 151 HEAVY 10 FIALE IPERBARICHE 0,75% 3ML (0) RNR N0O1BB01 01/06/95 G 
028635 163 "0,25%" 10 FIALE PE SOLUZ INIETT 5 ML Cc RR N01BB01 15/02/99 O] 
028635 175 "0,25%" 10 FIALE PE SOLUZ INIETT 10 ML (0) RR N01BB01 15/02/99 O 
028635 187 "0,5%" 10 FIALE PE SOLUZ INIETT 5 ML Cc RR NO1BB01 15/02/99 LU 
028635 199 "0,5%" 10 FIALE PE SOLUZ INIETT 10 ML Cc RR N01BB01 15/02/99 D 

| BURINEX Codice AIC Dossier Specialità: 023413 

data prima registrazione specialità: 08/10/76 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023413 014 IM IV 5 FIALE 2 ML 0,5 MG Cc RR C03CA02 08/10/76 
023413 026 30 CAPSULE 0,50 MG Cc RR 003CA02 08/10/76 UO 
023413 038 30 CAPSULE 1 MG Cc RR C03CA02 08/10/76 O 

BUSCODOL Codice AIC Dossier Specialità: 029454 
data prima registrazione specialità: 12/10/98 Data Rinnovo Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029454 016 30 CPR RIVESTITE 10 MG + 500 MG Cc SP A03DB04 12/10/98 
029454 028 6 SUPPOSTE 10 MG + 800 MG Cc SP A03DB04 12/10/98 O 

BUSCOFEN Codice AIC Dossier Specialità: 029396 
data prima registrazione specialità: 18/09/96 Data Rinnovo Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029396 013 20 COMPRES. RIVEST. 200 MG Cc OTC MOIAE0I 18/09/96 1993] 
029396 025 10 CAPSULE GEL. MOLLE 200 MG Cc OTC MO1AE01 18/09/96 O 
029396 037 12 CAPSULE GEL. MOLLE 200 MG c OTC MO1AE01 18/09/96 UO 

| BUSCOPAN Codice AIC Dossier Specialità: 006979 

data prima registrazione specialità: Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
006979 013 20 COMPRESSE RIVESTITE 0,01 G c OTC A03BBO1 29/08/72 Li 
006979 025 30 COMPRESSE RIVESTITE 0,01 G Cc OTC A03BBO1 11/06/73 Mi 
006979 037 6 FIALE 0,02 G 1 ML A RR A03BBO1 29/08/72 i 
006979 049 6 SUPPOSTE 0,01 G Cc OTC A03BBO1 29/08/72 7 
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| BUSCOPAN COMPOSITUM Codice AIC Dossier Specialità: 012416 
I data prima registrazione Specialità: Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. | 
i nei 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
012416 020 AD 6 SUPPOSTE Cc RR A03DB04 29/08/72 
012416 032 BB 6 SUPPOSTE C RR A03DB04 29/08/72 MI 
012416 044 20 CONFETTI Cc RR A03DB04 29/08/72 DI 
012416 057 30 CONFETTI Cc RR A03DB04 23/05/73 Iv) 
BUSPAR se n Codice AIC Dossier Specialità: 026454 
i data prima registrazione specialità: 10/04/90 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MEAD JOHNSON S.P.A. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026454 013 30 COMPRESSE S MG Cc RR NOSBEO1 10/04/90 
026454 037 15 COMPRESSE 10 MG Cc RR NOSBEO1 10/04/90 97] 
| BUSPIMEN Codice AIC Dossier Specialità: 026540 
| dataprimaregistrazione specialità: 10/0490 Data Rinnovo 01406/95 Zicolare AIC: A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026540 017 30 COMPRESSE 5 MG Cc RR NOSBEC1 10/04/90 
026540 031 15 COMPRESSE 10 MG Cc RR NOSBEO1 10/04/90 Mi 
| BUTAL Codice AIC Dossier Specialità: 026911 
| data prima registrazione specialità: 02/04/90 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: DUNCAN FARMACEUTICI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026911 053 30 COMPRESSE 4 MG (6) RR R03CC02 28/12/95 
026911 065 30 COMPRESSE 8 MG Cc RR R03CC02 28/12/95 O) 
| BUTIRAN Codice AIC Dossier Specialità: 026589 
Î data prima registrazione specialità: 30/06/88 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMACEUTICI ECOBI SAS 
N° AIC Confezione n Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026589 010 SCIROPPO 125"'ML Cc OTC R05DB13 30/06/88 
026589 022 GOCCE 15 ML (o) OTC R05DB13 30/06/88 97] 
| BUTOVENT Codice AIC Dossier Specialità: 025930 
dat prima registrazione specialità: 06/08/85 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025930 013 30 COMPRESSE 2 MG Cc RR R03CC02 06/08/85 
025930 025 30 COMPRESSE 4 MG (o) RR R03CC02 06/08/85 DÌ 
025930 037 FLAC. SCIROPPO 200 ML 0,048% Cc RR R03CC02 06/08/85 O 
025930 049 AEROSOL DOSATO 200 EROGAZIONI Cc RR R03AC02 06/08/85 O 
i BUTOVENT JET Codice AIC Dossier Specialità: 028880 | 
data prima registrazione specialità: 25/07/94 Data Rinnovo Titolare AIC: CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. | 
ii 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028880 019 AEROSOL DOSATO 20 MG Cc RR R03AC02 25/07/94 
| € DESTROSIO Codice AIC Dossier Specialità: 013580 
data prima registrazione specialità: 17/02/58 = DataRinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: A.M.SA. S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
013580 016 24 COMPRESSE Cc OTC A11GA01 17/02/58 L] 
013580 028 10 BUSTINE EFFERVESCENTI Cc OTC A11GA01 11/04/79 O 
013580 030 20 BUSTINE EFFERVESCENTI Cc OTC A11GA01 11/04/79 C] 
C LISA Codice AIC Dossier Specialità: 007718 
data prima registrazione specialità: 07/07/55 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LISAPHARMA S.P.A. 
NTAIC Confezione © Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
007718 024 IM IV SF SML 1000 MG Cc RR A11GA01 07/07/55 
007718 036 20 COMPRESSE 500 MG Cc SP AIIGAO01 24/05/61 97 
C MONOVIT Codice AIC Dossier Specialità: 008702 
i data prima registrazione specialità: 29/11/80 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ESSETI FARMACEUTICI S.P.A. 


N° AIC Confezione 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione 


= 
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008702 021 10 FLACONCINI ORALI 10 ML Cc OTC A11GA01 08/03/89 SH 
C PIRINA Codice AIC Dossier Specialità: 026719 ] 
data prima registrazione specialità: 06/12/88 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRACCO S.P.A. 
N° AIC Confezione © Fascia SSN Dispensazione ATC. Registrazione inFarmacia 
026719 017 BB 12 COMPRESSE EFFERVESCENTI Cc RR N02BAS1 06/12/88 O 
CTARD i È “Codice AIC Dossier Specialità: 021115] 
data prima registrazione specialità: 28/11/83 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WHITEHALL ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021115 023 60 CAPSULE Cc OTC A11GA0I 27/04/95 
021115 035 20 CAPSULE 500 MG Cc OTC A11GA01 27/04/95 Mi 
| C VITAMIN Codice AIC Dossier Specialità: 014466 
data prima registrazione specialità: 16/10/61 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABOR. PRODOTTI FARMAC. BONISCONTRO E GAZZONE 
SAS PENSA E C. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
014466 039 20 COMPRESSE 500 MG Cc RR A11GA01 28/03/63 
014466 041 IM OS 6 FL 5 ML 500 MG Cc RR A11GA01 16/10/61 na) 
014466 054 IM OS 6 FLSML1G Cc RR A11GA01 18/12/61 O] 
014466 066 BG 20 FL 1000 MG (e) RR A11GA0I 18/12/61 ù 
E INATTIVATORE UMANO IMMUNO Codice AIC Dossier Specialità: 025481 
L data prima registrazione specialità: 20/12/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: IMMUNO AG VIENNA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025481 019 1 FLAC. IV LIOF 500 U.P. + 1 FLAC. 10 ML A 37 RR B02AB03 20/12/84 
025481 021 1 FLAC. IV LIOF 1000 U.P. +1 FLAC. 20 ML A 37 RR B02AB03 20/12/84 97] 
{CASTEROGYL i © Codice AIC Dossier Specialità: 016518 
data prima registrazione specialità: 21/05/79 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: HOECHST MARION ROUSSEL S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
016518 033 OS 10 BUSTINE GRANULARE Cc RR A12AX 21/05/79 
CA-DI CARAMELLE Codice AIC Dossier Specialità: 003313 
data prima registrazione specialità: 27/04/50 Data Rinnovo 01/06/95 Tirolare AIC: ISTITUTO BIOCHIMICO PAVESE SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
003313 018 10 CARAMELLE Cc RR A12AX 27/04/50 
CABALTIN Codice AIC Dossier Specialità: 029524 
data prima registrazione specialità: 19/09/95 Data Rinnovo Titolare AIC: S.4.F.I. S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029524 016 COLLIRIO FLACONE 4 ML Cc RR S01GX02 19/09/95 
: CABASER Codice AIC Dossier Specialità: 031128 
data prima registrazione specialità: 12/12/96 —Data Rinnovo Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031128 010 20 COMPRESSE 1 MG Cc RR G02CB03 12/12/96 O 
031128 022 20 COMPRESSE 2 MG (o) RR G02CB03 12/12/96 O 
031128 034 16 COMPRESSE 4 MG Cc RR 602CB03 12/12/96 OÙ 
CACHET FIAT Codice AIC Dossier Specialità: 000084 
| data prima registrazione specialità: 17/03/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ALFA WASSERMANN S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
000084 032 10 CONFETTI (o) OTC NO2BESI 17/03/82 
| CACIT Ri O Ù di ° Codice AIC Dossier Specialità: 027476 | 
data prima registrazione specialità: 29/01/92 =DataRinnovo 29/01/97 Titolare AIC: PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS 
i 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027476 023 30 COMPRESSE EFFERV. 1000 MG A RR A12AA04 29/01/92 vi 
— 97 — 
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‘ CACIT VITAMINA D3 Codice AIC Dossier Specialità: 032033 
data prima registrazione specialità: 06/08/96 Data Rinnovo Titolare AIC: PROCTER & GAMBLE S.P.A. 
 N°AIC "Confezione — KDE ù "Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia ” 
032033 019 /M 30 BUSTINE 1000 MG/880 UI A RR A12AX 06/08/96 
032033 033 /M 30 BUSTINE 500 MG/440 UI C RR A12AX 06/08/96 O 
032033 058 /M 46 BUSTINE 1000MG/880 U I. Cc RR A12AX 06/08/96 O 
032033 060 /M_ 46 BUSTINE 500 MG/ 440 UI Cc RR A12AX 06/08/96 O 
CADRATEN Codice AIC Dossier Specialità: 026242 
data prima registrazione specialità: 11/0787 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026242 026 30 COMPRESSE 10 MG Cc RR 002DB04 11/07/87 
026242 053 30 COMPRESSE 15 MG Cc RR C02DB04 11/07/87 MI 
026242 077 21 COMPRESSE 20 MG Cc RR C02DB04 11/0787 O 
[ CAELYX Codice AIC Dossier Specialità: 033308 
data prima registrazione specialità: 21/06/96 Data Rinnovo Titolare AIC: SCHERING-PLOUGH EUROPE 
— N°AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033308 014 /E 1 FLACONE 2,0 MG/ML H OSP LO1DBOI1 21/06/96 
033308 026 /E 10 FLACONE 2,0 MG/ML Cc OSP LO1DBOI 21/06/96 na 
| CAFERGOT Codice AIC Dossier Specialità: 008701 
‘data primaregistrazione specialità: 29/12/83 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione i Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
008701 017 20 CONFETTI B RR N02CAS2 29/12/83 
008701 031 5 SUPPOSTE B RR N02CAS2 11/06/90 a] 
| CAFFALGINA Codice AIC Dossier Specialità: 024692 | 
Î data prima registrazione specialità: 13/01/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: HOME PRODUCTS ITALIANA S.P.A. 
N° AIC Confezione i Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024692 030 3 FLACONCINI ORALI Cc OTC N02BBS4 05/01/85 
024692 042 6 FLACONCINI ORALI Cc OTC N02BBS4 05/01/85 i 
024692 055 12 CONFETTI Cc OTC N02BBS4 28/10/88 97] 
| CAFRIZ Codice AIC Dossier Specialità: 021411 
i data prima registrazione specialità: 21/09/79 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021411 018 10 BUSTE ORALI EFFERV.10 G Cc SP A1IGA01 21/09/79 O 
| CAL-CAR ne Codice AIC Dossier Specialità: 033377 
| data prima registrazione specialità: 30/03/99 Data Rinnovo Titolare AIC: SELVI LABORATORIO BIOTERAPICO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033377 019 ASTUCCIO 3 TUBI 10 CPR EFFERV 1G USO ORALE A RR A12AA04 30/03/99 O 
CALBISAN Codice AIC Dossier Specialità: 033382 
data prima registrazione specialità: 26/05/99 =—Data Rinnovo Titolare AIC: SAN CARLO FARMACEUTICI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033382 019 ASTUCCIO 3 TUBI 10 COMPRESSE EFFERVESCENTI 1 A RR A12AA04 26/05/99 LU 
G USO ORALE 
CALCIBEN Codice AIC Dossier Specialità: 028114 
data prima registrazione specialità: 29/01/92 = DataRinnovo 29/01/97 Titolare AIC: F.LRM.A. SPA 
ca 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028114 041 S FIALE 50 UI + 5 SIRINGHE A 41 RR HOSBAO01 12/12/92 
028114 054 S FIALE 100 UI + 5 SIRINGHE A 41 RR HOSBAO1 12/12/92 97 
028114 155 SPRAY 200 UI 1,6 ML (o) RR HOSBAO1 20/09/96 O 
CALCIBRONAT Codice AIC Dossier Specialità: 006137 
data prima registrazione specialità: 29/12/83 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
006137 018 10 COMPRESSE EFFERVESCENTI Cc RR NOSCMI11 29/12/83 vI 
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[FAncoon “Codice AIC Dossier Specialità: 020903 
data prima registrazione specialità: 16/04/70 Data Rinnovo = 01/06/95 Zitolare AIC: ROCHE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020903 035 10 COMPRESSE EFFERVESCENTI Cc SP A1ZAX 27/10/95 ir 
CALCIFOLIN Codice AIC Dossier Specialità: 027328 
data prima registrazione specialità: 02/10/89 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: I.BIR.N-ISTITUTO BIOTERAPICO NAZIONALE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027328 018 10 CAPSULE 15 MG C RR V03AF03 02/10/89 
027328 020 10 FLACONCINI ORALI 15 MG Cc RR V03AF03 27/04/91 2 
027328 032 6 CAPSULE 25 MG Cc RR V03AF03 28/10/94 O 
027328 044 10 CAPSULE 25 MG c RR V03AF03 28/10/94 GC) 
CALCIFORTE Codice AIC Dossier Specialità: 027119 
data prima registrazione specialità: 28/05492 = DataRinnovo 28/05/97 Titolare AIC: LABORATOIRES SEROLAM 
— N°AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027119 015 24 BUSTINE 3,45 G Cc OTC A12AA20 28/05/92 na 
027119 027 30 BUSTINE 3,45 G Cc OTC A12AA20 28/05/92 O 
027119 039 36 BUSTINE 3,45 G Cc OTC A12AA20 28/05/92 O) 
CALCIUEX Codice AIC Dossier Specialità: 028819 
data prima registrazione specialità: 22/03/93 Data Rinnovo 22/03/98 Titolare AIC: ABBOTT LABORATORIES 
} 
N° AIC Confezione È se Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028819 011 IV 25 FIALE 1 ML 1 MCG/ML H RR A11CC04 22/03/93 
| CALCINIL Na ” | | Cadice AIC Dossier Specialità: 026433 | 
data prima registrazione specialità: 30/07/87 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCLAVO S.P.A. 
N° AIC Confezione pre Qi "Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026433 019 5 FLAC. 100 UI + 5 FIALE 1 ML A 41 RR HOSBA 30/07/87 
026433 021 5 FLAC. 50 UI + 5 FIALE 1 ML A 41 RR HOSsBA 30/07/87 O 


CALCIO DOBETIN Codice AIC Dossier Specialità: 


data prima registrazione specialità: 05/09/64 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 


005328 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
005328 036 12 FLACONCINI ORALI 10 ML Cc OTC A12AX 17/04/90 7 
005328 048 10 BUSTINE ORALI GRANULARE Cc OTC A12AX 17/04/90 [n 

CALCIO JODICO Codice AIC Dossier Specialità: 000262 
data prima registrazione specialità: 24/03/82 =Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TUBILUX PHARMA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione în Farmacia 

000262 016 COLLIRIO 10 ML C RR SOlXA 24/03/82 
CALCIO SAVIO Codice AIC Dossier Specialità: 032344 
data prima registrazione specialità: 01/03/99 —Data Rinnovo Titolare AIC: ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO SRL 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032344 020 30 BUSTINE GRANULATO EFFERVESC. USO ORALE A RR A12AA04 01/03/99 O 

2500 MG 
| CALCIODIE Codice AIC Dossier Specialità: 033373 
data prima registrazione specialità: 30/03/99 —Data Rinnovo Titolare AIC: EPIFARMA S.R.L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033373 010 ASTUCCIO 3 TUBI 10 CPR EFFERV 1000 MG USO A RR A12AA04 30/03/99 
ORALE 
CALCIOFIX Codice AIC Dossier Specialità: 023130 
data prima registrazione specialità: 22/04/82 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMACEUTICI DAMOR S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

023130 026 12 FLACONCINI ORALI 10 ML Cc RR A13A 20/12/88 
CALCIOMED i e LATO | Codice AIC Dossier Specialità: 033236 | 
data prima registrazione specialità: 20/04/99 Data Rinnovo Titolare AIC: LAB.FARM.DOTT.MEDICI S.R.L. | 

N° AIC Confezione Fascia SSN = Dispensazine ——ATC Registrazione in Farmacia 
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033236 011 ASTUCCIO 3 TUBI 10 CPR EFFERV 1 G USO ORALE A RR A12AA04 20/04/99 G 
| CALCIOPIU' Codice AIC Dossier Specialità: 033362 | 
I data prima registrazione specialità: 10/02/99 —Data Rinnovo Titolare AIC: LA.FA.RE. S.R.L. | 
i N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033362 017 30 COMPRESSE EFFERVESCENTI 1000 MG A RR A12AA04 10/02/99 
CALCIOPOR Codice AIC Dossier Specialità: 024926 
data prima registrazione specialità: 29/03/83 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
l 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024926 026 10 FLACONCINI ORALI 10 ML Cc SP ALZAA 29/03/83 
CALCIOSINT Codice AIC Dossier Specialità: 027330 
data prima registrazione specialità: 01/12/89 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PULITZER ITALIANA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027330 012 5 FIALE 1 ML 50 UI A 4l RR HOSBAO01 01/12/89 
027330 024 5 FIALE 1 ML 100 UI A 41 RR HOSBA01 01/12/89 7] 
| CALCIOTON Codice AIC Dossier Specialità: 027449 | 
i dataprimaregistrazione specialità: 02/11/89 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SAN CARLO FARMACEUTICI SPA 
l 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027449 014 5 FIALE 1 ML 100 UI A 4l RR HOSBA01 02/11/89 
027449 026 5 FIALE 1 MLSOUI A 41 RR HOSBA01 02/11/89 D]) 
CALCIOVIT o a "Codice AIC Dossier Specialità: 003746 
1 dataprimaregistrazione specialità: 20/07/73 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LA.FA.RE. S.R.L. 
rr at e 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
003746 029 "URTO" IM 6 FIALE 2 ML Cc RR A12AX 20/07/73 LL] 
CALCIOZIM Codice AIC Dossier Specialità: 022990 
data prima registrazione specialità: 06/04/79 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MONSANTO ITALIANA S.P.A. 
REA | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022990 055 10 FALCONCINI OS MONODOSE c SP A12AX 08/03/97 
CALCIPARINA Codice AIC Dossier Specialità: 022579 
data prima registrazione specialità: 17/02/75 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. 
N° AIC Confezione E Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022579 128 10 FIALE 0,2 ML 5000 UI A RR B01AB01 17/07/87 LU] 
022579 142 10 FIALE/SIRINGA 0,2 ML 5000 UI A RR B01AB01 17/07/87 97; 
022579 155 10 FIALE/SIRINGA 0,5 ML 12500 UI A RR B01AB01 17/07/87 7 
022579 167 10 FIALE/SIRINGA GRAD.4 ML 20000 UI H RR BO1AB01 17/07/87 D) 
022579 181 10 FIALE 4 ML/20000 U.i. H OSP B01AB01 05/09/96 O] 
022579 193 10 FIALE 0,5 ML/12500 UI. A RR B01AB01 05/09/96 LU 
! CALCITAR ° Codice AIC Dossier Specialità: 022882 
data prima registrazione specialità: 27/08/73 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RHONE POULENC RORER S.P.A. 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022882 029 160 U.MRC S FL LIOF + 5 FL SOLV Cc RR HOSBA02 25/06/81 O 
CALCITENE Codice AIC Dossier Specialità: 029421 


data prima registrazione specialità: 26/03/97 —Data Rinnovo 


N° AIC Confezione 
029421 017 5 FIALE SOUL. 
029421 029 5 FIALE 100 UI. 
CALCITONINA ARMOUR 
data prima registrazione specialità: 03/11/78 = Data Rinnovo 01/06/95 


Titolare AIC: L. MOLTENI E C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO 


S.P.A. 
Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione 
A 41 RR HOSBA01 26/03/97 
A 4 RR HOSBAO1 26/03/97 


Codice AIC Dossier Specialità: 
Titolare AIC: RORER PHARMACEUTICALS LTD 


N° AIC Confezione 
023748 066 "50" 6 SIRINGHE PRONTO USO 
023748 078 "100" 5 SIRINGHE PRONTO USO 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione 
A 4l RR HOSBA01 28/05/92 
A 41 RR HOSBA01 28/05/92 


— 100 — 


in Farmacia 


DU 
O 


023748 


in Farmacia 


iz 
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CALCITONINA SANDOZ " Codice AIC Dossier Specialità: 023704 
data prima registrazione specialità: 29/12/83 =DataRinnovo 01/06/95 Zitolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. | 
INSAIGO ‘ Confezione me i n Fascia SSN Dispensazione “ATC Registrazione in Farmacia 
023704 048 S FIALE 100 UI + 5 SIRINGHE A 41 RR HOSBAO01 12/11/92 
023704 051 5 FIALE 50 UI + S SIRINGHE A 41 RR HOSBAO01 12/11/92 97] 
023704 176 —SPRAY200U1.1,6ML c RR HOSBA01 15/07/96 ww} 
023704 188 FLACONE MULTIDOSE 400 U.I./2 ML H OSP HOSBA01 30/08/95 O 
CALCITRIDIN Codice AIC Dossier Specialità: 029473 
data prima registrazione specialità: 28/07/98 —DataRinnovo Titolare AIC: ROTTA RESEARCH LABORATORIUM SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029473 016 60 CPR MASTICABILI 1250 MG Cc RR A12AA04 28/07/98 
| CALCIUM SANDOZ Codice AIC Dossier Specialità: 005259 
data prima registrazione specialità: 29/12/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. 


N° AIC Confezione 
005259 015 FORTE 20 COMPRESSE EFFERV. 


005259 039 "FORTISSIMUM” 30 COMPRESSE EFFERV. 1 G 


005259 041 “FORTISSIMUM" 30 BUSTINE GRANULATO 1 G 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Faimacia 
lo. SP A12AA20 29/12/83 
A RR A12AA20 30/03/95 Mi 
A RR AIZAA20 30/03/95 h7 


CALCIVITA Codice AIC Dossier Specialità: 026633 
| data prima registrazione specialità: 01/04/87 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 
N°AIC È Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026633 014 10 COMPRESSE EFFERVESCENTI Cc OTC A12AA04 01/04/87 Di 
CALCO Codice AIC Dossier Specialità: 027488 
| data prima registrazione specialità: 01/02/91 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LISAPHARMA S.P.A. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027488 016 S FIALE S0 UI A 41 RR HOSBA01 01/02/91 
027488 028 S FIALE 100 UT A 41 RR HOSBA01 01/02/91 CL) 
| CALFOLEX Codice AIC Dossier Specialità: 028070 
! data prima registrazione specialità: 31/12/91 Data Rinnovo 31/12/96 Titolare AIC: CRINOS INDUSTRIA FARMACOBIOLOGICA S.P.A. 
L _zaz—_! 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028070 023 6 FIALE LIOF. 3 MG + 6 F. SOLV. Cc RR V03AF03 31/12/91 
028070 035 6 FIALE LIOF. 15 MG + 6 F.SOLV. Cc RR V03AF03 31/12/91 ez] 
028070 047 1 FLACONE LIOF. 50 MG Cc RR V03AF03 31/12/91 MI 
028070 050 10 COMPRESSE 15 MG Cc RR V03AF03 31/12/91 Mi 
CALINAT Codice AIC Dossier Specialità: 027953 
data prima registrazione specialità: 05/03/93 Data Rinnovo 05/03/98 Titolare AIC: AESCULAPIUS FARMACEUTICI SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027953 013 10 COMPRESSE 15 MG Cc RR V03AF03 05/03/93 fi 
027953 025 10 FLACONCINI ORALI 15 MG Cc RR V03AF03 05/03/93 Mi 
I CALISVIT Codice AIC Dossier Specialità: 023651 
data prima registrazione specialità: 20/09/78 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023651 058 10 FLACONCINI ORALI 200 U.I. Cc SP AI2AX 13/03/93 
CALMINE Codice AIC Dossier Specialità: 028279 
, | data prima registrazione specialità: 17/02/92 = DataRinnovo 17/02/97. Titolare AIC: SPA ITALIANA LABORATORI BOUTY 
t 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028279 014 12 CONFETTI 200 MG Cc OTC MO1AEO1 17/02/92 
CALMOGEL Codice AIC Dossier Specialità: 013941 
data prima registrazione specialità: 02/11/59 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: RHONE POULENC RORER S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
013941 051 GEL 30G Cc OTC DO4AA22 27/02/92 
013941 063 GEL 100 G c OTC D04AA22 27/02/92 SI 
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! CALPOL - Codice AIC Dossier Specialità: 025120 
| data primaregistrazione specialità: 13/03/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GLAXO WELLCOME S.P.A. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025120 015 20 COMPRESSE 500 MG Cc RR NO2BE01 13/03/84 
025120 027 BB SOSPENSIONE 100 ML Cc RR NO2BE01 13/03/84 O 
CALYPTOL INALANTE Codice AIC Dossier Specialità: 005583 
data prima registrazione specialità: 20/11/51 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RHONE POULENC RORER S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
005583 012 USO ESTERNO 5 FIALE 5 ML Cc OTC RO1AX30 01/10/52 
005583 024 USO ESTERNO 10 FIALE 10 ML Cc OTC RO1AX30 31/12/84 9] 
CAMALOX Codice AIC Dossier Specialità: 023633 
data prima registrazione Specialità: 23/08/78 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RHONE POULENC RORER S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023633 074 SOSPENSIONE 200 G Cc OTC A02AD 08/07/89 
023633 086 20 COMPRESSE Cc OTC A02AD 08/07/89 O) 
023633 098 30 COMPRESSE Cc OTC A02AD 08/07/89 OD) 
CAMPRAL Codice AIC Dossier Specialità: 034208 
data prima registrazione specialità: 12/04/99 Data Rinnovo Titolare AIC: BRACCO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
034208 013 84 COMPRESSE RIVESTITE GASTRORESISTENTI 333. C RR V03AA03 12/04/99 
MG 
| CAMPTO Codice AIC Dossier Specialità: 032949 
data prima registrazione specialità; 24/04797 —DataRinnovo Titolare AIC: RHONE POULENC RORER S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032949 012 /M_1 FLACONCINO 40 MG/2 ML H OSP LO1XX19 24/04/97 
032949 024 /M i FLACONCINO 100 MG/5 ML H OSP LO1XX19 24/04/97 O 
032949 036 /M 5 FLACONCINI 100 MG/5 ML H OSP LO1XX19 24/04/97 0] 
i CANAPIL Codice AIC Dossier Specialità: 028343 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: DOTT. FORMENTI S.P.A. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028343 010 30 CAPSULE 12,5 MG c RR C02DG01 31/10/94 
028343 022 20 CAPSULE 25 MG Cc RR C02DG01 31/10/94 LÌ 
CANDIBIOL si Codice AIC Dossier Specialità: 029386 
data prima registrazione specialità: 19/06/98 =—DataRinnovo Titolare AIC: LINEA SALUTE BY TOSI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029386 012 6 CAPSULE VAGINALI MOLLI Cc RR GOIAX 19/06/98 
029386 036 3 CAPSULE VAGINALI MOLLI Cc RR GO1AX 19/06/98 DL) 
CANESTEN di ——“—’.CodiceAIC DossierSpecialità: 022760 | 
'. dataprimaregistrazione specialità: 19/04/73 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BAYERAG I 
© N°AIC——— Confezione ea I n © Fascia SSN Dispensazione — ATC Registrazione in Farmacia 
022760 019 CREMA 30 G 1% Cc OTC DOIACO1 11/06/80 
022760 021 LOZIONE 30 ML 1% Cc OTC DOIACOI1 11/06/80 NY] 
| CANTABILIN e Codice AIC Dossier Specialità: 021300 
data prima registrazione specialità: 20/04/70 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PRODOTTI FORMENTI S.R.L. 
} 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021300 013 30 CONFETTI 300 MG c SP AOSAX02 20/04/70 O] 
021300 025 40 CONFETTI 300 MG Cc SP AOSAX02 31/12/84 VI 
021300 052 IV 6 FL LIOF 200 MG + 6 FSOLV H OSP AOSAX02 09/09/96 O 
Du 
| CANTAN Codice AIC Dossier Specialità: 006243 | 
data prima registrazione specialità: 27/12/83 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: HOECHST MARION ROUSSEL S.P.A. 
O UNSAIGO Confezione Fascia SSN Dispensazione © ATC Registrazione inFarmacia 
006243 036 10 CAPSULE MOLLI 200 MG Cc OTC A11GA01 21/08/89 
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006243 048 50 CAPSULE MOLLI 200 MG Cc OTC AI11GA01 21/08/89 O 
CAOMET Codice AIC Dossier Specialità: 025244 
data prima registrazione specialità: 21/04/84 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ASTRA FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025244 029 10 CAPSULE 50 MG Cc SP CO1EB09 07/11/85 
025244 031 10 FLACONCINI ORALI 50 MG Cc SP C01EB09 07/11/85 LYA: 
| CAPILLAREMA cai Codice AIC Dossier Specialità: 022571 | 
data prima registrazione specialità: 23/08/72 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORI BALDACCI SPA | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022571 018 30 CAPSULE 75 MG Cc RR COSCX 30/09/76 i 
! CAPOTEN Codice AIC Dossier Specialità: 024446 
| data prima registrazione specialità: 28/05/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MEADJOHNSON S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024446 015 "25 MG COMPRESSE" BLISTER 50 COMPRESSE A RR COIAA0I 28/05/81 
024446 027 "50 MG COMPRESSE" BLISTER 24 COMPRESSE A RR COIAA0I 28/05/81 RA] 
CAPROLISIN Codice AIC Dossier Specialità: 019227 
| dataprimaregistrazione specialità 28/10/75 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
019227 014 IV OS 3 FIALE 10 ML Cc RR B02AA01 28/10/25 by, 
019227 026 IV OS 6 FIALE 10 ML Cc RR B02AA01 04/10/80 Dì 
019227 038 "FORTE" IV OS 3 FIALE 10 ML Cc RR B02AA01 21/05/79 Mi 
019227 040 "FORTE" IV OS 6 FIALE 10 ML Cc RR B02AA01 21/05/79 Gi 
i CAPSOLIN eee aa Codice AIC Dossier Specialità: 006903 
data prima registrazione specialità: 28/08/52 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WARNER LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE 
t - Sua S.COM.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
006903 025 POMATA 40G Cc OTC M02AB 21/04/95 
CARBAICA Codice AIC Dossier Specialità: 023176 
data prima registrazione specialità: 24/03/75 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMAFAR S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023176 011 30 COMPRESSE RIVESTITE Cc SP AOSBA 24/03/75 
CARBALOR Codice AIC Dossier Specialità: 028376 
data prima registrazione specialità: 25/07/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028376 010 8 CAPSULE 200 MG Cc OSP J01DA38 25/07/94 
028376 022 8 BUSTINE 200 MG Cc OSP J01DA38 25/07/94 L] 
028376 034 SOSPENSIONE 100 MG/S ML C OSP J01DA38 25/07/94 LI 
! CARBEM Codice AIC Dossier Specialità: 028334 
data prima registrazione specialità: 29/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: ELI LILLY ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028334 011 8 CAPSULE 200 MG H osp J01DA38 29/10/94 O 
028334 023 8 BUSTINE 200 MG H OSP J01DA38 29/10/94 O) 
028334 035 GRANULATO 100 ML 100 MG/5 ML H OSP 101DA38 29/10/94 O 
028334 047 10 CAPSULE 400 MG H OSP 101DA38 24/03/97 O 
028334 050 GRANULATO 100 ML 200 MG/S ML H OSP J01DA38 24/03/97 O 
CARBICALCIN Codice AIC Dossier Specialità: 025679 
data prima registrazione specialità: 13/05/85 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PROCTER & GAMBLE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025679 111 5 FIALE 1 ML A 41 RR HOSBA 09/05/97 (97 
| CARBIDOPA-LEVODOPA TEVA di Codice AIC Dossier Specialità: 033343 
! dataprima registrazione specialità: 10/02/98 —DataRinnovo Titolare AIC: TEVA PHARMA B.V. 
a 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 


— 103 — 


20-8-1999 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 195 


033343 029 /M 50 COMPRESSE 25/250 MG BLISTER 18: RR N04BA02 10/02/98 0] 
| CARBOCAINA i Le RI Codice AIC Dossier Specialità: 016691 | 
data prima registrazione specialità: 26/04/60 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ASTRA FARMACEUTICI S.P.A. | 
O N°AIC Confezione Fascia SSN Dispensazone ——ATC Registrazione  inFarmacia 
016691 026 0,5% 1 FLACONE S0 ML Cc RNR N01BB03 26/04/60 O 
016691 040 1% 1 FLACONE 50 ML Cc RNR NO1BB03 26/04/60 U] 
016691 065 2% 1 FLACONE 50 ML Cc RNR N01BB03 26/04/60 UJ 
016691 077 3% 1 FLACONE 20 ML Cc MSP N01BB03 10/06/80 ] 
016691 089 3% IM 5 FIALE 2 ML Cc MSP N01BB03 17/07/64 97 
016691 091 3% S TUBOFIALE 1,8 ML Cc MSP NO1BB03 17/07/64 O 
016691 127 3% S0 FIALE 2 ML Cc MSP N01BB03 17/07/64 U 
016691 139 3% 50 TUBOFIALE 1,8 ML Cc MSP N01BB03 17/07/64 
016691 178 0,5% C/ADRENALINA FLAC. 50 ML Cc RNR N01BB53 26/04/60 O 
016691 192 1% C/ADRENALINA FLAC. 50 ML Cc RNR N01BB53 26/04/60 O 
016691 216 2% CI/ADRENALINA FLAC. 50 ML Cc RNR N01BB5S3 26/04/60 El 
016691 228 2% CI/ADRENALINA FORTE FL. 20 ML Cc MSP N01BB53 10/06/80 i 
016691 230 2% C/ADRENALINA FORTE 5 F 2 ML Cc MSP N01BB53 17/07/64 197 
016691 255 2% C/ADRENAL. FORTE 5 TUBOFIALE 1,8 ML Cc MSP NO1BB53 17/07/64 CU) 
016691 279 2% C/ADRENALINA FORTE 50 F 2 ML Cc MSP NO01BB53 17/07/64 i: 
016691 281 2% C/ADREN. FORTE 50 TUBOFIALE 1,8 ML Cc MSP N01BB53 17/07/64 97 
016691 317 0,5% | FIALA 10 ML Cc RNR N01BB03 30/07/87 CL] 
016691 329 1% 1 FIALA 10 ML Cc RNR N01BB03 30/07/87 7 
016691 331 2% 1 FIALA 10 ML Cc RNR N01BB03 30/07/87 197; 
016691 343 "C/ADREN" 1 FIALA 0,5% 10 ML Cc RNR N01BB53 30/07/87 a: 
016691 356 "C/ADREN" 1 FIALA 1% 10 ML Cc RNR N01BBS3 30/07/87 
016691 368 "C/ADREN" 1 FIALA 2% 10 ML (©) RNR N01BB53 30/07/87 97] 
016691 370 2% C/ADREN. FORTE 50 TUBOFIALE AUTOAS. Cc MSP N01BB53 16/09/91 97] 
016691 382 3% 50 TUBOFIALE AUTOASP. 1,8 ML Cc MSP N0O1BB03 16/09/91 O] 
016691 394 1 FIALA 05% 5 ML Cc RNR N01BB03 18/02/93 O 
016691 406 1 FIALA 1% S ML Cc RNR NO1BB03 18/02/93 197 
016691 418 1 FIALA 2% 5 ML Cc RNR NO1BB03 18/02/93 7 
016691 420 "ADRENALINA" 1 FIALA 0,5% 5 ML Cc RNR N01BBS3 18/02/93 O 
016691 432 "ADRENALINA" 1 FIALA 1% 5 ML Cc RNR N01BB53 18/02/93 9] 
016691 444 "ADRENALINA}" 1 FIALA 2% 5 ML Cc RNR N01BB53 18/02/93 hg 
016691 457 1% 1 SIRINGA DA 5 ML Cc RNR N01BB03 11/05/95 ae 
016691 469 1% 1 SIRINGA DA 10 ML Cc RNR N01BB03 11/05/95 
016691 471 2% 1 SIRINGA DA 5 ML Cc RNR NO1BB03 11/05/95 xi 
016691 483 2% 1 SIRINGA DA 10 ML Lai RNR N0O1BB03 11/05/95 9. 
016691 495 ADRENALINA 1% 1 SIR. $ ML 1:200000 Cc RNR NO1BB53 11/05/95 DO 
016691 507 ADRENALINA 1% 1 SIR. 10 ML 1:200000 (0) RNR N01BB53 11/05/95 O 
016691 519 ADRENALINA 2% 1 SIR. 5 ML 1:200000 (i RNR NO1BB53 11/05/95 U 
016691 521 ADRENALINA 2% 1 SIR.10 ML 1:200000 Cc RNR N01BB53 11/05/95 ii 
016691 533 "1%" 1 FIALA POLYAMP 10 ML SOLUZ 1% IN BLISTER C RNR N01BB03 31/05/99 O 
016691 545 "2%" 1 FIALA POLYAMP 10 ML SOLUZ 2% IN BLISTER C RNR N01BB03 31/05/99 O 
CARBOCIT Codice AIC Dossier Specialità; 024782 
data prima registrazione specialità: 04/08/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024782 017 AD SCIROPPO 150 ML Cc SP ROSCB03 04/08/82 
024782 029 BB SCIROPPO 150 ML Cc RR ROSCB03 04/08/82 O) 
024782 031 30 BUSTINE GRANULATO 100 MG Cc RR ROSCB03 23/04/85 CD) 
024782 043 20 BUSTINE GRANULATO 375 MG (6; RR ROSCB03 23/04/85 Resi 
CARBOLITHIUM IFI Codice AIC Dossier Specialità: 024597 
data prima registrazione specialità: 24/03/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOTERAPICO ITALIANO SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024597 015 50 CAPSULE 150 MG A RR NOSANO1 24/03/82 
024597 027 100 CAPSULE 150 MG c RR NOSANO1 24/03/82 O 
024597 039 50 CAPSULE 300 MG A RR NOSANO1 24/03/82 n 
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c RR NOSANOI 24/03/82 CI 


poi 
' CARBOMIX 


data prima registrazione specialità: 04/11/97 Data Rinnovo 


Codice AIC Dossier Specialità: 033588 
Titolare AIC: NORIT NV 


N° AIC Confezione 
033588 017 /M GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE 


Fascia SSN in Farmacia 


c OTC 


Dispensazione ATC Registrazione 
AO7BA0I 04/11/97 


CARBONDIFER 


Codice AIC Dossier Specialità: 010410 


data prima registrazione specialità: 06/02/87 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TRENKA DIFER INTERNATIONAL S.R.L. INDUSTRIE 
FARMACEUTICHE TRIESTINE 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
010410 013 50 COMPRESSE (8) OTC A07BAS1 06/02/67 ky] 
i CARBONE BELLOC Codice AIC Dossier Specialità: 026537 
data prima registrazione specialità: 15/11/88 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORI ITALIANI VAILLANT S.R.L. 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026537 074 40 CAPSULE Cc OTC A07BAO01 14/05/92 
CARBONESIA Codice AIC Dossier Specialità: 003714 | 
data prima registrazione specialità: 28/02/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolere AIC: GEYMONAT SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
003714 021 32 CIALDINI (e) OTC A07BAS1 28/02/83 
003714 033 30 COMPRESSE MASTICABILI 250 MG Cc OTC AO7BASI 30/05/89 Mi 
003714 045 30 BUSTINE MONODOSE 4 G 0) OTC A07BAS1 29/01/97 va] 
CARBOPLATINO DBL Codice AIC Dossier Specialità: 028491 I 
| data primaregistrazione specialità: 21/10/97 =—Data Rinnovo Titolare AIC: FAULDING PHARMACEUTICALS PLC 
L sn 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028491 013 IV FLACONE 50 MG/5 ML H OSP LO1XA02 21/10/97 
028491 025 IV FLACONE 150 MG/15 ML H OSP LOIXA02 21/10/97 UO) 
028491 037 IV FLACONE 450 MG/45 ML Cc OSP LOIXA02 21/10/97 UL 
| CARBOSINT 0 x Codice AIC Dossier Specialità: 032323 
| data prima registrazione specialità: 10/09/99 Data Rinnovo Titolare AIC: LABORATORI PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E 
GAZZONE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032323 026 30 BUSTINE GRANULATO EFFERVESC. USO ORALE A RR A12AA04 10/03/99 O 
2500 MG 
CARBOTIOL Codice AIC Dossier Specialità: 020072 
data prima registrazione specialità: 25/09/62 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SPA ITALIANA LABORATORI BOUTY 
N° AIC Confezione ° Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020072 017 20 COMPRESSE Cc RR AO7FA 25/09/62 
CARBOTOP _ Codice AIC Dossier Specialità: 032325 
data prima registrazione specialità: 01/03/99 Data Rinnovo Titolare AIC- PULITZER ITALIANA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032325 021 30 BUSTINE GRAN EFFERV. USO ORALE 2500 MG A RR A12AA04 01/03/99 O 
CARBOYOGHURT Codice AIC Dossier Specialità: 003337 
Ì data prima registrazione specialità: 16/04/84 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO 
TERAPEUTICHE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
003337 033 30 COMPRESSE VERNICIATE Cc OTC A07BAO01 10/02/90 17] 
CARDIAZOL PARACODINA Codice AIC Dossier Specialità: 021473 
data prima registrazione specialità: 12/08/69 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: KNOLL FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021473 018 GOCCE 10 ML c RNR ROSDA20 12/08/69 Mi 
CARDILATE Codice AIC Dossier Specialità: 021457 
È data prima registrazione specialità: 25/10/69 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GLAXO WELLCOME S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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021457 015 50 COMPRESSE DIVISIBILI 10 MG A RR 001DA13 25/10/69 wi 
CARDIMET Codice AIC Dossier Specialità: 001460 
| data prima registrazione specialità: 27/09/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
001460 031 10 FLACONCINI ORALI 10 ML Cc SP A16AA01 28/11/91 Mi 
(CARDIOASPIRIN — n n 0 ‘Codice AIC Dossier Specialità: 024840 
| dataprimaregistrazione specialità 27/05/83 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BAYER S.PA. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
024840 074 30 COMPRESSE GASTROPROTETTE 100 MG A RR BO1AC06 25/11/95 
024840 086 60 COMPRESSE GASTROPROTETTE 100 MG Cc RR BO1AC06 25/11/95 O 
024840 098 90 COMPRESSE GASTROPROTETTE 100 MG Cc RR B01AC06 25/11/95 G 
[ CARDIOBIL Codice AIC Dossier Specialità: 031578 
data prima registrazione specialità: 26/03/97 Data Rinnovo Titolare AIC: BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L. 
“— N°AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
031578 014 10 FLACONCINI ORALI MONODOSE 1 GR Cc RR A16AAO0I1 26/03/97 
CARDIOCAP Codice AIC Dossier Specialità: 021927 
| data prima registrazione specialità: 05/12/70 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MIBA PRODOTTI CHIMICI FARMACEUTICI SPA 
i 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
021927 037 30 CAPSULE 75 MG Cc RR C01DX05 05/12/70 
021927 049 30 CAPSULE 150 MG Cc RR C01DX05 18/03/72 MI 
021927 064 “RETARD" 50 CAPSULE 150 MG Cc RR C01DX05 16/12/74 MÌ 
CARDIOGEN sa Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 18/09/61 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: VEDIM PHARMA S.R.L. 
{i 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
011041 023 10 FLACONCINI ORALI 10 ML Cc SP A16AA01 06/07/85 
CARDIOLITE Codice AIC Dossier Specialità: 028601 
data prima registrazione specialità: 14/06/93 = DataRinnovo 14/06/98 Titolare AIC: DU PONT PHARMA ITALIA S.R.L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
028601 019 5 FLACONI S ML H MSP VOX 14/06/93 
CARDIOREG Codice AIC Dossier Specialità: 025480 
data prima registrazione specialità: 31/10/84 —DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A. NATTERMANN & CIE GMBH 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025480 017 40 COMPRESSE 0,2 MG A RR COIAA02 31/10/84 vi 
025480 029 IV 10 FIALE 0,4 MG 2 ML Cc RR CO1AAOS 31/10/84 DU 
‘ CARDIOSTENOL Codice AIC Dossier Specialità: 005167 | 
data prima registrazione specialità: 18/08/51 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: L. MOLTENI E C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO 
fe na S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
005167 010 8 FIALE 1 ML(10+ 0,5 MG) A RMS N02AG01 27/06/84 
ee == 
CARDIOTEN Codice AIC Dossier Specialità: 027790 
data prima registrazione specialità: 29/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027790 029 "40 RETARD" 30 CAPSULE A CESSIONE REGOLATA A RR C08CA04 07/07/97 
40 MG 
‘CARDIOTON Codice AIC Dossier Specialità: 025946 
data prima registrazione specialità: 28/09/85 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NCSN FARMACEUTICI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in farmacia 
025946 056 "50" 14 CAPSULE 50 MG Cc SP CO1EB09 28/10/93 
025946 068 10 FLAC.NI TAPPO SERB. 50 MG Cc RR C01EB09 29/10/94 O 
: CARDIOVASC Codice AIC Dossier Specialità: 033226 
I data prima registrazione specialità: 18/03/97 Data Rinnovo Titolare AIC: ROTTAPHARM S.R.L. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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033226 010 /M 14 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG A RR C08CA13 18/03/97 vi 
033226 022 /M 28 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG Cc RR C08CA13 18/03/97 DU 
033226 034 /M 35 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG Cc RR C08CA13 18/03/97 L] 
033226 046 /M 50 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG Cc RR C08CA13 18/03/97 D) 
033226 059 /M 100 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG Cc RR C08CA13 18/03/97 CU] 
CARDIOXANE — ssi dita ae Ia "Codice AIC Dossier Specialità: 028223 | 
i dataprimaregistrazione specialità: 17/02/92 Data Rinnovo 17/02/97 Titolare AIC: CHIRON B.V. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028223 016 TV FLACONE 500 MG H OSP V03AFO2 17/02/92 
CARDIP Codice AIC Dossier Specialità: 026075 
data prima registrazione specialità: 23/11/85 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FRANCIA FARMACEUTICI INDUSTRIA FARMACO 
Ì BIOLOGICA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026075 010 30 CONFETTI 20 MG Cc RR C08CA04 23/11/85 LÌ 
026075 022 50 CONFETTI 20 MG A RR C08CA04 23/11/85 mM 
026075 046 "R" 30 CAPSULE 40 MG A RR C08CA04 31/10/94 A 
TCARDIRENE Ni: » se Codice AIC Dossier Specialità: 028717 | 
! dala prima registrazione specialità: 29/01/96 Data Rinnovo Titolare AIC: SYNTHELABO S.P.A. Si 
tec. bas 2 ohi 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028717 015 30 BUSTINE 160 MG A RR B01AC06 29/01/96 
028717 027 30 BUSTINE POLVERE SOLUZ ORALE 300 MG A RR BOIAC06 08/06/98 wi 
028717 039 30 BUSTINE POLVERE SOLUZ ORALE 100 MG A RR BO1ACO6 23/12/98 O] 
CARDURA Codice AIC Dossier Specialità: 026821 
data prima registrazione Specialità: 02/05/89 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROERIG FARMACEUTICI ITALIANA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026821 013 30 COMPRESSE 2 MG A RR C02CA04 02/05/89 
026821 025 20 COMPRESSE 4 MG A RR C02CA04 02/05/89 Mi 
| CARIN Codice AIC Dossier Specialità: 020197 
data prima registrazione specialità: 11/06/64 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CE.LA.FAR. S.P.A. 
N° AIC Confezione à © Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020197 012 10 COMPRESSE EFFERVESCENTI Cc SP N02BAS1 11/06/64 CJ 
020197 024 "ARANCIO" 10 COMPRESSE EFF Cc SP N0O2BAS1 30/09/69 DC] 
i CARMIAN Codice AIC Dossier Specialità: 024754 
data prima registrazione specialità: 24/08/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. 
{ ) 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024754 018 30 COMPRESSE A RR C07CB03 24/08/82 97 
CARNIBIOS Codice AIC Dossier Specialità: 028605 
data prima registrazione specialità: 29/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: BIOTEKFARMA BKF S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028605 018 10 FLACONI ORALI MONODOSE 1G Cc RR AI6AA01 29/10/94 O 
028605 020 10 FLACONI ORALI MONODOSE 2 G C RR AI6AAO01 29/10/94 U 
CARNICOR DUE Codice AIC Dossier Specialità: 028622 
data prima registrazione specialità: 29/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: MAX FARMA SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028622 013 10 FLACONCINI ORALI 2G A 08 RNR AI6AA01 29/10/94 
028622 025 5 FIALE2G (o) RNR AI6AA0I 29/10/94 O 
i CARNITENE _ _ e Codice AIC Dossier Specialità: 018610 
data prima registrazione specialità: 29/09/69 Data Rinnovo = 01/06/95 7itolare AIC: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
018610 016 SOLUZIONE OS 20 ML 30% Cc SP AI1G6AA01 29/09/69 7] 
018610 028 IMIVSFIALE1G c RR A16AA01 02/06/79 iN7 
018610 042 OS 10 FL MONOD. 1G Cc RR AIG6AA01 19/05/82 7 
018610 067 10 COMPRESSE MASTICABILI G 1 (O) SP AI6AA01 27/07/84 Mi 
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018610 079 10 FLACONCINI ORALI 2 G A 08 RR A16AA01 05/03/93 vi 
018610 093 IM IV 5 FIALE 2G Cc RR A16AA01 05/03/93 Mi 

| CARNITOLO Codice AIC Dossier Specialità: 015997 
| data prima registrazione specialità: Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMARECORD S.RL. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
015997 012 10 FLACONCINI ORALI 1 G 10 ML Cc SP A16AA01 04/08/84 
015997 024 10 FLACONCINI ORALI 2 G A 08 RR A16AA0I 29/01/66 O 
CARNITOP Codice AIC Dossier Specialità: 027060 
data prima registrazione specialità: 18/06/93 Data Rinnovo 18/06/98 Titolare AIC: VIRGINIA FARMACEUTICI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027060 021 10 FLACONI MONODOSE ORALI 1 G (e RR A16AA01 18/06/93 
‘ CARNOVIS Codice AIC Dossier Specialità: 025379 ] 
A data prima registrazione specialità: 16/07/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: DUNCAN FARMACEUTICI SPA | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025379 025 IMIVSFIALE 1G Cc RR A16AA01 16/07/84 O 
025379 037 10 FLACONI USO ORALE G 1 Cc SP A16AA0I 16/07/84 zi 
025379 064 10 COMPRESSE MASTICABILI 1 G Cc SP A16AA01 16/07/84 Mi 
025379 088 IMIVS FIALE 2G Cc RR A16AA01 29/10/94 n 
025379 090 10 FLACONCINI USO ORALE 2G Cc RR A16AAO01 29/10/94 O 
Î CARNUM Codice AIC Dossier Specialità: 026288 | 
| data prima registrazione specialità: 30/07/87 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: F.I.R.M.A. SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026288 023 10 FLACONCINI ORALI Cc SP A16AA0I 24/10/88 
026288 047 10 FLACOS2G A 08 SP A16AA01 20/12/96 
026288 050 5 FIALE 2G IM/EV Cc RR AI6AA0I 20/12/96 O 
i CARPANTIN Codice AIC Dossier Specialità: 023386 
data prima registrazione specialità: 30/1280 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SANOFI WINTHROP S.P.A. 
L sini go TTT na 2. = 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023386 042 FLACONE SCIROPPO 160 G Cc RR A13A 27/07/95 
023386 055 GOCCE ORALI 15 ML Cc RR A13A 27/07/95 G 
023386 067 GOCCE ORALI 30 ML Cc RR A13A 27/07/95 GO 
| CARRIER Codice AIC Dossier Specialità: 016097 | 
data prima registrazione specialità: 13/10/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
016097 026 10 FLACONCINI ORALI 10 ML Cc SP A16AA01 01/02/85 
016097 038 10 COMPRESSE MASTICABILI 1G Cc SP AI6AA01 26/05/87 O 
| CARTEOL Codice AIC Dossier Specialità: 026057 
data prima registrazione specialità: 27/07/87 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: S.I.F.I. S.P.A. 
l 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026057 012 COLLIRIO 1% 5 ML Cc RR SO1EDOS 27/07/87 
026057 024 COLLIRIO 2% 5 ML A RR SO1EDOS 27/07/87 Mi 
CARTIDONT Codice AIC Dossier Specialità: 029523 
data prima registrazione specialità: 22/07/96 Data Rinnovo Titolare AIC: L. MOLTENI E C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO 
S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029523 014 50 TUBOFIALE 1,7 ML Cc MSP NO1BB58 22/07/96 A 
029523 026 "FORTE" 50 TUBOFIALE 1,7 ML Cc MSP NO1BB58 22/07/96 G 
CARVASIN Codice AIC Dossier Specialità: 018269 
data prima registrazione specialità: 09/12/60 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WYETH LEDERLE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
018269 011 50 COMPRESSE 10 MG c RR C01DA08 09/12/60 
018269 035 50 COMPRESSE 40 MG A RR C01DA08 24/03/75 vi 
018269 050 50 COMPRESSE SUBLINGUALI 5 MG A RR C01DA08 24/03/75 br 
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CARVIPRESS Codice AIC Dossier Specialità: 027606 
data prima registrazione specialità: 05/09/93 = DataRinnovo 05/03/98 Titolare AIC: ISTITUTO GENTILI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027606 019 30 COMPRESSE DIVISIBILI 25 MG A RR C07AG02 05/03/93 
027606 021 15 COMPRESSE DIVISIBILI 50 MG A RR C07AG02 05/03/93 DI 
Î CARVIT ” "Codice AIC Dossier Specialità: 026849 | 
i dataprimaregistrazione specialità: 12/11/92 = Data Rinnovo 12/11/97 Titolare AIC: A.G.I.P.S. FARMACEUTICI SRL 
L 2 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026849 012 10 FLACONCINI 1G Cc SP AI16AA01 12/11/92 
CARZEM Codice AIC Dossier Specialità: 025721 
data prima registrazione specialità: 21/06/85 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROTTAPHARM S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025721 010 50 COMPRESSE 60 MG A RR C08DB01 21/06/85 
025721 022 "RETARD"30 CAPSULE 120 MG Cc RR C08DB01 29/10/94 O 
025721 034 "RETARD"20 CAPSULE 240 MG Cc RR C08DB01 29/10/94 O 
CASODEX Codice AIC Dossier Specialità: 031113 
data prima registrazione specialità: 02/05/96 Data Rinnovo Titolare AIC: ZENECA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031113 018 28 COMPRESSE 50 MG A RR L02BB03 02/05/96 
| CASTINDIA f AE Codice AIC DossierSpecialità: 028101 
data prima registrazione specialità: 29/01/92 = DataRinnovo 29/01/97 Titolare AIC: LABORATORI ITALIANI VAILLANT S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028101 018 FLAC. CONTAGOCCE 30 ML C OTC C04AX 29/01/92 
CATAPRESAN Codice AIC Dossier Specialità: 021502 
data prima registrazione specialità: 02/06/79 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021502 012 30 COMPRESSE 0,150 MG Cc RR C02AC01 02/06/79 7 
021502 024 30 COMPRESSE 0,300 MG A RR C02AC01 02/06/79 i 
021502 036 SC IM IV 5 FIALE 1 ML 0,150 MG A RR C02ACD1 02/06/79 Ii 
021502 048 PERLONGETTEN 28 CAPSULE RITARDO 0,25 MG Cc RR C02AC01 05/06/81 O 
021502 051 PERLONGETTEN 42 CAPSULE RITARDO 0,25 MG A RR C02AC01 05/06/81 oz 
| CATAPRESAN TTS ea |“ © —|_°‘ "Cadice AIC Dossier Specialità: 027393 
data prima registrazione specialità: 25/01/93 Data Rinnovo 25/01/98 Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027393 014 TS-1 2 SISTEMI TRANSDERMICI +2 COPRICEROTTO A RR C02AC01 25/01/93 
027393 026 TTS-2 2 SISTEMI TRANSDERMICI + 2 COPRICEROTTO A RR C02AC01 25/01/93 MI 
027393 038 TTS-3 2 SISTEMI TRANSDERMICI + 2 COPRICEROTTO C RR C02AC01 25/01/93 O 
CATONIN Codice AIC Dossier Specialità: 027749 | 
data prima registrazione specialità: 22/02/91 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MAGIS FARMACEUTICI S.P.A. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027749 011 5 FIALE 1 ML 100 UI A Al RR HOSBA01 22/02/91 O 
(vs Codice AIC Dossier Specialità: 002678 
! dataprima registrazione specialità: 19/05/83 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: INVERNI DELLA BEFFA SPA 
l 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
002678 050 20 CAPSULE 400 MG Cc SP N02BB04 19/05/83 
002678 062 AD 10 SUPPOSTE 400 MG Cc SP N02BB04 23/02/87 O 
002678 074 BB 10 SUPPOSTE 200 MG Cc SP N02BB04 23/02/87 O) 
002678 086 LATTANTI 10 SUPPOSTE 100 MG Cc RR N02BB04 23/02/87 O 
CAVED S Codice AIC Dossier Specialità: 004829 
data prima registrazione specialità: 16/03/81 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione "ATC Registrazione in Farmacia 
004829 026 50 TAVOLETTE c OTC A02AH 29/03/90 a) 


109 — 


20-8-1999 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 195 


CAVERJECT Codice AIC Dossier Specialità: 029561 
| dataprimaregistrazione specialità: 20/03/95 Data Rinnovo Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029561 014 FLAC 20 MCG + FIALA SOLV (o) RNR G04BE01 20/03/95 MI 
029561 026 FLAC 10 MCG + FIALA SOLV A_75 RNR G04BEO01 20/03/95 97] 
029561 038 1 FLAC 10 MCG + SIRINGA SOLV A_75 RNR G04BE01 29/01/97 97] 
029561 040 1 FLAC 20 MCG + SIRINGA SOLV Cc RNR G04BEO01 29/01/97 MI 
029561 053 5 FLAC 10 MCG + 5 FL 1 ML SOLV Cc RNR G04BEO01 29/01/97 97] 
029561 065 5 FLAC 20 MCG + 5 FL 1 ML SOLV Cc RNR G04BEO01 29/01/97 i 
CEA-SCAN Codice AIC Dossier Specialità: 033125 
data prima registrazione specialità: 04/10/96 Data Rinnovo Titolare AIC: IMMUNOMEDICS B.V. 
[ 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033125 016 /E 1FIALA3ML Cc RNR VOS9IAOI 04/10/96 
Î CEBION Codice AIC Dossier Specialità: 003366 
| data prima registrazione specialità: Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRACCO S.P.A. 
NA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
003366 022 "500" BLISTER 20 COMPRESSE MASTICABILI 500 MG C OTC A11GA01 09/05/61 
003366 034 "1000" 10 COMPRESSE EFFERVESCENTI 1 G Cc OTC A11GA01 09/03/59 7] 
003366 046 "500" 10 COMPRESSE EFFERVESCENTI 0,5 G Cc OTC A11GA01 30/01/64 DU] 
003366 059 "500" 20 COMPRESSE EFFERVESCENTI 0,5 G (6) OTC A11GAO01 24/10/68 [] 
003366 073 GOCCE ORALI 10 ML 10% Cc OTC A11GA01 06/07/64 97 
003366 085 "500" 10 COMPRESSE MASTICABILI CON GLUCOSIO € OTC A11GA01 18/06/66 na 
500 MG 
003366 097 PASTA GENGIVALE 15 G Cc OTC AD1ADII 11/05/50 © 
003366 111 GRANULATO ALL'ARANCIA 10 BUST. 1 G Cc OTC A11GA01 11/08/67 97 
003366 147 "500" 20 COMPRESSE MASTICABILI AL LIMONE 500 C OTC A11GA01 22/09/84 Mj 
MG 
003366 150 "500" 20 COMPRESSE MASTICABILI ALL'ARANCIA Cc OTC A11GA01 22/09/84 97 
500 MG 
003366 162 "1000" 10 COMPRESSE EFFERVESCENTI Cc OTC A11GA01 22/09/84 MI 
ALL'ARANCIA 1G 
003366 174 "1000"10 COMPRESSE EFFERVESCENTI AL LIMONE 1 C OTC AI11GA01 22/09/84 wi 
G 
003366 186 "500" 20 COMPRESSE MASTICABILI AL MIRTILLO 500 C OTC A11GA0I 30/06/88 RY7 
MG 
003366 198 "500" 20 COMPRESSE MASTIC. 500 MG SENZA Cc OTC A11GAO01 13/11/89 vi 
ZUCCHERO 
003366 200 "1000" 10 COMPRESSE EFFERV. SENZA ZUCCHERO 1 C OTC A11GA01 10/06/96 27) 
G 
CEBIOPIRINA Codice AIC Dossier Specialità: 022595 
data prima registrazione specialità: 07/08/72 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRACCO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022595 045 AD 12 COMPRESSE EFFERVESCENTI Cc OTC N0O2BASI 05/01/79 
CEBRAN Codice AIC Dossier Specialità: 028568 
data prima registrazione specialità: 10/05/93 Data Rinnovo 10/05/98 Titolare AIC: LABORATORIO CHIMICO GARANT S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028568 018 FLACONE GOCCE 1% 30 ML (6 RR C04AE02 10/05/93 Mi 
028568 020 30 COMPRESSE 30 MG Cc RR C04AE02 10/05/93 | 
{ CEBROTON Codice AIC Dossier Specialità: 024576 
data prima registrazione specialità: 24/03/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SAN CARLO FARMACEUTICI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024576 136 3 FIALE 500 MG 4 ML Cc RR N06BX06 19/06/87 C] 
024576 151 1 FIALA 1000 MG S ML Cc RR N06BX06 19/06/87 O 
024576 163 3 FIALE 1000 MG 5 ML (o) RR NO6BX06 19/06/87 O 
024576 175 5 FIALE 500 MG 4 ML C RR N06BX06 28/10/88 DI 
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CECON Codice AIC Dossier Specialità: 002699 | 
data prima registrazione specialità: 04/09/50 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ABBOTT S.P.A. j 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
002699 015 GOCCE ORALI 10 ML 10% Cc OTC A11GA01 04/09/50 
002699 039 10 COMPRESSE MASTICABILI Cc OTC A11GA01 03/12/66 LU] 
002699 041 20 COMPRESSE MASTICAB. 500 MG Cc OTC A11GA01I 03/12/66 hi 
002699 066 "1000" 10 BUSTINE EFFERV. 1G (0) OTC AI1GAO01 03/06/86 wi 
| CEDAX ° a Codice AIC Dossier Specialità: 027849 
data prima registrazione specialità: 17/02/92 Data Rinnovo 17/02/97 Titolare AIC: SCHERING PLOUGH SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027849 064 6 CAPSULE 200 MG Cc RR J01DA39 12/12/92 CJ 
027849 076 4 CAPSULE 400 MG A RR 3J01DA39 12/12/92 n 
027849 088 6 BUSTINE 200 MG Cc RR J01DA39 12/12/92 Cj 
027849 090 4 BUSTINE 400 MG Cc RR 3101DA39 12/12/92 Cl 
027849 102 1 FLAC. GRANULATO 15 G SOSPENSIONE ESTEMP. A RR J101DA39 12/12/92 i 
60 ML 
027849 140 6 CAPSULE 400 MG A RR J01DA39 15/12/97 EYZ 
027849 153 6 BUSTINE 400 MG 0 RR J01DA39 15/12/97 O 
027849 165 12 CAPSULE 200 MG Cc RR J01DA39 15/12/97 [n 
027849 177 . 12 BUSTINE 200 MG Cc RR J01DA39 15/12/97 O} 
I CEDIXEN Codice AIC Dossier Specialità: 029400 
data prima registrazione specialità: 18/10/96 Data Rinnovo Titolare AIC: HOECHST FARMACEUTICI S.P.A. I 
L j 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029400 013 "1,0" I.V. 1 FLAC POLV 1 G + 1 F SOLV 10 ML H OSP J01DA37 18/10/96 LI 
029400 025 "2,0" I.V. 1 FLAC POLV 2 G + 1 F SOLV 20 ML H OSP 301DA37 18/10/96 [al 
029400 037 "1,0" INFUSIONE 1 FLAC POLV 1 G + j FSOLV 100 ML H OSP J01DA37 18/10/96 lesi 
029400 049 "2,0" INFUSIONE 1 FLAC POLV 2 G + 1 FSOLV 100 ML H OSP 301DA37 18/10/96 CJ 
029400 052 "250" 1.V. 1 FLAC POLV 250 MG + 1 F SOLV 2 ML H OSP J01DA37 18/10/96 LU) 
029400 064 "500" I.V.1 FLAC POLV 500 MG + 1 F SÒLV 5 ML H OSP J01DA37 18/10/96 Dj 
CEDOL Codice AIC Dossier Specialità: 024503 
data prima registrazione specialità: 18/02/83 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: EUROFARMACO S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024503 029 IM 1FLAC. 1 G+1 FIALA 4 ML A RR J01DA07 18/02/83 a 
| CEFABIOZIM Codice AIC Dossier Specialità: 024131 
| data prima registrazione specialità: 05/02/81 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS ASSOCIATED S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024131 017 IM 1 FL 500 MG+1F (6 RR J01DA04 05/02/81 97; 
024131 029 IM 3 FL 500 MG+3F Cc RR J01DA04 05/02/81 DL] 
024131 031 IM IFLAC. 1000 MG+1 FIALA 4 ML A RR J01DA04 05/02/81 97 
024131 043 IM 3 FL 1000 MG+3F Cc RR J01DA04 05/02/81 nn 
[CEFACLOR GET Codice AIC Dossier Specialità: 029497 
data prima registrazione specialità: 30/03/99 Data Rinnovo Titolare AIC: GETS.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029497 017 12 CAPSULE GELATINA DURA USO ORALE 250 MG C RR J01DA08 30/03/99 
029497 029 8 CAPSULE GELATINA DURA USO ORALE 500 MG A RR J01DA08 30/03/99 L] 
029497 031 FLAC GRAN SOSP ESTEMP USO ORALE 125MG/SML € RR 101DA08 30/03/99 0] 
029497 043 FLAC GRAN SOSP ESTEMP USO ORALE 250MG/SML A RR J01DA08 30/03/99 na 
| CEFADEL Codice AIC Dossier Specialità: 028460 
data prima registrazione specialità: 09/09/96 Data Rinnovo Titolare AIC: FRANCIA FARMACEUTICI INDUSTRIA FARMACO 
i BIOLOGICA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028460 018 "500" IM 1 FLAC.0,5 G + 1 FIALA SOLV. A RNR J01DA40 09/09/96 
028460 020 "1000" IM 1 FLACI G + 1 FIALA SOLV. A RNR J01DA40 09/09/96 O 
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CEFADRIL Codice AIC Dossier Specialità: 025451 
! data primaregistrazione specialità: 20/08/94 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A.G.I.P.S. FARMACEUTICI SRL 
NSAIC Confezione i Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025451 055 8 COMPRESSE G 1 A RR J01DA09 20/08/84 v 
025451 081 1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP.100 ML A RR 101DA09 20/08/84 vj 
250 MG/SML 
gg n . » lità i 
CEFAM Codice AIC Dossier Specialità: 024294 
data prima registrazione specialità: 09/03/81 —DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MAGIS FARMACEUTICI S.P.A. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024294 011 IM 1 FLAC. 1 G+I FIALA 3 ML A RR J01DA07 09/03/81 
024294 035 IM 1 FL 0,5G +1 FSOLV Cc RR J01DA07 31/03/81 O 
024294 047 "2000"IM IV 1 FLACONE + 1 FIALA Cc RR J01DA07 28/04/82 A 
CEFAMAR Codice AIC Dossier Specialità: 024270 
data prima registrazione specialità: 22/04/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: F.LR.M.A. SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024270 011 IM 1 FLAC. 250 MG+1 FIALA 2 ML A RR J01DA06 22/04/81 O 
024270 023 IM 1 FL 500 MG + 1 FSOLV A RR JO1DA06 22/04/81 
024270 035 IM 1 FL 750 MG + 1 FSOLV A RR J01DA06 22/04/81 Cj 
024270 047 IM1FL1G+1FSOLV A RR J01DA06 22/04/81 Bai 
024270 050 IV 1FL1G+1FSOLV Cc RR J01DA06 22/04/81 O 
024270 062 IV1FL2G Cc RR 301DA06 22/04/81 Dj 
| CEFAMEN si Codice AIC Dossier Specialità: 025094 
| data prima registrazione specialità: 20/12/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025094 018 IM 1 FLAC LIOF 250 MG + SOLV Cc RR J01DA07 20/12/84 DÌ 
025094 020 IM 1 FLAC LIOF 500 MG + SOLV Cc RR J01DA07 20/12/84 0) 
025094 032 IM 1 FLAC LIOF 1 G + SOLV Cc RR 3101DA07 20/12/84 Ui 
025094 044 EV 1 FLAC 1G + FSOLV 10 ML (o) RR 301DA07 20/12/84 GU 
025094 057 EV 1 FLAC2G+ FSOLV 20 ML Cc RR J01DA07 20/12/84 U 
CEFAMEZIN Codice AIC Dossier Specialità: 022662 
data prima registrazione specialità: 21/09/79 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022662 011 IM 1 FLAC. 1 G+ 1 FIALA 4 ML A RR J01DA04 21/09/79 
022662 062 IM 1 FLAC.500 MG + SOLV. Cc RR J01DA04 21/09/79 I 
022662 098 IM 1 FLAC. 250 MG + 1 FIALA 2 ML A RR J01DA04 21/09/79 n 
022662 124 IV 1 FLAC.1 G + SOLV. 10 ML (i RR J01DA04 21/09/79 297 
CEFASEPTOLO Codice AIC Dossier Specialità: 024360 
data prima registrazione specialità: 05/06/81 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MIBA PRODOTTI CHIMICI FARMACEUTICI SPA 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024360 024 IM i FL 500 MG + FIALA SOLV. 3 ML Cc RR J01DA07 05/06/81 
024360 036 IM IFLAC. 1000 MG+FIALA 4 ML A RR J01DA07 05/06/81 O 
| CEFATRIX Codice AIC Dossier Specialità: 024729 
data prima registrazione specialità: 01/02/84 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LEVOFARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024729 016 8 CAPSULE 500 MG A RR JO1DA21 01/02/84 Dj 
024729 028 1 FLAC. SOSPENSIONE ESTEMP. OS 100 ML 5% A RR J01DA21 01/02/84 O 
| CEFAXIN si Codice AIC Dossier Specialità: 023113 
data prima registrazione specialità: 28/02/74 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023113 020 12 CAPSULE 500 MG Cc RR JO1DAO01 28/02/74 
023113 044 OS PV3G Cc RR JO1DA01 15/03/79 DU 
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CEFAZIL Codice AIC Dossier Specialità: 023916 | 
i data prima registrazione specialità: 28/12/82 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. | 
N° AIC Confezione xi Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023916 051 1 FLAC. 1G IM + 1 FIALA 4 ML A RR J01DA04 28/12/82 
! CEFAZOLINA DOROM Codice AIC Dossier Specialità: 023827 Ì 
1 dataprimaregistrazione specialità: 21/05/79 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: DOROM S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023827 088 IM 1F. 500 MG + 1F.3 ML A RR JO01DA04 23/03/95 
023827 090 1 FLAC.I GIM + 1 FIALA 4 ML A RR JO1DA04 23/03/95 vj 
‘ CEFAZONE © Codice AIC Dossier Specialità: 025845 
data prima registrazione specialità: 21/06/85 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMACEUTICI LOCATELLI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025845 013 IM 1 FLAC. 1 G+ 1 FIALA 3 ML ASS RR 301DA32 21/06/85 L_] 
025845 025 IM 1 FLACONE 500 MG + 1 F 2 ML Cc RR J01DA32 21/06/85 O 
025845 037 EV 1 FLACONE 2 G H OSP JOIDA32 21/06/85 LU] 
025845 049 EV 1 FLACONE 1 G + 1 FIOML H OSP J01DA32 21/06/85 O 
CEFIL Codice AIC Dossier Specialità: 028642 
data prima registrazione specialità: 29/10/94 =—Data Rinnovo Titolare AIC: NOVUSPHARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028642 015 8 COMPRESSE 250 MG Cc RR JO1DA26 29/10/94 {_] 
028642 027 8 COMPRESSE 500 MG Cc RR JO1DA26 29/10/94 LI 
028642 039 SCIROPPO 250 MG 80 ML G RR J01DA26 29/10/94 LU) 
‘ CEFIRAN v É Codice AIC Dossier Specialità: 024348 
data prima registrazione specialità: 12/09/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MONSANTO ITALIANA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024348 043 IM IV 1 FL. 500 MG + SOLV, 2 ML Cc RR 3J01DA07 18/03/96 IT] 
024348 056 IM IV 1 FL. 1000 MG + SOLV, 4 ML (6) RR J01DA07 18/03/96 x 
CEFIXORAL É Codice AIC Dossier Specialità: 027134 
data prima registrazione specialità: 17/04/90 = DataRinnovo 01/06/95 Zitolare AIC: A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027134 016 6 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG Cc RR JO1DA23 17/04/90 
027134 030 5 COMPRESSE RIVESTITE 400 MG A RR J01DA23 28/03/92 vi 
027134 042 1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP.100 ML A RR J01DA23 28/03/92 MI 
100 MG/5 ML 
CEFOBACTER Codice AIC Dossier Specialità: 033092 
data prima registrazione specialità: 22/10/98 Data Rinnovo Titolare AIC: A.G.I.P.S. FARMACEUTICI SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033092 014 POLV. STERILE P.I. 1 FLAC 1000 MGIM+F SOLV 2,5 A RR J01DA17 22/10/98 i 
ML 
! CEFORID Codice AIC Dossier Specialità: 025221 | 
data prima registrazione specialità: 21/04/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PFIZER ITALIANA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025221 019 IM 1 FL 250 MG + FSOLV 1 ML Cc RR J01DA32 21/04/84 
025221 021 IM 1 FL 500 MG + F SOLV 2 ML Cc RR J01DA32 21/04/84 DL} 
025221 033 IM 1 FLG1+1 FSOLV 3 ML Cc RR J01DA32 21/04/84 L]j 
025221 045 EV 1FLG1+1FSOLV 10 ML H RR J01DA32 21/04/84 Da 
025221 058 EV1FLG2 H RR J01DA32 21/04/84 DJ 
CEFOCICLIN Codice AIC Dossier Specialità: 025507 
data prima registrazione specialità: 20/12/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FRANCIA FARMACEUTICI INDUSTRIA FARMACO 
BIOLOGICA S.R.L. i 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025507 017 IM 1 FLACONE G 1 + 1 F SOLV 2 ML H OSP JQ1DA05 20/12/84 O 
025507 029 IM 1 FLACONE G 2 + 1 FSOLV 4 ML H OSP JO1DA0S 20/12/84 O 
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' CEFODIE 


| data prima registrazione specialità: 04/08/84 Data Rinnovo 


01/06/95 


Codice AIC Dossier Specialità: 025418 
Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. 


N° AICO ‘Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025418 070 IM 1 FLAC. 500 MG + 1 SIRINGA/SOLV. A RR J01DA17 13/02/93 
025418 082 IM 1 FLAC. 1 G + 1 SIRINGA/SOLV. A RR J01DA17 13/02/93 i 
025418 094 IV FLAC.500 MG + SIRINGA/SOLV. H RR 3J01DA17 13/02/93 O 
025418 106 IV FLAC.1 G + SIRINGA/SOLV, H RR J01DA17 13/02/93 nn! 

CEFODOX Codice AIC Dossier Specialità: 028463 
data prima registrazione specialità: 29/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: SCHARPER S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028463 014 12 COMPRESSE 100 MG A RR 501DA33 29/10/94 | 
028463 026 —PEDIATRICO"1IFLAC.GRAN.SOSP.ESTEMP.50 MLA RR J01DA33 0403196 =D] 

(40MG /S ML) 
028463 038 "PEDIATRICO" 1 FLAC.GRAN.SOSP.ESTEMP.100 MLA RR J01DA33 04/03/96 xv 
(40MG /5 ML) 
028463 040 6 COMPRESSE RIVESTITE USO ORALE 200 MG A RR J01DA33 31/05/99 O 
CEFOGER Codice AIC Dossier Specialità: 032785 
data prima registrazione specialità: 24/03/97 —DataRinnovo Titolare AIC: ISTITUTO FARMACO BIOLOGICO RIPARI GERO S.P.A. 
L 

N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

032785 014 1 FLAC 1000 MG + 1 F. SOLV, 2,5 ML IM A RR JO1DA17 24/03/97 97 
| CEFOGRAM ” I ° x “Codice AIC Dossier Specialità: 026063 
data prima registrazione specialità: 06/08/85 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: METAPHARMA S.RL. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026063 038 IM 1 FLAC. 1 G+ 1 FIALA3 ML A 55 RR J01DA32 06/08/85 MQ 

CEFONEG Codice AIC Dossier Specialità: 026083 
data prima registrazione specialità: 01/03/89 —Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TOSI FARMACEUTICI SA.S. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026083 028 IM 1 FLAC. 1000 MG + 1 FIALA 4 ML ASS RR J01DA32 01/03/89 À 

CEFOPER Codice AIC Dossier Specialità: 025270 
data prima registrazione specialità: 21/06/84 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 

N° AIC Confezione i © Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025270 012 IM 1 FL 250 MG + 1 FSOLV 1 ML Cc RR J01DA32 21/06/84 E, 
025270 024 IM 1 FL 500 MG + 1 FSOLV 2 ML Cc RR 101DA32 21/06/84 97] 
025270 036 IM 1 FL1G+ 1 FSOLV 3 ML Cc RR J01DA32 21/06/84 7] 
025270 048 EV 1 FL 1000 MG +1 F SOLV 10 ML H RR J01DA32 21/06/84 U 
025270 051 EV 1 FL 2000 MG H RR È J01DA32 21/06/84 O 

CEFOPLUS Codice AIC Dossier Specialità: 032161 
data prima registrazione specialità: 10/12/97 =—DataRinnovo Titolare AIC: AESCULAPIUS FARMACEUTICI SRL 

N° AIC Confezione “Fascia SSN Dispensazione sE ATC Registrazione in Farmacia 
032161 010 FLAC.NO POLV. INIETT. 1 G+ FL SOLV 2,5 ML IM A RR JO1DA17 10/12/97 

CEFOPRIM É Codice AIC Dossier Specialità: 024354 
data prima registrazione specialità; 05/02/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ESSETI FARMACEUTICI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024354 045 IM 1 FLAC. 1 G+1 FIALA 4 ML A RR JO01DA06 05/02/81 

| CEFOSINT Codice AIC Dossier Specialità: 
| dataprimaregistrazione specialità: 07/12/85 Data Rinnovo 01/06/95 Zitolare AIC: LAB.FARM.BIOL.CROSARA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026024 012 IM 1FLAC.1G+1 FIALA 3 ML A 55 RR J01DA32 07/12/85 MI 
026024 024 IM 1 FLAC 250 MG + 1 F1 ML Cc RR J01DA32 07/12/85 O 
026024 036 IM i FLAC 500 MG + 1 F 1,5 ML Cc RR J01DA32 07/12/85 Dj 
026024 048 IV 1 FLAC POLVERE 2G H OSP J01DA32 07/12/85 DO 
026024 051 IV 1 FLAC1G+1F10ML H OSP J01DA32 07/12/85 G 
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! CEFOSPORIN Codice AIC Dossier Specialità: 031899 
| data prima registrazione specialità: 11/11/86 —Data Rinnovo Titolare AIC: ESSETI FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031899 014 ——‘1000" IM 1 FLAC 1G + FIALA SOLV 2,5 ML A RR J01DA17 11/11/96 
031899 026 —1‘1000"EV 1 FLAC 1G+FIALA SOLV 2,5 ML H RR J01DA17 11/11/96 O 
031899 038 "500"IM FLAC0,5 G+FIALA SOLV 2 ML A RR J01DA17 11/11/96 O 
CEFOTRIZIN Cggice AIC Dossier Specialità: 025645 
data prima registrazione specialità: 20/06/85 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: F.I.R.M.A. SPA 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025645 033 1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP.100 ML A RR JO01DAZ1 27/09/86 O 
5% 
025645 045 8 COMPRESSE 500 MG A RR JO1DAZI 27/09/86 O 
CEFQUATTRO Codice AIC Dossier Specialità: 029088 
data prima registrazione specialità: 29/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029088 010 IM EV 1 FLAC0,5 G+ 1 FSOLV H OSP J01DA24 29/10/94 
029088 022 IM EV 1 FLAC 1 G + 1 FSOLV H OSP 301DA24 29/10/94 O 
CEFRABIOTIC Codice AIC Dossier Specialità: 024983 
data prima registrazione specialità: 04/06/83 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PROSPA ITALIA S.R.L. 
N° AIC Confezione " Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024983 076 8 COMPRESSE 1G A RR J01DA31 18/07/95 [J 
024983 088 12 COMPRESSE 1 G A RR JO1DA31 18/07/95 i 
024983 090 1 FLAC. SOSPENSIONE 100 ML 10% A RR JO1DA31 18/07/95 LI 
| CEFROM Codice AIC Dossier Specialità: 029390 
| data prima registrazione specialità: ‘18/10/96 =—DataRinnovo Titolare AIC: HOECHST MARION ROUSSEL S.P.A. 

: N° AIC Confezione : i Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029390 010 "250" I.V. 1 FLAC POLV 250 MG +1 F SOLV 2 ML H OSP 101DA37 18/10/96 iJ 
029390 022 "500" I.V. 1 FLAC POLV 500 MG + 1 F SOLV 5 ML H OSP 101DA37 18/10/96 [LÌ 
029390 034 "1,0" I.V. 1 FLAC POLV 1 G +1 F SOLV 10 ML H OSP J01DA37 18/10/96 
029390 046 "2,0" I.V. 1 FLAC POLV 2 G + 1 F SOLV 20 ML H OSP J01DA37 18/10/96 O 
029390 059 "1,0" INFUSIONE 1 FLAC POLV 1 G + 1 F SOLV 100 ML H OSP J01DA37 18/10/96 LU 
029390 061 "2,0" INFUSIONE 1 FLAC POLV 2 G + 1 F SOLV 100 ML H OSP 3J01DA37 18/10/96 LI 

CEFTIM ì Codice AIC Dossier Specialità: 025491 
data prima registrazione specialità: 17/10/84 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GLAXO ALLEN S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025491 010 "250" IM 1 FLAC. 250 MG + 1 FIALA 1 ML A_S5 RR JO1DA11 17/10/84 wi 
025491 022 "500" IM 1 FLAC. 500 MG + 1 FIALA 1,5 ML A_55 RR JO1DA11 17/10/84 g] 
025491 034 "1"IM 1 FLAC.1 G+ 1 FIALA 3 ML A 55 RR JO1DA11 17/10/84 mM 
' CEFUMAX Codice AIC Dossier Specialità: 024282 


data prima registrazione specialità: 20/10/81 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA'DI SERVIZIO PER 
È L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Régistrazione in Farmacia 
024282 067 IM 1 FLAC. 1 G+ 1 FIALA 4 ML A RR J01DA06 26/06/95 vj 
CEFUR Codice AIC Dossier Specialità: 024358 
data prima registrazione specialità; 29/07/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: EUROFARMACO S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024358 044 IM 1 FLAC. 1 G +1 FIALA 4 ML A RR J01DA06 29/07/81 
CEFUREX Codice AIC Dossier Specialità: 024301 
data prima registrazione specialità: 12/01/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SALUS RESEARCHES S.P.A. 
N° AIC Confezione ” Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024301 020 IM IV FL 500 MG + F SOLV 2 ML Cc RR 301DA06 12/01/81 O 
024301 032 IM IV 1 FLAC. 1000 MG + 1 FIALA 4 ML A RR J01DA06 12/01/81 i 
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CEFURIN l E Ù 2 Codice AIC Dossier Specialità: 024330 
data prima registrazione specialità: 27/03/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MAGIS FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC — Confezione usa ” ° Fascia SSN Dispensazione ° ATC ‘Registrazione in Farmacia 
024330 045 IM 1 FLAC. 1 G + 1 FIALA 4 ML A RR J01DA06 27/03/81 
| CELA Codice AIC Dossier Specialità: 031823 
data prima registrazione specialità: 11/12/98 = DataRinnovo Titolare AIC: SANOFI ITALIA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031823 014 36 CAPSULE RIGIDE A RILASCIO PROLUNGATO USO A RR C08DB01 11/12/98 
ORALE 
* CELESTODERM V Codice AIC Dossier Specialità: 021032 
data prima registrazione specialità: 16/04/68 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHERING PLOUGH SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021032 026 MITE 20 G 0,05% Cc RR DO7AC01 16/04/68 MI 
021032 077 CREMA G 30 0,1% Cc RR DO7AC01 30/03/85 | 
021032 089 UNGUENTO G 30 0,1% Cc RR D0O7AC01 30/03/85 O 
021032 091 FLAC LOZIONE 30 ML 0,1% Cc RR D07AC01 30/03/85 LU 
CELESTONE Codice AIC Dossier Specialità: 019644 
data prima registrazione specialità: 01/07/64 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHERING PLOUGH SPA 
N° AIC Confezione ° si Fascia SSN = Dispensazone ——ATC Registrazione in Farmacia 
019644 018 10 COMPRESSE 0,5 MG A RR H02AB01 01/07/64 i 
019644 020 GOCCE 10 ML 0,5 MG/ML A RR H02AB0I 29/11/65 Mi 
019644 032 IM IV S FIALE 1 ML 4 MG A RR H02ABO1 29/11/65 sv 
019644 044 "CRONODOSE" IM 1 FIALA Cc RR H02AB01 03/05/68 
019644 057 "CRONODOSE" IM 3 FIALE 6 MG A RR H02ABOI 03/05/68 7 
019644 069 "AR" 10 CONFETTI 1 MG A RR HO2ABO1 03/05/68 vi 
! CELLCEPT ” i Codice AIC Dossier Specialità: 029796 
| dataprima registrazione specialità: 14/02/96 Data Rinnovo Titolare AIC: ROCHE REGISTRATION LIMITED 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029796 012 /E 100 CAPSULE 250 MG H RNR LO4AA06 14/02/96 
029796 024 /E 50 COMPRESSE 500 MG H RNR LO4AA06 14/02/96 LUI 
CELLULIN RETINALE Codice AIC Dossier Specialità: 003492 
data prima registrazione specialità: 05/05/83 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE IN.T.E.S. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
003492 016 IM S FIALE 1 ML Cc RR SO1XA 05/05/83 
' CEMADO Codice AIC Dossier Specialità: 024328 
| data prima registrazione specialità: 22/04/81 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FRANCIA FARMACEUTICI INDUSTRIA FARMACO 
: BIOLOGICA S.R.L. © 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024328 027 IM 1 FLAC.1G +1 FIALA 3ML A RR 3J01DA07 22/04/81 
| CEMIRIT Codice AIC Dossier Specialità: 022360 
data prima registrazione specialità: 30/07/71 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BAYER S.P.A. 
l 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022360 010 AD 30 COMPRESSE 800 MG Cc RR N02BAO0I 30/07/71 
022360 034 BB 30 COMPRESSE 200 MG (o) RR N02BA01 25/02/74 197 
022360 059 AD 10 SUPPOSTE 1,2 G Cc RR NO2BA01 07/02/79 i 
022360 061 BB 10 SUPPOSTE 300 MG Cc RR N02BAO01 07/02/79 7] 
| CENTELLASE Codice AIC Dossier Specialità: 016222 
* dataprimaregistrazione specialità: 25/11/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: HOECHST PHARMA S.P.A. 
È ‘ 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
016222 010 POMATA DERMICA 30 G 1% Cc OTC DOZAX 20/12/84 
016222 022 POLVERE DERMICA 20 G 2% (6) OTC DO0OZAX 20/12/84 O 
016222 073 30 COMPRESSE 30 MG Cc SP COSCX 25/11/82 i 
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{ CENTRUM Codice AIC Dossier Specialità: 021539 | 
data prima registrazione specialità: 07/1170 DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: POLIFARMA SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021539 046 20 COMPRESSE c RR NO6BX 14/06/93 
021539 059 10 FLACONCINI ORALI 10 ML Cc RR NO6BX 14/06/93 ez] 
021539 061 IM IV 5 F. LIOF. + 5 F. SOLV. 5 ML Cc RR NO6BX 14/06/93 97] 

"CEOXIL E Codice AIC Dossier Specialità: 025584 
data prima registrazione specialità: 20/12/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MAGIS FARMACEUTICI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025584 018 8 CAPSULE 500 MG Cc RR J01DA09 20/12/84 
025584 044 SOSPENSIONE ESTEMP. FLAC. 100 ML Cc RR J01DA09 20/12/84 O 

CEPAN Codice AIC Dossier Specialità: 026290 
data prima registrazione specialità: 22/07/86 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ZENECA ITALIA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026290 015 IM 1 FL 500 MG + 1 F SOLV 2 ML H OSP 3J01DA14 22/07/86 O 
026290 027 IM 1FL1G+1FSOLV2ML H OSP J01DA14 22/07/86 DU 
026290 039 IM 1FL2G+1FSOLV 4 ML H OSP J01DA14 22/07/86 O 
026290 041 IV 1 FL 500 MG + 1 F SOLV 10 ML H OSP 3J01DA14 22/07/86 LU} 
026290 054 IV 1 FL1G+1FSOLV 10 ML H OSP J01DA14 22/07/86 O 
026290 066 IV1FL2G+1FSOLV 20 ML H OSP J01DA14 22/07/86 n 
026290 078 INFUSIONE VENOSA 2G H OSP J01DA14 22/07/86 CO] 

CEPHOS Codice AIC Dossier Specialità: 024481 | 
data prima registrazione specialità: 25/06/81 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024481 018 8 CAPSULE 500 MG Cc RR 301DA09 25/06/81 O 
024481 020 BB GRAN. SCIROPPO 90 ML/250 MG Cc RR 301DA09 25/06/81 wi 
024481 044 8 COMPRESSE 1G A RR 3J01DA09 27/09/84 M 
024481 057 12 CAPSULE 500 MG Cc RR 3J01DA09 31/12/84 CD] 

CEPIM Codice AIC Dossier Specialità: 028896 
data prima registrazione specialità: 29/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: UPSAMEDICA S.P.A. 
ti 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028896 013 IM EV 1 FLAC. 0,5 G + 1 FIALA SOLV. A 55 RR 301DA24 29/10/94 
028896 025 IM EV 1 FLAC.1G+1 FIALA SOLV. ASS RR 3J01DA24 29/10/94 i 

CEPIMEX Codice AIC Dossier Specialità: 028900 
data prima registrazione specialità: 29/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: MEAD JOHNSON S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028900 013 IM EV i FLAC. 0,5 G + 1 FIALA 1,5 ML ASS OSP 101DA24 29/10/94 Iv 
028900 025 IM EV 1 FLAC. 1 G+ 1 FIALA 3 ML A 55 OSP 3J01DA24 29/10/94 vi] 

CEPOREX Codice AIC Dossier Specialità: 022086 
data prima registrazione specialità: 01/03/71 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GLAXO WELLCOME S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022086 045 8 CAPSULE 500 MG A RR JO01DA01 01/03/71 
022086 110 "1" 8 COMPRESSE 1G A RR 3J01DA01 10/1181 97; 

| CEPRAL COLLUTORIO Codice AIC Dossier Specialità: 013769 
data prima registrazione specialità: 07/03/60 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: KEMIFAR SRL 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
013769 029 FLACONE 100 G Cc OTC AO1AB 13/05/85 

CERAZETTE Codice AIC Dossier Specialità: 034118 
data prima registrazione specialità: 03/11/98 —Data Rinnovo Titolare AIC: N.V. ORGANON 

“O N’AIC Confezione SI Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
034118 012 /M_28 COMPRESSE RIVESTITE IN BLISTER c RR G03AC09 03/11/98 
034118 024 /M 3 X 28 COMPRESSE RIVESTITE IN BLISTER (o) RR 603AC09 03/11/98 G 
034118 036 /M_ 6 X 28 COMPRESSE RIVESTITE IN BLISTER Cc RR G03AC09 03/11/98 O 
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i CEREBROPAN Codice AIC Dossier Specialità: 023814 
data prima registrazione specialità: 26/03/79 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO MILANESE SRL. 
n J 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023814 039 12 FIALE 5 ML (0) RR NO6BX03 26/03/79 Mi 
023814 041 IV 4 FLAC 3 G 15 ML (8 RR N06BX03 02/10/85 LUj 
023814 054 GOCCE ORALI 30 ML 10 G Cc RR N0O6BX03 02/10/85 O 
023814 066 40 COMPRESSE 800 MG Cc RR NO6BX03 02/10/85 Ò 
023814 078 INIETT. 12 FIALOIDI 3 G 15 ML Cc RR N06BX03 30/07/87 MÌ 
| CEREDOR Ò Codice AIC Dossier Specialità: 025745 
| | dataprima registrazione specialità: 13/05/85 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WYETH LEDERLE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025745 062 IM S FL 500 MG + 5 FSOLV. 5 ML Cc RR NO6BX12 09/03/87 O 
025745 074 20 BUSTINE GRANULATO 500 MG Cc RR NO6BX12 09/03/87 A 
025745 086 IM 10 FL 500 MG + 10 FSOLV. 5 ML Cc RR NO6BX12 09/03/87 FA 
025745 098 30 COMPRESSE 500 MG Cc RR NO6BX12 09/03/87 Q 
025745 112 GOCCE SOLUZ. ESTEMP. 12,316 G Cc RR NO6BX12 11/05/91 | 
| CERETEC Codice AIC Dossier Specialità: 029372 
data prima registrazione specialità: 21/09/95 Data Rinnovo Titolare AIC: NYCOMED AMERSHAM SORIN S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029372 012 FLACONE LIOFILIZZATO 0,5 MG H OSP VO9AAODI 21/09/95 
029372 024 2 FLACONI LIOFILIZZATI 0,5 MG H OSP VO9AADI 21/09/95 Li 
029372 036 5 FLACONI LIOFILIZZATI 0,5 MG H OSP VO9AAO0I 21/09/95 Dj 
CEREZYME Codice AIC Dossier Specialità: 034088 | 
1 data prima registrazione specialità: 17/11/97 Data Rinnovo Titolare AIC: GENZYME B.V. 
: } 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
034088 017 /E 2000 POLVERE PER INFUSIONE 1 FIALA USO EV H RR A16AB02 17/11/97 DI 
034088 029 /E 200 U POLVERE PER INFUSIONE 25 FIALE USO EV Cc RR ZZZZZ2 17/11/97 O 
CERNEVIT Codice AIC Dossier Specialità: 027959 
data prima registrazione specialità: 28/05/92 =Data Rinnovo 28/05/97 Titolare AIC: CLINTEC PARENTERAL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027959 016 IM 1 FLACONE LIOFILIZZATO Cc RR ALBA 28/05/92 
CEROTTO BERTELLI Codice AIC Dossier Specialità: 004844 
data prima registrazione specialità: 07/06/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: KELEMATA SPA 
N° AIC “ Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
004844 015 CEROTTO CM 16 X 12,5 Cc OTC M02AB 07/06/84 ; 
004844 027 CEROTTO CM 16 X 24 (6 OTC M02AB 07/06/84 Mi 
| CEROX i “© Codice AIC Dossier Specialità: 032272 | 
| dataprimaregistrazione specialità: 24/10/97 —Data Rinnovo Titolare AIC: SPA ITALIANA LABORATORI BOUTY 
i 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032272 015 SOLUZIONE FLACONE 250 ML Cc OTC DO8AX 24/10/97 
032272 027 SOLUZIONE FLACONE 1000 ML Cc OTC DO8AX 24/10/97 U 
032272 039 SOLUZIONE BOMBOLA 150 ML CON POMPA SPRAY C OTC D08AX 24/10/97 A 
032272 041 SOLUZIONE FLACONE 500 ML Cc OTC DOSAX 24/10/97 U 
CERTOBIL Codice AIC Dossier Specialità: 013276 
data prima registrazione specialità: 25/10/84 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: METAPHARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
013276 011 FLACONE SCIROPPO G 200 Cc OTC A06ABS7 25/10/84 U 
CERULISINA Codice AIC Dossier Specialità: 020157 
data prima registrazione specialità: 20/10/62 =—Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SPA ITALIANA LABORATORI BOUTY 
L 
N° AI Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020157 018 GOCCE OTOLOGICHE 20 ML Cc OTC S0O2DC 20/10/62 i 
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CERVASTA — Codice AIC Dossier Specialità: 033903 | 
data prima registrazione specialità: 19/02/98 Data Rinnovo Titolare AIC: FOURNIER PIERREL FARMA S.P.A. | 

N° AIC Confezione ‘Fascia SSN —Dispensazione ATC — Registrazione inFarmacia 
033903 016 0,1 14 COMPRESSE FILMRIVESTITE 100 MCG G RR CIOAA06 19/02/98 i 
033903 028 0,1 28 COMPRESSE FILMRIVESTITE 100 MCG (G RR CIOAA06 19/02/98 E] 
033903 030 0,1 98 COMPRESSE FÎLMRIVESTITE 100 MCG c RR CIOAA06 19/02/98 LÌ 
033903 042 0,2 14 COMPRESSE FILMRIVESTITE 200 MCG Cc RR CIOAA06 19/02/98 CU 
033903 055 0,2 28 COMPRESSE FILMRI VESTITE 200 MCG A 13 RR CIOAA06 19/02/98 N] 
033903 067 0,2 98 COMPRESSE FILMRIVESTITE 200 MCG c RR CIOAA06 19/02/98 O 
033903 079 0,3 14 COMPRESSE FILMRIVESTITE 300 MCG Cc RR CIOAA06 19/02/98 UL] 
033903 081 0,3 28 COMPRESSE FILMRIVESTITE 300 MCG Cc RR CIOAA06 19/02/98 O 
033903 093 0,3 98 COMPRESSE FILMRIVESTITE 300 MCG c RR CI0AA06 19/02/98 U 

CERVIDIL Codice AIC Dossier.Specialità: 026028 
data prima registrazione specialità: 30/07/87 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SERONO PHARMA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

026028 011 1 CANDELETTA VAGINALE 1 MG H OSP G02AD03 30/07/87 
‘ CERVIPROST n Di Codice AIC Dossier Specialità: 027734 
data prima registrazione specialità: 30/09/91 DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: N.V. ORGANON 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027734 019 POLVERE E SOLUZIONE PER GEL H OSP 602AD02 30/09/91 

| CESPORAN Codice AIC Dossier Specialità: 024106 
data prima registrazione specialità: 16/01/80 = DataRinnovo 91/06/95 Titolare AIC: FARMACEUTICI CABER S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

024106 080 12 COMPRESSE 1G A RR J01DA31 08/06/98 O 
CETAM Codice AIC Dossier Specialità: 023767 
data prima registrazione specialità: 15/01/79 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PRODOTTI FORMENTI S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023767 041 IM IV 6 FIALES ML1G (o) RR NO6BX03 31/12/84 
023767 078 40 COMPRESSE 1200 MG Cc RR N06BX03 28/05/92 O) 
023767 080 GOCCE 30 ML 33,33% Cc RR NO6BX03 28/05/92 U 
023767 092 IM IV OS 12 FIALOIDI G 3/15 ML (e) RR NO6BX03 28/05/92 O 
023767 104 SCIROPPO 160 ML 20% C RR NO6BX03 28/05/92 L) 
023767 116 FLACONE PERFUSIONE 12 6/60 ML (o) OSP NO6BX03 28/05/92 i; 

‘ CETILSAN i A Ì x Codice AIC Dossier Specialità: 032300 
| data prima registrazione specialità: 10/05/96 Data Rinnovo Titolare AIC: LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032300 016 SOLUZIONE FLAC 200 ML Cc OTC D08AJ03 10/05/96 I 
032300 028 SOLUZ FLAC 150 ML NEBULIZZ. Cc OTC D08AJ03 10/05/96 97] 
032300 030 SOLUZ FLAC 500 ML Cc OTC D08AJ03 10/05/96 NZ] 
032300 042 SOLUZ FLAC 1000 ML Cc OTC D08AJ03 10/05/96 U 
032300 055 SOLUZ FLAC 20 LT (o) OTC D08AJ03 10/05/96 UO 
032300 067 SCATOLA 20 PASTIGLIE SENZA ZUCCHERO Cc OTC R02AA06 10/05/96 MI 
032300 079 SCATOLA 20 PASTIGLIE Cc OTC ROZAA06 10/05/96 Wi 
032300 081 COLLUTTORIO FLACONE 200 G Cc OTC RO2AA06 10/05/96 Mi 

CETRAZIL Codice AIC Dossier Specialità: 025506 
| data prima registrazione specialità; 20/12/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: VIRGINIA FARMACEUTICI S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025506 039 8 CAPSULE 500 MG A RR J01DA21 28/12/95 7 
025506 041 1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP. 5% 100 A RR J01DA21 28/12/95 NZ] 

ML 
CETREXIDIN Codice AIC Dossier Specialità: 033926 | 
data prima registrazione specialità: 23/03/98 Data Rinnovo Titolare AIC: VEBAS S.R.L. | 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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033926 015 SOLUZ DENTALE PER MUCOSA ORALE 12 FLAC 50. C MSP R02AA15 23/03/98 O) 
ML 
| CETRINOX Codice AIC Dossier Specialità: 025760 | 
| data primaregistrazione specialità: 23/04/85 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MAGIS FARMACEUTICI S.P.A. | 
i 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025760 075 1 FLAC. POLVERE SOSPENSIONE ESTEMP. 100 ML A RR J01DA21 26/09/88 
250 MG/5 ML 
025760 087 8 CAPSULE 500 MG A RR JO1DA21 26/09/88 i 
CEVIRIN Codice AIC Dossier Specialità: 028920 | 
data prima registrazione specialità: 29/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: ESSETI FARMACEUTICI S.P.A. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028920 015 1V 3 FIALE 250 MG A RR JOSABO1 29/10/94 t9,| 
028920 027 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 8% 100 ML A RR JOSABO1 29/10/94 i 
028920 039 25 COMPRESSE 400 MG A RR JOSABO1 29/10/94 Mi 
028920 041 CREMA DERMATOLOGICA 5% 3G Cc RR DO6BB03 29/10/94 197 
| CEVIT Codice AIC Dossier Specialità: 003959 
data prima registrazione specialità: 02/10/50 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
003959 044 GRAN. ARANC. 10 BUST. 1G Cc OTC A11GAO1 29/12/69 
003959 069 20 COMPRESSE MASTICABILI 500 MG Cc OTC AI1GAO01 01/03/71 O 
CHAMPIONYL Codice AIC Dossier Specialità: 022575 
data prima registrazione specialità: 09/0277 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SYNTHELABO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022575 017 30 CAPSULE Cc RR NOSAL0O1 09/02/77 Mi 
022575 029 5 FIALE 2 ML IM 100 MG B RR NOSALO1 09/02/77 | 
022575 056 "FORTE" 15 COMPRESSE 200 MG B RR NOSALO1 09/02/77 i 
‘ CHEFIR ° Codice AIC Dossier Specialità: 031832 
|| data prima registrazione specialità: 14/10/95 Data Rinnovo Titolare AIC: D.R. DRUG RESEARCH S.R.L. 
N° AIC “Confezione i ‘ Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031832 013 "500" 1 FLAC. 500 MG + 1 FIALA 2 ML A RR J01DA17 14/10/95 
031832 025 "1000" 1 FLAC. 1 G + 1 FIALA 2,5 ML A RR J01DA17 14/10/95 wÌ 
031832 037 "1000" 1 FLACONE 1 G EV + 1 FSOLV 1,5 ML H OSP JO1DA17 14/10/95. DU 
CHEMACIN Codice AIC Dossier Specialità: 025513 
data prima registrazione specialità: 20/12/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025513 033 IM IV 1 FIALA 500 MG 2 ML A 5SBIC RR J01GB06 20/12/84 
025513 045 IM IV 1 FIALA 1G4ML A 55BIS RR J01GB06 20/12/84 vi 
i CHEMICETINA Codice AIC Dossier Specialità: 002866 | 
data prima registrazione specialità: 30/01/50 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FOURNIER PIERREL FARMA S.P.A. 
i 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
002866 162 POMATA OFTALMICA 1% Cc RR SOlMAA01 10/07/95 O 
002866 174 3 OVULI VAGINALI 500 MG c RR G01AA05 10/07/95 vi 
002866 186 3 OVULI VAGINALI 250 MG Cc RR GO1AA0S 10/07/95 97 
002866 198 SOLUZIONE OTOLOGICA 1% G RR S02AA01 10/07/95 O] 
002866 200 POMATA DERMATOLOGICA 15 G 2% Cc RR DO6AX02 10/07/95 O 
002866 224 12 CAPSULE 250 MG A RR JO1BA0IL 10/07/95 Wi 
002866 236 POLVERE CHIRURGICA 1G H OSP DO6AX02 10/07/95 MI 
002866 248 IMIV 1 FLAC,16G A RR JO1BA01 10/07/95 MI 
002866 251 COLLIRIO 5 ML 1% Cc RR SO1AA01 10/07/95 O 
| CHEMIOFURAN Codice AIC Dossier Specialità: 012031 | 
| data prima registrazione specialità: 14/07/54 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMACEUTICI FORMENTI S.P.A. | 
Li 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
012031 011 20 CAPSULE 50 MG (o) RR G04AC01 31/07/69 
012031 023 20 COMPRESSE 50 MG Cc RR G04AC01 14/07/64 DU 
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| CHEMIONAZOLO Codice AIC Dossier Specialità: 024868 

data prima registrazione specialità: 15/0983 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NCSN FARMACEUTICI S.RL. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

024868 010 "TOPIC" POLVERE DERMATOLOGICA G 50 c SP DO1AC03 15/09/83 F] 
024868 046 "TOPIC" POLVERE DERMATOLOGICA G 30 Cc SP D01AC03 09/08/84 IZ 
024868 059 "TOPIC" CREMA DERMATOLOGICA 30 G Cc SP DO1AC03 09/08/84 vi 
024868 061 "TOPIC" LOZIONE DERMATOLOGICA 30 G c SP D01AC03 09/08/84 7 
024868 085 CREMA VAGINALE 78 G Cc RR G01AFOS 09/08/84 Mi 
024868 111 3 OVULI VAG. 150 MG Cc RR G01AFOS 09/08/84 CL} 
024868 123 6 OVULI VAG. 150 MG Cc RR G01AFOS 09/08/84 Mi 

! CHEMIOVIS Codice AIC Dossier Specialità: 013281 


data prima registrazione specialità: 27/1157 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA'IGIENICO 
È TERAPEUTICHE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
013281011 6 OVULI VAGINALI Cc RR GOIAE 12/02/85 CJ 
CHEMITRIM Codice AIC Dossier Specialità: 022269 
data prima registrazione specialità: 06/07/71 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO 
FARMACEUTICA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022269 017 20 CAPSULE A A RR JO1EEO1 06/07/71 Wi 
022269 029 BB 20 COMPRESSE Cc RR JOlEEO1 06/07/71 D] 
022269 031 "FORTE" 20 COMPRESSE A RR JO1EEO1 18/06/81 Mi 
022269 043 OS SOSPENSIONE 60 ML Cc RR JO1EE01 06/07/71 DU] 
022269 056 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 100 ML BB A RR JO1EEO1 06/07/71 Vi 
022269 068 INIETT. 1 FIALA 3 ML Cc RR JOlEEOI1 18/06/81 UH 

CHEMYPARIN Codice AIC Dossier Specialità: 014277 
data prima registrazione specialità: 0410/58 =DataRinnovo 01/06/95 Tisolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA'IGIENICO 
TERAPEUTICHE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
014277 026 FLACONE COLLIRIO 5 ML 5% Cc RR SO1XA14 29/03/88 RA] 
CHEMYTERRAL Codice AIC Dossier Specialità: 010115 
data prima registrazione specialità: 11/06/55 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO 
TERAPEUTICHE S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

010115 020 GOCCE 5 ML OFTALM. E OTOLOG. Cc RR S03AA30 11/06/55 
CHENOCOL i da oi Codice AIC Dossier Specialità: 023631 
data prima registrazione specialità: 17/07/78 DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CORNELLI CONSULTING S.A.S. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

023631 017 20 CAPSULE 250 MG Cc RR AOSAA01 17/07/78 
CHENOSSIL Codice AIC Dossier Specialità: 023203 
| dataprimaregistrezionespecialità 18/05/81 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SANOFI WINTHROP S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023203 058 20 CAPSULE 250 MG Cc RR AOSAA01 18/05/81 U 
023203 060 30 CAPSULE 250 MG Cc RR AOSAA0I 18/05/81 EJ 
023203 072 40 CAPSULE 250 MG Cc RR AOSAA01 18/05/81 O 

CHIMODIL Codice AIC Dossier Specialità: 018357 
data prima registrazione specialità: 01/12/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC YAMANOUCHI PHARMA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
018357 044 20 BUSTINE 5G Cc SP A02ADOI 29/07/92 
018357 057 40 COMPRESSE 1 G Cc SP A02ADO1 29/07/92 I 

CHIMONO i Codice AIC Dossier Specialità: 027957 
i data prima registrazione specialità: 28/12/91 Data Rinnovo 28/12/96 Titolare AIC: IST. LUSO FARMACO D'ITALIA SPA 
N°AIG ——Confezione a dia ita Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
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027957 024 5 COMPRESSE 400 MG A RR JO1MA07 12/11/92 WI 
| CHINOIDINA Codice AIC Dossier Specialità: 009522 | 
i data prima registrazione specialità: 15/05/81 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABOR.FARMACEUTICO DR.GIOVANARDI 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
009522 020 FLACONE SCIROPPO G 160 Cc OTC AOSC 20/03/90 
| CHINSON Codice AIC Dossier Specialità: 027733 
| data prima registrazione specialità: 19/06/92 =—DataRinnovo 19/06/97 Titolare AIC: HOECHST PHARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027733 017 P 30 BUSTINE GRANULARE 25 MG Cc RR RO3DA 19/06/92 U 
027733 029 AD 30 BUSTINE GRANULARE 100 MG Cc RR RO03DA 19/06/92 O 
027733 031 30 CAPSULE 100 MG Cc RR RO3DA 19/06/92 UO 
027733 043 FLACONE SCIROPPO 200 ML 1% Cc RR R03DA 19/06/92 O 
CHINTEINA Codice AIC Dossier Specialità: 008579 
data prima registrazione specialità: 19/05/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LA.FA.RE. S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
008579 017 40 COMPRESSE 200 MG A RR C01BA0I 19/05/82 
CHITIODIN Codice AIC Dossier Specialità: 032654 
data prima registrazione specialità: 15/04/96 Data Rinnovo Titolare AIC: INTERNATIONAL MEDICAL SERVICE S.R.L. 
N° AIC Confezione © Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032654 016 POLVERE 10 BUSTINE 3 G Cc OTC D08AG03 15/04/96 CI 
032654 028 POLVERE 6 BUSTINE 5 G Cc OTC DO8AGO03 15/04/96 O 
032654 030 POLVERE FLAC.NO 20 G Cc OTC DO08AGO03 15/04/96 a 
032654 042 POLVERE FLAC.NO 50 G c OTC D08AG03 15/04/96 U 
032654 055 POLVERE ASPERSORIO FLAC.NO 20 G Cc OTC D08AG03 15/04/96 O 
032654 067 POLVERE ASPERSORIO FLAC.NO 50 G Cc OTC D08AG03 15/04/96 O 
032654 079 POLVERE ASPERSORIO FLAC.NO 100 G (o) OTC D08AG03 15/04/96 O 
032654 081 POLVERE ASPERSORIO FLAC.NO 250 G Cc OTC DO8AG03 15/04/96 DC) 
Î CHLOROMYCETIN Codice AIC Dossier Specialità: 002201 
data prima registrazione specialità: 18/07/49 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PARKE DAVIS SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
002201 010 AD 10 CAPSULE 250 MG (o) RR J01BA01 08/08/56 
002201 022 "PALMITATO" 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 60 ML A RR JO1BA01 08/05/52 Ii 
' CHOLESOLVIN E né Codice AIC Dossier Specialità: 023377 
3 data prima registrazione specialità: 18/08/76 =DataRinnovo 01/06/95. Titolare AIC: WYETH LEDERLE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023377 029 50 CAPSULE 250 MG A 14 RR C10AB06 18/08/76 
CHOLESPOR Codice AIC Dossier Specialità: 026429 
data prima registrazione specialità: 27/04/91 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: DOTT. FORMENTI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026429 035 24 COMPRESSE MASTIC. 1,5 G Cc RR CIOACOI 27/04/91 
026429 047 12 BUSTINE 3 G Cc RR CIOACO1 06/02/92 U 
026429 050 12 FLACONCINI ORALI 3 G Cc RR CIOACOI 06/02/92 ÙU 
| CIAGRO Codice AIC Dossier Specialità: 018746 
pe 
| data prima registrazione specialità: 24/10/68 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: DIBRA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
018746 038 10 BUSTINE GRANULATO EFFERV Cc OTC A11GAO01 30/03/85 
018746 040 "ARANCIO" 20 COMPRESSE MASTICABILI Cc OTC A11GA01 17/05/99 O 
018746 053 "LIMONE" 20 COMPRESSE MASTICABILI Cc OTC A11GA01 17/05/99 O 
| CIBACALCIN Codice AIC Dossier Specialità: 024562 
data prima registrazione specialità: 04/02/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione i Di Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024562 011 S FIALE 0,25 MG+ S FIALE 1 ML A 41 RR HOSBA03 04/02/82 Mi 
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i CIBACEN Codice AIC Dossier Specialità: 027516 I 
data prima registrazione specialità: 12/09/91 01/06/95 Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. | 
I 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027516 020 14 COMPRESSE DIVISIBILI 10 MG A RR CO9IAA07 12/09/91 
027516 032 28 COMPRESSE BISECABILI 5 MG A RR C09AA07 09/09/96 Mi 
CIBADREX » Codice AIC Dossier Specialità: 028037 
data prima registrazione specialità: 29/10/94 Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028037 012 14 COMPRESSE BISECABILI 5 + 6,25 MG Cc RR C09BA07 29/10/94 CD] 
028037 024 14 COMPRESSE BISECABILI 10 + 12,5 MG A RR C09BA07 29/10/94 K 
028037 036 14 COMPRESSE BISECABILI 20 + 25 MG Cc RR C09BA07 29/10/94 fD) 
- CIBALGINA DUE Codice AIC Dossier Specialità: 029500 
| data prima registrazione specialità: 23/11/96 Data Rinnovo Titolare AIC: NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029500 016 12 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG Cc OTC M01AE01 23/11/96 O 
029500 030 "FAST" 12 COMPRESSE 200 MG Cc OTC MOI1AE01 08/03/97 MI 

CICATRENE Codice AIC Dossier Specialità: 014160 
data prima registrazione specialità: 13/08/58 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WARNER LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE 
S.COM.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia. 
014160 079 CREMA 15 G Cc OTC DOG6AX 04/04/95 
014160 081 POLVERE 15G (o) OTC DO6AX 04/04/95 Wi 
CICATRENE SPRAY Codice AIC Dossier Specialità: 029259 
data prima registrazione specialità: 16/11/98 Data Rinnovo Titolare AIC: WARNER LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE 
> $S.COM.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029259 013 SPRAY CUTANEO BOMBOLETTA 90 ML Cc OTC DOG6AX 16/11/98 Hg. 
| CICLADOL i : : ” l “Codice AIC Dossier Specialità: 026447 
data prima registrazione specialità: 27/07/87 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MASTER PHARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026447 033 20 BUSTINE BIPARTITE 20 MG A 66 RR MOIACO1 27/07/87 
026447 045 10 SUPPOSTE 20 MG Cc RR MOIAC0I 27/07/87 EV, 
026447 058 30 COMPRESSE DIVISIBILI 20 MG A 66 RR MOI1AC01 15/12/97 97] 
CICLAFAST Codice AIC Dossier Specialità: 025951 
data prima registrazione specialità: 06/08/85 01/06/95 Titolare AIC: MASTER PHARMA S.R.L. 

NSAIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025951 031 30 CAPSULE 30 MG Cc RR MOIAC0I 27/02/92 0] 
025951 043 CREMA 50 G 2% Cc SP M02AA07 27/02/92 vi 
025951 056 CREMA 40 G 2% Cc SP M02AA07 08/01/97 E] 
025951 068 CREMA 30 G 2% Cc SP M02AA07 08/01/97 0] 

CICLOLUX Codice AIC Dossier Specialità: 019163 


data prima registrazione specialità: 24/03/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ALLERGAN S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN 
019163 017 FLACONE COLLIRIO 3 ML 1% Cc RR 


CICLOPIROX OLAMINA DOROM 
data prima registrazione specialità: 24/06/97 


Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
SO1FA04 24/03/82 


Codice AIC Dossier Specialità: 031959 


Data Rinnovo Titolare AIC: DOROM S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031959 012 SOLUZIONE VAGINALE 0,2% 5 FLACONI MONOUSO C RR G01AX12 24/06/97 
150 ML 
031959 024 SCHIUMA VAGINALE 2% FLACONE 80 ML Cc RR GO1AX12 24/06/97 O 
031959 036 6 OVULI 100 MG Cc RR GO1AX12 24/06/97 O 
031959 048 CREMA VAGINALE 1 % 78G Cc RR G01AX12 24/06/97 LI 
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CICLOSPASMOL Codice AIC Dossier Specialità: 010770 
data prima registrazione specialità: 11/10/77 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: YAMANOUCHI PHARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
010770 016 20 CONFETTI 400 MG Cc RR C04AX01 11/10/77 197 
' CIDIFOS Codice AIC Dossier Specialità: 023656 | 
î 
data prima registrazione specialità: 10/10/78 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NEOPHARMED SPA | 
pi CERTE cre sa = > die di 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023656 059 IM IV S FIALE 2 ML 250 MG Cc RR N06BX06 10/10/78 h 
023656 097 IM IV S FIALE 4 ML 500 MG Cc RR N06BX06 19/05/87 Mi 
023656 111 IM IV 3 FIALE 4 ML 1000 MG Cc RR NO6BX06 19/05/87 O 
| CIDILIN Codice AIC Dossier Specialità: 023799 
data prima registrazione specialità: 16/12/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023799 048 IM IV S FIALE 250 MG 2 ML Cc RR NO6BX06 16/12/83 
023799 051 IM IV 3 FIALE 500 MG 3 ML c RR N06BX06 16/12/83 CD 
023799 063 IM IV S FIALE 500 MG 3 ML Cc RR NO6BX06 16/12/83 197 
023799 075 IM IV 1 FIALA 1000 MG 5 ML Cc RR NO6BX06 16/12/83 O 
023799 087 IM IV 3 FIALE 1000 MG 5 ML Cc RR NO6BX06 16/12/83 a 
! CIERGIN % Codice AIC Dossier Specialità: 003527 | 
data prima registrazione specialità: 14/05/69 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RHONE POULENC RORER S.P.A. 
N° AIG “Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
003527 013 12 BUSTINE EFFERVESCENTI Cc OTC A11GA01 14/05/69 
003527 025 "CALCIUM" 12 BUSTINE EFFERV (6 OTC A11GB01 14/05/69 DU 
CIFLOX io ——’ Codice AIC Dossier Specialità: 026698 
data prima registrazione specialità: 01/03/89 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BAYER AG 
N° AIC Confezione i “© Fascia SSN Dispensazione © ATC Registrazione in Farmacia 
026698 035 10 COMPRESSE 250 MG Cc RR J01MA02 05/06/95 
026698 047 6 COMPRESSE RIVESTITE 500 MG C RR Jo1MA02 05/06/95 DI 
CILEST Codice AIC Dossier Specialità: 025973 
data prima registrazione specialità: 01/03/89 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CILAGAG 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025973 013 21 COMPRESSE Cc RR G03AA11 01/03/89 O 
| CILFERON A Codice AIC Dossier Specialità: 028292 
data prima registrazione specialità: 08/03/93 = DataRinnovo 08/03/98 Titolare AIC: JANSSEN CILAG S.P.A. 
N° AIC Confezione Di Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028292 011 IM SC IV 1 FIALA 6000000 UI/1 ML A 61 RRLIM L03ABOI 08/03/93 77 
028292 023 IM SC IV 1 FIALA 3000000 UI/1 ML A 61 RRLIM L03ABO1 08/03/93 vi 
028292 035 IM SC IV 1 FIALA 1000000 UI/1 ML A 61 RRLIM LO3ABO] 08/03/93 M 
028292 047 POMATA/GEL 2000000 UI 2 G (0) RR DO6BB 08/03/93 DU] 
028292 050 COLLIRIO 3000000 UI 1 ML (6; RR S01ADOS 08/03/93 O 
CILIAR Codice AIC Dossier Specialità: 025965 
data prima registrazione specialità: 02/05/90 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CRINOS INDUSTRIA FARMACOBIOLOGICA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025965 017 10 FIALE LIOF + 10 FIALE SOLV AEROSOL 300 MG Cc SP ROSCB 02/05/90 Mi 
025965 029 30 CAPSULE 200 MG Cc SP ROSCB 02/05/90 i 
025965 031 "MITE"30 CAPSULE 100 MG Cc SP ROSCB 02/05/90 O 
025965 043 30 BUSTINE 200 MG Cc SP ROSCB 02/05/90 9A] 
025965 056 "MITE"30 BUSTINE 100 MG Cc SP ROSCB 02/05/90 O 
CIMETIDINA B.L.L. Codice AIC Dossier Specialità: 029462 
! data prima registrazione specialità: 20/12/96 —DataRinnovo Titolare AIC: BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L. 
N° AIC Confezione I Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029462 049 "INIETTABILE" 12 FIALE 2 ML 200 MG A 48 RR A02BAOI 20/12/96 CU] 
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[ CiMeTIDINA GNR Codice AIC Dossier Specialità: 025796 
| data prima registrazione specialità: 06/08/85 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GNR SPA 
TT NÒAIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025796 044 "800" 30 COMPRESSE 800 MG Cc RR A02BAO01 22/05/95 
| CIMETIDINA HOECHST MARION ROUSSEL Codice AIC Dossier Specialità: 029445 | 
| data prima registrazione specialità: 19/02/98 Data Rinnovo Titolare AIC: HOECHST MARION ROUSSEL S.P.A. 
È N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029445 018 120 COMPRESSE 200 MG Cc RR A02BA01 19/02/98 
029445 020 60 COMPRESSE 400 MG A 48 RR A02BA01 19/02/98 L]j 
029445 032 30 COMPRESSE 800 MG A 48 RR A02BA01 19/02/98 O 
CIMETIDINA RHONE POULENC RORER Codice AIC Dossier Specialità: 032389 
data prima registrazione specialità: 30/07/97 —DataRinnovo Titolare AIC: RHONE POULENC RORER S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032389 013 /M_ 60 COMPRESSE 200 MG Cc RR A02BA01 30/07/97 
032389 025 /M 120 COMPRESSE 200 MG Cc RR A02BAO01 30/07/97 O 
032389 037 /M 60 COMPRESSE 400 MG A 48 RR A02BA01 30/07/97 O 
032389 049 /M 120 COMPRESSE 400 MG Cc RR A02BA01 30/07/97 O 
! CINAZYN i |—_—’ Codice AIC Dossier Specialità: 023019 
data prima registrazione specialità: 30/01/74 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ITALCHIMICI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023019 019 50 COMPRESSE 25 MG Cc RR N07CA02 30/01/74 
023019 021 "FORTE" 20 CAPSULE 75 MG Cc RR N07CA02 30/01/74 MI 
023019 033 "FORTE" 60 CAPSULE 75 MG Cc RR NO7CA02 30/01/74 7 
023019 058 "100" 50 CAPSULE 100 MG (è) RR N07CA02 21/07/82 3 
023019 072 GOCCE ORALI 30 ML Cc RR N07CA02 02/11/88 iz 
CINETIC Codice AIC Dossier Specialità: 005672 
data prima registrazione specialità: 10/06/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
005672 011 50 CONFETTI Cc RR H03AA05 10/06/83 
| CINOBAC Codice AIC Dossier Specialità: 025238 
| dataprima registrazione specialità: 03/04/84 —Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ELI LILLY ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione Ce Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025238 015 20 CAPSULE 500 MG A RR 604AB0S 03/04/84 
| CINOPAL Codice AIC Dossier Specialità: 023331 
data prima registrazione specialità: 11/03/76 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WYETH LEDERLE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023331 022 20 CAPSULE 300 MG A 66 RR MO1AEO0S 11/03/76 
CINQUERIX Codice AIC Dossier Specialità: 033536 
data prima registrazione specialità: 31/05/99 —Data Rinnovo Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033536 018 1 SIRINGA PRER. SOSP INIETT IM + 1 FLAC.NO SOSP_C RR J07CA06 31/05/99 O 
INIETT IM 
033536 020 1FLAC.NOSOSP INIETT IM +1 FLAC.NO POLV SOSP_ C RR J107CA06 31/05/99 O 
INIETT IM 
| CIPRIL » Codice AIC Dossier Specialità: 026841 
| data prima registrazione specialità: 02/04/90 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ITALCHIMICI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026841 015 30 COMPRESSE DIVISIBILI 10 MG B RR A03FA02 02/04/90 7] 
026841 039 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 100 ML 0,1% B RR A03FA02 02/04/90 A 
026841 041 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 200 ML 0,1% B RR A03FA02 02/04/90 I 
026841 054 30 BUSTINE GRANULATO EFFERV. 10 MG B RR A03FA02 02/04/90 297 
026841 080 "5" 20 BUSTINE SOSPENSIONE ORALE 5 ML B RR A03FA02 17/12/98 Cd] 
026841 092 "10" 20 BUSTINE SOPENSIONE ORALE 10 ML B RR A03FA02 17/12/98 O 
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CIPROXIN © Codice AIC Dossier Specialità: 026664 | 
|  dataprimaregistrazione specialità: 01/03/89 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BAYER S.P.A. | 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026664 019 10 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG A RR JO1MA02 01/03/89 7 
026664 021 6 COMPRESSE RIVESTITE 500 MG A RR J01MA02 01/03/89 MI 
026664 033 1 FLACONE INFUSIONE IV 100 MG/50 ML H OSP JO1MA02 17/02/92 O 
026664 045 1 FLACONE INFUSIONE IV 200 MG/100 ML H OSP 3J01MA02 29/10/94 O 
026664 058 IV 1 FLACONE 400 MG/200 ML H OSP 301MA02 11/12/98 O 
026664 072 FLACONE 100 ML SOSPENSIONE ORALE 10% A RR JO1MA02 13/05/98 O 
026664 084 FLACONE 100 ML SOSPENSIONE ORALE 5% A RR JO1MA02 13/05/98 7] 
026664 096 "750" 12 COMPRESSE RIVESTITE 750 MG A RR J01MA02 19/06/98 kd] 
‘ CIRCOVIS i Agen ni Codice AIC Dossier Specialità: 027463 
I —dataprima registrazione specialità; 29/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: INVERNI DELLA BEFFA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027463 013 10 FIALE LIOF. 4 MG + 10 F SOLV Cc RR C04AE02 29/10/94 O 
027463 025 GOCCE ORALI 30 ML Cc RR CO4AE02 29/10/94 n 
027463 037 50 CAPSULE 10 MG Cc RR C04AE02 29/10/94 U 
027463 049 30 CAPSULE 30 MG Cc RR C04AE02 29/10/94 O 
CIRRUS DIFFUCAPS Codice AIC Dossier Specialità: 031224 
| data prima registrazione specialità: 22/02/99 Data Rinnovo Titolare AIC: UCB PHARMA S.P.A. 
_ N° AIC Confezione = Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031224 013 14 CAPSULE (1 COMPRESSA + GRANULI RILASCIO C OTC RO6AE07 22/02/99 


PROLUNGATO) USO ORALE 


| CISPLATINO TEVA 


026543 


Codice AIC Dossier Specialità: 


:dataprimaregistrazione specialità: 02/05/89 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026543 013 1 FLAC. SOLUZIONE 10 MG/20 ML IV H OSP LOIXA01 02/05/89 
026543 025 1 FLAC. SOLUZIONE S0 MG/100 ML IV H OSP LOIXA01 02/05/89 9 
| CISTALGAN Codice AIC Dossier Specialità: 022228 
| dataprimaregistrazione specialità: 01/03/71 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. 
I 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022228 074 30 CONFETTI 200 MG Cc RR N02BB54 20/12/88 
022228 086 6 SUPPOSTE Cc RR N02BBS4 20/12/88 O 
‘ CISTIDIL Codice AIC Dossier Specialità: 025733 
!—dataprimaregistrazione specialità 27/0785 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: IDI FARMACEUTICI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025733 015 30 COMPRESSE 500 MG Cc SP DI1IAX 27/07/85 
| CISTOBIL Codice AIC Dossier Specialità: 009412 
! dataprimaregistrazione specialità: 11/10/54 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRACCO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
009412 014 6 COMPRESSE 500 MG H RR VO08AC06 11/10/54 
| CISTOFURAN Codice AIC Dossier Specialità: 011591 
I data prima registrazione specialità: 04/03/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LAB.FARM.BIOL.CROSARA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
011591 017 20 COMPRESSE 50 MG Cc RR G04AC01 04/03/82 O 
i CISTOMID Codice AIC Dossier Specialità: 024452 
i dataprima registrazione specialità: 04/03/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMA UNO S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024452 029 20 CAPSULE 400 MG A RR G04AB03 04/03/82 
‘ CITANEST 3% OCTAPRESSIN Codice AIC Dossier Specialità: 021578 
data prima registrazione specialità: 25/11/69 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ASTRA FARMACEUTICI S.P.A. 
“  N°AIC Confezione — È Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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021578 012 50 TUBOFIALE 1,8 ML Cc MSP N01BBS4 25/11/69 CD 
021578 024 5 TUBOFIALE 1,8 ML Cc MSP NO1BBS54 28/07/83 CD] 
021578 036 50 TUBOFIALE AUTOASP.1,8 ML Cc MSP NO1BBS4 02/08/91 O 
I CITASMAL Codice AIC Dossier Specialità: 028025 
data prima regisirazione specialità: 29/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. SRL. ì 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028025 017 30 CAPSULE 100 MG Cc RR R03BC 29/10/94 LÌ 
028025 029 20 BUSTINE 50 MG Cc RR R03BC 29/10/94 O) 
028025 031 20 BUSTINE 100 MG Cc RR R03BC 29/10/94 O) 
CITICALCIN Codice AIC Dossier Specialità: 028147 
data prima registrazione specialità: 29/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L. 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028147 041 "50" 5 FIALE 1ML DA SOUI Cc RR HOSBAO01 29/10/94 D) 
028147 054 "100" S FIALE 100 UI 1ML C RR HOSBA01 29/10/94 Gj 
[ CITICEF Codice AIC Dossier Specialità: 023723 
data prima registrazione specialità: 23/08/78 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L. 
{ 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023723 048 "1000 MG POVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE Cc RR J01DA31 23/08/78 
INIETTABILE" IV 1 FLACONCINO + 1 FIALA 
023723 051 "500 MG CAPSULE RIGIDE" BLISTER 8 CAPSULE (6 RR JO1DA3I 23/08/78 O] 
RIGIDE 
CITICIL Codice AIC Dossier Specialità: 022390 
data prima registrazione specialità: 29/12/71 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022390 025 12 CAPSULE 500 MG Cc RR J01CA01 21/05/79 
022390 049 IM 1 FL 500 MG + 1 F3 ML Cc RR J01CA01 29/12/71 O 
022390 064 INIETT FL1G4F Cc RR JO1CA01 21/05/79 ini 
CITICLOR Codice AIC Dossier Specialità: 029501 
data prima registrazione specialità: 20/04/99 Data Rinnovo Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029501 018 12 CAPSULE GELATINA DURA USO ORALE 250 MG C RR J01DA08 20/04/99 O 
029501 020 8 CAPSULE GELATINA DURA USO ORALE 500 MG A RR 301DA08 20/04/99 LL] 
029501 032 FLAC GRAN SOSP ESTEMP USO ORALE 125 MG/S ML C RR J101DA08 20/04/99 D] 
100 ML 
029501 044 FLAC GRAN SOSP ESTEMP USO ORALE 250MG/5 ML A RR J01DA08 20/04/99 DO 
CITICOLIN Codice AIC Dossier Specialità: 024649 
data prima registrazione specialità: 28/04/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: VECCHI & C PIAM SA.P.A. 
N° AÎC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024649 028 IM IV 10 F 2 ML 100 MG Cc RR N06BX06 28/04/82 O 
024649 030 IM IV 5 F 2 ML 250 MG Cc RR N06BX06 28/04/82 O 
024649 042 IM IV 3 F 4 ML 500 MG Cc RR NO6BX06 28/04/82 O] 
024649 055 IM IV 1 F 4 ML 1000 MG c RR N06BX06 04/08/82 O] 
024649 079 IM IV 3 F 4 ML 1000 MG Cc RR NO6BX06 19/07/84 fi 
024649 081 IM IV 5 FIALE 500 MG 4 ML Cc RR N06BX06 30/11/88 zi 
024649 093 5 FIALE 1000 MG 4 ML Cc RR N06BX06 18/10/96 wi 
CITICOLINA DOROM Codice AIC Dossier Specialità: 027648 
| dataprima registrazione specialità: 29/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: DOROM S.R.L. 
Ia niet 2 ti prc cit ce eni ie 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027648 017 5 FIALE 2 ML 250 MG Cc RR N06BX06 29/10/94 O 
027648 029 5 FIALE 4 ML 500 MG Cc RR N0O6BX06 29/10/94 Vi 
027648 031 3 FIALE 4 ML 1000 MG Cc RR NO6BX06 29/10/94 Vi 
CITIFAR Codice AIC Dossier Specialità: 026097 
data prima registrazione specialità: 02/02/87 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LA.FA.RE. S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATO Registrazione in Farmacia 
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026097 016 IM 3 FIALE 3 ML 500 MG Cc RR NO6BX06 02/02/87 UH 
026097 028 IM 1 FIALA 4 ML 1000 MG Cc RR NOG6BX06 02/02/87 A 
026097 030 IM S FIALE 3 ML 500 MG Cc RR NO6BX06 17/12/91 wr 
026097 055 IM 3 FIALE 4 ML 1000 MG (o) RR NO6BX06 17/12/91 MI 

| CITILAT ela Codice AIC Dossier Specialità: 024085 | 
data prima registrazione specialità: 16/01/80 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024085 019 SO CAPSULE 10 MG A RR CO8CAOS 16/01/80 
024085 045 "RETARD" 50 COMPRESSE 20 MG A RR C08CA0S 10/04/86 Mi 
024085 060 30 CAPSULE 10 MG Cc RR C08CA05 31/12/84 O 
! CITIMID Codice AIC Dossier Specialità: 025399 
data prima registrazione specialità: 31/08/84 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO C..T. S.R.L. 
L a È 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025399 015 50 COMPRESSE DIVISIBILI 400 MG A 48 RR A02BAO01 31/08/84 O 
025399 027 30 COMPRESSE DIVISIBILI 800 MG A 48 RR A02BA01 27/07/87 Di 
CITIOLASE Codice AIC Dossier Specialità: 023266 
data prima registrazione specialità: 30/06/75 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: HOECHST MARION ROUSSEL S.P.A. 
Ù 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023266 012 20 CAPSULE 200 MG Cc RR AOSBA04 30/06/75 1 
023266 024 20 BUSTINE GRANULATO 200 MG Cc RR A0SBA04 30/06/75 vi 
023266 048 6 FIALE LIOF. 100 MG + 6F2 ML Cc RR A0SBA04 15/06/85 Vv 
CITION Codice AIC Dossier Specialità: 028941 | 
data prima registrazione specialità: 29/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: EUROFARMACO S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028941 019 3 FIALE 1000 MG Cc RR NO6BX06 29/10/94 O 
028941 021 S FIALE 500 MG Cc RR NO6BX06 29/10/94 Q 
I CITIREUMA Codice AIC Dossier Specialità: 023904 
data prima registrazione specialità: 15/01/79 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L. 
N° AIC Confezione ui ì Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023904 016 30 COMPRESSE 100 MG Cc RR M01ABO02 15/01/79 a 
023904 028 30 COMPRESSE 200 MG Cc RR M01AB02 24/03/82 n 
CITIVIR ‘Codice AIC Dossier Specialità: 028528 | 
data prima registrazione specialità: 29/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028528 014 25 COMPRESSE 200 MG (o) RR J05ABO1 31/10/94 O 
028528 026 25 COMPRESSE 400 MG A RR JOSAB01 31/10/94 vi 
028528 038 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 100 ML 8% A RR J05AB01 31/10/94 tI 
028528 040 CREMA 5%3G Cc RR D06BB03 29/10/94 Mi 
028528 053 CREMA 5% 10G Cc RR D06BB03 29/10/94 O 
028528 065 25 COMPRESSE 800 MG A RR J0O5SAB01 29/10/94 ZI 
Î CITIZEM Codice AIC Dossier Specialità: 026675 
Î data prima registrazione specialità: 01/03/89 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026675 013 SO COMPRESSE 60 MG A RR C08DB01 01/03/89 
026675 025 "RETARD" 24 COMPRESSE 120 MG A RR CO8DBO1 08/01/97 A 
026675 037 "RETARD" 14 COMPRESSE 240 MG Cc RR C08DB01 08/01/97 O 
026675 049 "RETARD" 14 COMPRESSE 300 MG A RR C08DB01 08/01/97 O 
! CITOCARTIN Codice AIC Dossier Specialità: 030690 
data prima registrazione specialità: ‘14/10/96 Data Rinnovo Titolare AIC: MOLTENI DENTAL S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030690 010 "100" 50 TUBOFIALE 1,7 ML Cc MSP N01BB58 14/10/96 
030690 022 "200" 50 TUBOFIALE 1,7 ML c MSP N01BB58 14/10/96 O 
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CITOFOLIN i Codice AIC Dossier Specialità: 024632 
data prima registrazione specialità: 24/03/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRACCO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024632 061 IM IV 6 F LIOF 3 MG + 6 FSOLV Cc RR V03AFO03 01/09/88 i 
024632 073 IM IV 6 F LIOF 15 MG + 6 FSOLV Cc RR V03AF03 01/09/88 IZ 
024632 085 10 COMPRESSE 15 MG Cc RR V03AF03 01/09/88 IZ 
024632 097 10 FLACONCINI 10 ML Cc RR V03AF03 14/08/92 MI 
024632 109 14 CAPSULE 25 MG Cc RR V03AF03 10/11/98 O 
024632 111 10 FLACONCINI SOLUZIONE ORALE 25 MG Cc RR V03AF03 10/11/98 O 
024632 123 1 FIALA SOLUZ INIETT 50 MG + FIALA SOLV Cc RR V03AF03 10/11/98 O 

CITOFUR Codice AIC Dossier Specialità: 024258 
data prima registrazione specialità: 29/11/80 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: IST. LUSO FARMACO D'ITALIA SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024258 016 30 CAPSULE 200 MG A RNR LO1BC03 29/11/80 

CITOGEL Codice AIC Dossier Specialità: 028190 
È data prima registrazione specialità: 28/05/92 Data Rinnovo 28/05/97 Titolare AIC: NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

028190 015 GEL 30 BUSTINE 5 ML 1 G A RR A02BX02 28/05/92 
{ CITOPLATINO ° Codice AIC Dossier Specialità: 025074 
data prima registrazione specialità: 10/06/83 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BELLON 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025074 016 IV 1 FLAC. LIOF 10 MG+1 FIALA 10 ML H OSP LO1XA01 10/06/83 97 
025074 028 EV 1 FIALALIOF 25MG+1 FIALA 25 ML H OSP LO1XA01 10/06/83 97] 
025074 030 1 FLAC. LIOF MG 50 +1 FIALA 50 ML IV H OSP LO1XA01 27/07/84 LU] 
025074 042 1 FLACONE 10 MG 20 ML Cc OSP LO1XAO01 30/07/87 O 
025074 05$ 1 FLACONE 25 MG 50 ML c OSP LOIXA01 30/07/87 na 
025074 067 1 FLACONE 50 MG 100 ML Ù OSP LO1XAO01 30/07/87 Ù 

CITOVIRAX Codice AIC Dossier Specialità: 032837 
data prima registrazione specialità: 05/05/97 —Data Rinnovo Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032837 015 1 FLAC LIO 500 MG + 1 FL SOLV 10 ML A 37 OSP J05AB06 05/05/97 97] 
032837 027 84 CAPSULE 250 MG A_37 RR JO5AB06 23/03/98 R9] 

CITRALKON Codice AIC Dossier Specialità: 032267 
| data prima registrazione specialità: 18/03/96 —Data Rinnovo Titolare AIC: ALFA WASSERMANN S.P.A. 
i . 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032267 015 1 FLACONE 250 ML Cc OTC DOSAJO1 18/03/96 LU] 
032267 027 1 FLACONE 500 ML Cc OTC D08AJO1 18/03/96 O 

CITRATO ESPRESSO GABBIANI Codice AIC Dossier Specialità: 011967 
data prima registrazione specialità: 13/06/79 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MONTEFARMACO OTC S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
011967 015 "LIMONE" POLVERE G 43 Cc OTC AG6ADIO 13/06/19 Sv) 
011967 027 "LIMONE" 4 BUSTINE G 21,5 Cc OTC A06ADI0 13/06/79 D 
011967 039 "LIMONE" 10 BUSTINE G 21,5 Cc OTC A06ADI0 13/06/79 O) 
011967 041 "ARANCIO" POLVERE G 43 c OTC AO6ADIO 13/06/79 97] 
011967 054 PARANCIO" 4 BUSTINE G 21,5 Cc OTC AO6ADIO 13/06/79 O 
011967 066 "ARANCIO" 10 BUSTINE G 21,5 Cc OTC AO6ADIO 13/06/79 O 


CITRATO ESPRESSO S PELLEGRINO Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 06/11/51 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: SYNTHELABO S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
005540 012 FLACONE POLVERE 40 G Cc OTC AO2AA04 06/11/51 
CITRICAL Codice AIC Dossier Specialità: 033486 


data prima registrazione specialità: 30/03/99 Data Rinnovo Titolare AIC: BRUNO FARMACEUTICI S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
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ASTUCCIO 3 TUBI 10 CPR EFFERV 1000MG USO 
ORALE 


A RR 


A12AA04 30/03/99 


[ crmrizan 


Codice AIC Dossier Specialità: 


Serie generale - n. 195 


U 


028662 


Î data prima registrazione specialità: 27/04/93 Data Rinnovo 27/04/98 Titolare AIC: IDI FARMACEUTICI SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

028662 017 GEL SPRAY S0G Cc RR D0O3BA 27/04/93 
CITRIZAN ANTIBIOTICO Codice AIC Dossier Specialità: 028663 | 
data prima registrazione specialità: 27/04/93 Data Rinnovo 27/04/98 Titolare AIC: IDI FARMACEUTICI SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028663 019 GEL SPRAY 50G Cc RR DO3BA 27/04/93 

CITRO SODA Codice AIC Dossier Specialità: 024996 
data prima registrazione specialità: 21/05/83 =DataRinnovo 01/06/95 izolare AIC: ABBOTT S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

024996 011 FLACONE GRANULARE G 120 Cc OTC A02AH 21/05/83 

| CITROEPATINA Codice AIC Dossier Specialità: 015806 
data prima registrazione specialità: 15/10/59 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 

t 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
015806 021 GRANULARE ORALE 150 G Cc OTC AOSBA 30/10/89 

CITROFTALMINA Codice AIC Dossier Specialità: 002054 
data prima registrazione specialità: 16/06/72 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: S.I.F.I. S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
002054 017 COLL. ISOT. 10 ML Cc SP S01HA30 16/06/72 
002054 029 VC. COLL.10 ML Cc RR SOIGASI 16/06/72 [7] 

CITROPIPERAZINA Codice AIC Dossier Specialità: 011172 
data prima registrazione specialità: 24/05/56 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RHONE POULENC RORER S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

011172 020 20 BUSTINE GRANULATO G 6 A RR M04AX 04/06/87 
CITROPLUS Codice AIC Dossier Specialità: 022769 
data prima registrazione specialità: 01/06/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WYETH LEDERLE S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022769 018 2 COMPRESSE EFFERVESCENTI 5 MG Cc OTC A03FAO01 01/06/81 O] 
022769 020 20 COMPRESSE EFFERV. 5 MG Cc OTC A03FAO01 01/06/81 Ra) 
022769 032 1 FLAC. GRANULARE EFFERV.100G Cc OTC A03FAO01 01/06/81 O 
022769 044 20 BUSTINE GRANULARE 5 G Cc OTC A03FA01 01/06/81 Mi 

CITROSIL Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 14/05/96 =—DataRinnovo Titolare AIC: MANETTI- ROBERTS SANITAS S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032781 015 "SAPOPLUS" SOLUZIONE FLACONE 1000 G Cc OTC D08AJO1 14/05/96 Mi 
032781 027 "SAPOPLUS" SOLUZIONE FLACONE 500 G (e) OTC DO08AJ01 14/05/96 O 
032781 039 "SAPOPLUS" SOLUZIONE FLACONE 250 G C OTC D08AJ01 14/05/96 O 
032781 041 "SAPOPLUS" SOLUZIONE 30 BUSTINE SG c OTC DO8AJ01 14/05/96 U 
032781 054 "SAPOPLUS" SOLUZIONE 10 BUSTINE 5 G Cc OTC DO08AJ01 14/05/96 O 
032781 066 SOLUZIONE FLACONE 30 ML Cc OTC D08AJI01 14/05/96 O 
032781 078 SOLUZIONE FLACONE 60 ML (6; OTC DO08AJ01 14/05/96 O 
032781 080 SOLUZIONE FLACONE 100 ML È OTC DO08AJ01 14/05/96 O 
032781 092 SOLUZIONE FLACONE 200 ML Cc OTC DO8AJO1 14/05/96 M 
032781 104 SOLUZIONE FLACONE 1000 ML Cc OTC DO08AJ01 14/05/96 2% 
032781 116 SOLUZIONE FLACONE 100ML CON NEBULIZ SPRAY C OTC DO8AJO1 14/05/96 Mi 
032781 128 12 CEROTTI Cc OTC D08AJO1 14/05/96 O 
032781 130 20 CEROTTI Cc OTC. DO08AJ01 14/05/96 O 
032781 142 40 CEROTTI Cc OTC D08AJ01 14/05/96 DI 
032781 155 8 FAZZOLETTI IMBEVUTI DI SOLUZIONE Cc OTC DO08AJ01 14/05/96 Mi 
032781 167 30 FAZZOLETTI IMBEVUTI DI SOLUZIONE Cc OTC DO08AJ01 14/05/96 O 
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032781 179 50 FAZZOLETTI IMBEVUTI DI SOLUZIONE Cc OTC DO8AJOI 14/05/96 O 
032781 181 70 FAZZOLETTI IMBEVUTI DI SOLUZIONE Cc OTC DO8AJO1 14/05/96 O 
032781 193 100 FAZZOLETTI IMBEVUTI DI SOLUZIONE Cc OTC DO8AJO1 14/05/96 O 
| CITROSIL ALCOLICO VELI Codice AIC Dossier Specialità: 032782 
| data prima registrazione specialità: 14/05/98 —DataRinnovo Titolare AIC: MANETTI- ROBERTS SANITAS S.P.A. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione "ATC Registrazione in Farmacia 
032782 017 "BRUNO" SOLUZIONE FLACONE 50 ML Cc OTC DO8AJO1 14/05/96 DU) 
032782 029 "BRUNO" SOLUZIONE FLACONE 100 ML (6; OTC DO08AJ01 14/05/96 CD] 
032782 031 "BRUNO" SOLUZIONE FLACONE 200 ML Cc OTC DO8AJ01 1405/96 O 
032782 043 "BRUNO" SOLUZIONE FLACONE 500 ML Cc OTC D08AJ01 14/05/96 O 
032782 056 "BRUNO" SOLUZIONE FLACONE 1000 ML Cc OTC DOSAJO1 14/05/96 oz] 
032782 068 "BRUNO" SOLUZIONE 10 FIALOIDI 10 ML Cc OTC DO8AJO1 14/05/96 O 
032782 070 "INCOLORE" SOLUZIONE FLACONE 50 ML Cc OTC DO8AJ0I 14/05/96 O 
032782 082 "INCOLORE" SOLUZIONE FLACONE 100 ML C OTC DO08AJ01 14/05/96 O 
032782 094 "INCOLORE" SOLUZIONE FLACONE 200 ML Cc OTC D08AJ01 14/05/96 O 
032782 106 “INCOLORE” SOLUZIONE FLACONE 500 ML (0) OTC DO8AJO1 14/05/96 LI] 
032782 118 "INCOLORE" SOLUZIONE FLACONE 1000 ML Cc OTC D08AJ01 14/05/96 DI 
032782 120 "INCOLORE" SOLUZIONE 10 FIALOIDI 10 ML Cc OTC D08AJ01 14/05/96 O] 
CITROSODINA Codice AIC Dossier Specialità: 006006 
data prima registrazione specialità: 22/02/52 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
006006 011 GRANULARE ORALE 150 G 20% Cc OTC A09AB04 22/02/52 IZ 
006006 035 60 COMPRESSE 250 MG c OTC A09AB04 30/07/87 [nni 
CITURIDINA Codice AIC Dossier Specialità: 020904 
data prima registrazione specialità: 28/05/92 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ZAMBON ITALIA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020904 049 "300" 20 CAPSULE 300 MG (o) RR NO6BX 28/05/92 
020904 052 5 FIALE SOLUZIONE 300 MG Cc RR NO6BX 28/05/92 i 
020904 064 S FIALE SOLUZIONE 600 MG c RR NO6BX 28/05/92 197] 
CL TRE Codice AIC Dossier Specialità: 034087 
data prima registrazione specialità: 25/09/98 Data Rinnovo Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
034087 015 SOLUZIONE FLAC 3 ML+VASELINA BIANCA Cc SP D11AF 25/09/98 97] 
TUBETTO 10G 
[ CLAFORAN Codice AIC Dossier Specialità: 024260 
| data prima registrazione specialità: 31/12/84 —DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: HOECHST PHARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione ‘ Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024260 010 IM IV 1 FLAC. 250 MG + 1 FIALA 2 ML A 55 RR JOIDA10 31/12/84 97 
024260 022 IM IV 1 FLAC. 500 MG + 1 FIALA 2 ML A 55 RR JO1DA10 31/12/84 97; 
024260 034 IM IV 1 FLAC. 1 G + 1 FIALA 4 ML A 55 RR JO1DA10 31/12/84 BI 
024260 046 IM 1 FLAC. 1 G + 1 FIALA 4 ML CON LIDOCAINA A 55 RR JO1DA10 31/12/84 97 
024260 059 IV1FL2G+1F10ML H OSP JO1DA10 31/12/84 O 
024260 061 "PERF" IV 1 FL2G 70 ML H OSP JO1DA10 31/12/84 O] 
CLAMIREN Codice AIC Dossier Specialità: 028670 
| data prima registrazione specialità: 09/09/96 —Data Rinnovo Titolare AIC: FARMADES SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028670 014 LAVANDA VAGINALE 5 FLAC.150 ML Cc RR G01AP07 09/09/96 O 
| CLAREMA Codice AIC Dossier Specialità: 027456 
data prima registrazione specialità: 10/06/91 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC- FARMACEUTICI DAMOR S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027456 019 30 CONFETTI GASTRORESIST. 40 MG Cc RR BO1AB 10/06/91 hr] 
027456 021 "RETARD"10 COMPRESSE GASTROR. 120 MG Cc RR BO1AB 18/02/93 197] 
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“CLARENS 


Codice AIC Dossier Specialità: 026866 


data prima registrazione specialità: 01/03/90 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHIAPPARELLI FARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026866 069 IM IV 10 FIALE 600 ULS/2 ML Cc RR B01AB11 11/05/91 
026866 071 50 CAPSULE 250 ULS Cc RR BO1AB11 11/05/91 Mi 
CLARIFLEX Codice AIC Dossier Specialità: 026994 
data prima registrazione specialità: 09/03/91 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: UPSAMEDICA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026994 018 GEL 50 G Cc OTC MO02AA 09/03/91 O 
| CLARINASE Codice AIC Dossier Specialità: 028108 
data prima registrazione specialità: 25/01/93 = DataRinnovo 25/01/98 Titolare AIC: SCHERING PLOUGH SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028108 025 "AR" 20 CONFETTI Cc RR R01BAS2 25/01/93 
| CLARISCO Codice AIC Dossier Specialità: 012627 
| data prima registrazione specialità: 16/04/84 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: SCHWARZ PHARMA S.P.A hi 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
012627 055 CREMA G 40 Cc RR COSBAO1 16/04/84 
012627 079 10 FIALE 2500 UI Cc RR BO1ABO1 29/11/95 Ir 
012627 081 FORTE 10 FIALE 5000 UI A RR BO1ABOI 29/11/95 MI 
CLARITYN Codice AIC Dossier Specialità: 027075 
data prima registrazione specialità: 01/09/89 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHERING PLOUGH SPA 
N° AIC Confezione p Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027075 011 20 COMPRESSE 10 MG B RR RO6AX13 01/09/89 
027075 023 1 FLAC. SCIROPPO 100 ML B RR RO6AX13 01/09/89 Vv 
027075 050 20 COMPRESSE EFFERVESCENTI 10 MG B RR ROG6AX13 24/10/97 % 
027075 062 "ZYDIS" 20 COMPRESSE 10 MG Cc RR RO6AX13 01/04/98 Mi 
CLAROVER Codice AIC Dossier Specialità: 033589 
data prima registrazione specialità: 25/06/98 =—Data Rinnovo Titolare AIC: CIBA VISION S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033589 019 /M 1 FLACONE 10 ML (o) OTC S01XA20 25/06/98 
033589 021 /M_ "MONODOSE" 20 MONODOSE 0,4 ML Cc OTC S01XA20 25/06/98 97 
! CLARVISAN PVA i Codice AIC Dossier Specialità: 023912 
data prima registrazione specialità: 24/03/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ALLERGAN S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023912 037 FLAC. SOLV. 7 ML + TAPPO SERB, Cc RR SO1XA 27/11/93 
CLASTEON Codice AIC Dossier Specialità: 026372 
data prima registrazione specialità: 10/02/87 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ABIOGEN PHARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026372 019 6 FIALE 100 MG c RR MOSBA02 10/02/87 na 
026372 021 12 FIALE 100 MG (o) RR MOSBA02 10/02/87 Ro, 
026372 033 6 FIALE 300 MG A 42 RR MOSBA02 10/02/87 Mi 
026372 045 12 FIALE 300 MG (o) RR MOSBA02 10/02/87 GO 
026372 058 10 CAPSULE 400 MG A 42 RR MOSBA02 10/02/87 A 
CLAVERSAL Codice AIC Dossier Specialità: 027308 
| dataprimaregistrazione specialità: 02/05/89 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PARKE DAVIS SPA 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027308 016 50 COMPRESSE RIVESTITE 500 MG A RR A07E002 02/05/89 SI 
027308 042 7 CLISMI 2.G A RR A07EC02 02/05/89 I 
027308 055 ? CLISMI 4 G A RR A07EC02 02/05/89 n 
027308 067 20 SUPPOSTE 500 MG A RR A07EC02 02/05/89 mi 
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CLAVUCAR — ina Codice AIC Dossier Specialità: 027594 
| data prima registrazione specialità: 09/03/91 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PROCTER & GAMBLE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027594 011 1200 MG/2 ML POLVERE E SOLVENTE PER A_55 RR J01CR03 09/03/91 
SOLUZIONE INIETTABILE 1 FLAC.NO + 1 FIALA 
027594 023 3200 MG POLVERE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE H OSP J01CR03 09/03/91 O 
ENDOVENOSA 1 FLAC.NO 
| CLAVULIN Codice AIC Dossier Specialità: 026138 
data prima registrazione specialità: 30/07/87 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FOURNIER PIERREL FARMA S.P.A. 
L_ “ 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026138 115 1 FLAC. POLVERE SOSPENSIONE ESTEMP.BB 100 ML A RR J01CR02 10/07/95 
312,5 MG/5 ML 
026138 127 12 BUSTINE 312,5 MG A RR J401CR02 10/07/95 Si 
026138 139 12 COMPRESSE RIVESTITE 1 G A RR J01CR02 10/07/95 vi 
026138 141 12 COMPRESSE SOLUBILI 312,5 MG Cc RR J01CR02 10/07/95 O 
026138 154 BB IV FL. 550 MG + F. SOLV. 10 ML H RR J01CR02 10/07/95 O 
026138 166 AD IV FL. 600 MG + F. SOLV. 10 ML H RR J01CR02 10/07/95 O 
026138 178 AD IV FL.1200 MG + F. SOLV. 20 ML H RR J01CR02 10/07/95 O 
026138 180 AD IV 1 FLACONE 2200 MG H RR J01CR02 10/07/95 CI 
026138 192 12 BUSTINE 1G A RR J01CR02 10/07/95 af 
CLENASMA Codice AIC Dossier Specialità: 025100 
data prima registrazione specialità: 06/07/83 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO 
FARMACEUTICA S.P.A. si 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025100 013 30 COMPRESSE 0,02 MG Cc RR R03CC13 06/07/83 he 
025100 025 SCIROPPO 150 ML Cc RR R03CC13 06/07/83 a] 
025100 064 AEROSOL 28 ML 200 EROGAZ. 10 MCG A RR R03AC14 05/07/90 iz] 
| CLENIDERM Codice AIC Dossier Specialità: 022975 
| data prima registrazione specialità: 27/12/73 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022975 039 CREMA 30G 0,025% B RR D07AC15 27/12/73 
022975 092 UNGUENTO 30 G 0,025% Cc RR D07AC15 27/12/73 Di 
CLENIGEN Codice AIC Dossier Specialità: 023632 
data prima registrazione specialità: 23/08/78 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023632 019 CREMA DERMATOLOGICA 30 G Cc RR D07C004 23/08/78 O 
023632 021 "OTO" GOCCE 10 ML Cc RR S02CA 23/08/78 [na 
CLENIL Codice AIC Dossier Specialità: 023103 
data prima registrazione specialità: 26/02/74 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023103 017 "SPRAY" 13 G AEROSOL 200 EROGAZ 10 MG A RR R03BA01 26/02/74 O 
023103 043 AD POLVERE INALATORIA 80 DOSI Cc RR R03BA01 04/11/82 O 
023103 056 BB POLVERE INALATORIA 80 DOSI Cc RR R03BA01 08/11/82 O 
023103 068 "FORTE SPRAY" G 15,5 200 EROGAZ 50 MG A RR R03BA01 22/05/85 MI 
023103 070 "A" 10 FLACONCINI MONODOSE AEROSOL 2 ML A RR R03BA01 09/03/91 M 
023103 094 "RINO" SPRAY NASALE 30 ML B RR RO1ADOI 07/06/96 97] 
CLENIL COMPOSITUM Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 12/10/76 Data Rinnovo 01/06/95 Zitolare AIC: CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023440 011 AEROSOL DOSATO 15 G 200 EROGAZ. B RR R03AK04 12/10/76 97] 
023440 035 AD POLVERE AEROSOLICA 80 DOSI Cc RR R03AK04 04/11/82 O 
023440 047 BB POLVERE AEROSOLICA 80 DOSI Cc RR R03AK04 04/11/82 Dj 
023440 050 "A" 10 FLACONCINI MONODOSE 2 ML B RR R03AK04 02/05/90 b7, 
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CLENIL COMPOSITUM JET Codice AIC Dossier Specialità: 028801 
data prima registrazione specialità: 25/07/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 

N° AIC Confezione l “Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028801 013 "FORTE 250" AEROSOL DOSATO 200 EROGAZIONI B RR R03AK04 25/07/94 
028801 025 "50" AEROSOL DOSATO 200 EROGAZIONI B RR R03AK04 25/07/94 wi 

CLENIL JET Codice AIC Dossier Specialità: 028825 
| dataprimaregistrazione specialità: 25/07/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028825 014 "FORTE" AEROSOL DOS. 250 MCG A RR R03BA01 25/07/94 Mi 
028825 026 AEROSOL DOS. 50 MCG A RR R03BA01 25/07/94 O 

CLEOCIN Codice AIC Dossier Specialità: 028535 
data prima registrazione specialità: 28/04/93 = Data Rinnovo 28/04/98 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 

N° AIC Confezione i Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028535 019 CREMA VAGINALE 2% 40 G Cc RR GO1AA10 28/04/93 
028535 021 CREMA VAGINALE 2% 21 GR (6; RR GO1AA10 12/12/96 O 

CLESIDREN Codice AIC Dossier Specialità: 023583 
data prima registrazione specialità: 11/02/78 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: F.D. FARMACEUTICI S.R.L. 

N° AIC Confezione i Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023583 014 FLACONE 150 ML Cc SP AOSBA0OS 11/02/78 
023583 089 40 COMPRESSE 200 MG (o) SP AOSBA05 03/01/87 97 

CLEVERAL ii x E Codice AIC Dossier Specialità: 029197 | 
data prima registrazione specialità: 17/10/96 Data Rinnovo Titolare AIC: AESCULAPIUS FARMACEUTICI SRL 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029197 011 12 FLACONCINI ORALI 3 G Cc RR N06BX03 17/10/96 
029197 023 40 COMPRESSE 1200 MG c RR N06BX03 17/10/96 O 
029197 035 30 BUSTE 3G Cc RR NO6BX03 17/10/96 O 

CLEVIAN Codice AIC Dossier Specialità: 027224 
data prima registrazione specialità: 27/04/91 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: AESCULAPIUS FARMACEUTICI SRL 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027224 031 GEL 50 G1% Cc SP M02AA07 27/04/91 97] 

CLEXANE Codice AIC Dossier Specialità: 026966 | 
data prima registrazione specialità: 01/02/93 Data Rinnovo 01/02/98 Zitolare AIC: RHONE POULENC RORER S.P.A. 

N° AIC Confezione di Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026966 034 6 SIR. PRONTE 2000 UI AXA A 81 RR B01AB0O5 01/02/93 
026966 046 6 SIR. PRONTE 4000 UI AXA/0,4 ML A 81 RR B01AB05 01/02/93 i 

CLEXANET Codice AIC Dossier Specialità: 029111 
data prima registrazione specialità: 20/07/95 Data Rinnovo Titolare AIC: RHONE POULENC RORER S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029111 046 2 SIRINGHE PRONTE 6000 U.I. AXA 0,6 ML A_81 RR B01AB05 20/05/97 4 
029111 059 2 SIRINGHE PRONTE 8000 U.I. AXA 0,8 ML A 81 RR B01AB05 20/05/97 i] 
029111 061 2 SIRINGHE PRONTE 10.000 W.I. AXA 1 ML A 81 RR B01AB0S 20/05/97 ne) 

CLICKHALER SALBUTAMOL Codice AIC Dossier Specialità: 034137 
data prima registrazione specialità: 05/11/98 Data Rinnovo Titolare AIC: INNOVATA BIOMED LIMITED 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
034137 012 /M_EINALATORE 750 MG POLVERE 114 MCG/SPRUZZO (o) RR R03AC02 05/11/98 

(DOSE MISURATA) PARI A110 MCG/SPRUZZO (DOSE 
RILASCIATA) 
! CLIMARA 


Codice AIC Dossier Specialità: 030183 
Titolare AIC: SCHERING SPA 


N° AICC Confezione 
030183 014 /M "50" 4 SISTEMI TRANSDERMICI 
030183 026 /M "50" 12 SISTEMI TRANDERMICI 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
A RNR G03CA03 26/09/96 9) 
c RNR G03CA03 26/09/96 CI 
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030183 038 /M "100" 4 SISTEMI TRANSDERMICI Cc RNR 603CA03 26/09/96 ai 
030183 040 /M "100" 12 SISTEMI TRANSDERMICI c RNR G03CA03 26/09/96 [na 
CLIMEN Codice AIC Dossier Specialità: 028033 
data prima registrazione specialità: 29/11/96 =DataRinnovo Titolare AIC: SCHERING SPA 
Tk, a ee _ iii 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028033 013 21 COMPRESSE RIVESTITE Cc RNR G03HB01 29/11/96 vj 


CLIMOSTON Codice AIC Dossier Specialità: 031050 
data prima registrazione specialità: 03/03/99 Data Rinnovo Titolare AIC: SOLVAY PHARMACEUTICALS GMBH 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031050 038 "10" 1 BLISTER 14 COMPRESSE + 14 COMPRESSE Cc RR G03FB08 03/03/99 O 
031050 040 "10" 3 BLISTER 14 COMPRESSE + 14 COMPRESSE Cc RR G03FB08 03/03/99 [na 
031050 053 "20" 1 BLISTER 14 COMPRESSE + 14 COMPRESSE Cc RR G03FB08 03/03/99 O 
031050 065 "20" 3 BLISTER 14 COMPRESSE + 14 COMPRESSE c RR G03FB08 03/03/99 A 


| CLINDAMICINA SAME Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 17/02/92 = DataRinnovo 17/02/97 Titolare AIC: SAVOMA MEDICINALI SPA 


— N°AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028024 014 GEL 30G 1% Cc RR DIOAF0I 17/02/92 197] 
CLINEASI Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 18/03/96 —Data Rinnovo Titolare AIC: LIFEGROUP S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032302 010 CREMA TUBO 25 ML (0) OTC D08AJ 18/03/96 Ci 


CLINIMIX Codice AIC Dossier Specialità: 032167 
data prima registrazione specialità: 11/04/96 Data Rinnovo Titolare AIC: CLINTEC PARENTERAL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032167 013 /M_N9GISE 1000 ML + 1000 ML H OSP BOSBA01 11/04/96 U 
032167 025 /M_N9G20E 1000 ML + 1000 ML H OSP BOSBA01 11/04/96 O 
032167 037 /M_NI2G20 1000 ML + 1000 ML H OSP BOSBA01 11/04/96 U 
032167 049 /M_N12G20E 1000 ML + 1000 ML H OSP BO0SBA01 11/04/96 LU 
032167 052 /M_N14G30 1000 ML + 1000 ML H OSP BOSBAO01 11/04/96 O 
032167 064 /M_N14G30E 1000 ML + 1000 ML H OSP BOSBA01 11/04/96 A 
032167 076 /M_N17G35 1000 ML + 1000 ML H OSP B0OSBA01 11/04/96 na 
032167 088 /M_N17G35E 1000 ML + 1000 ML, H OSP BOSBA01 11/04/96 D 
CLINOLEIC Codice AIC Dossier Specialità: 033443 
data prima registrazione specialità: 03/03/98 —Data Rinnovo Titolare AIC: CLINTEC PARENTERAL 
N° AIC Confezione Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033443 019 /M 20% FLACONE E.V. 100 ML Cc OSP B0SBA02 03/03/98 O 
033443 021 /M 20% FLACONE E.V. 250 ML Cc OSP B0SBA02 03/03/98 U 
033443 033 /M 20% FLACONE E.V. 500 ML [i OSP BOSBA02 03/03/98 O 
033443 045 /M 20% FLACONE E.V. 1000 ML (6; OSP B0SBA02 03/03/98 O 
033443 058 /M 20% FLACONE EV 125 ML Cc OSP B0SBA02 03/03/98 O 


CLINORIL Codice AIC Dossier Specialità: 023410 


data prima registrazione specialità: 30/09/76 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NEOPHARMED SPA 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023410 044 30 COMPRESSE 200 MG A 66 RR MO1AB02 25/06/81 IN, 


CLIPPER Codice AIC Dossier Specialità: 029136 


data prima registrazione specialità: 18/09/98 Data Rinnovo Titolare AIC: CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029136 013 SOSPENSIONE RETTALE 10 CLISMI 3 MG IN 60 ML A RR A07EA07 18/09/98 O 
CLISFLEX Codice AIC Dossier Specialità: 029104 
data prima registrazione specialità: 18/09/96 =—Data Rinnovo Titolare AIC: LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA $.R.L. 
. i 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATE Registrazione in Farmacia 
029104 015 FLACONE PRONTO USO 120 ML Cc OTC 6AG01 18/09/96 
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CLISMA FLEET Codice AIC Dossier Specialità: 029319 
data prima registrazione specialità: 10/11/95 —Data Rinnovo Titolare AIC: C. B. FLEET COMPANY 
(eni + 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029319 011 "PRONTO PER L'USO" FLACONE 133 ML (6. OTC A06AGO1 10/11/95 
029319 023 "PRONTO PER L'USO" 4 FLACONI 133 ML. Cc OTC A06AG01 10/11/95 7 
! CLISMA LAX Codice AIC Dossier Specialità: 024995 | 
data prima registrazione specialità: 17/06/85 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SOFAR S.P.A. Î 
“ON AIC Confezione — ©. ’Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024995 033 1 FLACONE 133 ML Cc OTC A06AGO1 05/01/94 97, 
024995 045 4 FLACONI 133 ML Cc OTC A06AGO01 05/01/94 | 
CLISMA PRONTO GIULIANI Codice AIC Dossier Specialità: 028905 
data prima registrazione specialità: 29/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: GIULIANI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028905 014 FLACONE 133 ML Cc OTC A06AGO0I 29/10/94 
CLIVARINA Codice AIC Dossier Specialità: 028694 
data prima registrazione specialità: 29/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: KNOLL AG 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028694 014 2 SIR. PRONTE 1750 UI ANTI-XA Cc OSP B01AB08 29/10/94 DU] 
028694 026 5 SIR. PRONTE 1750 UI ANTI-XA Cc OSP B01AB08 29/10/94 O 
028694 038 10 SIR. PRONTE 1750 UI ANTI-XA Cc OSP B01AB08 29/10/94 O 
028694 040 *4200 UI" SOLUZIONE SC 5 SIR. PRONTOUSO A 8I RR B01AB08 02/12/97 O] 
028694 053 "4200 UI" SOLUZIONE SC 10 SIR.PRONTOUSO A 81 RR B01AB08 02/12/97 GU 
| CLIVOTEN 7 “—’Codice AIC Dossier Specialità: 027727 
data prima registrazione specialità: 16/01/92 =—DataRinnovo 16/01/97 Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. 
L ai 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027727 015 28 CAPSULE RILASCIO GRADUALE 2,5 MG Cc RR C08CA03 16/01/92 dj 
027727 027 14 CAPSULE RILASCIO GRADUALE 5 MG A RR C08CA03 16/01/92 297 
CLOBESOL Codice AIC Dossier Specialità: 023639 
data prima registrazione specialità: 23/08/78 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GLAXO WELLCOME S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023639 026 POMATA DERM 30 G 0,05% B RR D07AD01 23/08/78 
023639 040 UNGUENTO DERM 30 G 005% B RR DO7ADO1 10/11/81 Mi 
CLOBESOL LIQUIDO Codice AIC Dossier Specialità: 024752 
data prima registrazione specialità: 04/08/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GLAYXO WELLCOME S.P.A. 
J 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024752 026 "SCALP FLUID" 30 G SOLUZ 0,05% Cc RR D07ADOI 04/08/82 
024752 040 LOZIONE 30 G 0,05% Cc RR DO7ADO1 04/08/82 O] 
! CLOBET ——’ Codice AIC Dossier,Specialità: 028591 
1 data primaregistrazione specialità: 13/09/94 Data Rinnovo Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028591 016 COLLIRIO SOSPENSIONE 0,1% FLAC. 5 ML B RR SO1BA09 13/09/94 Mi 
CLOEL Codice AIC Dossier Specialità: 027764 
‘data prima registrazione specialità: 22/07/96 = Data Rinnovo Titolare AIC: AESCULAPIUS FARMACEUTICI SRL 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027764 012 1 FLACONE 200 ML Cc SP ROSDB21 22/07/96 
CLOFEND Codice AIC Dossier Specialità: 028859 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: FIDIA SPA 
N° AIC Confezione : si Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028859 015 200 ML SOSPENSIONE OS Cc RR R05DB21 31/10/94 wi 
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CLOMID Codice AIC Dossier Specialità: 020773 
data prima registrazione specialità 28/07/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRUNO FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione. pur Fascia SSN Dispensazione ATC © Registrazione in Farmacia 
020773 026 "50 MG COMPRESSE" BLISTER 10 COMPRESSE A RR G03GB02 15/11/88 MI 
'‘ CLOPAN Codice AIC Dossier Specialità: 022889 | 
1 data prima registrazione specialità: 18/05/74 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: F.LR.M.A. SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022889 012 24 COMPRESSE c RR AO3FAO1 18/05/74 
022889 036 GOCCE BB 20 ML 0,4% B RR AO3FAO1 18/05/74 O) 
022889 051 SCIROPPO 120 ML c RR A03FAO0I1 18/05/74 O 
022889 075 5 FIALE 2 ML A RR A03FA01 18/05/74 DU 
CLOPIR Codice AIC Dossier Specialità: 023061 
data prima registrazione specialità: 01/06/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WYETH LEDERLE S.P.A. 
N°* AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023061 082 50 CAPSULE 500 MG * P D Cc RR CI1OAB 31/10/94 
{CLOPIXOL ° e Codice AIC Dossier Specialità: 026890 
data prima registrazione specialità: 30/09/91 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LUNDBECK ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026890 083 "ACUPHASE" 1 FIALA 50 MG/1 ML Cc RNR NOSAFOS 20/10/95 i 
026890 095 "ACUPHASE" 1 FIALA 100 MG/2 ML Cc RNR NOSAFOS 20/10/95 LU] 
026890 107 30 COMPRESSE 10 MG Cc RR NOSAFOS 10/07/95 7] 
026890 119 20 COMPRESSE 25 MG (o) RR NOSAFOS 10/07/95 RA 
026890 121 10 COMPRESSE 40 MG Cc RR NOSAFOS 10/07/95 2] 
026890 133 IM 10 FIALE 10 MG Cc RNR NOSAFOS 10/07/95 O) 
026890 145 FLACONE GOCCE ORALI 20 ML C RR NOSAPOS 10/07/95 wi 
026890 158 "DEPOT" 1 FIALA 200 MG 1 ML A RNR NOSAFO5 10/07/95 Yz] 
026890 160 "DEPOT" 2 FIALE 200 MG 1 ML Cc RNR NOSAFO5 10/07/95 O 
CLOPRANE Codice AIC Dossier Specialità: 025688 
data prima registrazione specialità: 15/06/85 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SANKYO PHARMA ITALIA S.P.A, 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025688 021 45 CAPSULE 500 MG Cc RR C10AB07 15/06/85 
[CLORAD Codice AIC Dossier Specialità: 031903 
data prima registrazione specialità: 30/03/99 —Data Rinnovo Titolare AIC: ACS DOBFAR S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031903 014 12 CAPSULE GELATINA DURA USO ORALE 250 MG C RR J01DA08 30/03/99 LJ 
031903 026 8 CAPSULE GELATINA DURA USO ORALE 500 MG A RR J01DA08 30/03/99 LI 
031903 038 FLACONE GRAN SOSP ESTEMP USO ORALE [6 RR J01DA08 30/03/99 [} 
125MG/SML 
031903 040 FLACONE GRAN SOSP ESTEMP USO ORALE A RR J01DA08 30/03/99 n 
250MG/SML 
CLORADRYN Codice AIC Dossier Specialità: 026402 
data prima registrazione specialità: 24/01/87 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026402 038 10 COMPRESSE 5 MG (o) RR H02AB14 24/01/87 ii 
026402 053 10 COMPRESSE 10 MG Cc RR H02AB14 24/01/87 I 
! CLORAMFEN Codice AIC Dossier Specialità: 005033 | 
| data primaregistrazione specialità: 28/11/83 —DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCLAVO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
005033 028 COLLIRIO 7 ML 5 X 1000 A RR SO1AAO1 28/11/83 i 
| CLOREXAN Codice AIC Dossier Specialità: 032534 
| data prima registrazione specialità: 18/03/96 Data Rinnovo Titolare AIC: INTERNATIONAL MEDICAL SERVICE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032534 012 SOLUZ. IDROALC INCOLORE FLAC 100 ML Cc OTC DO08AC02 18/03/96 (97 
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032534 024 SOLUZ. IDROALC INCOLORE FLAC 250 ML c OTC DO8AC02 18/03/96 a 
032534 036 SOLUZ IDROALC INCOLORE FLAC 500 ML Cc OTC DO8AC02 18/03/96 A 
032534 048 SOLUZ IDROALC INCOLORE FLAC 1000 ML Cc OTC D08AC02 18/03/96 Mi 
032534 051 SOLUZ IDROALC TINTURA FLAC 100 ML Cc OTC D08AC02 18/03/96 DT] 
032534 063 SOLUZ. IDROALC. TINTURA FLAC 250 ML Cc OTC D08AC02 18/03/96 0} 
032534 075 SOLUZ IDROALC TINTURA FLAC 500 ML Cc OTC DO8AC02 18/03/96 Q 
032534 087 SOLUZ IDROALC TINTURA FLAC 1000 ML Cc OTC D08AC02 18/03/96 O 

CLOREXIDENT Codice AIC Dossier Specialità: 032282 
data prima registrazione specialità: 18/03/96 =—Data Rinnovo Titolare AIC: WARNER LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE 
S.COM.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032282 016 COLLUTTORIO 12 BUST. 12 ML Cc OTC A01AB03 18/03/96 
032282 028 COLLUTTORIO FLAC 200 ML Cc OTC A01AB03 18/03/96 DK 
032282 030 COLLUTTORIO FLAC 900 ML (o) OTC A01AB03 18/03/96 O 
032282 042 COLLUTTORIO FLAC 500 ML (o) OTC A01AB03 18/03/96 Ù 
| CLOREXIDENT ORTODONTICO Codice AIC Dossier Specialità: 032633 | 
data prima registrazione specialità: 18/03/96 Data Rinnovo Titolare AIC: WARNER LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE 
L S.COM.PA. 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032633 012 COLLUTTORIO 12 BUSTINE 12 ML c OTC AO1ADI1 18/03/96 
032633 024 COLLUTTORIO 100 BUSTINE 6 ML Cc OTC AD1ADI1 18/03/96 O 
032633 036 COLLUTTORIO FLACONE 200 ML c OTC AQ1ADII1 18/03/96 Q 


data prima registrazione specialità: 21/06/99 Data Rinnovo Titolare AIC: BERGAMON S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione 
033260 011 SOLUZIONE CUTANEA FLACONE 1000 ML Cc SP 


Codice AIC Dossier Specialità: 033260 | 


ATC Registrazione 
D08AC02 21/06/99 


in Farmacia 


 CLOREXIDINA BERGAMON 
| data prima registrazione specialità: 31/07/98 Data Rinnovo 


Titolare AIC: BERGAMON S.R.L. 


Codice AIC Dossier Specialità: 033757 | 


2 La z O E ani 2 nt tele essronzi 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033757 016 SOLUZIONE FLACONE 1000 ML c OTC D08AC02 31/07/98 CD] 
033757 028 SOLUZIONE FLACONE 5000 ML Cc OTC DO8AC02 31/07/98 U] 
CLOROCHINA BAYER Codice AIC Dossier Specialità: 008366 
data prima registrazione specialità: 14/11/53 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BAYERAG 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
008366 015 30 COMPRESSE 250 MG A RR PO1BA01 16/02/59 vi 
CLOROSAN Codice AIC Dossier Specialità: 032285 Î 
data prima registrazione specialità: 26/04/96 =—DataRinnovo Titolare AIC: LACHIFARMA S.R.L. LABORATORIO CHIMICO SALENTINO ] 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032285 013 SOLUZIONE FLACONE 1000 ML Cc OTC D08AC02 26/04/96 vi 
032285 025 SOLUZIONE FLACONE 250 ML (o) OTC D08AC02 26/04/96 hi 
032285 037 SAPONE FLAC 500 ML Cc OTC D08AC02 26/04/96 vi 
032285 049 SAPONE FLAC 250 ML È OTC D08AC02 26/04/96 Wi 
032285 052 SAPONE FLAC 1000 ML Cc OTC DO8AC02 26/04/96 al 
032285 064 SAPONE FLAC 2000 ML Cc OTC D08AC02 26/04/96 vi 
| cLokTANOL Codice AIC Dossier Specialità: 026027 
data prima registrazione specialità: 12/08/85 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. SRL. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026027 021 30 COMPRESSE 125 MG A RR C07CB03 12/08/85 vi 
CLOX Codice AIC Dossier Specialità: 029213 
data prima registrazione specialità: 22/04/96 Data Rinnovo Titolare AIC: FARMACEUTICI CABER S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029213 016 30 COMPRESSE 250 MG A 09 RNR. BO1AC05 22/04/96 
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CLUSIVOL Codice AIC Dossier Specialità: 005616 
data prima registrazione specialità: 24/11/51 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: AYERST LABORATORIES INC Î 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
005616 014 25 CAPSULE c RR A11JB 05/05/54 
005616 026 SCIROPPO 120 ML Cc RR A11JB 20/03/57 O 
CLYM DEPOSITUM Codice AIC Dossier Specialità: 010763 
data prima registrazione specialità: 20/01/56 =—Data Rinnovo Titolare AIC- MONSANTO ITALIANA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
010763 023 IM 3 FIALE 1 ML c RNR G03EA02 20/01/56 (si 
CO EFFERALGAN Codice AIC Dossier Specialità: 027989 
data prima registrazione specialità: 18/06/93 = DataRinnovo 18/06/98 Titolare AIC: LABORATOIRES UPSA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027989 019 16 COMPRESSE EFFERV.500 MG (o) RNR NO2AAS9 18/06/93 s6 
027989 021 100 COMPRESSE EFFERV.500 MG H OSP NO2AAS9 18/06/93 O 
027989 033 16 COMPRESSE 500 MG Cc RNR NO2AAS9 18/06/93 n] 
COADVIL Codice AIC Dossier Specialità: 028102 


data prima registrazione specialità: 01/07/92 Data Rinnovo 01/07/97 Titolare AIC: WHITEHALL ITALIA S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028102 010 20 CONFETTI Cc OTC RO1BA5S2 01/07/92 DI) 


COALIP Codice AIC Dossier Specialità: 011926 
data prima registrazione specialità: 11/12/61 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. 


ONÒAIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
011926 033 6 F 1000U+6F2ML Cc RR CIOAX 26/10/79 LI 
011926 045 4F2000U+4F c RR CIOAX 11/02/82 O 
011926 058 6F2000U+6F (e RR CIOAX 1102/82 I 

! COAPROVEL ana Gate AR a | Codice AIC Dossier Specialità: 034191 
| data prima registrazione specialità: 15/10/98 Data Rinnovo Titolare AIC: SANOFI PHARMA BRISTOL-MYERS SQUIBB SNC 
) 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
034191 015 /E 150 MG/12,5 MG 28 COMPRESSE IN BLISTER USO A 73 RR C09DA 15/10/98 n} 
ORALE 
034191 027 /E 150 MG/12,5 MG 56 COMPRESSE IN BLISTER USO Cc RR CODA 15/10/98 [na 
ORALE 
034191 039 /E 150 MG/12,5 MG 98 COMPRESSE IN BLISTER USO Cc RR CODA 15/10/98 O 
ORALE 
034191 041 /E 300 MG/12,5 MG 28 COMPRESSE IN BLISTER USO A 73 RR CODA 15/10/98 e, 
ORALE 
034191 054 /E 300 MG/12,5 MG 56 COMPRESSE IN BLISTER USO Cc RR CODA 15/10/98 n 
ORALE 
034191 066 /E 300 MG/12,5 MG 98 COMPRESSE IN BLISTER USO Cc RR CODA 15/10/98 O 
ORALE 


COBAFORTE Codice AIC Dossier Specialità: 021146 
data prima registrazione specialità: 31/12/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHARPER S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021146 055 IM 5 F LIOF 1000 MCG + 5 F SOLV Cc RR B03BA04 31/12/84 O 
021146 067 IM 3 F LIOF 5000 MCG + 3 F SOLV Cc RR B03BA04 31/12/84 i 
021146 093 20 CAPSULE 2,5 MG (o) RR B03BA04 30/07/87 7] 
021146 105 20 CAPSULE 1 MG Cc RR B03BA04 30/07/87 O 

COCARNETINA B12 : Codice AIC Dossier Specialità: 021852 
data prima registrazione specialità: 01/06/70 = DataRinnovo 01/06/95 Zitolare AIC: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021852 013 OS 10 FL 10ML Cc SP AI6AA 01/06/70 97] 

{COCARVIT Codice AIC Dossier Specialità: 008447 
data prima registrazione specialità: 11/12/53 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L. 


si 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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008447 017 (M 6 FIALE 3 ML + 6 F.SOLV. Cc RR ALLDAO0I 11/12/53 D 
008447 031 IM 10 FIALE 3 ML + 10F.SOLV. c RR AI1)DA0I 31/12/84 = 
"CoD Na E RARA] x; Codice AIC Dossier Specialità: 028598 

| dala primaregistrazione specialità: 29/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: DR. A.TORRE FARMACEUTICI SRL 
TW AIC Confezione RETTA Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
028598 0)1 1 FLACONE 500 ML 73,576 H osp BOSBAOI 29/1004 E° 
i CODEINOL Codice AIC Dossier Specialità: 002737 : 
| data primaregistrazione specialità: 25/01/80 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SABA FARMACEUTICI SA.S. 
iu @mt—ic@uòic’imcoei—mm@-» cm. }.6@,i@— il/i iii mitici 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
002737 017 FLAC. GOCCE 25 ML Cc RR RO05DA20 25/01/80 Er 
002737 029 FLAC. GOCCE 30 ML c RR ROSDA20 25/01/80 LÌ 
002737 031 BB 10 SUPPOSTE c RR ROSDA20 25/01/80 Li 
002737 043 BB 12 SUPPOSTE Cc RR ROSDA2Z0O 25/01/80 i] 
002737 056 AA 10 SUPPOSTE Cc RR ROSDA20 25/01/80 3 
002737 068 AA 12 SUPPOSTE Cc RR ROSDA20 25/01/80 He: 
002737 070 FORTE 10 SUPPOSTE AD Cc RR ROSDA20 25/01/80 “Si 
002737 082 FORTE 12 SUPPOSTE AD Cc RR ROSDA20 25/01/80 DE 
| CODETILINA EUCALIPTOLO HE' Codice AIC Dossier Specialità: 009646 È 
È dala prima registrazione specialità: 050/55 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. ! 
NFAICO © Confezione TT TT TTT Fasola SSN Dispensazione — — ATC Registrazione inFermacia 
009646 035 BB 10 SUPPOSTE c RR ROSFA02 17/04/90 sf 
CODEX Di ur Codice AIC Dossier Specialità: 029032 | 
data prima registrazione specialità: 25/06/93 = Data Rinnovo 25/06/98 Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM S.PA. 
N° AIC Confezione Fascla SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029032 012 20 CAPSULE 250 MG c SP A07FA02 25/06/93 9] 
029032 024 20 CAPSULE 250 MG Cc SP A07FA02 25/06/93 Mi 
029032 036 10 BUSTINE 250 MG Cc SP A07FA0O2 25/06/93 ari 
029032 048 20 BUSTINE 250 MG Cc Sp AO7FA02 25/06/93 9, 
| CODEX DNB Codice AIC Dossier Specialità: 021989 
I data prima registrazione specialità: 18/05/74 = DalaRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATOIRES BIOCODEX 
si N° AIC Confezione Fascia SSN = Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021989 013 24 CAPSULE 150 MG Cc SP A07FA02 18/05/74 i 
3 rp le ET ani nie aereo na È Sire re ac] 
i CODIPRONT Codice ASC Dossier Specialità: 021777 | 
dala prima registrazione specialità: 07/11/70 DataRinnovo = 01/06/95 Tiolare AIC: BRACCO S.P.A. ’ 
 N°AIC Confezione Fascia SSN = Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021777 014 8 CAPSULE Cc RNR ROSDA20 07/11/70 E, 
021777 026 SCIROPPO 90 ML [© RNR R05DA20 07/11/70 Mi 
i COEDIECI Codice AIC Dossier Specialità: 027609 i 
data prima registrazione specialità: 22/03/93 = Data Rinnovo = 22/03/98 Titolare AIC: MITIM SRL. 


N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027609 015 14 CAPSULE 50 MG Cc RR C01EB09 22/03/93 DI 
027609 027 10 FLACONCINI ORALI 50 MG Cc RR C01EB09 22/03/93 O 
sa dea ite ci ai rina ian 
| COENZIMA A TOSI Codice AIC Dossier Specialità: 027479 
| data prima registrazione specialità: 29/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: TOSI FARMACEUTICI SAS. 
È N° AIG "Confezione a Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027479 017 6 F LIOF 3000 UI + 6 F SOLV [6 RR CIO0AX 29/10/94 
COLADREN Codice AIC Dossier Specialità: 004843 


data prima registrazione specialità: 06/06/53 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: COOPERATIVA FARMACEUTICA SRL 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
(004843 037 SCIROPPO 200 G c OTC A06ABS7 23/01/89 
004843 049 40 CONFETTI c oTC A06ABS7 23/01/89 97] 
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[coLax Ùi ei Ò Codice AIC Dossier Specialità: 015270 
| dataprimaregistrazione specialità: 27/1267 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 
N° AIC “Confezione — ” ” Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
015270 010 22 CACHETS (o) RR A06ABS6 27/12/67 
COLAZIDE Codice AIC Dossier Specialità: 033862 
data prima registrazione specialità: 14/12/98 Data Rinnovo Titolare AIC: ASTRA FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033862 018 /M 50 CAPSULE RIGIDE 750 MG Cc RR AD7EC04 14/12/98 O 
033862 020 /M 56 CAPSULE RIGIDE 750 MG (o) RR A07EC04 14/12/98 O 
033862 032 /M 100 CAPSULE RIGIDE 750 MG Cc RR A07EC04 14/12/98 O 
033862 044 /M 112 CAPSULE RIGIDE 750 MG c RR A07EC04 14/12/98 O 
033862 057 /M 130 CAPSULE RIGIDE 750 MG Cc RR A07EC04 14/12/98 LU 
033862 069 /M 224 (2X112) CAPSULE RIGIDE 750 MG c RR A07EC04 14/12/98 O 
033862 071 /M_260(2X130) CAPSULE RIGIDE 750 MG (6; RR AO7EC04 14/12/98 nni 
033862 083 /M 300(3X100) CAPSULE RIGIDE 750 MG (o) RR A07EC04 14/12/98 O 
033862 095 /M 500(10X50) CAPSULE RIGIDE 750 MG Cc RR A07EC04 14/12/98 O 
033862 107 /M 672(6X112) CAPSULE RIGIDE 750 MG Cc RR A07EC04 14/12/98 O 
033862 119 /M 780 (6X130) CAPSULE RIGIDE 750 MG Cc RR A07EC04 14/12/98 O 
[ CoLBIOCIN Codice AIC Dossier Specialità: 020605 | 
| = dataprimaregistrazione specialità: 09/09/65 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: S.4.F.I. S.P.A. | 
I 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020605 022 POMATA OFTALMICA 5 G (o) RR S01AA30 09/09/65 
020605 034 COLLIRIO 5 ML Cc RR SO1AA30 15/11/88 SÌ 
I COLCHICINA LIRCA Codice AIC Dossier Specialità: 009964 
data prima registrazione specialità: 26/04/55 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CE.LA.FAR. S.P.A. 
N° AIC Confezione _ Fascia SSN "Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
009964 038 60 GRANULI 1 MG A RR M04AC01 29/11/95 xi 
| COLEDOS Codice AIC Dossier Specialità: 024974 
| dataprimaregistrazione specialità: 09/05/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PROSPA ITALIA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024974 026 20 CAPSULE 300 MG A 02 92BIG RR AOSAA02 09/05/83 O 
024974 038 30 CAPSULE 300 MG A 02 02BIS RR AOSAA02 09/05/83 mi 
COLEMEN Codice AIC Dossier Specialità: 025834 
data prima registrazione specialità: 07/11/88 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025834 019 12 BUSTINE POLVERE OS 10 G Cc RR CIOAC 07/11/88 O 
COLESTID Codice AIC Dossier Specialità: 026631 
data prima registrazione specialità: 02/11/92 Data Rinnovo = 02/11/97 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026631 022 30 BUSTINE 5 G (0) RR C10A002 02/11/92 O 
026631 034 30 BUSTINE GRANULI 7,5 G Cc RR C10AC02 29/07/97 O] 
COLESTROL Codice AIC Dossier Specialità: 026306 
! dala prima registrazione specialità: 19/06/87 —DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PRODOTTI FORMENTI S.R.L. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026306 023 12 FLACONCINI 3 G Cc RR CIOACO1 19/06/87 hr] 
COLIFAGINA Codice AIC Dossier Specialità: 004695 
data prima registrazione specialità: 11/06/51 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO BIOLOGICO CHEMIOTERAPICO S.P.A. 


N° AIC Confezione 
004695 021 10 FLACONCINI ORALI 2,5 ML 
004695 045 "$"10 FLAC.NI ORALI 6,5 ML 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
c SP A07FA 11/06/51 [n 
(e. SP A07FA 22/09/54 Ie] 
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{ COLIFOAM Codice AIC Dossier Specialità: 027000 
data prima registrazione specialità: 05/03/93 Data Rinnovo 05/03/98 Titolare AIC: STAFFORD MILLER SRL. 
i 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027000 013 14 DOSI SPRAY SCHIUMA RETTALE A RR AO7EA02 05/03/93 
T COLIFOSSIM Codice AIC Dossier Specialità: 024271 | 
data prima registrazione specialità: 30/12/80 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: DAY FARMA S.A.S. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024271 025 IM 1 FL 500 MG+1 FIALA 2 ML Cc RR J01DA06 30/12/80 
024271 049 IM 1 FLAC. 1 G+1 FIALA 4 ML A RR J01DA06 30/12/80 97 
COLIMICINA Codice AIC Dossier Specialità: 011297 
data prima registrazione specialità: 23/06/56 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: UCB PHARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
011297 013 IM FLAC.1000000 U + FIALA SOLV Cc RR J01XB01 23/06/56 I 
011297 049 GOCCE ORALI 4000000 U Cc RR AOTAA10 04/10/80 Mi 
011297 064 8 COMPRESSE 1500000 U Cc RR AO7AA10 22/01/79 Mi 
{ COLLI' Codice AIC Dossier Specialità: 032305 
data prima registrazione specialità: 18/03/96 =—DataRinnovo Titolare AIC: GRICAR CHEMICAL S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032305 017 COLLIRIO FLACONE 15 ML Cc OTC SO1AX 18/03/96 97] 
COLLIRIO ALFA CE A Aa Codice AIC Dossier Specialità: 003235 
| data prima registrazione specialità: 15/04/50 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRACCO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
003235 049 FLACONE GOCCE 10 ML Cc OTC S01GA01 09/03/87 
003235 064 BAGNO OCULARE 180 G Cc OTC SO1GA01 09/03/87 hi 
| COLLIRIO ALFA ANTISTAMINICO Codice AIC Dossier Specialità: 027837 | 
data prima registrazione specialità: 15/07/91 DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRACCO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027837 018 FLACONE CONTAGOCCE 10 ML Cc OTC S01GAS1 15/07/91 n} 
COLLIRIUM GEYMONAT Codice AIC Dossier Specialità: 032237 
data prima registrazione specialità: 14/04/98 Data Rinnovo Titolare AIC: GEYMONAT SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
032237 012 COLLIRIO FLACONE 10 ML Cc OTC SOTAX 14/04/98 O 
COLLYRIA Codice AIC Dossier Specialità: 032234 
data prima registrazione specialità: 18/03/96 —DataRinnovo Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL 
—J 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032234 015 COLLIRIO 10 ML Cc OTC SO1AX 18/03/96 si 
| COLOPTEN Codice AIC Dossier Specialità: 024715 
data prima registrazione specialità: 09/07/82 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATOIRES DEBAT SA 
“—— N°AIC Confezione È Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024715 017 20 FIALE ORALI 5 ML Cc SP AO7TFA 09/07/82 97 
| COLPOGYN Codice AIC Dossier Specialità: 025851 
data prima registrazione specialità: 11/04/86 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025851 027 CREMA VAGINALE 30 G + 6 APPLICATORI A RNR G03CA04 14/08/92 19% 
025851 039 10 OVULI 0,5 MG Cc RNR G03CA04 17/06/96 O 
025851 041 10 OVULI 1 MG (o) RNR 603CA04 17/06/96 O 
025851 054 20 OVULI 0,5 MG A RNR G03CA04 17/06/96 O 
025851 066 20 OVULI 1 MG A RNR 603CA04 17/06/96 Mi 
COLPOTROPHINE a Codice AIC Dossier Specialità: 026613 
data prima registrazione specialità: 30/07/97 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHERING SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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026613 024 15 CAPSULE GINECOLOGICHE 10 MG A RR G03CA09 30/07/97 z| 
026613 048 CREMA GINECOLOGICA 30 G + APPLICATORE A RR G03CA09 08/07/88 | 
| COLPOVIS E Codice AIC Dossier Specialità: 020255 
data prima registrazione specialità: 26/08/63 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO 
TERAPEUTICHE SRL. ci 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020255 016 20 CAPSULE 1 MG A RNR G03CA 12/02/85 gi 
COLPRONE Codice AIC Dossier Specialità: 021509 
data prima registrazione specialità: 30/10/69 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WYETH MEDICA IRELAND 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021509 029 20 COMPRESSE 5 MG A RNR G03DB03 30/10/69 I 


COMBANTRIN Codice AIC Dossier Specialità: 023003 


data prima registrazione specialità: 31/12/73 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PFIZER ITALIANA SPA 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023003 027 8 COMPRESSE MASTICABILI 250 MG A RR PO2CCO1 31/12/73 A. 
023003 041 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 5% 30 ML A RR PO2CC01 31/12/73 84] 

COMBETASI Codice AIC Dossier Specialità: 011460 
data prima registrazione specialità 25/1182 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO 1.S.I. S.P.A. 
N° AIC Confezione “Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
011460 019 "ADULTI POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE Cc RR A11DB 25/11/82 
INIETTABILE" 5 FIALE + 5 FIALE SOLVENTE 2 ML 
011460 021 "BAMBINI POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE  C RR A11DB 25/11/82 197; 
INIETTABILE" 8 FIALE + 8 FIALE SOLVENTE 1 ML 
COMBIPRESAN ‘. Codice AIC Dossier Specialità: 022586 


data prima registrazione specialità: 02/06/79 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022586 010 30 CONFETTI Cc RR C02L001 02/06/79 O] 
022586 022 50 CONFETTI Cc RR 002L001 02/06/79 O 
022586 034 PERLONGETTEN 28 CAPSULE RITARDO Cc RR 002LC01 28/07/83 O] 

COMBISARTAN Codice AIC Dossier Specialità: 034134 
data prima registrazione specialità: 30/10/98 Data Rinnovo Titolare AIC: A.MENARINI INDUSTRIE SUD 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
034134 015 /M 14 COMPRESSE FILMRIVESTITE IN BLISTER A 73 RR CODA 30/10/98 MI 
034134 027 /M 28 COMPRESSE FILMRIVESTITE IN BLISTER A 73 RR CODA 30/10/98 NZ] 

COMBIVENT DI Codice AIC Dossier Specialità: 029229 
data prima registrazione specialità: 20/12/95 Data Rinnovo Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029229 010 AEROSOL 100 EROGAZIONI 5 ML Cc RR R03AC02 29/12/95 
029229 022 AEROSOL 200 EROGAZIONI 10 ML Cc RR R03AC02 29/12/95 na 
029229 034 20 CONTENITORI MONODOSE SOLUZIONE DA Cc RR R03AK04 29/07/97 O 

NEBULIZZARE 
‘ COMBIVIR Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 18/03/98 —DataRinnovo Titolare AIC: GLAXO GROUP LIMITED 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
034092 015 /E 60 COMPRESSE FILM RIVESTITE IN BLISTER H RR 305AF30 18/03/98 O 
034092 027 /E 60 COMPRESSE FILM RIVESTITE IN FLACONE H RR J05AF30 18/03/98 O 

COMBIVIT Codice AIC Dossier Specialità: 015497 
data prima registrazione specialità: 01/07/60 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO 
FARMACEUTICA S.P.A. 

N* AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
015497 011 20 CONFETTI c OTC A11AA03 01/07/60 O 
015497 023 50 CONFETTI Cc OTC A11AA03 01/07/60 O 
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COMBIZYM Codice AIC Dossier Specialità: 007218 
data prima registrazione specialità: 29/10/52 = Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: SANKYO PHARMA GMBH 
N° AIC Confezione j Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
007218 050 20 CONFETTI Cc OTC A09AA02 06/11/90 xv 
COMETON Codice AIC Dossier Specialità: 013624 al 
data prima registrazione specialità: 04/12/63 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: METAPHARMA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

013624 022 5 FLACONCINI ORALI C OTC AI11lEA 06/08/85 
COMIZIAL Codice AIC Dossier Specialità: 004256 
data prima registrazione specialità: 13/04/83 = Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
004256 018 "TIPO 1" 20 COMPRESSE A RNR N03AA02 13/04/83 
004256 020 "TIPO 2" 20 COMPRESSE (o) RNR N03AA02 13/04/83 O 

COMPENDIUM Codice AIC Dossier Specialità: 023844 
data prima registrazione specialità: 19/03/80 = Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: POLIFARMA SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023844 018 "3 MG CAPSULE" 30 CAPSULE Cc RR NOSBA08 19/03/80 
023844 020 "1,5 MG CAPSULE" 30 CAPSULE 1,5 MG Cc RR NOSBA08 19/03/80 Mm 
023844 044 "0,25% GOCCE ORALI" 1 FLACONE DA 20 ML Cc RR NOSBA08 30/05/95 97 

COMPLAMIN Codice AIC Dossier Specialità: 017346 
data prima registrazione Specialità: 09/12/60 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RHONE POULENC RORER S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
017346 014 IM IV 10 FIALE 2 ML 300 MG Cc RR C04AD02 05/06/64 hd] 
017346 026 FLEBO 1 FIALA 10 ML 1500 MG Cc RR C04AD02 02/10/68 97 
017346 038 "FORTE" 6 FIALE 3 ML 500 MG Cc RR C04AD02 15/05/72 97] 
017346 065 50 COMPRESSE 150 MG Cc RR C04AD02 12/05/79 Mi 
017346 089 "FORTE" 40 COMPRESSE 300 MG Cc RR C04AD02 12/05/79 YZ] 
017346 091 GOCCE ORALI 20% 15 ML Cc RR C04AD02 02/10/68 I) 
017346 103 20 CONFETTI 500 MG Cc RR C04AD02 18/05/81 97, 
017346 115 RITARDO 40 CONFETTI 500 MG È. RR C04AD02 18/05/81 O) 

COMPLESSO B SIT Codice AIC Dossier Specialità: 008898 
data prima registrazione specialità: 03/02/58 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO 
L = ni CERTE TERAPEUTICHE S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
008898 049 25 CAPSULE Cc SP AMEX 20/11/85 277 
008898 052 SCIROPPO 100 ML (È SP ANlEA 20/11/85 MI 
008898 064 IM 6 FIALE 1 ML Cc RR AMUEA 20/11/85 i 

CONCHIVIT Codice AIC Dossier Specialità: 020399 


data prima registrazione specialità: 03/11/78 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GHIMAS S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020399 034 FLACONE GOCCE 15 ML Cc OTC A11BA 29/07/92 
020399 046 20 CAPSULE Cc OTC A1BA 29/07/92 NA 


CONCOR Codice AIC Dossier Specialità: 026573 
data prima registrazione specialità: 01/03/89 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRACCO S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026573 016 28 COMPRESSE 10 MG A RR C07AB07 01/03/89 
026573 028 28 COMPRESSE 5 MG Cc RR C07AB07 01/03/89 i 
CONDIUREN Codice AIC Dossier Specialità: 027135 
data prima registrazione specialità: 01/12/89 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO GENTILI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027135 019 14 COMPRESSE 20/12,5 MG A RR COBAO 01/12/89 Ivi 
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‘’CONDRAL Codice AIC Dossier Specialità: 026776 
data prima registrazione specialità: 01/02/90 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SOCIETA PRODOTTI ANTIBIOTICI SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026776 017 20 CAPSULE 400 MG Cc RR M09AX 01/02/90 
026776 029 20 BUSTINE 400 MG Cc RR M09AX 01/02/90 i, 
026776 031 20 BUSTINE 800 MG Cc RR M09AX 29/10/94 i 

CONDRESS Codice AIC Dossier Specialità: 026010 
data prima registrazione specialità: 01/03/89 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO GENTILI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026010 049 3 TAVOLETTE 250 MG (CM S X 5) (6 RR DOZAX 22/07/89 MI 
026010 052 50 TAVOLETTE 10 MG (CM 1 X 1) c RR DO3AX 22/07/89 O 

CONDROFER Codice AIC Dossier Specialità: 024909 
data prima registrazione specialità: 28/02/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: UCB PHARMA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024909 018 40 CAPSULE 300 MG Cc RR B03AB07 28/02/83 
024909 020 AD 20 BUSTINE 300 MG (o) RR B03AB07 03/12/86 RA) 
024909 032 BB 20 BUSTINE 150 MG Cc RR B03AB07 03/12/86 vi 

CONDROSULF Codice AIC Dossier Specialità: 028784 
data prima registrazione specialità: 29/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028784 039 20 CAPSULE 400 MG Cc RR M09AX 28/12/95 
028784 041 20 BUSTINE 400 MG Cc RR M09AX 28/12/95 fe] 

CONDYLINE Codice AIC Dossier Specialità: 027136 
data prima registrazione specialità: 02/05/90 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: YAMANOUCHI E UROPE B.V. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

027136 011 1 FLAC. SOLUZIONE 3,5 ML 0,5% A RR DO6BB04 02/05/90 
CONFETTI LASSATIVI GIULIANI CM. Codice AIC Dossier Specialità: 011899 
data prima registrazione specialità: 14/02/79 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GIULIANI SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
011899 059 20 CONFETTI Cc OTC A06ABS7 03/06/96 MI 

{ CONFETTO FALQUI CM. Codice AIC Dossier Specialità: 033072 
data prima registrazione specialità: 14/11)97 Data Rinnovo Titolare AIC: FALQUI PRODOTTI FARMACEUTICI SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033072 012 20 COMPRESSE RIVESTITE 5 MG Cc OTC A06AB02 14/11/97 

CONNETTIVINA Codice AIC Dossier Specialità: 019875 
data prima registrazione specialità: 30/03/62 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FIDIA SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
019875 018 S FIALE 2 ML Cc RR M09AXO01 30/03/62 O 
019875 020 SOLUZIONE USO TOPICO 10 ML Cc SP DO3AX05 26/08/69 hg] 
019875 044 POMATA 15 G Cc SP D03AX05 09/06/71 197] 
019875 057 10 GARZE MEDICATE (6; SP D03AXO05 23/12/80 ka 

CONNETTIVINA PLUS Codice AIC Dossier Specialità: 028440 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: FIDIA SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028440 030 CREMA 25 GR. c RR D0O3AXO0S 27/04/95 97] 
028440 042 15 GARZE MEDICATE Cc RR D03AX0S 27/04/95 97] 

CONRAY Codice AIC Dossier Specialità: 020454 
data prima registrazione specialità: Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRACCO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020454 017 "60%"INIETT. 1 FIALA 20 ML H OSP V08AA04 13/03/65 
020454 029 "60%"INIETT. 1 FIALA 30 ML H OSP V08AA04 13/03/65 LU 
020454 031 "60%"INIETT. 1 FLAC.150 ML H OSP V08AA04 10/08/81 O 
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020454 043 "60%"INIETT. 1 FLAC.250 ML H OSP VO08AA04 10/08/81 O 
020454 056 "24%"INIETT. 1 FLAC.250 ML H OSP VO8AA04 01/04/68 U 
020454 068 "36%"INIETT. 1 FLAC.250 ML H OSP V08AA04 30/09/69 0A 


CONRAY 400 Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 10/09/66 =DataRinnovo 01/06/95 7itolare AIC: BRACCO S.PA. 

— N*AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020685 018 1 FIALA 25 ML H OSP VO8AA04 10/09/66 na 
020685 020 1 FLACONE 50 ML H OSP VO8AA04 10/09/66 O 

CONTRACIDE Codice AIC Dossier Specialità: 032011 
data prima registrazione specialità: 26/11/98 —DataRinnovo Titolare AIC: NORGINE ITALIA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032011 013 FLACONE 250 ML SOSPENSIONE Cc OTC A02AF02 26/11/98 9 
CONTRALGEN Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità; 21/02/85 Data Rinnovo Titolare AIC: PIETRASANTA PHARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
001755 038 10 COMPRESSE (8 OTC NO2BESI1 04/07/87 kh 


CONTRAMAL Codice AIC Dossier Specialità: 


data prima registrazione specialità: 29/10/94 —DataRinnovo Titolare AIC: PRODOTTI FORMENTI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 


CONTRASMINA Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 14/01/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FALQUI PRODOTTI FARMACEUTICI SPA 


028853 012 /M 20 CAPSULE 50 MG Cc RNR NO2AX02 29/10/94 IN 

028853 024 /M_ FLAC. GOCCE ORALI 10% 10 ML c RNR N02AX02 29/10/94 hi 

028853 036 /M "100 SR" 20 CPR A CESSIONE PROLUNGATA 100 MG C RNR N02AX02 29/10/94 IZ, 

028853 048 /M 10 SUPPOSTE 100 MG c RNR N02AX02 29/10/94 97] 

028853 051 /M_S FIALE INIETT. 50 MG c RNR N02AX02 29/10/94 i 

028853 063 /M S FIALE INIETT. 100 MG c RNR N02AX02 29/10/94 a 

028853 075 /M_"S.R. 150" 10 COMPRESSE RILASCIO PROLUNGATO — C RNR N02AX02 30/07/98 h 
150 MG 

028853 087 /M_"S.R. 200" 10 COMPRESSE RILASCIO PROLUNGATO — C RNR N02AX02 30/07/98 I, 
200 MG 

025140 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025140 043 30 COMPRESSE 20 MCG (o) RR R03CC13 24/10/87 O 
025140 068 FLACONE SCIROPPO 100 ML Cc RR R03CC13 24/10/87 C] 

CONTRATHION Codice AIC Dossier Specialità: 021091 
data prima registrazione specialità: 02/07/68 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RHONE POULENC RORER S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

021091 018 1 FLAC. LIOF INIETT 200 MG + FIALA 10 ML A RR V03AB04 02/07/68 
CONTRAUTO i Codice AIC Dossier Specialità: 017988 
data prima registrazione specialità; 24/07/61 —DataRinnovo Titolare AIC: FATER S.A.S. DI LANGELINI 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
017988 015 12 CONFETTI Cc RR A04AD 24/07/61 OD 
017988 027 2 SUPPOSTE c RR A04AD 16/01/62 O] 
017988 039 6 SUPPOSTE Cc RR A04AD 24/07/61 O 

CONTROL Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 24/10/74 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BAYER S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022959 011 30 COMPRESSE 1 MG Cc RR NOSBA06 27/05/83 De, 
022959 023 20 COMPRESSE 2,5 MG (o) RR NOSBA06 27/05/83 Mi 

CONTUSIL Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 29/1195 —DataRinnovo Titolare AIC: FARMA 3 SRL 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032123 010 POMATA DISINF. TUBO 40 G Cc OTC DO08AJ01 29/11/95 wi 
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‘ CONVERTEN Codice AIC Dossier Specialità: 025681 
data prima registrazione specialità: 12/03/85 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO GENTILI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025681 026 14 COMPRESSE DIVISIBILI 20 MG A RR COIAA02 12/03/85 
025681 038 28 COMPRESSE DIVISIBILI 5 MG A RR C09AA02 27/04/87 Mi 

CONVERTEN EV Codice AIC Dossier Specialità: 027515 
data prima registrazione specialità: 29/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: ISTITUTO GENTILI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027515 016 10 FIALE 1 MG EV H OSP CO9AAO2 29/10/94 
027515 028 10 FLACONI 5 MG EV H OSP CORAA02 29/10/94 O 

CONVIVIAL Codice AIC Dossier Specialità: 020943 
data prima registrazione specialità: 28/08/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

020943 039 30 CAPSULE Cc OTC A09AA02 10/02/90 O 
CORAL Codice AIC Dossier Specialità: 024599 
data prima registrazione specialità: 19/05/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: D.R. DRUG RESEARCH S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024599 019 30 CAPSULE 10 MG A RR CO8CAOS 19/05/82 O 
024599 021 50 CAPSULE 10 MG A RR C08CAOS 20/12/84 O 
024599 045 "30" 14 COMPRESSE A RIL MOD 30 MG USO ORALE A RR C08CA0S 31/05/99 O 
024599 058 "60" 14 COMPRESSE A RIL MOD 60 MG USO ORALE A RR C08CAOS 31/05/99 O 

CORANDIL Codice AIC Dossier Specialità: 027011 
data prima registrazione specialità: 17/12/98 —DataRinnovo Titolare AIC: COMPAGNIA FINANZIARIA E DI PARTECIPAZIONI 
COFIDIPAS.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027011 016 ASTUCCIO 50 COMPRESSE 5 MG USO ORALE Cc RR C01DX16 17/12/98 I) 
027011 028 ASTUCCIO 30 COMPRESSE 20 MG USO ORALE Cc RR CO1DX16 17/12/98 C) 

[ CORDARONE Codice AIC Dossier Specialità: 022033 
data prima registrazione specialità: 12/12/70 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022033 017 20 CAPSULE 200 MG A RR C01BDOI 27/11/71 
022033 029 5 FIALE 3 ML IV 150 MG A RR C01BDO1 21/06/79 he] 

CORDIAX Codice AIC Dossier Specialità: 025655 
data prima registrazione specialità: 29/01/95 Data Rinnovo Titolare AIC: CRINOS INDUSTRIA FARMACOBIOLOGICA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

025655 010 28 COMPRESSE RIVESTITE A RR C07AB08 29/01/95 
CORDIPINA Codice AIC Dossier Specialità: 028344 
data prima registrazione specialità: 29/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: FARMACEUTICA PAVESE DI SPADA CARLA &C 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

028344 012 RETARD 30 COMPRESSE RITARDO 40 MG A RR C08CA04 29/10/94 
COREPTIL Codice AIC Dossier Specialità: 013800 
data prima registrazione specialità: 18/04/58 Data Rinnovo 01/06/95 Tîtolare AIC: SYNTHELABO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

013800 038 OS GTT 10 ML 3,054 G Cc RR C01DX08 22/11/61 
CORGARD Codice AIC Dossier Specialità: 024341 
data prima registrazione specialità: 27/12/80 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A. 

N°® AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

024341 012 30 COMPRESSE 80 MG A RR CO7TAA12 27/12/80 
CORICIDIN Codice AIC Dossier Specialità: 033790 
data prima registrazione specialità: 27/10/97 —Data Rinnovo Titolare AIC: SCHERING PLOUGH SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033790 015 FLACONE SOLUZIONE SPRAY NASALE 15ML | Cc OTC ROIAA0S 27/10/97 9, 
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| CORIZZINA Codice AIC Dossier Specialità: 001256 
| data prima registrazione specialità: 22/09/48 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA'IGIENICO | 


TERAPEUTICHE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
001256 015 GOCCE RINOLOGICHE 10 ML Cc OTC R01AB02 12/02/85 ki 
001256 027 FLACONE NEBULIZZATORE 10 ML Cc OTC R01AB02 12/02/85 v 
Î CORLOPAM Codice AIC Dossier Specialità: 028026 
data prima registrazione specialità: 29/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: IPSEN S.PA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028026 019 1 FIALA 2 ML 10 MG/1 ML H OSP C01CA19 29/10/94 
028026 021 1 FIALA 5 ML 10 MG/1 ML H OSP CO1ICA19 29/10/94 QU 
atei. 
CORMELIAN Codice AIC Dossier Specialità: 023520 


data prima registrazione specialità: 20/12/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHERING SPA 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

023520 024 30 CAPSULE 100 MG Cc RR C01DX10 20/12/84 
COROSAN Codice AIC Dossier Specialità: 016946 
data prima registrazione specialità: 22/04/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

016946 016 30 COMPRESSE 75 MG Cc RR BO1AC07 22/04/82 
| COROXIN Codice AIC Dossier Specialità: 016892 
! data prima registrazionie specialità: 02/05/60 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
016892 022 20 COMPRESSE 25 MG Cc RR B01AC07 19/01/26 
016892 046 30 COMPRESSE 75 MG Cc RR BO1AC07 04/11/82 O 

CORSAN Codice AIC Dossier Specialità: 025722 
data prima registrazione specialità: 23/04/85 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMADES SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025722 051 30 COMPRESSE 5 MG Cc RR C07AA14 25/02/95 

CORSODYL Codice AIC Dossier Specialità: 014371 
data prima registrazione specialità: 01/12/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
014371 037 "200MG/100ML SOLUZIONE" FLACONE 150 ML Cc OTC A01AB03 30/06/88 MI 
014371 052 "200MG/100ML SPRAY PER MUCOSA ORALE” Cc OTC AO1AB03 30/06/88 7 

1FLACONE 60 ML TAPPO NEBULIZZ. 
014371 064 "1% GEL DENTALE" 12 TUBI 50 G Cc OTC A01AB03 29/11/95 O 
014371 076 "1% GEL DENTALE" 1 TUBO 50 G Cc OTC A01AB03 29/11/95 O] 
014371 088 "1% GEL DENTALE" 1 TUBO 30G Cc OTC A01AB03 29/11/95 Mi 
CORT INAL Codice AIC Dossier Specialità: 013185 
data prima registrazione specialità: 04/0460 —DataRinnovo Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

013185 020 "AEROSOL" 15 FIALE 2 ML (o) RR R03BX 29/07/92 
CORTAID Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 30/07/87 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. 

N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026033 011 CREMA 0,5% 10G Cc OTC DO7AA02 30/07/87 
026033 023 CREMA 0,5% 20G Cc OTC D07AA02 30/07/87 Mi 

CORTAMIDE Codice AIC Dossier Specialità: 021834 


data prima registrazione specialità: 15/02/79 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: DR. OTTOLENGHI & C. SRL 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021834 015 POMATA 5G Cc RR D07A004 15/02/79 
021834 027 POMATA 15G Cc RR D07A004 15/02/79 O 
021834 039 POMATA 30 G 0,025% B RR D07A.C004 15/02/79 Mi 
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. CORTANEST Codice AIC Dossier Specialità: 019758 
; data primaregistrazione specialità: 17/09/62 = Data Rinnovo 01/06/95 isolare AIC: VECCHI & C PIAM S.A.P.A. 
"N° AIC “Confezione di \ ui Fascia SSN ‘ Dispensazione © ATO. Registrazione in Farmacia 
019758 010 POMATA 20G Cc SP DO7XA 17/09/62 
CORTANEST PLUS È È Codice AIC Dossier Specialità: 021902 
data prima registrazione specialità: 21/05/79 = Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: VECCHI & C PIAM SA.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021902 010 POMATA 30G Cc RR DO7XC 21/05/79 97] 
021902 022 GEL 30G (6 RR DO7XC 21/05/79 O 

CORTI ARSCOLLOID Codice AIC Dossier Specialità: 022296 
data prima registrazione specialità: 15/10/71 Data Rinnovo 01/06/95 Zitolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO 
TERAPEUTICHE S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022296 077 "GENGIVARIO" FLACONE 10 G (e) RR AOIAC 09/03/87 RZ 
022296 089 "GENGIVARIO" FLACONE 30 G Cc RR ADIAC 09/03/87 9 
022296 091 "COLLUTTORIO" FLACONE 20 G Cc RR ADIAC 09/03/87 mM 
022296 103 "COLLUTTORIO" FLACONE 30 G Cc RR AOIAC 09/03/87 A 
022296 115 "CONCENTRATO" FLACONE 10 G Cc RR ADIAC 09/03/87 A 
022296 127 "CONCENTRATO" FLACONE 30 G Cc RR AOIAC 09/03/87 Mi 

CORTICAL Codice AIC Dossier Specialità: 028318 
data prima registrazione specialità: 05/03/93 = Data Rinnovo 05/03/98 Titolare AIC: FARMACEUTICI CABER S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028318 018 CREMA 0,2% 30 G B RR D07AC06 05/03/93 Mi 
028318 020 POMATA 0,3% 20 G B RR D07AC06 05/03/93 i 

CORTIDRO Codice AIC Dossier Specialità: 010318 
data prima registrazione specialità: 07/12/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SOFAR S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

010318 032 POMATA DERMATOLOG. 0,5% 20 G Cc OTC D07AA02 18/09/87 
| CORTIFLUORAL Ì ; Codice AIC Dossier Specialità: 017651 
data prima registrazione specialità: 10/08/60 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHERING SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
017651 035 FLACONE 10 ML SOLUZ PER MUCOSA ORALE Cc RR DO7CC 16/11/98 4] 

CORTIRON Codice AIC Dossier Specialità: 004173 
data prima registrazione specialità: 25/11/50 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHERING SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
004173 011 IM 4 FIALE 1 ML 10 MG A RR H0O2AA03 25/11/50 Mi 
004173 023 DEPOT IM 1 FIALA 1 ML 50 MG A RR H02AA03 19/12/58 2 

CORTISOLONE Codice AIC Dossier Specialità: 011700 
data prima registrazione specialità: 10/10/56 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO 
TERAPEUTICHE S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

011700 022 20 COMPRESSE 5 MG (6 RR H02AB06 10/10/56 a; 
| CORTISOMICINA Codice AIC Dossier Specialità: 010733 
data prima registrazione specialità: 24/03/82 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TUBILUX PHARMA S.P.A. 

N° AIC ‘ Confezione sn Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
010733 018 POMATA OFTALMICA 5G Cc RR SOICA 24/03/82 O 
010733 020 COLLIRIO 5 ML Cc RR SO1CA 24/03/82 O 

CORTISON CHEMICETINA Codice AIC Dossier Specialità: 010495 
data prima registrazione specialità: 21/10/55 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FOURNIER PIERREL FARMA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
010495 048 POMATA I° GRADO 3G c RR S01CA03 10/07/95 ei 
010495 051 POMATA II GRADO 20 G Cc RR DO07CA01 10/07/95 97] 
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010495 063 FLACONE GOCCE 3 ML Cc RR S01CA03 10/07/95 O 
CORTONE ACETATO Codice AIC Dossier Specialità: 004561 
data prima registrazione Specialità: 03/04/59 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO CHIMICO INTERNAZIONALE DR.GIUSEPPE 
RENDE S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

004561 015 20 COMPRESSE 25 MG A RR H02AB10 03/04/59 
{CORTOP ° Codice AIC Dossier Specialità: 030842 
| = dataprimaregistrazione specialità: 15/0595 Data Rinnovo Titolare AIC: BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030842 013 1 FIALA 100 MG + 1 F SOLV 2 ML Cc RR H02AB09 15/05/95 O 
030842 025 1 FLACONE 500 MG + 1 F SOLV 5 ML Cc RR H02AB09 15/05/95 | 

CORTROSYN Codice AIC Dossier Specialità: 023099 
data prima registrazione specialità; 27/02/74 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: N.V. ORGANON 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023099 031 DEPOT 2 F 1 ML Cc RR HO1AA02 27/02/74 IZ] 

CORVERT Codice AIC Dossier Specialità: 033298 
data prima registrazione specialità: 11/07/97 Data Rinnovo Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033298 011 /M 1 FLACONE 10 ML Cc OSP CO1BDOS 11/07/97 O 
CORYFIN Codice AIC Dossier Specialità: 012377 
data prima registrazione specialità: 20/03/57 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA'IGIENICO 
Ì TERAPEUTICHE S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
012377 026 “"C" 24 CARAMELLE Cc OTC ROSCAI0 25/06/81 
012377 038 "Cc" 30 CARAMELLE Cc OTC ROSCA10 25/06/81 Ù 
012377 053 "C 100" 24 CARAMELLE Cc OTC ROSCA10 25/06/81 "I 
012377 089 "C" LIMONE 24 CARAMELLE Cc OTC ROSCA10 25/06/81 vj 
012377 091 "C" LIMONE 30 CARAMELLE Cc OTC ROSCA10 25/06/81 O 

COSMEGEN Codice AIC Dossier Specialità: 022738 
data prima registrazione specialità: 21/05/73 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MERCK & CO. INC. 
sn | 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

022738 013 INIETT.1 FLAC.0,5 ML H OSP LOIDA01 21/05/73 
COSMICICLINA Codice AIC Dossier Specialità: 015048 
data prima registrazione specialità: 13/04/59 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE I.N.T.E.S. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
015048 010 POMATA OFTALMICA OTOR. 5 G Cc RR S03AA30 13/04/59 

COSOPT Codice AIC Dossier Specialità: 034242 
data prima registrazione specialità: 31/03/99 —Data Rinnovo Titolare AIC: MERCK SHARP E DOHME S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
034242 014 /M COLLIRIO SOLUZIONE 2%+0,5% FLACONE 5 ML Cc RR S01E003 31/03/99 
034242 026 /M_ COLLIRIO SOLUZIONE 2%40,5% 3 FLACONI 5 ML Cc RR S01EC03 31/03/99 O 
034242 038 /M_ COLLIRIO SOLUZIONE 2%+0,5% 6 FLACONI 5 ML (6; RR S01EC03 31/03/99 ni 


COTAREG Codice AIC Dossier Specialità: 034114 
data prima registrazione specialità: 01/10/98 =—DataRinnovo Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
034114 013 /M 14 COMPRESSE RIVESTITE IN BLISTER A 73 RR CODA 01/10/98 
034114 025 /M_28 COMPRESSE RIVESTITE IN BLISTER A_73 RR CODA 01/10/98 Mi 


COTHERA Codice AIC Dossier Specialità: 015618 
data prima registrazione specialità: 05/09/59 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WYETH LEDERLE S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
015618 046 SCIROPPO 120 ML C OTC ROSDB 12/11/92 
015618 059 20 CAPSULE Cc OTC R0SDB20 12/11/92 DÌ 
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I COUMADIN Codice AIC Dossier Specialità: 016366 
: data prima registrazione specialità: 11/02/60 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: DU PONT PHARMA ITALIA S.R.L 
nil 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
016366 027 30 COMPRESSE 5 MG A RNR BO1AA03 03/09/86 
| COVERDOL Codice AIC Dossier Specialità: 028354 
| data prima registrazione specialità: 31/07/98 Data Rinnovo Titolare AIC: 3M ITALIA S.P.A. 
N° AIC O" Confezione — o Fascia SSN = Dispensazione =—ATC Registrazione in Farmacia 
028354 013 30 COMPRESSE 500 MG Cc RR N02BA06 31/07/98 O 
028354 025 30 COMPRESSE 750 MG o) RR N02BA06 31/07/98 DU 
COVERSYL Codice AIC Dossier Specialità: 027286 
data prima registrazione specialità: 13/02/92 Data Rinnovo 13/02/97 Titolare AIC: LES LABORATOIRES SERVIER 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027286 018 14 COMPRESSE SECABILI 4 MG A RR C09AA04 13/02/92 
COXANTURENASI Codice AIC Dossier Specialità: 017990 
data prima registrazione specialità: 31/12/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
017990 019 IV 3 F LIOF + 3 F SOLV 4 ML Cc RR ALLA 31/12/84 
017990 033 IM 3 F LIOF + 3 F SOLV 4 ML Cc RR A11JA 31/12/84 Wi 
I CRAFILM Codice AIC Dossier Specialità: 028779 
data primaregistrazione specialità: 25/06/93 Data Rinnovo 25/06/98 Titolare AIC: FRANCIA FARMACEUTICI INDUSTRIA FARMACO 
1 ._BIOLOGICA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028779 015 1 FLAC. SOSPENSIONE 200 ML A RR A02BX02 25/06/93 M 
028779 027 30 BUSTINE MONODOSE 5 ML (o) RR A02BX02 25/06/93 vi 
CREATERGYL Codice AIC Dossier Specialità: 021605 
data prima registrazione specialità: 30/10/69 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SANOFI WINTHROP S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021605 011 5 F.LIOF.2 50 MG + 5 FIALE 2,5 ML Cc RR C01EB06 30/10/69 
021605 023 2 F. LIOF. 500 MG + 2 FIALE 4 ML Cc RR 001EB06 30/10/69 Mi 
021605 035 1 FLAC. LIOF.1000 MG + 1 F.5 ML Cc RR CO1EB06 30/10/69 i 
021605 047 20 CAPSULE 100 MG Cc SP C01EB06 30/10/69 CD] 
| CRENODYN Codice AIC Dossier Specialità: 025555 
data prima registrazione specialità: 21/02/85 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FRANCIA FARMACEUTICI INDUSTRIA FARMACO 
x: BIOLOGICA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025555 018 8 CAPSULE 500 MG (o) RR JO1DA09 21/02/85 U 
025555 020 12 CAPSULE 500 MG Cc RR JO1DA09 21/02/85 Dj 
025555 032 SOSPENSIONE ESTEMP. FLAC. 60 ML Cc RR J01DA09 21/02/85 O] 
025555 044 SOSPENSIONE ESTEMP. FLAC. 100 ML A RR J01DA09 21/02/85 O) 
CREON Codice AIC Dossier Specialità: 029018 
| data prima registrazione specialità: 29/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: SOLVAY PHARMACEUTICALS GMBH 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029018 013 100 CAPSULE 300 MG A 05 RR A0Q9AA0O2 29/10/94 MI 
029018 025 "25000" 20 CPS 300 MG Cc RR A09AA02 12/06/97 
029018 037 "25000" 50 CPS 300 MG C RR A09AA02 12/06/97 O 
029018 049 "25000" 100 CPS 300 MG Cc RR A09AA02 12/06/97 vi 
029018 052 "10000" 50 CPS 150 MG Cc RR A09AA02 12/06/97 nn 
029018 064 "10000" 100 CPS 150 MG A 05 RR A09AA02 12/06/97 MI 
029018 076 "10000" 200 CPS 150 MG Cc RR A09AA02 12/06/97 O 
| CRINONE Codice AIC Dossier Specialità: 032132 | 
data prima registrazione specialità: 23/03/98 —DataRinnovo Titolare AIC: COLUMBIA LABORATORIES LTD | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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032132 019 "4" GEL VAGINALE 6 APPLIC MONODOSE Cc RR G03DA04 23/03/98 vi 
PRERIEMPITI 
032132 021 "8" GEL VAGINALE 6 APPLIC MONODOSE Cc RR G03DA04 23/03/98 O 
PRERIEMPITI 
032132 033 "8" GEL VAGINALE 15 APPLIC MONODOSE Cc RR G03DA04 23/03/98 I 
PRERIEMPITI 
CRISOFIN ” © Codice AIC Dossier Specialità: 025498 
data prima registrazione specialità: 20/12/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SARK S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025498 027 30 COMPRESSE RIVESTITE 3 MG A RR M01CB03 28/12/95 O 
[ CRISTAL Codice AIC Dossier Specialità: 020638 
data prima registrazione specialità: 23/07/70 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RESTIVA S.R.L. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020638 021 30 COMPRESSE MASTICABILI Cc SP A1lBA 31/07/96 O 
| CRITICHOL Codice AIC Dossier Specialità: 020603 
data prima registrazione specialità: 30/09/65 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020603 041 SCIROPPO 120 ML c OTC A06ABS7 30/09/65 
020603 054 20 CONFETTI Cc OTC A06ABS7 21/10/89 ki 
CRIXIVAN Codice AIC Dossier Specialità: 030644 
data prima registrazione specialità: 07/10/96 —Data Rinnovo Titolare AIC: MERCK SHARP & DOHME LIMITED 
N° AIG Confezione a | Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030644 013 /E FLACONE 90 CAPSULE 400 MG H RNR JOSAE02 07/10/96 
030644 025 /E FLACONE 180 CAPSULE 400 MG H RNR JOSAE02 07/10/96 OD) 
030644 037 /E FLACONE 180 CAPSULE 200 MG H RNR JOSAE02 07/10/96 0) 
030644 049 /E FLACONE 270 CAPSULE 200 MG H RNR J05AE02 07/10/96 UT] 
030644 052 /E FLACONE 360-CAPSULE 200 MG H RNR J0SAE02 07/10/96 O 
CROMANTAL Codice AIC Dossier Specialità: 025403 
data prima registrazione specialità: 27/07/84 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: NUOVO CONSORZIO SANITARIO NAZIONALE S.R.L. 
N° AIC " Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025403 039 FLACONE SPRAY NASALE SOLUZIONE 4% 30 ML c RR ROIACOI 04/12/98 O 
025403 041 FLACONE COLLIRIO SOLUZIONE 4% 10 ML Cc RR SO1GX01 04/12/98 UU 
CROMATONFERRO Codice AIC Dossier Specialità: 026689 
data prima registrazione specialità: 04/05/93 = DataRinnovo 04/05/98 Titolare AIC: A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026689 012 10 FLACONCINI ORALI 300 MG Cc RR B03AA03 04/05/93 wi 
026689 051 30 COMPRESSE EFFERVESCENTI 695 MG A 76 RR B03AA03 23/03/98 27] 
026689 063 BLISTER 60 CPR EFFERV 695 MG USO ORALE c RR B03AA03 20/04/99 O 
| CROMATONFOLIN Codice AIC Dossier Specialità: 027186 
data prima registrazione specialità: 21/12/90 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
— — N°AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027186 030 IM 1 FL LIOF 50 MG + F SOLV 5 ML Cc RR V03AF03 21/12/90 
027186 055 10 COMPRESSE 15 MG Cc RR V03AFO3 21/12/90 O 
i CROMEZIN Codice AIC Dossier Specialità: 023726 | 
data prima registrazione specialità: 04/03/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER J 
L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023726 021 IM FL LIOF 500 MG + F Cc RR JO01DA04 04/03/82 
023726 033 IM 1 FLAC. LIOF 1 G + 1 FIALA 4 ML A RR J01DA04 04/03/82 Mi 
CROMOCUR Codice AIC Dossier Specialità: 033904 
data prima registrazione specialità: 23/03/98 Data Rinnovo Titolare AIC: TIPOMARK S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATGO Registrazione in Farmacia 
033904 018 SOLUZIONE DERMATOLOGICA FLAC 50 ML (o) OTC D08AK04 23/03/98 si 
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CROMOGEN Codice AIC Dossier Specialità: 033750 | 
data prima registrazione specialità: 25/11/97 Data Rinnovo Titolare AIC: NORTON HEALTHCARE LIMITED | 
L pronti vai 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033750 011 /M INALATORE PRESS. DOSATO S11,8 MG 4,57 (ei RR R03BC01 25/11/97 
MG/SPRUZZO 
| CROMOSAN È e I Codice AIC Dossier Specialità: 029035 | 
data prima registrazione specialità: 29/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: LAB.FARM.DOTT.MEDICI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029035 019 20 CAPSULE 100 MG Cc RR A07EBO1 29/10/94 
029035 021 12 BUSTINE OS 250 MG B 03 RR A07EBO1 29/10/94 vi 
{ CROMOZIL Codice AIC Dossier Specialità: 025849 
| data prima registrazione specialità: 27/07/87 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TUBILUX PHARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025849 011 COLLIRIO FLACONCINO S ML Cc RR S01GAS2 27/07/81 
025849 023 COLLIRIO FLACONCINO 10 ML Cc RR S01GAS2 27/07/87 bi 
CRONACOL Codice AIC Dossier Specialità: 026936 
data prima registrazione specialità: 29/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: BIOTEKFARMA BKF S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026936 017 20 CAPSULE OPERCOLATE 100 MG (0) RR A07EBO1 29/10/94 
026936 029 12 BUSTINE 250 MG Cc RR A07EB01 29/10/94 DU] 
‘ CRONAUZAN Codice AIC Dossier Specialità: 026255 
! data prima registrazione specialità: 01/03/89 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ASTA MEDICA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026255 012 30 CAPSULE 15 MG Cc RR A03FA01 01/03/89 
CRONEPARINA Codice AIC Dossier Specialità: 023645 
data prima registrazione specialità: 20/11/78 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: VEDIM PHARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023645 094 10 FIALE 5000 UI 0,2 ML A RR B01AB01 30/07/87 3 
023645 106 10 FIALE 12500 UI 0,5 ML A RR B01AB01 30/07/87 VI 
023645 157 10 FIALE SIRINGHE 5000 UI 0,2 ML A RR B01AB01 30/07/87 
023645 171 10 FIALE SIRINGHE 12500 UI 0,5 ML A RR B01AB01 30/07/87 RY7 
CRONIZAT Codice AIC Dossier Specialità: 026617 | 
data prima registrazione specialità. 30/07/87 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMACEUTICI CABER S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026617 011 20 CAPSULE 150 MG A 48 RR A02BA04 30/07/87 b77| 
026617 023 10 CAPSULE 300 MG A 48 RR A02BA04 30/07/87 97] 
026617 035 IV S FIALE 100 MG/4 ML Cc OSP A02BA04 15/04/92 O 
026617 047 IV 5 FIALE 150 MG/6 ML c OSP A02BA04 15/04/92 O 
026617 050 IV 5 FIALE 300 MG/12 ML Cc OSP A02BA04 15/04/92 Dj 
CRONOCEF Codice AIC Dossier Specialità: 028727 
data prima registrazione specialità: 23/06/95 Data Rinnovo Titolare AIC: MEAD JOHNSON S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028727 016 12 COMPRESSE 250 MG A RR J01DA41 23/06/95 
028727 028 6 COMPRESSE 500 MG A RR J01DA41 23/06/95 i 
028727 030 POLVERE SOSPENSIONE OS 125 MG/5 ML A RR JO1DA41 23/06/95 O 
028727 042 POLVERE SOSPENSIONE OS 250 MG/5 ML A RR JOIDA41 23/06/95 gi 
CRYSTACIDE Codice AIC Dossier Specialità: 034220 | 
data prima registrazione specialità: 16/02/99 Data Rinnovo Titolare AIC: BIOGLAN LABORATOIRES LIMITED 
tdi 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
034220 018 /M TUBO S G CREMA 1% Cc SP DO8AX01 16/02/99 DI 
034220 020 /M_ TUBO 10 G CREMA 1% (6 SP DO8SAX01 16/02/99 Dj 
034220 032 /M_ TUBO 25,6 CREMA 1% Cc SP DOSAX01 16/02/99 O 
034220 044 /M_ TUBO 40 G CREMA 1% c sp DO8AX0i 16/02/99 dj 
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CURA ARNALDI © Codice AIC Dossier Specialità: 026031 

data prima registrazione specialità: 08/07/89 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: COLONIA DELLA SALUTE CARLO ARNALDI S.P.A. 

L ara ER i RATA DoE, d 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

026031 017 14 CONFETTI 0,5 G (0) OTC A06AB20 08/07/89 
026031 029 14 CONFETTI 1G Cc OTC A06AB20 08/07/89 M 
026031 031 POLVERE 100 G Cc OTC A06AB20 08/07/89 297] 

pentà 

| CURAVEN Codice AIC Dossier Specialità: 


data prima registrazione specialità: 01/06/93 Data Rinnovo 01/06/98 Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione | in Farmacia 
027855 016 30 CAPSULE 300 MG Cc SP COSCX 01/06/93 


CUROSURF Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 30/09/92 Data Rinnovo 30/09/97 Titolare AIC: CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028221 012 2 FLAC.NI SOSPENSIONE 1,5 ML 80 MG/ML H OSP RO7AA02 30/09/92 
028221 024 FLAC.NO SOSPENSIONE 3 ML 80 MG/ML H OSP R07AA02 30/09/92 a 
028221 036 1 FLC.NE 1,5 ML 80 MG/ML H OSP RO7AA02 19/09/97 Dj 

CUROXIM Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 12/01/78 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GLAXO WELLCOME S.P.A. 

N" AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023576 010 "250" IM 1 FLAC. 250 MG + 1 FIALA 1 ML A RR JOiDA06 10/11/81 17] 
023576 022 "500" IM 1 FLAC. 500 MG + 1 FIALA 2 ML A RR J01DA06 10/11/81 Mi 
023576 034 "750" IM FLAC 750 MG + F3 ML Cc RR J01DA06 10/11/81 O 
023576 046 "1" IM 1 FLAC. 1 G + 1 FIALA 4 ML A RR J01DA06 12/01/78 i 
023576 059 "VENA 1"IV FLAC 1 G + FIO0ML Cc RR J01DA06 10/11/81 97 
023576 061 "VENA 2" IV FLAC2G+F10ML Cc RR J01DA06 10/1181 O 
023576 085 "MONOVIAL" 1 FLAC 750 MG H RR J01DA06 23/11/96 O 
023576 097 "MONOVIAL" 1 FLAC 1,5 G H RR J01DA06 23/11/96 O 

CURTIN Codice AIC Dossier Specialità: 028335 
data prima registrazione specialità: 29/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO SRL 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028335 014 SOLUZIONE RINOLOGICA 26 ML B RR RO1ACOS 29/10/94 

CUSCUTINE Codice AIC Dossier Specialità: 


data prima registrazione specialità: 20/10/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GEYMONAT SPA 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
004639 011 40 CONFETTI LASSATIVI COMPOSTI (o) OTC A06ABS6 20/10/84 
CUSIMOLOL Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 22/07/96 —DataRinnovo Titolare AIC: ALCON ITALIA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032004 018 COLLIRIO 5 ML 0,25% A RR S01ED01 22/07/96 
032004 020 COLLIRIO 5 ML 0,50% A RR SO1EDO1 22/07/96 97] 
CVP Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 20/01/67 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RHONE POULENC RORER S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
014092 035 ELIXIR 120 ML Cc OTC COSCA 03/06/89 
014092 050 30 CAPSULE 500 MG Cc OTC A11GA01 19/01/98 CD] 


CYCLOVIRAN Codice AIC Dossier Specialità: 025299 
data prima registrazione specialità; 16/04/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025299 013 IV 3 FLACONCINI LIOF 250 MG A RR J05AB01 16/04/84 Mi 
025299 025 CREMA 5% G 3 c RR D06BB03 13/05/85 97] 
025299 049 POMATA OFTALMICA 3% G 4,5 A RR S01AD03 13/05/85 zi 
025299 052 25 COMPRESSE 200 MG A RR J05ABO1 30/07/87 x 
025299 064 CREMA 106 5% c RR D06BB03 30/07/87 MI 
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025299 076 25 COMPRESSE 400 MG A RR J05ABO1 28/05/90 7] 
025299 088 1 FLACO SOSPENSIONE100 ML 8% A RR JOSABO1 27/04/91 ari 
025299 102 25 COMPRESSE 800 MG A RR JOSAB01 17/04/93 Mi 
025299 126 35 COMPRESSE 800 MG A RR JOSABO01 11/12/98 LU 
| CYMEVENE Codice AIC Dossier Specialità: 027427 
data prima registrazione specialità: 17/0490 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027427 018 1 FLAC. LIOF 500 MG + 1 FIALA 10 ML A 37 osp J05AB06 17/04/90 
027427 020 84 CAPSULE 250 MG A 37 RR J05AB06 18/05/98 ES 
CYTOTEC Codice AIC Dossier Specialità: 026488 
data prima registrazione specialità: 26/09/88 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CONTINENTAL PHARMA INC 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026488 015 50 COMPRESSE 200 MCG B 01 RR A02BB01 26/09/88 i 
026488 027 30 COMPRESSE 400 MCG Cc RR A02BB01 26/09/88 O 
fue BIOTEST Codice AIC Dossier Specialità: 026167 
data prima registrazione specialità: 15/07/91 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BIOTEST PHARMA GMBH 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026167 015 IV FIALA 10 ML H OSP 106BB04 15/07/91 
026167 027 IV FIALA 20 ML H OSP J06BB04 15/07/91 Ul 
026167 039 INFUSIONE FLACONE 50 ML H OSP J06BB04 15/07/91 O 
D/NPR Codice AIC Dossier Specialità: 028664 
data prima registrazione specialità: 17/12/98 Data Rinnovo Titolare AIC: MAGIS FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028664 011 5 FLAC MONOUSO 140 ML SOLUZ VAGINALE + 5 Cc RR 6G02C002 17/12/98 U 
CANNULE 
028664 023 10 BUSTE POLVERE SOLUZ VAGINALE 1,5 G Cc RR G02C002 17/12/98 CL] 
DACRIOGEL Codice AIC Dossier Specialità: 032148 
LO data prima registrazione specialità: 18/0996 —DataRinnovo Titolare AIC: ALCON ITALIA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032148 013 GEL TUBO 3,5G Cc OTC S01XA20 18/03/96 O 
032148 025 GEL TUBO 5 G Cc OTC S01XA20 18/03/96 O 
032148 037 GEL TUBO 10G Cc OTC S01XA20 18/03/96 of] 
032148 049 GEL 30 FIALE MONOD. 0,5 ML Cc OTC S01XA20 18/03/96 197) 
DACRIOSOL Codice AIC Dossier Specialità: 032147 
data prima registrazione specialità: 18/03/96 —DataRinnovo Titolare AIC: ALCON PHARMACEUTICALS LTD 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032147 011 COLLIRIO FLAC CONTAGOCCE 10 ML Cc OTC S01XA20 18/03/96 
032147 023 COLLIRIO FLAC CONTAGOCCE 15 ML Cc OTC S01XA20 18/03/96 O 
032147 035 COLLIRIO 24 FIALE MONOD., 0,6 ML Cc OTC S01XA20 18/03/96 DI) 
032147 047 COLLIRIO 30 FIALE MONOD. 0,4 ML Cc OTC S01XA20 18/03/96 197] 
DACTILASE Codice AIC Dossier Specialità: 020402 
data prima registrazione specialità 22/07/64 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RHONE POULENC RORER S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020402 018 20 CONFETTI 500 MG Cc RR AO9AA 22/07/64 
DAFLON Codice AIC Dossier Specialità: 023356 
data prima registrazione specialità: 07/10/76 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LES LABORATOIRES SERVIER 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023356 013 30 CONFETTI Cc RR COSCA03 07/10/76 
023356 025 30 COMPRESSE RIVESTITE Cc RR COSCA03 13/03/92 97] 
DAFNEGIN Codice AIC Dossier Specialità: 025217 
data prima registrazione specialità: 31/05/84 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MONSANTO ITALIANA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025217 074 CREMA DERMICA 30 G Cc RR DOIAEI4 30/04/87 Li 
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025217 086 SOLUZIONE 30 ML Cc RR DO1AE14 30/04/87 LÌ) 
025217 100 CREMA VAGINALE 78 G Cc RR G01AX12 30/04/87 iz 
025217 112 6 OVULI 100 MG Cc RR G01AX12 30/04/87 Hi 
025217 124 15 OVULI 50 MG Cc RR GO1IAX12 30/04/87 O 
025217 136 5 FLACONI 0,2% 150 ML Cc RR G01AX12 01/09/89 | 
025217 148 SCHIUMA VAGINALE 2% 80 ML Cc RR GOIAX12 27/04/93 a 


O DAIVONEX Codice AIC Dossier Specialità: 028253 | 
data prima registrazione specialità: 01/02/93 Data Rinnovo 01/02/98 Titolare AIC: PRODOTTI FORMENTI S.R.L. | 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028253 019 /M_ POMATA 30G A RR DOSAX02 01/02/93 
028253 021 /M_ CREMA 50 MCG/G 30 G Cc RR DOSAX02 18/06/96 MI 
028253 033 /M CREMA 50 MCG/G 100 G Cc RR DOSAX02 18/06/96 O 
028253 045 /M LOZIONE 0,005% 30 ML Cc RR DOSAX02 28/01/97 ki 
028253 058 /M LOZIONE 0,005% 60 ML Cc RR DOSAX02 28/01/97 O 


024957 


DAKTARIN Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 04/06/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: JANSSEN CILAG S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024957 058 GEL ORALE 2% 40G Cc RR A01AB09 14/06/83 O 
024957 060 GEL ORALE 2% 80 G Cc RR A01AB09 14/06/83 7] 
024957 072 SCHIUMA DETERGENTE 2% G 30 Cc SP DO1AC02 25/10/84 A 
024957 108 POLVERE DERMATOLOGICA 2% 30 G Cc SP DO1AC02 04/06/82 7 
024957 159 6 CAPSULE VAGINALI 400 MG Cc RR G01AF04 04/06/82 Mi 
024957 173 2 CAPSULE VAGINALI 1200 MG Cc RR GO1AF04 04/06/82 Mi 
024957 211 15 OVULI VAGINALI 100 MG (0) RR GO1AF04 04/06/82 oz] 
024957 247 CREMA GINECOLOGICA 2 % G 78 Cc RR GO1AF04 23/04/85 z| 
024957 250 S LAVANDE VAGINALI 0,2% 150 ML Cc RR GO1AF04 23/04/85 mM 
024957 274 LATTE DERMATOLOGICO 2% 30 ML Cc SP DO1AC02 02/07/86 NZ] 
024957 286 SCHIUMA DETERGEN. 6 BUST. 10G Cc SP D01AC02 30/04/87 Mi 
024957 298 CREMA DERMATOLOGICA 2% 30 G (o) SP DOIAC02 02/04/90 M 
024957 300 FLACONE TINTURA 30 ML 2% Cc SP D01AC02 27/11/93 Mi 

DALACIN C Codice AIC Dossier Specialità: 022633 
data prima registrazione specialità: 06/12/78 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022633 059 12 CAPSULE 150 MG A RR JO1FPOI 31/12/84 M 
022633 085 24 CAPSULE 300 MG C RR J01FF01 22/05/95 M 


DALACIN C FOSFATO Codice AIC Dossier Specialità: 023868 
data prima registrazione specialità: 03/04/81 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN N.V.IS.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023868 019 1 FIALA 2 ML 300 MG Cc RR J01FFO1 03/04/81 
023868 021 1 FIALA 4 ML 600 MG A RR JO1FFO1 03/04/81 77] 
| DALACINT Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 15/06/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025314 016 FLAC. 30 ML SOLUZ. USO TOPICO Cc RR D10AR0I 15/06/84 IZ 
025314 030 LATTE DERMATOLOGICO 1% 30 ML Cc RR DIOAFOI 31/12/92 mM 
025314 042 GEL 30 G1% Cc RR DIOAPO0I 22/05/95 97] 
025314 055 8 SALVIETTINE SOLUZIONE 1% Cc RR DI0AFO01 26/04/96 O 


Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 04/08/77 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ICN PHARMACEUTICALS GERMANY GMBH 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022717 021 30 CAPSULE 15 MG Cc RR NOSCD01 04/08/77 Mi 
022717 045 30 CAPSULE 30 MG Cc RR NOSCDO! 04/08/77 Mi 
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DAMIDE Codice AIC Dossier Specialità: 025154 
data prima registrazione specialità: 12/02/85 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BENEDETTI S.P.A. | 
° N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025154 016 20 CONFETTI 2,5 MG Cc RR C03BA11 12/02/85 
025154 028 30 CONFETTI 2,5 MG Cc RR CO3BA11 12/02/85 na 
025154 030 50 CONFETTI 2,5 MG A RR C03BA11 12/02/85 77] 
. DANATROL n 0 i Codice AIC Dossier Specialità: 025021 
data prima registrazione specialità: 19/05/83 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SANOFI WINTHROP S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025021 041 30 CAPSULE 100 MG Cc RNR G03XA01 27/07/95 
025021 054 30 CAPSULE 200 MG B RNR G0IXA01 27/07/95 97 
025021 066 30 CAPSULE 50 MG B RNR G03XA01 27/07/95 Mi 
DANKA Codice AIC Dossier Specialità: 026773 
data prima registrazione specialità: 30/07/87 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026773 010 1 FLAC. SCIROPPO 0,6% 200 ML A 31 SP R05DB19 30/07/87 
026773 022 GOCCE 6% 30 ML A_ 31 RR ROSDB19 30/07/87 Wi 
DANTRIUM Codice AIC Dossier Specialità: 024372 
data prima registrazione specialità: 22/04/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: DOTT. FORMENTI S.P.A. 
— N°AIC Confezione di Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024372 017 50 CAPSULE 25 MG A RR MO3CA01 22/04/81 
024372 029 50 CAPSULE 50 MG A RR M03CA01 31/12/84 vi 
024372 070 IV 1 FLACONE 20 MG Cc OSP M03CA01 16/03/95 LU 
DANZEN Codice AIC Dossier Specialità: 023865 
data prima registrazione specialità: 15/12/78 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023865 013 20 COMPRESSE 5 MG Cc RR BO6AA 15/12/78 bj 
DAONIL Codice AIC Dossier Specialità: 021642 
data prima registrazione specialità: 20/04/79 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: HOECHST PHARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021642 018 30 COMPRESSE 5 MG A RR A10BB01 20/04/79 
{ DARDUM Codice AIC Dossier Specialità: 026039 
| —dataprima registrazione specialità: 02/09/85 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LISAPHARMA S.P.A. 
i : Te 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026039 014 IM 1 FLAC.1 G+ 1 FIALA 3 ML A_55 RR J01DA32 02/09/85 Vj 
026039 026 IV1FLAC.2G+1F.10 ML H RR J01DA32 02/09/85 O 
026039 038 IM FLAC. 500 MG + 1 F.2 ML Cc RR J01DA32 02/09/85 O 
DARKENE Codice AIC Dossier Specialità: 024056 
data prima registrazione specialità: 25/01/80 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BAYER S.P.A. 
LL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024056 018 30 COMPRESSE 2 MG Cc RNR NOSCD03 25/01/80 97 
024056 032 FLACONE GOCCE 0,2% 30 ML Cc RNR NO05SCD03 25/01/80 97 
024056 057 BLISTER 10 COMPRESSE 1 MG USO ORALE E RNR NOSCD03 31/05/99 O 
DARUMA Codice AIC Dossier Specialità: 027585 
data prima registrazione specialità: 18/05/93 = Data Rinnovo 18/05/98 Titolare AIC: WYETH LEDERLE S.P.A. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027585 013 30 COMPRESSE 45 MG Cc RR N06BX13 18/05/93 
l DASKIL Codice AIC Dossier Specialità: 028629 | 
data prima registrazione specialità: 12/12/92 Data Rinnovo 12/12/97 Titolare AIC: L P B ISTITUTO FARMACEUTICO SPA | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028629 018 8 COMPRESSE 250 A RR DO1BAN2 12/12/92 
028629 020 16 COMPRESSE 125 MG A RR D01BA02 12/12/92 O 
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028629 044 CREMA TUBO 20 G 1% Cc RR DO1MAE15 17/11/95 ai 
028629 057 SOLUZIONE DERMATOLGICA 1% FLACONE 30 ML C RR DO1AE15 22/05/98 Mi 
028629 069 SPRAY DERMATOLGICO 1% FLACONE 30 ML Cc RR DO1AE15 22/05/98 Mi 
| DAUNOBLASTINA — Codice AIC Dossier Specialità: 021035 
| data prima registrazione specialità: 21/09/79 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021035 011 "20MG/10ML POLVERE E SOLVENTE PER H OSP L01DB02 21/09/79 
SOLUZIONE INIETTABILE" 1 FLACONCINO 20 MG + 1 
FIALA 10 ML 
DAUNOXOME Codice AIC Dossier Specialità: 032076 
data prima registrazione specialità: 09/07/97 —DataRinnovo Titolare AIC: NEXSTAR PHARMACEUTICALS ITALIA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATE Registrazione in Farmacia 
032076 010 /M 1 FLACONE IV 25 ML Cc OSP L01DB02 09/07/97 
DAVEDAX Codice AIC Dossier Specialità: 033203 
data prima registrazione specialità: 21/05/98 —Data Rinnovo Titolare AIC: CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. 
N° AIC Confezione i Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033203 011 20 COMPRESSE 2 MG Cc RR NO6AX18 21/05/98 
033203 023 60 COMPRESSE 2 MG Cc RR NO6AX18 21/05/98 i) 
033203 035 20 COMPRESSE 4 MG A RR NO6AX18 21/05/98 bi 
033203 047 60 COMPRESSE 4 MG A RR NO6AX18 21/05/98 CL] 
{ DAVERIUM Codice AIC Dossier Specialità: 027123 
| data prima registrazione specialità: 01/06/89 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: MONSANTO ITALIANA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027123 013 FLACONE GOCCE 30 ML 6 MG/ML Cc RR N04BC03 01/06/89 
027123 049 20 COMPRESSE 20 MG Cc RR N04BC03 01/06/89 Mi 
DE NOL Codice AIC Dossier Specialità: 025416 
data prima registrazione specialità: 22/09/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: YAMANOUCHI EUROPE B.V. 
i 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025416 037 40 COMPRESSE 120 MG A RR A02BX05 23/04/85 
| DEALGIC Codice AIC Dossier Specialità: 028943 
data prima registrazione specialità: 04/08/95 Data Rinnovo Titolare AIC: MONSANTO ITALIANA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028943 013 20 CAPSULE 75 MG A 66 RR MO1ABOS 04/08/95 
028943 025 20 CAPSULE 100 MG A 66 RR M01AB05 04/08/95 Mi 
028943 037 5 FIALE 75 MG 3 ML A RR MO1ABOS 04/08/95 hi 
028943 049 TUBO 50 G GEL 1% Cc SP M02AA15 23/12/98 O 
DEAMOL Codice AIC Dossier Specialità: 027099 
data prima registrazione specialità: 24/04/98 Data Rinnovo Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027099 011 20 COMPRESSE 500 MG C OTC A02BXO01 24/04/98 
027099 035 10 SUPPOSTE 1000 MG Cc OTC A02BX01 24/04/98 O 
027099 047 10 SUPPOSTE 500 MG Cc OTC A02BXO1 24/04/98 O 
027099 050 10 SUPPOSTE 250 MG Cc OTC A02BX01 24/04/98 O 
027099 062 10 SUPPOSTE 125 MG Cc OTC A02BXO1 24/04/98 U 
DEANXIT Codice AIC Dossier Specialità: 024471 
data prima registrazione specialità: 10/08/81 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LUNDBECK ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024471 017 30 COMPRESSE Cc RR NO6CA02 10/08/81 
DEB Codice AIC Dossier Specialità: 022526 
data prima registrazione specialità: 15/05/72 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MONSANTO ITALIANA S.P.A. 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022526 026 LAVANDA VAG. MONOUSO 150 ML. Cc SP -602CC 01/12/92 wi 
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| DEBRIDAT sai Codice AIC Dossier Specialità: 022934 
data prima registrazione specialità: 20/1273 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

022934 018 10 SUPPOSTE 100 MG Cc RR AO3AAOS 20/12/73 O 

022934 020 IM IV S FIALE S ML 50 MG Cc RR AOZAAO0S 20/12/73 vi 

022934 032 20 CAPSULE 150 MG Cc RR A03AAO0S 15/12/78 9) 

022934 044 GRANULARE SOSPENSIONE OS 152,5 G Cc RR AO3AA05 20/12/73 wi 

DEBRUM Codice AIC Dossier Specialità: 023446 
data prima registrazione specialità: 18/11/76 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023446 014 30 CAPSULE Cc RR AO3CA 01/06/81 vj 
lara DURABOLIN Codice AIC Dossier Specialità: 017712 
data prima registrazione specialità: 06/10/60 —DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: N.V. ORGANON 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
017712011 AD IMI FIALA 25 MG Cc RNR A14AB01 06/10/60 97] 
017712 035 1 SIR. PRONTO USO 1 ML 50 MG Cc RNR A14AB01 24/02/82 1) 

DECACEF Codice AIC Dossier Specialità: 028232 
data prima registrazione specialità: 13/06/92 = Data Rinnovo 13/06/97 Titolare AIC: LABORATORI PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E 
GAZZONE S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028232 039 IV 1 FLAC. 1000 MG + SOLV. 10 ML H OSP J01DA40 13/06/92 
028232 041 IV 1 FLAC.NO 2000 MG H OSP JO1DA40 13/06/92 O 
028232 054 IM 1 FLAC. 500 MG + SOLV. 3 ML Cc RR JO1DA40 13/02/93 O 
028232 066 IM 1 FLAC. 1000 MG + 1 FIALA 3 ML A RR 3J01DA40 13/02/93 DU 

DECADRON i SR TA Codice AIC Dossier Specialità: 014729 
data prima registrazione specialità: Data Rinnovo 01/06/95 — Titolare AIC: MERCK SHARP E DOHME S.P.A. 
ce ale pe det J 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
014729 014 10 COMPRESSE 0,5 MG Cc RR H02AB02 05/01/59 
014729 038 10 COMPRESSE 0,75 MG A RR H02AB02 19/02/60 si 
014729 077 1 FL 1 ML 4 MG c RR H02AB02 03/08/60 97 
014729 089 1FL2ML8 MG Cc RR H02AB02 03/08/60 x 

DECAFAR Codice AIC Dossier Specialità: 025651 
“data prima registrazione specialità: 01/03/89 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LA.FA.RE. S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025651 023 14 CAPSULE 50 MG Cc RR C01EB09 01/03/89 
025651 086 10 FLAC.10 ML + TAPPO SERB. 50 MG Cc RR CO1EB09 01/03/89 M 

DECAPEPTYL Codice AIC Dossier Specialità: 026999 
data prima registrazione specialità; Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: IPSEN S.P.A 

N° AIC Confezione 7° Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione "in Farmacia 
026999 021 1 SISTEMA IM 3,75 MGA CESS. PROTR. + SIRINGA A_S1 RR LO2AE04 28/12/91 % 
026999 045 0,1 MG 7 FLAC LIOF + 7 FSOLV Cc RR L02AE04 22/04/96 [7] 
026999 058 "11,25" 1 FLAC POLVERE 11,25 MG+ 1 FIALA SOLV ASI RR LO2AE04 19/11/98 wi 

SOSP 
DECARENE Codice AIC Dossier Specialità: 025232 
data prima registrazione specialità: 30/11/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025232 024 10 CAPSULE 50 MG Cc SP COlE 09 29/10/85 O 
025232 036 10 FLACONCINI ORALI 50 MG Cc SP COlEBG9 29/10/85 Mi 

DECAVIT Codice AIC Dossier Specialità: 008912 
data prima registrazione specialità: 30/04/54 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA 'IGIENICO 
TERAPEUTICHE S.R.L. de | 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

008912 026 40 CONFETTI Cc RR AIIAB 12/02/85 O 
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| DECAX Codice AIC Dossier Specialità: 028971 

data prima registrazione specialità: 29/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: EUROFARMACO S.R.L. 

“N °AIC “Confezione sE Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028971 012 14 CAPSULE 50 MG Cc RR CO1EB09 29/10/94 ng: 
028971 024 10 FLACONCINI ORALI 50 MG Cc RR C01EB09 29/10/94 Où 

| DECME Codice AIC Dossier Specialità: 028657 

data prima registrazione specialità: 29/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: DOROM S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028657 017 10 FLACONCINI ORALI 20 MG Cc RR C04AE04 29/10/94 O 

DECODER MICO Codice AIC Dossier Specialità: 028406 

data prima registrazione specialità: 29/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: BRACCO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028406 015 CREMA 20 G Cc RR DO1AC02 29/10/94 O 
028406 027 CREMA S0G c RR DO1AC02 29/10/94 O 
028406 039 CREMA 100G Cc RR DO1AC02 29/10/94 CO 

{ DECODER MICOFLU — Codice AIC Dossier Specialità: 028407 

data prima registrazione specialità: 29/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: BRACCO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028407 017 CREMA 20 G Cc RR D07XB03 29/10/94 O 
028407 029 CREMA 50G (0) RR D07XB03 29/10/94 O 
028407 031 CREMA 100G Cc RR D07XB03 29/10/94 O 

| DECONGENE E Codice AIC Dossier Specialità: 021093 

data prima registrazione specialità: 09/08/68 = DataRinnovo 91/06/95 Titolare AIC: ORGANON ITALIA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

021093 048 12 COMPRESSE NUCLEATE Cc OTC RO1BASI1 06/12/88 O 
DECORENONE 7 Codice AIC Dossier Specialità: 025230 
data prima registrazione specialità: 18/05/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025230 018 40 COMPRESSE 10 MG Cc SP CO1EB09 18/05/84 A 
025230 071 14 CAPSULE OPERCOLATE 50 MG c SP CO1EB09 06/08/85 fd 
025230 083 10 FLACONCINI ORALI 50 MG Cc SP C01EB09 06/08/85 MI 

DEDIOL Codice AIC Dossier Specialità: 025487 
data prima registrazione Specialità: 20/12/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD 
] 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025487 024 30 CAPSULE 0,25 MCG A RR A11CC03 20/12/84 Mi 
025487 036 GOCCE 10 ML 2 MCG/ML A RR A11CC03 20/12/84 Mi 
025487 051 10 FIALE 0,5 ML H OSP A11CC03 13/03/97 O 
025487 063 10 FIALE 1 ML H RR A11CC03 13/03/97 O 


DEDRALEN Codice AIC Dossier Specialità: 027062 
data prima registrazione specialità: 01/04/89 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027062 013 30 COMPRESSE DIVISIBILI 2 MG A RR C02CA04 01/04/89 | 
027062 025 20 COMPRESSE 4 MG A RR C02CA04 01/04/89 97; 

DEFLAMAT Codice AIC Dossicr Specialità: 028534 
data prima registrazione specialità: 28/08/95 —DataRinnovo Titolare AIC: SANKYO PHARMA ITALIA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028534 016 20 CAPSULE 75 MG A 66 RR M01AB05 28/08/95 97; 
028534 028 20 CAPSULE 100 MG A 66 RR MO1ABOS 28/08/95 97] 
028534 030 5 FIALE 3 ML A RR MO1ABOS 28/08/95 97 

DEFLAMON Codice AIC Dossier Specialità: 021299 
data prima registrazione specialità: 08/09/69 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SOCIETA PRODOTTI ANTIBIOTICI SPA 


N° AIC Confezione 


in Farmacia 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione 


= 
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021299 019 20 COMPRESSE 250 MG A RR PO1ABO1 08/03/69 x 
021299 021 10 CANDELETTE VAGINALI 500 MG Cc RR GOLARII 08/03/69 A 
021299 033 FLEBO ? FLAC. 500 MG ML. 100 IV A RR J01XD01 06/07/85 i 

DEFLAN i i Codice AIC Dossier Specialità: 026046 
data prima registrazione specialità: 01/10/86 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORI GUIDOTTI S.P.A. 

N° AIC Confezione er Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026046 019 10 COMPRESSE 6 MG (o) RR H02AB13 01/10/85 9] 
026046 021 10 COMPRESSE 30 MG Cc RR H02AB13 01/10/85 ei 
026046 033 FLACONE GOCCE 13 ML Cc RR H02AB13 29/10/94 Mi 

DEFLUINA Codice AIC Dossier Specialità: 016310 
data prima registrazione specialità: 21/04/59 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

016310 043 FLACONE GOCCE 30 ML 2% Cc RR C04AE04 27/04/87 
DEITEN Codice AIC Dossier Specialità: 026612 
data prima registrazione specialità: 01/09/88 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO BIOLOGICO CHEMIOTERAPICO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

026612 010 28 COMPRESSE 20 MG A RR C08CA08 01/09/88 
DEKAMIN Codice AIC Dossier Specialità: 007518 
data prima registrazione specialità: 27/11/71 DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MONICO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
007518 032 FLEBO 1 FLACONE 250 ML 8% (o) RR BOSBA01 30/07/87 ÙU 
007518 044 FLEBO 1 FLACONE 500 ML 8% Cc RR B0OSBA01 30/07/87 U 

DELAKET Codice AIC Dossier Specialità: 027696 
data prima registrazione specialità: 17/02/92 Data Rinnovo 17/02/97 Titolare AIC: CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027696 032 "15" 28 COMPHESSE 15 MG A RR CO9AA12 26/07/94 
027696 044 "30" 28 COMPRESSE 30 MG A RR C0O9AA12 26/07/94 IZ] 

DELAPRIDE Codice AIC Dossier Specialità: 028969 
data prima registrazione specialità: 25/07/94 Data Rinnovo Titolare AIC: CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028969 018 "MITE" 28 COMPRESSE (30 MG + 1,25 MG) A RR C09BA12 25/07/94 
028969 020 28 COMPRESSE A RR C09BA12 25/07/94 97] 

DELECIT Codice AIC Dossier Specialità: 025935 
data prima registrazione specialità: 27/07/87 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MDM S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025935 038 10 CAPSULE GELATINA 600 MG Cc RR N07AX02 05/03/93 O 
025935 040 10 FLAC.NO ORALI 600 MG Cc RR N07AX02 05/03/93 U 
025935 065 5 FIALE SOLUZ INIETT USO IM/EV 1000 MG/4 ML Cc RR N07AX02 31/05/99 Ol 
025935 077 28 CAPSULE MOLLI 400 MG Cc RR N07AX02 31/05/99 O 


DELSACID 


Codice AIC Dossier Specialità: 


032768 


| data prima registrazione specialità: 16/10/96 Data Rinnovo Titolare AIC: SELVI LABORATORIO BIOTERAPICO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032768 018 I.M. FLACONE 500MG+ 1 FIALA SOLV2ML A RR 301DA17 16/10/96 197] 
032768 032 E.V. FLACONE 1 G + 1 FIALA SOLV.2,5 ML H OSP 3101DA17 16/10/96 O 
032768 044 FLACONE 1 G+FIALA SOLV.2,5 ML I.M.+SIRINGA A RR J01DA17 02/12/97 9] 

STERILE 
DELTA 80 Codice AIC Dossier Specialità: 032535 
data prima registrazione specialità: 18/03/96 Data Rinnovo Titolare AIC: IDI FARMACEUTICI SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032535 015 "PLUS" GEL TUBO 30 G Cc OTC DIOAEO1 18/03/96 Mi 
032535 027 GEL TUBO 30 G c OTC DIOAEO1 18/03/96 7 
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| DELTACEF Codice AIC Dossier Specialità: 024847 | 
| data prima registrazione specialità. 04/11/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PULITZER ITALIANA S.R.L. 

L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024847 030 IM 1 FLAC.1G+1 FIALA A RR JO1DA06 04/11/82 
| DELTACORTENE Codice AIC Dossier Specialità: 010089 
| data prima registrazione specialità: 24/05/55 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GRUPPO LEPETIT SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
010089 011 10 COMPRESSE 5 MG A RR H02AB07 24/05/55 N) 
010089 035 "FORTE” 10 COMPRESSE 25 MG A RR H02AB07 28/11/72 M 
| DELTAMIDRINA Codice AIC Dossier Specialità: 017901 
| data prima registrazione specialità: 24/03/82 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TUBILUX PHARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
017901 012 POMATA OFTALMICA 5G Cc RR S01BB02 24/03/82 O 
017901 024 COLLIRIO 5 ML Cc RR $01BB02 24/03/82 MM 
DELTARINOLO Codice AIC Dossier Specialità: 012811 
data prima registrazione specialità; 01/0857 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: HOECHST MARION ROUSSEL S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
012811 016 FLACONE NEBULIZZATORE 15 ML © OTC R01AB0S5 01/08/57 
| DELTAVAGIN Codice AIC Dossier Specialità: 016761 
data prima registrazione specialità: 13/10/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMA BIAGINI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
016761 037 6 CANDELETTE VAGINALI Cc RR GO1BE 27/08/90 
{ DEMALIT Codice AIC Dossier Specialità: 021398 
datai prima registrazione specialità: 25/10/69 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORI BALDACCI SPA 
N° AIC Confezione di Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021398 019 50 COMPRESSE Cc RR NOSANO1 25/10/69 
DEMEBRONC Codice AIC Dossier Specialità: 021145 
data prima registrazione specialità: 26/07/68 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WYETH LEDERLE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021145 040 16 COMPRESSE Cc RR JOIAA 27/02/74 
Enia 
DEMETIL Codice AIC Dossier Specialità: 017508 
data prima registrazione specialità: 14/07/60 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMILA FARMACEUTICI MILANO S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
017508 019 COLLIRIO 10 ML Cc OTC S01GA02 14/07/60 
| DENIBAN Codice AIC Dossier Specialità: 027491 
data prima registrazione specialità: 05/03/93 = DataRinnovo 05/03/98 Titolare AIC: SYNTHELABO S.P.A. 
N° AIC Confezione n Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027491 012 12 COMPRESSE 50 MG B RR NOSALOS 05/03/93 
DENORAL Codice AIC Dossier Specialità: 024138 
data prima registrazione specialità: 08/02/80 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RHONE POULENC RORER S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024138 024 30 COMPRESSE (o) RR RO1BAS1 26/07/86 
DENTINALE Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 27/12/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MONTEFARMACO OTC S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
008891 018 TUBO G 25 Cc OTC AO1AD 27/12/84 
DENTOSEDINA Codice AIC Dossier Specialità: 012677 
I data prima registrazione specialità: 08/05/76 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
012677 035 FLACONE SPRUZZATORE 5 G Cc OTC AOLAD 12/02/88 i 
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Codice AIC Dossier Specialità: 022483 


data prima registrazione specialità: 13/03/72 = DataRinnovo 01/06/95. Titolare AIC: SANOFI WINTHROP 

N° AIC Confezione Fascia SSN = Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022483 010 40 COMPRESSE 200 MG A RR N03AG01 13/03/72 iz 
022483 022 40 COMPRESSE 500 MG A RR N03AGO1 19/05/82 4 
022483 034 GOCCE ORALI 40 ML 20% A RR N03AG01 13/03/72 nz 
022483 046 "CHRONO" 30 COMPRESSE RIVESTITE 500 MG Cc RR N03AGO1 03/07/97 si 
022483 059 "CHRONO" 30 COMPRESSE RIVESTITE 300 MG (0) RR N03AG01 03/07/97 MI 

DEPAMAG Codice AIC Dossier Specialità: 027107 
data prima registrazione specialità: 01/1289 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027107 010 40 COMPRESSE 200 MG A RR N03AG01 01/12/89 97] 
027107 022 40 COMPRESSE 500 MG A RR N03AGO1 01/12/89 97 
027107 034 1 FLAC. SOLUZIONE OS 100 ML 10% A RR N03AG0I 01/12/89 ki 

DEPAMIDE Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 27/074 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SANOFI WINTHROP S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023105 024 30 CAPSULE 300 MG A RR N03AG02 27/03/74 IZ 
| DEPAS È Codice AIC Dossier Specialità: 025640 | 
| data prima registrazione specialità: 20/11/87 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC- FOURNIER PIERREL FARMA S.P.A. 
& N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025640 057 30 COMPRESSE 0,5 MG (o) RR NOSBA19 10/07/95 
025640 069 FLAC.GOCCE 0,05% 30 ML Cc RR NOSBA19 10/07/95 mM 
025640 071 15 COMPRESSE 1 MG Cc RR NOSBA19 10/07/95 Mi 
DEPO MEDROL Codice AIC Dossier Specialità: 017932 
data prima registrazione specialità: 12/02/68. Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN N.V.IS.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
017932 017 INIETT. 1 F 1ML 40 MG Cc RR H02AB04 12/02/68 O 
017932 029 INIETT.3 FIALE 1ML 40 MG A RR H02AB04 12/02/68 M 
017932 043 + LIDOCAINA 1 FL 1 ML+1SIR Cc RR HO2BX01 31/12/84 MI 
017932 056 + LIDOCAINA 3 FL 1 ML + 3 SIR (o) RR H02BX01 31/12/84 O 
017932 068 + LIDOCAINA 1 FL 2 ML +1 SIR c RR H02BX01 31/12/84 O 

DEPO PROVERA Codice AIC Dossier Specialità: 020329 
data prima registrazione specialità: 31/12/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN N.V.IS.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020329 013 IM SOSP. 1 FL 1 ML 50 MG/ML Cc RNR L02AB02 31/12/84 wi 
020329 025 IM SOSP. 1 FL 5 ML 50 MG/ML Cc RNR L02AB02 31/12/84 O 
020329 064 IM SOSP. 1 FLAC. 1 ML 150 MG A 28 RNR L02AB02 31/12/84 SI 
020329 076 IM SOSP. 1 FLAC. 3,4 ML 500 MG A 28 RNR L02AB02 31/12/84 br, 
020329 088 IM SOSP. 1 FLAC. 6,7 ML 1G A 28 RNR L02AB02 31/12/84 INI 

DEPONIT Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 30/07/87 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHWARZ PHARMA AG 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026070 019 15 SISTEMI TRANSDERMICI 5 MG A RR C01DA02 30/07/87 
026070 021 15 SISTEMI TRANSDERMICI 10 MG A RR C01DA02 30/07/87 ZI 
026070 033 15 CEROTTI TRASDERMICI 15 MG/24 ORE A RR C01DA02 19/06/98 97] 

| DEPOSTAT Codice AIC Dossier Specialità: 022402 
data prima registrazione specialità: 15/10/71 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHERING SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022402 010 IM 1 FIALA 2 ML 200 MG A 28 RNR L02AB03 15/10/71 

DEPRESAM Codice AIC Dossier Specialità: 027420 
data prima registrazione specialità: 01/07/92 Data Rinnovo 01/07/97 Titolare AIC: PARKE DAVIS SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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027420 013 20 COMPRESSE FILMATE 200 MG Cc RR NO6AX 01/07/92 O 
027420 037 IM 6 FLACNI + 6 FIALE SOLV. Cc RR NO6AX 01/07/92 CI 


DEPURAN Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 06/04/79 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: A. NATTERMANN & CIE GMBH 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC i Registrazione in Farmacia 
023841 024 20 COMPRESSE Cc OTC A06AB06 08/03/86 Q 
DEPURATIVO IDI Codice AIC Dossier Specialità: 


data prima registrazione specialità: 28/02/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: IDI FARMACEUTICI SPA 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
010251 015 SOLUZIONE OS 450 G Cc OTC AOGAX 28/02/83 


DEQUADIN Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 14/02/57 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: EUROSPITAL S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
012235 026 TINTURA 28 ML Cc OTC R0O2AA02 15/04/58 Mi 
012235 038 TINTURA 10 ML Cc OTC RO2AA02 10/11/58 
012235 040 20 PASTIGLIE 0,25 MG c OTC R02AA02 13/05/85 I 

DEQUOSANGOLA Codice AIC Dossier Specialità: 032283 
data prima registrazione specialità: 05/09/96 Data Rinnovo Titolare AIC: EUROSPITAL S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione __ ATC Registrazione în Farmacia 

032283 018 20 PASTIGLIE Cc OTC RO2AA02 05/09/96 ki 
DERIL i Codice AIC Dossier Specialità: 032832 
data prima registrazione specialità: 12/05/99 Data Rinnovo Titolare AIC: I.BIR.N -ISTITUTO BIOTERAPICO NAZIONALE S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032832 014 "0,25" 30 CAPSULE USO ORALE 0,25 MCG A RR A11CC03 12/05/99 MN 
032832 026 "1,0" 30 CAPSULE USO ORALE 1,0 MCG A RR A11C003 12/05/99 O 

DERMADEX Codice AIC Dossier Specialità: 022500 
data prima registrazione specialità: 15/04/72 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. 

N° AIC . Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

022500 019 CREMA DERMATOLOGICA 30 G B RR D07AB19 15/04/72 Mi 
DERMAFLOGIL ” Codice AIC Dossier Specialità: 018060 
data prima registrazione specialità: 17/12/60 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NUOVO CONSORZIO SANITARIO NAZIONALE S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

018060 107 CREMA DERMATOLOGICA 30 G Cc RR D07CC 27/07/87 
| DERMAFLOR Codice AIC Dossier Specialità: 025944 
| data prima registrazione specialità: 29/07/85 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NCSN FARMACEUTICI S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025944 012 CREMA 30G B RR DO7ACIO 29/07/85 

| DERMATAR Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 28/02/83 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: IDI FARMACEUTICI SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
024073 013 POMATA 30G (6) RR DOTXC0I 28/02/83 ki 

DERMATOP Codice AIC Dossier Specialità: 029157 
data prima registrazione specialità: 17/11/95 DataRinnovo Titolare AIC: HOECHST MARION ROUSSEL S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
029157 017 TUBO 30 G. Cc RR D07AC18 17/11/95 
029157 029 POMATA 30 G. Cc RR D07AC18 17/11/95 Mi 
029157 031 UNGUENTO 30 G. Cc RR D0O7AC18 17/11/95 hi 
029157 043 FLACONE 30 ML. Cc RR D07AC18 17/11/95 O 


DERMAVAL Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 02/07/85 =DataRinnovo Titolare AIC: F.ARMA. SPA 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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025804 016 CREMA 30 G Cc RR D07AC06 02/07/85 N, 
025804 028 POMATA 30 G Cc RR DO7AC06 02/07/85 sv 
025804 030 UNGUENTO 30G Cc RR DO7AC06 02/07/85 e] 
025804 042 "FORTE" POMATA 20 G 0,3% B RR DO7AC06 04/04/96 [na 
025804 055 "FORTE" UNGUENTO 20 G 0,3% B RR DO7AC06 04/04/96 O 

‘i DERMAZOL Codice AIC Dossier Specialità: 025411 
data prima registrazione specialità: 06/10/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025411 012 CREMA VAGINALE 1% TUBO G 78 Cc RR G01AF0S 06/10/84 
025411 036 "GINECOLOGICO" 6 OVULI 150 MG Cc RR GO1AFOS 06/10/84 O 
025411 048 "DERMATOLOGICO" CREMA 1% G.30 Cc RR DO1AC03 06/10/84 O 
DERMEDAL Codice AIC Dossier Specialità: 032823 
data prima registrazione specialità: 10/06/96 Data Rinnovo Titolare AIC: FARMEC DI RENATO TABASSO & C. S.N.C. 
N° AIC Confezione Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
032823 015 POLVERE SCATOLA 100 BUSTE DA 5 G Cc OTC DOSAX 10/06/96 
032323 027 POLVERE SCATOLA 100 BUSTE DA 2,5 G Cc OTC DOSAX 10/06/96 ZI 
DERMESTRIL Codice AIC Dossier Specialità: 029001 
data prima registrazione specialità: 16/03/95 —DataRinnovo Titolare AIC: ROTTAPHARM S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029001 017 "25" 8 SISTEMI TRANSDERMICI 2 MG A RNR G03CA03 16/03/95 
029001 029 "50" 8 SISTEMI TRANSDERMICI 4 MG A RNR 603CA03 16/03/95 i 
029001 031 8 SISTEMI TRANSDERMICI 8 MG Cc RNR G03CA03 16/03/95 IZ 
DERMIRIT Codice AIC Dossier Specialità: 028968 
data prima registrazione specialità: 15/0299 Data Rinnovo Titolare AIC: MEDISINT S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028968 016 TUBO CREMA 20 G 0,5% Cc OTC DO7AA02 15/02/99 
DERMOANGIOPAN Codice AIC Dossier Specialità: 021480 
data prima registrazione specialità: 25/10/69 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ABIOGEN PHARMA S.P.A. 
l 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021480 025 GEL 40G Cc SP COSBAS1 25/10/69 
DERMOBETA Codice AIC Dossier Specialità: 022103 
data prima registrazione specialità: 10/06/80 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO TERAPEUTICO M.R. SRL 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022103 016 "0,025% CREMA" 1 TUBO DA 15 G B RR DO7AC04 10/06/80 
022103 028 "0,025% CREMA" 1 TUBO DA 20G Cc RR D07AC04 10/06/80 LU 
022103 030 "0,025% CREMA" 1 TUBO DA 30 G Cc RR D07AC04 10/06/80 ki 
DERMOBIOS Codice AIC Dossier Specialità: 017856 
data prima registrazione specialità: 23/07/70 DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BIOTEKFARMA BKF S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
017856 079 POMATA 30 G Cc RR D07CC 24/10/87 
DERMOCINETIC Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità; 03/02/86 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GEYMONAT SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026204 053 CREMA 10 BUSTINE 10G Cc OTC DIMAX 09/11/95 297] 
026204 065 CREMA 30 BUSTINE 10G Cc OTC DIIAX 09/11/95 97] 
DERMOCORTAL Codice AIC Dossier Specialità: 025774 
data prima registrazione specialità: 30/06/88 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RESTIVA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025774 011 CREMA 0,5% TUBO G 20 Cc OTC DO07AA02 30/06/88 ki 
DERMODIS Codice AIC Dossier Specialità: 027040 
data prima registrazione specialità: 16/0492 = DataRinnovo 16/04/97 Titolare AIC: FARMADES SPA 
N° AI Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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027040 031 UNGUENTO TUBO 30 G 5% Cc RR DOG6AXII 29/05/93 7a] 
027040 043 UNGUENTO TUBO 15 G 5% Cc RR DOGAXI11 08/06/98 O 

| DERMOLIN Codice AIC Dossier Specialità: 022370 
data prima registrazione specialità: 24/03/75 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LA.FA.RE. S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022370 047 POMATA 30G Cc RR D07AC04 24/03/25 
022370 050 10 FLACONCINI SOLUZIONE VAG. 10ML Cc RR G01BD 06/07/98 O 
DERMOMYCIN Codice AIC Dossier Specialità: 021266 
data prima registrazione specialità: 28/05/69 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021266 022 CREMA DERMATOLOGICA 20 G 2% (o) RR DO6AXO01 28/05/69 M 
021266 046 8 CAPSULE 250 MG c RR JO1XC01 14/10/96 A 
DERMOPADIL SILICONE Codice AIC Dossier Specialità: 032239 
data prima registrazione specialità: 18/03/96 Data Rinnovo Titolare AIC: RESTIVA S.R.L. 


DESAMIX EFFE 
data prima registrazione specialità: 06/08/71 
N° AIC 


Data Rinnovo 


Confezione 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032239 016 POMATA 1% 20G Cc OTC DO08AC02 18/03/96 O 
DERMOVITAMINA Codice AIC Dossier Specialità: 010419 
data prima registrazione specialità: 27/06/67 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TRENKA DIFER INTERNA TIONAL S.R.L. INDUSTRIE 
FARMACEUTICHE TRIESTINE 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
010419 051 POMATA 30G (o) OTC DO3ZAA 20/12/88 97] 
DERVIN Codice AIC Dossier Specialità: 028270 
data prima registrazio ine specialità: 30/04/92 Data Rinnovo 30/04/97 Titolare AIC: LABORATORI PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E 
GAZZONE S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028270 015 UNGUENTO 03% 20 G Cc RR DO7AC06 30/04/92 O 
028270 027 UNGUENTO 0,3% 30 G Cc RR DO7AC06 30/04/92 O 
028270 039 POMATA 0,3% 20 G B RR D07AC06 30/04/92 97; 
028270 041 POMATA 0,3% 30 G B RR D07AC006 30/04/92 ly] 
028270 054 CREMA 0,3% 20 G B RR D07AC06 30/04/92 i 
028270 066 CREMA 0,3% 30 G B RR D07A006 30/04/92 7) 

DESALARK Codice AIC Dossier Specialità: 015375 
data prima registrazione specialità: 17/06/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

015375 049 0,1% COLLIRIO 5 ML Cc RR S03BA01 17/06/82 
DESALFA Codice AIC Dossier Specialità: 022973 
data prima registrazione specialità: 25/02/74 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE IN.T.E.S. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022973 046 COLLIRIO 5 ML Cc RR S01CB01 31/12/84 NI 
022973 059 POMATA OFTALMICA 5 G Cc RR S01CB01 31/12/84 wi 
022973 073 UNGUENTO DERMATOLOGICO 20 G c RR D07XB05 31/12/84 U 
022973 085 UNGUENTO DERMATOLOGICO 30 G Cc RR DO7XB05 25/02/74 27] 
022973 097 CREMA DERMATOLOGICA 20 G Cc RR D07XBO05 31/12/84 U 
022973 109 CREMA DERMATOLOGICA 30 G Cc RR D07XB05 25/02/74 
022973 123 FLAC GOCCE OTOLOGICHE 10 ML Cc RR S02BA06 11/05/98 Mm 
022973 135 FLAC 20 ML SOSP DERMATOLOGICA Cc RR DO7XB05 11/05/98 SA 

DESAMIN SAME Codice AIC Dossier Specialità: 011475 
data prima registrazione specialità: 25/08/61 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SAVOMA MEDICINALI SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
011475 023 FLACONE NEBULIZZATORE 15 ML Cc OTC ROIAA08 13/09/85 YZ] 


Codice AIC Dossier Specialità: 022235 
Titolare AIC: SAVOMA MEDICINALI SPA 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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022235 042 CREMA DERMATOLOGICA 30 G Cc RR D07XB05 19/06/87 I 
l DESAMIX NEOMICINA Codice AIC Dossier Specialità: 019387 
data prima registrazione specialità: 06/11/61 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SAVOMA MEDICINALI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
019387 012 CREMA 15G Cc RR D07CB04 06/11/61 
| DESAVAL Codice AIC Dossier Specialità: 021336 
| data prima registrazione specialità: 26/11/69 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: IST. LUSO FARMACO D'ITALIA SPA 
Li 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021336 021 POMATA DERMATOLOGICA 30 G Cc RR D07AB19 01/03/71 
DESFEMIN : Codice AIC Dossier Specialità: 029489 
data prima registrazione specialità 23/11/96 =DataRinnovo. Titolare AIC: RESTIVA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029489 010 GEL 30G 1% Cc OTC DO4AA 23/11/96 O 


DESFERAL Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 13/02/65 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020417 022 10 FLAC. LIOF 500 MG + 10 FIALE 5 ML A 37 RR V03AC01 28/04/93 


DESKETO Codice AIC Dossier Specialità: 


data prima registrazione specialità: 22/09/98 Data Rinnovo Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
034041 018 20 COMPRESSE 12,5 MG Cc RR MO1AE 22/09/98 O 
034041 020 40 COMPRESSE 12,5 MG Cc RR MOI1AE 22/09/98 O 
034041 032 20 COMPRESSE 25 MG Cc RR MO1lAE 22/09/98 9 

DESOCOL Codice AIC Dossier Specialità: 027556 
data prima registrazione specialità: 05/0996 —DataRinnovo Titolare AIC: LAMPUGNANI FARMACEUTICI SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027556 012 "150" ASTUCCIO 20 CAPSULE 150 MG USO ORALE B 02 BIS RR AOSAA02 20/04/99 LU 
027556 024 20 CAPSULE 300 MG A 02 02BIS RR AOSAA02 05/09/96 9] 

DESOGEN Codice AIC Dossier Specialità: 032303 
data prima registrazione specialità: 15/04/96 Data Rinnovo Titolare AIC: HOECHST MARION ROUSSEL S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032303 012 SOLUZIONE FLACONE 1 LT E OTC DO8AJ 15/04/96 
032303 024 SOLUZIONE TANICA 15 LT Cc OTC DO8AJ 15/04/96 vi 

{ DESOXIL Codice AIC Dossier Specialità: 028336 | 
data prima registrazione specialità: 22/03/93 = DataRinnovo 22/03/98 Titolare AIC: LABORATORI PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E | 
GAZZONE S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028336 016 20 COMPRESSE 150 MG A 02 92BIS RR AOSAA02 22/03/93 M 
028336 028 20 COMPRESSE 300 MG A 02 €2BIS RR AOSAA02 22/03/93 z| 
028336 042 "RC" 20 COMPRESSE 450 MG RIL. CONTR. A 02 c2BIS RR AOSAA02 22/03/93 Mi 

DESTROBAC Codice AIC Dossier Specialità: 032263 


data prima registrazione specialità: 24/04/96 —DataRinnovo Titolare AIC: HOECHST MARION ROUSSEL S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032263 016 SOLUZIONE 1% FLAC 1 KG Cc OTC D08AG02 24/04/96 Mi 
DETICENE Codice AIC Dossier Specialità: 023681 
data prima registrazione specialità: 23/08/78 = DataRinnovo Titolare AIC: BELLON 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023681 012 1V 1 FLAC. 100 MG + 1 FIALA 10 ML H OSP LO1AX04 23/08/78 MI 
| DETOXEPA © Codice AIC Dossier Specialità: 023802 


Lo data prima registrazione specialità: 22/12/78 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WYETH LEDERLE S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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023802 022 30 COMPRESSE 100 MG Cc RR AOSBA 22/12/78 Cj 
(E) Certi } 
i DETOXICON Codice AIC Dossier Specialità: 011355 | 

data prima registrazione specialità: 12/07/56 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA "IGIENICO 
TERAPEUTICHE S.R.L. Hi 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
011355 070 30 CONFETTI Cc OTC AIGA 27/02/92 
DETRUSITOL Codice AIC Dossier Specialità: 034168 
data prima registrazione specialità: 12/01/99 Data Rinnovo Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
034168 017 /M_BLISTER DA 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM —C RR G04BD07 12/01/99 
DA 1 MG 
034168 029 /M_BLISTER DA 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM CC RR G04BD07 12/01/99 7 
DA 2 MG 
| DEURSIL - Codice AIC Dossier Specialità 


| dataprimaregistrazione specialità: 05/06/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SANOFI WINTHROP S.P.A. 
| 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023605 013 20 CAPSULE 50 MG Cc RR AOSAA02 05/06/81 O 
023605 025 40 CAPSULE 50 MG Cc RR AOSAA02 05/06/81 MI 
023605 037 60 CAPSULE 50 MG Cc RR A0SAA02 05/06/81 O 
023605 076 20 CAPSULE 150 MG A_ 02 02BIS RR AOSAA02 05/06/81 7 
023605 088 30 CAPSULE 150 MG Cc RR AOSAA02 05/06/81 fo 
023605 090 40 CAPSULE 150 MG Cc RR AOSAA02 05/06/81 GC 
023605 102 10 CAPSULE 300 MG Cc RR AOSAA02 05/06/81 O 
023605 114 20 CAPSULE 300 MG A 02 ©BI$ RR AOSAA02 05/06/81 i 
023605 126 "RR" 10 CAPSULE 450 MG c RR AOSAA02 19/07/82 Gi 
023605 138 “RR" 20 CAPSULE 450 MG A 02 c02BI5 RR AOSAA02 1907/82 97 
023605 140 "RR" MITE 10 CAPSULE 225 MG Cc RR AOSAA02 19/07/82 O 
023605 153 "RR MITE" 20 CAPSULE 225 MG A 02 02BI5 RR AOSAA02 19/07/82 
023605 165 "RR" MITE 30 CAPSULE 22$ MG Cc RR AOSAA02 19/07/82 [GE 
023605 177 "RR" MITE 40 CAPSULE 225 MG 1°) RR AOSAA02 19/07/82 LI 

DEXICAM Codice AIC Dossier Specialità: 025948 
data prima registrazione specialità: 27/07/85 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

025948 011 "10 MG CAPSULE RIGIDE" BLISTER 30 CAPSULE A 66 RR MOIACO1 27/07/85 G 


DEXIDE 
data prima registrazione specialità: 21/05/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SYNTHELABO S.P.A. 


Codice AIC Dossier Specialità: 023660 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023660 018 50 CAPSULE 500 MG Cc RR C10A003 21/05/83 


DEXOLINE Codice AIC Dossier Specialità: 028777 
data prima registrazione specialità: 29/05/93 


Data Rinnovo = 29/05/98 Titolare AIC: CIBA VISION S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028777 011 COLLIRIO 5 ML (o) RR S01CBO1 29/05/93 Mi 
DI MILL ° Codice AIC Dossier Specialità: 032163 
| data prima registrazione specialità: 04/03/96 Data Rinnovo Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA'IGIENICO 
d TERAPEUTICHE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032163 014 GOCCE OCULARI FLAC 10 ML Cc OTC SO1AX 04/03/96 Wi 
032163 026 GOCCE OCULARI FLAC 7 ML Cc OTC SO1AX 04/03/96 LU 


DI MILL FRESH Codice AIC Dossier Specialità: 033163 
data prima registrazione specialità: 21/02/97 Data Rinnovo Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA'IGIENICO 
TERAPEUTICHE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033163 015 COLLIRIO FLACONE 10 ML Cc OTO SO1AX 21/02/97 
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Codice AIC Dossier Specialità: 023002 


data prima registrazione specialità: 26/02/74 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: VECCHI & € PIAM S.A.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023002 064 20 BUSTINE GRANULATO G 10 Cc SP A06AD11 27/07/85 
023002 076 —30BUSTINEGRANULATO GS c sp A06AD?1 27/07/85 O 
023002 088 FLACONE SCIROPPO 200 ML c SP A06ADII 30/07/87 I 
023002 102 10 BUSTINE GRANULATO 10 GR c RR AOG6ADII 02/11/94 O 
023002 114 SCIROPPO 180 ML Cc SP AO6ADI1 02/11/94 n 

DIA COLON EPS Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 26/02/74 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: VECCHI & C PIAM S.A.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029159011 20 BUSTINE GRANULATO 10 GR A 59 RR A06AD11 29/10/94 Val 
029159 023 1 FLAC. SCIROPPO 200 ML A 59 RR A06ADI1 29/10/94 h4 

DIABEMIDE Codice AIC Dossier Specialità: 016891 
data prima registrazione specialità: 27/09/60 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORI GUIDOTTI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

016891 018 20 COMPRESSE 250 MG A RR A10BB02 15/11/61 
DIABENOR Codice AIC Dossier Specialità: 023768 
data prima registrazione specialità: 30/09/80 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOTERAPICO ITALIANO SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023768 017 "5 MG COMPRESSE" BLISTER 40 COMPRESSE A RR A10BB 30/09/80 

DIABEXAN Codice AIC Dossier Specialità: 017478 
data prima registrazione specialità: 04/03/82 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: LAB.FARM.BIOL.CROSARA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

017478 013 20 COMPRESSE 250 MG Cc RR A10BB02 04/03/82 
DIABINESE Codice AIC Dossier Specialità: 015277 
data prima registrazione specialità: 29/05/59 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PFIZER ITALIANA SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
015277 027 20 COMPRESSE Cc RR A10BB02 29/05/59 

DIABOMET Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 21/09/79 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

021252 022 40 COMPRESSE Cc RR A10BD02 21/09/79 [na 
DIABORALE Codice AIC Dossier Specialità: 013730 
data prima registrazione specialità: 21/09/79 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

013730 015 20 COMPRESSE 500 MG A RR A10BB 21/09/79 i 

DIABREZIDE Codice AIC Dossier Specialità: 031844 

data prima registrazione specialità; 20/10/95 Data Rinnovo Titolare AIC: L. MOLTENI E C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO 
SPA. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031844 018 40 COMPRESSE 80 MG A RR A10BB09 20/10/95 Mi 

DIACARDIN Codice AIC Dossier Specialità: 029302 
data prima registrazione specialità: 26/03/97 —Data Rinnovo Titolare AIC: ETHYPHARM SRL 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029302 015 28 CAPSULE 90 MG Cc RR C08DBO1 26/03/97 O 
029302 027 24 CAPSULE 120 MG A RR C08DB01 26/03/97 D 
029302 039 24 CAPSULE 180 MG A RR C08DB01 26/03/97 Dj 
029302 041 14 CAPSULE 300 MG A RR CO8DBO? 26/03/97 fi 

o Codice AIC Dossier Specialità: 025642 
data prima registrazione specialità: 01/03/89 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PROPHINPHARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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025642 036 30 CAPSULE 50 MG c RR MO1AX21 23/11/90 O 
| DIAGRAN Codice AIC Dossier Specialità: 002991 | 
| data prima registrazione specialità: 18/12/50 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
002991 026 " RAFFORZATO" 40 CONFETTI Cc RR AIMNBA 30/05/68 


DIAGRAN MINERALE Codice AIL Dossier Specialità: U154/8 
data prima registrazione specialità: 02/03/59 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A. 


N° AIC Confezione î Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
013478 021 "RAFFORZATO" 30 CONFETTI Cc RR A11AA03 02/03/59 


DIALICOR Codice AIC Dossier Specialità: 016684 
data prima registrazione specialità: 25/02/60 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORI GUIDOTTI S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
016684 019 30 CONFETTI 25 MG c RR C01DX07 19/12/72 
016684 021 IM IV 10 FIALE 3 ML 25 MG c RR C01DX07 19/12/72 O 
016684 045 30 CAPSULE RITARDO 50 MG Cc RR C01DX07 04/05/73 A 

DIAMICRON Codice AIC Dossier Specialità: 023404 

data prima registrazione specialità: 27/09/76 = DataRinnovo 01/06/95 Tisolare AIC: LES LABORATOIRES SERVIER 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023404 015 40 COMPRESSE A RR A10BB09 27/09/76 


DIAMINOCILLINA Codice AIC Dossier Specialità: 008298 
data prima registrazione specialità: 04/02/54 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FOURNIER PIERREL FARMA S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
008298 034 IM 1 FLAC. 600000 UI LIOF + 1 FIALA 2,5 ML A RR J01CE08 10/07/95 
008298 046 IM 1 FLAC. 1200000 UI LIOF + 1 FIALA 4 ML A RR J01CE08 10/07/95 Z| 

DIAMOX Codice AIC Dossier Specialità: 009277 
data prima registrazione specialità: 22/06/67 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WYETH LEDERLE S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
009277 017 12 COMPRESSE 250 MG A RR ‘S01EC01 22/06/67 
009277 031 "RETARD" 12 CAPSULE 500 MG Cc RR SOlECO1 13/07/85 O 

DIAMPLICIL Codice AIC Dossier Specialità: 022444 
data prima registrazione specialità: 21/09/79 DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 
J 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022444 020 12 CAPSULE 500 MG Cc RR 3J01CR50 21/09/79 
022444 044 1FL 500 MG + F 2,5 ML Cc RR 3J01CRS0 21/09/79 DO] 
022444 057 1FL1G+F4ML Cc RR 301CR50 21/09/79 vw 


DIANE Codice AIC Dossier Specialità: 023777 
data prima registrazione specialità 01/08/79 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHERING SPA 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023777 030 21 CONFETTI A RNR G03HB01 27/07/87 


DIANSEL Codice AIC Dossier Specialità: 026702 
data prima registrazione specialità: 28/01/88 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MONSANTO ITALIANA S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
026702 011 30 CAPSULE 2 MG c RR NOSCD12 28/01/88 
026702 023 30 CAPSULE 5 MG c RR NOSCD12 28/01/88 DI 
026702 035 FLACONE GOCCE 10 ML 0,4% Cc RR NOSCD12 28/01/88 O 
DIAPATOL Codice AIC Dossier Specialità: 021972 


data prima registrazione specialità: 07/11/70 = DataRinnovo 91/06/95 Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021972 017 30 CAPSULE 0) RR NO6CAO0I 07/11/70 n) 
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DIARCONAL Codice AIC Dossier Specialità: 023338 
data prima registrazione specialità: 28/0479 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN = Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023538 022 10 FLACONCINI ORALI 200 MG c SP AO7TXA 28/04/79 O 
023538 046 30 CAPSULE 400 MG c SP AO7XA 20/07/85 O 
DIARRET Codice AIC Dossier Specialità: 026456 
data prima registrazione specialità: 19/06/87 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GEYMONAT SPA 
ha 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026456 107 20 CAPSULE 200 MG c RR A07AX03 13/01/88 k9) 
026456 119 SOSPENSIONE OS 100 ML c RR *A07AX03 13/01/88 RZ} 
i DIARSTENE Codice AIC Dossier Specialità: 026112 
dala prima registrazione specialità: 27/07/87 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SYNTHELABO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026112 019 30 COMPRESSE 2 MG c RR A07DA03 27/07/87 O 


.DIARSTOP 
data prima registrazione specialità: 28/03/92 


Data Rinnovo 


Codice AIC Dossier Specialità: 028466 


28/03/97 Titolare AIC: GIULIANI SPA 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

028466 011 20 CAPSULE 1,5 MG Cc OTC A07DA03 28/03/92 N 
DIASTABOL Codice AIC Dossier Specialità: 033243 
| | data primaregistrazione specialità: 20/05/97 —Data Rinnovo Titolare AIC: SANOFI WINTHROP S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033243 015 /M 40 COMPRESSE 50 MG (o) RR A10BF02 20/05/97 O 
033243 027 /M 40 COMPRESSE 100 MG Cc RR A10BF02 20/05/97 O 

DIASTIL Codice AIC Dossier Specialità: 019041 
data prima registrazione specialità: 05/08/61 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LIFEGROUP S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
019041 058 10 COMPRESSE Cc OTC ROGAB01 29/11/95 CL] 
019041 060 GEL TUBO 20 G Cc OTC DO4AA 29/11/95 O 

DIATHYNIL Codice AIC Dossier Specialità: 028702 
data prima registrazione specialità: 30/0692 =—DataRinnovo 30/06/97 Titolare AIC: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028702 013 20 COMPRESSE 5 MG A_77 SP A11HA05 30/06/92 
028702 025 INIETT. 6 FIALE 5 MG 1 ML A_77 RR A11HA05 30/06/92 kW] 

| DIAZEMULS Codice AIC Dossier Specialità: 028106 
data prima registrazione specialità: 04/0593 Data Rinnovo 04/05/98 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN AB 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028106 019 3 FIALE 2 ML Cc RNR NOSBA01 04/05/93 
028106 021 10 FIALE 2 ML Cc RNR NOSBAO01 04/05/93 A 


DIAZEPAM DOROM 


020242 


Codice AIC Dossier Specialità: 


L data prima registrazione specialità: 08/05/63 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: DOROM S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

020242 018 30 CONFETTI 5 MG Cc RR NOSBAO1 08/05/63 

ea Codice AIC Dossier Specialità: 024142 

| dataprimaregistrazione specialità: 31/12/84 —DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: DOTT. FORMENTI S.P.A. 

x N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024142 010 40 CONFETTI Cc RR ACGAA 31/12/84 

‘ DICALCIUM Codice AIC Dossier Specialità: 022570 

i dataprimaregistrazione specialità: 02/08/72 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ABIOGEN PHARMA S.P.A. 

— NAIC Confezione Fascia SSN — Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022570 028 14 BUSTINE GRAT. EFF. (VIT D3) Cc RR AI2AX 06/12/96 97] 
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DICETEL Codice AIC Dossier Specialità: 024314 
data prima registrazione specialità: 30/12/80 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SOLVAY PHARMA SA. 
N°AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia— 
024314 039 "50 MG COMPRESSE FILM-RIVESTITE" BLISTER 30 C RR A03AX04 03/06/86 
COMPRESSE FILM-RIVESTITE 
024314 041 "50 MG COMPRESSE FILM- RIVESTITE” BLISTER 50 C RR A03AX04 03/06/86 O 
COMPRESSE FILM RIVESTITE 
DICLO Codice AIC Dossier Specialità: 022262 
data prima registrazione specialità: 09/0671 = DataRinnovo 01/06/95 Zitolare AIC: F.I.R.M.A. SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022262 024 12 CAPSULE 250 MG A RR J01CF01 09/06/71 
022262 051 IM 1 FLAC. 500 MG + 1 FIALA 5 ML A RR JO1CFO1 09/06/71 O 
DICLOCIL Codice AIC Dossier Specialità: 021261 
data prima registrazione specialità: 06/07/71 = DataRinnovo 01/06/95 Zirolare AIC: BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021261 019 8 CAPSULE 250 MG Cc RR J01CF01 06/07/71 
021261 045 8 CAPSULE 500 MG Cc RR J01CF01 31/12/73 DO 
021261 072 SCIROPPO 60 ML 62,5 MG/5 ML Cc RR JO1CF01 06/07/71 fa) 
021261 110 IM FL 500 MG + FSOLV. Cc RR 301CF01 31/12/73 G 
021261 173 IV FL 1 G+ FSOLV Cc RR J01CF01 31/12/73 O 
DICLOCULAR Codice AIC Dossier Specialità: 028495 
data prima registrazione specialità: 05/0994 —Data Rinnovo Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028495 012 SOLUZIONE OFTALMICA 0,1% FLACONE 5 ML B RR S01BC03 05/09/94 
028495 024 COLLIRIO SOLUZ 30 FLAC.NI MONODOSE 0,3ML B RR S01BC03 17/12/98 O 
DICLODOL Codice AIC Dossier Specialità: 029285 
| data prima registrazione specialità; 08/09/95 =—DataRinnovo Titolare AIC: I.P.F.I. INDUSTRIA FARMACEUTICA SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029285 018 10 SUPPOSTE 100 MG Cc RR MO1ABO0S 08/09/95 
029285 020 "RETARD" 21 COMPRESSE 100 MG Cc RR MO1ABOS 08/09/95 DU) 
029285 032 30 COMPRESSE 50 MG Cc RR MO1ABOS 08/09/95 O 
DICLOFENAC CLONMEL Codice AIC Dossier Specialità: 033244 
data prima registrazione specialità: 24/04/97 —DataRinnovo Titolare AIC: CLONMEL HEALTHCARE LTD 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033244 017 /M_"RETARD 100" BLISTER 20 COMPRESSE 100 MG A 66 RR MO1ABOS 24/04/97 O 
033244 029 /M_"RETARD 100" BLISTER 21 COMPRESSE 100 MG Cc RR MO1ABOS 24/04/97 AD 
033244 031 /M_"RETARD 100" BLISTER 28 COMPRESSE 100 MG Cc RR M01ABOS 24/04/97 CU] 
033244 043 /M_"RETARD 100" BLISTER 30 COMPRESSE 100 MG Cc RR M01AB05 24/04/97 U 
033244 056 /M_"RETARD 100" TUBO 20 COMPRESSE 100 MG Cc RR MO1ABOS 24/04/97 O 
033244 068 /M_"RETARD 100" TUBO 56 COMPRESSE 100 MG Cc RR MO1AB05 24/04/97 O] 
033244 070 /M_"RETARD 100" TUBO 100 COMPRESSE 100 MG Cc RR MOIABOS 24/04/97 O 
033244 082 /M_"RETARD 100" TUBO 250 COMPRESSE 100 MG Cc RR MO1AB05 24/04/97 GU 
033244 094 /M_"RETARD 100" TUBO 500 COMPRESSE 100 MG Cc RR M01AB05 24/04/97 O 
033244 106 /M_"RETARD 100" FLACONE 20 COMPRESSE 100 MG Cc RR M01ABOS 24/04/97 DI 
033244 118 /M_"RETARD 100" FLACONE 56 COMPRESSE 100 MG Cc RR MO1AB0S 24/04/97 U 
033244 120 /M_"RETARD 100" FLACONE 100 COMPRESSE 100 MG Cc RR MOIABOS 24/04/97 U 
033244 132 /M_ "RETARD 100" FLACONE 250 COMPRESSE 100 MG Cc RR M01AB05 24/04/97 U 
033244 144 /M_"RETARD 100" FLACONE 500 COMPRESSE 100 MG Cc RR MO1ABOS 24/04/97 O 
DICLOFENAC EG Codice AIC Dossier Specialità; 029456 
L data prima registrazione specialità: 14/10/95 DataRinnovo Titolare AIC: EG S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029456 011 30 COMPRESSE GASTRORES. 50 MG A 66 RR M01AB05 14/10/95 
029456 023 10 SUPPOSTE 100 MG Cc RR M01AB05 14/10/95 O 
029456 035 5 FIALE 75 MG3 ML A RR M01AB0S 14/10/95 O 
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| DICLOFENAC GNR Codice AIC Dossier Specialità: 034040 
data prima registrazione specialità: 15/06/99 —DataRinnovo Titolare AIC: GNR SPA 
L 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
034040 016 "GEL" TUBO GEL USO TOPICO 50 G Cc SP M02AA15 15/06/99 
034040 028 "GEL" TUBO GEL USO TOPICO 100 G Cc SP MO2AA15 15/06/99 O 

DICLOFENAC RATIOPHARM Codice AIC Dossier Specialità: 029457 | 
data prima registrazione specialità: 14/10/95 Data Rinnovo Titolare AIC: RATIOPHARM GMBH 

N” AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029457 013 30 COMPRESSE GASTRORES. 50 MG A 66 RR MO1AB0S 14/10/95 O 
029457 025 10 SUPPOSTE 100 MG Cc RR M01AB05 14/10/95 O 
029457 037 S FIALE 75 MG/3 ML A RR M01AB05 14/10/95 O 

DICLOFTIL Codice AIC Dossier Specialità: 029041 
data prima registrazione specialità: 04/08/95 =—DataRinnovo Titolare AIC: FARMIGEA SPA 

N° AI Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029041 011 COLLIRIO 0,1% 5 ML B RR SO1BC03 04/08/95 

DICLOREUM Codice AIC Dossier Specialità: 024515 
L data prima registrazione specialità: 16/12/81 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ALFA WASSERMANN S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024515 013 20 COMPRESSE 25 MG Cc RR MO1AB05 16/12/81 CD] 
024515 025 30 COMPRESSE 25 MG Cc RR MO01AB0S 16/12/81 D] 
024515 049 30 COMPRESSE 50 MG A 66 RR M01AB05 16/12/81 vi 
024515 052 10 SUPPOSTE 50 MG Cc RR M01AB05 21/07/84 O 
024515 064 10 SUPPOSTE 100 MG (e) RR MO01AB05 16/12/81 oz] 
024515 076 6 FIALE 75 MG IM A RR MOI1ABOS 21/05/83 97] 
024515 088 "RETARD" 20 COMPRESSE 100 MG A 66 RR M01AB0S 20/12/84 MI 
024515 090 TUBO GEL 1%.G 50 Cc SP M02AA15 30/01/92 MI 
024515 114 "CR"RITARDO 20 CAPSULE 150 MG A 66 RR M01AB05 29/10/94 Evz| 
024515 126 FLACONE GOCCE 20 ML Cc RR MO01AB0S 29/10/94 O) 
024515 138 20 BUSTINE GRANULARE 50 MG Cc RR MO01AB0S5 29/10/94 O 
024515 140 "TISSUGEL" 5 PLASTERS 180 MG Cc SP MO02AAI5 05/09/96 7 
024515 153 "TISSUGEL" 10 PLASTERS 180 MG Cc SP M02AA15 05/09/96 G 

DICORTAL Codice AIC Dossier Specialità: 025805 
data prima registrazione specialità: 27/07/85 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025805 045 CREMA 30 G Cc RR D07A C06 04/07/87 Rj 
025805 058 POMATA 30G Cc RR D07AC006 04/07/87 na 

DICYNONE Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 02/08/67 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SYNTHELABO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020917 011 20 COMPRESSE Cc RR B02BX01 02/08/67 MM 
020917 023 IMIV6 F2ML0250G (o) RR BO2BX01 02/08/67 97] 

DIDANDIN Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 31/12/84 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMACEUTICI FORMENTI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
018311 011 25 COMPRESSE 1 MG Cc RR BOIAA 31/12/84 [na 
018311 023 25 COMPRESSE 5 MG Cc RR BOIAA 31/12/84 O 

DIDROGYL Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 22/04/81 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRUNO FARMACEUTICI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

024139 014 GOCCE ORALI 10 ML 1,5 MG A RR A11C006 22/04/81 i 


DIDRONEL 
data prima registrazione specialità: 04/09/97 


N° AIC 


Data Rinnovo 


Confezione 


Codice AIC Dossier Specialità: 
Titolare AIC: PROCTER & GAMBLE, S.P.A. 


ATC 


032914 


Fascia SSN 


Registrazione 


Dispensazione in Farmacia 
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032914 018 14 COMPRESSE 400 MG Cc RR MOSBAO1 04/09/97 297] 
DIECOR 


Codice AIC Dossier Specialità: 028459 
data prima registrazione specialità: 29/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L. 


Cei ante EI | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028459 016 10 FLACONCINI 50 MG Cc RR C01EB09 29/10/94 DI 
SI 


028459 028 14 CAPSULE 50 MG (e KK Coic5o5 25/10/34 n, 
DIEP n Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 07/08/92 = DataRinnovo 07/08/97 Titolare AIC: ALFA WASSERMANN S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028618 015 20 BUSTINE GRANULARE 25 MG Cc OTC M0O1AB05 07/08/92 O 


DIERTINA Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 30/10/72 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MONSANTO ITALIANA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022600 023 GOCCE 30 ML Cc RR C04AE04 30/10/72 
022600 047 50 CAPSULE Cc RR C04AE04 29/11/78 ka 
022600 050 10 FLAC.NI OS MONODOSE Cc RR C04AE04 09/08/84 Q 
022600 062 30 COMPRESSE 6 MG c RR C04AE04, 31/07/86 O 
022600 086 10 FLACONCINI MONODOSE 20 MG 1° RR C04AE04 01/03/90 ki 


DIESIS Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 22/05/95 = DataRinnovo Titolare AIC: SYNTHELABO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028205 019 RETARD 30 CAPSULE 20 MG A RR C01DA14 22/05/95 LU 
028205 033 RETARD 30 CAPSULE 40 MG A RR C01DA14 22/05/95 D] 
028205 058 RETARD 30 CAPSULE 60 MG A RR C01DA14 22/05/95 Cd 

DIESPOR Codice AIC Dossier Specialità: 031971 
data prima registrazione specialità: 19/02/99 —DataRinnovo Titolare AIC: BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO 
__ = FARMACEUTICA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

031971 017 "500" FLAC.NO POLV SOLUZ INIETT 500MG+1 F SOLV A RR J01DA17 19/02/99 Gi 
2ML 

031971 029 "1000 IM" FLAC.NO POLV SOLUZ 1000MG+1F SOLV A RR J01DA17 19/02/99 O 
2,5ML 

‘031971 031 "1000 EV" FLAC.NO POLV SOLUZ 1000MG+1F SOLV _H OSP J01DA17 19/02/99 
2,5ML 


DIEVRIL 
data prima registrazione specialità: 06/02/67 


DL 
Codice AIC Dossier Specialità: 020800 
Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: F.I.R.MA. SPA 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020800 037 30 CAPSULE c RR AINDB 11/01/83 LU 
020800 049 IM 6 F. LIOF.+ 6 F.SOLV. 3 ML Cc RR A11DB 10/0287 a; 
020800 052 IM 10 F. LIOF. + 10 F.SOLV. 3 ML Cc RR A11DB 10/02/87 n) 

DIEZIME Codice AIC Dossier Specialità: 027940 
data prima registrazione specialità: 31/12/92 = DataRinnovo 31/12/97 Titolare AIC: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027940 016 IM IV 1 FL. 250 MG + 1 F. SOLV. 2 ML H OSP J01DA25 31/12/92 U 
027940 028 IM IV 1 FL. 500 MG + 1 F. SOLV. 2 ML H OSP 501DA25 31/12/92 O) 
027940 030 IM 1 FLAC. 1 G + 1 FIALA 4 ML A 55 RR JO1DA25 31/12/92 Wi 
027940 042 IM IV 1 FL.1 G+ 1F. SOLV.4 ML H OSP 3J01DA25 31/12/92 O 
027940 055 IV 1 FLAC. 2 G+ 1 F, SOLV. 10 ML H OSP J01DA25 31/12/92 O 


DIF PER TET ALL Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 28/11/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CHIRON S.P.A. 


N° AIC Canfezione Fascia $SN Dispensazione ATC Registrazione in Farmasia 
004127 015 1 FIALA 0,5 ML Cc RNR J07AJ52 28/11/83 O 
004127 027 1 FLACONE 5 ML (10 DOSI) c RNR 307AJ52 10/04/90 J 
004127 039 1 FLACONE 10 ML (20 DOSI) Cc RNR J07AJS2 10/04/90 O 


— 174 — 


20-8-1999 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 195 


DIF-TET-ALL Codice AIC Dossier Specialità: 003671 | 

data prima registrazione specialità: 28/11/83 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CHIRON S.P.A. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

003671 017 1 FIALA 0,5 ML c RNR 507AMS1 28/11/83 ez 
003671 029 AD 1 FIALA 0,5 ML Cc RNR J07AMS1 28/11/83 RA 
003671 056 1 FLACONE S ML (10 DOSI) c RNR J07AMSI1 07/05/90 CD] 
003671 068 1 FLACONE 10 ML (20 DOSI) c RNR J07AMS1 07/05/90 U 
003671 070 AD 1 FIALA-SIRINGA SOSP INIETT 0,5 ML c RR JO7AMS1 15/02/99 O 
003671 082 BB 1 FIALA-SIRINGA SOSP INIETT 0,5 ML c RR J07AMS1 15/02/99 O 
003671 094 PEDIATRICO 10 FIALE SOSP INIETT 0,5 ML c OSP J07AMS1 12/10/98 O 


DIFFERIN ‘Codice AIC Dossier Specialità: 029309 
data prima registrazione specialità: 22/07/96 Data Rinnovo Titolare AIC: GALDERMA ITALIA S.P.A, 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029309 010 SOLUZ.USO TOPICO FLAC.30 ML c RR DI10AD03 22/07/96 LI) 
029309 022 SOLUZ.USO TOPICO FLAC.60 ML c RR D10AD03 22/07/96 U 
029309 034 GEL 0,1% Cc RR DI10AD03 22/07/96 Mi 

DIFFUMAL Codice AIC Dossier Specialità: 025740 
data prima registrazione specialità: 13/07/85 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025740 073 "24" PEDIATRICO 30 COMPRESSE 100 MG A RR R03DA04 20/11/86 Mi 
025740 085 "24" 30 COMPRESSE 200 MG A RR R03DA04 20/11/86 59) 
025740 097 "24" 30 COMPRESSE 350 MG A RR | R03DA04 20/11/86 mM 

DIFIX Codice AIC Dossier Specialità: 027231 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 

N* AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027231 012 30 CAPSULE 0,25 MCG A RR A11C004 31/10/94 MI 
027231 036 30 CAPSULE 0,50 MCG A RR A11CC04 31/10/94 bj 

DIFLUCAN Codice AIC Dossier Specialità: 027267 
data prima registrazione specialità: 02/05/89 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROERIG FARMACEUTICI ITALIANA S.P.A. 

N° AIC Confezione ° Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027267 018 7 CAPSULE 50 MG c RR 302AC01 02/05/89 97] 
027267 020 2 CAPSULE 150 MG A RR 102AC01 02/05/89 97 
027267 032 SOLUZ. PERFUSIONALE 100 MG/SOML H RR 3102AC01 02/05/89 MI 
027267 044 10 CAPSULE 100 MG A RR 3J02AC01 28/05/92 Mi 
027267 057 1 FLAC. POLVERE PER SOSP. ORALE 350 MG (50 A RR 102AC001 09/06/95 (97 

MG/SML) 
027267 069 "GEL" CREMA 20G Cc RR DOLAC 25/09/95 Mi 
027267 071 SOL PERFUS FLAC 200 MG/100 ML Cc RR 102A001 19/01/96 O 
027267 083 SOL PERFUS FLAC 400MG/200ML Cc RR J02AC01 19/01/96 O 


DIFLUDOL Codice AIC Dossier Specialità: 025129 


data prima registrazione specialità: 26/11/83 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: EDMOND PHARMA S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
025129 038 20 COMPRESSE 250 MG c OTC NO2BA11 28/05/90 I, 
DIFLUID Codice AIC Dossier Specialità: 028368 
data prima registrazione specialità: 04/05/93 = DataRinnovo 04/05/98 Titolare AIC: BIOPROGRESS S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028368 013 10 FLACONCINI ORALI 20 MG Cc RR C04AE04 04/05/93 CD] 
DIFLUSAN Codice AIC Dossier Specialità: 024979 
data prima registrazione specialità: 21/05/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FINMEDICAL S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024979 039 30 COMPRESSE 500 MG Cc RR N02BA11 13/05/85 O 


— 195 — 


20-38-1999 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 195 


DIFMETRE Codice AIC Dossier Specialità: 021633 
data prima registrazione specialità: 09/02/70 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SOLVAY PHARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021633 019 6 SUPPOSTE Cc RR NO2CX 09/02/70 
021633 021 20 CONFETTI Cc RR N02CX 20/11/71 97 
021633 033 "MITE" 6 SUPPOSTE c RR N02CX 28/04/79 97] 
| DIFMETUS i PET Codice AIC Dossier Specialità: 023374" 
data prima registrazione specialità: 12/08/76 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SOLVAY PHARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023374 022 SCIROPPO 130 ML c RR ROSDA20 07/12/79 O 
DIFOSFOCIN Codice AIC Dossier Specialità: 024121 
data prima registrazione specialità: 19/03/80 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MAGIS FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024121 067 "1000" IM 3 FIALE Cc RR N06BX06 27/05/83 
024121 093 IM S FIALE 500 MG 4 ML Cc RR N06BX06 25/10/84 7 


DIFOSFONAL Codice AIC Dossier Specialità: 026510 
data prima registrazione specialità: 05/10/87 =Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SOCIETA PRODOTTI ANTIBIOTICI SPA 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026510 014 "100" 6 FIALE 100 MG/3,3 ML Cc RR MOSBA02 05/10/87 
026510 026 "100” 12 FIALE 100 MG/3,3 ML Cc RR MOSBA02 05/10/87 Mj 
026510 038 "300" 6 FIALE 300 MG/10 ML A 42 RR MOSBA02 05/10/87 Mi 
026510 040 "300" 12 FIALE 300 MG Cc RR MOSBA02 05/10/87 O 
026510 053 10 CAPSULE 400 MG A 42 RR MOSBA02 05/10/87 Mi 
DIGELAX Codice AIC Dossier Specialità: 002138 
data prima registrazione specialità: 23/03/76 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MONSANTO ITALIANA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Fanmacia 
002138 028 FLACONE SCIROPPO G 160 Cc OTC A06AB20 04/03/96 
DIGERALL Codice AIC Dossier Specialità: 023384 
data prima registrazione specialità: 18/04/77 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FALQUI PRODOTTI FARMACEUTICI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023384 050 24 COMPRESSE MASTICABILI Cc OTC A02AH 09/03/87 
023384 074 24 CAPSULE Cc OTC AO2EA 09/03/87 ZI 
| DIGERENT POLIFARMA Codice AIC Dossier Specialità: 024493 
I data prima registrazione specialità: 25/06/81 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: POLIFARMA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024493 013 20 CAPSULE 150 MG Cc RR A03AAO0S 25/06/81 O 
024493 025 30 CAPSULE 150 MG Cc RR AOZAA0OS 25/06/81 hi 
DIGESTIVO ANTONETTO Codice AIC Dossier Specialità: 015045 
data prima registrazione specialità: 03/04/59 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MARCO ANTONETTO SPA | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
015045 014 15 COMPRESSE Cc OTC A02X 28/03/63 
015045 026 45 COMPRESSE Cc OTC A02X 16/11/60 4 
015045 038 "LIMONE" 45 COMPRESSE 1,20 G Cc OTC A02X 07/01/88 e] 
015045 040 "MENTA" 45 COMPRESSE 1,20G c OTC A02X 21/02/91 Ya 
DIGESTIVO GIULIANI Codice AIC Dossier Specialità: 032090 
data prima registrazione specialità: 20/1095 Data Rinnovo Titolare AIC: GIULIANI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032090 019 20 BUSTINE GRANULATO 5 MG Cc OTC A03FA03 20/10/95 9, 
032090 021 30 COMPRESSE MASTICABILI 5 MG Cc OTC A03FA03 20/10/95 O 
DIGESTOPAN Codice AIC Dossier Specialità: 018808 


data prima registrazione specialità: 30/1270 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 


N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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018808 042 —30CAPSULE c OTC A09AA02 27/04/91 
018808 055 50 CAPSULE c OoTC AO9AA02 27/04/91 
DIGESTOZIM Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 23/14/73 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORI GUIDOTTI S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione 
022851 051 30 CAPSULE Cc OTC A09AA02 21/08/89 
022851 063 50 CAPSULE Cc OTC A09AA02 21/08/89 


DIGESTUM Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 16/05/62 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RHONE POULENC RORER S.P.A. 


si 
U 


022851 


in Farmacia 


[na 
020015 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

020015 020 30 CAPSULE 200 MG Cc OTC AO9IAA 31/07/86 
DIGIFAR ° Codice AIC Dossier Specialità: 010781 
data prima registrazione Specialità: 25/01/56 Data Rinnovo Titolare AIC: FARMILA FARMACEUTICI MILANO S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

010781 019 COLLIRIO 15 ML Cc RR SDIXA 25/01/56 
DIGOMAL Codice AIC Dossier Specialità: 010365 
data prima registrazione specialità: 25/10/69 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
010365 017 GOCCE ORALI 10 ML c RR COIAA0S 25/10/69 
010365 029 20 PERLE c RR COIAAOS 18/09/79 DL) 

DIGOXINA NATIVELLE Codice AIC Dossier Specialità: 027419 
data prima registrazione specialità: 29/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: PROCTER & GAMBLE S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027419 011 40 COMPRESSE 0,250 MG Cc RR COINAAOS 29/10/94 
027419 035 25 COMPRESSE 0,125 MG Cc RR COIAA06 29/10/94 O 

DIIDERGOT Codice AIC Dossier Specialità: 003946 
data prima registrazione specialità: 29/12/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
003946 011 GOCCE ORALI 15 ML 0,2% B RR NO2CA01 29/12/83 
003946 047 20 COMPRESSE 3 MG B RR N02CA01 29/12/83 i 
003946 062 /M_1FLAC. 1 MLSPRAY NASALE SOLUZIONE 0,5 Cc RR NO2CA01 20/10/98 G 

MG/SPRUZZO 
DILADEL Codice AIC Dossier Specialità: 025275 
data prima registrazione specialità: 17/03/84 —DataRinnovo 91/06/95 Titolare AIC: SYNTHELABO S.PA. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025275 013 50 COMPRESSE 60 MG A RR C08DB01 17/03/84 7 
025275 025 "RETARD" 24 COMPRESSE 120 MG A RR CO8DBO1 27/04/91 Mi 
025275 037 "RETARD" 14 CAPSULE 300 MG A RR CO8DBOI 01/06/93 Mi 
025275 049 "200" RETARD 36 CAPSULE 200 MG A RR CO8DBOI 17/06/96 Sy] 

e, 
DILATREND Codice AIC Dossier Specialità: 027604 
data prima registrazione specialità: 05/03/93 =—DataRinnovo 0503/98 Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027604 014 30 COMPRESSE DIVISIBILI 25 MG A RR C07A6G02 05/03/93 97) 
027604 026 15 COMPRESSE DIVISIBILI 50 MG A RR C07AG02 05/03/93 O 

DILEM Codice AIC Dossier Specialità; 025908 


RENDE S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione 
025908 017 50 COMPRESSE 60 MG A RR 008DB01 30/07/87 
025908 029 "300" 14 CAPSULE CESSIONE RITARDATA 300 MG A RR C08DB01 29/10/94 
025908 031 "RETARD” 24 COMPRESSE CESSIONE RITARDATA A RR C08DB01 29/10/94 

120 MG 
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data prima registrazione specialità: 30/07/87 —DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO CHIMICO INTERNAZIONALE DR.GIUSEPPE 


in Farmacia 


ivi 
ii 
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DILITER Codice AIC Dossier Specialità: 029355 
data prima registrazione specialità: 05/1196 =—Data Rinnovo Titolare AIC: PULITZER ITALIANA S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029355 017 14 COMP. CESS. REG. 300 MG A RR C08DB01 05/11/96 O 
029355 029 28 COMP. CESS. REG. 300 MG A RR CO8DBOI 05/11/96 97] 


NIT DECIN Codire AIC Nnscier Snecialità: 028627 
data prima registrazione specialità: 29/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

028627 014 16 CAPSULE 180 MG A RR C08DB01 29/10/94 O 
i DILTELAN Codice AIC Dossier Specialità: 031987 
data prima registrazione specialità: 08/04/97 =—Data Rinnovo Titolare AIC: ELAN PHARMA LTD 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031987 011 SR "60" 30 CAPSULE 60 MG Cc RR C08DBO1 08/04/97 
031987 023 SR "90" 30 CAPSULE 90 MG Cc RR C08DBO1 08/04/97 CD] 
031987 035 SR "120" 30 CAPSULE 120 MG Cc RR COSDBOI 08/04/97 nn) 

DILTIARES Codice AIC Dossier Specialità: 027919 
data prima registrazione specialità: 07/06/93 Data Rinnovo 07/06/98 Titolare AIC: LABORATORI GUIDOTTI S.P.A. 

N°* AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

027919 012 16 CAPSULE 180 MG c RR CO8DBOI 07/06/93 
DILTIAZEM GNR Codice AIC Dossier Specialità: 028615 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 —Dala Rinnovo Titolare AIC: GNR SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028615 019 50 COMPRESSE 60 MG A RR COSDBO1 31/10/94 vi 

| DILTIAZEM RECORDATI Codice AIC Dossier Specialità: 032808 
I data prima registrazione specialità: 30/07/97 Data Rinnovo Titolare AIC: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032808 014 28 CPS A RILASCIO MODIFICATO 120 MG A RR CO8DBOI1 30/07/97 O 
032808 026 28 CPS A RILASCIO MODIFICATO 180 MG Cc RR C08DB01 30/07/97 O 
032808 038 28 CPS A RILASCIO MODIFICATO 240 MG Cc RR C08DBOI 30/07/97 O 

DILZENE Codice AIC Dossier Specialità: 025277 
data prima registrazione specialità: 17/03/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025277 017 50 COMPRESSE 60 MG A RR CO8DBO1 17/03/84 
025277 031 IV 5 FIALE S0 MG + S FIALE 3 ML A RR C08DBO1 17/02/86 O 
025277 068 "RETARD" 24 COMPRESSE 120 MG A RR C08DB01 27/04/91 97 
025277 070 "RETARD" 14 CAPSULE 300 MG A RR C08DB01 29/10/94 vi 


DIMELOR Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 01/04/65 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ELI LILLY ITALIA S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020495 014 20 COMPRESSE 500 MG Cc RNR A10BB31 01/04/65 
DIMETROSE Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 29/01/92 Data Rinnovo 29/01/97 Titolare AIC: MONSANTO ITALIANA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026845 014 10 CAPSULE 2,5 MG A RR G03XA02 29/01/92 


DINA Codice AIC Dossier Specialità: 


data prima registrazione specialità: 03/12/81 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SAN CARLO FARMACEUTICI SPA 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024251 074 50 COMPRESSE DIVISIBILI 400 MG A 48 RR A02BAO1 01/02/85 97; 


DINABAC Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 25/07/94 =—Data Rinnovo Titolare AIC: ELI LILLY ITALIA S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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028421 016 8 COMPRESSE 250 MG Cc OSP JO1FA13 25/07/94 O 
DINAPRES Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 25/07/94 —DataRinnovo Titolare AIC: MASTER PHARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028967 014 "1,25" 28 COMPRESSE 30 + 1,25 MG A RR C09BA12 25/07/94 
028967 026 "2,5" 28 COMPRESSE 30 + 2,5 MG A RR C09BA12 25/07/94 i 
DINELASI Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 05/03/93 Data Rinnovo 05/03/98 Titolare AIC: SCHWARZ PHARMA S.P.A 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028482 014 14 CAPSULE 400 MG Cc RR BOIAX01 05/03/93 
028482 026 10 FIALE 200 MG Cc RR BO1AX01 05/03/93 O 
DINIKET Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 01/0690 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHWARZ PHARMA S.P.A 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026887 012 10 FIALE 10 ML PER INFUSIONE H RR C01DA08 01/06/90 O 
026887 036 50 COMPRESSE 10 MG Cc RR C01DA08 01/06/90 a 
026887 048 30 COMPRESSE 20 MG Cc RR C01DA08 01/06/90 [a 
026887 051 "RETARD" 40 COMPRESSE 20 MG Cc RR C01DA08 01/06/90 R7] 
026887 063 "RETARD” 40 COMPRESSE 40 MG A RR C01DA08 01/06/90 4 
026887 075 FLACONE INFUSIONE 0,1% 50 ML Cc RR C01DA08 30/09/91 [nn 
026887 087 1 FLAC. INFUSIONE 0,05% 50 ML Cc RR C01DA08 29/07/92 DU 
026887 099 "RETARD"30 CAPSULE 120 MG Cc RR C01DA08 29/10/94 (nn 


DINTOINA Codice AIC Dossier Specialità: 002129 
data prima registrazione specialità: 17/06/49 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
002129 017 30 COMPRESSE RIVESTITE 100 MG A RR N03AB02 17/06/49 97] 


DINTOINALE Codice AIC Dossier Specialità: 002851 
data prima registrazione specialità: 27/01/50 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

002851 018 30 COMPRESSE c RR N03ABS2 05/04/79 RA 
DIOSMECTAL Codice AIC Dossier Specialità: 028852 
data prima fegistrazione specialità: 03/10/95 Data Rinnovo Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

028852 010 30 BUSTE POLV. ESTEMP. 053 G Cc RR A07BC 03/10/95 97] 
DIOSVEN Codice AIC Dossier Specialità: 025754 
data prima registrazione specialità: 30/07/87 = DataRinnovo 01406/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. SRL. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025754 019 20 COMPRESSE 300 MG Cc RR CO0SCA03 30/07/87 hi 
025754 021 20 BUSTINE GRANULATO 300 MG C RR C05CA03 30/07/87 O 
025754 033 POMATA 40G c SP C0SCA03 30/07/87 Mi 

DIPENTUM Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 29/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

028431 017 100 CAPSULE 250 MG A RR A07EC03 29/10/94 
DIPEPTIVEN Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 13/03/97 —DataRinnovo Titolare AIC: FRESENIUS AG 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032188 017 /M 20% FLACONE 50 ML Cc RR B0SXB02 13/03/97 
032188 029 /M 20% FLACONE 100 ML Cc RR B05XB02 13/03/97 O 
032188 031 /M 20% FLACONE 250 ML Cc RR B05xB02 13/03/97 O 
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DIPERPEN Codice AIC Dossier Specialità: 025060 
data prima registrazione specialità: 26/10/83 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FRANCIA FARMACEUTICI INDUSTRIA FARMACO 
BIOLOGICA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025060 029 20 CAPSULE 400 MG A RR G04AB03 26/10/83 Mi 
[ DIPHERELINE Codice AIC Dossier Specialità: 032955 
data prima registrazione specialità: 16/09/98 —DataRinnovo Titolare AIC: BEAUFOUR S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032955 015 1FLAC POLV LIOF 3,75MG USO IM+1FIALA SOLV A S1 RR L02AE04 16/09/98 
SOSP 2ML 
DIPIRIDAMOLO EG Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 14/10/96 —DataRinnovo Titolare AIC: EG S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029283 013 30 COMPRESSE 75 MG Cc RR B01AC07 14/10/96 O 


DIPIVEFRINA ALCON Codice AIC Dossier Specialità: 030689 
data prima registrazione specialità: 22/07/96 =DataRinnovo Titolare AIC: ALCON ITALIA SPA 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030689 018 COLLIRIO 0,1% 5 ML A RR SO1EA02 22/07/96 
030689 020 COLLIRIO 0,1% 10 ML A RR SO1EA02 22/07/96 U 
DIPLOGEL Codice AIC Dossier Specialità: 021712 
data prima registrazione specialità: 05/05/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RESTIVA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021712 056 24 COMPRESSE MASTICABILI Cc OTC A02AB02 21/02/95 
021712 068 12 BUSTINE POLVERE Cc OTC A02ABO02 21/02/95 i 
021712 070 48 COMPRESSE MASTICABILI Cc OTC A02AB02 21/02/95 Mi 
021712 082 24 BUSTINE POLVERE Cc OTC A02AB02 21/02/95 G 


DIPRIVAN Codice AIC Dossier Specialità: 


data prima registrazione specialità: 30/06/88 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ZENECA S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026114 013 IV 5 FIALE 20 ML c OSP NOI1AX10 30/06/88 O 
026114 025 IV 1 FLACONE 50 ML H OSP NOIAXI0 30/06/88 O 
026114 037 IV 1 FLACONE 100 ML c OSP NO1AX10 16/04/92 CI) 
026114 049 IV 1 F. SIRINGA 1% 20 ML c OSP NO1AX10 04/03/97 O 
026114 052 IV 1 F. SIRINGA 1% 50 ML c OSP NOTAX10 04/03/97 O 
026114 064 IV 1 F. SIRINGA 2% 10 ML c OSP NO1AX10 04/03/97 U 
026114 076 IV 1 F. SIRINGA 2% 50 ML c OSP NOIAX10 04/03/97 O 
026114 088 1 FLACONE 50 ML EMULS INFUS 2% H OSP NO1AX10 11/05/98 O 


DIPROFORM Codice AIC Dossier Specialità: 


data prima registrazione specialità: 22/04/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHERING PLOUGH SPA 


N* AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024607 020 CREMA 30G c RR DO7BC01 22/04/82 ki 
024607 057 POMATA 30G Cc RR DO7BC01 22/04/82 7 

DIPROGENTA Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 27/07/87 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ESSEX ITALIA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026256 014 CREMA 20 G c RR D07CC01 27/07/87 
026256 040 POMATA 20G : Cc RR D07CC01 27/07/87 O 


DIPROSALIC Codice AIC Dossier Specialità: 023839 


data prima registrazione specialità: 12/07/79 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHERING PLOUGH SPA 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione | in Farmacia 
023839 018 POMATA DERMATOLOGICA 30 G c RR DO7XC01 12/07/79 
023839 020 LOZIONE 30 G c RR DO7XC01 18/02/83 Mi 
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01/06/95 


Codice AIC Dossier Specialità: 023087 
Titolare AIC: SCHERING PLOUGH SPA 


01/06/95 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
c RR D07AC01 23/01/75 O 
Cc RR D07A001 23/01/75 Mi 
c RR D07AC01 23/01/75 O 
Cc RR D07AC01 23/01/75 Mi 
Cc RR DO7AC01 21/09/79 M 
c RR DO07A001 10/06/83 [na 


Codice AIC Dossier Specialità: 021998 


Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. 


data prima registrazione specialità: 23/01/75 Data Rinnovo 
N° AIC Confezione 
023087 012 CREMA 20G 
023087 024 CREMA 30 G 0,05% 
023087 048 POMATA 20G 
023087 051 POMATA 30 G 0,05% 
023087 075 LOZIONE 30 G 0,05% 
023087 099 GEL TUBO 30 G 
DIRAHIST 
data prima registrazione specialità: 05/12/70 —DataRinnovo 
N° AIC Confezione 
021998 024 24 CAPSULE 


DIRIDISTA 


ATC Registrazione in Farmacia 
HO2BX 21/02/91 MI 
Codice AIC Dossier Specialità: 028542 
Titolare AIC: DISTA ITALIA SRL. 


Fascia SSN Dispensazione 
(o) RR 


data prima registrazione specialità: 29/10/94 — Data Rinnovo 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028542 013 8 COMPRESSE 250 MG Cc RR J01FA13 29/10/94 
DIRITROS Codice AIC Dossier Specialità: 028434 ‘ai 
data prima registrazione specialità; 29/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. 
$ —__J 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

028434 013 8 COMPRESSE 250 MG H OSP J01FA13 29/10/94 O 
DIROMIC Codice AIC Dossier Specialità: 028453 
data prima registrazione specialità: 29/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

028453 013 8 COMPRESSE 250 MG H OSP JO1FA13 29/10/94 O 
DIS CINIL Codice AIC Dossier Specialità: 017349 
data prima registrazione specialità: 23/06/60 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 

N°AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
017349 010 GOCCE ORALI 30 ML Cc OTC AOSAX 03/05/84 
017349 022 FLACONE SCIROPPO 150 ML Cc OTC AOSAX 03/05/84 iz] 
017349 034 40 CAPSULE 150 MG (o) OTC AOSAX 03/05/94 wi 

DIS CINIL COMPLEX Codice AIC Dossier Specialità: 020379 
data prima registrazione specialità: 20/07/64 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020379 032 SCIROPPO 200 ML Cc OTC A06ABS7 27/04/87 
020379 044 40 CAPSULE Cc OTC A06ABS7 27/04/87 bw} 

DISALGIL Codice AIC Dossier Specialità: 008790 
data prima registrazione specialità: 20/12/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ALSO S.P.A. 

N° AIC Confezione i Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

008790 014 POMATA G 40 c OTC M02AC 20/12/84 zl 
DISEBRIN Codice AIC Dossier Specialità: 015536 
data prima registrazione specialità: 24/03/82 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TUBILUX PHARMA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
015536 016 POMATA OFTALMICA 5% 3 G c RR SO1XA14 24/03/82 O 
015536 028 COLLIRIO 5% 3 ML Cc RR SO1XA14 24/03/82 97] 

DISEON Codice AIC Dossier Specialità: 025447 
data prima registrazione specialità: 20/10/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD 


N° AIC Confezione 
025447 018 30 CAPSULE 0,25 MCG 
025447 020 30 CAPSULE 1 MCG 
025447 032 GOCCE 10 ML 2 MCG/ML 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
A RR A1MCC0I 20/10/84 MI 
A RR A11CC03 20/10/84 7 
A RR A1ICC03 27/04/91 M 
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Codice AIC Dossier Specialità: 032333 


Titolare AIC: PULITZER ITALIANA S.R.L. 


20-8-1999 
DISERINAL 
data prima registrazione specialità: 12/05/99 Data Rinnovo 
N° AIG Confezione 
032333 015 "0,25" 30 CAPSULE USO ORALE 0,25 MCG 
032333 027 "1,0" 30 CAPSULE USO ORALE 1,0 MCG 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
A RR 12/05/99 O 
A RR 12/05/99 O 


Titolare AIC: MONSANTO ITALIANA S.P.A. 


DISGREN Codice AIC Dossier Specialità: 028502 


data prima registrazione specialità: 29/10/94 —Data Rinnovo 
N° AIC Confezione 
028502 019 30 CAPSULE 300 MG 


i DISINCLOR 


ATC 
BO1AC 


Codice AIC Dossier Specialità: 


Registrazione in Farmacia 
29/10/94 | 


Fascia SSN Dispensazione 
Cc RR 


032817 


Do data prima registrazione specialità: 06/06/96 =—DataRinnovo Titolare AIC: TIPOMARK S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

032817 013 POLVERE 12 BUSTINE 2,5 G Cc OTC DOSAX 06/06/96 zi 
DISINTYL Codice AIC Dossier Specialità: 033106 
data prima registrazione specialità: 21/02/97 —Data Rinnovo Titolare AIC: ZETA FARMACEUTICI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033106 016 SOLUZIONE FLACONE 50 ML Cc OTC D08AJ01 21/02/97 O 
033106 028 SOLUZIONE FLACONE CON NEBULIZZATORE 100 ML C OTC D08AJ01 21/02/97 OD 
033106 030 SOLUZIONE FLACONE 200 ML Cc OTC D08AJO1 21/02/97 17] 
033106 042 SOLUZIONE FLACONE 240 ML Cc OTC DO8AJO1 21/02/97 7] 
033106 055 SOLUZIONE FLACONE 1000 ML Cc OTC DO8AJO1 21/02/97 IN 
033106 067 SOLUZIONE TANICA 25 LT (6. OTC DO08AJ01 21/02/97 LU 

| DISIPAL Cadice AIC Dossier Specialità: 013013 
data prima registrazione specialità: 24/02/75 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: YAMANOUCHI PHARMA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
013013 026 50 CONFETTI $0 MG A RR N04AB02 19/10/76 ZI 
013013 038 12 FIALE 2 ML 40 MG IM A RR N04AB02 24/02/15 97] 

DISKILENE Codice AIC Dossier Specialità: 022776 
data prima registrazione specialità: 11/12/73 DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: IST. LUSO FARMACO D'ITALIA SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022776 013 40 CAPSULE Cc RR A09AA 11/12/73 

DISKIN Codice AIC Dossier Specialità: 018605 
data prima registrazione specialità: 02/10/85 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BENEDETTI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
018605 030 GOCCE 30 ML 350 MG/ML Cc OTC A0OSAX 27/06/91 
018605 042 20 CAPSULE 500 MG Cc OTC AOSAX 27/06/91 Ri 

DISPLAY Codice AIC Dossier Specialità: 032254 
data prima registrazione specialità: 04/03/96 —DataRinnovo Titolare AIC: SOLEA S.A.S. DI PALERMO ALESSANDRO & C. 

N° AIC Confezione | Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032254 017 COLLIRIO FLAC MONODOSE DA 0,3 ML Cc OTC SO1AX 04/03/96 
032254 029 COLLIRIO FLAC 10 ML (6 OTC SO1AX 04/03/96 Mi 
032254 031 COLLIRIO FLAC 15 ML Cc OTC SO1AX 04/03/96 x 
032254 043 COLLIRIO FLAC 20 ML Cc OTC S01AX 04/03/96 O 

DISPON Codice AIC Dossier Specialità: 023719 | 
data prima registrazione specialità: 09/03/79 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MONSANTO ITALIANA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

023719 026 CREMA 10 DOSI 5 G Cc OTC DI1AX 30/05/89 
DISSENTEN Codice AIC Dossier Specialità: 023694 
data prima registrazione specialità: 04/10/78 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SOCIETA PRODOTTI ANTIBIOTICI SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023694 021 30 COMPRESSE 2 MG B RR A07DAD3 04/10/78 v 
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| DISTACLOR Codice AIC Dossier Specialità: 028678 

| data prima registrazione specialità: 29/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: DISTA ITALIA S.R.L. 

L 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028678 011 "RETARD" 12 COMPRESSE 375 MG Cc RR 101DA08 29/10/94 
028678 023 "RETARD" 8 COMPRESSE 500 MG Cc RR J01DA08 29/10/94 LU 
028678 035 "RETARD" 6 COMPRESSE 750 MG A RR JO1DA08 29/10/94 O 
DISTERIL Codice AIC Dossier Specialità: 032286 
data prima registrazione specialità: 22/07/96 Data Rinnovo Titolare AIC: LACHIFARMA S.R.L. LABORATORIO CHIMICO SALENTINO | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

032286 015 SOLUZIONE 200 ML Cc OTC D08AJ01 22/07/96 
032286 027 SOLUZIONE 300 ML Cc OTC DO08AJO1 22/07/96 vi 
032286 039 SOLUZIONE 500 ML Cc OTC DOSAJO1 22/07/96 97] 
032286 041 SOLUZIONE 1000 ML Cc OTC DO08AJO1 22/07/96 I 
032286 054 SOLUZIONE 5 LT Cc OTC D08AJO1 22/07/96 2] 
032286 066 SOLUZIONE 10 LT Cc OTC DO8AJO1 22/07/96 wi) 
032286 078 SOLUZIONE 25 LT Cc OTC DOSAJO1 22/07/96 9A 
032286 080 SOLUZIONE 50 LT Cc OTC DO08AJ01 22/07/96 

| DITANRIX Codice AIC Dossier Specialità: 020967 


t 


| dataprimaregistrazione specialità: 03/02/68 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS SA. 


N° AIC Confezione © Fascia SSN Dispensazione ATC 
020967 030 1 FIALA 0,5 ML 1 DOSE Cc RR 3J07AMSI1 27/02/92 mv] 
020967 042 10 F.0,5 ML + 10 SIR. MONOUSO Cc RR J07AMS1 24/10/95 O] 
020967 055 "ADULTI" 1 SIRINGA PRERIEMPITA SOSP INIETTIM 1 C RR J07AMS1 20/04/99 U] 
DOSE 0,5 ML 
020967 067 "ADULTI" 10 SIRINGHE PRERIEMPITE SOSP INIETT O C RR J07AMS1 20/04/99 DU] 


IM 1 DOSE 0,5 ML 


Registrazione in Farmacia 


DITROPAN 


Codice AIC Dossier Specialità: 025190 


data prima registrazione specialità: 18/02/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SYNTHELABO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATG Registrazione in Farmacia 
025190 012 30 COMPRESSE 5 MG Cc RR 04BD04 18/02/84 I 
| DIUBE Codice AIC Dossier Specialità: 024725 
data prima registrazione specialità: 21/07/82 = DataRinnovo 01/06/95 Ticolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO 
TERAPEUTICHE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024725 032 28 COMPRESSE RIVESTITE A RR C07CB03 21/07/82 [97 
024725 069 28 COMPRESSE RIVESTITE 50 MG A RR C07CB03 22/03/85 Yz 
DIUREMID Codice AIC Dossier Specialità: 028721 
data prima registrazione specialità: 07/06/93 = DataRinnovo 07/06/98 Titolare AIC: LABORATORI GUIDOTTI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028721 049 14 COMPRESSE DIVISIBILI 10 MG Cc RR C03CA04 02/05/94 e 
028721 052 IV 5 FIALE 10 MG/2 ML C RR C03CA04 02/05/94 O 
028721 064 "FLEBO" 1 FIALA 200 MG c RR C03CA04 02/05/94 U 
028721 076 28 COMPRESSE 2,5 MG USO ORALE Cc RR C03CA04 31/07/98 O 
| DIURESIX Codice AIC Dossier Specialità: 028262 
Î data prima registrazione specialità: 07/06/93 = DataRinnovo 07/06/98 Titolare AIC: A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028262 018 14 COMPRESSE 10 MG Cc RR C03CA04 07/06/93 
028262 020 IV 5 FIALE 10 MG/2 ML c RR 003CA04 07/06/93 97] 
028262 032 IV 1 FIALA 200 MG/20 ML Cc RR 003CA04 07/06/93 
028262 044 28 COMPRESSE USO ORALE 2,5 MG c RR (C03CA04 28/07/98 A 
DIURIDE Codice AIC Dossier Specialità: 025972 
data prima registrazione specialità: 20/08/85 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RAVIZZA FARMACEUTICI S.P.A. 


Confezione 
20 COMPRESSE 200 MG 


N° AIC 
025972 011 


ATC 
COZcXDÎ 


Registrazione in Farmacia 
20/08/85 CI 


Dispensazione 
Cc RR 
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025972 023 50 COMPRESSE 200 MG Cc RR CO3cx01 20/08/85 LU 
{ DIUROLAB Codice AIC Dossier Specialità: 025955 | 
data prima registrazione specialità: 12/08/85 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FINMEDICAL S.R.L. 

N° AIC Confezione : Fascia SSN Dispensazione AIC Kegistrazione in rarmacia 

025955 016 30 COMPRESSE 220 MG Cc RR C07C601 12/08/85 
+ DIVICAL Codice ALL Lossier specianta; UU//01 | 
data prima registrazione specialità: 17/10/80 DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LIFEPHARMA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

007701 093 30 COMPRESSE 15 MG C RR V03AF03 18/02/93 
i DIVIDOL Codice AIC Dossier Specialità: 022222 
data prima registrazione specialità: 01/03/71 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ZAMBON ITALIA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022222 020 12 CAPSULE 50 MG Cc RR N02BG05 01/03/71 INI 
022222 044 24 CAPSULE Cc RR N02BG0S 01/03/71 i 

DOBENAM Codice AIC Dossier Specialità: 032923 
data prima registrazione specialità: 13/06/97 Data Rinnovo Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032923 017 30 BUSTINE 100 MG A 66 RR MO1iAX17 13/06/97 U 
032923 029 30 COMPRESSE 100 MG A 66 RR MO01AX17 13/06/97 O 
032923 031 10 SUPPOSTE 200 MG Cc RR MO1AX17 13/06/97 O 

DOBESIFAR Codice AIC Dossier Specialità: 023143 | 
data prima registrazione specialità: 27/04/74 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMILA FARMACEUTICI MILANO S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

023143 011 20 CAPSULE Cc RR COSBXO1 27/04/74 O 
DOBETIN Codice AIC Dossier Specialità: 003785 ] 
data prima registrazione specialità: 09/03/51 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
003785 019 "500" 5 FIALE 500 MCG 1 ML Cc RR B03BA01 03/04/53 Mi 
003785 033 "1000" 5 FIALE 1000 MCG 1 ML A_ 10 RR B03BA01 03/04/53 | 
003785 045 "5000" 5 FIALE 5000 MCG 2 ML (e) RR B03BADI 20/01/55 
003785 058 GOCCE ORALI 15 ML 20 MCG/ML A _10 RR B03BA01 09/03/51 MI 
003785 072 "1000 B1" 5 FIALE 2 ML Cc RR A11DB 28/03/86 IZ] 

DOBETIN TOTALE Codice AIC Dossier Specialità: 020940 
data prima registrazione specialità: 30/08/67 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020940 021 "1000" IM 5 F LIOF + 5 FSOLV Cc RR A11DB 30/08/67 
020940 033 20 COMPRESSE (0) RR A11DB 30/08/67 O 

DOBREN Codice AIC Dossier Specialità: 022576 
data prima registrazione specialità: Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: RAVIZZA FARMACEUTICI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022576 019 IM 6 FIALE 2 ML 100 MG B RR NOSALO1 31/05/72 
022576 021 30 COMPRESSE 50 MG Cc RR NOSALO1 17/03/84 7] 
022576 033 24 COMPRESSE 100 MG Cc RR NOSALOI 17/03/84 Mi 
022576 045 20 COMPRESSE 200 MG B RR NOSALO1 17/03/84 M 
022576 058 SOLUZIONE OS 200 ML 0,5% B RR NOSALO1 31/05/72 O 

DOBUTREX Codice AIC Dossier Specialità: 024586 
data prima registrazione specialità: 06/07/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ELI LILLY ITALIA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

024586 024 IV 1 FLAC. SOLUZ. STERILE 20 ML H OSP C01CA07 14/04/90 
DODEMOX i e Codice AIC Dossier Specialità: 032104 
data prima registrazione specialità: 04/03/97 —DataRinnovo Titolare AIC: EPIFARMA S.R.L 


N° AIC Confezione 


in Farmacia 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione 
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032104 010 12 COMPRESSE 1G A RR JOICA04 04/03/97 n 
032104 022 1 FLAC SOSP ESTEMP 5% 100 ML A RR J101CA04 04/03/97 i 
| DOLEX Codice AIC Dossier Specialità: 027638 
data prima registrazione specialità: 09/03/92 = DataRinnovo 09/03/97 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOTERAPICO ITALIANO SPA 
li. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione infarmacia 
027638 016 20 COMPRESSE 200 MG A 66 RR MOI1AE 09/03/92 a 
[DOLINAC pci Ù ne Ò "Codice AIC Dossier Specialità: 027462 | 
data prima registrazione specialità: 05/03/93 Data Rinnovo 05/03/98 Zitolare AIC: WYETH LEDERLE S.P.A. 
noi 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027462 011 GEL 50 G3% Cc SP M02AA08 05/03/93 n 
| DOLISAL Codice AIC Dossier Specialità: 024696 
| data prima registrazione specialità: 11/11/83 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORI GUIDOTTI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024696 027 30 COMPRESSE 375 MG Cc RR NO2BAIl 11/11/83 CJ] 
| DOLMEN Codice AIC Dossier Specialità: 026910 
! dataprimaregistrazione specialità: 01/09/89 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA 
li 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026910 012 20 COMPRESSE 20 MG Cc RR MO01AC02 01/09/89 CJ 
026910 024 30 COMPRESSE 20 MG A 66 RR M01AC02 01/09/89 I 
026910 036 30 BUSTINE 20 MG A 66 RR M01AC02 01/09/89 A 
026910 048 10 SUPPOSTE 20 MG Cc RR M01AC02 01/09/89 
026910 051 1 F LIOF 20 MG + 1 FSOLV (o) RR M01AC02 01/09/89 Cd] 
026910 063 2 F LIOF 20 MG + 2 FSOLV Cc RR M01AC02 01/09/89 O 
026910 075 IM IV 6 F LIOF 20 MG + 6 FIALE 2 ML A RR M01AC02 01/09/89 
026910 087 ""40 FIALE" 2 FIALE LIOF. 40 MG + 2 FIALE SOLVENT C RR M01AC02 29/07/97 O 
Î DOLOBID Codice AIC Dossier Specialità: 024024 
data prima registrazione specialità: 21/05/79 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MERCK SHARP & DOHME LIMITED 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024024 061 30 COMPRESSE 500 MG Cc RR N02BA11 04/11/82 97] 
| DOLOCYL Codice AIC Dossies Specialità: 025636 
data prima registrazione specialità: 23/04/85 =DataRinnovo 01/06/95 Zitolare AIC: CIBA VISION S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025636 034 10 COMPRESSE LACCATE 200 MG Cc OTC MO1AE01 27/02/92 
DOLOCYL PLUS Codice AIC Dossier Specialità: 029531 
data prima registrazione specialità: 29/11/95 Data Rinnovo Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029531 011 12 COMPRESSE (o) RR R01BAS2 29/11/95 
DOLODERM Codice AIC Dossier Specialità: 010273 
data prima registrazione specialità: 06/08/55 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RHONE POULENC RORER S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
010273 011 CREMA 40 G 30% (o) SP M02AC 27/12/80 
| DOLOFAST Codice AIC Dossier Specialità: 029775 
data prima registrazione specialità: 10/0596 —DataRinnovo Titolare AIC: BRACCO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029775 018 TUBO 50G GEL 10% Cc SP M02AA13 10/05/96 
029775 020 12 COMPRESSE 200 MG Cc OTC MO1AE01 12/05/99 G 
i DOLOFLEX Codice AIC Dossier Specialità: 021273 
data prima registrazione specialità: 29/09/82 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BYK GULDEN ITALIA SPA 
i N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021273 040 10 COMPRESSE C OTC NO2BESI 28/12/95 7 


— 185 — 


20-8-1999 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 195 
pr nr 1 
{ DOLPYC Codice AIC Dossier Specialità: 007469! 

data prima registrazione specialità: 18/02/84 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AÎC: TEOFARMA S.R.L. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
007469 024 GEL SOG c OTC M02AB 07/08/85 i 
pa = ea ua". 
i DOLVIS Codice AIC Dossier Specialità: 007148 |! 
| data primaregistrazione specialità: 09/10/52 —DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BAYER S.P.A. | 
dae delia rl t= ti 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
007148 048 10 COMPRESSE RICOPERTE Cc OTC NO2BESI1 25/02/85 O 
007148 051 10 COMPRESSE EFFERVESCENTI Cc OTC NO2BESI1 25/02/85 O 
DOMAR Codice AIC Dossier Specialità: 023191 | 
data prima registrazione specialità: 24/03/75 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023191 012 25 CAPSULE 2,5 MG Cc RR NOSBA14 24/03/75 97; 
023191 024 25 CAPSULE 5 MG Cc RR NOSBA14 24/03/75 NZ] 
023191 036 25 CAPSULE 10 MG Cc RR NOSBA14 24/03/75 9] 
DOMES Codice AIC Dossier Specialità: 029478 
data prima registrazione specialità: 17/12/98 =—DataRinnovo Titolare AIC: SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER 
L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029478 017 30 BUSTINE GRANULATO USO ORALE 100 MG A 66 RR M01AX17 17/12/98 
029478 031 30 COMPRESSE USO ORALE 100 MG A 66 RR MO1AX17 17/12/98 O 
Codice AIC Dossier Specialità: 


| DOMINANS 


data prima registrazione specialità: 09/05/74 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LUNDBECK ITALIA S.P.A. 
I ua 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023033 018 30 CONFETTI Cc RR NO6CA 09/05/74 
023033 020 "FORTE" 30 CONFETTI Cc RR NO6CA 09/05/74 Mi 
ARE 
DOMUTUSSINA Codice AIC Dossier Specialità: 025517 
data prima registrazione specialità: 06/04/85 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PROGE FARM S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025517 018 FLACONE SCIROPPO 150 ML 1° OTC ROSDB19 06/04/85 
025517 032 15 COMPRESSE Cc OTC RO5DB19 06/04/85 O 
DOMUVAR Codice AIC Dossier Specialità: 013434 
data prima registrazione specialità: 17/01/58 DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BIOPROGRESS S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
013434 028 10 FIALE ORALI 5 ML Cc SP A07FA 17/04/93 
DONA Codice AIC Dossier Specialità: 026023 
data prima registrazione specialità: 02/10/85 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROTTAPHARM S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026023 010 10 CAPSULE 250 MG Cc RR MOIAX05 02/10/85 
026023 046 30 CONFETTI 250 MG c RR MO1AX05 02/10/85 MI 
026023 059 6 FIALE 400 MG + 6 FSOLV Cc RR MO1AX05 02/10/85 vi 
026023 061 20 BUSTINE Cc RR MO1AXO05 09/03/91 7 
DONALG Codice AIC Dossier Specialità: 022849 | 
i dataprimaregistrazione specialità; 27/0274 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: DYNACREN LABORATORIO FARMACEUTICO DEL 
na DOTT.A.FRANCIONI E DI M.GEROSA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022849 018 GOCCE 1 FIALA 3 ML Cc OTC AQ1AD11 27/02/74 
| DONAMET REEERT Codice AIC Dossier Specialità: 028119 
data prima registrazione specialità: 18/06/93 =DataRinnovo 18/06/98 Titolare AIC: RAVIZZA FARMACEUTICI S.P.A. 
N°AIE = Confezione ago ro Fascia SSN = Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028119 079 5 FLAC. LIOF, 500 MG + 5 F.SOLV c RR AOSBA 07/02/95 i 
028119 093 10 COMPRESSE GASTRORES. 500 MG Cc RR AOSBA 07/02/95 x 
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i DOPATOX Codice AIC Dossier Specialità: 013759 Ì 
data prima registrazione specialità: 09/02/60 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
NSAICO Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
013759 028 "3000" OS 10 FLAC.NI 10 ML Cc RR B03BB 06/10/84 O 
i DOPERGIN Meo E Codice AIC Dossier Specialità: 025997 
| data prima registrazione specialità: 04/12/85 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHERING SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025997 026 30 COMPRESSE 0,2 MG A RR N04BC 04/12/85 
025997 038 30 COMPRESSE 0,5 MG A RR NO4BC 30/07/87 wi 
025997 040 30 COMPRESSE 1 MG A RR N04BC 30/07/87 NA 
| DORICUM Codice AIC Dossier Specialità: 021835 
data prima registrazione specialità: 01/06/70 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMILA FARMACEUTICI MILANO S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021835 018 COLLIRIO 5 ML B RR S01CA10 01/06/70 
021835 020 NEBUL. RIN. 10 ML Cc RR ROAD 01/06/70 Mi 
021835 032 SEMPLICE CREMA DERM.30 G Cc RR D07AC04 09/06/71 O 
021835 044 CREMA DERM.30G Cc RR D07C002 09/06/71 CD] 
DORIDAMINA Codice AIC Dossier Specialità: 025918 
data prima registrazione specialità: 03/04/86 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025918 018 30 COMPRESSE DIVISIBILI 150 MG Cc RNR L01XX07 03/04/86 a) 
DOSBEROTEC Codice AIC Dossier Specialità: 023457 
data prima registrazione specialità: 19/12/79 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023457 017 "200" AEROSOL 15 ML 300 EROGAZ. 200 MCG A RR R03AC04 19/12/79 Ni 
023457 056 FLACONE SCIROPPO 200 ML Cc RR R03CC04 16/10/85 Mi 
023457 068 SOLUZIONE INAL. E OS 20 ML 0,1% A RR R03CC04 16/10/85 Mi 
023457 070 "100" AEROSOL 15 ML 300 EROGAZ. 100 MCG A RR R03AC04 21/09/92 (97; 
023457 082 30 CAPSULE PER INALAZIONE (0) RR R03AC04 29/10/94 na 
023457 094 30 CAPSULE INALAZ. CON INALATORE Cc RR R03AC04 29/10/94 U 
023457 120 "0,5 UDV" 20 FIALOIDI MONODOSE SOL INAL 0,5 Cc RR R03AC04 26/04/96 0} 
MG/ML 
023457 132 SOLUZ. INALAT. MONODOSE 1,25 MG. (o) RR R03AC04 26/04/96 O 
023457 169 FLACONE 20 ML SOLUZIONE DA NEBULIZZARE Cc RR R03AC04 19/03/99 CD] 
ALLO 0,5% 
DOSTINEX Codice AIC Dossier Specialità: 028988 
data prima registrazione specialità: 25/07/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione “ATC Registrazione in Farmacia 
028988 018 2 COMPRESSE 0,5 MG A_70 RNR G02CB03 25/07/94 92] 
028988 020 4 COMPRESSE 0,5 MG (6; RNR G02CB03 25/07/94 O 
028988 032 8 COMPRESSE 0,5 MG A_T70 RNR G02CB03 25/07/94 EVzI 
| DOTAREM Codice AIC Dossier Specialità: 029724 
I data prima registrazione specialità; 24/04/96 —Data Rinnovo Titolare AIC: LABORATOIRE GUERBET 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029724 010 /M_EV 1 FIALA 5 ML H OSP VO08CA02 24/04/96 L] 
029724 022 /M_EV1 FLACONE 10 ML H OSP V08CA02 24/04/96 OD 
029724 034 /M EV 1 FLACONE 15 ML H OSP V08CA02 24/04/96 [a 
029724 046 /M_ EV 1 FLACONE 20 ML H OSP VO8CA02 24/04/96 O 
029724 059 /M_1SIRINGA PRERIEMPITA 15 ML H OSP V08CA02 10/02/99 O 
029724 061 /M 1 SIRINGA PRERIEMPITA 20 ML H OSP V08CA02 10/02/99 O 
DOTRAN Codice AIC Dossier Specialità: 032152 
data prima registrazione specialità: 16/11/98 —DataRinnovo Titolare AIC: CALAO S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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032152 011 "50 MG CAPSULE RIGIDE" BLISTER 20 CAPSULE Cc RNR N02AX02 16/11/98 O 
RIGIDE 
032152 023 "100 MG SUPPOSTE" STRIP 10 SUPPOSTE Cc RNR N02AX02 16/11/98 in! 
032152 035 "10% GOCCE ORALI SOLUZIONE" 1 FLACONE 10 ML C RNR N02AX02 16/11/98 A 
032152 047 "100MG/2ML SOLUZIONE INIETTABILE " 5 FIALE Cc RNR N02AX02 16/11/98 O 
DOVEN chi Codice AIC Dossier Specialità: 025738 | 
data prima registrazione specialità: 04/05/85 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: EUROFARMACO S.R.L. 
N° AIC Confezione ; Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025738 055 "FORTE" 20 BUSTINE 450 MG Cc RR COSCA03 29/10/94 
025738 067 CREMA TUBO 40 GR 5% (o) RR COSCA03 13/03/95 97] 
025738 079 30 COMPRESSE 150 MG Cc RR COSCA03 13/03/95 a: 
025738 081 20 COMPRESSE 300 MG Cc RR COS5SCA03 13/03/95 pYz] 
DOXAPRIL : Codice AIC Dossier Specialità: 020400 
data prima registrazione specialità: 21/0979 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 


020400 014 IV 5 FIALE 2,5 ML 50 MG c RR R07ABO1 21/09/79 


DOXICICLINA EG Codice AIC Dossier Specialità: 022146 
data prima registrazione specialità: 10/06/80 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: EG S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022146 068 5 CAPSULE 100 MG A RR JO1AA02 29/10/92 O 
022146 070 8 CAPSULE 100 MG A RR JOlAA02 29/10/92 O 
022146 082 12 CAPSULE 100 MG A RR JOlAA02 29/10/92 U 

DOXICICLINA ETHYPHARM ù $i : “—“’—’Codice AIC Dossier Specialità: 029991 
data prima registrazione specialità: 24/04/97 —Data Rinnovo Titolare AIC: ETHYPHARM SRL 
a J 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029991 015 /M 5 CAPSULE 50 MG Cc RR JO1AA02 24/04/97 O 
029991 027 /M 5 CAPSULE 100 MG A RR JO1AA02 24/04/97 O 
029991 039 /M 5 CAPSULE 200 MG Cc RR JO1AA02 24/04/97 O 

DOXINA Codice AIC Dossier Specialità: 021818 
data prima registrazione specialità: 12/10/70 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: I.P.F.I. INDUSTRIA FARMACEUTICA SRL 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021818 036 10 CAPSULE 100 MG A RR J01AA02 12/10/70 

DOXIPROCT Codice AIC Dossier Specialità: 023817 
data prima registrazione specialità: 26/03/79 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SYNTHELABO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023817 012 10 SUPPOSTE (6) OTC COSAA09 26/03/79 
023817 024 PLUS 8 SUPPOSTE Cc RR COSAA09 26/03/79 Mi 
023817 036 POMATA 30 G Cc OTC COSAA09 26/03/79 i 
023817 048 PLUS POMATA 20G Cc RR COSAA09 26/03/79 si 


DOXIUM Codice AIC Dossier Specialità: 022739 
data prima registrazione specialità: 27/02/73 Data Rinnovo 01/06/95 Tizolare AIC: SYNTHELABO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022739 015 IV 6 FIALE 250 MG/2 ML Cc RR COSBXO01 27/02/73 
022739 027 20 COMPRESSE 250 MG Cc RR COSBX01 27/02/73 O 
022739 066 32 CAPSULE 500 MG (0) RR COSBX01 17/03/82 Mv 


DOXIVENIL Codice AIC Dossier Specialità: 026463 


data prima registrazione specialità: 12/01/88 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SYNTHELABO S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 


026463 012 TUBO GEL 40 G Cc OTC COSCX 12/01/88 tz 


DRAGANON Codice AIC Dossier Specialità: 027773 
data prima registrazione specialità: 18/06/93 = DataRinnovo 18/06/98 Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027773 011 20 BUSTINE 750 MG c RR NO6BX11 18/06/93 O 
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027773 023 20 COMPRESSE 750 MG Cc RR NO6BX11 18/06/93 77 
027773 035 10 BUSTINE 1500 MG (o) RR NO6BX11 18/06/93 I 

i DRAMIGEL Codice AIC Dossier Specialità: 028947 
data prima registrazione specialità: 27/01/95 Data Rinnovo Titolare AIC: D.R. DRUG RESEARCH S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

028947 012 FLACONE GEL 5% 30 G Cc RR DO6AX12 27/01/95 
| DRAVYR Codice AIC Dossier Specialità: 028242 
data prima registrazione specialità: 27/04193 Data Rinnovo 27/04/98 Titolare AIC: D.R. DRUG RESEARCH S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028242 016 25 COMPRESSE 200 MG A RR JOSABO1 27/04/93 O 
028242 028 25 COMPRESSE 400 MG A RR JOSABO1 27/04/93 al 
028242 042 CREMA 5%3G Cc RR D06BB03 27/04/93 Yi 
028242 055 CREMA 5% 10G GC RR D06BB03 27/04/93 MI 
028242 067 25 COMPRESSE 800 MG A RR JOSABO1 29/10/94 9 
028242 079 SOSPENSIONE ORALE 8% 100 ML A RR JOSABO1 18/10/96 U 
028242 081 POMATA OFTALMICA 3% 4,5 GR A RR SO1AD03 18/10/96 O 

DREIMAL Codice AIC Dossier Specialità: 024509 
data prima registrazione specialità: 24/03/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RHONE POULENC RORER S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024509 010 10 COMPRESSE 800 MG Cc OTC N02BA01 24/03/82 
024509 022 20 COMPRESSE 800 MG (ì OTC N02BA01 24/03/82 GC] 

DRENISON Codice AIC Dossier Specialità: 019928 
data prima registrazione specialità: 02/12/65 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ELI LILLY ITALIA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
019928 011 0,05% CREMA 15G Cc RR D07A007 02/12/65 
019928 023 0,05% UNGUENTO 156 c RR D07AC07 02/12/65 U 
019928 035 "NEOMICINA" CREMA 15G Cc RR D07CC03 02/12/65 DU 
019928 047 "NEOMICINA" UNGUENTO 15 G (6 RR D07C003 02/12/65 O 

DRIN Codice AIC Dossier Specialità: 001569 
data prima registrazione specialità: 21/05/49 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ALFA WASSERMANN S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
001569 033 4 COMPRESSE Cc OTC NO2BESì 30/03/85 
001569 058 20 COMPRESSE (o) OTC N02BES1 30/03/85 7 
001569 072 10 COMPRESSE EFFERVESCENTI Cc OTC NO2BES1 24/09/87 Mi 

DROGENIL Codice AIC Dossier Specialità: 028520 
data prima registrazione specialità: 29/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: ESSEX ITALIA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

028520 017 30 COMPRESSE 250 MG A RR LO?2BBOI 29/10/94 
DROMOS Codice AIC Dossier Specialità: 028776 
data prima registrazione specialità: 29/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028776 019 30 COMPRESSE c RR A16AA01 29/10/94 
028776 021 S FLACONI LIOF. 300 MG + 5 F, SOLV. Cc RR AI16AA01 29/10/94 O 
028776 033 10 FLACONE LIOF. 300 MG+ 10 F. SOLV. Cc RR A16AA01 29/10/94 197] 

| DRONAL Codice AIC Dossier Specialità: 029054 
data prima registrazione specialità: 25/0693 = DataRinnovo 25/06/98 Titolare AIC: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029054 032 "10" 14 COMPRESSE 10 MG A 79 RR MOS5BA04 30/10/95 Mi 

DROPGEL Codice AIC Dossier Specialità: 031853 
data prima registrazione specialità: 16/1198 Data Rinnovo Titolare AIC: CIBA VISION S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

031853 017 GEL OFTALMICO 10G (6; OTC. SO1XA20 16/11/98 7) 
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TDROPILTON — sa ii d de ds “Codice AIC Dossier Specialità: 004897 | 
| dataprimaregistrazione specialità: 09/06/84 —DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRUSCHETTINI SRL | 
ì x 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
004897 017 2% COLLIRIO 10 ML A RR SO1EBO1 09/06/84 M 
004897 029 4% COLLIRIO 10 ML A RR SO1EBO1] 09/06/84 4] 
DROPSTAR TG Codice AIC Dossier Specialità: 032040 | 
data prima registrazione specialità: 28/10/95 —DataRinnovo Titolare AIC: FARMIGEA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032040 014 COLLIRIO 20 MINICONT. 0,5 ML Cc OTC S01XA20 28/10/95 97 
| DROPTIMOL Codice AIC Dossier Specialità: 027626 
| data prima registrazione specialità: 29/10/94 =—DataRinnovo Titolare AIC: FARMIGEA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027626 011 FLACONE COLLIRIO 0,25% 3 ML Cc RR SO1EDO1 29/10/94 O 
027626 023 FLACONE COLLIRIO 0,25% 5 ML c RR S01EDOI 29/10/94 Mi 
027626 035 FLACONE COLLIRIO 0,5% 3 ML (0 RR SO1EDO1 29/10/94 O 
027626 047 COLLIRIO 0,5% 5 ML A RR SO1EDOI 29/10/94 7; 
027626 050 "TG" 15 CONTENIT. 0,25% 0,2 ML Cc RR SO1EDOI 29/10/94 7] 
027626 062 "TG" 25 CONTENIT. 0,25% 0,2 ML A RR SO1EDO1 29/10/94 Q 
027626 074 "TG" 15 CONTENIT. 0,2 ML COLLIRIO 0,5% A RR SO1EDO1 29/10/94 97; 
027626 086 "TG" 25 CONTENIT. 0,5% 0,2 ML A RR SO1EDOI 29/10/94 O 
DROPYAL Codice AIC Dossier Specialità: 028881 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 —DataRinnovo Titolare AIC: BRUSCHETTINI SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028881 011 20 MICROFLAC. COLL. 0,65 ML Cc RR S01XA20 31/10/94 
DROXICEF Codice AIC Dossier Specialità: 024147 | 
data prima registrazione specialità: 16/12/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ALFA WASSERMANN S.P.A. ] 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024147 011 8 COMPRESSE SEZ. G 1 Cc RR JO1DA09 16/12/81 
024147 047 SOSPENSIONE GRAN.100 ML 250 MG/S ML Cc RR J01DA09 19/03/80 O 
| DUACT î Codice AIC Dossier Specialità: 027693 
| data prima registrazione specialità: 29/10/94 =—Data Rinnovo Titolare AIC: THE WELLCOME FOUNDATION LTD 
N* AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027693 011 36 CAPSULE Cc RR R01BAS2 29/10/94 
027693 023 "LA" 28 CAPSULE Cc RR R01BAS2 29/10/94 O 
DUFASTON Codice AIC Dossier Specialità: 020008 
data prima registrazione specialità: 22/12/78 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020008 025 10 COMPRESSE 10 MG A RR G03DB01 22/12/78 
| DULCOLAX Codice AIC Dossier Specialità: 008997 
data prima registrazione specialità: Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
008997 013 "5 MG COMPRESSE RIVESTITE” BLISTER 30 Cc OTC A06AB02 03/06/54 
COMPRESSE RIVESTITE 
008997 025 "ADULTI SUPPOSTE" 6 SUPPOSTE Cc OTC A06AB02 20/01/55 MI 
008997 037 "BAMBINI SUPPOSTE" 6 SUPPOSTE Cc OTC A06AB02 20/01/55 LU] 
008997 052 "5 MG COMPRESSE RIVESTITE” BLISTER 24 Cc OTC A06AB02 11/12/89 INI 
COMPRESSE RIVESTITE 
DUMICOAT Codice AIC Dossier Specialità: 029017 
| data prima registrazione specialità: 31/12/94 —DataRinnovo Titolare AIC: CABON S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029017 011 3 FLAC. LACCA 50 MG1G Cc RR DO1AC02 31/12/94 O 
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[DUMIROX Codice AIC Dossier Specialità: 026104 
data prima registrazione specialità: 02/11/89 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 
N° AIC Confezione Î Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026104 012 30 COMPRESSE 50 MG A_80 RR N06AB08 02/11/89 Mi 
026104 024 "100" 30 COMPRESSE 100 MG A 80 RR N06AB08 07/02/95 ta 
DUO C Codice AIC Dossier Specialità: 007003 
data prima registrazione specialità: 25/02/85 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GEYMONAT SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
007003 015 6 FLACONCINI Cc OTC A11GA01 25/02/85 
007003 027 12 BUSTINE Cc OTC A11GA01 25/02/85 Mi 
DUOGAS Codice AIC Dossier Specialità: 028556 
data prima registrazione specialità: 12/12/92 = DataRinnovo 12/12/97 Titolare AIC: BRACCO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028556 013 10 BUSTINE GRAN. OS 3,5 G Cc OSP VO4CX 12/12/92 
| DUOVENT Codice AIC Dossier Specialità: 025233 
I data prima registrazione specialità; 03/04/84 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025233 014 AEROSOL DOSATO 15 ML 300 EROGAZ. A RR R03AK03 03/04/84 wi 
025233 026 "MITE" AEROSOL DOSATO 15 ML Cc RR R03AK03 20/09/96 O] 
025233 038 "UDV" 20 FIALOIDI SOLUZIONE INALAZIONI 4 ML A RR R03AK03 29/11/95 N] 
025233 040 "MITE UDV" 20 FIALOIDI SOL. INAL. 4 ML Cc RR R03AK03 29/11/95 O] 
025233 065 "MITE" BOMBOL SOSP PRESS INAL 10 ML Cc RR R03AK03 01/03/99 DI 
025233 077 FLACONE 20 ML SOLUZIONE DA NEBULIZZARE c RR R03AK03 11/12/98 O 
DUP 753 Codice AIC Dossier Specialità: 029388 
data prima registrazione specialità: 19/06/98 —Data Rinnovo Titolare AIC: DU PONT PHARMA ITALIA S.R.L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029388 016 28 COMPRESSE DIVISIBILI RIVESTITE 50 MG A_73 RR CO9CAOI 19/06/98 
DUPHALAC DRY Codice AIC Dossier Specialità: 029306 
data prima registrazione specialità: 27/04/95 Data Rinnovo Titolare AIC: SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029306 014 20 BUSTINE 10G POLV. USO ORALE Cc RR A06AD 27/04/95 
029306 026 BARATTOLO 200G POLV. USO ORALE Cc RR AOGAD 27/04/95 Mi 
029306 038 BARATTOLO 350 G POLV. USO ORAL (o) RR A06AD 27/04/95 O 
| DUPHALAC-DUPHAR © Codice AIC Dossier Specialità: 022512 
data prima registrazione Specialità: 22/12/78 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022512 014 SCIROPPO 200 ML Cc SP AO6AD 22/12/78 
DUPLEXCILLINA Codice AIC Dossier Specialità: 022768 
data prima registrazione specialità: 19/11/74 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: METAPHARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022768 028 12 CAPSULE 500 MG Cc RR JO1CRSO 19/11/74 O 
DUPLEXIL Codice AIC Dossier Specialità: 024697 
data prima registrazione specialità: 19/05/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: EUROFARMACO S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024697 017 12 CAPSULE 500 MG Cc RR J01CR50 19/0582 
‘ DURACEF — Codice AIC Dossier Specialità: 024187 
| dataprimaregistrazione specialità: 19/03/80 —DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024187 015 8 COMPRESSE 1 G Cc RR J01DA09 13/0781 O 
024187 039 SOSPENSIONE OS 100 ML 2,5% 125MG/SML c RR J01DA09 19/03/80 DO 
024187 041 SOSPENSIONE OS 100 ML 5% 250 MG/S ML c RR J01DA09 19/03/80 O 
024187 054 SOSPENSIONE OS 100 ML 10% 500 MG/5 ML Cc RR J01DA09 25/10/84 O 
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| DURAPROX Codice AIC Dossier Specialità: 027670] 
data prima registrazione specialità: 27/04/93 Data Rinnovo 27/04/98 Titolare AIC: WYETH LEDERLE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027670 013 30 COMPRESSE 600 MG Cc RR MOI1AE12 27/04/93 E; 
027670 025 20 COMPRESSE 600 MG (6 KK MULALIZ LISI4II LI 
| DURATIRS si a { Codice AIC Dossier Specialità: 032149 | 
data prima registrazione specialità: 18/03/96 —DataRinnovo Titolare AIC: ALCON PHARMACEUTICALS LID 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032149 015 TUBO A PUNTA OFTALMICA 3,5 G Cc OTC SO1XA 18/03/96 Mi 
DURAZINA Codice AIC Dossier Specialità: 024216 
| dataprimaregistrazione specialità: 10/06/80 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MAGGIONI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024216 032 10 CAPSULE Cc OTC R06AB54 13/05/89 97] 
| DUROGESIC Codice AIC Dossier Specialità: 029212 
data prima registrazione specialità: 09/08/96 —DataRinnovo Titolare AIC: JANSSEN CILAG S.P.A. | 
N° AIC Confezione “© Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029212 014 3 SIST. TRANSDERMICI 25 MCG/ORA Cc RMS N02AB03 09/08/96 h 
029212 026 3 SIST. TRANSDERMICI 50 MCG/ORA Cc RMS N02AB03 09/08/96 97] 
029212 038 3 SIST. TRANSDERMICI 75 MCG/ORA Cc RMS N02AB03 09/08/96 Mi 
029212 040 3 SIST. TRANSDERMICI 100 MCG/ORA C RMS N02AB03 09/08/96 Sd} 
DURONITRIN Codice AIC Dossier Specialità: 026760 
data prima registrazione specialità: 02/10/89 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ASTRA FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026760 013 30 COMPRESSE RILASCIO CONTROLLATO 60 MG A RR C01DA14 02/10/89 77 
‘ DUSPATAL DUPHAR Codice AIC Dossier Specialità: 021377 
| data prima registrazione specialità: 22/12/78 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V. 
l rl 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021377 015 30 CONFETTI 135 MG Cc RR A0ZAA04 22/12/78 
DUTONIN Codice AIC Dossier Specialità: 028926 
data prima registrazione specialità: 23/06/95 —DataRinnovo Titolare AIC: BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028926 018 28 COMPRESSE 100 MG Cc RR NOG6AX06 23/06/95 
028926 020 28 COMPRESSE 200 MG Cc RR NO6AX06 23/06/95 G 
DUXIMA Codice AIC Dossier Specialità: 024344 
data prima registrazione specialità: 27/12/80 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMACEUTICI ECOBI SAS 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024344 020 IM1 FLAC. 1G+ 1 FIALA 4 ML A RR J01DA06 27/12/80 
DYMION Codice AIC Dossier Specialità: 025254 
data prima registrazione specialità: 21/04/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PULITZER ITALIANA S.R.L. 
i 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025254 020 "50" 10 FLACONCINI 50 MG Cc RR C01EB09 07/11/85 
025254 032 "50" 14 CAPSULE 50 MG c RR C01EB09 07/11/85 U 
DYNABOLON Codice AIC Dossier Specialità: 023342 
| data prima registrazione specialità: 12/10/76 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FOURNIER PIERREL FARMA S.P.A. 
e — —_— 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023342 013 IM F IML 80,5 MG Cc RNR A14AB01 12/10/76 i 
DYNAMISAN Codice AIC Dossier Specialità: 029256 
data prima registrazione specialità: 30/08/95 —DataRinnovo Titolare AIC: MIPHARM S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029256 017 20 FLAC. SOLUZ. ORALE 3 6/10 ML Cc OTC A13A 30/08/95 97 
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DYNAPHOS C Codice AIC Dossier Specialità: 009950 | 
data prima registrazione specialità: 10/12/80 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SOFAR S.P.A. | 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ì ATC Registrazione in Farmacia 
009950 027 20 COMPRESSE Cc OTC AIGAOI 20/07/89 vi 
009950 039 10 BUSTINE MONODOSE 12 G Cc OTC A11GA0I 20/07/89 4 

DYNAVENT Di ° Codice AIC Dossier Specialità: 025961 
data prima registrazione specialità: 30/07/87 —DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: VECCHI & C PIAM S.A.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025961 018 30 COMPRESSE 2 MG Cc RR R03CC10 30/07/87 
025961 020 FLACONCINO AEROSOL 200 DOSI Cc RR R03AC10 30/07/87 LU 

DYSPORT Codice AIC Dossier Specialità: 028362 
data prima registrazione specialità: 29/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: IPSEN S.P.A 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

028362 022 2 FLACONI H OSP M03AX01 29/11/95 
E VITUM Codice AIC Dossier Specialità: 006585 
data prima registrazione specialità: 10/06/52 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LIPHA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
006585 018 15 CAPSULE GELATINOSE Cc SP A11HA03 10/06/52 
006585 020 25 CAPSULE GELATINOSE (o) SP A11HA03 10/06/52 O 

EBRANTIL Codice AIC Dossier Specialità: 026563 
data prima registrazione specialità: 30/07/87 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BYK GULDEN ITALIA SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026563 015 "25"IV 1 FIALA 5 ML H OSP C02CA06 30/07/87 O) 
026563 039 "50" IV 1 FIALA 10 ML H OSP C02CA06 30/07/87 O 
026563 054 30 CAPSULE 30 MG A RR C02CA06 30/07/87 97 
026563 078 30 CAPSULE 60 MG A RR C02CA06 30/07/87 i 

EBURNAL Codice AIC Dossier Specialità: 023450 
data prima registrazione specialità; Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

023450 012 "20 MG CAPSULE RIGIDE A RILASCIO PROLUNGATO" C RR C04AX17 12/10/76 
BLISTER 30 CAPSULE RIGIDE A RILASCIO 
PROLUNGATO 

023450 024 "50 MG CAPSULE RIGIDE A RILASCIO PROLUNGATO" C RR C04AX17 02/04/82 O 
BLISTER 50 CAPSULE A RILASCIO PROLUNGATO 

023450 036 "20MG/2ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO C RR C04AX17 12/10/76 Ri 
ENDOVENOSO ED INTRAMUSCOLARE" 10 FIALE 2 
ML 

023450 063 "60 MG CAPSULE RIGIDE A RILASCIO PROLUNGATO" C RR C04AX17 08/08/88 97 
BLISTER 30 CAPSULE RIGIDE A RILASCIO 
PROLUNGATO 

{ EBUROS _ Codice AIC Dossier Specialità: 032034 
data prima registrazione specialità: 28/10/95 Data Rinnovo Titolare AIC: ACRO S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032034 011 COLLUTTORIO FLAC 250 ML Cc OTC A01AB03 28/10/95 O 
032034 023 COLLUTTORIO FLAC 1000 ML Cc OTC SO1AX09 28/10/95 Ù 

ECABIL Codice AIC Dossier Specialità: 030706 
data prima registrazione specialità: 15/05/95 Data Rinnovo Titolare AIC: BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L. 

N° AIC Confezione ° Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030706 016 10 FIALE 5000 UL02 ML A RR BO1ABO1 15/05/95 O 
030706 028 10 FIALE 12500 UI/0,5 ML A RR BO1AB01 15/05/95 OD 
030706 030 10 FIA LE-SIRINGA 5000 UL/0,2 ML A RR BO1ABOI1 26/05/97 O 
030706 042 10 FIALE-SIRINGA 12.500 U1/0,5 ML A RR BO1ABO01 26/05/97 n) 
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ECAFAST Codice AIC Dossier Specialità: 027429 
data prima registrazione specialità: 31/12/91 Data Rinnovo 31/12/96 Titolare AIC: CRINOS INDUSTRIA FARMACOBIOLOGICA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027429 087 10 FIALE 5000 U.I. 0,2 ML SC A RR BO1AB01 07/02/95 Wi 
027429 099 10 FIALE 12500 U.1. 0,5 ML SC A RR B0O1ABO1 07/02/95 hd 
027429 101 10 FIALE 20000 U.I. 0,8 ML Cc RR BO1ABOI1 07/02/95 O 
027429 113 10 SIR. PRONTO USO 5000 ULI. SC A RR BU1ABUI1 U?/02/99 si 
027429 125 2 SIR. PRONTO USO 12500 UI. Cc RR BO1ABO1 07/02/95 O 
027429 137 2 SIR. PRONTO USO 20000 UI. Cc RR BO1ABOI 07/02/95 O 
027429 149 10 SIR. PRONTO USO 12500 U.I. SC A RR ‘BO1AB01 07/02/95 MI 
027429 164 10 FIALE USO SOTTOCUTANEO 0,2 ML-5000UI+10 SIR A RR BO1ABO1 04/12/98 OD) 

1ML 
027429 176 10 FIALE 0,5 ML+ 10 SIRINGHE STER 12500 UI A RR B01ABO1 04/12/98 DU 
ECASOLV Codice AIC Dossier Specialità: 024939 
data prima registrazione specialità: 02/04/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BENEDETTI S.P.A, 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024939 112 10 FIALE 0,5 ML 12.500 UI + 10 SIRINGHE A RR BO1AB01 30/07/87 
024939 124 10 FIALE 5000 UI 0,2 ML A RR B01AB01 30/07/87 Mi 
024939 136 10 FIALE SIRINGA 0,2 ML 5000 UI A RR BO1AB0O1 01/04/89 hi 
024939 148 10 FIALE SIRINGA 0,5 ML 12500 UI A RR BO1AB01 01/04/89 Mi 

ECCELIUM Di dol Codice AIC Dossier Specialità: 029185 
data prima registrazione specialità: 12/12/96 Data Rinnovo Titolare AIC: SOCIETA‘ ITALO-BRITANNICA L. MANETTI H. ROBERTS & C. 
DAR e DS h, ORE: _PER AZIONI 2 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029185 016 CREMA DERMATOLOGICA 2% 40 G Cc RR DO1AC03 12/12/96 
029185 028 15 OVULI VAGINALI 100 MG Cc RR G01AF05 —_ 12/12/96 7 

ECHOVIST Codice AIC Dossier Specialità: 027874 
data prima registrazione specialità: 07/08/92 = DataRinnovo 07/08/97 Titolare AIC: SCHERING A.G. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 

027874 027 "200" FLAC. 3 G+ FLAC. 13,5 ML 20%+ DISP. SOSP.EV H OSP V04CEO01 22/02/99 
ECOCAIN Codice AIC Dossier Specialità: 027388 | 
data prima registrazione specialità: 28/02/90 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: MOLTENI DENTAL S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027388 014 "L" 10 CARPULE 1,8 ML c MSP N01BB02 28/02/90 
027388 026 "L" 50 CARPULE 1,8 ML Cc MSP N01BB02 28/02/90 O 
027388 038 "A100" 10 CARPULE 1,8 ML Cc MSP NO1BB52 28/02/90 D] 
027388 040 "A100" 50 CARPULE 1,8 ML Cc MSP N01BB52 28/02/90 n 
027388 053 "A80" 10 CARPULE 1,8 ML Cc MSP N01BBS52 28/02/90 O 
027388 065 "A80" 50 CARPULE 1,8 ML (6) MSP N01BB52 28/02/90 A 
027388 077 "AS0" 10 CARPULE 1,8 ML Cc MSP N01BB52 28/02/90 O 
027388 089 "A50" 50 CARPULE 1,8 ML Cc MSP N01BB52 28/02/90 A 
027388 091 "8704"FLAC. NEBULIZZATORE 60 ML Cc MSP N01BB02 28/02/90 O 


ECODERGIN 


Codice AIC Dossier Specialità: 024986 


data prima registrazione specialità: 13/04/83 —DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMIGEA SPA 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024986 010 CREMA DERMATOLOGICA 1% 30 G Cc RR DOIAC03 13/04/83 O 
024986 034 POLVERE DERMATOLOGICA 1% 30G Cc RR DO1AC03 13/04/83 O 
024986 046 6 OVULI VAGINALI 150 MG Cc RR GO1AFOS 13/04/83 MV 
024986 059 15 OVULI VAGINALI 50 MG Cc RR GO1AFOS 13/04/83 O 
024986 061 CREMA VAGINALE 1% 78 G + 15 CANNULE Cc RR GO1AFOS 11/11/96 Mi} 

ECODERM Codice AIC Dossier Specialità: 029562 
data prima registrazione specialità: 12/05/97 —DataRinnovo Titolare AIC: ESSEX ITALIA S.P.A. 

N° AIC Confezione : “Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

029562 016 CREMA 0,1% 20G B RR D07ABI0 12/05/97 
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029562 028 LOZIONE 0,1 % 20 G B RR D07AB10 12/05/97 DC) 
029562 030 UNGUENTO 0,1% 20 G B RR D07AB10 12/05/97 DU 
029562 042 "B" CREMA 0,05% 20 G Cc RR D07AB10 12/05/97 O 
029562 055 "B" LOZIONE 0,05% 20 G Cc RR D07AB 10 12/05/97 LU 
029562 067 "B" UNGUENTO 0,05% 20 G Cc RR D07AB10 12/05/97 O 

| ECOFOL ta Codice AIC Dossier Specialità: 028565 

| data prima registrazione specialità: 29/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: FARMACEUTICI ECOBI SAS 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

028565 012 10 COMPRESSE 15 MG (6 RR V03AF03 29/10/94 
028565 024 10 FLACONCINI ORALI 15 MG Cc RR V03AFO3 29/10/94 wi 


ECOKINASE Codice AIC Dossier Specialità: 031989 
data prima registrazione specialità: 29/08/96 =—Data Rinnovo Titolare AIC: GALENUS MANNHEIM GMBH 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031989 015 /E 10 U2 FLACONI 10 U+2 SIR. PRER.10 ML +2 DISPOSIT. C RNR B01AD07 29/08/96 
ECOMI' Codice AIC Dossier Specialità: 024346 
data prima registrazione specialità: 25/02/85 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GEYMONAT SPA 
N°* AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024846 014 CREMA 30 G Cc SP DO1A003 25/02/85 Mi 
024846 026 LATTE 30 ML Cc SP DO1AC03 25/02/85 97] 
024846 038 POLVERE 30G (o) SP D01A003 25/02/85 Mi 
024846 040 6 OVULI VAG 150 MG (0) RR G01AFOS 25/02/85 MI 
024846 053 SOLUZ 5 FL 100 MG Cc RR DO1AC03 25/02/85 Mw 
024846 065 5 FLACONI LAVANDA VAGINALE Cc RR GO1AFOS 29/10/94 mM 
ECONAZOLO CARLO ERBA Codice AIC Dossier Specialità: 029460 
data prima registrazione specialità: 08/09/95 Data Rinnovo Titolare AIC: CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029460 019 CREMA 1% 30 G Cc SP DO1AC03 08/09/95 [na 
029460 021 SOLUZIONE 1% FLACONE 30 ML Cc SP DO1AC03 08/09/95 O 
029460 033 POLVERE 1% FLACONE 30 G (o) SP DO1AC03 08/09/95 Où 
029460 045 LATTE 1% FLACONE 30 ML Cc SP DO1A003 08/09/95 LU] 
029460 058 SCHIUMA 6 BUSTE 10G Cc SP D01AC03 08/09/95 na 
029460 060 15 OVULI 50 MG Cc RR G01AFOS 08/09/95 Ul 
029460 072 6 OVULI 150 MG (0) RR GO1AFOS 08/09/95 O 
ECOREX Codice AIC Dossier Specialità: 025950 
. data prima registrazione specialità: 02/10/85 =Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ZAMBON ITALIA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025950 027 CREMA DERMATOLOGICA 30 G 1% Cc RR DO1AC03 02/10/85 kh] 
025950 041 CREMA VAGINALE 78 G Cc RR GOIAFOS 02/10/85 197 
025950 054 LATTE DERMATOLOGICO 30 ML 1% 0) RR DO1AC03 02/10/85 97] 
025950 080 6 OVULI 150 MG Cc RR GO1AFOS 02/10/85 Mi 
025950 092 5 LAVANDE VAGINALI 150 ML 0,1% Cc RR GO1AFOS 02/01/90 97] 
| ECOSPORINA Codice AIC Dossier Specialità: 024137 
| dataprimaregistrazione specialità: 01/02/80 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMACEUTICI ECOBI SAS 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024137 010 8 CAPSULE 500 MG A RR J01DA31 01/02/80 
024137 022 SOSPENSIONE OS 60 ML Cc RR J01DA31 01/02/80 G 
024137 034 8 COMPRESSE 1 G A RR JO1DA31 13/04/83 vi 
024137 046 1 FLAC. SCIROPPO 100 ML 5% A RR 301DA31 20/12/84 O 
‘ ECOSTERIL Codice AIC Dossier Specialità: 025041 
| dataprima registrazione specialità: 24/06/83 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A.M.SA. SRL. 
t 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025041 017 CREMA DERMATOLOGICA 1% 30 G Cc RR D01AC03 24/06/83 
025041 068 15 OVULI VAGINALI 50 MG Cc RR G01AFOS 24/06/83 O 
025041 094 6 OVULI VAGINALI 150 MG Cc RR G01AFOS 29/01/85 O 
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ECOVAL 70 Codice AIC Dossier Specialità: 020423 
| dataprima registrazione specialità: 05/08/64 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GLAXO WELLCOME S.P.A. 
INS ATC Confezione G RE RI © Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
MANA? MA TINGIENTO 20 G Cc RR D0O7ACO01 10/11/81 M 
020423 048 UNGUENTO 30 G 0,1% B RR D07AC01 10/11/81 MI 
020423 075 LOZIONE 20 ML 0,1% Cc RR DO7AC01 05/08/64 A 
020423 087 LOZIONE 30 G 0,1% B RR DO07AC01 10/11/81 Mi 
020423 125 POMATA 20G CC RR D07ACO01 10/11/81 O 
020423 137 POMATA 30G 0,1% B RR DO7ACO1 10/11/81 M 
020423 238 "N" POMATA 20G (o) RR DO7CCO1 10/11/81 H 
020423 240 "N" POMATA 30 G Cc RR DO07CC01 10/11/81 MI 
020423 265 "SCALP FLUID" 30 G 0,05% Cc RR D07AC01 10/11/81 gi 


ECOZIL 


Codice AIC Dossier Specialità: 026061 


| cat prima registrazione specialità: 30/07/87 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: IDI FARMACEUTICI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026061 059 CREMA DERMATOLOGICA 30 G Cc RR DO1AC03 13/01/92 O 
026061 061 LOZIONE DERMATOLOGICA 30 G Cc RR DO1AC03 13/01/92 U 
026061 073 POLVERE DERMATOLOGICA 30 G Cc RR DO1AC03 13/01/92 O 
026061 085 3 OVULI VAGINALI Cc RR GO1AFOS 13/01/92 Fal 
EDE Codice AIC Dossier Specialità: 025059 
data prima registrazione specialità: gi Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. Î 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025059 015 30 CAPSULE GELATINA 10 MG Cc RR A03FA 28/07/83 Mi 
EDE 6 Codice AIC Dossier Specialità: 023499 
data prima registrazione specialità: 23/11/77 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. J 
N° AIC Confezione ” Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023499 039 30 CONFETTI Cc OTC AOIAA 07/05/90 
| EDECRIN I Codice AIC Dossier Specialità: 020864 
data prima registrazione specialità: 27/05/67 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: MERCK SHARP E DOHME S.P.A. 
L Suo 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020864 017 12 COMPRESSE 50 MG A RR C03CC01 27/05/67 
EDENIL Codice AIC Dossier Specialità: 027741 
data prima registrazione specialità: 05/03/93 = Data Rinnovo 05/03/98 Titolare AIC: ZAMBON ITALIA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027741 014 5 FLAC. 100 ML SOLUZ. GINECOLOG. Cc RR G02CC01 05/03/93 MI 
027741 038 10 BUSTE USO GINECOLOGICO Cc RR G02CC01 05/03/93 O 
EDEVEN Codice AIC Dossier Specialità: 031219 
data prima registrazione specialità: 05/06/96 Data Rinnovo Titolare AIC: VECTORPHARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031219 013 3 FIALE LIOF 5 MG + 3 F.SML Cc RR COSCX 05/06/96 
031219 025 30 CONFETTI 40 MG Cc RR COSCX 05/06/96 a; 
031219 037 "GEL" TUBO 40 G 1% Cc SP MO2AX10 05/06/96 O 
031219 049 "GEL" TUBO 40 G 2% Cc SP M02AX10 05/06/96 CD 
| EDOLAN Ù uu Codice AIC Dossier Specialità: 025657 
| data prima registrazione specialità: 04/06/87 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMAKA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025657 053 GEL 10% TUBO 50G Cc RR M02AA 10/07/95 
025657 065 14 COMPRESSE RIVESTITE DA 300 MG (i RR M01AB08 16/11/98 O 


EDRONAX 


data prima registrazione specialità: 06/11/97 =—DataRinnovo Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC 
033632 011 /M 20 COMPRESSE 4 MG A RR NO6AX18 
033632 023 /M 60 COMPRESSE 4 MG A RR NO6AX18 
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033632 035 /M 20 COMPRESSE 2 MG Cc RR NOGAX18 06/11/97 1] 
033632 047 /M 60 COMPRESSE 2 MG Cc RR NO6AX18 06/11/97 » 
| EFALITH Cadice AIC Dossier Specialità: 028259 
data prima registrazione specialità: 30/10/95 —Data Rinnovo Titolare AIC- GALDERMA ITALIA S.P.A. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028259 012 POMATA 20G Cc RR DI0AX30 30/10/95 
028259 024 TUBO 20 G CREMA USO CUTANEO Cc RR DI10AX30 16/09/98 O 
028259 036 TUBO 10 G CREMA USO CUTANEO Cc RR D10AX30 16/09/98 OD 
EFARGEN Codice AIC Dossier Specialità: 012136 
data prima registrazione specialità: 16/04/68 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: TEOFARMA S.RL. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
012136 204 10 FLACONCINI ORALI 10 ML Cc SP A1UJA 09/10/89 MI 
EFDUO Codice AIC Dossier Specialità: 026077 
data prima registrazione specialità: 29/01/86 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO DE ANGELI PH S.PA. 
N° AIC - Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026077 014 BOMBOLETTA SPRAY 15 ML A RR R03AK03 25/10/85 
EFEMOLINE Codice AIC Dossier Specialità: 027452 
data prima registrazione specialità: 21/09/92 = DataRinnovo 21/09/97 Titolare AIC: CIBA VISION S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027452 010 COLLIRIO 5 ML Cc RR S01BB03 21/09/92 
‘ EFEXOR ai Codice AIC Dossier Specialità: 028831 
| dataprimaregistrazione specialità: 26/07/84 Data Rinnovo Titolare AIC: WYETH MEDICA IRELAND 
L are, i n aa j 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028831 016 28 COMPRESSE 25 MG A 80 RR NO6AX16 26/07/94 O 
028831 028 28 COMPRESSE 37,5 MG A 80 RR NO6AX16 26/07/94 Mi 
028831 030 14 COMPRESSE 50 MG A_ 80 RR NOG6AX16 26/07/94 vi 
028831 042 14 COMPRESSE 75 MG A 80 RR NO6GAX16 26/07/94 vi 
028831 055 14 CAPSULE RILASCIO PROLUNGATO 75 MG A_ 80 RR NOG6AX16 19/06/98 Mi 
028831 067 10 CAPSULE RILASCIO PROLUNGATO 150 MG A_80 RR NO6AX16 19/06/98 77 


EFFERALGAN Codice AIC Dossier Specialità: 026608 | 
data prima registrazione specialità: 30/07/87 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATOIRES UPSA 


i 
fanta 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026608 036 "500" 16 COMPRESSE EFFERVESCENTI 500 MG Cc RR N02BEO1 07/08/92 97 
026608 048 BB SCIROPPO 3% 90 ML Cc SP NO2BEOI 07/08/92 vi 
026608 0SÌ LATTANTI 12 BUSTE 80 MG (6) SP NO2BEO1 07/08/92 Vv 
026608 063 BB 12 BUSTE 150 MG Cc SP NO2BEO01 07/08/92 bi 
026608 075 "C" 20 COMPRESSE EFFERVESCENTI Cc SP NO2BESI 12/12/92 197] 
026608 087 10 SUPPOSTE 80 MG LATTANTI Cc SP N02BEO1 29/10/94 Vi 
026608 099 "BB" 10 SUPPOSTE 150 MG Cc Sp NO2BEO1 29/10/94 x 
026608 101 10 SUPPOSTE 300 MG RAGAZZI Cc SP N02BE01 29/10/94 Mi 
026608 113 "AD" 10 SUPPOSTE 600 MG Cc SP N02BEO1 29/10/94 U 
026608 125 "500" 16 COMPRESSE DIVISIBILI 500 MG Cc RR N0O2BEO1 12/06/96 vi 
026608 137 "500" 20 COMPRESSE DIVISIBILI 500 MG Cc RR NO02BEO01 12/06/96 [Gj 
026608 149 "500" 100 COMPRESSE DIVISIBILI 500 MG Cc RR NO2BEO1 12/06/96 O 
026608 152 "1000" 8 COMPRESSE EFFERVESCENTI 1 G Cc RR N02BEO01 19/12/97 O 
026608 164 "1000" 16 COMPRESSE EFFERVESCENTI 1 G Cc RR N02BEO1 19/12/97 97] 
026608 176 "1000" 100 COMPRESSE EFFERVESCENTI 1 G Cc RR NO2BEOI 19/12/97 U 

EFFERCAL Codice AIC Dossier Specialità: 032319 
data prima registrazione specialità: 01/06/98 =—Data Rinnovo Titolare AIC: VECCHI & C PIAM SA.PA. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032319 016 "1000" 30 COMPRESSE EFFERVESCENTI 1000 MG A RR A12AA04 01/06/98 ri 
032319 028 "1000" 30 BUSTINE GRANULATO EFFERVESCENTI A RR A12AA04 01/06/98 9] 


1000 MG 
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| EFFERVIT C _ n Codice AIC Dossier Specialità: 009599 

| —dataprimaregistrazione specialità 31/01/73 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SPA ITALIANA LABORATORI BOUTY 

L 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
NNAcoa nin ARANCIO" 10 RIUSTINE Cc OTC A11EB 31/01/73 
009599 022 "LIMONE" 10 BUSTINE Cc OTC AIIGA01I 31/01/73 DU 
| EEPODTIE, 7 Codice AIC Dossier Specialità: 006774 | 
data prima registrazione specialità: Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
006774 018 SC IM IV 6 FIALE 0,01 G Cc RR COICA0I 23/08/72 oi 
006774 032 GOCCE ORALI 15 G 0,75% Cc RR COICADI 23/08/72 zl 
006774 044 20 COMPRESSE 5 MG Cc RR COICAOI 23/08/72 MI 
006774 057 "PERLONGETTEN”" 20 CAPSULE 25 MG c RR C01CA01 25/05/83 97] 

I EFRAREL Codice AIC Dossier Specialità: 028049 

| data prima registrazione specialità: 18/02/93 Data Rinnovo 18/02/98 — Titolare AIC: MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A. 

È "N°AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028049 017 14 COMPRESSE 500 MG C RR NO6BX 18/02/93 O 
028049 029 10 FLACONCINI ORALI 500 MG Cc RR NO6BX 18/02/93 O 
028049 031 IM IV 3 FIALE 1000 MG Cc RR NO6BX 18/02/93 O 

EFRIDOL Codice AIC Dossier Specialità: 032932 
data prima registrazione specialità; 10/12/97 —Data Rinnovo Titolare AIC: AESCULAPIUS FARMACEUTICI SRL 
N° AIC Confezione ‘ Fascia SSN Dispensazione ATO Registrazione in Farmacia 
032932 016 30 COMPRESSE 100 MG A 66 RR MOIAXI17 10/12/97 
032932 028 30 COMPRESSE 200 MG A 66 RR M01AX17 10/12/97 D) 
032932 030 30 BUSTINE GRANULI SOSPENSIONE ORALE 100 MG A _ 66 RR MO1AX17 10/12/97 vi 
EFRIVIRAL Codice AIC Dossier Specialità: 027534 | 
| dataprimaregistrazione specialità: 27/04/91 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: AESCULAPIUS FARMACEUTICI SRL | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027534 015 25 COMPRESSE 200 MG A RR JOSABO1 27/04/91 Mi 
027534 027 CREMA 3G Cc RR D06BB03 27/04/91 Wi 
027534 054 25 COMPRESSE 400 MG A RR JOSABO1 09/03/92 MM 
027534 078 CREMA 10G (0) RR D06BB03 13/03/93 Mi 
027534 104 "800" 25 COMPRESSE 800 MG A RR JO5ABO1 14/06/96 MM 
027534 116 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 8% 100 ML A RR JOSABO1 14/06/96 MI 
EFUDIX Codice AIC Dossier Specialità: 022645 | 
data prima registrazione specialità: 29/11/72 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ICN PHARMACEUTICALS GERMANY GMBH | 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022645 016 UNGUENTO 20 G 5% A RNR L01BC02 29/11/72 
EGIBREN cai Codice AIC Dossier Specialità: 027852! 
data prima registrazione specialità: 31/12/92 = DataRinnovo 31/12/97 Titolare AIC: CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
— N°AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027852 019 30 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG Cc RR N04BDO1 31/12/92 
027852 021 15 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG Cc RR N04BD01 08/01/97 O 
027852 033 10 FLACONCINI ORALI 10 MG Cc RR N04BDOI 08/01/97 O 
EGOGYN 30 Codice AIC Dossier Specialità: 023647 
data prima registrazione specialità: 17/07/78 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHERING A.G. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023647 011 21 CONFETTI Cc RR G03AA07 17/07/78 
EKTOGAN Codice AIC Dossier Specialità: 003710 
data prima registrazione specialità: 05/11/68 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. 
1 ] 
N° AIC Confezione Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
003710 011 POLVERE DERMATOLOGICA 20 G Cc OTC DO8AX 16/10/73 vi 
003710 023 POMATA DERMATOLOGICA 60 G Cc OTC. DOSAX 05/11/68 CJ 
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Codice AIC Dossier Specialità: 032059 ] 


EKUBA 
data prima registrazione specialità: 28/10/95 Data Rinnovo Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

032059 014 LAVANDA VAGINALE 12 BUST 10 ML Cc OTC GO1AX 28/10/95 97 
, ELAN Codice AIC Dossier Specialità: 026888 
data prima registrazione specialità: 19/12/89 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHWARZ PHARMA S.P.A 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026888 014 "20" 50 COMPRESSE 20 MG A RR C01DA14 19/12/89 [97] 
026888 026 "40" 30 COMPRESSE 40 MG A RR C01DA14 19/12/89 19] 
026888 038 "RETARD” 30 CAPSULE 50 MG A RR C01DA14 19/12/89 Na] 
026888 040 "MULTITAB" 30 COMPRESSE 60 MG Cc RR C01DA14 29/10/94 [i 

ELANPRESS Codice AIC Dossier Specialità: 025461 
data prima registrazione specialità: 29/07/85 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

025461 029 30 CAPSULE 350 MG Cc RR C02AB02 29/07/85 O) 
ELASE ° Codice AIC Dossier Specialità: 019779 
data prima registrazione specialità: 08/06/62 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PARKE DAVIS SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
019779 038 POMATA 30G Cc RR DO3BA 14/11/63 Mi 

ELASTEPEL i n Codice AIC Dossier Specialità: 032122 
data prima registrazione specialità: 29/11/95 Data Rinnovo Titolare AIC: HOBAMA ITALIANA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

032122 018 TUBO CREMA 20G Cc OTC DI1AX 29/11/95 IZ] 
ELAZOR Codice AIC Dossier Specialità: 027268 
data prima registrazione specialità: 01/06/89 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027268 010 7 CAPSULE 50 MG Cc RR J02AC01 01/06/89 97] 
027268 022 2 CAPSULE 150 MG A RR J02AC01 01/06/89 hei 
027268 034 SOL. PERFUSIONALE 100 MG/S0 ML H OSP J02AC01 01/06/89 O 
027268 046 10 CAPSULE 100 MG A RR J02AC01 29/10/94 7 
027268 059 POLVERE SOSPENSIONE ORALE FLAC 350 MG A RR J02AC01 28/07/98 nni 
027268 061 "GEL" 0,5% TUBO 20G Cc RR DOIAC 31/05/99 DU 

ELDISINE Codice AIC Dossier Specialità: 025289 
data prima registrazione specialità: 29/07/85 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ELI LILLY ITALIA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

025289 012 EV 1 FLAC. $S MG + 1 FIALA 10 ML H OSP LO1CA03 29/07/85 
ELIADEX Codice AIC Dossier Specialità: 032930 
data prima registrazione specialità: 31/05/99 —DataRinnovo Titolare AIC: FINMEDICAL S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032930 012 ASTUCCIO BLISTER 30 COMPRESSE 100 MG A 66 RR M01AX17 31/05/99 O 
032930 036 ASTUCCIO 30 BUSTINE GRAN 100 MG USO ORALE A 66 RR MO1AX17 31/05/99 LU] 

| ELICODIL i Codice AIC Dossier Specialità: 032083 |] 
data prima registrazione specialità: 07/06/96 =—DataRinnovo Titolare AIC: A.MENARINI INDUSTRIE SUD 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032083 014 14 COMPRESSE 400 MG A 69 RR A02BA07 07/06/96 LU 
032083 026 28 COMPRESSE 400 MG A 69 RR A02BA07 07/06/96 7] 
032083 038 56 COMPRESSE 400 MG (o) RR A02BA07 07/06/96 LU 

| ELIDIUR Codice AIC Dossier Specialità: 029002 
data prima registrazione specialità: 01/06/95 Data Rinnovo Titolare AIC: BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

029002 019 14 COMPRESSE 20 + 12,5 MG A RR COSBAG09 01/06/95 A 
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ELISIR TERPINA Codice AIC Dossier Specialità: 005020 
| data prima registrazione specialità: 22/04/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
005020 045 "5 5MG+ 1.5MG SCIROPPO" 1 FLACONE 200 ML Cc OTC ROSFB02 18/07/95 
| ELITEN Codice AIC Dossier Specialità: 027735 
| data nrima ronictraziana cnorialità 13/12/01 Nata Rinnnun 13/12/96 — Titolare AIC: BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A. 
__J 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027735 012 "10" 28 COMPRESSE 10 MG A RR CO9AA09 13/12/91 
027735 024 14 COMPRESSE 20 MG A RR COIAA09 13/12/91 M 
| ELIXIR LASSATIVO GIULIANI Codice AIC Dossier Specialità: 013277 
| dataprimaregistrazione specialità: 21/04/69 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GIULIANI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
013277 013 FLACONE SCIROPPO 150 G Cc OTC A06AB20 21/04/69 
| ELKAPIN Codice AIC Dossier Specialità: 024736 
data prima registrazione specialità: 03/08/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PARKE DAVIS SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024736 011 "200 MG COMPRESSE" BLISTER 20 COMPRESSE Cc RR C03CX01 03/03/83 
024736 023 "200 MG COMPRESSE" BLISTER 50 COMPRESSE A RR COZCX0I 20/12/84 Mi 
024736 035 "400 MG COMPRESSE" BLISTER 24 COMPRESSE A RR C03CX01 21/12/90 297] 
ELLECALCIN Codice AIC Dossier Specialità: 027541 ] 
data prima registrazione specialità: 22/02/91 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PLANTES & MEDECINES SRL. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027541 034 S FIALE 50 Ul. 1 ML A 4l RR HOSBA01 22/02/91 
‘ ELLECI 1000 n° Codice AIC Dossier Specialità: 027117 
data prima registrazione specialità: 29/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: LAMPUGNANI FARMACEUTICI SPA 
: 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027117 011 10 FLACONCINI 10 ML (o) RR A16AA01 29/10/94 
ELMEX Codice AIC Dossier Specialità: 026487 
data prima registrazione specialità: 19/06/87 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026487 013 "GEL" TUBO 25G Cc SP AO1AA30 19/06/87 
026487 025 "GEL" TUBO 215 G Cc MSP AO1AA30 19/06/87 n 
| ELOCON Codice AIC Dossier Specialità: 027341 
data prima registrazione specialità: 27/04/93 = DataRinnovo 27/04/98 Titolare AIC: SCHERING PLOUGH SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027341 015 CREMA 0,1% 30G B RR D07AC13 27/04/93 vi 
027341 027 UNGUENTO 0,1% 30 G B RR D07AC13 27/04/93 wi 
027341 039 LOZIONE 0,1% 30 G x B RR D07AC13 27/04/93 SM 
‘| ELOLIPID Codice AIC Dossier Specialità: 027952 
| data prima registrazione specialità: 29/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: FRESENIUS PHARMA AUSTRIA GMBH 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027952 011 "10%" EMULSIONE FLACONE 100 ML Cc OSP BOSBA02 29/10/94 O 
027952 023 "10%" EMULSIONE FLACONE 250 ML Cc OSP B0SBA02 29/10/94 O 
027952 035 "10%" EMULSIONE FLACONE 500 ML Cc OSP B0SBA02 29/10/94 O 
027952 047 "10%" EMULSIONE FLACONE 1000 ML H OSP B0SBA02 29/10/94 O 
027952 050 "20%" 1 FLAC. EMULSIONE 100 ML A RR BOSBA02 29/10/94 O 
027952 062 "20%" EMULSIONE FLACONE 250 ML Cc OSP B05BA02 29/10/94 O 
027952 074 "20%" 1 FLAC. EMULSIONE 500 ML A RR BOSBA02 29/10/94 O 
027952 086 "20%" EMULSIONE FLACONE 1000ML H OSP BOSBA02 29/10/94 U 
| ELOPRAM Codice AIC Dossier Specialità: 028681 
data prima registrazione specialità: 29/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. 
N°AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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028681 017 28 COMPRESSE 20 MG A_80 RR NO6AB04 29/10/94 Sri 
028681 029 14 COMPRESSE 40 MG A 80 RR N06AB04 29/10/94 O 
028681 031 14 COMPRESSE 20 MG A_80 RR NO6AB04 10/10/97 Yz] 

: ELYZOL Codice AIC Dossier Specialità: 029015 | 

data prima registrazione specialità: 31/12/94 Data Rinnovo Titolare AIC: CABON S.P.A. 

— N°AIC Confezione ao Fascia SSN ‘Dispensazione ATC Registrazione “in Farmacia 
029015 029 2 SIRINGHE MONOUS, 25% + 2 AGHI c MSP A01AB17 31/12/94 ni 
029015 031 2 APPLIC MONOUSO 0,3 G GEL DENTALE 25%+2 AGH C MSP A01AB17 27/10/97 O) 

EMADINE Codice AIC Dossier Specialità: 034312 
data prima registrazione specialità 27/01/99 = Data Rinnovo Titolare AIC: ALCON LABORATORIES (UK) LTD. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
034312 013 /E 0,05% P/V COLLIRIO FLACONE PLASTICA CON Cc RR 27/01/99 
COPERCHIO A VITE 5 ML 
034312 025 /E 0,05% P/V COLLIRIO FLACONE PLASTICA CON (e. RR 27/01/99 [na 
COPERCHIO A VITE 10 ML 
| EMAFTOL Codice AIC Dossier Specialità: 034138 
| data prima registrazione specialità: 25/09/98 Data Rinnovo Titolare AIC: GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A. 
L : 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
034138 014 SOLUZIONE PER MUCOSA ORALE FLACONE 15 G Cc OSP DO8AE02 25/09/98 
EMAGEL » ì Codice AIC Dossier Specialità: 020310 
data prima registrazione specialità: 23/12/75 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BEHRINGWERKE AG 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020310 025 1 FLACONE 500 ML H OSP BOSAA06 02/03/98 


EMAZIAN B12 Codice AIC Dossier Specialità: 000079 
data prima registrazione specialità: 06/10/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PFIZER ITALIANA SPA 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

000079 020 10 F LIOF.+ 10 FSOLV. Cc RR ALUlEA 06/10/84 
EMIDOXIN Codice AIC Dossier Specialità: 032162 
data prima registrazione specialità: 10/12/97 —Data Rinnovo Titolare AIC: MAGIS FARMACEUTICI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

032162 012 FLAC.NO POLV. INIETT. 1 G + FL SOLV 2,5 ML I.M. A RR J01DA17 10/12/97 
EMILAN Codice AIC Dossier Specialità: 021821 
data prima registrazione specialità: 12/06/70 DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PROMEDICA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021821 018 10 COMPRESSE EFFERVESCENTI Cc RR H02AB01 12/06/70 
021821 020 20 COMPRESSE EFFERVESCENTI Cc RR H02AB01 12/06/70 5 

EMLA Codice AIC Dossier Specialità: 027756 
data prima registrazione specialità: 13/02/93 Data Rinnovo = 13/02/98. Titolare AIC: ASTRA FARMACEUTICI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027756 016 1 TUBO CREMA S G + 2 CEROTTI Cc RR N01BB20 13/02/93 IN] 
027756 028 5 TUBI CREMA SG + 10 CEROTTI Cc RR N01BB20 13/02/93 Mi 
027756 030 1 TUBO CREMA 30 G Cc RR N01BB20 13/02/93 na! 


EMMETIPI i Codice AIC Dossier Specialità: 022362 
data prima registrazione specialità: 17/03/84 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SICOR SOCIETA'ITALIANA CORTICOSTEROIDI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022362 115 1 FLAC 40 MG + 1 FSOLV 1 ML Cc RNR H02AB04 02/11/95 O 
022362 127 1 FLAC 1G + 1 FSOLV 16 ML Cc RNR H02AB04 02/11/95 U 

EMOANTITOSSINA Codice AIC Dossier Specialità: 002832 
data prima registrazione specialità: 04/06/83 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: VECCHI & C PIAM S.A.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
002832 032 "3000" OS 10 FLACONCINI 15 ML Cc SP AMNEA 18/06/86 O 
002832 044 "10000" OS 10 FLACONCINI 15 ML Cc SP ALLEA 18/06/86 9 
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EMOCLOT DI, Codice AIC Dossier Specialità: 023564 | 
data prima registrazione specialità: 04/06/82 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO 1.S.I. S.P.A. 
i N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023564 141 1 FLAC. LIOF 100 UI + 1 FLAC. 5 ML A 37 OSP B02BD02 12/12/92 O 
023564 154 1 FLAC. LIOF 250 Ul + 1 FLAC. 5 ML A 37 OSP B02BD02 12/12/92 O 
023564 166 1 FLAC. LIOF 500 UI + 1 FLAC. 10 ML A 37 OSP B02BD02 12/12/92 MV 
023564 178 1 FLAC. LIOF 1000 UI + 1 FLAC. 10 ML A 37 OSP B02BD02 12/12/92 hi 
ni 023564 180 FLAC. LIOF.3000 UI + SOLV. 30 ML H OSP B02BD02 12/12/92 Q 


EMOFERRINA Codice AIC Dossier Specialità: 015352 
data prima registrazione specialità: 25/01/79 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: VECCHI & C PIAM SA.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

015352 038 10 CONTENITORI MONODOSE 10 ML Cc RR B03AB 13/06/92 
EMOFLUX Codice AIC Dossier Specialità: 025988 
data prima registrazione specialità: 02/09/85 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: METAPHARMA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione “ATC Registrazione in Farmacia 
025988 041 30 COMPRESSE 300 MG Ù RR C04AX20 30/07/87 Ol 
025988 066 FLACONE GOCCE 30 ML Cc RR C04AX20 30/07/87 O 

EMOKLAR Codice AIC Dossier Specialità: 028868 
data prima registrazione specialità: 29/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO SRL 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028868 014 10 FIALE SIRINGA 5000 UI 0,2 ML A RR B01AB0I 29/10/94 97] 
028868 026 10 FIALE SIRINGA 12500 UI 0,5 ML A RR BO1ABOI 29/10/94 Mv 
028868 038 SOLUZIONE INIETTABILE 10 FIALE 0,2 ML 5000 UI A RR B01AB01 08/09/97 A 
028868 040 SOLUZIONE INIETTABILE 10 FIALE 0,5 ML 12500 Ul A RR BO1AB01 08/09/97 O 
028868 053 SOLUZ INIETT 10 FIALE 0,2 ML 5000 UI + 10 SIR A RR BO1ABOI 18/11/97 C) 
028868 065 SOLUZ INIETT 10 FIALE 0,5 ML i2.500 Uî + 10 SIR A RR BO1ABOI 18/11/97 O 


EMOPLAST Codice AIC Dossier Specialità: 032257 


data prima registrazione specialità: 18/03/96 Data Rinnovo Titolare AIC: ALFA WASSERMANN S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032257 014 LIQUIDO DISIN. FLAC 200 ML Cc OTC DOSAJ 18/03/96 
032257 026 FLACONE DISIN. SPRAY FLAC 150G Cc OTC DOSAJ 18/03/96 O 
032257 038 FLACONE DISIN. SPRAY FLAC 60G Cc OTC DO8AJ 18/03/96 CU 
| EMOPON 12 Codice AIC Dossier Specialità: 002258 
Î data prima registrazione specialità: 15/06/84 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO TERAPEUTICO M.R. SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
002258 010 10 FLAC.NI USO ORALE 5 ML Cc RR B03AE03 15/06/84 
002258 022 30 FLAC.NI USO ORALE 5 ML (o) RR B03AE03 15/06/84 IZ] 
002258 034 10 F LIOF + 10 F SOLV 3 ML Cc RR B03AE03 15/06/84 O 
EMOPREMARIN Codice AIC Dossier Specialità: 022120 
data prima registrazione specialità: 15/06/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: AYERST LABORATORIES INC 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022120 012 IM IV 1 FLAC. LIOF + 1 FIALA 5 ML A RNR G03CA57 15/06/84 


EMOREN Codice AIC Dossier Specialità: 022866 
data prima registrazione specialità: 06/06/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOTERAPICO ITALIANO SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022866 038 10 SUPPOSTE Cc OTC C0OSADO6 10/04/90 
022866 040 POMATA 20G Cc OTC 005AD06 10/04/90 Vi 
EMORRIL Codice AIC Dossier Specialità: 023227 
data prima registrazione specialità: 16/07/75 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MONSANTO ITALIANA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023227 059 10 SUPPOSTE Cc SP COSAAO1 14/09/98 hy] 
023227 061 POMATA 40G Cc SP COSAA0I 14/09/98 vi 
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 EMOSINT Codice AIC Dossier Specialità: 027665 
| data prima registrazione specialità: 25/05/95 Data Rinnovo Titolare AIC: SCLAVO S.P.A. 

INAIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027665 013 10 FIALE 4 MCG/0,5 ML A RR HO1BA02 25/05/95 oz] 
027665 025 10 FIALE 20 MCG/I ML A 37 RR HOIBA02 25/05/95 O 
027665 037 10 FIALE 40 MCG/1 ML A 37 RR HO1BA02 25/05/95 O 

EMOVIS Codice AIC Dossier Specialità: 027360 
data prima registrazione specialità: 30/0492 = DataRinnovo 30/04/97 Titolare AIC: LABORATORI PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E 
GAZZONE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027360 015 10 FLACONCINI ORALI Cc RR VO3AFO3 30/04/92 
EMOZIDE B6 Codice AIC Dossier Specialità: 010252 
data prima registrazione specialità: 07/06/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: VECCHI & C PIAM S.A.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
010252 017 SCIROPPO 250 ML C RR JO4ACS1 07/06/84 
EN Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 24/02/78 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: RAVIZZA FARMACEUTICI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023593 015 20 COMPRESSE 0,5 MG Cc RR NOSBA 24/02/78 RI 
023593 039 20 COMPRESSE 1 MG Cc RR NOSBA 24/02/78 sd 
023593 054 20 COMPRESSE 2 MG Cc RR NOSBA 24/02/78 9, 
023593 078 GOCCE ORALI 20 ML Cc RR NOSBA 24/02/78 si 
023593 080 TM IV FLEBOCLISI 3 FIALE 0,5 MG Cc RNR NOSBA 06/04/85 7; 
023593 092 IM IV FLEBOCLISI 3 FIALE 2 MG Cc RNR NOSBA 06/04/85 9, 
023593 104 IM IV FLEBOCLISI 3 FIALE 5 MG Cc RNR NOSBA 06/04/85 i 

ENANTONE Codice AIC Dossier Specialità: 027066 
data prima registrazione Specialità: 02/11/89 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027066 024 "3,75" 1 FLACONE 3,75 MG+ 1 SIRINGA SOLVENTE ASI RR L02AE02 13/07/92 i 
2ML2ML 
027066 048 "11,25" 1 FLAC POLV LIOF RIL PROL+SIR PRER SOLV A_51 RR L02AE02 18/05/98 97] 
P. 
027066 087 "DIE" 1 FLAC 1,6 ML/8 DOSI + 8 SIRINGHE MONOUSO C RR L02AE02 25/07/97 O 
027066 099 "DIE" 1 FLAC 2,8 ML/14 DOSI + 14 SERINGHE Cc RR L02AE02 25/07/97 O 
MONOUSO 
027066 101 "DIE" 1 FLAC 4 ML/20 DOSI + 20 SIRINGHE MONOUSO C RR LO2AE02 25/07/97 CI 
ENANTYUM Codice AIC Dossier Specialità: 033656 
data prima registrazione specialità: 22/09/98 Data Rinnovo Titolare AIC: LABORATORIOS MENARINI SA. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033656 012 /M 20 COMPRESSE 12,5 MG Cc RR MOIAE 22/09/98 
033656 024 /M 40 COMPRESSE 12,5 MG (6 RR MOJIAE 22/09/98 CD 
033656 036 /M 20 COMPRESSE 25 MG Cc RR MOIAE 22/09/98 fi 

| ENAPREN Codice AIC Dossier Specialità: 025682 
| dataprimaregistrazionespecialità 12/03/85 DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MERCK SHARP E DOHME S.P.A. 

l 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

025682 028 14 COMPRESSE DIVISIBILI 20 MG A RR CO9AA02 12/03/85 (97; 

025682 042 28 COMPRESSE DIVISIBILI 5 MG A RR C09AA02 27/04/87 iz] 

ENAPREN EV Codice AIC Dossier Specialità: 027446 
data prima registrazione specialità: 29/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: MERCK SHARP E DOHME S.PA. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027446 018 10 FIALA 1 MG EV H OSP CO9AAD2 29/10/94 
027446 020 10 FLACONI 5 MG EV H OSP CO9BA02 29/10/94 U 
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| ENCEFABOL Codice AIC Dossier Specialità: 021017 
data prima registrazione specialità: Data Rinnovo = D1/06/95  7itolore AIC: BRACCO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
71017 Mn 20 CONFFTTI 100 MA c RR NA6RXO02 03/02/68 Ev. 
021017 025 60 CONFETTI 100 MG c RR NO6BXO02 16/11/68 % 
021017 037 SCIROPPO 200 ML 1,61% c RR NO6BX0? 16/11/68 vd 
CENCELIN TE Teti Codice AIC Dossier Specialità: 026016 
1" data prima registrazione specialità: 12/08/85 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: LAB.FARM.BIOL.CROSARA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026016 016 3 FIALE 500 MG c RR NO6BX06 12/08/85 G 
026016 028 1 FIALA 1000 MG c RR NO6BX06 12/08/85 O 
026016 030 2 FLAC.NI MULTIDOSE 1000 MG c RR NO6BXO6 12/08/85 D 
026016 042 fo RR NO6BX06 12/08/85 9, 


i 
i 
Î 


3 FLAC.N] MULTIDOSE 1000 MG 


dala prima registrazione specialità: 20/12/04 Data Rinnovo 
N° AIC Confezione 
025501 026 PRETARD® 40 CAPSULE 30 MG 
ENDOBIL 
data prima registrazione specialità: 20/12/73 Data Rinnovo 
N° AIC Confezione | 
022910 018 IV 1 FIALA 20 ML 3.7 G 
022910 020 IV 1 FIALA 30 ML 5,5G 
022910 032 IV FLACONE 100 ML 4,5 G 
i ENDOBULIN » 
I data prima registrazione specialità: 06/04/84 
N° AIC Confezione 
025264 084 EV 1 FL. LIOF 250 MG + 1 FLS ML 
025264 096 EV 1 FL. LIOF. 500 MG + 1 FL. 10 ML 
025264 108 EV 1 FL. UOF 1000 MG + 1 FL, 20 ML 
025264 110 EV 1 FL. LIOF. 2500 MG + 1 FL. SO ML 
025264 122 EV 1 FL. LIOF. 5000 MQ + 1 FL. 100 ML 
025264 134 1 FL. 7500 MG + FL.1S0 ML + SET 
025264 146 1 FL.10000 MG + FL. 200 ML + SET 
ENDOCISTOBIL 
data prima registrazione specialità: 02/01/59 Data Rinnovo 
N° AIC Confezione 
014629 012 IV 1 FIALA 20 ML 
Î ENDOMIXIN oa 
| Jataprima registrazione specialità: 22/04/82 Data Rinnovo 
N° AIC Confezione 
024610 014 16 COMPRESSE 250 MG 
024610 026 16 COMPRESSE 500 MG 


[Emoto RADO 
| dataprimaregistrazione specialità: 04/0282 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LAB.FARM.BIOL.CROSARA S.P.A. 
cri 


Fascia SSN 
Cc 


Fascia SSN 
H 


H 
H 


Fascia SSN 
H 


TILISLIEKZZ 


Fascia SSN 
H 


Fascia SSN 
Cc 


Cc 


! ENCEVIN Codice AIC Dossier Specialità: 025501 
: 


01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO SRL 


Dispensazione 
RR 


01/06/95 Titolare AIC: BRACCO S.PA. 


Dispensazione 
OSP 
osp 


OSP 


Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: ES. 


Dispensazione 
OSP 


01/06/95. Titolore AIC: BRACCO S.P.A. 


Dispensazione 
OSP 


Dispensazione 
RR 
RR 


CATO Registrazione in Farmacia 
C04AX07 20/12/84 Tj 


Codice AIC Dossier Specialità: 022910” 


ATC Registrazione in Farmacia 
VOBACOI 20/12/73 DI) 
VOBACOI 20/12/23 DI 
VOBACDI 20/12/93 Ri 


"Codice AIC Dossier Specialità: 025264 | 
BAXTER SPA 


ATC Registrazione  inFarmacia 
J06RA02 15/05/95 D 
J06BA02 15/05/95 O 
J06BA02 15/05/95 O 
J06BA02 15/05/95 & 
JO6BA02 15/05/95 97 
J06BA02 15/05/95 O 
J06BA02 15/05/95 O 


Codice AIC Dossier Specialità: 014629 
I 
Y 


ATC Registrazione in Farmacia 
VOBACO4 02/01/59 


Codice AIC Dossier Specialità: 024610 


01/06/95 Titolare AIC: IST. LUSO FARMACO D'ITALIA SPA 


ATC Registrazione in Farmacia 
AO7AADI 22/04/82 u 
AO7AAOI 22/04/82 u 


Codice AIC Dossier Specialità: 006123 


N° AIC Confezione Fascia SSN = Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
006123 071 20 BUSTINE 5 G c OTC AO2X 02/01/90 LL 
ENDOPROL era Ha Codice AIC Dossier Specialità: 028638 | 
data prima registrazione specialità: 01/06/99 Data Rinnovo 01/06/98 Titolare AIC: L PB ISTITUTO FARMACEUTICO SPA 
N° AIC Confezione i Fascia SSN = Dispansazione ATC Registrazione in Farmacia 
028638 017 1 FIALA 5 MG/S ML A_S7 RR A04AA03 01/06/93 
028638 029 S CAPSULE 5 MG A_S7 RR A04AA03 01/06/93 A 
028638 031 10 CAPSULE 5 MG c RR A04AA03 01/06/93 A 
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ENDOPROST Codice AIC Dossier Specialità: 027184 
data prima registrazione specialità: 07/0892 = Data Rinnovo 07/08/97 Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027184 011 ‘1 FIALA 0,100 MG H OSP BOIACI1 07/08/92 LL] 
027184 023 FIALA 0,050 MG/M0,5 ML Cc OSP BOIACI11 29/10/94 CL} 
‘ENDOREM Codice AIC Dossier Specialità: 031992 
data prima registrazione specialità 21/0596 —Data Rinnovo Titolare AIC: LABORATOIRE GUERBET 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031992 011 /M_FIALA8 ML A OSP VO8CB03 21/05/96 
| ENDOSTEM Codice AIC Dossier Specialità: 028540 
| data prima registrazione specialità: 01/06/93 = DataRinnovo 01/06/98 Titolare AIC: FAGEN S.R.L. 
lc 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028540 019 IV 1 FIALA 5 MG/S ML A 57 RR A04AA03 01/06/93 O 
028540 021 5 CAPSULE 5 MG A_5S7 RR A04AA03 01/06/93 GC] 
028540 033 10 CAPSULE 5 MG Cc RR A04AA03 01/06/93 na 
| ENDOTELON Codice AIC Dossier Specialità: 026606 i 
| dataprimaregistrazione specialità: 02/05/89 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SANOFI WINTHROP S.P.A. 
N° AIC Confezione i Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026606 018 30 CONFETTI 50 MG (o) RR COSCX 02/05/89 DI 
| ENDOXAN ASTA Codice AIC Dossier Specialità: 015628 
L data prima registrazione specialità: 05/0959 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ASTA MEDICA AG 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
015628 011 50 CONFETTI 50 MG A RNR LOTAAO01 05/09/59 
015628 023 10 FLACONCINI 200 MG Cc OSP LO1AA0I 05/09/59 O 
015628 035 1 FLAC. 500 MG H OSP LO1AA01 25/02/74 hi 
015628 047 1FLAC.1G H OSP LOMAA01 25/02/74 wi 
ENDURONIL Codice AIC Dossier Specialità: 021296 
data prima registrazione specialità: 25/03/69 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ABBOTT S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021296 013 20 COMPRESSE Cc RR C02LA03 25/03/69 i 
021296 037 "FORTE" 20 COMPRESSE Cc RR C02LA03 25/03/69 ne] 
| ENDYDOL î Codice AIC Dossier Specialità: 022276 
| dataprimaregistrazione specialità: 15/10/71 DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORI GUIDOTTI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022276 036 20 CONFETTI 250 MG Cc OTC NO2BA01 15/10/71 O) 
ENEMAC Codice AIC Dossier Specialità: 015937 
data prima registrazione specialità: 17/05/60 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: EUROSPITAL S.P.A. 
N° AIC © Confezione i Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
015937 016 CLISTERE 130 ML c OTC AO6AGOL1 17/05/60 
‘ ENGERIX B di Codice AIC Dossier Specialità: 026653 
data prima registrazione specialità: 18/09/87 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A. 
(o, read È £ i 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026653 016 1 FLAC. MONODOSE + SIRINGA Cc RNR 107BC01 18/09/87 97] 
026653 028 1 FLAC. MONODOSE Cc RNR J07BC01 18/09/87 O 
026653 030 10 FLAC. MONODOSE + SIRINGHE (e. RNR 307BC01 18/09/87 C] 
026653 042 25 FLAC. MONODOSE + SIRINGHE Cc RNR 107BC01 18/09/87 [al 
026653 055 BB i FLAC. 10 MCG + SIRINGA (6) RNR J07BC01 21/12/90 i 
026653 067 BB 25 FLAC.10 MCG + 25 SIRINGHE (0) RNR J07BCOI 21/12/90 O 
026653 079 SIRINGA PRERIEMPITA SOSP INIETT 1ML/20MCG Cc RNR J07BC01 11/12/98 ai 
026653 081 10 SIRINGHE PRERIEMPITE SOSP INIETT 1ML/20MCG C RNR J07BC01 11/12/98 O 
026653 093 SIRINGA PRERIEMPITA SOSP INIETT 0,SML/10OMCG € RNR J07BC01 11/12/98 97] 
026653 105 10 SIRINGHE PRERIEMPITE SOSP INIETT Cc RNR J07BC01 11/12/98 LU] 
0, SML/10MCG 
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ENO Codice AIC Dossier Specialità: 017612 
data prima registrazione Specialità: 07/09/60 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
017612 021 10 BUSTINE 5G Cc OTC A02AH 24/10/88 Dr 
017612 033 "GUSTO ARANCIA" 10 BUSTINE 5 G Cc OTC A02AH 12/05/97 O) 
017612 045 "GUSTO LIMONE" 10 BUSTINE 5 G c OTC A02AH 12/05/97 O 
017612 058 1 FLACONE 150 G Cc OTC A02AH 12/05/97 O 
017612 060 "GUSTO ARANCIA" 1 FLACONE 150 G 0) OTC A02AH 12/05/97 O 
017612 072 "GUSTO LIMONE" 1 FLACONE 150 G (0) OTC A02AH 12/05/97 O 
| ENOXEN Codice AIC Dossier Specialità: 026003 
data prima registrazione specialità: 27/07/87 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026003 018 8 COMPRESSE 400 MG A RR 301MA04 27/07/87 
026003 020 12 COMPRESSE 300 MG A RR J01MA04 27/07/87 hdi 
ENTERASIN Codice AIC Dossier Specialità: 029480 
data prima registrazione specialità: 19/09/97 Data Rinnovo Titolare AIC: CRINOS INDUSTRIA FARMACOBIOLOGICA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029480 011 SO CAPSULE 400 MG A RR AO7ECO2 19/09/97 
029480 023 GEL RETTALE 7 CONTENITORI MONODOSE 2 G/60 M A RR, A07EC02 19/09/97 MM 
029480 035 GEL RETTALE 7 CONTENITORI MONODOSE 4 6/60 M A RR A07EC02 19/09/97 N] 
| ENTERO V Codice AIC Dossier Specialità: 009256 
| data prima registrazione specialità: 30/09/83 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CE.LA.FAR. S.P.A. 
Pe 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
009256 037 25 CAPSULE (o OTC A03AD 18/07/87 
i ENTEROGERMINA Codice AIC Dossier Specialità: 013046 | 
Î data prima registrazione specialità: 03/11/78 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: SANOFI WINTHROP S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
013046 014 10 FIALOIDI ORALI 5 ML Cc OTC AO7FA 03/11/78 
013046 026 20 FIALOIDI 5 ML c OTC A07FA 01/03/97 Re] 
ENTEROMIX Codice AIC Dossier Specialità: 024518 
data prima registrazione specialità: 19/05/82 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BIOPROGRESS S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024518 033 20 COMPRESSE 500 MG A RR G04AB02 04/02/91 
024518 058 20 BUSTINE 500 MG A RR G04AB02 29/10/94 7 
na Codice AIC Dossier Specialità: 012577 
L data prima registrazione specialità: 21/07/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
012577 019 20 COMPRESSE Cc RR AO7AASI 21/07/84 vi 
ENTEROVACCINO ISI Codice AIC Dossier Specialità: 013370 
data prima registrazione specialità: 25/11/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO 1.S.I. S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
013370 010 3 COMPRESSE 200 MG (o) RR J07AP02 25/11/82 
013370 022 6 COMPRESSE 200 MG Cc RR J07AP02 25/11/82 O 
ENTUMIN Codice AIC Dossier Specialità: 021553 
data prima registrazione specialità: 29/12/83 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021553 019 30 COMPRESSE 40 MG c RR NOSAX09 09/03/87 i 
021553 021 GOCCE 10 ML A RR NOSAX09 29/12/83 Mi 
021553 033 IM 10 FIALE 40 MG 4 ML Cc RNR NOSAX09 29/12/83 Noi 
| ENTUREN Codice AIC Dossier Specialità: 019350 
È data prima registrazione specialità: 08/11/79 = DataRinnovo 01/06/95. Titolare AIC: CIBA VISION S.R.L. 
_J 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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019350 026 20 COMPRESSE 400 MG Cc RR BOIAC 28/02/83 Mi 
ENZIPAN na Codice AIC Dossier Specialità: 027510 
data prima registrazione specialità» 29/05/93 Data Rinnovo 29/05/98 Titolare AIC: RAVIZZA FARMACEUTICI S.P.A. 
N'AIC Confezione Fascia SSN Dispensazone —ATC Registrazione inFarmacia 
027510 015 40 CAPSULE C RR A09AA02 29/05/93 LI 
027510 027 60 CAPSULE Cc RR A09AA02 29/05/93 O 
027510 039 80 CAPSULE Cc RR A09AA02 29/05/93 a] 
027510 041 100 CAPSULE Cc RR AO9IAA02 29/05/93 U 
027510 054 120 CAPSULE (6; RR A09AA02 29/05/93 O) 
[EoLUS Codice AIC Dossier Specialità: 028257 
| data primaregistrazione specialità 09/06/95 Data Rinnovo Titolare AIC: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA 
— N°AIC Confezione © Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028257 018 AEROSOL 1 FLAC. 10 ML 100 SPRUZZI 50 MCL (12 A RR R03AC13 09/06/95 97; 
MCG/SPRUZZO) 
028257 020 30 CAPSULE 12 MCG + 1 INALATORE A RR R03AC13 14/10/96 I 
‘ EPA BON de se ea Codice AIC Dossier Specialità: 013688 
data prima registrazione specialità: 31/05/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SIFARMA S.R.L. 
 N°AIC "Confezione © da © Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
013688 015 20 FLACONCINI ORALI 200 MG Cc RR AOSAX03 31/05/84 U 
EPA TREIS SI e 0 “Codice AIC Dossier Specialità: 021172 
data prima registrazione specialità: 30/01/69 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMACEUTICI ECOBI SAS 
L Si N i A a _ J 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021172 010 24 CAPSULE 400 MG [è SP AOSBA 19/03/80 i 
| EPABETINA ui Di Codice AIC Dossier Specialità: 013417 
Î data prima registrazione specialità: 14/12/76 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 
N° AIC Confezione : Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
013417 011 20 COMPRESSE (è) RR AOSBA 14/12/76 
013417 023 FLAC. SCIROPPO 200 ML (0) RR AOSBA 18/05/81 Li 
| EPAGLUTONE fi e Codice AIC Dossier Specialità: 016599 | 
data prima registrazione specialità: 06/01/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CE.LA.FAR. S.P.A. | 
N°AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
016599 021 25 CAPSULE (o) OTC AOSAX 09/12/85 
EPALAT EPS ri Se i Codice AIC Dossier Specialità: 028524 | 
data prima registrazione specialità: 29/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028524 015 15 BUSTINE GRANULATO 12 G A 59 RR A06AD11 29/10/94 
EPALFEN E Codice AIC Dossier Specialità: 024409 
data prima registrazione specialità: 05/06/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ZAMBON ITALIA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029119 017 SCIROPPO 180 ML Cc SP AO6ADI1 29/10/94 
029119 029 20 BUSTE3G Cc SP A06ADI11 29/10/94 v 
029119 031 20 BUSTE 6 G Cc SP AO06ADI11. 29/10/94 i 
029119 043 10 BUSTE9G Cc SP »A06ADI11 29/10/94 LU 
029119 056 10 BUSTE 12G Cc SP A06ADI11 29/10/94 O 
| EPALFEN EPS Codice AIC Dossier Specialità: 024409 
data prima registrazione specialità: 05/06/81 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ZAMBON ITALIA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024409 118 30 BUSTINE 6 G A 59 RR AO6ADII 02/11/94 7 
024409 120 15 BUSTINE 12 G A 59 RR AO06ADI11 02/11/94 O 
024409 132 1 FLAC. SCIROPPO 200 ML A S9 RR A06ADI11 02/11/94 Di 
024409 144 1 FLAC. SCIROPPO 400 ML A 59 RR A06ADI11 02/11/94 Mi 
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[ EPAPLEX Codice AIC Dossier Specialità: 017973 
data prima registrazione specialità: 24/10/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMA UNO S.R.L. 
ile" bela rcsbslsltito sent 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
017973 114 10 CONTENITORI ORALI 10 ML. Cc RR B03AB 13/06/92 

EPAREMA Codice AIC Dossier Specialità: 009677 
data prima registrazione specialità; 201015558 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO 
TERAPEUTICHE S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
009677 016 30 CONFETTI Cc OTC AO06ABS7 11/08/67 97] 
009677 028 SCIROPPO 180 G Cc OTC A06ABS7 03/01/69 MI 

| EPAREMA LEVUL Codice AIC Dossier Specialità: 023209 
data prima registrazione specialità; 24/03/75 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO 
TERAPEUTICHE S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023209 024 SCIROPPO FLACONE 180 G Cc OTC A06ABS7 24/03/75 
023209 036 12 FLACONCINI ORALI Cc OTC A06ABS7 24/03/75 O 

EPARGRISEOVIT Codice AIC Dossier Specialità: 013092 
data prima registrazione Specialità: 21/09/79 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
013092 010 AD 6 FIALE 1 + 6 FIALE Il Cc RR A11JA 21/09/79 
013092 022 BB 6 FIALE I + 6 FIALE Il Cc RR A11JA 21/09/79 N 

| EPARICAL cea Ò Codice AIC Dossier Specialità: 025705 
data prima registrazione specialità: 22/03/85 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A. NATTERMANN & CIE GMBH 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025705 017 10 FIALE SIRINGHE 5000 UI 0,2 ML A RR B01AB01 22/03/85 ri 
025705 029 10 FIALE 12500 UI 0,5 ML A RR B01AB01 22/03/85 Mi 
025705 031 10 FIALE 20000 UI 0,8 ML Cc RR B01AB01 22/03/85 O 

EPARINA BMS Codice AIC Dossier Specialità: 013732 
data prima registrazione specialità: 10/09/58 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

013732 019 1 FLAC. 5 ML 5000 UI/ML A RR BO1ABO1 10/09/58 
EPARINA CALCICA FORMENTI Codice AIC Dossier Specialità: 031233 
data prima registrazione specialità: 11/12/98 Data Rinnovo Titolare AIC: PRODOTTI FORMENTI S.R.L. 

N° AIC Confezione . Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031233 012 10 FIALE SOLUZ INIETT 5000UI/02ML A RR BO1ABO01 11/12/98 LL) 
031233 024 10 FIALE SOLUZ INIETT 12500UI/0,SML A RR BO1ABO1 11/12/98 O 
031233 036 10 FIALE SIRINGA SOLUZ INIETT 5000UI1/0,2ML A RR BO1ABO1 11/12/98 O 
031233 048 10 FIALE SIRINGA SOLUZ INIETT 12500UI/0,5ML A RR BO1ABO01 11/12/98 G] 

EPARINA CALCICA IBI Codice AIC Dossier Specialità: 032797 

data prima registrazione specialità: 11/12/98 Data Rinnovo Titolare AIC: IST. BIOCHIMICO ITAL. GIOVANNI LORENZINI SPA 
-_N°AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032797 019 "5000" 10 FIALE SOLUZ INIETT 5000 UI 0,2 ML A RR B01ABO1 11/12/98 
032797 021 "12500" 10 FIALE SOLUZ INIETT 12500 UI 0,5 ML A RR B0O1AB01 11/12/98 O] 
032797 033 "5000" 10 SIR PRERIEMP SOLUZ INIETT 5000 UI 0,2 MLA RR BO1IABO1I 11/12/98 O 
032797 045 "12500" 10 SIR PRERIEMPSOLUZ INIETT 1250001 0,5 A RR B01AB01 11/12/98 O 
ML 


EPARINA FORMENTI 


Codice AIC Dossier Specialità: 


data prima registrazione specialità: 27/08/11 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PRODOTTI FORMENTI S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
005172 010 1 FL 5 ML 1000 UI/ML Cc RR BO1AB01 31/12/84 
005172 022 1 FL 5 ML 5000 UI/ML Cc RR BO1ABOI 31/12/84 O) 
005172 034 1 FL S ML 25000 U.i/ML (o) RR BO1ABOI1 31/12/84 fs) 
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î EPARINA ROBERTS Codice AIC Dossier Specialità: 008413 
data prima registrazione specialità: 19/03/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SOCIETA'ITALO-BRITANNICA L. MANETTI H. ROBERTS & C. 
lr trai PER AZIONI 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
008413 015 1 FL.S ML 5000 UL/ML H RR BO1AB01 19/03/84 

EPARINA VISTER Codice AIC Dossier Specialità: 006275 
data prima registrazione specialità: 28/04/52 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PARKE DAVIS SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione “ATC Registrazione in Farmacia 
006275 010 IV 1 FLAC. 10 ML 50000 UI A RR B01AB01 26/01/81 

EPARINLIDER Codice AIC Dossier Specialità: 029459 
| dataprimaregistrazione specialità: 27/06/95 Data Rinnovo Titolare AIC: PHARMALAND S.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029459 017 10 FIALE SIRINGA 0,5 ML 12500 UI A RR BO1ABO1 27/06/95 
EPARINOVIS Codice AIC Dossier Specialità: 017463 
data prima registrazione specialità: 01/02/85 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE IN.T.E.S. 
© N°AIC Confezione i Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
017463 011 COLLIRIO ESTEMPORANEO 5 ML (FL A LIOF + FLB CC RR S01XA14 01/02/85 
SOLV) 
017463 023 POMATA OFTALMICA G 3,5 Cc RR S01XA14 01/02/85 i 
EPARIPLUS dea RR ° Codice AIC Dossier Specialità: 029458 
data prima registrazione specialità: 27/06/95 Data Rinnovo Titolare AIC: MASTER PHARMA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

029458 015 10 FIALE SIRINGA 0,5 ML 12500 UI A RR BOLAB01 27/06/95 MI 
EPARMEFOLIN Codice AIC Dossier Specialità: 021076 
data prima registrazione specialità: 09/08/68 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRACCO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021076 070 AD IM IV 6 F. LIOF.+ 6 F. SOLV. (6. RR B03BASI] 10/06/91 97] 
021076 082 BB IM IV 6 F. LIOF.+ 6 F. SOLV. Cc RR B03BAS1 10/06/91 MI 
021076 094 30 CONFETTI Cc RR B03BAS1 10/06/91 97; 

EPARSAN Codice AIC Dossier Specialità: 031969 
data prima registrazione specialità: 04/12/98 Data Rinnovo Titolare AIC: NUOVO CONSORZIO SANITARIO NAZIONALE S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031969 013 "12500" 10 FIALE SOLUZ INIETT 12500UI 0,5ML+10 SIRA RR BO1AB01 04/12/98 
031969 025 "5.000"10 FIALE SOLUZ INIETT 5000UI 0,2M A RR B01AB01 04/12/98 O 

EPARSIL Codice AIC Dossier Specialità: 023831 
data prima registrazione specialità: 08/04/82 —DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PULITZER ITALIANA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023831 023 30 CAPSULE 140 MG Cc RR A0SBA03 20/12/84 
023831 035 30 BUSTINE GRAN. EFF. 200 MG c RR A05BA03 27/07/87 97 

EPATO GIULIANI Codice AIC Dossier Specialità: 018415 
data prima registrazione specialità: 15/10/71 DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GIULIANI SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
018415 024 FLACONE SCIROPPO G 300 Cc OTC A06ABS7 23/11/85 

EPATOXIL Codice AIC Dossier Specialità; 021964 
data prima registrazione specialità: 07/11/70 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TOSI FARMACEUTICI S.A.S. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

021964 022 "400" 5 F. LIOF. + 5 F.SOLV. Cc RR AOSBA 27/11/93 
EPAXAL BERNA Codice AIC Dossier Specialità: 033024 
data prima registrazione specialità: 07/01/98 Data Rinnovo Titolare AIC: ISTITUTO SIEROTERAPICO BERNA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033024 011 1 FIALA SOLUZIONE INIETTABILE 0,5 ML Cc RR 107BC02 07/01/98 
033024 023 SOLUZ INIETT IM SIRINGA PRERIEMPITA 0,5 ML Cc RR J07BC02 0701/98 i 
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033024 035 10 FIALE SOLUZ INIETTIM 0,5 ML c OSP 107BC02 30/03/99 Ci 
033024 047 10 SIRINGHE PRERIEMPITE SOLUZ INIETTIM 0,5 ML_C OSP 307BC02 30/03/99 Di 

| EPHYNAL — ha ua x AA Codice AIC Dossier Specialità: 000053 i 
data pnma registrazione specialità: 30/07/43 Data Rinnovo = 01/00/99 £itoiare AIL: NULIIL ISLA. 
Sala ct SA "si ka Se dan 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
000053 025 20 CONFETTI 100 MG c SP A11HA03 17/10/52 Wi 
000053 037 30 CAPSULE 300 MG c sp A11HA03 27/05/83 % 
EPICEF de Codice AIC Dossier Specialità: 033318 
| dataprimaregistrazione specialità. 08/06/98 —Data Rinnovo Titolare AIC: F.D. FARMACEUTICI S.R.L. 

— N*AIC Confezione / Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033318 015 1 FLACI.M. 1 G+ FIALA SOLV A RR J01DA17 08/06/98 Mi 
033318 027 1 FLAC I.M. 500 MG+ FIALA SOLV A RR 101DA17 08/06/98 O 
033318 039 1 FLAC E.V. 1 G+ FIALA SOLV H OSP 101DA17 08/06/98 O 

‘ EPIESTROL SE TO Codice AIC Dossier Specialità: 029000 | 
data prima registrazione specialità: 16/03/95 Data Rinnovo Titolare AIC: ROERIG FARMACEUTICI ITALIANA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029000 015 725" 8 SISTEMI TRANSDERMICI 2 MG A RNR G03CA03 16/03/95 
029000 027 “50” 8 SISTEMI TRANSDERMICI 4 MG A RNR G03CA03 16/03/95 mM 
029000 039 8 SISTEMI TRANSDERMICI 8 MG c RNR G03CA03 16/03/95 97) 
: EPIRUBICINA CARLO ERBA © pali Codice AIC Dossier Specialità: 028636 
data prima registrazione specialità: 08/09/95 Data Rinnovo Titolare AIC: CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. 
TO N®AIC Confezione “Fascia SSN Dispensazione — ATC Registrazione in Farmacia 
028636 013 INIETT. FL.10 MG + SOLV. 5 ML c OSP LO1DB03 08/09/95 
028636 025 INIETT. FLACONE 50 MG c OSP L01DB03 08/09/95 Fi 
I EPIVIR E Ò Codice AIC Dossier Specialità: 031984 | 
data prima registrazione specialità: 08/08/96 = DataRinnovo Titolare AIC: GLAXO GROUP LIMITED | 
N° AIC Confezione 7° Fascia SSN =—Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031984 014 /E SOLUZIONE ORALE 10 MG/ML FLAC. 240 ML H RNRLIM — JOSAFOS 08/08/96 
031984 026 /E 60 COMPRESSE 150 MG H RNRLIM — JOSAFOS 08/08/96 nn 
i EPOGAM i i n° I Codice AIC Dossier Specialità: 027514 
I dataprimaregistrazione specialità: 27/02/92 = DataRinnovo 27/02/97 Titolare AIC: SCOTIA PHARMACEUTICALS LTD i 
L Aa È è u - 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027514 013 120 CAPSULE c RR DITAX02 27/02/92 vi 
'EPOMIN ° ini Ti Codice AIC Dossier Specialità: 028617 
data prima registrazione specialità: 07/08/92 = DataRinnovo 07/08/97 Titolare AIC: PROCTER & GAMBLE S.P.A. 
N° AIC Confezione e © © Fascia SSN Dispensazione “ATC ” Registrazione in Farmacia 
028617 037 10 BUSTINE 25 MG lo OTC MO1ABOS 11/11/96 
EPOSERIN i L: i "Codice AIC Dossier Specialità: 025198 
data prima registrazione specialità: 03/03/84 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025198 019 IM FL 250 MG + FSOLV 2 ML c RR 301DA22 03/03/84 O 
025198 021 IM FL 500 MG + F SOLV 2 ML c RR J01DA22 03/03/84 97 
025198 033 IM 1 FLAC 1G+ 1 FIALA 4 ML A SS RR 101DA22 03/03/84 97 
025198 045 IV FL1G+ FSOLV 10 ML H RR J01DA22 03/03/84 O 
025198 058 IV FL2G H RR 101DA22 03/03/84 O 
' EPOXITIN Ti ì Codice AIC Dossier Specialità: 027017 
data prima registrazione specialità: 02/05/89 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: JANSSEN CILAG S.A. 
N° AC Confezione Pra Fascia SSN © Dispensazione =—=—=—ATC Registrazione in Farmacia 
027017 072 1 FIALA 1 ML 2000 U/ML c RNR B03XA01 05/12/89 O 
027017 084 1 FLAC. 1 ML 2000 U/ML A 12 RNR B03XA01 05/12/89 wi 
027017 096 1 FIALA 1 ML 4000 U/ML Cc RNR B03XA01 05/12/89 LU 
027017 108 1 FLAC. 1 ML 4000 U/ML A 12 RNR B03XA01 05/12/89 97 
027017 150 =—=1FIALA1ML10000 U/ML c RNR BO3XA01 05/12/89 mM 
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027017 122 1 FLAC. 1 ML 10000 U/ML A 12 RNR B03XA01 05/12/89 % 
027017 134 1 FLAC. 1000 U/0,5 ML A 12 RNR B03XA01 01/08/96 LU 
027017 209 1 SIRINGA TAMP FOSF 1000U1/0,SML A 12 RNR B03XA01 20/06/96 O 
027017 211 1 SIRINGA TAMP FOSF 2000U1/0,5ML A 12 RNR B03XAO1 20/06/96 [n 
027017 223 1 SIR TAMP FOSF 3000UI/0,3ML Cc RNR B03XA01 20/06/96 U 
027017 235 1 SIRINGA TAMP FOSF 4000UI/0,4ML A 12 RNR BO3XA01 20/06/96 DU] 
027017 247 1 SIRINGA TAMP FOSF 10000UI/1ML A_12 RNR B03XA01 20/06/96 O 
EPPY Codice AIC Dossier Specialità: 021298 
data prima registrazione specialità: 05/05/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: VISUFARMA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

021298 017 FLAC. COLLIRIO 7,5 ML Cc RR SO1EA01 05/05/84 
EPREX Codice AIC Dossier Specialità: 027015 
data prima registrazione specialità: 02/05/89 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CILAG AG 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
027015 015 /M_1FIALA 1 ML 2000 U/ML Cc MSP B03XA01 02/05/89 O 
027015 027 /M_ 1 FLAC. 1 ML 2000 U/ML A 12 MSP B03XA01 02/05/89 Mi 
027015 039 /M_1FIALA 1 ML 4000 U/ML C MSP B03XAO01 02/05/89 LU 
027015 041 /M_ 1 FLAC. 1 ML 4000 U/ML A 12 MSP B03XA01 02/05/89 97] 
027015 054 /M 1 FIALA 1 ML 10000 U/ML Cc MSP B03XA01 02/05/89 DU 
027015 066 /M 1 FLAC. 1 ML 10000 U/ML A 12 MSP B03XA01 02/05/89 Mi 
027015 078 /M_ 1 FLAC. 1000 U/0,5 ML A 12 MSP B03XA01 17/06/96 Mi 
027015 142 /M_1 SIRINGA TAMP FOSF 1000U1/0,5SML A 12 MSP B03XA01 17/06/96 197] 
027015 155 /M 1 SIRINGA TAMP FOSF 2000UI/0,5SML A 12 MSP B03XA01 17/06/96 IN, 
027015 167 /M 1 SIR TAMP FOSF 3000UI/0,3 ML Cc MSP B03XA01 17/06/96 IZ] 
027015 179 /M_1 SIRINGA TAMP FOSF 4000U1/0,4ML A 12 MSP B03XA0I 17/06/96 MI 
027015 181 /M 1 SIRINGA TAMP FOSF 10000UI/1ML A 12 MSP B03XA01 17/06/96 (7 

EPSOCLAR Codice AIC Dossier Specialità: 030705 
data prima registrazione specialità: 22/05/95 Data Rinnovo Titolare AIC: BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030705 014 10 FIALE 1 ML 5000 UI A RR B01AB01 22/05/95 
030705 026 10 FIALE 5 ML 25000 UI H OSP BO1ABO1 22/05/95 L] 

EPTACALCIN Codice AIC Dossier Specialità: 027389 
data prima registrazione Specialità: 01/02/91 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027389 028 6 FIALE 50 UI + 6 SIRINGHE Cc RR HOSBAO0I 29/10/94 O 
027389 030 5 FIALE 100 UI + 5 SIRINGHE Cc RR HOSBAO1 29/10/94 O 

EPTADONE Codice AIC Dossier Specialità: 006105 
data prima registrazione specialità: Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ZAMBON ITALIA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
006105 011 IM 5 FIALE 1 ML 10 MG H OSP NO2AC02 12/03/52 Gj 
006105 023 1 FLACONCINO OS 20 MG 20 ML A 37 RMS N02AC02 10/10/80 i 
006105 035 1 FLACONCINO OS 10 MG 20 ML A _37 RMS N02AC02 18/10/80 i, 
006105 047 1 FLACONCINO OS 5 MG 20 ML A 37 RMS N02AC02 18/10/80 97 
006105 050 FLACONCINO OS 40 MG/40 ML A_37 RMS N02AC02 14/05/97 ny 
006105 062 FLACONCINO OS 80 MG/80 ML A_37 RMS N02AC02 14/05/97 vi 

EPTAUSA Ì Codice AIC Dossier Specialità: 033158 
data prima registrazione specialità: 05/08/97 —Data Rinnovo Titolare AIC: DIBRA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033158 015 /M_S0 MCG/DIE 4 CEROTTI TRANSDERMICI A RR 603CA03 05/08/97 O 
033158 027 /M 50 MCG/DIE 12 CEROTTI TRANSDERMICI Cc RR G603CA03 05/08/97 O 
033158 039 /M 75 MCG/DIE 4 CEROTTI TRANSDERMICI C RR G03CA03 03/03/99 a 
033158 041 /M_ 75 MCG/DIE 12 CEROTTI TRANSDERMICI c RR 603CA03 03/03/99 U 
033158 054 /M 100 MCG/DIE 4 CEROTTI TRANSDERMICI Cc RR 603CA03 03/03/99 CD] 
033158 066 /M 100 MCG/DIE 12 CEROTTI TRANSDERMICI (o) RR G03CA03 03/03/99 [a 
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! EPTAVIS r n Codice AIC Dossier Specialità: 029419 
data prima registrazione specialità: 04/03/97 —Data Rinnovo Titolare AIC: CENTRO SPERIMENTALE DEL LATTE S.P.A. Ì 
N° AIC “Confezione ù Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
NI0410 012 IO RUESTE1CS ce L'A.) ANTRANI NAM? vi 
‘ EQUIBRAL Codice AIC Dossier Specialità: 017940 
Uaia pi nina registrazione spetialiia; Uaià Rinituvo DI OLIOS. Titalaro AIC, RAVIZTA FPADMACELNTICI £PA. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
017940 014 25 CONFETTI 10 MG (o) RR NOSBA02 06/09/69 O 
EQUILID Codice AIC Dossier Specialità: 022572 
data prima registrazione specialità: 22/06/72 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRUNO FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AICO Confezione i n Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione _ in Farmacia 
‘022572 061 "200 MG COMPRESSE" BLISTER 20 COMPRESSE B RR NOSALO1] 22/06/72 Wi 
n EQUILITHIUM Codice AIC Dossier Specialità: 032859 
| data prima registrazione specialità: 29/12/98 = Data Rinnovo Titolare AIC: FARMAFIN S.R.L. 
lE da _ 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032859 011 50 CPS RIGIDE 300 MG c RR NOSANO1 29/12/98 O 
032859 023 50 CPS RIGIDE 150 MG Cc RR NOSANO1 29/12/98 
032859 035 100 CPS RIGIDE 300 MG Cc RR NOSANO1 29/12/98 
032859 047 100 CPS RIGIDE 150 MG Cc RR NOSANO] 29/12/98 O 
| EQUITON “——‘’ Codice AIC Dossier Specialità: 026064 | 
data prima registrazione specialità: 29/10/85 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRUSCHETTINI SRL 
N° AIC “Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026064 016 FLACONE COLLIRIO 5 ML 0,5% E RR SO1EDSI 29/10/85 Mi 
026064 030 COLLIRIO SOLUZIONE FLACONE 5 ML 2% c RR SO1EDSI 08/06/98 vi 
TERACLIT | ma “bei i Codice AIC Dossier Specialità: 028695 | 
data prima registrazione specialità: 29/10/04 Data Rinnovo Titolare AIC: RAVIZZA FARMACEUTICI S.P.A. 
i 2; 3 ne ciare nsi. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028695 017 5 SIR. PRONTE 1750 UI ANTI-XA Cc OSP B01AB08 29/10/94 
028695 029 10 SIR. PRONTE 1750 UI ANTI-XA c OSP B01AB08 29/10/94 DU] 
028695 031 "4200 Ul" SOLUZIONE SC 5 SIR.PRONTOUSO A 81 RR B01AB08 02/12/97 OD 
028695 043 "4200 UI" SOLUZIONE SC 10 SIR.PRONTOÙSO A_ 81 RR B01AB08 02/12/97 0] 
ERBAMIL E n ni Codice AIC Dossier Specialità: 009264 | 
data prima registrazione specialità: 21/09/79 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. j 
N°AIC Confezione © |“ “—“°“’‘’Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
009264 021 FLACONE SOLUZIONE OS 40 G C OTC NOSCX 18/05/85 L] 
ERCEF i Di l ‘°° Codice AIC Dossier Specialità: 027404 
data prima registrazione specialità: 09/09/96 —Data Rinnovo Titolare AIC: SINTOFARM FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione j © Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027404 019 IM 1 FLAC. 500 MG + 1 FIALA SOLV. A RR 301DA40 09/09/96 [] 
027404 021 IM 1 FLAC. 1000 MG + 1 FIALA SOLV. A RR 501DA40 09/09/96 
027404 033 IV FLACONE 1000 MG + F.SOLV. H RR J01DA40 09/09/96 
ERCEFURYL È Codice AIC Dossier Specialità: 026347 
data prima registrazione specialità: 19/06/87 —DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SANKYO PHARMA ITALIA S.P.A. 
} 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026347 017 20 CAPSULE 200 MG Cc RR A07AX03 19/06/87 97] 
ERDOS Codice AIC Dossier Specialità: 028487 
data prima registrazione specialità: 29/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO 
RS 5 RS i FARMACEUTICA S.P.A. Si 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028487 015 30 CAPSULE 150 MG c RR ROSCB15 29/10/94 LI 
028487 027 30 CAPSULE 300 MG Cc RR R05CB15 29/10/94 L] 
028487 039 30 BUSTINE GRANULARE 225 MG c RR R05CB15 29/10/94 LI 
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028487 041 SOSPENSIONE ESTEMP. 200 ML 3,5% Cc RR RO0SCB15 29/10/94 O 
028487 054 6 FL. AEROSOL 225 MG + 6 F. SOLV Cc RR R0SCB15 29/10/94 O 

| ERDOTIN Codice AIC Dossier Specialità: 026283 
| dataprimaregistrazione specialità 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: EDMOND PHARMA S.R.L. 

N° AIC Confezione “Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026283 010 30 CAPSULE 150 MG (© RR R0SCB15 31/10/94 
026283 022 30 CAPSULE 300 MG Cc RR R0SCB15 31/10/94 G 
026283 034 30 BUSTINE GRANULARE 225 MG Cc RR R0SCB15 31/10/94 O 
026283 046 SOSPENSIONE 3,5% 200 ML (o) RR R0SCB15 31/10/94 O 
026283 059 6 FLAC. POLV. 225 MG + 6 FSOLV Cc RR ROSCB15 31/10/94 O 

EREVAN Codice AIC Dossier Specialità: 026275 
data prima registrazione specialità: 04/07/89 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FOURNIER PIERREL FARMA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026275 014 50 CAPSULE 200 LRU (o) RR B01AB11 04/07/89 
026275 026 GEL 30G Cc RR COSBADI 04/07/89 i 

026275 040 IM 6 FIALE 2 ML 250 LRU Cc RR BO1ABI1I 29/10/94 LI 
ERGAMISOL Codice AIC Dossier Specialità: 023702 
data prima registrazione specialità: 04/06/82 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

023702 018 20 COMPRESSE S0 MG A 53 RR LO3AX 04/06/82 
ERGEN É cai Codice AIC Dossier Specialità: 028116 | 
data prima registrazione specialità: 18/06/93 =DataRinnovo 18/06/98 Titolare AIC: KNOLL FARMACEUTICI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028116 059 5 FLAC. LIOF. 300 MG + 5 F. SOLV. Cc RR NOG6AX 29/11/95 
028116 061 5 FLAC. LIOF. 500 MG + 5 F. SOLV. Cc RR NOGAX 29/11/95 O 
028116 073 20 COMPRESSE GASTRORES. 300 MG Cc RR NOGAX 29/11/95 O 
028116 085 10 COMPRESSE GASTRORES. 500 MG Cc RR NOGAX 29/11/95 U 

ERGO Codice AIC Dossier Specialità: 028283 
data prima registrazione Specialità: 05/03/93 Data Rinnovo 05/03/98 Titolare AIC: I.B.N. - ISTITUTO BIOLOGICO NAZIONALE S.R.L. 

N° AIC Confezione 5/0 Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028283 012 30 CAPSULE 10 MG Cc RR C04AE04 05/03/93 LI 
028283 024 10 FLACONCINI 20 MG Cc RR C04AE04 05/03/93 Ci 

[ ERGO UNO A) n Codice AIC Dossier Specialità: 026314 
data prima registrazione specialità: 31/07/86 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
L DA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026314 017 30 COMPRESSE 4,5 MG (0) RR C04AEO1 31/07/86 
026314 043 FLACONE GOCCE 30 ML (o) RR CO4AEDI 31/07/86 {s] 

ERGOCRIS Codice AIC Dossier Specialità: 029106 
data prima registrazione specialità: 18/0996 =—Data Rinnovo Titolare AIC: MAGIS FARMACEUTICI S.P.A. 

N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029106 010 10 FLAC.NI ORALI MONOD.?7 ML Cc RR C04AE04 18/09/96 
029106 022 20 CAPSULE 20 MG Cc RR C04AE04 18/09/96 O 
029106 034 FLACONE GOCCE 30 ML 0.2% Cc RR C04AE04 18/09/96 O 

ERGOLIN Codice AIC Dossier Specialità: 028596 
data prima registrazione specialità: 29/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: LABORATORI PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E 
GAZZONE S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

028596 017 30 COMPRESSE 30 MG Cc RR C04AE02 29/10/94 O 
ERGOTAN Codice AIC Dossier Specialità: 004509 
| dataprimaregistrazione specialità: 09/03/51 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
004509 016 GOCCE ORALI 15 ML Cc RR N02CA02 09/03/51 A 
004509 028 IM 3 FIALE 1 ML 0,25 MG Cc RR N02CA02 09/03/51 i 
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004509 030 IM 3 FIALE 1 ML 0,5 MG Cc RR N02CA02 09/03/51 97] 
| ERGOTINA i Codice AIC Dossier Specialità: 028315 
| data prima registrazione specialità: 05/03/93 = DataRinnovo 05/03/98 Titolare AIC: ISTITUTO CHIMICO INTERNAZIONALE DR.GIUSEPPE 
L AENDE SAL. d 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028315 024 GOCCE 30 ML 0,2% Cc RR C04AE04 05/03/93 LI 
028315 036 10 FLACONCINI 20 MG Cc RR CO4AEO4. 05/03/93 U 
ERIL Codice AIC Dossier Specialità: 028867 
data prima registrazione Specialità: 29/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028867 012 1 FLAC. LIOF 2 G + 1 FIALA 4 ML A 55 RR JO1CA12 29/10/94 
ERITROCINA °° Codice AIC Dossier Specialità: 007893 
data prima registrazione specialità: 25/06/52 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ABBOTT S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
007893 047 12 COMPRESSE 250 MG Cc RR JO1FA01 24/05/55 O 
007893 124 "NIPIO" 1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE A RR JO1FA01 04/08/56 Mi 
ESTEMP.50 G 
007893 136 IM 1 FLAC. 100 MG 2 ML A RR JO1FA01 06/07/59 Mi 
007893 151 "CM" 12 COMPRESSE MASTICABILI 200 MG A RR JO1FA01 19/04/72 I 
007893 163 12 BUSTINE GRANULATO 500 MG A RR JO1FA01 30/04/82 Wi 
007893 175 6 BUSTINE GRANULATO OS 1G A RR JO1FA01 13/07/85 Mi 
007893 187 "10%" 1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE A RR JO1FAO01 29/07/85 NA] 
ESTEMP.100 ML 
007893 199 12 COMPRESSE 600 MG A RR JO1FA01 22/07/89 MI 
| ERITROCIST Codice AIC Dossier Specialità: 026215 | 
data prima registrazione specialità: 22/07/96 Data Rinnovo Titolare AIC: EDMOND PHARMA S.R.L. | 
 N°AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026215 018 12 COMPRESSE 500 MG (o) RR JO1FA01 22/07/96 LI 
026215 020 12 COMPRESSE 250 MG Cc RR JO1FA01 22/07/96 0] 
026215 032 12 BUSTINE 250 MG (o) RR JO1FA01 22/07/96 Dl 
026215 044 FLAC. GRAN. SOSPENSIONE ESTEMP. 5% Cc RR J01FA01 22/07/96 U 
ERITROGEN ° n Codice AIC Dossier Specialità: 027295 
data prima registrazione specialità: 21/01/91 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BOEHRINGER MANNHEIM GMBH 
L 3, PERE a 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027295 017 /M_ 1 FLAC. LIOF 1000 U + 1 FIALA 1 ML A 12 RNRLIM B03XAO01 21/01/91 7] 
027295 029 /M 1 FLAC. LIOF.2000 U + F.SOLV. Cc RNR B0O3XA01 21/01/91 O 
027295 031 /M_1FLAC. LIOF 5000 U + F. SOLV. Cc RNR B03XA01 21/01/91 YU 
027295 043 /M_1FLAC.LIOF 2000 VI + 1 FIALA 1 ML A 12 RNRLIM B03XA01 29/11/95 I 
027295 056 /M_ 1 FLAC. LIOF 5000 UI + 1 FIALA 1 ML A_ 12 RNRLIM B03XA01 29/11/95 i 
027295 068 /M_1FLAC LIO 10000 UI + 1 F1 ML A 12 RNRLIM B03XA01 24/04/97 xi 
027295 070 /M_"S" 10 FLAC LIO 1000 UI + 10 SIRINGHE 1 ML H RNR B03XA01 24/04/97 O 
027295 082 /M_"S" 10 FLAC LIO 2000 UI + 10 SIRINGHE 1 ML H RNR B03XA01 24/04/97 O 
027295 094 /M_"S"5 FLAC LIO 5000 UI + 5 SIRINGHE 1 ML H RINR B03XA01 24/04/97 DO 
027295 106 /M_"S"5 FLAC LIO 10000 UI + 5 SIRINGHE 1 ML H RNR B03XA01 24/04/97 DU 
I ERITROMICINA CARLO ERBA Codice AIC Dossier Specialità: 029301 
data prima registrazione specialità: 08/09/95 Data Rinnovo Titolare AIC: CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029301 013 12 COMPRESSE 600 MG A RR JO1FA01 -08/09/95 si 
029301 025 —10%1FLACGRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP. A RR JO1FA01 080995 
100 ML 
ERITROVIT B12 Codice AIC Dossier Specialità: 009417 
data prima registrazione specialità: 11/10/54 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LISAPHARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
009417 027 IM S FIALE 1000 MCG A 10 RR BO3BAG1 11/10/54 DT] 
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ERPALFA Codice AIC Dossier Specialità: 024226 
data prima registrazione specialità: 24/03/80 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE LN.T.E.S. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024226 019 COLLIRIO ESTEMPORANEO 5 ML (FL A+FL B) Cc RR SO1AD 24/03/80 
ERVEVAX Codice AIC Dossier Specialità: 021895 
data prima registrazione specialità: 24/06/70 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A. 
Se 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021895 026 1 DOSE + SIRINGA SOLV. Cc RNR J07BJ01 28/11/89 
| ERYACNE Codice AIC Dossier Specialità: 032135 
| data prima registrazione specialità: 20/0499 Data Rinnovo Titolare AIC: GALDERMA ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032135 016 "2%" GEL TUBO 30 G GEL 2% USO TOPICO Cc RR DI10AF02 20/04/99 
DERMATOLOGICO 
ERYFER Codice AIC Dossier Specialità: 023452 
data prima registrazione specialità: 29/06/79 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: HOECHST PHARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023452 016 40 CAPSULE Cc RR B03AA07 29/06/79 
ERYTROCICLIN Codice AIC Dossier Specialità: 020247 
data prima registrazione specialità: 05/0968 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LISAPHARMA S.P.A. 
N° AIC _Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020247 033 12 COMPRESSE 500 MG A RR J01FA01 21/10/85 
ESACINONE Codice AIC Dossier Specialità: 021797 
data prima registrazione specialità: Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LISAPHARMA S.P.A. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021797 030 POMATA 30 G, B RR D07AC04 23/12/80 
ESAFER Codice AIC Dossier Specialità: 028704 
data prima registrazione specialità: 29/10/94 =—Data Rinnovo Titolare AIC: BAYER S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028704 017 10 FLACONCINI 1200 MG Cc RR B03AB09 29/10/94 
028704 029 10 BUSTINE 1200 MG Cc RR B03AB09 29/10/94 U 
028704 031 10 COMPRESSE 1200 MG Cc RR B03AB09 29/10/94 O 
ESAFOSFINA Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 13/12/54 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO 
| FARMACEUTICA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
008783 045 "POTASSICA" IV 5 FIALE 10 ML Cc RR C01EB07 28/05/56 O 
008783 108 IV 4 FLACONI 0,5 G + 4 FIALE Cc RR C01EB07 22/11/57 si 
008783 110 FLEBO 1 FLAC.5 G + 1 FLAC.50 ML Cc RR C01EB07 12/08/63 97 
008783 134 FLEBO FLAC. 10 G 100 ML c RR C01EB07 13/02/93 INI 
ESAGLUT Codice AIC Dossier Specialità: 026946 
data prima registrazione specialità: 20/12/88 = DataRinnovo 01/06/95° Titolare AIC: BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO 
FARMACEUTICA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026946 018 45 CONFETTI Cc OTC A13A 20/12/88 


ESAMETONE 


Codice AIC Dossier Specialità: 


data prima registrazione specialità: 01/0371 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LISAPHARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021602 014 10 COMPRESSE 4 MG A RR H02AB04 01/03/71 
021602 026 20 COMPRESSE 4 MG A RR H02AB04 01/03/71 C] 
| ESAPENT Codice AIC Dossier Specialità: 027617 
! data prima registrazione specialità: 12/09/91 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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027617 012 "500 MG CAPSULE MOLLI" BLISTER 30 CAPSULE Cc RR C10AX06 12/09/91 Cd 
MOLLI 
027617 024 "1000 MG CAPSULE MOLLI" BLISTER 20 CAPSULE Cc RR CIOAX06 12/09/91 97) 
MOLLI 
ESARONDIL I Codice AIC Dossier Specialità: 021649! 
data prima registrazione specialità: 17/01/81 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO TERAPEUTICO M.R. SRL 
dz ei si 
N° AIC Contezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
0210649 013 4 CAPSULE Cc RR JOMAA05 17/01/81 L] 
021649 025 8 CAPSULE Cc RR JO1AA05 17/01/81 O 
021649 037 16 CAPSULE C RR JO1AA05 17/0181 CD 
' ESAVIR Codice AIC Dossier Specialità: 028338 
data prima registrazione specialità: 27/04/93 Data Rinnovo 27/04/98 Titolare AIC: LABORATORI PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E 
Lu ae, GAZZONE S.R.L, 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028338 010 25 COMPRESSE 200 MG Cc RR JO5ABO1 27/04/93 O 
028338 022 25 COMPRESSE 400 MG A RR JOSABO1 27/04/93 IZ] 
028338 034 25 COMPRESSE 800 MG A RR 3505AB01 31/10/94 92] 
028338 059 SOSPENSIONE 100 ML 8% A RR JOSABO1 27/04/93 97] 
028338 061 CREMA 3 G S% (e) RR D06BB03 27/04/93 O 
028338 073 CREMA 10G 5% Cc RR D06BB03 27/04/93 I 
I ESCLIMA Codice AIC Dossier Specialità: 033059 
data prima registrazione specialità: 14/12/98 Data Rinnovo Titolare AIC: FOURNIER PIERREL FARMA S.P.A. 
N°AIC —— Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033059 041 /M 8 SISTEMI TRANSDERMICI 25 MCG/24 H Cc RNR G03CA03 14/12/98 0 
033059 054 /M 8 SISTEMI TRANSDERMICI 37,5 MCG/24 H Cc RNR G03CA03 14/12/98 O 
033059 066 /M 8 SISTEMI TRANSDERMICI 50 MCG/24 H Cc RNR 603CA03 14/12/98 DO 
033059 078 /M_8 SISTEMI TRANSDERMICI 75 MCG/24 H Cc RNR G03CA03 14/12/98 O 
033059 080 /M _8SISTEMI TRANSDERMICI 100 MCG/24 H Cc RNR 603CA03 14/12/98 0 
| ESCOR Codice AIC Dossier Specialità: 029078 
data prima registrazione specialità: 12/06/96 Data Rinnovo Titolare AIC: BRACCO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029078 019 PRETARD" 30 CAPSULE 8 MG Cc RR CO8CA10 12/06/96 
029078 021 "RETARD" 50 CAPSULE 8 MG c RR C08CA10 12/06/96 O 
029078 033 "RETARD" 30 CAPSULE 16 MG C RR CO8CA10 12/06/96 O 
029078 045 "RETARD" 50 CAPSULE 16 MG Cc RR C08CA10 12/06/96 O 
| ESDEDRIL Codice AIC Dossier Specialità: 027247 
data prima registrazione specialità: 02/05/90 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LIPHA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027247 016 25 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG Cc RR CO4AX21 02/05/90 
ESELIN Codice AIC Dossier Specialità: 021545 
data prima registrazione specialità: 30/09/69 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RAVIZZA FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021545 013 IM IV 6 FIALE 2 ML Cc RR B02BX01 30/09/69 O 
021545 025 20 COMPRESSE 250 MG Cc RR B02BX01 30/09/69 Mi 
021545 037 GOCCE ORALI 20 ML Cc RR B02BX01 28/04/79 O 
ESIDREX Codice AIC Dossier Specialità: 
ld 
dataprimaregistrazione specialità: 13/04/59 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
015094 016 —20 COMPRESSE 25 MG A RR COZAA03 13/04/59 DZ 
ESILGAN Codice AIC Dossier Specialità: 025053 
data prima registrazione specialità: 18/06/83 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI S.P.A. Ì 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025053 012 30 COMPRESSE 1 MG Cc RR NOSCD04 18/06/83 Mi 
025053 036 30 COMPRESSE 2 MG Cc RR NOSCD04 18/06/83 ez; 
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025053 048 30 ML GOCCE 1 MG/1 ML Cc RR NOSCD04 10/12/96 k9z 
ESKIM Codice AIC Dossier Specialità: 027618 
data prima registrazione specialità: 12/09/91 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PROSPA ITALIA S.R.L. | 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027618 038 "500 MITE" 30 CAPSULE 500 MG (& RR CIOAX06 23/03/95 
027618 040 20 CAPSULE 1 G Cc RR C1O0AX06 23/03/95 97 

ESMERON Codice AIC Dossier Specialità: 029209 
data prima registrazione specialità: 29/11/95 —DataRinnovo Titolare AIC: ORGANON TEKNIKA B.V. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029209 018 12 FIALOIDI 50 MG SML H OSP M03AC09 29/11/95 
029209 020 10 FIALOIDI 100 MG 10ML H OSP M03AC09 29/11/95 CI 

| ESO-JOD Codice AIC Dossier Specialità: 032761 
data prima registrazione specialità: 15/04/96 =—DataRinnovo Titolare AIC: ESOFORMS.R.L. 
— N*AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032761 013 SOLUZIONE FLAC.NO 20 ML Cc OTC D08AGO2 15/04/96 wi 
032761 025 SOLUZIONE FIALA 30 ML Cc OTC D08AG02 15/04/96 vi 
032761 037 SOLUZIONE FLAC.NO 50 ML Cc OTC D08AGO02 15/04/96 Mi 
032761 049 SOLUZIONE FLACONE 250 ML Cc OTC D08AG02 15/04/96 Wi 
032761 052 "100" SOLUZIONE FLACONE 500 ML Cc OTC D08AG02 15/04/96 KA 
032761 064 SOLUZIONE FLACONE 1000 ML Cc OTC D08AG02 15/04/96 n 
032761 076 SOLUZIONE TANICA 5000 ML Cc OTC D08AG02 15/04/96 x 
032761 088 "500" SOLUZIONE FLAC.NO 20 ML Cc OTC D08AGO2 24/04/96 Mi 
032761 090 "500" SOLUZIONE FLAC.NO 30 ML (6) OTC D08AG02 24/04/96 Mi 
032761 102 "500" SOLUZIONE FLAC.NO 50 ML C OTC D03AG02 24/04/96 NA, 
032761 114 "500" SOLUZIONE FLACONE 250 ML (0) OTC D08AG02 24/04/96 297 
032761 126 "500" SOLUZIONE FLACONE 500 ML GC OTC D08AG02 24/04/96 297 
032761 138 "500" SOLUZIONE FLACONE 1000 ML Cc OTC D08AG02 24/04/96 i 

| ESOALCOLICO Codice AIC Dossier Specialità: 033109 
data prima registrazione specialità: 01/03/97 —DataRinnovo Titolare AIC: ESOFORMS.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033109 012 "INCOLORE" SOLUZIONE FLACONE 250 ML Cc OTC DO08AJO1 01/03/97 
033109 024 "INCOLORE" SOLUZIONE FLACONE 500 ML Cc OTC DOSAJ01 01/03/97 b7,| 
033109 036 "INCOLORE" SOLUZIONE FLACONE 1000 ML Cc OTC DO8AJO01 01/03/97 vi 

ESOLUT Codice AIC Dossier Specialità: 027797 | 
data prima registrazione specialità: 01/06/93 Data Rinnovo 01/06/98 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027797 012 CREMA GINECOLOGICA 30 G + 6 APPLICATORI A RNR G03DA04 01/06/93 

ESPIRAN Codice AIC Dossier Specialità: 023154 
data prima registrazione specialità: 19/03/80 DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NUOVA ICT S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023154 014 8 FIALE 5 ML Cc RR R03DX03 19/03/80 Mi 
023154 026 30 CAPSULE Cc RR R03DX03 19/03/80 O 
023154 038 20 CAPSULE RITARDO Cc RR R03DX03 16/01/82 O 
023154 040 6 F 2 ML AEROSOL Cc RR R03BX01 19/03/80 Mi 
023154 053 BB 10 SUPPOSTE 40 MG Cc RR R03DX03 30/04/82 O 
023154 065 AD 10 SUPPOSTE 80 MG Cc RR R03DX03 30/04/82 O 
023154 077 GOCCE 25 ML Cc RR R03DX03 19/03/80 O 

ESRADIN Codice AIC Dossier Specialità: 027725 
data prima registrazione specialità: 16/01/92 Data Rinnovo 16/01/97 Titolare AIC: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027725 011 28 CAPSULE RIL. GRADUALE 2,5 MG Cc RR C08CA03 16/01/92 O 
027725 023 14 CAPSULE RIL. GRADUALE 5 MG A RR C08CA0I 16/01/92 9] 
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l'ESSAPROCT "Codice AIC Dossier Specialità: 007033 
data prima registrazione specialità: 18/10/52 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RHONE POULENC RORER S.PA. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
007033 018 UNGUENTO 42 G Cc OTC COSAX03 18/10/52 
007033 020 10 SUPPOSTE Cc OTC COSAX03 16/08/83 O 
| ESSAVEN lex Codice AIC Dossier Specialità: 022477 | 
L data prima registrazione specialità: 29/12/71 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A. NATTERMANN & CIE GMBH 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022477 018 30 CAPSULE Cc OTC COSCASI 29/12/71 i 
ESSAVEN GEL Codice AIC Dossier Specialità: 023388 
data prima registrazione specialità: 08/10/76 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A. NATTERMANN & CIE GMBH 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023388 010 GEL 40G Cc OTC COSBAS3 08/10/76 
ESSEN ENZIMATICO Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 03/12/90 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHARPER S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028009 037 30 CAPSULE Cc OTC A09AA02 28/05/92 Mi 
028009 049 50 CAPSULE (0) OTC A09AA02 28/05/92 Cl 
ESSENTIALE Codice AIC Dossier Specialità: 008631 
data prima registrazione specialità: 31/05/72 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A. NATTERMANN & CIE GMBH 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
008631 057 "303" IV 5 FIALE 5 ML (o) RR AOSBA 04/02/91 9] 
008631 069 "FORTE" 30 CAPSULE (o) SP AOSBA 04/02/91 MI 
ESTALIS Codice AIC Dossier Specialità: 034210 
| data prima registrazione specialità: 22/12/38 Data Rinnovo Titolare AIC: RHONE POULENC RORER S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
034210 017 /M_8 CEROTTI TRANSDERMICI 50 MCG/24 H + 250 Cc RNR G03FAOI 22/12/98 
MCG/24 H 
034210 029 /M_ 24 CEROTTI TRANSDERMICI 50 MCG/24 H + 250 (o) RNR G03FA01 22/12/98 O 
MCG/24 H 
| ESTALIS SEQUI 7 Codice AIC Dossier Specialità: 034209 
data prima registrazione specialità: 22/12/98 Data Rinnovo Titolare AIC: RHONE POULENC RORER S.P.A. 
È a iris 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
034209 015 /M 4 CEROTTI 50 MCG/24 H + 4 CEROTTI 50+250 MCG/24 C RNR G03FBOS 22/12/98 O 
H 
034209 027 /M_12 CEROTTI 50 MCG/24 H +12 CEROTTI 50+250 (o) RNR G03FBOS 22/12/98 O 
MCG/24 H 
! ESTO Codice AIC Dossier Specialità: 028062 
data prima registrazione specialità: 18/02/93 Data Rinnovo 18/02/98 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028062 014 14 COMPRESSE 500 MG Cc RR NO6BX 18/02/93 IZ 
028062 026 10 FLAC.NI ORALI 500 MG Cc RR NO6BX 18/02/93 97 
028062 038 IM IV 3 FIALE 1000 MG Cc RR NO6BX 18/02/93 i 
ESTRACOMB TTS Codice AIC Dossier Specialità: 028305 
data prima registrazione specialità: 18/02/93 Data Rinnovo = 18/02/98 Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.PA. 
N° AIC Confezione . Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028305 011 4 SISTEMI A + 4 SISTEMI B Cc RNR G03FB0O5 18/02/93 
ESTRACYT Codice AIC Dossier Specialità: 024397 
data prima registrazione specialità: 22/04/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN AB 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024397 010 40 CAPSULE 140 MG A RNR LO1XX11 22/04/81 7] 
024397 022 100 CAPSULE (e; RNR LOXX11 22/04/81 U 
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| ESTRADERM MX Codice AIC Dossier Specialità: 031773 
data prima registrazione specialità: 13/02/98 Data Rinnovo Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031773 017 "25" 8 CEROTTI TRANSDERMICI 25 MCG A RR G03CA03 13/02/98 
031773 029 "50" 8 CEROTTI TRANSDERMICI 50 MCG A RR 603CA03 13/02/98 9, 
031773 031 "100" 8 CEROTTI TRANSDERMICI 100 MCG Cc RR 6G03CA03 13/02/98 R9) 
ESTRADERM TTS Codice AIC Dossier Specialità: 026779 | 
data prima registrazione specialità: 02/11/89 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026779 049 "25" 8 CEROTTI TRANSDERMICI 2 MG. A RNR 603CA03 30/03/99 
026779 052 "50" 8 CEROTTI TRANSDERMICI 4 MG A RNR G03CA03 30/03/99 DL) 
026779 064 "100" 8 CEROTTI TRANSDERMICI 8 MG Cc RNR G03CA03 30/03/99 O] 
| ESTRADIOLO AMSA Codice AIC Dossier Specialità: 005304 
data prima registrazione specialità; 3008/76 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A.M.S.A, S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
005304 047 3 FIALE IM 1 ML 5 MG A RNR G03CA03 30/08/76 
ESTRADURIN Codice AIC Dossier Specialità: 018147 
data prima registrazione specialità: 09/12/60 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
018147 013 IM 1 FL +1 F40MG Cc RNR LO2AA02 09/12/60 OD 
ESTRING Codice AIC Dossier Specialità: 029758 
data prima registrazione specialità: 09/01/97 =—DataRinnovo Titolare AIC: PHARMACIA & UPIOHN S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029758 012 /M 1 ANELLO VAGINALE 7,57 MCG/24 ORE * Cc RR G03CA03 09/01/97 CD] 
ESTROCLIM Codice AIC Dossier Specialità: 027318 
data prima registrazione specialità: 02/11 1/89 Data Rinnovo 01/06/95 7itolare AIC: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027318 017 "50" 6 SISTEMI TRANSDERMICI A RNR G03CA03 02/11/89 
027318 029 "100" 6 SISTEMI TRANSDERMICI c RNR G03CA03 02/11/89 I 
027318 031 "25" 6 SISTEMI TRANSDERMICI A RNR 603CA03 02/05/90 97] 
l ESTROCLIM PLUS Codice AIC Dossier Specialità: 028454 
data prima registrazione specialità: 05/03/93 =DataRinnovo 05/03/98 Titolare AIC: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028454 015 4 SISTEMI A + 4 SISTEMI B Cc RNR G03CA03 05/03/93 
ESTROFEM Codice AIC Dossier Specialità: 026594 
data prima registrazione specialità; 31/07/97 Data Rinnovo Titolare AIC: NOVO NORDISK FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026594 010 /M 28 COMPRESSE FILM RIVESTITE 2 MG c RR G03CA03 31/07/97 197] 
ESUCOS Codice AIC Dossier Specialità: 019634 
data prima registrazione specialità: 29/01/62 = Data Rinnovo 01/06/95 Zitolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA'IGIENICO 
TERAPEUTICHE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
019634 017 25 COMPRESSE 10 MG A RR NOSABO1 12/02/85 Wi 
019634 029 25 COMPRESSE 25 MG A RR NOSABOI1 29/01/62 hf 


ESURON 
data prima registrazione specialità: 


17/12/98 Data Rinnovo 


Codice AIC Dossier Specialità: 033781 
Titolare AIC: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033781 016 20 COMPRESSE 500 MG Cc RR A11GA01 17/12/98 O 
ETA BIOCORTILEN Codice AIC Dossier Specialità: 018804 
data prima registrazione specialità: 12/05/61 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SI.F.I. S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
018804 031 COLLIRIO 3 ML Cc RR SO1CAO01 18/02/93 9, 
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ETA BIOCORTILEN VC Codice AIC Dossier Specialità: 028281 
data prima registrazione specialità: 29/01/92 = Data Rinnovo 29/01/97 Titolare AIC: S.L.F.I. S.PA. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028281 018 COLLIRIO 3 ML Cc RR S01CB01 29/01/92 
ETACORTILEN Codice AIC Dossier Specialità: 018805 | 
data nrima renistrazione snecialità —DRINSIBI Data Riannva 01/06/95 Titolare AIC: S.LF.IL S.P.A. I 
N° AIC Confezione n sa Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
018805 010 COLLIRIO 3 ML Cc RR SO1BA01 06/05/61 
l ETANICOZID B6 Codice AIC Dossier Specialità: 022176 
| data prima registrazione specialità: 23/12/70 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: VECCHI & C PIAM SA.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022176 022 50 COMPRESSE VERNICIATE A RR 104AM03 23/12/70 
ETAPIAM Codice AIC Dossier Specialità: 021257 
data prima registrazione specialità: 30/01/69 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: VECCHI & C PIAM S.A.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione în Farmacia 
021257 023 50 COMPRESSE VERNICIATE 400 MG A RR J104AK02 30/01/69 
021257 047 50 COMPRESSE VERNICIATE 500 MG Cc RR J04AK02 26/09/69 97] 
021257 050 10 FIALE X 2 ML 200 MG (o) RR 3504AK02 30/01/69 n 
021257 062 10 FIALE X 3 ML 500 MG (6; RR J504AK02 07/11/70 97] 
ETAPROCTENE Codice AIC Dossier Specialità: 015064 | 
data prima registrazione specialità: 28/04/59 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
015064 013 POMATA 10 G (0) RR COSAA04 28/04/59 U 
015064 025 6 SUPPOSTE [e SP COSAA04 28/04/59 a 
ETAXENE Codice AIC Dossier Specialità: 027102 
data prima registrazione specialità: 01/06/89 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ALFA WASSERMANN S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027102 019 1 F LIOF. 250 MCG + F SOLV. 2 ML H RR H0O1CB01 01/06/89 
027102 021 1 FIALA LIOF. 3 MG H RR HO1CB01 01/06/89 O 
| ETHRANE Codice AIC Dossier Specialità: 023112 
data prima registrazione specialità: 08/06/74 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ABBOTT S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
023112 028 FLACONE 250 ML SECURITY LOCK c OSP N01AB04 03/06/96 
023112 030 FLACONE 300 ML ; lo; OSP NO1AB04 03/06/96 NM 
 ETHYOL Codice AIC Dossier Specialità: 030725 
| data primaregistrazione specialità: 28/11/97 Data Rinnovo Titolare AIC: US BIOSCIENCE INC 


N° AIC 
030725 016 /M 3 FLACONI 500 MG 


Confezione 


ATC Registrazione 
V03AFOS 28/11/97 


Fascia SSN Dispensazione 
H OSP 


in Farmacia 


ETIBI 


data prima registrazione specialità: 12/02/67 =DataRinnovo 01/06/95 


N° AIC 
020838 037 


Confezione 


10 FIALE 2,5 ML 250 MG 


ETIBI INH 


Codice AIC Dossier Specialità: 


Titolare AIC: FARMACEUTICI FORMENTI S.P.A. 


Fascia SSN Dispensazione 
Cc RR 


ATC Registrazione 
J04AK02 15/05/68 


Codice AIC Dossier Specialità: 


020838 


in Farmacia 


022177 


in Farmacia 


i 
023389 


data prima registrazione specialità: 01/03/71 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMACEUTICI FORMENTI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione 
022177 012 100 COMPRESSE 100 MG + 33 MG Cc RR J04AM03 01/03/71 
022177 024 50 COMPRESSE 300 MG Cc RR JO4AM03 01/03/71 
= n 
i ETIDRON Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 12/10/76 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ABIOGEN PHARMA S.P.A. 
N'AIC—— Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione 
023389 012 30 CAPSULE 300 MG A 42 RR MOSBA01 12/10/26 


— 220 — 


in Farmacia 


vi 


20-8-1999 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 195 


023389 024 60 CAPSULE Cc RR MOSBAO01 12/10/76 O 
ETILTOX Codice AIC Dossier Specialità: 010681 
| data primaregistrazione specialità: 29/12/55 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A.F.O.M. MEDICAL SPA 
l 
N° AIC Confezione Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
010681 029 30 COMPRESSE 200 MG A RR V03AA01 20/11/85 Mi 
| ETINILESTRADIOLO AMSA Codice AIC Dossier Specialità: 009830 
| dataprimaregistrazione specialità: 23/01/75 DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A.M.SA. SRL. 
I 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
009830 011 25 COMPRESSE 0,01 MG Cc RNR G03CA01 23/01/75 i 
009830 023 25 COMPRESSE 0,05 MG A RNR G03CA01 23/01/75 kr] 
009830 035 25 COMPRESSE 0,1 MG sa RNR G03CA01 23/01/75 O 
009830 047 25 COMPRESSE 1 MG A RNR G03CA01 23/01/75 vi 
ETOCIL Codice AIC Dossier Specialità: 009868 
"data prima registrazione specialità: 11/167 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO 
È VAGA FARMACEUTICA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
009868 023 "PIRINA" 10 COMPRESSE c OTC N02BA5S7 11/11/67 
009868 074 "CAFFEINA" 10 COMPRESSE Cc OTC N02BA5S7 11/01/86 DU 
 ETODOLAC GEL PI Codice AIC Dossier Specialità: 028289 
data prima registrazione specialità: 29/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: MONTEFARMACO SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028289 015 GEL S0 G 10% (o; RR M02AA 29/10/94 
ETYZEM Codice AIC Dossier Specialità: 028156 
data prima registrazione specialità: 29/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: FARMACEUTICI CABER S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC . Registrazione in Farmacia 
028156 014 "RETARD"28 CAPSULE 90 MG Cc RR C08DB01 29/10/94 
028156 026 "120" 24 CAPSULE RILASCIO CONTOLLATO120 MG A RR CO8DBO1 29/10/94 SÌ 
028156 038 “180” 24 CAPSULE RIL. CONTROLLATO180 MG A RR C08DBOI 29/10/94 MI 
028156 040 "300" 14 CAPSULE RILASCIO CONTROLLATO 300 MG A RR COSDBOI 29/10/94 vi 
‘ EUBETAL Codice AIC Dossier Specialità: 020557 | 
i dataprimaregistrazione specialità: 05/08/65 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: S.I.F.I. S.P.A. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020557 017 COLLIRIO 3 ML Cc RR S01BB04 05/08/65 
EUBETAL ANTIBIOTICO Codice AIC Dossier Specialità: 020558 
|  dataprimaregistrazione specialità: 05/08/65 —Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: S.1.F.I. S.P.A. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020558 019 COLLIRIO 3 ML B RR S01CA05 01/12/84 
020558 021 POMATA OFTALMICA 3G B RR SO1CA0S 05/08/65 MÌ 
EUCALIPTINA Codice AIC Dossier Specialità: 001240 
data prima registrazione specialità: 21/05/79 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RESTIVA S.RL. 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
001240 035 AD 10 SUPPOSTE Cc OTC ROSCA10 02/08/91 
001240 047 BB 10 SUPPOSTE (a OTC ROSCA10 02/08/91 Mi 
| EUCAR —— Codice AIC Dossier Specialità: 027080] 
| dataprimaregistrazione specialità: 27/04/93 =DataRinnovo 27/04/98 Titolare AIC: SALUS RESEARCHES S.P.A. È 
“UNTAIC Confezione di | Fascia SSN Dispensazione ATC — Registrazione inFarmacia 
027080 011 10 FLACONCINI ORALI 1000 MG Cc SP A16AA01 27/04/93 
| EUCARDION Codice AIC Dossier Specialità: 028230 
| data prima registrazione specialità: 17/02/92 Data Rinnovo 17/02/97 Titolare AIC: DOMPE' BIOTEC S.P.A. 
__—— 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028230 011 IV FLACONE 500 MG H OSP VO3AP02 17/02/92 O 
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EUCARNIL Codice AIC Dossier Specialità: 026682 
data prima registrazione specialità: 27/07/87 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PULITZER ITALIANA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia — 
026682 029 10 FLACONCINI ORALI 1G Cc RR AI6AAO1 24/10/88 
EUCHESSINA C.M. Codice AIC Dossier Specialità: 022941 | 
dain mia crv iateaniana mo alalii. ninni Moi Mii N1 N40 Tisalava AID. MADOO AMTOMNECTTOA CDA 
j MIGUILI pei Tr ita VUY IU LIVIO Dpr, LIPSIA ava Iiinuvy ere srinmierime iaia conero) l'A pealegia ne na: d asia a Selo nane Re De arae, | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022941 064 GOCCE ORALI 20 ML (o) OTC A06AB08 07/12/85 MI 
022941 076 SCATOLA 18 COMPRESSE MASTICABILI DIVISIBILI  C OTC A06ABOS8 14/04/98 Mv 
l'EUCLORINA Codice AIC Dossier Specialità: 032056 
Ì data primaregistrazione specialità: 28/10/95 Data Rinnovo Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. 
e ; 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032056 018 POLV SOLUB 6 BUSTINE 2,5 G Cc OTC DO8AX 28/10/95 v 
032056 020 POLV SOLUB 10 BUSTINE 2,5 G Cc OTC DOBAX 28/10/95 Mv 
032056 032 POLV SOLUB 100 BUSTINE 2,5 G Cc OTC DOBAX 28/10/95 M 
| EUDEXTRAN Codice AIC Dossier Specialità: 022438 
data prima registrazione specialità; 13/10/83 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MEDACTA S.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022438 016 SOLUZIONE FISIOLOGICA FLACONE 500 ML H RR BOSAAOS 13/10/83 in) 
022438 028 SOLUZIONE GLUCOSATA FLACONE 500 ML H RR BOSAA05 13/10/83 n! 
EUDIGESTIO Codice AIC Dossier Specialità: 013032 
pe prima registrazione specialità: 13/09/57 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
013032 026 40 CONFETTI Cc OTC A09AA02 20/12/88 Rd; 
| EUDIGOX asi ea Codice AIC Dossier Specialità: 014166 | 
I data prima registrazione specialità: 27/08/70 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ASTRA FARMACEUTICI S.P.A. 
(ERE 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
014166 033 40 CAPSULE 0,100 MG A RR CONAA0S 04/02/91 
014166 045 40 CAPSULE 0,200 MG A RR COLAAOS 04/02/91 mM 
EUDOLENE Codice AIC Dossier Specialità: 029395 
| data prima registrazione specialità: 08/03/97 Data Rinnovo Titolare AIC: LB.N. ISTITUTO BIOLOGICO NAZIONALE S.R.L. 
tl 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029395 011 30 BUSTINE 100 MG A 66 RR MO1AX17 08/03/97 
| EUFANS Codice AIC Dossier Specialità: 027810 | 
data prima registrazione specialità: 29/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA | 
N°AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027810 011 "600 MG COMPRESSE RIVESTITE” BLISTER 20 Cc RR MO1AB 29/10/94 
COMPRESSE RIVESTITE 
027810 023 "600 MG COMPRESSE RIVESTITE" BLISTER 30 A 66 RR MOI1AB 29/10/94 i 
COMPRESSE RIVESTITE 
EUFLEX Codice AIC Dossier Specialità: 022502 
data prima registrazione specialità 07/12/79 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: DOTT. FORMENTI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022502 013 20 COMPRESSE Cc RR M03BCO1 07/12/79 
EUFUSIN Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 03/05/71 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MEDACTA SA. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022200 012 FLACONE 500 ML H RR BOSAA06 03/05/71 O 
| EUGASTRAN Codice AIC Dossier Specialità: 023433 
| data prima registrazione specialità: 12/10/76 = DataRinnovo 01/00/45 Yitolare AIC: VECCHI & C PIAM S.A.P.A. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023433 028 30 BUSTINE (o) RR ‘AOIFA 20/12/84 Mi 
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EUGLUCON 5 Codice AIC Dossier Specialità: 021575 
data prima registrazione specialità: 31/1281 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 
N° AIC “Confezione MERI SD Fascia SSN Dispensazione =—ATC Registrazione in Farmacia 
021575 016 30 COMPRESSE 5 MG A RR A10BB01 31/12/81 
EUGYNON Codice AIC Dossier Specialità: 021160 
data prima registrazione specialità: 24/10/68 =DataRinniovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHERING SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021160 015 21 CONFETTI A 34 RR G03AA06 24/10/68 
EUIPNOS Codice AIC Dossier Specialità: 026160 
data prima registrazione specialità: 27/07/87 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.PA. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026160 022 20 CAPSULE 20 MG Cc RNR NOSCDO7 30/04/92 mM 
EULEXIN Codice AIC Dossier Specialità: 026026 
data prima registrazione specialità: 07/05/86 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHERING PLOUGH SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026026 017 30 COMPRESSE 250 MG A RR L02BB01 07/05/86 IZ] 
EULIP Codice AIC Dossier Specialità: 023643 
data prima registrazione specialità 31/12/81 DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA" IGIENICO 
TERAPEUTICHE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023643 036 48 COMPRESSE 800 MG (o) RR C10AX03 17/03/82 
EUMOVATE Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 24/02/82 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: GLAXO WELLCOME S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024603 019 POMATA 30 G 0,05% B RR DO7ABO1 24/02/82 197] 
024603 021 UNGUENTO 30 G 0,05% Cc RR DO7ABO1 24/02/82 D] 
| EUNASIN Codice AIC Dossier Specialità: 021871 
data prima registrazione specialità: 01/0V71 = DataRinnovo 01/06/95. Titolare AIC: BRACCO S.P.A. 
L PS nd i iaia n DES DALE IIVCICITER AARON MIEI 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021871 013 FLACONE SPRAY 15 ML Cc OTC RO1AA10 01/03/71 97 
EUPATOL Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 20/12/88 = DataRinnovo 01/06/95 Zitolare AIC: DONINI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027082 015 30 CAPSULE 300 MG Cc OTC A06AB57 20/12/88 97] 
027082 027 SCIROPPO 180 ML Cc OTC A06AB5S7 20/12/88 Mi 
EUPAVERINA Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 30/05/50 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRACCO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
003422 019 IM S FIALE 30 MG 1 ML Cc RR A03AD30 30/05/50 7] 
003422 033 FORTE IV 5 FIALE 150 MG 5 ML Cc RR A03AD30 13/06/51 97 
003422 045 20 COMPRESSE 30 MG Cc RR A03AD30 30/05/50 O 
{ EUPEPSIN Codice AIC Dossier Specialità: 021256 
data prima registrazione specialità: 14/05/69 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRACCO S.P.A. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021256 045 30 CONFETTI Cc RRLIM A09AA 30/09/91 O 
| EUPHYLLINA Codice AIC Dossier Specialità: 
| data prima registrazione specialità: 02/09/54 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BYK GULDEN ITALIA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
008730 018 IV 5 FIALE 10 ML 240 MG A RR R03DA0S 02/03/54 97] 
008730 071 "RILCON" 30 CAPSULE 200 MG A RR R03DA04 21/06/85 19] 
008730 083 "RILCON" 30 CAPSULE 300 MG A RR R03DA04 21/06/85 97, 
008730 095 30 CONFETTI RITARDO 250 MG A RR R03DA04 29/10/94 i 
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EUPININA Codice AIC Dossier Specialità: 002280 
data prima registrazione specialità: 21/09/79 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 
L Pr SA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
002280 016 FLACONE SCIROPPO 120 G Cc OTC ROSCAI0 21/09/79 CJ 
iaia ATA | 
EUPNAL Codice AIC Dossier Specialità: 028408 
! data primareaistrazione specialità: 29/10/04 Data Rinnovo Titolare AIC: UPSAMEDICA S.P.A. 

RIA RESA sà a SOI Lc—a. dee n 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028408 019 30 COMPRESSE 600 MG Cc RR R03DA08 29/10/94 
028408 021 BB 10 SUPPOSTE 250 MG (6. RR R03DA08 06/07/98 O 

| EUPRES I se Codice AIC Dossier Specialità: 024728 
data prima registrazione specialità; 17/06/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MONSANTO ITALIANA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024728 038 21 COMPRESSE 100 + 25 MG A RR C07CB03 17/06/82 
024728 065 "MITE" 21 COMPRESSE 50 + 25 MG A RR C07CB03 17/06/82 Mi 

EURAX Codice AIC Dossier Specialità: 001578 
data prima registrazione specialità: 12/11/53 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

001578 018 CREMA 20 G 10% o) OTC D04AX 24/08/82 
EURECEPTOR Codice AIC Dossier Specialità: 023573 
data prima registrazione specialità: 10/01/78 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ZAMBON ITALIA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023573 025 "200" IM IV 12 FIALE 200 MG A 48 RR A02BA01 12/01/78 O 
023573 049 "200" 50 COMPRESSE 200 MG Cc RR A02BA01 12/01/78 wi 

‘023573 064 "400" 50 COMPRESSE 400 MG A 48 RR A02BA01 11/02/82 ks 
023573 090 "200" 40 BUSTE 200 MG Cc RR A02BA0I 11/02/82 O 
023573 102 "200" 50 BUSTÉ 200 MG Cc RR A02BA01 11/02/82 O 
023573 126 "400" 30 BUSTINE 400 MG A 48 RR A02BAO01 11/02/82 O 
023573 138 "400" 40 BUSTINE 400 MG A 48 RR A02BA01 11/02/82 O 
023573 140 "400" 50 BUSTINE 400 MG A 48 RR A02BA01 16/07/85 | 
023573 153 "UID"” 30 COMPRESSE 800 MG A 48 RR A02BA0I 16/07/85 A 
023573 165 "UID" 30 BUSTE 800 MG A 48 RR A02BA0I 16/07/85 UL] 

EUROCAL D3 Codice AIC Dossier Specialità: 032840 

data prima registrazione specialità: 05/08/97 Data Rinnovo Titolare AIC: PROCTER & GAMBLE TISSUES ITALIA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032840 011 46 BUSTINE 1000 MG/880 UI Cc RR A12AX 05/08/97 
032840 023 30 BUSTINE 1000 MG/880 UI A RR A12AX 05/08/97 ZI 
032840 047 46 BUSTINE 500 MG/440 UI Cc RR A12AX 05/08/97 OD 
032840 050 30 BUSTINE 500 MG/440 UI Cc RR A12AX 05/08/97 na) 

EUROXI Codice AIC Dossier Specialità: 033326 

data prima registrazione specialità: 19/11/98 Data Rinnovo Titolare AIC: EUROFARMACO S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033326 012 30 CAPSULE 20 MG A 66 RR MO1ACO0I 19/11/98 O 
033326 024 GEL USO DERMATOLOGICO TUBO 50 G Cc RR M02AA07 19/11/98 O 


EUSAPRIM 


data prima registrazione specialità: 24/09/70 = Data Rinnovo 01/06/95 


N° AIC 
021977 018 
021977 020 
021977 044 
021977 057 
021977 069 


Confezione 
AD 20 COMPRESSE DIVISIBILI 
BB 20 COMPRESSE DIVISIBILI PEDIATRICHE 
"FORTE" 20 COMPRESSE 
BB SOSPENSIONE OS 100 ML 
"FORTE" SOSPENSIONE 100 ML 


Fascia SSN Dispensazione 


A RR 
A RR 
Cc RR 
Cc RR 
Cc RR 
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Codice AIC Dossier Specialità: 
Titolare AIC: GLAXO WELLCOME S.P.A. 


ATC 
J01EE01 
JO1EE01 
JO1EEO1 
JOl1EEOÌ 
JO1EEOI 


Registrazione 
24/09/70 
24/09/70 
25/06/81 
24/09/70 
25/07/79 


in Farmacia 


III AIA 


} 
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EUSPORIN Codice AIC Dossier Specialità: 028869 
data prima registrazione specialità: 08/06/98 —DataRinnovo Titolare AIC: FARMACEUTICI CABER S.P.A. 
N° AIC ‘Confezione a Fascia SSN * Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028869 016 "1" SOSP ACQUOSA 10 FIALOIDI MONODOSE 1 MLD C OTC AO7FA 08/06/98 LI 
10 ML 
028869 028 "2" SOSP ACQUOSA 10 FIALOIDI MONODOSE 2 MLD C OTC AO7FA 08/06/98 CI 
10 ML 
: EUSULPID Codice AIC Dossier Specialità: 023121 
data prima registrazione specialità: 29/07/77 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023121 039 "FORTE" 20 COMPRESSE 200 MG Cc RR NOSALO1 29/07/77 
i EUTIMIL Codice AIC Dossier Specialità: 027964 
data prima registrazione specialità: 07/06/93 =DataRinnovo 07/06/98 Titolare AIC: SARK S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027964 016 12 COMPRESSE 20 MG A_80 RR NO06AB05 07/06/93 
027964 030 28 COMPRESSE RIVESTITE 20 MG A_80 RR NO6ABOS 31/05/99 O 
i EUTIROX Ò Codice AIC Dossier Specialità: 024402 
data prima registrazione specialità: 25/06/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRACCO S.P.A. 
| La = 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024402 024 "100" 50 COMPRESSE 100 MCG A RR H03AA01 25/06/81 vi 
024402 036 "50" 50 COMPRESSE 50 MCG A RR HO3AA01 08/06/85 wi 
024402 048 "25" BLISTER 50 CPR 25 MCG A RR HO3AA01 05/11/96 
024402 0S1 "75" BLISTER 50 CPR 75 MCG A RR HO3AA01 05/11/96 Mi 
024402 063 "125" BLISTER 50 CPR 125 MCG A RR H0O3AA01 05/11/96 I 
024402 075 "150" BLISTER 50 CPR 150 MCG A RR HO3AA0] 05/11/96 Mi 
024402 087 "25" FLACONE 50 CPR 25 MCG A RR H03AA01 05/11/96 WI 
024402 099 "75" FLACONE’ 50 CPR 75 MCG A RR HO3AA0] 05/11/96 DI) 
024402 101 "125" FLACONE 50 CPR 125 MCG A RR HO3AA01i 05/11/96 O 
024402 113 "150" FLACONE 50 CPR 150 MCG A RR H03AA01 05/11/96 A 
024402 125 "50" BLISTER 50 CPR 50 MCG A RR HO3AA01 23/12/98 mi 
024402 137 "100" BLISTER 50 CPR 100 MCG A RR HO3AA01 23/12/98 Mi 
EUTROM Codice AIC Dossier Specialità: 028095 
data prima registrazione specialità: 29/10/94 —DataRinnovo 17/02/97 Titolare AIC: IODOSAN S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028095 014 1 FIALA 3 MG43 ML A_57 RR AO4AA02 17/02/92 Li 
028095 026 10 COMPRESSE 1 MG A ST RR A0O4AA02 29/10/94 LD] 
028095 038 1M 1 SIR. PRERIEMPITA 3 MG/1 ML A_57 RR A04AA02 04/08/95 O) 
028095 040 IM 3 SIR. PRERIEMPITE 3 MG/1 ML A_57 RR A04AA02 04/08/95 0] 
028095 053 1 SIRIN. PRERIEMPITA E.V. 3 MG/5 ML A 57 RR A04AA02 24/03/97 O 
028095 065 1 FIALA E.V. 1 MG/1 ML A_S7 RR AO4AA02 24/03/97 DL] 
028095 077 "2" 1 COMPRESSA 2 MG A_ST7 RR A04AA02 24/03/97 O 
028095 089 "2" 5 COMPRESSE 2 MG A_S7 RR A04AA02 24/03/97 DO 
028095 091 1 FLACONE SOLUZIONE ORALE 30 ML 0,2 MG/ML A 57 RR A04AA02 24/03/97 DL) 
EUVITOL Codice AIC Dossier Specialità: 002222 
data prima registrazione specialità: 23/08/49 —Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRACCO S.P.A. 
Pe j 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
002222 014 "0,7% CREMA CUTANEA" TUBO S0G Cc OTC D0O3ZAX 23/08/49 
002222 026 "LABBRA" STICK 7G Cc OTC D03AX 29/03/90 Ri) 
002222 038 "LABBRA" STICK 2,5 G Cc OTC DOZAX 25/07/94 Mi 
| EUXAT Codice AIC Dossier Specialità: 032165 
data prima registrazione specialità: 17/05/99 —Data Rinnovo Titolare AIC: PH&T SRL. 
j 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032165 019 "30" 14 CPR RIV FILM RIL MOD 30 MG USO ORALE A RR C08CA0S 1705/99 
032165 021 "60" 14 CPR RIV FILM RIL MODIFIC 60 MG USO A RR C08CA0S 17/05/99 O 
ORALE 
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| EUZYMINA n li A Tee Codice AIC Dossier Specialità: 000401 | 
data prima registrazione specialità: 23/10/56 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SRL. 
ad 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
000401 024 BB IT SOLUZIONE OS 100 G Cc RR A09ACO1 23/10/56 
EVADENE Codice AIC Dossier Specialità: 023247 
data prima registrazione specialità: 23/02/75 Data Rinnovo 016/95 Titolare AIC: WYETH LEDERLE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023247 024 30 CAPSULE 25 MG A RR NOG6AA15 23/03/76 
023247 048 30 CAPSULE 50 MG Cc RR NOGAA15 23/03/76 Cl 
EVADERMIN Codice AIC Dossier Specialità: 027486 
data prima registrazione specialità: 07/08/92 Data Rinnovo 07/08/97 Titolare AIC: LABORATORI GAMBAR S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027486 012 LAV. VAG. 5 FL 10 ML + 5 FL 140 ML Cc OTC GOIAXII 07/08/92 
027486 036 LAV, VAG. 1 FL 10 ML + 1 FL 140 ML Cc OTC G01AX11 29/10/94 MI 
EVANORD Codice AIC Dossier Specialità: 022522 I 
data prima registrazione specialità: 28/07/72 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WYETH MEDICA IRELAND 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022522 015 21 CONFETTI A 34 RR G03AA07 28/07/72 i 
EVION Codice AIC Dossier Specialità; 005640 
data prima registrazione specialità: 20/12/51 = DataRinnovo 01/06/95 Zitolare AIC: BRACCO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
005640 038 20 CONFETTI 100 MG Cc SP A11HA03 01/09/54 Mi 
005640 053 IM S FIALE 300 MG 2 ML Cc RR A11HA03 20/12/51 Mi 
005640 065 30 CAPSULE MOLLI 300 MG Cc RR A11HA03 10/06/96 i 
| EVITEX Codice AIC Dossier Specialità: 029164 
data prima registrazione specialità: 15/05/95 Data Rinnovo Titolare AIC: ALCON ITALIA SPA 
N° AIC Confezione 7 Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029164 011 50 CAPSULE Cc RR A11JA 15/05/95 
EVITINA Codice AIC Dossier Specialità: 003863 
data prima registrazione specialità: 14/05/52 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L. 
N° AIC Confezione ° Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
003863 014 10 PERLE 100 MG (e) RR A11HA03 14/05/52 
003863 026 10 CAPSULE 400 MG Cc RR A11HA03 27/05/85 O 
FEVOTO IN n Codice AIC Dossier Specialità: 033307 
data prima registrazione specialità: 09/12/96 Data Rinnovo Titolare AIC: BEECHAM GROUP PLC 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033307 012 /E 4 MG POLVERE PER SOLUZ. PER INFUSIONE 5 FIALE H OSP LO1XX17 09/12/96 
5 ML 
033307 024 /E 4 MG POLVERE PER SOLUZ PER INFUSIONE 25 FIALE C OSP LO1XX17 09/12/96 CD 
SML 
033307 036 /E 4 MG POLVERE PER SOLUZ. PER INFUSIONE 1 FIALA H OSP LO1XX17 27/01/98 O 
SML 
EXELDERM Codice AIC Dossier Specialità: 026144 
data prima registrazione specialità: 26/09/88 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHWARZ PHARMA S.P.A 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026144 016 CREMA 1% G 30 Cc RR DO1AC09 26/09/88 dv 
026144 028 LOZIONE 1% ML 30 (o) RR DOIAC09 26/09/88 O 
026144 030 POLVERE 1% G 50 C RR D01AC09 26/09/88 O 
| EXELON Codice AIC Dossier Specialità: 034078 
Î data prima registrazione specialità: 12/05/98 Data Rinnovo Titolare AIC: NOVARTIS EUROPHARM LTD Î 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
034078 016 /E 28 CAPSULE RIGIDE 1,5 MG Cc RNRLIM NO7AA06 12/05/98 
034078 028 /E 56 CAPSULE RIGIDE 1,5 MG Cc RNRLIM N07AA06 12/05/98 % 
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034078 030 /E 112 CAPSULE RIGIDE 1,5 MG Cc RNRLIM NO7AA06 12/05/98 O 
034078 042 /E 28 CAPSULE RIGIDE 3 MG Cc RNRLIM NO7AA06 12/05/98 O 
034078 055 /E 56 CAPSULE RIGIDE 3 MG Cc RNRLIM NO7AA06 12/05/98 Wi 
034078 067 /E 112 CAPSULE RIGIDE 3 MG Cc RNRLIM NO7AA06 12/05/98 O 
034078 079 /E 28 CAPSULE RIGIDE 4,5 MG (6; RNRLIM NO7AA06 12/05/98 N 
034078 081 /E 56 CAPSULE RIGIDE 4,5 MG c RNRLIM NO7AA06 12/05/98 IVA 
034078 093 /E 112 CAPSULE RIGIDE 4,5 MG Cc RNRLIM NO7AA06 12/05/98 Ei 
034078 105 /E 28 CAPSULE RIGIDE 6 MG Cc RNRLIM NO7AA06 12/05/98 LÌ 
034078 117 /E 56 CAPSULE RIGIDE 6 MG Cc RNRLIM N07AA06 12/05/98 vi 
034078 129 /E 112 CAPSULE RIGIDE 6 MG Cc RNRLIM NO7AA06 12/05/98 Cj 
eta 
EXIT Codice AIC Dossier Specialità: 015608 
data prima registrazione specialità: 05/09/59 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRACCO S.P.A. 
i lo Mena RSS —_o_ore11_———————— i 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
015608 019 10 CONFETTI (o) OTC NO2BASS 05/09/59 
EXOCIN Codice AIC Dossier Specialità: 027234 
1 dataprimaregistrazione specialità: 30/09/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ALLERGAN S.P.A. 

-— N°AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027234 020 POMATA 0,3% 3,5 G A RR S01AX11 30/09/91 h 
027234 032 "0,3% COLLIRIO SOLUZIONE"] FLACONE DA 10 MLA RR SO1AX11 29/01/97 xi 

| EXODERIL e sa pi Codice AIC Dossier Specialità: 028474 
data prima registrazione specialità: ‘19/09995 Data Rinnovo Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028474 017 CREMA 1% 30G Cc RR DO1AE02 19/09/95 
028474 029 GEL 1%30G Cc RR DO1AE02 19/09/95 O 
028474 031 SOLUZIONE 1% CONTAGOCCE 30 ML Cc RR DO1AE02 19/09/95 E] 
028474 043 SOLUZIONE 1% NEBULIZZAT.30 ML Cc RR DO1AE02 19/09/95 Ci 
| EXOMUCOL i Codice AIC Dossier Specialità: 028959 | 
| dataprimaregistrazione specialità: 29/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: UCB PHARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione “Fascia SSN | Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028959 017 30 BUSTINE 20 MG Cc SP ROSCB06 29/10/94 
028959 029 30 BUSTINE 40 MG Cc SP RO5CB06 29/10/94 DU 
028959 031 80 G POLVERE SOSPENSIONE 0,4% c SP ROSCB06 29/10/94 Di 
| EXOSURF NEONATALE Codice AIC Dossier Specialità: 028036 | 
| data prima registrazione specialità: 12/12/92 Data Rinnovo 12/12/97 Titolare AIC: THE WELLCOME FOUNDATION LTD 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione | in Farmacia 
028036 010 FLAC. LIOF. 108 MG + 1 F. SOLV. Cc OSP RO7AA01 12/12/92 LÌ 
| EXTRAFER Codice AIC Dossier Specialità: 025452 | 
| data prima registrazione specialità: 25/02/85 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA'DI SERVIZIO PER | 
i N L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI di 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025452 032 10 CONTENITORI MONODOSE Cc RR B03AB 13/06/92 
025452 044 20 BUSTINE MONODOSE Cc RR B03AB 13/06/92 % 
025452 057 10 FL. MONODOSE 62,5 MG Cc RR B03AB 29/10/94 C] 
025452 069 20 BUSTINE 62,5 MG Cc RR B03AB 29/10/94 O 
EXTRANEAL Codice AIC Dossier Specialità: 033302 
data prima registrazione specialità: 24/09/98 Data Rinnovo Titolare AIC: BAXTER HEATHCARE LTD 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033302 011 /M_1SACCA 1,5 LITRI Cc OSP BOSDA 24/09/98 
033302 023 /M _1SACCA2 LITRI Cc OSP BOSDA 24/09/98 LD] 
033302 035 /M _1SACCA 2,5 LITRI Cc OSP BOSDA 24/09/98 Ci 
| EZOSINA Codice AIC Dossier Specialità: 027545 | 
data prima registrazione specialità: 15/12/90 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FOURNIER PIERREL FARMA S.P.A. i 
L 
- J 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 


MER, per 
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027545 021 30 COMPRESSE DIVISIBILI 2 MG A RR G04CA03 15/12/90 ki 
027545 033 14 COMPRESSE 5 MG A RR G04CA03 15/12/90 97 

F 040 Codice AIC Dossier Specialità: 029191 | 
data prima registrazione specialità: 29/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: BAXTER S.P.A. 
N° AIC Confezione * Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029191 018 SOLUZIONE 500 ML 4% c osp BOSBA01 29/10/94 
029191 020 SOLUZIONE 1000 ML 4% H osp BOSBAO1 29/10/94 O 
TF080 ea a sera Codice AIC Dossier Specialità: 029193 
data prima registrazione specialità: 29/10/94 —Data Rinnovo Titolare AÎC: BAXTER S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029193 012 SOLUZIONE 500 ML 8% c RR BOSBA01 29/10/94 O 
029193 024 SOLUZIONE 1000 ML 8% H OSP BOSBA01 31/10/94 O 


i FHBC 


Codice AIC Dossier Specialità: 


data prima registrazione specialità: 29/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: BAXTER S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029188 012 SOLUZIONE 500 ML 6,9% Cc RR BOSBA01 29/10/94 O 
029188 024 SOLUZIONE 1000 ML 6,9% H OSP BOSBA01 29/10/94 O 
F HI HC Codice AIC Dossier Specialità: 029190 
data prima registrazione specialità: 29/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: BAXTER S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029190 016 IV 1 FLAC. SOLUZIONE S00 ML 10% A RR BOSBAO0I 29/10/94 
029190 028 SOLUZIONE 1000 ML 10% H OSP BOSBAO01 29/10/94 O 
FACOVIT Codice AIC Dossier Specialità: 013409 | 
data prima registrazione specialità: 07/1279 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. _| 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
013409 014 FLAC. CONTAGOCCE COLLIRIO 10 ML o) RR SOlXA 07/12/79 
FADO Codice AIC Dossier Specialità: 024351 | 
data prima registrazione specialità: 22/04/81 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMACEUTICI CABER S.P.A. 
se dere J 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024351 037 IM 1 FLAC.1G+1 FIALA 3 ML A RR J01DA07 22/04/81 O] 
[ FALQUIGUT Codice AIC Dossier Specialità: 022924 
È data prima registrazione specialità: 30/01/74 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FALQUI PRODOTTI FARMACEUTICI SPA 
© IN'AICO—— Confezione roi “——Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022924 043 FLACONE GOCCE 15 ML (8) OTC A06AB08 28/05/88 i 
| FALQUILAX Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 20/07/89 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FALQUI PRODOTTI FARMACEUTICI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027423 021 40 COMPRESSE RIVESTITE Cc OTC A06AB06 10/02/90 92] 
027423 033 20 COMPRESSE RIVESTITE MASTICABILI Cc OTC A06AB06 31/05/99 O] 
027423 045 6 COMPRESSE RIVESTITE MASTICABILI Cc OTC A06AB06 31/05/99 O 


FALVIN 


data prima registrazione specialità: 30/07/87 =—DataRinnovo 01/06/95 
N° AIC Confezione 
025982 012 CREMA 30 G 2% 
025982 051 SOLUZIONE NEBULIZZATA 30 ML 2% 


025982 149 6 OVULI 200 MG + 6 DIG. PROTETTORI 

025982 164 SCHIUMA DERMATOL.! FLAC. 100 ML 

025982 188 LAVANDA VAGINALE S FLAC. 150 ML 

025982 190 2 OVULI 600 MG 

025982 202 "T"2 OVULI VAG.1000 MG + 2 DIG PROTETTORI 
025982 214 100 G FLAC. SCALP FLUID 2% 

025982 226 CREMA VAGINALE 78 G 2% + 1 APPLICATORE 


Codice AIC Dossier Specialità: 
Titolare AIC: FARMADES SPA 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione 
Cc SP DO1AC12 30/07/87 
Cc SP DO1AC12 30/07/87 
Cc RR G01AF12 30/07/87 
(6; SP D01AC12 13/06/92 
Cc RR G01AF12 13/06/92 
Cc RR G01AF12 07/08/92 
Cc RR GO1AF12 01/07/92 
Cc SP D01AC12 29/10/94 
Cc RR GO1AF12 29/01/97 
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FAMODIL Codice AIC Dossier Specialità: 025924 
Î data prima registrazione specialità: 10/07/85 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA 
Lite È 
N° AIC Confezione Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025924 010 10 COMPRESSE 40 MG A 48 RR A02BA03 10/07/85 Mi 
025924 022 20 COMPRESSE 20 MG Cc RR A02BA03 10/07/85 Mv 
025924 034 IV 10 FIALE LIOF 20 MG + 10 FIALE 5 ML A 48 RR A02BA03 02/11/89 i 
025924 046 "20 FAST" 20 DISCOIDI 20 MG Cc RR A02BA03 08/01/96 O 
025924 059 "40 FAST" 10 DISCOIDI 40 MG A 48 RR A02BA03 08/01/96 CD 
FAMVIR Codice AIC Dossier Specialità: 029172 
data prima registrazione specialità: 01/06/95 Data Rinnovo Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029172 018 21 COMPRESSE 250 MG A RR JOSAB09 01/06/95 
029172 020 12 COMPRESSE 250 MG Cc RR J05AB09 01/06/95 Ci 
: FANHDI Codice AIC Dossier Specialità: 033866 
data prima registrazione specialità: 08/06/99 —DataRinnovo Titolare AIC: INSTITUTO GRIFOLS S.A. 
(i 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033866 017 "250 UI" 1 FIALA POLV LIOF SOLUZ INF EV 250 Ul+ A 37 RR B02BD02 08/06/99 
FIALE SOLV 10 ML 
033866 029 "500 Ul” 1 FIALA POLV LIOF SOLUZ INF EV 500 Ul + A RR B02BD02 08/06/99 O 
FIALE SOLV 10 ML 
033866 031 "1000 UI" 1 FIALA POLV LIOF SOLUZ INF EV 1000 UI + A OSP B02BD02 08/06/99 O 
FIALE SOLV 10 ML 
FANSIDOL Codice AIC Dossier Specialità: 028766 
data prima registrazione specialità: 29/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: NCSN FARMACEUTICI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028766 018 30 CAPSULE 100 MG A 66 RR MO1AX17 29/10/94 
028766 020 30 BUSTINE 100 MG A 66 RR MO1AX17 29/10/94 97] 
FARECEF Codice AIC Dossier Specialità: 025803 
data prima registrazione specialità: 20/06/85 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LA.FA.RE. S.R.L. 
N° AIC Confezione VOSGI STAT Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025803 014 1 FLAC. G 0,5 + 2 ML SOLV. Cc RR J01DA32 20/06/85 
025803 026 1 FLAC.G 1+ 1 FIALA 3 ML A_55 RR 3101DA32 20/06/85 7 
| FAREMICIN Codice AIC Dossier Specialità: 024890 
data prima registrazione specialità: 01/02/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LA.FA.RE. S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024890 016 12 COMPRESSE 1G Cc RR JO1XX01 01/02/83 
FAREMID Codice AIC Dossier Specialità: 025888 
data prima registrazione specialità: 30/07/87 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LA.FA.RE. S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025888 052 "400" 20 CAPSULE 400 MG A RR G04AB03 03/06/89 
| FARESTON i Codice AIC Dossier Specialità: 029914 
data prima registrazione specialità: 14/02!968 Data Rinnovo Titolare AIC- ORION CORPORATION 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029914 013 /E 30 COMPRESSE 60 MG A RNR LO2BA02 14/02/96 n} 
029914 025 /E 100 COMPRESSE 60 MG Cc RNR L02BA02 14/02/96 97] 
FARETRIZIN Codice AIC Dossier Specialità: 025789 
data prima registrazione specialità: 06/07/85 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: LA.FA.RE. S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025789 013 8 CAPSULE 500 MG A RR J01DA21 06/07/85 97] 
025789 025 1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP.100 ML A RR JO1DA21 06/07/85 | 
5% 
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FARGAN Codice AIC Dossier Specialità: 002516 
| data prima registrazione specialità: 21/09/79 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
002516 045 CREMA 50G Cc OTC DO4AA10 21/09/79 O 
002516 060 CREMA 20 G 2% (o) OTC DO4AA10 12/02/97 97] 
FARGANESSE Codice AIC Dossier Specialità: 026964 Ì 
| data prima registrazione Specialità: 01/03/88 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. , 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026964 015 20 CONFETTI 25 MG B RR ROGADO2 01/03/88 M 
026964 027 1 FLAC. SCIROPPO 0,1% 125 ML B RR RO6ADO2 01/03/88 I, 
026964 039 IM S FIALE 2 ML 50 MG B RNR RO6GADO2 01/03/88 7 
FARIN GOLA si Codice AIC Dossier Specialità: 032202 
data prima registrazione specialità 27/02/96 Data Rinnovo Titolare AIC: MONTEFARMACO OTC S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032202 018 24 PASTIGLIE Cc OTC ROZAA06 27/02/96 Mi 
032202 020 COLLUTTORIO FLAC 250 ML Cc OTC ROZAA06 27/02/96 7 
032202 032 SOLUZIONE FLAC. SPRAY 30 ML c OTC R02AA06 27/02/96 ij 
FARINGINA Codice AIC Dossier Specialità: 004123 
data prima registrazione specialità: 20/11/50 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO 
o. UNA = TERAPEUTICHE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
004123 030 20 COMPRESSE Cc OTC ROZAA02 27/02/88 I] 
| FARINGOTRICINA Di Codice AIC Dossier Specialità: 022801 
ina ai sata TERAPEUTICHE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022801 017 20 COMPRESSE Cc SP R02AB02 02/07/84 9| 
| FARLUTAL Codice AIC Dossier Specialità: 015148 
data prima registrazione Specialità: 21/09/79 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
015148 024 12 COMPRESSE 10 MG Cc RNR G03DA02 21/09/79 7 
015148 036 10 COMPRESSE 20 MG Cc RNR G03DA02 21/09/79 97] 
015148 075 IM 1 FLACONE 150 MG (6) RNR LO2AB02 21/09/79 U 
015148 087 IMI FLACONE 500 MG Cc RNR L02AB02 21/09/79 sd 
015148 099 IM 1 FLAC. 1000 MG A 28 RNR L02AB02 21/09/79 97 
015148 101 30 COMPRESSE 250 MG Cc RNR L02AB02 28/07/83 Mi 
015148 125 30 COMPRESSE MG 500 A 28 RNR L02AB02 10/02/87 vi 
015148 137 30 FLACONI SOSPENSIONE OS 500 MG A 28 RNR L02AB02 07/08/92 9, 
015148 149 15 FLACONI SOSPENSIONE OS 1 G A 28 RNR L02AB02 07/08/92 VI 
| FARMICLORINA Codice AIC Dossier Specialità: 032822 
j data prima registrazione specialità: 10/06/96 Data Rinnovo Titolare AIC: GERMO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032822 013 POLVERE 100 BUSTINE DA 5 G Cc OTC DO8SAX 10/06/96 i) 
032822 025 POLVERE 100 BUSTINE DA 2,5G c OTC DOBAX 10/06/96 CO 
FARMJODINA Codice AIC Dossier Specialità: 032821 
data prima registrazione specialità: 10/06/96 =—DataRinnovo Titolare AIC: GERMO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032821 011 POMATA VASETTO 5G c OTC D08AG02 10/06/96 U 
032821 023 POMATA VASETTO 20G c OTC D08AG02 10/06/96 na 
032821 035 POMATA VASETTO 30G c OTC D08AG02 10/06/96 E 
032821 047 POMATA VASETTO 40G C OTC D08AG02 10/06/96 CU] 
032821 050 POMATA VASETTO 50 G Cc OTC D08AG02 10/06/96 DU 
032821 062 SOLUZIONE ACQUOSA FLACONE 250 ML Cc OTC D08AG02 01/03/97 O 
032821 074 SOLUZIONE ACQUOSA FLACONE 500 ML Cc OTC DO8AGO2 01/03/97 0] 
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032821 086 SOLUZIONE ACQUOSA FLACONE 1000 ML Cc OTC D08AG02 01/03/97 O 
032821 098 COLLUTTORIO FLACONE 250 ML Cc OTC RO2AA15 01/03/97 D] 
032821 100 COLLUTTORIO FLACONE 150 ML Cc OTC R02AA15 01/03/97 0 
032821 112 COLLUTTORIO FLACONE 50 ML Cc OTC R02AA15 01/03/97 ne; 

i FARMODOXI Codice AIC Dossier Specialità: 021856 | 
| dataprimaregistrazione specialità: 30/12/70 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. 
i A - 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia. 
021856 024 10 CAPSULE 100 MG Cc RR JO1AA02 30/12/70 
FARMORUBICINA Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 03/03/84 —Data Rinnovo Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025197 031 IV FL. LIOF. 10 MG + F. SOLV. 5 ML Cc RNR L01DB03 29/09/88 9 
025197 043 IV 1 FLAC. POLVERE LIOF 50 MG H RNR L01DB03 29/09/88 Ni 
025197 068 SOLUZIONE PRONTA 10 MG/5 ML Cc OSP L01DB03 22/03/93 Mi 
025197 070 1 FLAC. SOLUZIONE PRONTA 50 MG/25 ML H OSP L01DB03 22/03/93 e 
| FARMOSPASMINA Codice AIC Dossier Specialità: 004258 
data prima registrazione specialità: 07/12/50 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GIULIANI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
004258 024 20 CONFETTI GASTRORESISTENTI Cc OTC A03AD 06/12/88 
FARMOTAL Codice AIC Dossier Specialità: 001537 
data prima registrazione specialità; 21/09/79 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
001537 012 FLACONE 500 MG H OSP N01AF03 21/09/79 
L 
FARNITIN Codice AIC Dossier Specialità: 027990 
data prima registrazione specialità: 29/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: LA.FA.RE. S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027990 011 10 FLACONCINI MONODOSE 1 G Cc RR A16AA01 29/10/94 97] 
FARSIL Codice AIC Dossier Specialità: 026832 
data prima registrazione specialità: 07/07/93 = DataRinnovo 07/07/98 Titolare AIC: UPSAMEDICA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026832 016 30 COMPRESSE 200 MG Cc RR AOSBA03 07/07/93 
i FARVICETT ° Codice AIC Dossier Specialità: 032644 
i data prima registrazione specialità: 04/04/96 Data Rinnovo Titolare AIC: FARMEC DI RENATO TABASSO & C. SIN.C. 
a sa È J 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032644 015 "FORTE" SOLUZIONE FUSTINO 5000 ML Cc OTC D0O8AC52 04/04/96 i 
032644 027 "FORTE" SOLUZIONE FLACONE 1000 ML Cc OTC D08ACS2 04/04/96 % 
032644 039 "FORTE" SOLUZIONE BUSTA 20 ML Cc OTC D08ACS2 04/04/96 9z] 
032644 041 "PRONTO" SOLUZIONE BUSTA 25 ML Cc OTC D08ACS2 04/04/96 Mi 
 FARVIRAN Codice AIC Dossier Specialità: 028319 
data prima registrazione specialità 18/06/93 = DataRinnovo 18/06/98 Titolare AIC: FARMIGEA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028319 022 LAVANDE VAGINALI 5 FLAC.150 ML Cc RR G01AX 18/06/93 i 
[ FASIGIN Codice AIC Dossier Specialità: 02296 
| data prima registrazione specialità: 06/12/78 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC- PFIZER ITALIANA SPA | 
N° AIC Confezione 7 Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022969 024 8 COMPRESSE 500 MG A RR PO1ABO2 06/12/78 
' FASIGIN-N Codice AIC Dossier Specialità: 023765 
| data prima registrazione specialità: 20/11/78 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PFIZER ITALIANA SPA 
N° AIC Confezione SS Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023765 011 14 OVULI Cc RR GOIAASI 20/11/78 bl 
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| FASPIC Codice AIC Dossier Specialità: 026916 
| dataprimaregistrazione specialità: 01/06/93 = DataRinnovo 01/06/98 Titolare AIC: ZAMBON ITALIA S.R.L. i 
Bora } 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione | in Farmacia 
026916 039 —"400 MG GRANULATO PER SOLUZIONE ORALE" 30 C RR MO1AESI 01/06/93 vi 
BUSTINE 
026916 041 "600 MG GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE" 20 C RR MO1AE01 01/06/93 O 
BUSTINE 
026916 054 "400 MG GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE" 12 C RR MO1AES1 15/05/95 À 
BUSTINE 
026916 066 "600 MG GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE"8 CC RR MO1AESI1 15/05/95 G 
BUSTINE 
FASTIGMINA Codice AIC Dossier Specialità: 028117 
| data prima registrazione specialità: 29/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: PRODOTTI FORMENTI S.R.L. 
ni N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028117012 SPRAY 1 FLAC.12,5 ML 6% Cc RR NO7AAO01 29/10/94 G 
028117 024 SPRAY 5 FLAC.NI 2,5 ML 6% Cc RR NO7AA01 29/10/94 O 
| FASTJEKT nn Codice AIC Dossier Specialità: 028505 | 
| data prima registrazione specialità: 31/10/94 =—Data Rinnovo Titolare AIC: ALLERGOPHARMA JOACHIM GANZER KG 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028505 016 TM SIRINGA AUTOINIETTANTE 0,33 MG (6; RR C01CA24 31/10/94 
028505 028 "JUNIOR" IM SIRINGA AUTOINIETTANTE 0,165 MG C RR C01CA24 31/10/94 vi 
FASTUM Codice AIC Dossier Specialità: 023417 | 
data prima registrazione specialità: 08/10/76 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023417 013 30 CAPSULE 50 MG A 66 RR M01AE03 08/10/76 
023417 037 "GEL" TUBO 50 G Cc SP MO02AA10 22/12/78 Mi 
023417 049 IM 6 F 50 MG +,6 F3 ML C RR M01AE03 04/08/82 O 
023417 052 10 SUPPOSTE 75 MG (0) RR M01AE03 11/11/80 i 
023417 064 "RETARD" 30 CAPSULE 100 MG Cc RR M01AE03 16/04/84 CU) 
023417 076 "25" 5 COMPRESSE USO ORALE 25 MG Cc RR M01AE03 17/12/98 O 
023417 088 "25" 10 COMPRESSE USO ORALE 25 MG Cc RR MO1AE03 17/12/98 O 
023417 090 "25" 20 COMPRESSE USO ORALE 25 MG Cc RR MO1AE03 17/12/98 O) 


| FAVE DI FUCA Codice AIC Dossier Specialità: 008637 | 


I 
i 


data prima registrazione specialità: 18/02/54 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROCHE S.P.A. | 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
008637 047 40 CONFETTI \6 OTC A06ABS7 28/12/95 vi 
008637 050 30 CONFETTI Cc OTC A06ABS7 28/12/95 DJ 

FAXINE Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 27/11/95 Data Rinnovo Titolare AIC: EURAND INTERNATIONAL S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028833 022 28 COMPRESSE 37,5 MG A_ 80 RR NO6AX16 27/11/95 
028833 034 14 COMPRESSE 50 MG A_ 80 RR NO6AX16 27/11/95 O 
028833 046 14 COMPRESSE 75 MG A 80 RR NOGAXIG 27/11/95 O 

FCE A08 Codice AIC Dossier Specialità: 033671 | 


data prima registrazione specialità: 31/12/98 =DataRinnovo Titolare AIC: CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033671 013 FLACONE 2,5 ML A 78 RR S01EX03 31/12/98 
033671 025 3 FLACONI 2,5 ML Lo; RR S01EX03 31/12/98 O 


FE CL Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 10/11/94 Data Rinnovo Titolare AIC: BAXTER S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029192 010 SOLUZIONE 250 ML 5,4% c RR BOSBAO01 31/10/94 
029192 022 FLACONE 500 ML 5,4% Cc RR -BOSBA01 29/10/94 CI 
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FEDOPAM A Codice AIC Dossier Specialità: 027967 
data prima registrazione specialità: 29/10/94 =—Data Rinnovo Titolare AIC: BEAUFOUR S.R.L. 
N° AIC Confezione ci Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027967 013 EV 1 FIALA 2 ML (10 MG/ML) H OSP C01CA19 29/10/94 
027967 025 EV 1 FIALA 5 ML (10 MG/ML) H OSP C01CA19 29/10/94 O 
FEDRA i n |“ Codice AIC Dossier Specialità: 029551 
data prima registrazione specialità: 03/07/97 =—Data Rinnovo Titolare AIC: SCHERING SPA 
I z Santa : 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029551 013 21 COMPRESSE RIVESTITE (o) RR G03AA10 03/07/97 
FEIBA TIM 3 Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 29/09/82 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: IMMUNO AG VIENNA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024744 043 1 FLAC. LIOF 500 UI + 1 FIALA 20 ML A 37 OSP B02BD03 13/12/89 
024744 056 1 FLAC. LIOF 1000 UI + ì FIALA 20 ML A 37 OSP B02BD03 13/12/89 Wi 
FELDENE Codice AIC Dossier Specialità: 024249 
data prima registrazione specialità: 31/10/80 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PFIZER ITALIANA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024249 029 30 CAPSULE 20 MG A 66 RR MO1AC01 16/05/83 97, 
024249 031 10 SUPPOSTE 20 MG Cc RR M01AC01 26/06/82 si 
024249 043 CREMA 50 G 1% c RR M02AA407 27/05/85 Dv 
024249 056 *#SOL" 30 COMPRESSE SOLUBILI 20 MG A 66 RR MO1ACO1 20/08/85 i 
024249 068 IM 6 FIALE 1 ML 20 MG A RR MOIACO1 27/07/87 E% 
FELDENE FAST ano Codice AIC Dossier Specialità: 028437 
data prima registrazione specialità: 29/05/93 = DataRinnovo 29/05/98 Titolare AIC: PFIZER ITALIANA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028437 022 20 COMPRESSE SUBLINGUALI 20 MG A 66 RR MOIACOI 10/08/93 
028437 034 5 COMPRESSE SUBLINGUALI 20 MG Cc RR MOIACO1 25/09/98 O 
FELDENE LIPO Codice AIC Dossier Specialità: 028999 
data prima registrazione specialità; 21/09/95 —Data Rinnovo Titolare AIC: PFIZER ITALIANA SPA 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028999 011 CREMA DERMAT.0,5% 30 G Cc SP M02AA07 21/09/95 
| FELISON Codice AIC Dossier Specialità: 022715 
| data prima registrazione specialità: 28/12/72 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BAYERS.P.A. 
Ì 7 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022715 015 30 CAPSULE 15 MG Cc RR NOSCDO1 28/12/72 % 
022715 027 30 CAPSULE 30 MG Cc RR NOSCDO1 28/12/72 ad 
FELODAY Codice AIC Dossier Specialità: 027376 | 
data prima registrazione specialità: 17/12/91 = DataRinnovo 17/12/96 Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027376 019 "5" 28 COMPRESSE 5 MG A RR C08CA02 17/12/91 
027376 021 14 COMPRESSE 10 MG A RR C08CA02 17/12/91 i 
FEMARA Codice AIC Dossier Specialità: 033242 
data prima registrazione specialità: 21/03/97 —Data Rinnovo Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033242 013 /M 30 COMPRESSE 2,5 MG A RR L02BG04 21/03/97 % 
033242 025 /M 100 COMPRESSE 2,5 MG Cc RR L02BG04 21/03/97 G 
| FEMIPRES Codice AIC Dossier Specialità: 029214 
data prima registrazione specialità: 03/12/96 Data Rinnovo Titolare AIC: SCHWARZ PHARMA S.P.A 
CRE = 3 Si ia sarta, La La To, | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029214 018 14 COMPRESSE 7,5 MG A RR C09AA13 03/12/96 
029214 020 14 COMPRESSE 15 MG A RR C09AA13 03/12/96 7 


20-8-1999 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 195 


‘—————————+mv“vilrttrr,rre:rg19°; tr 


FEMIPRES PLUS Codice AIC Dossier Specialità: 033907 
data prima registrazione specialità: 22/12/98 Data Rinnovo Titolare AIC: SCHWARZ PHARMA S.PA | 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033907 015 /M_ 14 COMPRESSE FILMRIVESTITE 7,5 MG A RR COIBA 22/12/98 
033907 027 /M_ 14 COMPRESSE FILMRIVESTITE 15 MG A RR CO9IBA 22/12/98 9) 

| FEMIT Cadice AIC Dossier Specialità: 028145 | 
data prima registrazione specialità: 12/12/96 Data Rinnovo Titolare AIC: MITIM S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 

028145 011 10 FLACONCINI ORALI 15 ML Cc RR B03AB 12/12/96 
FEMOSTON Codice AIC Dossier Specialità: 033639 
data prima registrazione specialità: 02/09/97 —Data Rinnovo Titolare AIC: SOLVAY PHARMA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033639 016 /M_ "10" 1 BLISTER 14 COMPRESSE + 14 COMPRESSE Cc RR G03FB08 02/09/97 
033639 028 /M_"10"3 BLISTER 14 COMPRESSE + 14 COMPRESSE (o) RR G03FB08 02/09/97 CU] 
033639 030 /M "20" 1 BLISTER 14 COMPRESSE + 14 COMPRESSE Cc RR G03FB08 02/09/97 O 
033639 042 /M_“20"3 BLISTER 14 COMPRESSE + 14 COMPRESSE Cc RR G03FB08 02/09/97 G 

FEMSEVEN Codice AIC Dossier Specialità: 029966 
data prima registrazione specialità: 31/07/97 —DataRinnovo Titolare AIC: BRACCO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029966 013 /M_"50"4 CEROTTI TRANSDERMICI 15 CM2 (50 MCG/DIE) A RNR 6G03CA03 31/07/97 x] 
029966 025 /M_ "50" 12 CEROTTI TRANSDERMICI.15 CM2 (50 Cc RNR G603CA03 31/07/97 O 

MCG/DIE) 
029966 037 /M "75" 12 CEROTTI TRANSDERMICI 75 MCG/DIE Cc RNR G03CA03 03/03/99 O 
029966 049 /M "75" 4 CEROTTI TRANSDERMICI 75 MCG/DIE (o) RNR G603CA03 03/03/99 O 
029966 052 /M "100" 12 CEROTTI TRANSDERMICI 100 MCG/DIE Cc RNR G03CA03 03/03/99 Dj 
029966 064 /M "100" 4 CEROTTI TRANSDERMICI 100 MCC/DIE Cc RNR G03CA03 03/03/99 DU] 
FENADOL Codice AIC Dossier Specialità: 032141 
data prima registrazione specialità: 17/097 Data Rinnovo Titolare AIC: PROGE FARM S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032141 018 "RETARD” 20 COMPRESSE 100 MG A 66 RR M01AB05 17/03/97 
032141 020 10 SUPPOSTE 100 MG (i RR M01ABOS 17/03/97 vi 
032141 032 5 FIALE 75 MG ML A RR MO1ABOS 17/03/97 I, 


FENAMIDE Codice AIC Dossier Specialità: 016626 
data prima registrazione specialità: 19/02/60 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMIGEA SPA 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
016626 018 20 COMPRESSE 50 MG A RR S01EC02 19/02/60 97] 
FENAZIL Codice AIC Dossier Specialità: 003311 
data prima registrazione specialità: 29/10/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
003311 038 USO ESTERNO STICK 2% Cc OTC DO4AA10 29/10/83 
003311 040 POMATA 30G 2% Cc OTC DO4AA10 29/10/83 I] 
FENDILAR Codice AIC Dossier Specialità: 024561 
data prima registrazione specialità: 03/02/82 Data Rinnovo Titolare AIC: SOCIETA PRODOTTI ANTIBIOTICI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024561 019 50 COMPRESSE 50 MG Cc RR CO8EA0I 03/02/82 CD] 
FENIDINA Codice AIC Dossier Specialità: 026586 
data prima registrazione specialità: 08/06/99 Data Rinnovo Titolare AIC:. LABORATORI PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E 
GAZZONE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026586 014 "30" 14 COMPRESSE RIVESTITE A RIL MOD 30 MG A RR C08CA0S 08/06/99 O 
USO ORALE 
026586 026 "60" 14 COMPRESSE RIVESTITE A RIL MOD 60 MG A RR LO8CAOS 08/06/99 DU) 
USO ORALE 
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; FENISTIL E udc es Codice AIC Dossier Specialità: 020124 
| dataprimaregistrazione specialità: 10/10/64 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020124 018 30 COMPRESSE RIVESTITE 1 MG Cc OTC R06AB03 18/09/79 
020124 020 GOCCE 20 ML Cc OTC R06AB03 18/09/79 MI 
020124 121 GEL 30G Cc OTC D04AA13 05/06/96 Mi 
‘FENOPREL n Codice AIC Dossier Specialità: 025550 
| data prima registrazione specialità: 21/02/85 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
l 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025550 017 1 BOMBOLETTA 200 INALAZIONI Cc RR R03AC04 21/02/85 O] 
025550 029 "100"AEROSOL DOSATO 200 INALAZIONI Cc RR R03AC04 28/05/92 O 
FENOSPEN Codice AIC Dossier Specialità: 010239 
data prima registrazione specialità: 21/09/79 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
010239 010 10 COMPRESSE 1.000.000 UI A RR J01CE02 21/09/79 
' FENOX Codice AIC Dossier Specialità: 008043 
| data prima registrazione specialità: 12/10/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: THE BOOTS COMPANY P.L.C. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
008043 034 GOCCE RINOLOGICHE 14 ML Cc OTC RO1ABO1 08/03/95 
008043 046 SPRAY NASALE 15 ML Cc OTC R0O1AB01 08/03/95 LI] 
: FENPIC Codice AIC Dossier Specialità: 028175 
| dataprimaregistrazione specialità: 01/06/93 =—DataRinnovo 01/06/98 Titolare AIC: ZAMBON S.P.A. 
va 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028175 053 30 BUSTINE 400 MG A 66 RR MOI1AES1 07/02/95 
028175 065 20 BUSTINE 600 MG A 66 RR MO1AESI 07/02/95 UH] 
028175 077 12 BUSTINE 400 MG Cc RR MOIAESI 12/02/97 0) 
028175 089 8 BUSTINE 600 MG Cc RR MO1AESI 12/02/97 na) 
FENSPIR Codice AIC Dossier Specialità: 024773 
data prima registrazione specialità: 08/02/83 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: I.BIR.N - ISTITUTO BIOTERAPICO NAZIONALE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024773 032 20 BUSTINE GRANULARE Cc SP R03DX03 08/02/83 O 
024773 044 AD 10 SUPPOSTE 50 MG Cc RR R03DX03 27/12/84 O 
‘ FENTALIM Codice AIC Dossier Specialità: 028348 | 
! data prima registrazione specialità: 29/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA | 
—N°AIC Confezione i Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028348 011 5 FIALE 10 ML Cc OSP NO1AHO2 29/10/94 
! FENTANEST Codice AIC Dossier Specialità: 020473 
i data prima registrazione specialità: 21/09/79 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020473 017 IM IV 1 FIALOIDE 10 ML 0,5 MG H OSP NOIAHO1 21/09/79 
i FENTATIENIL Codice AIC Dossier Specialità: 028347 
data prima registrazione specialità: 29/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028347 019 5 FIALE SML Cc OSP NO1AH03 29/10/94 
FENTIDERM Codice AIC Dossier Specialità: 028228 
data prima registrazione specialità: 15/06/91 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028228 017 CREMA 2% TUBO 30 G Cc SP DO1AC12 15/06/91 O 
028228 029 GEL 2% TUBO 30 G Cc SP DO1AC12 15/06/91 O 
028228 031 SOLUZ. NEBULIZZ. FLAC. 30 ML Cc SP D01AC12 15/06/91 O 
028228 043 LOZIONE 2% FLACONE 30 ML Cc SP DOIAC12 15/06/91 O 
028228 056 POLVERE ASPERSORIA 1% 50G Cc SP DOIAC12 15/06/91 O 


— 235 — 


20-8-1999 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 195 
028228 068 POLVERE ASPERSORIA 2% 50 G Cc SP D01AC12 15/06/91 O 
028228 082 SCHIUMA 2% FLACONE 100 ML c SP D01AC12 14/05/92 O 
028228 094 100 G FLACONE SCALP FLUID 2% c RR DO1AC12 29/10/94 O 

| FENTIGYN Codice AIC Dossier Specialità: 027193 
data prima registrazione specialità: 15/06/91 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. 

N° AIC Confezione — Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027193 097 CREMA VAG.2% 78 G + 16 APPLIC. Cc RR G01AF12 15/06/91 297 
027193 111 6 OVULI 200 MG + DIGITOPROT. Cc RR G01AF12 15/06/91 Mi 
027193 123. 2 OVULI 600 MG (o) RR G01AF12 07/08/92 O 
027193 135 "T" 2 OVULI VAG. 1000 MG + 2 DIGIT Cc RR G01AF12 01/07/92 97) 
027193 147 LAVANDA VAG. 0,2% 5 FLAC. 550 ML C RR G01AF12 13/06/92 2 

FEPRON Codice AIC Dossier Specialità: 023339 | 
data prima registrazione specialità: Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ELI LILLY ITALIA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

023339 029 30 COMPRESSE 300 MG Cc RR MO1AE04 30/12/80 
FERCREMIN B12 Codice AIC Dossier Specialità: 021546 
data prima registrazione specialità: 29/10/69 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WYETH LEDERLE S.P.A. 

N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021546 039 SCIROPPO 120 ML Cc OTC B03AE10 02/08/91 
021546 041 24 FLAC.NI SCIROPPO 5 ML Cc OTC BO3AEIO0. 02/08/91 O 

FERLACTIS Codice AIC Dossier Specialità: 001174 
data prima registrazione specialità: 30/12/65 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A.G..P.S. FARMA CEUTICI SRL 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
001174 022 10 FIALOIDI 5 ML Cc OTC AO7FAO1 07/02/95 

FERLATUM Codice AIC Dossier Specialità: 027552 | 
| data prima registrazione specialità: 02/05/90 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LIFEPHARMA S.P.A. | 

N°AIC = © Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027552 013 10 FLACONCINI 800 MG Cc RR B03AB09 02/05/90 i 
027552 025 12 BUSTINE 800 MG (o) RR B03AB09 02/05/90 O 
027552 037 20 COMPRESSE 400 MG Cc RR B03AB09 02/05/90 O 
027552 049 10 COMPRESSE 800 MG Cc RR B03AB09 22/03/93 Ei 

FERLIXIT Codice AIC Dossier Specialità: 021455 
data prima registrazione specialità: 26/08/69 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A. NATTERMANN & CIE GMBH 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021455 023 OS IV S FIALE 62,5 MG 5 ML H RR B03AB 26/08/69 vi 

FERMENTI LATTICI VIVI FIDES Codice AIC Dossier Specialità: 007483 
03/05/53 = DataRinnovo 01/06/95. Titolare AIC: MAGGIONI S.P.A. 


data prima registrazione specialità: 


ATC 
A07FA01 


Registrazione in Farmacia 
24/03/75 


Fascia SSN Dispensazione 
Cc OTC 


01/06/95 


Codice AIC Dossier Specialità: 
Titolare AIC: TEKNOFARMA S.P.A. 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
Cc RR A07FA01 19/07/50 O 
c RR A07FA01 18/07/50 O 
c SP A07FAO1 31/12/73 
c SP A07FA01 31/12/73 | 


01/06/95 


Codice AIC Dossier Specialità: 
Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. 


N° AIC Confezione 
007483 011 10 FLACONCINI ORALI 5 ML 
: FERMENTURTO 
data prima registrazione specialità: 18/07/50 —DataRinnovo 
N° AIC Confezione 
003604 016 AD OS 6 F 20 ML, 
003604 028 BB OS 10 F 5 ML 
003604 030 LIO'AD OS 6 FL 
003604 042 "LIO" BB OS 6 FL 
FERPLEX 
L data prima registrazione specialità: 06/08/85 = DataRinnovo 
N° AIC Confezione 
025954 013 10 FLACONCINI ORALI 800 MG 
025954 025 12 BUSTINE 800 MG 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
Cc RR B03AB09 06/08/85 Mi 
c RR B03AB09 06/08/85 vi 
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FERPLEX 60 Codice AIC Dossier Specialità: 028129 
! data primaregistrazione specialità: 29/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028129 017 10 FLAC.NI ORALI 1200 MG (o) RR B03AB09 29/10/94 C]j 
028129 029 10 BUST.NE GRAN. ORALI 1200 MG Cc RR B03AB09 29/10/94 O 
028129 031 10 COMPRESSE 1200 MG Cc RR B03AB09 29/10/94 ig] 
! FERPLEX FOL Codice AIC Dossier Specialità: 025952 ! 
| dataprimaregistrazione specialità: 06/08/85 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. I 
N° AIC Confezione Fa$cia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025952 045 10 FLACONCINI 15 ML Cc RR B03AD 13/06/92 0] 
lFERREMATOS Codice AIC Dossier Specialità: 028597 | 
Î data primaregistrazione specialità: 28/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: LABORATORI PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E | 
l GAZZONE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028597 019 10 FLAC.NI ORALI MONOD. 300 MG Cc RR B03AA03 28/10/94 
FERREMON Codice AIC Dossier Specialità: 017780 
i dataprimaregistrazione specialità: 17/09/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LAB.FARM.DOTT.MEDICI S.R.L. | 
L Li Caro Fa sfila 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
017780 038 10 FLACONCINI ORALI 15 ML Cc RR B03AB09 14/08/92 : 
‘FERRI EMINA Codice AIC Dossier Specialità: 025546 
data prima registrazione specialità: 20/12/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LA.FA.RE. S.R.L. 
3; Lia ———! 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025546 021 10 FLACONCINI ORALI 10 ML Cc RR B03AB 13/06/92 
î =" 
' FERRISELTZ Codice AIC Dossier Specialità: 031822 
| dataprimaregistrazione specialità: 10/06/96 =—Data Rinnovo Titolare AIC: BRACCO S.P.A. 
di x 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031822 012 20 BUSTINE 3 GR GRANULATO EFFERVESCENTE Cc OSP B03ABO1 10/06/96 
031822 024 50 BUSTINE 3 GR GRANULATO EFFERVESCENTE c OSP B03AB01 10/06/96 O 
Î FERRITIN COMPLEX É Codice AIC Dossier Specialità: 018376 
| data prima registrazione specialità: 01/05/62 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO BIOLOGICO CHEMIOTERAPICO S.P.A. 
N° AIC Confezione ” Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia z 
018376 032 10 FL. ORALI 8 ML/TAPPO SERBAT. Cc RR B03AD 30/09/91 % 
FERRITIN OTI ce 3 na Spa "Codice AIC Dossier Specialità: 012238 
data prima registrazione specialità: 05/03/57 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO BIOLOGICO CHEMIOTERAPICO S.P.A. | 
N° AIC Confezione IDE Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
012238 059 BB 10 FLAC. SCIROPPO 8 ML/40 MG Cc RR B03AB 30/09/91 br, 
012238 061 AD 10 FL. SCIROPPO 8 ML/62,5 MG Cc RR B03AB 30/09/91 A 
012238 073 20 CAPSULE 62,5 MG Cc RR B03AB 30/09/91 i 
| FERRO ANGELINI Codice AIC Dossier Specialità: 014483 
data prima registrazione specialità: 03/11/58 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
014483 022 12 FLACONCINI ORALI 10 ML Cc RR B03AB 23/01/86 DÌ 
' FERRO BI12 2000 Codice AIC Dossier Specialità: 013514 
data prima registrazione specialità: 21/02/58 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. 
_—+ 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
013514 017 SCIROPPO 200 ML Cc RR B03AE 21/02/58 CU 
| FERRO COMPLEX Codice AIC Dossier Specialità: 016443 | 
j data prima registrazione specialità: 20/02/60 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMAFARS.RL. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
016443 032 10 FLACONCINI ORALI 10 ML Cc RR B03AB03 29/11/95 i 
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! FERRO GRAD C © Codice AIC Dossier Specialità: 022657 | 
È dataprima registrazione specialità: 11/10/73 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ABBOTT S.P.A. | 
i ia STA ila 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022657 011 30 COMPRESSE c RR B03AE 11/10/73 i 


FERRO GRAD FOLIC Codice AIC Dossier Specialità: 025042 
data prima registrazione specialità: 30/09/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ABBOTT S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025042 019 20 COMPRESSE c RR B03AD03 30/09/83 97] 


FERRO TRE Codice AIC Dossier Specialità: 024355 
data prima registrazione specialità: 06/06/81 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A. 


N° AIC Confezione | Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024355 036 10 FLAC. SCIROPPO ESTEMPORANEO Cc RR B03AD 14/08/92 ij 
024355 048 SOLUZIONE OS 10 FLACONCINI MONODOSE (o) RR B03AB08 22/04/96 7] 


021922 


| FERRO-GRAD Codice AIC Dossier Specialità: 


| dataprimaregistrazione specialità: 09/06/71 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ABBOTT S.P.A. 
Lo 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021922 024 40 COMPRESSE A RR B03AA07 09/06/71 97 
FERROFOLIN Codice AIC Dossier Specialità: 025928 
data prima registrazione specialità: 20/08/85 DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMADES SPA 
N° AIC ‘. Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025928 045 10 FLACONCINI ORALI 15 ML (o) RR B03AD 12/09/91 


FERROFOLIN SIMPLEX Codice AIC Dossier Specialità: 020796 


data prima registrazione specialità: 18/05/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMADES SPA 
{ 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020796 088 10 FLACONCINI ORALI 15 ML Cc RR B03AB09 17/03/94 | 
FERROL Codice AIC Dossier Specialità: 025446 
data prima registrazione specialità: 29/09/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: VEDIM PHARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025446 042 40 CAPSULE (Sì RR B03AB07 28/09/92 
025446 055 20 BUSTINE (6; RR B03AB07 28/09/92 G 
FERROSPRINT i ” Codice AIC Dossier Specialità: 020300 =] 
data prima registrazione specialità: 27/09/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MONSANTO ITALIANA S.P.A. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020300 036 10 FLACONCINI MONODOSE Cc RR B03AB 28/11/92 h 
FERROVEN Codice AIC Dossier Specialità: 032176 
data prima registrazione specialità. 20/02/96 Data Rinnovo Titolare AIC: GEYMONAT SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032176 012 5 FL 5 MLEV H OSP B03AC02 20/02/96 
FERRUM HAUSMANN Codice AIC Dossier Specialità: 007293 
data prima registrazione specialità: 28/02/83 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GEYMONAT SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
007293 020 .10 FLAC. ORALI 5 ML 100 MG Cc RR B03AB02 28/02/83 
FERTOMCIDINA U Codice AIC Dossier Specialità: 033205 
data prima registrazione specialità: 01/0397 =—Data Rinnovo Titolare AIC: THERIACA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033205 016 SOLUZIONE FLACONE 100 ML Cc OTC DI1AF 01/03/97 
033205 028 SOLUZIONE FLACONE 200 ML Cc OTC DI1AF 01/03/97 CU 
033205 030 SOLUZIONE FLACONE 1000 ML (ei OTC DI1AF 01/03/97 n: 
| FERVICAL Codice AIC Dossier Specialità: 033380 | 
data prima registrazione specialità: 01/03/99 Data Rinnovo Titolare AIC: LABORATORIO CHIMICO GARANT S.R.L. 
° » CPN OI er 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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033380 015 TUBO 30 CPR EFFERV USO ORALE 1000 MG A RR A12AA04 01/03/99 LI 
FESTAL Codice AIC Dossier Specialità: 004604 
data prima registrazione specialità: 11/07/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: HOECHSTAG 
DIS RR aa DES, ] 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
004604 043 N 30 CONFETTI Cc OTC AO9AA02 29/10/94 CA 
| FEVARIN Codice AIC Dossier Specialità: 027045 
data prima registrazione specialità: 02/11/89 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027045 018 30 COMPRESSE 50 MG A_80 RR NO6AB08 02/11/89 
027045 020 30 COMPRESSE GASTRORESISTENTI 100 MG A 80 RR NO6AB08 07/02/95 97) 
FEVITAL Codice AIC Dossier Specialità: 018227 
data prima registrazione specialità: 20/11/67 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PROSPA ITALIA SRL. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
018227 049 "SIMPLEX" 10 FLACONCINI ORALI (0) RR B03AB 09/11/95. 
FIALETTA ODONTALGICA DR KNAPP Codice AIC Dossier Specialità: 004287 ] 
data prima registrazione specialità: 21/05/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MONTEFARMACO OTC S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
004287 013 FIALOIDE G 2 C/EROGATORE (o) OTC AD1AD 21/05/83 
004287 025 FIALOIDE G 4 C/EROGATORE Cc OTC AO1AD 21/05/83 97 
| FIBRASE î “Codice AIC Dossier Specialità: 019646 
data prima registrazione specialità: 08/06/62 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
019646 013 IMIV 10 FIALE 1 ML 100 MG Cc RR BOI1AB 08/06/62 
019646 049 POMATA 40 G 0,5% C RR COSBA04 29/04/67 197] 
019646 052 50 CAPSULE 50 MG Cc RR BO1AB 07/06/84 97 
FIBRINOGENO TIM 3 UMANO IMMUNO Codice AIC Dossier Specialità: 023294 
data prima registrazione specialità: 12/10/76 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: IMMUNO AG VIENNA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023294 022 1 FLAC. LIOF 1 G + 1 FIALA 50 ML A 37 OSP B02BB01 07/06/90 
FIBROCIT Codice AIC Dossier Specialità: 026903 
data prima registrazione specialità: 01/03/89 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L. 
4 i | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026903 017 30 COMPRESSE 600 MG A 14 RR C10AB04 01/03/89 7 
026903 029 "TC" 20 COMPRESSE 900 MG A_ 14 RR C10AB04 19/10/92 vi 
026903 031 "TC" 10 BUSTINE 900 MG Cc RR CI10AB04 29/10/94 CD] 
026903 043 7 BUSTINE 1200 MG Cc RR C10AB04 29/10/94 O 
| FIBROLAX Codice AIC Dossier Specialità: 024109 
data prima registrazione specialità: 04/02/82 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GIULIANI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024109 011 "LIMONE" 10 BUST. EFFERV. 5,5 G Cc OTC AO06ACO1 04/02/82 
024109 035 "LIMONE" 20 BUST. EFFERV. 5,5 G Cc OTC AO6ACO1 04/02/82 97] 
024109 047 "LIMONE" 30 BUST. EFFERV. 5,5 G (0) OTC AOG6ACO1 04/02/82 O) 
024109 050 "ARANCIA" 20 BUST. EFFERV. 5,5 G Cc OTC AO06ACO1 08/03/89 7 
024109 062 "ARANCIA" GRAN. NON EFFERV. 150 G Cc OTC A06ACO1 08/03/89 O 
024109 074 "ARANCIA" 14 BUST. GRAN. EFF, 5,5 G C OTC AO6ACO1 28/02/90 O 
024109 086 "ARANCIA" 24 BUST. GRAN. EFF. 5,5 G Cc OTC AO06ACO1 12/10/90 O 
FIBROLAX COMPLEX É | Codice AIC Dossier Specialità: 028579 
data prima registrazione specialità: 21/09/92 Data Rinnovo 21/09/97 Titolare AIC: GIULIANI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028579 011 14 BUSTE 9 G GRANULATO EFFERV, Cc OTC AO6ACS1 21/09/92 
028579 023 20 BUSTE 9 G GRANULATO EFFERV, Cc OTC AOG6ACS1 21/09/92 O 
028579 035 GRANULATO NON EFFERV. 250 G Cc OTC AO6ACSI1 21/09/92 O 
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| FIBRONEVRINA er se een Codice AIC Dossier Specialità: 019923 | 
data prima registrazione specialità: 30/09/69 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A. CECCARELLI E C. DEI F.LLI LUC.ARN. CORR. I 
TANGANELLI J 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
019923 010 IMS FIALE LIOF + 5 FIALE Cc RR A11JC 30/09/69 O 
019923 022 IM S FIALE LIOF + 5 FIALE SOLV Cc RR A11DB 31/10/94 DU] 
| FIBROS Codice AIC Dossier Specialità: 033282 
data prima registrazione specialità: 01/03/99 Data Rinnovo Titolare AIC: LABORATORI PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E 
GAZZONE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033282 017 "600" 20 COMPRESSE USO ORALE 600 MG A 14 RR C10AB04 01/03/99 A 
033282 029 "900" 20 COMPRESSE USO ORALE 900 MG A 14 RR C10AB04 01/03/99 O 
FIENAMINA Codice AIC Dossier Specialità: 025650 
“—  N°AIC Confezione Fascia SSN = Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025650 019 10 COMPRESSE Cc OTC R06ABS4 23/05/86 
‘ FILENA Codice AIC Dossier Specialità: 028758 
L data prima registrazione specialità: 14/05/96 —Data Rinnovo Titolare AIC: ORION PHARMA A/S 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028758 011 21 COMPRESSE Cc RR G03FA12 14/05/96 
028758 023 3 X 21 COMPRESSE (6 RR G03FA12 14/05/96 97] 
I FILTAC Codice AIC Dossier Specialità: 027659 
data prima registrazione specialità; 29/10/94 =—DataRinnovo Titolare AIC: DUNCAN FARMACEUTICI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027659 010 FL. NERULIZZ. 120 EROGAZ. 50 MCG Cc RR R03BA0S 29/10/94 
! FILTRAX Codice AIC Dossier Specialità: 024497 
data prima registrazione specialità; 25/06/81 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: IPSO PHARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024497 012 "MITE" 20 CAPSULE 200 MG Cc RR G04AB03 25/06/81 
024497 024 —20 CAPSULE 400 MG A RR G04AB03 25/06/81 Mi 
FINASTID Codice AIC Dossier Specialità: 028309 
data prima registrazione specialità: 01/07/92 = DataRinnovo 01/07/97 Titolare AIC: NEOPHARMED SPA 
N* AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028309 019 15 COMPRESSE 5 MG B RR G04CB01 01/07/92 
FIRMACEF Codice AIC Dossier Specialità: 024140 
data prima registrazione specialità: 23/0180 DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: F.LR.M.A. SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024140 016 IM 1FLLIOF1G+F A RR JO1DA04 23/01/80 
024140 028 IM 1 FL LIOF 500 MG + F A RR J01DA04 23/01/80 LU 
024140 030 IM 1 FLAC. LIOF 250 MG + 1 FIALA 2 ML A RR J01DA04 23/01/80 DU 
024140 042 IV 1FLLIOF1G+F A RR 101DA04 23/01/80 na, 
024140 055 IV 1 FL LIOF 500 MG + F A RR J01DA04 23/01/80 U 
024140 067 TV 1 FLAC. LIOF 250 MG + 1 FIALA S ML A RR J01DA04 23/01/80 O) 
FIRMACORT Codice AIC Dossicri Specialità: 022785 | 
dala prima registrazione specialità: 17/07/73 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: F.LRM.A. SPA 
IL 
N* AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022785 012 10 COMPRESSE 4 MG Cc RR H02AB04 17/07/13 DJ 
022785 024 RITARDO 10 CONFETTI 4 MG A RR H02AB04 1707/73 [na 
022785 036 RITARDO 10 CONFETTI 8 MG Cc RR H02AB04 17/07/73 DI) 
022785 051 3 FIALE LIOF. 8 MG + 3 FIALE Cc RR H02AB04 17/07/73 O 
022785 075 3 FIALE LIOF. 20 MG + 3 FIALE Cc RR H02AB04 17/07/73 O 
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FIRMADOL Codice AIC Dossier Specialità: 034042 
1 data prima registrazione specialità: 24/09/98 Data Rinnovo Titolare AIC: F.I.R.M.A. SPA 
N°AIC “Confezione j Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
034042 010 20 COMPRESSE 12,5 MG Cc RR MOIAE 24/09/98 E) 
034042 022 40 COMPRESSE 12,5 MG Cc RR MOI1AE 24/09/98 fol 
034042 034 20 COMPRESSE 25 MG Cc RR MOIAE 24/09/98 LU] 
| FIRMAVIT i Di Codice AIC Dossier Specialità: 023115 
| data prima registrazione specialità: 04/08/74 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: F.I.R.M.A. SPA 
i 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023115 114 20 CAPSULE Cc RR A11DB 11/05/91 
023115 126 30 CAPSULE c SP ALtIDB 11/05/91 Xi 
023115 140 10 FLACONCINI ORALI Cc SP A11DB 11/05/91 oz 
023115 165 IM 6 F LIOF + 6 FSOLV 3 ML Cc RR A11DB 11/05/91 U 
023115 177 IM 10 F LIOF + 10 FSOLV 3 ML Cc RR A11DB 11/05/91 O 
FISIODAR Codice AIC Dossier Specialità: 025448 
data prima registrazione specialità: 20/10/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ABIOGEN PHARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025448 010 30 CAPSULE 50 MG Cc RR MO1AX21 31/12/84 
025448 022 50 CAPSULE 50 MG Cc RR MO1AX21 20/10/84 O 
[FlOFRE Codice AIC Dossier Specialità: 031845 ] 
data prima registrazione specialità: 20/10/95 Data Rinnovo Titolare AIC: z Foa E C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA'DI ESERCIZIO 
oc i n S.P.A. d 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031845 011 10 FLACONCINI 10 ML (e. RR B03AB 20/10/95 Hi 
FISIOLAX Codice AIC Dossier Specialità: 021000 
data prima registrazione specialità: 12/02/68 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SOCIETA'ITALO-BRITANNICA L. MANETTI H. ROBERTS & C. 
PER AZIONI _ 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021000 029 30 CONFETTI Cc OTC A06AB20 25/02/85 
FISIOZIMA Codice AIC Dossier Specialità: 021772 
data prima registrazione specialità: 11/05/73 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA'IGIENICO 
TERAPEUTICHE S.R.L. _J 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021772 052 30 COMPRESSE 500 MG Cc RR JOSAX02 11/05/73 i 
| FISMAG Codice AIC Dossier Specialità: 029086 | 
data prima registrazione specialità: 29/11/95 Data Rinnovo Titolare AIC: RHONE POULENC RORER S.P.A. 
È si sa — 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029086 016 20 FLACONCINI 1500 MG Cc RR A12CC 29/11/95 Lj 
029086 028 30 BUSTINE 1500 MG Cc RR A12CC 29/11/95 Li 
FITOAGLIO Codice AIC Dossier Specialità: 028832 | 
data prima registrazione specialità: 07/06/93 = DataRinnovo 07/06/98 Titolare AIC: PHARBENIA S.R.L. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028832 018 40 CAPSULE Cc OTC ZZZ22 07/06/93 
| FITODORF ALGHE MARINE Codice AIC Dossier Specialità: 028365 
| data prima registrazione specialità: 28/05/92 Data Rinnovo 28/05/97 Titolare AIC: LABORATORIO CHIMICO FITODORFARMA S.A.S. 
Ì 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028365 031 BARATTOLO 150 G GRANULARE Cc OTC AO6AX 04/03/96 
028365 043 20 BUSTINE 5 G GRANULARE Cc OTC AO6AX 04/03/96 x 
| FITODORF RABARBARO Codice AIC Dossier Specialità: 025522 | 
data prima registrazione specialità: 30/03/85 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO CHIMICO FITODORFARMA S.A.S. . 
- S mi 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025522 032 BARATTOLO 150G GRANULARE c OTC AD6AB20 04/03/96 af 
025522 044 20 BUSTINE 5 G GRANULARE Cc OTC A06AB20 04/03/96 Mi 
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FITOLINEA Codice AIC Dossier Specialità: 032110 
data prima registrazione specialità: 27/11/95 Data Rinnovo Titolare AIC: PHARBENIA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazone —’ATC Registrazione inFarmacia 
032110 013 40 CAPSULE Cc OTC A06AB56 27/11/95 hdi 
FITOSONNO Codice AIC Dossier Specialità: 028000 | 
| = dataprimaregistrazione specialita: 24/10/94 —Uata Kinnovo Titviare Ai: FHARDENIA S.R.L. 
n. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028000 014 40 CAPSULE Cc OTC NOSCX 29/10/94 
| FITOSTIMOLINE Codice AIC Dossier Specialità: 009115 
data prima registrazione specialità: 06/06/81 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMACEUTICI DAMOR S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
009115 015 10 FIALE 1 ML Cc RR V03AX 06/06/81 97] 
009115 027 CREMA G 32 Cc SP D0O3AX 06/06/81 Mi 
009115 039 10 GARZE MEDICATE Cc SP D0O3AX 06/06/81 | 
009115 041 6 OVULI VAGINALI G 3,5 Cc RR G02CX 12/10/84 97] 
009115 066 LAVANDA VAGINALE S FLAC. 140 ML Cc RR G02CX 02/11/89 ki 
009115 078 CREMA VAGINALE 60 G Cc RR 602CX 02/11/89 q 
| FITOSTRESSO ini Codice AIC Dossier Specialità: 027993 
| data prima registrazione specialità: 12/12/92 = Data Rinnovo 12/12/97 Titolare AIC: PHARBENIA S.R.L. 
J 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027993 017 40 CAPSULE Cc OTC A13A 12/12/92 
| FLAGYL Codice AIC Dossier Specialità: 018505 | 
data prima registrazione specialità: 21/0979 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 
(2a 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
018505 014 20 COMPRESSE 250 MG A RR POIABOI 21/09/79 
018505 026 10 CANDELETTE VAGINALI 500 MG (© RR GO1AFO1 21/09/79 97 
| FLAMINASE Codice AIC Dossier Specialità: 026420 
| data prima registrazione specialità: 27/07/87 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PRODOTTI FORMENTI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026420 048 20 COMPRESSE 30 MG Cc RR BOG6GAA 21/07/89 % 
026420 051 20 BUSTINE 10 MG (o) RR BOGAA 21/07/89 n: 
026420 063 FLACONE GRANULARE 45 G Cc RR BOGAA 21/07/89 DI 
['FLANTADIN 3 Codice AIC Dossier Specialità: 025464 
data prima registrazione specialità: 06/04/85 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GRUPPO LEPETIT SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025464 037 10 COMPRESSE 6 MG (e RR H02AB13 12/06/86 IN, 
025464 049 10 COMPRESSE 30 MG (o) RR H02AB13 12/06/86 gi 
025464 052 FLACONE SOSPENSIONE 13 ML Cc RR H02AB13 05/09/94 7 
025464 064 GOCCE 8 ML (6; RR H02AB13 12/02/97 O 
‘ FLAREX Codice AIC Dossier Specialità: 029202 
data prima registrazione specialità: 23/06/95 Data Rinnovo Titolare AIC: ALCON PHARMACEUTICALS LTD 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029202 013 COLLIRIO FL. CONTAGOCCE 5 ML Cc RR S01BA07 23/06/95 Mi 
; FLAVIS Codice AIC Dossier Specialità: 028337 | 
i dataprimaregistrazione specialità: 27/04/93 =DataRinnovo 27/04/98 Titolare AIC: PULITZER ITALIANA S.R.L. 
La 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028337 018 30 BUSTINE 3G [0 RR N06BX03 27/04/93 
028337 020 12 FIALOIDI 3 G (0) RR N06BX03 27/04/93 U 
028337 032 12 FLACONCINI 3 G (o) RR NO6BX03 27/04/93 O 
FLAVONE Codice AIC Dossier Specialità: 013521 
data prima registrazione specialità: 22/01/88 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMACEUTICI ECOBI SAS 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 


20-8-1999 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 195 


013521 012 "500" 30 CONFETTI 500 MG Cc RR COSCA 22/01/88 G 
FLEBEPAROID Codice AIC Dossier Specialità: 014809 
data prima registrazione specialità: 13/02/59 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: OPOCRIN SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
014809 026 POMATA 36 G 5% c SP COSBA01 27/07/60 O 

FLEBIL Codice AIC Dossier Specialità: 022886 
data prima registrazione specialità: 02/0786 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: L. MOLTENI E C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA‘ DI ESERCIZIO 
SPA. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022886 028 30 CAPSULE 300 MG c RR COSCA04 02/07/86 Ni 
022886 042 GEL 40G c SP COSCA04 02/07/86 al 

I FLEBIVAS Codice AIC Dossier Specialità: 029022 
data prima registrazione specialità: 31/05/99 Data Rinnovo Titolare AIC: DOMPE' FARMACEUTICI SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029022 011 "100 MG" 10 FIALE SOLUZ INIETT 100 MG/2 ML H OSP 31/05/99 O 
029022 023 "200 MG" 6 FIALE SOLUZ INIETT 200 MG/2 ML H OSP 31/05/99 O 
029022 035 "300 MG" 4 FIALE SOLUZ INIETT 300 MG/3 ML H OSP 31/05/99 O 

FLEBOCORTID RICHTER Codice AIC Dossier Specialità: 013986 
data prima registrazione specialità: 14/06/58 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GRUPPO LEPETIT SPA 

N° AIC Confezione Î Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
013986 017 INIET. 3 F LIOF 25 MG +3 F2 ML Cc RR H02AB09 14/06/58 MI 
013986 029 INIET. F LIOF 100 MG + F 2 ML Cc RR H02AB09 14/06/58 MI] 
013986 031 INIET. FL LIOF 500 MG + F 5 ML c RR H02AB09 30/09/69 197) 
013986 043 IV 1 FLAC. LIOF 1 G + 1 FIALA 10 ML A RR H02AB09 31/05/77 O 

FLEBOFAST Codice AIC Dossier Specialità: 013802 
data prima registrazione specialità: 19/0161 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: DERMALIFE S.PA. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
013802 032 CREMA 40G c RR COSBAS3 29/11/95 

FLEBOSIDE Codice AIC Dossier Specialità: 020561 
data prima registrazione specialità: 31/12/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CE.LA.FAR. S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020561 027 "300" 30 COMPRESSE RIVESTITE Cc RR COSCAS4 31/12/84 
020561 041 IV IM 10 FIALE 3 ML Cc RR COSCAS4 31/12/84 7 
FLEBOSTASINR Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 18/02/93 Data Rinnovo = 18/03/98 Titolare AIC: SANKYO PHARMA ITALIA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

028424 012 30 CAPSULE Cc SP COSCX 18/02/93 
ESS. Codice AIC Dossier Specialità: 024400 
data prima registrazione specialità: 21/04/84 Data Rinnovo 01/06/95  Tirolare AIC: PIERRE FABRE PHARMA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024400 018 CREMA 30G Cc SP COSBA5S3 21/04/84 
024400 020 CREMA 40G Cc SP COSBAS3 21/04/84 MI 

[E LECTADOL Codice AIC Dossier Specialità: 022620 
data prima registrazione specialità: 16/07/79 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SANOFI WINTHROP S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022620 140 1 FLAC. + 1 F.SOLV. 2,5 ML Cc RR N02BA01 27/07/95 Cd] 
022620 153 3 FLAC. + 3 F. SOLV. 2,5 ML Cc RR NO2BA0I 27/07/95 U 
022620 165 TM IV 6 FLAC. + 6 F.SOLV. Cc RR N02BA01 27/07/95 M. 
022620 177 IM IV 10 FLAC + 10 F. SOLV. Cc RR N02BAO01 27/07/95 O 
022620 189 "1000" 1 FLAC. + 1 F. SOLV. Cc RR N02BA01 27/07/95 IR 
022620 191 "1000" IM IV 6 FLAC. 1 G + 6 FIALE 5 ML A RR N02BAO01 27/07/95 | 
022620 203 IM IV 10 FLAC+10 F SOLV Cc RR NO2BA01 27/07/95 G]j 
022620 215 20 BUSTINE ORALI 0,9 G Cc SP N02BAO01 27/07/95 7 


SD 
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022620 227 10 BUSTINE ORALI Cc SP N02BA01 27/07/95 al 
022620 239 "1000" 20 BUSTINE ORALI Cc SP NO2BA01 27/07/95 MI 
022620 241 20 BUSTINE Cc RR N02BA01 27/07/95 | 
022620 254 BB 10 SUPPOSTE 0,6 G Cc RR N02BA01 27/07/95 O 
022620 266 AD 10 SUPPOSTE 1,3 G c RR NO2BAO1 27/07/95 O 

| FLECTOD Codice AIC Dossier Specialità: 227757 
data prima registrazione specialità: 18/0293 = DataRinnovo 18/02/98. Titolare AIC: IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L. | 
ee 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027757 020 TUBO GEL 1% 50G Cc SP MO2AA15 08/11/93 
027757 032 TISSUGEL 5 PLASTERS 180 MG Cc SP MO2AA1I5 05/09/96 % 
027757 044 TISSUGEL 10 PLASTERS 180 MG Cc SP MO2AA1I5 05/09/96 O 
027757 057 20 BUSTINE 50 MG Cc RR MO1ABO05 29/10/94 O 
027757 069 "TISSUGEL" 8 PLASTERS 180 MG Cc SP M02AA15 25/06/99 O 
FLEET MICRO-ENEMA Codice AIC Dossier Specialità: 033075 
data prima registrazione specialità: 10/03/97 Data Rinnovo Titolare AIC: E.C. DE WITT & COMPANY LTD 
N* AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033075 019 /M 1 MICROCLISMA 5 ML Cc OTC AO06AG11 10/03/97 
033075 021 /M 12 MICROCLISMI 5 ML Cc OTC AO06AGII 10/03/97 O 
FLEXEN Codice AIC Dossier Specialità: 023401 
* data prima registrazione specialità: 30/09/76 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN = Dispensazione © ATC Registrazione in Farmacia 
023401 019 20 CAPSULE S0 MG Cc RR M01AE03 30/09/76 O 
023401 021 30 CAPSULE 50 MG A 66 RR MO01AE03 19/01/83 77 
023401 058 10 SUPPOSTE 100 MG c RR M01AE03 19/01/83 I 
023401 084 GEL 50 G 2,5% Cc SP MO2AA10 19/01/83 Mi 
023401 096 IV 6 F LIOF 100MG + 6 F SOLV 5 ML H OSP MO1AE03 18/06/88 O 
023401 108 IM 6 FIALE LIOF 100 MG + 6 FIALE 2,5 ML A RR M01AE03 18/06/88 “i 
023401 110 30 CAPSULE RETARD 200 MG A 66 RR MO01AE03 05/09/96 77 
023401 122 GEL TUBO 5% 50G Cc SP M02AA10 05/09/96 97 
FLEXIBAN Codice AIC Dossier Specialità: 025327 
data prima registrazione specialità: 15/06/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NEOPHARMED SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025327 026 30 COMPRESSE 10 MG Cc RR M03BX08 26/07/86 
FLIXODERM Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 29/03/98 Data Rinnovo Titolare AIC: GLAXO WELLCOME S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029014 014 CREMA 0,05% 30G (61 RR D07AC17 29/03/98 
029014 026 CREMA 0,05% 100 G Cc RR D07AC17 29/03/98 O 
029014 038 UNGUENTO 0,005% 30 G Cc RR D07AC17 29/03/98 Uj 
029014 040 UNGUENTO 0,005% 100 G Cc RR D07AC17 29/03/98 GO 
' FLIXONASE Codice AIC Dossier Specialità: 027657 


data prima registrazione specialità: 29/10/94 —Data Rinnovo 


Titolare AIC: GLAXO WELLCOME S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

027657 016 FL. NEBULIZZ.120 EROGAZ.50 MCG c RR R03BAO5 29/10/94 
FLIXOTIDE Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 27/04/93 =DataRinnovo 27/04/98 Titolare AIC: GLAXO WELLCOME S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028667 018 AEROSOL 120 EROGAZIONI 25 MCG Cc RR R03BA05 27/04/93 DU 
028667 020 1 FLAC. AEROSOL 120 EROGAZIONI 50 MCG A RR R03BA05 27/04/93 vi 
028667 057 POLV. 15 ROTADISK 4 DOSI 50 MCG Cc RR R03BAO5 27/04/93 O 
028667 069 15 ROTADISK 4 DOSI 100MCG A RR R03BAOS 27/04/93 D 
028667 095 1 FLAC SOSP PRESSURIZZ INAL 120 EROG 125 MCG A RR RO3BAO5 08/08/97 MI 
028667 107 1 FLAC SOSP PRESSURIZZ INAL 120 EROG 250 MCG A RR R03BAO5 08/08/97 vi 
028667 119 POLV INALAZ 15 ROTADISK 4 DOSI 250 MCG A RR R03BAO5 08/08/97 O 
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028667 121 POLV INALZ 15 ROTADISK 4 DOSI 500 MCG A RR R03BA0S 08/08/97 DC) 
028667 133 "DISKUS" 28 DOSI 50 MCG c RR R03BA05 12/01/98 LUI 
028667 145 "DISKUS" 60 DOSI 50 MCG Cc RR R03BA05 12/01/98 na 
028667 158 "DISKUS” 28 DOSI 100 MCG A RR R03BAO5 12/01/98 LI 
028667 160 "DISKUS" 60 DOSI 100 MCG A RR R03BA0S 12/01/98 i 
028667 172 "DISKUS" 28 DOSI 250 MCG A RR R03BA05 12/01/98 O 
028667 184 "DISKUS" 60 DOSI 250 MCG A RR R03BA05 12/01/98 
028667 196 "DISKUS" 28 DOSI 500 MCG A RR R03BA0S 12/01/98 O 
028667 208 "DISKUS" 60 DOSI 500 MCG A RR R03BA05 12/01/98 mi 
028667 234 "125" CONTENITORE SOSP PRESS INAL 60 EROG 125 A RR R03BA0S 22/10/98 O 

MCG 
028667 259 "250" CONTENITORE SOSP PRESS INAL 60 EROG 250 A RR R03BA05 22/10/98 DO) 
MCG 
| FLOBACIN Codice AIC Dossier Specialità: 026342 
data prima registrazione specialità: 30/07/87 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026342 016 12 COMPRESSE 100 MG Cc RR JOIMA0I 30/07/87 O 
026342 028 12 COMPRESSE 200 MG A RR J01MA01 30/07/87 IZ 
026342 030 8 COMPRESSE 300 MG A RR J01MA01 30/07/87 n] 
| FLOCIPRIN — Ria SEE REA ua i sei - Codice AIC Dossier Specialità: 026663 
L data prima registrazione specialità: 01/09/88 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: IST. BIOCHIMICO ITAL. GIOVANNI LORENZINI SPA 
N°* AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026663 017 10 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG A RR J01MA02 01/09/88 i 
026663 029 6 COMPRESSE RIVESTITE 500 MG A RR JO1MA02 01/09/88 ne] 
026663 031 IV I FLACONE 100 MG/50 ML H RR JO1MA02 17/02/92 U] 
026663 056 12 COMPRESSE RIVESTITE 750 MG A RR JO1MA02 29/12/98 O 
026663 068 1 FLAC MICROCPS SOSP 5% USO A RR 301MA02 30/03/99 Dj 
ORALE+1FLAC+DOSATORE 
026663 070 1 FLAC MICROCPS SOSP 10% USO A RR JO1MA02 30/03/99 LI 
ORALE+1FLAC+DOSATORE 
i FLODOL Codice AIC Dossier Specialità: 028610 
| data prima registrazione specialità: 29/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: FARMA UNO S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
028610 018 30 CAPSULE 20 MG A 66 RR MOILACO1 29/10/94 Wi 
028610 032 GEL 1% 50 G lo RR M02AA07 29/10/94 I 
FLOGAR Codice AIC Dossier Specialità: 023338 
data prima registrazione specialità: 10/0976 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO BIOLOGICO CHEMIOTERAPICO S.P.A. 
De 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023338 027 "FORTE" 30 COMPRESSE 100 MG c RR M01AB13 04/05/79 O 
023338 066 10 SUPPOSTE (o) RR MO1AB13 29/11/78 O 
| FLOGENE POLIFARMA ° Codice AIC Dossier Specialità: 023519 
data prima registrazione specialità: 12/10/76 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: POLIFARMA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023519 010 30 CONFETTI Cc RR M01AB10 12/10/76 
023519 022 "200" 30 CONFETTI 200 MG A 66 RR MO1ABIO 18/09/79 97] 
023519 046 30 CAPSULE c RR MOI1ABI10 12/10/76 O 
023519 059 10 SUPPOSTE Cc RR MO1ABI10 12/10/76 O 
| FLOGINAX Codice AIC Dossier Specialità: 023437 
data prima registrazione specialità: Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023437 041 10 SUPPOSTE 500 MG c RR MO1AEO02 12/10/76 by 
023437 054 30 COMPRESSE 500 MG A 66 RR MOI1AE02 31/10/84 zl 
FLOGOBENE Codice AIC Dossier Specialità: 025097 
! —dataprimaregistrazione specialità: 11/07/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: UPSAMEDICA S.P.A. 


N° AIC 


Confezione 
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025097 027 30 CAPSULE 20 MG A 66 RR MO1AC0I 11/07/83 Mi 
025097 039 AD 10 SUPPOSTE 20 MG Cc RR M01AC01 11/07/83 | 
025097 054 CREMA 50 G 1% (o) SP M02AA07 30/05/89 % 

FLOGOFENAC Codice AIC Dossier Specialità: 025536 
data prima registrazione specialità: 20/12/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMACEUTICI ECOBI SAS 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025536 018 10 SUPPOSTE 100 MG Cc RR M0O1ABOS 20/12/84 
025536 020 "RETARD" 21 CAPSULE 100 MG A 66 RR MO01AB05 20/12/84 M 
025536 044 GEL 50G1% Cc SP MO2AA15 05/03/93 MM 
FLOGOTISOL Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 12/02/68 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ZAMBON ITALIA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021005 020 AD 5 SUPPOSTE 500 MG Cc RR 301BA02 12/02/68 
021005 044 BB 5 SUPPOSTE 250 MG Cc RR J101BA02 12/02/68 x 
FLOGOZEN Codice AIC Dossier Specialità: 027628 
data prima registrazione specialità: 09/03/91 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: VALEAS IND.CHIM.FARM. S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027628 039 FLACONE 20 ML GOCCE SOL. 40% Cc RR N02BA16 09/03/91 i 
FLOLAN Codice AIC Dossier Specialità: 027750 
data prima registrazione specialità: 12/12/92 = DataRinnovo 12/12/97 Titolare AIC: THE WELLCOME FOUNDATION LTD 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027750 013 1 FLAC.NO 0,500 MG + 1 FL. DIL. Cc OSP B01AC09 12/12/92 UD 
ASSSRIBIADI 
| FLOLID Codice AIC Dossier Specialità: 028778 
data prima registrazione specialità: 29/05/93 =DataRinnovo 29/05/98 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L. 
i S| 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028778 013 30 COMPRESSE 100 MG A 66 RR M01AX17 29/05/93 ; 
028778 025 15 COMPRESSE 200 MG (6 RR M01AX17 29/05/93 O 
028778 037 30 BUSTINE GRANULATO 100 MG A 66, RR M01AX17 29/05/93 x 
028778 049 10 SUPPOSTE 200 MG Cc RR M01AX17 29/05/93 Dj 
FLOMAX Codice AIC Dossier Specialità: 027244 
data prima registrazione specialità: 02/04/90 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia | 
027244 045 SOSPENSIONE 200 ML 3,5% Cc RR MOIAX22 02/04/90 O 
027244 058 20 COMPRESSE 350 MG Cc RR MO1AX22 02/04/90 O 
027244 060 20 COMPRESSE 700 MG A 66 RR M01AX22 02/04/90 vi 
027244 072 20 BUSTINE BIPARTITE ORALI 350 MG A 66 RR M01AX22 02/04/90 vi 
027244 084 30 COMPRESSE 700 MG c RR M01AX22 29/10/94 O 
027244 096 30 BUSTINE BIPARTITE ORALI 350 MG (o) RR M01AX22 29/10/94 O 
| FLOMED ° Codice AIC Dossier Specialità: 025608 
data prima registrazione specialità: 17/01/85 DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PULITZER ITALIANA S.R.L. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025608 023 50 COMPRESSE 150 MG Cc RR C04AX20 17/01/85 O 
025608 047 GOCCE ORALI 15% 30 ML Cc RR CO4AX20 17/01/85 Md 
025608 050 30 COMPRESSE 300 MG Cc RR C04AX20 01/03/89 97] 
025608 074 "RITARDO"30 COMPRESSE 600 MG C RR C04AX20 15/04/92 Mi 
| FLOMEX È“ —’Codice AIC Dossier Specialità: 028143 
| data primaregistrazione specialità: 29/10/94 =—Data Rinnovo Titolare AIC: IODOSAN S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028143 016 IV 1 FLAC.0,5 G+ 1 F.SOLV. H OSP JO1DA 29/10/94 O 
028143 028 IV1FLAC.1G+1F.SOLV. H OSP JO1DA 29/10/94 O 
028143 030 IV 1 FLAC.2G+2F.SOLV. H OSP JOlDA 29/10/94 O 
028143 042 IM 1 FLAC. 0,5 G + 1 F.SOLV. H OSP JO1DA 29/10/94 LU 
028143 055 IM 1 FLAC.1G+1F.,SOLV. H OSP JO1DA 29/10/94 A 
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| FLORERBE BALSAMICA a ” è ea Codice AIC Dossier Specialità: 025142 
data prima registrazione specialità: 26/11/83 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BONOMELLI S.R.L. 

N'AIC Confezione I i | Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025142 023 20 BUSTINE FILTRO MONODOSE 0,75 G (e) OTC ROSCA10 26/11/83 CL] 
025142 047 FLACONE 50 G C OTC ROSCA10 26/11/83 O 
| FLORERBE CALMANTE n i 3 Codice AIC Dossier Specialità: 025113 | 
Î data prima registrazione specialità: 20/01/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BONOMELLI S.R.L. 
a 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025113 022 20 BUSTINE FILTRO MONODOSE 1 G. Cc OTC NOSCX 20/01/84 
025113 046 FLACONE 50 G Cc OTC NOSCX 20/01/84 O 
| FLORERBE DIGESTIVA Codice AIC Dossier Specialità: 025712 | 
data prima registrazione specialità: 29/07/85 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BONOMELLI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025712 023 20 BUSTINE FILTRO MONODOSE 1 G Cc OTC "AOSAX 29/07/85 
025712 047 1 FLACONE 50 G Cc OTC AOSAX 29/07/85 ù u 
| FUORERBE LASSATIVA ” CAST “——’ Codice AIC Dossier Specialità: 024944 
' data prima registrazione specialità: 15/0483 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BONOMELLI S.R.L. 
l tato 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024944 023 20 BUSTINE FILTRO MONODOSE 1 G. Cc OTC A06AB20 15/04/83 
024944 047 FLACONE 50 G Cc OTC A06AB20 15/04/83 CD] 
FLORIGIEN Codice AIC Dossier Specialità: 013833 
data prima registrazione specialità: 10/04/58 =—=DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHERING SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
013833 013 LAVANDA VAG 150 ML Cc SP GOIAX 10/04/58 x 
FLOSSAC Codice AIC Dossier Specialità: 025001 
data prima registrazione specialità: 09/05/83 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: FARMACEUTICI CABER S.P.A. 
li 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025001 025 14 CAPSULE 400 MG A RR JO01MA06 09/05/83 39 
FLOXALIN Codice AIC Dossier Specialità: 024895 
data prima registrazione specialità: 19/07/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SALUS RESEARCHES S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024895 031 10 SUPPOSTE 550 MG (o) RR MOI1AE02 19/07/84 
024895 043 30 CAPSULE S50 MG A 66 RR MO1AE02 27/12/84 Mi 
024895 056 30 BUSTINE 550 MG A 66 RR MO1AE02 30/04/92 i 
FLOXEF Codice AIC Dossier Specialità: 028141 
data prima registrazione specialità: 29/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. 
pepe _ DO; Pena) À den PORTA a st 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028141 012 IV 1FLAC.0,5G+1F.SOLV. H OSP JOIDA 29/10/94 DI 
028141 024 IV 1FLAC.1G+1F.SOLV. H OSP JOIDA 29/10/94 U 
028141 036 IVIFLAC.2G+1F.SOLV. H OSP JO1DA 29/10/94 O 
028141 048 IM 1 FLAC.0,5G+ 1 F. SOLV. H OSP JOlDA 29/10/94 U 
028141 051 IM 1 FLAC.1G+1F.SOLV. H OSP J01DA 29/10/94 O 
| FLU21 Codice AIC Dossier Specialità: 023527 
data prima registrazione specialità: 24/10/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMA UNO S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023527 017 POMATA DERMATOLOGICA 30 G Cc RR D07A008 24/10/83 RI 
FLU CORTANEST Codice AIC Dossier Specialità: 025723 
data prima registrazione specialità: 27/05/85 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: VECCHI & C PIAM SA.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025723 014 CREMA 30 G 0,1% Cc RR D07A006 27/05/85 7] 
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FLUAD |’ Codice AIC Dossier Specialità: 031840 | 
data prima registrazione specialità: 23/04/97 Data Rinnovo Titolare AIC: CHIRON S.P.A. 
Sordi aio R peer a sta ii 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031840 034 SIRINGA PRERIEMPITA 0,5 ML (0) RR 3507BB02 18/09/98 MI 
FLUARIX Codice AIC Dossier Specialità: 029245 
dat mimi ermintonziana amaninith. ATINAANE Pizia Mia aa Titnlnro AI. CMITHILI INE REFCLIAM € DA 
MG pel IE EIA PIZZO III Te dp II, ivi AU Ivbiteuvy PERE NI SI OBOE IONI E ERRE SE E RSA E ST | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029245 178 /M_1SIRINGA PRERIEMPITA 0,5 ML (0) RR 307BB02 30/06/98 I 
029245 180 /M 10SiRINGHE PRERIEMPITE 0,5 ML Cc RR 3507BB02 30/06/98 0) 
029245 192 /M_1SIRINGA PRERIEMPITA SENZA AGO 0,5 ML Cc RR 3107BB02 30/06/98 G 
c RR J07BB02 30/06/98 O 


029245 204 /M 10 SIRINGHE PRERIEMPITE SENZA AGO 0,5 ML 


FLUATON Codice AIC Dossier Specialità: 023503 
data prima registrazione specialità: 24/03/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TUBILUX PHARMA S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023503 016 POMATA OFTALMICA 5 60,1% B RR S01BA07 24/03/82 k2] 
023503 028 "PVA" COLLIRIO 5 ML 0,1% c RR S01BA07 24/03/82 7] 

FLUBASON Codice AIC Dossier Specialità: 022864 
data prima registrazione Specialità: 16/07/79 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: HOECHST MARION ROUSSEL S.P.A. 

N° AIC Confezione Sai Fascia SSN Dispensazione ATC : Registrazione in Farmacia 

022864 021 15 BUSTINE MONODOSE EMULSIONE 2 G B RR DO7AC03 16/07/79 297) 
FLUBENIL SE “——“’Codice AIC Dossier Specialità: 025761 
data prima registrazione specialità: 27/07/85 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: DOTT. FORMENTI S.P.A. 

N° AIC Confezione Ù ° ‘ Fascia SSN Dispensazione — “ATC “Registrazione in Farmacia 

025761 038 AD SCIROPPO 200 ML Cc RR MO1AES1 31/10/86 LU 
| FLUDARA ” ° ” Codice AIC Dossier Specialità: 029552 
data prima registrazione specialità: 01/0395 Data Rinnovo Titolare AIC: SCHERING SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029552 015 /M 5 FLAC.NI 50 MGE.V. H OSP L01BBO5 01/03/95 U 


FLUDARENE Codice AIC Dossier Specialità: 024477 
data prima registrazione specialità: 04/11/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MERCK SHARP E DOHME S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

024477 022 30 CAPSULE 200 MG Cc RR COSCx 04/11/82 Mi 
(FECENTA Codice AIC Dossier Specialità: 022837 
data prima registrazione specialità: 03/08/73 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: HOECHST PHARMA S.P.A. 

N° AIC Confezione 0 Fascia SSN Dispensazione =—ATC Registrazione inFarmacia 
022837 013 AD 6 SUPPOSTE Cc SP N02BESI 03/08/73 fa] 
022837 025 AD 10 SUPPOSTE (o) SP N02BES1 03/08/73 ky 
022837 037 BB 6 SUPPOSTE (0) SP N02BES1 03/08/73 O 
022837 049 BB 10 SUPPOSTE Cc SP NO2BES1 03/08/73 wi 
022837 076 BB FLACONE GOCCE 20 ML Cc SP N0O2BES1 20/12/84 A 
022837 088 15 COMPRESSE Cc SP N02BES1 27/04/87 M 
022837 090 SCIROPPO 150 ML € SP N02BESI1 27/04/87 97] 


FLUENZEN Codice AIC Dossier Specialità: 027582 
data prima registrazione specialità: 09/03/91 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ECUPHARMA S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027582 042 30 COMPRESSE 750 MG Cc RR N02BA16 04/08/95 Mi 
027582 055 FLACONE GOCCE 20 ML Cc RR N02BA16 04/08/95 O 
027582 067 15 BUSTINE MONODOSE 1G Cc RR NO2BA16 04/08/95 vi 
fe avion ceo] 
: FLUGERAL Codice AIC Dossier Specialità: 024414 | 
data prima registrazione specialità: 28/05/81 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. | 
Ì e 2 Ra) 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024414 017 "MITE" 20 CAPSULE 5 MG G RR N07CA03 28/05/81 O 


sigg 


20-8-1999 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 195 
024414 029 "MITE" 30 CAPSULE 5 MG Cc RR NO?CA03 28/05/81 O 
024414 031 "MITE" 50 CAPSULE 5 MG Cc RR NO7CA03 28/05/81 97 
024414 043 20 CAPSULE 10 MG Cc RR N07CA03 28/05/81 Q 
024414 056 30 CAPSULE 10 MG (0) RR NO7CA03 28/05/81 O] 
024414 068 50 CAPSULE 10 MG (0) RR NO?7CA03 28/05/81 Mi 

FLUIBIL Codice AIC Dossier Specialità: 023317 
data prima registrazione specialità: 19/01/76 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ZAMBON ITALIA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023317 011 20 CAPSULE 250 MG (6) RR AOSAA01 19/01/76 
023317 035 40 CAPSULE 125 MG Cc RR AOSAA01 19/01/76 N; 

FLUIBRON Codice AIC Dossier Specialità: 024596 
| data prima registrazione specialità: 03/03/82 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN = Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024596 013 20 COMPRESSE 30 MG Cc SP RO5CB06 03/03/82 O 
024596 025 30 COMPRESSE 30 MG Cc SP ROSCB06 03/03/82 vi 
024596 037 FLACONE SCIROPPO 200 ML 0,3% (0) SP ROSCB06 03/03/82 I 
024596 049 FLACONE 40 ML 0,75% SOLUZIONE OS E INAL, Cc SP ROSCB06 03/03/82 [97] 
024596 052 IM IV 6 FIALE 2 ML 15 MG Cc RR RO05SCB06 03/03/82 7] 
024596 064 "RETARD" 20 CAPSULE 75 MG Cc SP R05CB06 20/12/84 IZ 
024596 076 AD 10 SUPPOSTE c SP ROSCB06 20/12/84 n 
024596 088 BB 10 SUPPOSTE (o) SP ROSCB06 20/12/84 MI 
024596 090 AD 30 BUSTINE GRANULATO 30 MG (o) SP R05CB06 20/12/84 MI 
024596 102 AD 60 BUSTINE GRANULATO 30 MG (o) SP R0SCB06 20/12/84 a 
024596 114 BB 30 BUSTINE GRANULATO 15 MG (o) SP RO0SCB06 20/12/84 Yz] 
024596 126 BB 60 BUSTINE GRANULATO 15 MG Cc SP ROSCB06 20/12/84 U 
024596 138 "A" 10 FLAC MONODOSE 2 ML 0,75% Cc SP ROSCB06 04/03/96 O 
024596 140 "A" 15 FLAC MONODOSE 2 ML 0,75% c SP ROSCB06 04/03/96 I 

FLUIDEN Codice AIC Dossier Specialità: 024310 
data prima registrazione specialità: 30/01/81 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: LEGON S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024310 120 30 CAPSULE 40 MG Cc RR R03DX03 20/04/95 O 
024310 132 8 FIALE 5 ML c RR R03DX03 20/04/95 O 
024310 144 AD 10 SUPPOSTE (6) RR R03DX03 20/04/95 O 
024310 157 BB 10 SUPPOSTE (©) RR R03DX03 20/04/95 i: 
024310 169 GOCCE ORALI 25 ML Cc RR R03DX03 20/04/95 Dj 
024310 171 20 BUSTINE 40 MG Cc RR R03DX03 20/04/95 CJ 
024310 183 FLACONE SCIROPPO 140 ML 0,8% Cc RR R03DX03 20/04/95 DT] 
024310 195 20 CAPSULE (o) RR R03DX03 20/04/95 0] 

FLUIDOBIL Codice AIC Dossier Specialità: 021552 
data prima registrazione specialità: 01/06/70 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

021552 017 SCIROPPO 150 ML. Cc OTC A06ABS7 01/06/70 O 
l' FLUIFORT Codice AIC Dossier Specialità: 023834 
data prima registrazione specialità: 02/07/80 = DataRinnovo 01/06/95 Zitolare AIC: DOMPE' FARMACEUTICI SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023834 056 GRANULARE 30 BUSTINE 2,7 G Cc RR R0SCB03 07/0187 
023834 068 SCIROPPO 200 ML/TAPPO DOSATORE Cc RR ROSCB03 13/11/94 MI 
023834 082 SCIROPPO 6 MONODOSE 10 ML Cc RR ROSCB03 15/12/97 (97, 

FLUILAST Codice AIC Dossier Specialità: 029407 
data prima registrazione specialità: 14/06/96 Data Rinnovo Titolare AIC: LABORATORI PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E 
GAZZONE S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

029407 018 30 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG A 09 RNR BO1ACOS 14/06/96 INI 
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lFFLUIMUCIL Codice AIC Dossier Specialità: 020582 | 
data prima registrazione specialità: 07/06/65 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ZAMBON ITALIA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020582 019 IM IV 5 FIALE 300 MG 3 ML Cc RR V03AB23 07/06/65 M 
020582 021 IM IV 6 FIALE 300 MG 3 ML Cc RR V03AB23 09/01/79 O 
020582 033 IM IV 10 FIALE 300 MG 3 ML Cc RR V03AB23 12/03/70 a; 
020582 058 "20" EST 5 F3 ML Cc RR ROSCBOI1 03/12/66 O 
020582 060 30 BUSTINE ORALI 100 MG Cc SP ROSCBOI1 11/06/73 z| 
020582 084 "UROLOGICO"1 FIALA 25 ML Cc RR G04BX 23/11/73 O 
020582 096 "UROLOGICO" 5 FIALE 25 ML Cc RR G04BX 23/11/73 O 
020582 108 20 COMPRESSE EFFERV. 600 MG Cc RR ROSCBO1 04/05/85 I 
020582 110 FLACONE GRANULARE 60 G Cc SP ROSCBO1 17/08/94 vi 
020582 122 30 BUSTINE 200 MG (o) SP ROSCB01 22/07/96 v 

FLUIMUCIL ANTIBIOTICO Codice AIC Dossier Specialità: 020660 
data prima registrazione specialità: 14/12/65 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ZAMBON ITALIA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Fa:macia 
020660 015 BB 1 FLACONE 250 MG + 1F. Cc RR JOIBA02 14/12/65 O 
020660 027 BB 3 FLACONI 250 MG + 3 F. Cc RR 101BA02 14/12/65 I 
020660 039 AD 1 FLACONE 500 MG + 1F. Cc RR 3J01BA02 01/07/80 O 
020660 041 AD 3 FLACONI 500 MG +3 F. (6) RR J01BA02 01/07/80 i 
020660 054 "INIETTABILE TOPICO" AD 1 FLACONE 500 MG+ 1F_ C RR J01BA02 21/12/70 ù 
020660 066 "INIETTABILE TOPICO" AD 3 FLACONI 500 MG+3F 0 € RR J01BA02 21/12/70 Mi 
020660 078 "INIETTABILE TOPICO" BB 1 FLACONE 250 MG+1F C RR J01BA02 21/02/70 O 
020660 080 "INIETTABILE TOPICO" BB 3 FLACONI 250 MG+3F CC RR J01BA02 21/02/70 7 
020660 104 16 COMPRESSE 250 MG Cc RR J01BA02 14/06/73 O 
020660 116 BB 80 G MICROGRANULARE Cc RR 301BA02 14/06/73 O 


FLUINAL Codice AIC Dossier Specialità: 024903 
data prima registrazione specialità: 28/07/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: DOMPE'SPA 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024903 015 10 FIALOIDI AEROSOL Cc RR RO0SCBOS5 28/07/84 
024903 027 BOMB. SPRAY 12,5 ML. Cc RR ROSCB05 28/07/84 O 

FLUIRES Codice AIC Dossier Specialità: 028749 
data prima registrazione specialità: 29/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN ——Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028749 012 30 COMPRESSE (o; RR R05CB10 29/10/94 O 
028749 024 SCIROPPO 200 ML Cc RR RO0SCB10 29/10/94 O 

FLUIXOL Codice AIC Dossier Specialità: 024559 
data prima registrazione specialità: 04/02/82 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACO BIOLOGICO RIPARI GERO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024559 027 20 COMPRESSE 30 MG Cc RR R05CB06 04/02/82 O] 
024559 041 SCIROPPO 200 ML Cc SP R0SCB06 04/02/82 vi 
024559 066 30 BUSTINE GRANULATO OS 5 G c SP R0SCB06 04/02/82 Mi 
024559 078 INIETT 10 FIALE 2 ML Cc RR R0SCB06 04/02/82 MÌ 
024559 080 AD 10 SUPPOSTE 30 MG Cc RR R05CB06 28/02/83 O 
024559 092 BB 10 SUPPOSTE 15 MG C RR RO0SCB06 28/02/83 O 


' FLUMARIN Codice AIC Dossier Specialità: 028332 
data prima registrazione specialità: 22/03/93 = DataRinnovo 22/03/98 Titolare AIC: PROMEDICA S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028332 017 30 COMPRESSE 350 MG Cc RR MOLAX22 22/03/93 J 
028332 029 30 COMPRESSE 700 MG Cc RR M0O1AX22 22/03/93 O 
028332 031 30 BUSTINE BIPARTITE 350 MG Cc RR' M01AX22 22/03/93 U 
028332 043 SOSPENSIONE OS FLAC. 200 ML 3,5% Cc RR MO1AX22 22/03/93 U 
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FLUMETOL Codice AIC Dossier Specialità: 023345 
data prima registrazione specialità: 30/0976 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMILA FARMACEUTICI MILANO S.R.L. 

—TN'AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023345 010 COLLIRIO 5 ML Cc RR S01BB03 30/09/76 Pa 
023345 059 "SEMPLICE" COLLIRIO 10 ML 0,2% B RR SO1BA07 19/05/82 Mi 
023345 073 "SEMPLICE" POMATA OFT.5G 0,1% B RR SO1BA07 19/05/82 7] 
023345 097 "ANTIBIOTICO" COLLIRIO 5 ML B RR S01CA07 14/06/93 nei 

FLUMOXAL Codice AIC Dossier Specialità: 023381 
data prima registrazione specialità: 08/10/76 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RHONE POULENC RORER S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023381 039 12 CAPSULE 500 MG c RR JO1CRS0 08/10/76 O 

{ FLUMURAL Codice AIC Dossier Specialità: 024712 

Î data prima registrazione specialità: 19/05/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PROSPA ITALIA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024712 022 20 COMPRESSE 400 MG A RR G604AB06 09/11/95 a; 

| FLUNAGEN Codice AIC Dossier Specialità: 024411 

| data prima registrazione specialità: . 05/06/81 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO GENTILI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024411 011 50 CAPSULE 10 MG Cc RR N07CA03 05/06/81 O 
024411 023 "MITE" 50 CAPSULE 5 MG Cc RR NO7CA03 05/06/81 Mi 
024411 035 50 COMPRESSE DIVISIBILI 10 MG Cc RR N07CA03 22/02/83 a] 

i FLUNOX 9 Codice AIC Dossier Specialità: 022867 

| data prima registrazione specialità: 31/12/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022867 016 20 CAPSULE 30 MG c RR NOSCDO01 31/12/81 i 
022867 028 30 CAPSULE 15 MG (0) RR NOSCD01 31/12/81 37 

| FLUOCARIL BI FLUORE' Codice AIC Dossier Specialità: 024362 

| data prima registrazione specialità: 22/04/81 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SYNTHELABO OTC 

N* AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024362 079 "250" DENTIFRICIO GEL 50 ML Cc OTC AO1AA30 30/09/91 O 
024362 081 "250" DENTIFRICIO GEL 75 ML Cc OTC AO1AA30 30/09/91 $i 
024362 093 "250" DENTIFRICIO GEL 125 ML Cc OTC AO1AA30 30/09/91 LU] 
024362 105 "250" PASTA DENTIFRICIA 50 ML Cc OTC AO1AA30 13/01/93 %) 
024362 117 "250" PASTA DENTIFRICIA 75 ML Cc OTC AO1AA30 13/01/93 % 
024362 129 "250" PASTA DENTIFRICIA 125 ML Cc OTC AO1AA30 13/01/93 Mi 
024362 131 "250" DENTIFRICIO ANICE 50 ML Cc OTC AO1AA30 13/01/93 O 
024362 143 "250" DENTIFRICIO ANICE 75 ML Cc OTC AO1AA30 13/01/93 b7, 
024362 156 "250" DENTIFRICIO ANICE 125 ML Cc OTC AO1AA30 13/01/93 DC} 
024362 170 COLLUTORIO FLAC 25 ML Cc OTC AO1AA30 19/05/97 Dj 
024362 182 COLLUTORIO FLAC 200 ML (© OTC AOIAA30 19/05/97 U 
024362 194 COLLUTORIO FLAC 300 ML Cc OTC AO1AA30 19/05/97 Mi 
024362 206 COLLUTORIO FLAC 1000 ML Cc OTC AO1AA30 19/05/97 O 

FLUOCARIL BI FLUORE' EUROMED Codice AIC Dossier Specialità: 028326 
data prima registrazione specialità: 18/0502 Data Rinnovo 18/05/97? — Titolare AIC: EUROMED S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

028326 015 "250"DENTIFRICIO 250 G/125 ML Cc OTC AO1AA30 18/05/92 
FLUOCIT Codice AIC Dossier Specialità: 022097 

| dataprimaregistrazione specialità: 01/03/71 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L. 

l = 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022097 024 POMATA 30 G Cc RR DO7AC04 01/03/71 CC] 

rn tu sele, dara 

! FLUODONIL Codice AIC Dossier Specialità: 024611 | 

| data prima registrazione specialità: 28/07/83 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L. 

L (ASEÈ nta J 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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024611 042 30 COMPRESSE 375 MG c RR NO2BA11 28/07/83 O 
EZAT ANITA I ZA i "-Ò:Ò€L €<}]P}°l'\dOll]N“\E4llllti.::::i 
| FLUOMICETINA 


Codice AIC Dossier Specialità: 023217 


| dataprimaregistrazionespecialità: 03/04/86 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PRODOTTI FORMENTI S.R.L. 
libica 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023217 021 "FORTE" POMATA 30 G Cc RR D07CC02 03/04/86 Dj 
Î FLUOMIX SAME Codice AIC Dossier Specialità: 022157 ! 
| dataprimaregistrazione specialità: 01/0871 DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SAVOMA MEDICINALI SPA i 
I |} 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022157 022 POMATA G 30 0,025% Cc RR D07AC04 01/03/71 
022157 059 LOZIONE G 30 0,025% B RR D07AC04 01/03/71 | 
FLUORALFA Codice AIC Dossier Specialità: 029170 
i dataprimaregistrazione specialità: 29/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE I.N.T.E.S. 
N° AIC “ Confezione i Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029170 014 SOLUZ. OFTALMICA 2% FLAC.10 ML H MSP V04CX 29/10/94 i] 
029170 026 SOLUZ. OFT.2% 100 MONOD. 0,5 ML H MSP VO4CX 29/10/94 O 
029170 038 SOLUZ. INIETT. 20% 100 F.5 ML H MSP V04CX 29/10/94 DU] 
| FLUORO-URACILE ICN Codice AIC Dossier Specialità: 020352 
data prima registrazione specialità: 03/12/66 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ICN PHARMACEUTICALS GERMANY GMBH 
li 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020352 011 IV 10 FLACONI 250 MG 5 ML Cc OSP L01BC02 03/12/66 À 
| FLUOROBIOPTAL _ Codice AIC Dossier Specialità: 018155 
data prima registrazione specialità: 12/12/60 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMILA FARMACEUTICI MILANO S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
018155 034 COLLIRIO 3 ML B RR SO1CA01 14/06/93 
FLUORORINIL Codice AIC Dossier Specialità: 018821 
1 data prima registrazione specialità: 15/12/65 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMILA FARMACEUTICI MILANO S.R.L. 
>, 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
018821 037 FLACONE NEBULIZZATORE 10 ML Cc RR RO1AD 30/07/87 i 
018821 049 10 FIALE AEROSOL 1 ML Cc RR RO1AD 30/07/87 i 
| FLUOROURACILE CARLO ERBA se Codice AIC Dossier Specialità: 028987 | 
È dataprimaregistrazione specialità: 08/0995 Data Rinnovo Titolare AIC: CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. 
[Re 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028987 016 10 FLACONI 250 MG Cc OSP LO1BC02 08/09/95 
028987 028 10 FLACONI 500 MG Cc OSP LO1BC02 08/09/95 OI 
028987 030 10 FLACONI 1000 MG Cc OSP LO1BC02 08/09/95 U 
FLUOROURACILE TEVA Codice AIC Dossier Specialità: 026542 
data prima registrazione specialità: 30/07/87 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026542 011 "250" 5 FIALE 250 MG/5 ML H OSP LO1BC02 30/07/87 
026542 035 S FLACONI 500 MG/10 ML H OSP LO1BC02 15/02/99 vi 


| FLUORVITIN 
data prima registrazione specialità: 07/03/60 Data Rinnovo 01/06/95 
N° AIC Confezione 
016549 026 250 COMPRESSE 1 MG 
016549 038 400 COMPRESSE 0,25 MG 
FLUOTHANE 
data prima registrazione specialità: 29/11/78 Data Rinnovo 01/06/95 
N° AIC Confezione 
023813 025 ANESTETICO PER INALAZ.250 ML 


016549 


Codice AIC Dossier Specialità: 
Titolare AIC: LP.F.I. INDUSTRIA FARMACEUTICA SRL 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
(6; RR AOIAA01 30/07/87 
c RR AO1AA01 30/07/87 N, 


Codice AIC Dossier Specialità: 023813 | 
Registrazione in Farmacia 
29/11/78 CU) 


Titolare AIC: ZENECA LIMITED 


ATC 
N01AB01 


Fascia SSN Dispensazione 
H OSP 
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FLUOVITEF Codice AIC Dossier Specialità: 021822 
data prima registrazione specialità: 12/08/76 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. 


N° AIC Confezione ° Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021822 010 POMATA 30 G 0,025% B RR D07AC04 12/08/76 I 
FLUOXENASE Codice AIC Dossier Specialità: 033322 

data prima registrazione specialità: 11/12/98 Data Rinnovo Titolare AIC: IST. LUSO FARMACO D'ITALIA SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033322 013 12 CAPSULE RIGIDE 20 MG A 80 RR N06AB03 11/12/98 DI] 
033322 025 1 FLACONE 60 ML SOLUZIONE ORALE 20MG/SML A 80 RR N06AB03 11/12/98 O 
FLUOXEREN Codice AIC Dossier Specialità: 025959 


data prima registrazione specialità: 24/10/88 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025959 014 12 CAPSULE 20 MG A 80 RR NO6AB03 24/10/88 
025959 026 SOLUZIONE 60 ML 20 MG/5 ML A 80 RR NO6AB03 29/10/94 SI 
FLUOXETINE STADA Codice AIC Dossier Specialità: 034207 
data prima registrazione specialità: 12/01/99 Data Rinnovo Titolare AIC: STADA ARZNEIMITTEL AG 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
034207 011 /M 20 MG 12 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER (6) RR NOG6AB03 12/01/99 O 
034207 023 /M 20 MG 14 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER Cc RR NO6AB03 12/01/99 O 
034207 035 /M_ 20 MG 20 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER c RR NO6AB03 12/01/99 O 
034207 047 /M_ 20 MG 28 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER Cc RR NO06AB03 12/01/99 O 
034207 050 /M 20 MG 30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER (o; RR NO6AB03 12/01/99 O 
034207 062 /M 20 MG S0 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER Cc RR N06AB03 12/01/99 O 
034207 074 /M_ 20 MG 60 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER Cc RR NO6AB03 12/01/99 CD 
034207 086 /M 20 MG 70 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER c RR NO6AB03 12/01/99 CD 
034207 098 /M 20 MG 90 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER c RR N06AB03 12/01/99 G 
034207 100 /M_ 20 MG 98 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER c RR N06AB03 12/01/99 O 
034207 112 /M_ 20 MG 100 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER Cc RR N06AB03 12/01/99 O 


FLUPRESS î n Codice AIC Dossier Specialità: 027701 
data prima registrazione specialità: 29/05/93 Data Rinnovo 29/05/98 Titolare AIC: D.R. DRUG RESEARCH S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027701 010 30 CAPSULE 100 MG c RR C04AX20 29/05/93 
027701 022 30 CAPSULE 200 MG (o) RR C04AX20 29/05/93 O 
FLUPRIM GOLA Codice AIC Dossier Specialità: 032054 
data prima registrazione specialità: 28/10/95 Data Rinnovo Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032054 013 20 COMPRESSE OROSOLUBILI Cc OTC ROZAA06 28/10/95 
lFLUPRIM TOSSE Ì ° Ò ° Codice AIC Dossier Specialità: 010357 
| data prima registrazione specialità: 16/01/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
010357 010 . GOCCE ORALI 20 ML Cc OTC ROSDA09 16/01/84 
010357 022 SCIROPPO 100 ML Cc OTC ROSDA09 16/01/84 [97] 
FLURIZIC Codice AIC Dossier Specialità: 029138 
data prima registrazione specialità: 20/09/96 Data Rinnovo Titolare AIC: IST. BIOCHIMICO ITAL. GIOVANNI LORENZINI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029138 029 "375 MG COMPRESSE" 12 COMPRESSE A RR JO1FA 27/11/98 Mv 
FLUSPIRAL Codice AIC Dossier Specialità: 028675 


I data prima registrazione specialità: 27/04/93 Data Rinnovo = 27/03/98 Titolare AIC: A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028675 092 AEROSOL 120 EROGAZIONI 25 MCG Cc RR RO3BA0S 20/01/94 O] 
028675 104 1 FLAC. AEROSOL 120 EROGAZIONI 50 MCG A RR R03BA0S 20/01/94 i 
028675 130 POLV. 15 ROTADISK 4 DOSI 50 MCG Cc RR R03BADS 20/01/94 D 
028675 142 15 ROTADISK 4 DOSI 100MCG A RR R03BADS 20/01/94 O 
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028675 179 AEROSOL 120 EROGAZIONI 125 MCG A RR R03BAOS 24/10/97 77] 
028675 181 AEROSOL 120 EROGAZIONI 250 MCG A RR R03BAOS 24/10/97 3% 
028675 193 15 ROTADISK 4 DOSI 250 MCG A RR RO03BAOS 24/10/97 O 
028675 205 15 ROTADISK 4 DOSI 500 MCG A RR R03BAO5 24/10/97 Gi 
028675 217 "DISKUS" 28 DOSI 50 MCG c RR R03BAO05 12/01/98 O 
028675 229 "DISKUS" 28 DOSI 100 MCG A RR RO03BA05 12/01/98 a; 
028675 231 "DISKUS" 28 DOSI 250 MCG A RR RO3BAOS 12/01/98 O 
028675 243 "DISKUS" 28 DOSI 500 MCG A RR RO03BAO0S 12/01/98 O 
028675 256 "DISKUS" 60 DOSI 50 MCG c RR RO3BAOS 12/01/98 O 
028675 268 "DISKUS" 60 DOSI 100 MCG A RR RO03BA05 12/01/98 97] 
028675 270 "DISKUS" 60 DOSI 250 MCG A RR RO3BAOS 12/01/98 7 
028675 282 "DISKUS" 60 DOSI 500 MCG A RR R03BAOS 12/01/98 197] 
028675 318 "125" CONT SOSP PRESS INALAZ 60 EROG 125 MCG A RR R03BA05 27/10/98 Dj 
028675 332 "250" CONT SOSP PRESS INALAZ 60 EROG 250 MCG A RR R03BAOS 27/10/98 O 

FLUSS Codice AIC Dossier Specialità: 021360 
data prima registrazione specialità: 31/07/69 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHARPERS.R.L. 

“© N'AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021360 021 "40" 20 COMPRESSE A RR C03EB01 31/07/69 7] 


data prima registrazione specialità: 29/01/92 


Codice AIC Dossier Specialità: 
Titolare AIC: LAMPUGNANI FARMACEUTICI SPA 


Data Rinnovo 29/01/97 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026949 026 3 FIALE 500 MG 4 ML Cc RR NO6BX06 29/01/92 Î 
026949 040 3 FIALE 1000 MG 4 ML Cc RR N06BX06 29/01/92 7] 

FLUVALEAS Codice AIC Dossier Specialità: 021555 
data prima registrazione specialità: 22/04/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: VALEAS IND.CHIM.FARM. S.P.A. 

N° AIC Confezione È Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021555 115 20 COMPRESSE Cc RR NO2BESI1 12/10/85 
021555 139 AD 6 SUPPOSTE Cc RR NO2BESI 12/10/85 O 

FLUVEAN Codice AIC Dossier Specialità; 
data prima registrazione specialità: 18/09/98 —DataRinnovo Titolare AIC: PRODOTTI FORMENTI S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

027806 013 6 CEROTTI IMPREGNATI DA 10 X 5 CM Cc RR D07AC004 18/09/98 
FLUVIRIN Codice AIC Dossier Specialità: 028372 
data prima registrazione specialità: 17/12/91 = DataRinnovo Titolare AIC: EVANS MEDICAL LIMITED 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028372 151 /M 1 SIRINGA PRERIEMPITA 0,5 ML Cc RR J07BB02 17/09/98 
028372 163 /M 10 SIRINGHE PRERIEMPITE 0,5 ML Cc RR 3107BB02 17/09/98 U] 

FLUXARTEN Codice AIC Dossier Specialità: 024410 
data prima registrazione specialità: 01/06/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024410 019 20 CAPSULE 10 MG Cc RR N07CA03 01/06/81 
024410 021 50 CAPSULE 10 MG c RR N07CA03 01/06/81 i 
024410 033 MITE 20 CAPSULE S MG Cc RR N07CA03 01/06/81 O 
024410 045 MITE 50 CAPSULE 5 MG è RR N07CA03 01/06/81 7] 

FLUXETIL Codice AIC Dossier Specialità: 033015 
data prima registrazione specialità: 11/12/98 Data Rinnovo Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033015 013 12 CAPSULE RIGIDE 20 MG A_80 RR NO6AB03 11/12/98 
033015 025 1 FLACONE 60 ML SOLUZIONE ORALE 20 MG/5 MLA 80 RR NO6AB03 11/12/98 DU 

FLUXUM Codice AIC Dossier Specialità: 026270 
data prima registrazione specialità: 01/02/93 Data Rinnovo 01/02/98 Titolare AIC: ALFA WASSERMANN S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

026270 076 6 FIALE SIRINGA 0,3 ML 3200 UI AXA Cc RR BOLAB07 01/02/93 O 
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026270 088 6 FIALE SIRINGA 0,4 ML 4250 UI AXA Cc RR B01AB07 01/02/93 Cj 
026270 090 6 FIALE SIRINGA 0,6 ML 6400 U.I. AXA € RR B01AB06 29/11/95 D] 
026270 102 2 FIALE SIRINGA 1,2 ML 12800 U.I. AXA Cc RR BO1AB06 29/11/95 CL) 

| FOBIDON ‘Codice AIC Dossier Specialità: 026388 
data prima registrazione specialità: 30/07/87 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO 
È fe lei a FARMACEUTICA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026388 013 AD 6 SUPPOSTE 60 MG Cc RR A03FA03 30/07/87 CU) 
026388 025 BB 6 SUPPOSTE 30 MG Cc RR A03FA03 30/07/87 U 
026388 037 BB 6 SUPPOSTE 10 MG Cc RR A03FA03 30/07/87 U 
026388 049 30 COMPRESSE 10 MG Cc RR A03FA03 30/07/87 n 
026388 064 FLACONE SCIROPPO 0,1% 120 ML c RR A03FA03 30/07/87 CJ 
026388 088 10 FIALE 10 MG 2 ML H RRLIM A03FA03 30/07/87 LÌ 
026388 090 10 FIALE 4 MG 2 ML H RRLIM A03FA03 30/07/87 CL] 

FOCUS Ù Codice AIC Dossier Specialità: 023293 
data prima registrazione specialità: 06/12/78 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN, ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023293 032 30 CONFETTI 400 MG Cc RR MO1AE01 06/12/78 

FOILLE DISINFETTANTE Codice AIC Dossier Specialità: 032251 
data prima registrazione specialità: 18/03/96 —DataRinnovo Titolare AIC: SYNTHELABO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032251 Dil SPRAY DISINFETTANTE FLAC 60ML Cc OTC DO8AC02 18/03/96 CD] 
032251 023 SPRAY DISINFETTANTE FLAC 200ML Cc OTC DO8AC02 18/03/96 fl 

[ FOILLE INSETTI Codice AIC Dossier Specialità: 020051 
| data prima registrazione specialità: 26/0167 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SYNTHELABO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

020051 037 CREMA 15G Cc OTC DO7AA02 04/08/95 
FOILLE SCOTTATURE Codice AIC Dossier Specialità: 006228 
data prima registrazione specialità: 12/10/76 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SYNTHELABO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

006228 023 POMATA 29,5 G Cc OTC D04AB04 12/10/76 i 
FOILLE SOLE Codice AIC Dossier Specialità: 027546 
data prima registrazione specialità: 17/1291 = DataRinnovo 17/12/96 Titolare AIC: SYNTHELABO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027546 011 CREMA 30G Cc OTC D04AB04 17/12/91 mM 
027546 023 SPRAY 70G Cc OTC D04AB04 17/12/91 ni 
027546 035 SPRAY 20G Cc OTC D04AB04 17/12/91 97] 


FOLAREN 
Data Rinnovo 


data prima registrazione specialità: 09/03/91 


Codice AIC Dossier Specialità: 
01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO CHIMICO INTERNAZIONALE DR.GIUSEPPE 


027487 


RENDE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027487 014 10 COMPRESSE 15 MG Cc RR V03AR03 09/03/91 i 
027487 026 10 FLACONCINI ORALI 15 MG Cc RR V03AP03 09/03/91 97 
FOLEPAR B12 Codice AIC Dossier Specialità: 011578 
data prima registrazione specialità: 11/09/84 © DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LISAPHARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
011578 010 10 FLACONI ORALI c SP ALLEA 11/09/84 i 
{ FOLIBEN Codice AIC Dossier Specialità: 026971 
| data prima registrazione specialità: 11/05/91 Data Rinnovo 01/06/95 Zitolare AIC: ISTORIA FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026971 046 10 COMPRESSE 7,5 MG (8) RR V03AR03 29/10/94 97] 
026971 059 1 FLACONE LIOF 25 MG + 1 F.SOLV. Cc RR V03AP03 29/10/94 O 
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FOLIDAR Codice AIC Dossier Specialità: 028489 
data prima registrazione specialità: 05/03/93 = DataRinnovo 05/03/98 Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028489 021 30 COMPRESSE 15 MG Cc RR V03AFO3 21/02/95 
| FOLINA Codice AIC Dossier Specialità: 002309 
data prima registrazione specialità: 27/02/74 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHWARZ PHARMA S.P.A 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
002309 033 IM $ FIALE 2 ML 15 MG A_10 RR B03BB01 18/03/96 
002309 045 20 CAPSULE 5 MG A 10 RR B03BB01 18/03/96 Mi 
| FOLINAC Codice AIC Dossier Specialità: 028367 
data prima registrazione specialità: 22/0393 = Data Rinnovo 22/03/98 7itolare AIC: BIOPROGRESS S.P.A. 
pesi 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028367 011 10 COMPRESSE 15 MG Cc RR V03AFO3 22/03/93 
028367 023 10 FLACONCINI ORALI 15 MG Cc RR VO3AFO3 22/03/93 DO 
| FOLINEMIC FERRO Codice AIC Dossier Specialità: 032089 
j dataprimaregistrazione specialità 20/10/95 Data Rinnovo Titolare AIC: F.L.R.M.A. SPA 
l 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032089 017 10 FLACONCINI 40 MG OS Cc RR B03AB09 20/10/95 vi 
FOLINVIT Codice AIC Dossier Specialità: 028240 | 
data prima registrazione specialità: 22/03/93 Data Rinnovo 22/03/98 — Titolare AIC: LABORATORIO CHIMICO GARANT S.R.L. | 
L 
N* AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028240 012 10 COMPRESSE 15 MG Cc RR V03AFO3 22/03/93 
028240 036 10 FLAC.NI MONODOSE 15 MG Cc RR V03AFO3 22/03/93 7 
! FOLIPLUS Codice AIC Dossier Specialità: 028056 | 
data prima registrazione specialità: 05/03/93 Data Rinnovo = 05/03/98 Titolare AIC: SANOFI WINTHROP S.P.A. 
N* AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028056 012 10 COMPRESSE 15 MG Cc RR V03AFO03 05/03/93 
028056 024 10 FLAC.NI ORALI 15 MG Cc RR VO03AFO3 05/03/93 er, 
| FOLIX Codice AIC Dossier Specialità: 027409 
I data primaregistrazione specialità: 27/04/91 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMACEUTICI CABER S.P.A. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC. Registrazione in Farmacia 
027409 010 10 FLACONCINI 10 ML/15 MG Cc RR V03AF03 27/04/91 7 
FOMENTIL Codice AIC Dossier Specialità: 006239 | 
data prima registrazione specialità: 07/04/52 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO | 
TERAPEUTICHE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
006239 026 10 COMPRESSE INALAZIONI (o) OTC ROSX 07/04/52 v 
FONGAMIL Codice AIC Dossier Specialità: 029530 
data prima registrazione specialità: 09/03/95 Data Rinnovo Titolare AIC: SANOFI WINTHROP S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029530 019 CREMA 1% 15 GR Cc RR D01AC13 09/03/95 
029530 021 CREMA 1% 30 GR Cc RR D01AC13 09/03/95 O 
029530 033 3 OVULI 300 MG Cc RR G0O1AF16 09/03/95 LÌ 
029530 045 1 OVULO 900 MG Cc RR G01AF16 09/03/95 O 
+ FONICEF Codice AIC Dossier Specialità: 032807 
data prima registrazione specialità: 26/05/97 Data Rinnovo Titolare AIC: ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032807 012 "500" IM 1 FLAC 500 MG + 1 F 2,0 ML A RR JO1DA17 26/05/97 
032807 024 "1000" IM 1 FLAC 1000 MG + 1 F 2,5 ML A RR 3J01DA17 26/05/97 % 
| FONICID ta Codice AIC Dossier Specialità: 029412 | 
| data prima registrazione specialità: 10/12/07 Data Rinnovo Titolare AIC: LA.FA.RE. SRL. | 
i 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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029412 018 FLAC POLV 500 MG+ FIALA-SOLV 2 ML IM A RR 3J01DA17 10/12/97 NI 
029412 020 FLAC POLV 1 G+ FIALA SOLV 2,5 ML IM A RR 301DA17 10/12/97 97] 
029412 032. FLAC POLV 1 G+ FIALA SOLV 2,5 ML IV H RR J01DA17 10/12/97 O 
| FONOFOS Codice AIC Dossier Specialità: 024451 | 
data prima registrazione specialità: 25/06/81 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PULITZER ITALIANA S.R.L. 
Il 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024451 015 12 COMPRESSE 1 G Cc RR J01XX01 25/06/81 i 
FONTEGO POLIFARMA Codice AIC Dossier Specialità: 023840 
data prima registrazione specialità: 19/04/79 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: POLIFARMA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023840 010 20 COMPRESSE 1 MG A RR C03CA02 19/04/79 
023840 034 IM S FIALE 2 ML Cc RR CO3CA02 19/04/79 C) 
FOOT ZETA Codice AIC Dossier Specialità: 033629 
data prima registrazione specialità: 04/09/97 Data Rinnovo Titolare AIC: ZETA FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033629 015 POLVERE FLACONE 100 G Cc OTC D01AE20 04/09/97 
FOR LIVER Codice AIC Dossier Specialità: 020808 
data prima registrazione specialità: 06/02/67 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: TOSI FARMACEUTICI S.A.S. | 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020808 022 OS 8 FL LIOF+8 F Cc SP AOSBA 11/04/72 
i FORADIL _ Codice AIC Dossier Specialità: 027660 l 
| data prima registrazione specialità: 09/06/95 Data Rinnovo Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. 
Il 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027660 048 1 FLAC. AEROSOL 10 ML 100 SPRUZZI 50 MCL 12 A RR R03AC13 09/06/95 Mi 
MCG/SPRUZZO 
027660 051 30 CAPSULE 12 MCG + INALATORE A RR R03AC13 14/10/96 9 
FORANE Codice AIC Dossier Specialità: 025206 
data prima registrazione specialità: 13/03/84 —DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ABBOTT S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025206 018 FL 100 ML ANEST INALAT H OSP N0O1AB06 13/03/84 Di 
025206 020 FLACONE 150 ML H OSP NO1AB06 29/10/94 Di 
FORBRAND Codice AIC Dossier Specialità: 034365 
data prima registrazione specialità: 20/04/99 Data Rinnovo Titolare AIC: URAGME S.R.L. 
N° AIC Confezione | Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
034365 015 SOLUZIONE PER MUCOSA ORALE FLACONE 15 ML C OTC ADIADI1 20/04/99 
| FORGENAC ° Codice AIC Dossier Specialità: 023828 | 
data prima registrazione specialità: 14/10/81 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMACEUTICI FORMENTI S.P.A. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023828 027 30 COMPRESSE GASTRORES, 25 MG Cc RR M01ABO0S 14/10/81 O 
023828 039 30 COMPRESSE GASTRORES. 50 MG (o) RR MO1AB05 23/04/83 U 
023828 041 10 SUPPOSTE 50 MG Cc RR M01AB05 14/10/81 D 
023828 054 10 SUPPOSTE 100 MG Cc RR MOIABOS 23/04/83 97, 
023828 078 PRETARD" 20 COMPRESSE 100 MG A 66 RR MO01AB05 30/10/84 vi 
023828 080 6 FIALE 75 MG A RR MO01ABOS 29/07/92 197] 
FORGRIP Codice AIC Dossier Specialità; 027572 
data prima registrazione specialità: 27/06/91 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PROCTER & GAMBLE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027572 015 8 BUSTINE GRANULATO Cc OTC ROSDA20 27/06/91 O 
027572 027 8 COMPRESSE Cc OTC ROSDA20 27/06/91 O 
FORMEDICO i Codice AIC Dossier Specialità: 034367 
ca data prima registrazione specialità: 20/04/99 —DataRinnovo Titolare AIC: URAGME S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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034367 019 COLLUTORIO FLACONE 250 ML Cc OTC A0IADII 20/04/99 O] 
034367 021 COLLUTORIO FLACONE 500 ML Cc OTC AOIADI1 20/04/99 O 
034367 033 CONCENTRATO PER COLLUTORIO FLACONE 75 ML_C OTC AQ1ADII 20/04/99 O 
034367 045 CONCENTRATO PER COLLUTORIO FLACONE 500 ML C OTC A01ADII 20/04/99 U 
tito ce 
| FORMISTIN Codice AIC Dossier Specialità: 027329 
dnta nrima ranistrasiana ananialità: DANAIOA Pinta Dino. Nt AnsIO< Titolare A (eh FOT. PICO CA PAIALCO D ITALIA SPA 
| e purLI i dia i engriihi IAIIE CpIIGII O: VITI udd vini uo rete ehe Srertgiere ivrea eni) Catpinle LORI ep dia Raran se | 
N° AIC Confezione Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027329 010 20 COMPRESSE 10 MG B RR RO6AEO07 01/04/89 
027329 022 20 ME GOCCE OS 10 MG/ML B RR RO6AE07 21/02/91 97] 
FORMITROL Codice AIC Dossier Specialità: 031226 
data prima registrazione specialità: 19/01/96 Data Rinnovo Titolare AIC: NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031226 018 "TOSSE" 20 COMPRESSE OROSOLUBILI 75 MG Cc OTC ROSDA09 19/01/96 97] 
Fassi ; Ci 
| FORMOFTIL Codice AIC Dossier Specialità: 023225 


data prima registrazione specialità: 29/07/75 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMIGEA SPA 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023225 016 COLLIRIO 5 ML 0,05% B RR S01BA12 29/07/75 
023225 028 COLLIRIO 5 FL. MONODOSE 0,5 ML Cc RR S01BA12 29/07/75 N, 
023225 030 POMATA OFTALMICA 5 G 0,05% B RR S01BA12 29/07/75 7 
| FORMOMICIN Ù | Codice AIC Dossier Specialità: 023798 
data prima registrazione specialità: 20/04/79 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMIGEA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023798 010 COLLIRIO 5 ML B RR SO1CA 20/04/79 !97, 
023798 022 COLLIRIO 5 FL. MONODOSE 0,5 ML Cc RR SOlCA 20/04/79 97] 
023798 034 POMATA OFTALMICAS G 1") RR SO1CA 20/04/79 Mi 
FORTEZIM Codice AIC Dossier Specialità: 022375 
data prima registrazione specialità: 04/02/82 Data Rinnovo Titolare AIC: LAB.FARM.BIOL.CROSARA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022375 012 20 CAPSULE 1 MG Cc RR B03BA04 04/02/82 O] 
FORTRADOL diet Codice AIC Dossier Specialità: 028878 
data prima registrazione specialità: 29/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: BAYER S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028878 078 /M_ 20 CAPSULE 50 MG Cc RNR NO2AX02 09/11/95 NZ] 
028878 080 /M GOCCE 10% 10 ML Cc RNR N02AX02 09/11/95 Mi 
028878 092 /M "100 SR" 20 CPR A CESSIONE PROLUNGATA 100 MG C RNR NO2AX02 09/11/95 Z| 
028878 104 /M 10 SUPPOSTE 100 MG Cc RNR N02AX02 09/11/95 O 
028878 116 /M_S FIALE 50 MG Cc RNR N02AX02 09/11/95 97] 
028878 128 /M_ 5 FIALE 100 MG Cc RNR N0O2AX02 09/11/95 Mi 
028878 142 /M_ "150 SR" 10 COMPRESSE RILASCIO PROLUNGATO — € RNR N02AX02 18/02/99 O 
150 MG 
028878 155 /M "200 SR" 10 COMPRESSE RILASCIO PROLUNGATO — € RNR N02AX02 18/02/99 O 
200 MG 
| FOSAMAX Codice AIC Dossier Specialità: 029052 
| data prima registrazione specialità: 25/06/93 =DataRinnovo 25/06/98 Titolare AIC: MERCK SHARP E DOHME S.P.A. 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029052 038 14 COMPRESSE 10 MG A_79 RR MOSBA04 06/10/95 (97 
| FOSCAVIR Codice AIC Dossier Specialità: 028192 


L_ data prima registrazione specialità: 05/03/93 =DataRinnovo 05/03/98 Titolare AIC: ASTRA AB 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione  inFarmacia 
028192 019 IV 1 FLAC. INFUSIONE 250 ML A 37 OSP JOSADO1 05/03/93 I 
028192 021 IV FLACONE INFUSIONE 500 ML Cc OSP JOSADO1 05/03/93 LU] 
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‘FFOSFALUGEL Codice AIC Dossier Specialità: 025234 
data prima registrazione specialità: 13/03/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025234 028 26 BUSTINE GEL ORALE Cc RR A02AB03 02/01/87 SZ] 
025234 030 FLACONE 250 G GEL ORALE Cc RR A02AB03 29/10/94 O 
FOSFIDRAL Codice AIC Dossier Specialità: 002015 
data prima registrazione specialità: 30/06/61 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
002015 016 EMULSIONE OS 4% 200 G Cc SP A02AB03 30/06/61 LÌ 


FOSFO PLUS Codice AIC Dossier Specialità: 026470 
data prima registrazione specialità: 30/06/88 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: F.A.M.A. SRL ISTITUTO CHIMICO BIOLOGICO 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

026470 017 10 FLACONCINI ORALI 10 ML Cc OTC A13A 30/06/88 
FOSFO SODA FLEET Codice AIC Dossier Specialità: 029318 
data prima registrazione specialità: 10/11/95 Data Rinnovo Titolare AIC: C. B. FLEET COMPANY 

N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029318 019 FLACONE 45 ML Cc OTC AO06ADI10 10/11/95 i 
029318 021 FLACONE 90 ML Cc OTC A06ADI0 10/11/95 89 

FOSFOCIN Codice AIC Dossier Specialità: 023492 
data prima registrazione specialità: 12/10/76 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CRINOS INDUSTRIA FARMACOBIOLOGICA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023492 022 IM1FL+1F1G4ML c RR JO1XX01 12/10/76 
023492 034 IV1FL+1F1G10 ML Cc RR JO1XX01 12/10/76 O 
023492 073 12 COMPRESSE 1 G Cc RR JO1XX01 08/11/79 O 
023492 111 12 COMPRESSE OROSOLUBILI 1G Cc RR 301XX01 31/10/86 Mi 

| FOSFOCRISOLO Codice AIC Dossier Specialità: 009333 
| data prima registrazione specialità: 27/09/54 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ZAMBON ITALIA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
009333 079 IM 10 FIALE 0,01 G A RR MO1CB02 11/10/95 
009333 081 IM 5 FIALE 0,05G A RR MO1CB02 11/10/95 O 
009333 093 IMS FIALE 0,1 G A RR M01CB02 11/10/95 Mi 

FOSFOGUAIACOL Codice AIC Dossier Specialità: 012298 
data prima registrazione specialità: 07/03/57 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

012298 028 SCIROPPO 230 G Cc OTC ROSCA10 12/09/88 
FOSFOLEXIN Codice AIC Dossier Specialità: 024382 
data prima registrazione specialità: 04/04/81 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024382 044 12 COMPRESSE 1 G Cc RR JO1RA01 19/01/83 O 
024382 119 12 BUSTINE ORALI 500 MG Cc RR JO1RA01 19/01/83 O 
024382 133 12 BUSTINE ORALI 1 G Cc RR JO1RA01 19/01/83 O 

FOSFORAL Ì Codice AIC Dossier Specialità: 025843 
data prima registrazione specialità: 15/10/85 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FOURNIER PIERREL FARMA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

025843 018 12 COMPRESSE OROSOLUBILI 1G Cc RR JO1XX01 15/10/85 i 
| FOSFORILASI ” Codice AIC Dossier Specialità: 013237 
data prima registrazione specialità: 15/04/83 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: POLIFARMA SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
013237 033 IM S FIALE LIOF + 5 FIALE SOLV Cc RR ALA 10/02/87 MI 
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FOSFOUTIPI VITAMINICO Codice AIC Dossier Specialità: 019948 
data prima registrazione specialità: 10/06/80 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO TERAPEUTICO M.R. SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
019948 025 IM S F.2 ML +5 F.1ML Cc RR A11JC 30/07/87 
' FOSICOMBI i ” Codice AIC Dossier Specialità: 029020 | 
data prima registrazione specialità: 01/06/95 Data Rinnovo Titolare AIC: A.MENARINI INDUSTRIE SUD 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029020 017 “20 MG + 12,5 MG COMPRESSE" BLISTER 14 A RR C09BA09 01/06/95 197] 
COMPRESSE 
FOSIPRES Codice AIC Dossier Specialità: 027747 
data prima registrazione specialità: 13/12/91 Data Rinnovo 13/12/96 Titolare AIC: A.MENARINI INDUSTRIE SUD 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027747 017 "10 MG COMPRESSE" BLISTER 28 COMPRESSE A RR C09AA09 13/12/91 iz 
027747 029 "20 MG COMPRESSE" BLISTER 14 COMPRESSE A RR C09AA09 13/12/91 97] 
FOSTIMON Codice AIC Dossier Specialità: 032921 
data prima registrazione specialità: 16/11/98 Data Rinnovo Titolare AIC: IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032921 013 "75" 1 FLAC POLV LIOF+SOLV SOLUZ INIETT A_74 RR G03GA04 16/11/98 
032921 025 "150" 1 FLAC POLV LIOF+SOLV SOLUZ INIETT Cc RR 603GA04 16/11/98 CU] 
‘ FOTOFIL Codice AIC Dossier Specialità: 007877 
data prima registrazione specialità: 31/12/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE IN.T.E.S. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
007877 018 COLLIRIO 10 ML Cc RR S01GAS1 31/12/84 
007877 020 COLLIRIO 15 ML (o) RR S01GAS1 31/12/84 97] 
FOTORETIN Codice AIC Dossier Specialità: 022473 
data prima registrazione specialità: 16/09/75 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMILA FARMACEUTICI MILANO S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022473 019 20 CONFETTI 400 MG Cc RR SOlXA 16/09/75 
FOXIMIN Codice AIC Dossier Specialità: 025052 
- data prima registrazione specialità: 18/06/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: EURO-PHARMA S.R.L. 
TT N°AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025052 034 12 COMPRESSE 1G Cc RR 301XX01 13/04/92 L) 
i FOY Codice AIC Dossier Specialità: 026829 
data prima registrazione specialità: 28/04/93 = DataRinnovo 28/04/98 Titolare AIC: GRUPPO LEPETIT SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026829 010 IV 1 FIALA 100 MG + SOLV. 5 ML H OSP B02AB 28/04/93 
FOZIDE Codice AIC Dossier Specialità: 029003 
data prima registrazione specialità: 19/09997 —DataRinnovo Titolare AIC: LABORATORI GUIEU SPA 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029003 011 14 COMPRESSE 20 MG\12,5 MG A RR C09BA09 19/09/97 
FRAGMIN Codice AIC Dossier Specialità: 027276 
| dataprimaregistrazione specialità: 01/02/93 —DataRinnovo 01/02/98 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN AB 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027276 031 6 SIR. MONOUSO 2500 UI AXA A 81 RR B01AB04 01/02/93 
027276 043 6 SIR. MONOUSO 0,2 ML 5000 U A 81 RR B01AB04 01/02/93 7 
027276 070 1 FLACONE SOLUZIONE INIETTABILE 4 ML 25000 Cc RR B01AB04 23/03/98 O 
UI/ML 
‘ FRAMECEF Codice AIC Dossier Specialità: 032924 
data prima registrazione specialità: ‘14/11/97 —DataRinnovo Titolare AIC: LEVOFARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032924 019 1 FLACONE 1000 MG + 1 FIALA SOLV 2,5 ML A RR JO1DA17 14/11/97 SZ 
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rl Codice AIC Dossier Specialità: 018032 
data prima registrazione specialità: 28/03/66 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FRANCIA FARMACEUTICI INDUSTRIA FARMACO 
(Ea . BIOLOGICA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
018032 019 GOCCE ORALI 30 ML Cc RR A13AÀ 28/03/66 
FRANCITAL Codice AIC Dossier Specialità: 023890 
data prima registrazione specialità: 25/01/79 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FRANCIA FARMACEUTICI INDUSTRIA FARMACO 
BIOLOGICA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023890 015 12 CAPSULE 500 MG Cc RR JO1XX01 25/01/79 
023890 039 12 COMPRESSE 1 G Cc RR JOIXX01 24/06/83 LU] 

FRANGULINA Codice AIC Dossier Specialità: 002924 
data prima registrazione specialità: 31/12/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: DR. OTTOLENGHI & C. SRL 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
002924 013 FLACONE SCIROPPO 200 ML (o) OTC A06AB20 31/12/84 
002924 025 "DESACCARATA" SCIROPPO 200 ML (6 OTC A06AB20 31/12/84 bi 
002924 037 20 CONFETTI Cc OTC A06AB20 31/12/84 O 

FRAURS Codice AIC Dossier Specialità: 027567 
data prima registrazione specialità: 29/10/94 =—Data Rinnovo Titolare AIC: FRANCIA FARMACEUTICI INDUSTRIA FARMACO 
BIOLOGICA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027567 015 40 CAPSULE 50 MG Cc RR AOSAA02 29/10/94 
027567 027 20 CAPSULE 150 MG A 02 62BIS RR AOSAA02 29/10/94 97 
027567 039 20 CAPSULE 300 MG A 02 e2BIS RR AOSAA02 29/10/94 vl 

FRAXIDOL Codice AIC Dossier Specialità: 032102 
data prima registrazione specialità: 16/11/98 =—DataRinnovo Titolare AIC: EDMOND PHARMA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032102 016 ASTUCCIO 20 CAPSULE RIGIDE 50 MG Cc RNR NO2AX02 16/11/98 
032102 028 ASTUCCIO 10 SUPPOSTE 100 MG Cc RNR N02AX02 16/11/98 O 
032102 030 1 FLACONE 10 ML GOCCE ORALI SOLUZIONE 10% CC RNR N02AX02 16/11/98 DU 
032102 042 5 FIALE 100 MG/2 ML SOLUZIONE INIETTABILE c RNR N02AX02 16/11/98 AO 

FRAXIPARINA Codice AIC Dossier Specialità: 026736 
data prima registrazione specialità: 01/02/93 = DataRinnovo 01/02/98 Titolare AIC: SANOFI WINTHROP S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026736 064 6 FIALE-SIRINGA PRONTOUSO 3075UI AXA A 81 RR B01AB06 23/03/95 MI 
026736 076 6 FIALE-SIRINGA PRONTOUSO 4100UI AXA A 81 RR B01AB06 23/03/95 MI 
026736 088 10 FIALE-SIRINGA GRADUATE 0,6 ML A 81 RR B01AB06 30/06/95 A] 
026736 090 10 FIALE-SIRINGA GRADUATE 0,8 ML A 81 RR B01AB06 30/06/95 wi 
026736 102 10 FIALE-SIRINGA GRADUATE 1 ML A 81 RR B01AB06 30/06/95 — 97] 

FRAZIM Codice AIC Dossier Specialità: 025638 
data prima registrazione specialità: 18/03/85 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FRANCIA FARMACEUTICI INDUSTRIA FARMACO 
BIOLOGICA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025638 040 30 COMPRESSE 25 MG Cc RR A02BX03 11/05/91 O 
025638 053 50 COMPRESSE 25 MG Cc RR A02BX03 11/05/91 GC} 
025638 065 50 COMPRESSE 50 MG Cc RR A02BX03 11/05/91 O] 

FREAMINE II Codice AIC Dossier Specialità: 022748 
data prima registrazione specialità: 30/0673 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BAXTER S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022748 038 FLEBO 500 ML (o) RR BOS5SBA01 30/06/73 z| 
022748 053 FLEBO 250 ML 3% Cc RR BOSBA01 13/02/84 O 
022748 065 FLEBO 500 ML 3% Cc RR BOSBAO1 13/02/84 A 
022748 077 FLEBO 1000 ML 3% C RR BOSBA01 13/02/84 O 
022748 089 FLEBO 250/250 ML Cc RR BOSBA01 28/02/90 O 
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022748 091 FLEBO 1000/1000 ML Cc RR BOSBA01 28/02/90 a; 


'FRENAL Codice AIC Dossier Specialità: 022481 
data prima registrazione specialità: 14/02/72 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MONSANTO ITALIANA S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022481 016 30 CAPSULE 20 MG A RR R03BC01 14/02/72 7 
UZ2481 028 30 CAPSULE 20 MG CANAL A RR R03BC01 14/02/72 e, 
022481 129 RINOLOGICO SOLUZIONE NEB 20 ML 3% B RR ROIACO1 08/11/86 À% 
CisctE ZIA TIRA TTTTTATESNTTACSTR et eee r_roerero. sete: 
| FRIDOL Codice AIC Dossier Specialità: 019872 | 


data prima registrazione specialità: 29/076 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA Î 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
019872 074 4 COMPRESSE Cc OTC N02BAS1 04/03/96 a: 
019872 086 10 COMPRESSE Cc OTC NO2BASI 04/03/96 a! 
019872 098 20 COMPRESSE Cc OTC N02BASI1 04/03/96 O 

FRILAX Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 02/08/91 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GRICAR CHEMICAL S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026906 038 20 BUSTINE MONODOSE 2 G Cc OTC A06AB56 13/06/92 
026906 040 SACCHETTO 100 G Cc OTC A06ABS6 13/06/92 C] 

FRINASE Codice AIC Dossier Specialità: 028715 
data prima registrazione specialità: 25/01/93 = DataRinnovo 25/01/98 Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. 

N° AIC Confezione “Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

028715 011 "AR" 20 CONFETTI Cc RR ROIBAS2 25/01/93 O 
ia Dadi Codice AIC Dossier Specialità: 023451 
data prima registrazione specialità: 16/01/80 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: HOECHST MARION ROUSSEL S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

023451 014 30 CAPSULE 10 MG Cc RR NOSBA09 16/01/80 hdi 
FRISTAMIN Codice AIC Dossier Specialità: 027076 


data prima registrazione specialità: 01/09/89 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: F.I.R.M.A. SPA 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027076 013 20 COMPRESSE 10 MG B RR RO6AX13 01/09/89 
027076 025 1 FLAC. SCIROPPO 100 ML 1 MG/ML B RR RO6AX13 01/09/89 i 
FRIVENT Codice AIC Dossier Specialità; 029554 ca] 
data prima registrazione specialità: 26/06/95 Data Rinnovo Titolare AIC: DOMPE'SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029554 019 30 COMPRESSE RIL. PROLUNGATO 600 MG A RR R03DA04 26/06/95 
029554 021 30 COMPRESSE RIL. PROLUNGATO 400 MG A RR R03DA04 26/06/95 ar 
| FROBEN Codice AIC Dossier Specialità: 024284 
| data prima registrazione specialità: 22/11/80 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GNR SPA | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024284 022 20 CONFETTI 100 MG Cc RR MOLAE09 22/11/80 U 
024284 034 30 CONFETTI 100 MG A 66 RR MO1AE09 22/11/80 97 
024284 061 30 CONFETTI 50 MG (o) RR MOI1AE09 31/12/84 LU] 
024284 073 1 FLAC. SCIROPPO 160 ML 0,5% A 66 RR MO1AE09 31/12/84 wi 
024284 085 1 FLAC. SCIROPPO 200 ML 0,5% Cc RR MO01AE09 31/12/84 O 
024284 097 10 SUPPOSTE 100 MG Cc RR M01AE09 31/12/84 wi 
024284 109 FLACONE SOLUZIONE 160 ML 0,25% Cc SP AO1ADI11 27/04/91 MI 
024284 111 IM 6 FL. LIOF. 150 MG + 6 F.3 ML Cc RR MO1AE09 27/04/91 [nni 
024284 123 "SR" 20 CAPSULE 200 MG A 66 RR MO1AE09 02/08/91 
024284 135 NEBULIZZATORE 0,25% FLAC.15 ML Cc SP ADIADI1 11/11/96 SA 
{ FRONE E Codice AIC Dossier Specialità: 025409’ 
| data prima registrazione specialità: 15/09/84 —DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SERONO PHARMA S.P.A. | 
_ 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025409 069 3 FLAC. LIOF 1000000 UI + 3 FIALE 1 ML A 33 RRLIM L03AB02 07/01/88 Wi 
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025409 071 POMATA 500.000 UI 5 G Cc RR DO6BB 07/01/88 i 
025409 083 GOCCE 3 F 600000 UI + 3 SIR 1,2 ML Cc RR S01AD05 02/06/88 Mi 
025409 095 3 FLAC. LIOF 3000000 UI + 3 FIALE 2 ML A 33 RRLIM L03AB02 02/04/90 si 
025409 107 1 FL. LIOF. 3000000 UI + F. SOLV. Cc RRLIM L03AB02 02/04/90 DU] 

FRONTAL i scia sa Codice AIC Dossier Specialità: 028644 
data prima registrazione specialità: 17/04/93 = DataRinnovo 17/04/98 Titolare AIC: SOLVAY PHARMA S.P.A. 

N° AIC " Confezione ° Fascia SSN —Dispensazione © ATC Registrazione inFarmacia 
028644 019 20 COMPRESSE 0,25 MG Cc RR NOSBA12 17/04/93 he] 
028644 021 20 COMPRESSE 0,50 MG (6 RR NOSBA12 17/04/93 INA 
028644 033 20 COMPRESSE 1 MG Cc. RR NOSBA12 17/04/93 i 
028644 084 FLAC. GOCCE 0,75 MG 20 ML Cc RR NOSBA12 07/02/95 YA 

FRUBIOSINA P Codice AIC Dossier Specialità: 014097 
data prima registrazione specialità: 31/07/73 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
014097 012 "500" 10 FLAC.NI ORALI 10 ML Cc OTC COSCA 31/07/73 
014097 024 30 CONFETTI Cc OTC COSCA 31/07/73 O 
014097 036 GRANULATO 10 BUSTINE Cc OTC COSCA 31/07/73 DU 

FRUCTAL Codice AIC Dossier Specialità: 021731 
data prima registrazione specialità: 27/03/70 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL S.P.A. 
È n SEE sue _— — ste peton a 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021731 017 FLEBO 1 FLACONE 250 ML 5% G RR BOSBA03 27/03/70 
021731 029 FLEBO 1 FLACONE 500 ML 5% Cc RR BOSBA03 27/03/70 O 
021731 056 FLEBO 1 FLACONE 250 ML 10% (o) RR BOSBA03 03/05/71 U 
021731 068 FLEBO 1 FLACONE 500 ML 10% Cc RR BOSBA03 03/05/71 O) 

FRUCTO FOSFAN Codice AIC Dossier Specialità: 018098 | 
data prima registrazione specialità: 26/11/60 = DataRinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: COMPAGNIA FINANZIARIA E DI PARTECIPAZIONI 
a COFIDIPAS.R.L. al 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
018098 018 IM 5 FIALE 5 ML c RR C01EB07 26/11/60 O 
018098 020 FLEBO 1 FLAC. 50 ML 5 G + FSOLV Cc RR CO1EB07 11/08/67 O 

FRUCTOPIRAN x Codice AIC Dossier Specialità: 008376 
data prima registrazione specialità: 18/11/53 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MONICO S.P.A. 

N° AIC Confezione I Fascia SSN Dispensazione | ATC Registrazione in Farmacia 
008376 028 1 FL 500 ML 5% Cc RR B0OSBA03 12/03/57 0) 
008376 030 1 FL 500 ML 10% Cc RR BOSBA03 12/03/57 LU 
008376 042 5 FIALE 10 ML 20% Cc RR BOSBA03 05/05/62 QU 
008376 055 5 FIALE 10 ML 40% c RR BOSBA03 05/05/62 w) 

FRUMIL Codice AIC Dossier Specialità: 026870 
data prima registrazione specialità: 01/04/89 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RORER HEALTH CARE LTD 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026870 016 28 COMPRESSE Cc RR CO3EBO1 01/04/89 

FRUTTOCAL Codice AIC Dossier Specialità: 022942 
data prima registrazione specialità: 22/02/74 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TOSI FARMACEUTICI S.A.S. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

022942 015 20 BUSTINE GRANULARE 6 G Cc RR A12AX 22/02/74 
FUCITHALMIC - LEO Codice AIC Dossier Specialità: 026928 
data prima registrazione specialità: 29/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026928 010 5 G GOCCE OCULARI VISCOSE 1% A RR SOIAA13 29/10/94 vi 
026928 022 GOCCE OCULARI VISCOSE 12 MONODOSI Cc RR SO1AA13 29/11/95 vi 
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FULCIN Codice AIC Dossier Specialità: 016762 i 
data prima registrazione specialità: 20/02/60 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA'IGIENICO 
TERAPEUTICHE S.R.L. MI 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
016762 015 20 COMPRESSE 125 MG A RR DOIBA01 20/11/70 
016762 041 10 COMPRESSE 500 MG A RR DOI1BA01 29/11/78 97 
FULCRO Codice AIC Dossier Specialità: 028590 
data prima registrazione specialità; 29/10/94 = DataRinnovo Titolare AIC: FOURNIER PIERREL FARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028590 014 20 CAPSULE 200 MG A 14 RR C10AB0O5 29/10/94. 27] 
| FULGRAM Codice AIC Dossier Specialità: 025000 
data prima registrazione specialità: 09/05/83 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO BIOLOGICO CHEMIOTERAPICO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025000 023 14 CAPSULE 400 MG A RR JO1MA06 09/05/83 
FUNGIDERM Codice AIC Dossier Specialità: 028096 
data prima registrazione specialità: 20/05/91 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: JANSSEN CILAG S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028096 016 CREMA DERMATOLOGICA 20 G 1% Cc OTC D01AC002 20/05/91 
FUNGILIN Codice AIC Dossier Specialità: 022667 
data prima registrazione specialità: 31/01/73 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022667 051 SOSPENSIONE OS 60 ML Cc AO7AA07 29/07/85 
FUNGIZONE Codice AIC Dossier Specialità: 015050 
data prima registrazione specialità: 06/06/84 —DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A. 
L J 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
015050 014 FL POLV LIOF 15 ML 50 MG H OSP JO2AA01 06/06/84 hw] 
FURACIN x # ARRE ‘ Codice AIC Dossier Specialità: 002962 
data prima registrazione specialità: 20/02/50 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PRODOTTI FORMENTI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
002962 037 3 OVULI VAGINALI 6 MG Cc RR G01AX 31/12/84 
FURADANTIN Codice AIC Dossier Specialità: 008569 
data prima registrazione specialità: 13/03/58 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PRODOTTI FORMENTI S.R.L. 
N°AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
008569 016 20 COMPRESSE 50 MG Cc RR G04AC01 31/12/84 
008569 028 50 COMPRESSE 50 MG Cc RR G04AC01 31/12/84 U 
008569 030 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 60 ML 0,5% A RR G04AC01 13/03/58 vi 
— 
FURANVIT Codice AIC Dossier Specialità: 013795 
| dataprimaregistrazione specialità: 02/04/58 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FERLITO FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
013795 012 COLLIRIO 10 ML Cc RR SO1AX 02/04/58 
FUREDAN Codice AIC Dossier Specialità: 014152 
data prima registrazione specialità: 11/08/58 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHARPERS.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
014152 019 15 COMPRESSE SO MG Cc RR G04AC01 11/08/58 
FUROIC Codice AIC Dossier Specialità: 028173 
data prima registrazione specialità: 12/12/92 = DataRinnovo 12/12/97 Titolare AIC: MONSANTO ITALIANA S.P.A. 
} 
N° AIC Confezione © Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028173 019 IM IV S FLAC. LIOF. 15 MG + 5 F. SOLV. (o) RR V03AF 12/12/92 ny] 
028173 021 IM IV 6 FLAC. LIOF. S0 MG + 6 F. SOLV Cc RR V03AF 12/12/92 Mi 
028173 033 30 COMPRESSE 15 MG Cc RR V03AF 12/12/92 MI 


— 264 — 


20-8-1999 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 195 


FUROTRICINA Codice AIC Dossier Specialità: 010637 
data prima registrazione specialità: 16/10/67 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AÎC: BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO 
ì FARMACEUTICA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
010637 039 6 OVULI VAGINALI (o) RR GOIAA 16/10/67 | 
| FUROXONE Codice AIC Dossier Specialità: 015044 
data prima registrazione specialità: 20/03/59 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PRODOTTI FORMENTI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
015044 011 20 COMPRESSE 100 MG c RR A07AX 20/03/59 97] 
| FURTULON Codice AIC Dossier Specialità: 029094 
data prima registrazione specialità: 23/07/98 —DataRinnovo Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029094 036 30 CPR RIVESTITE CON FILM USO ORALE 500 MG Cc RNR LOIiBC 23/07/98 
029094 048 30 CPR RIVESTITE CON FILM USO ORALE 750 MG Cc RNR LOIBC 23/07/98 O 
GABBRORAL Codice AIC Dossier Specialità: 014015 
data prima registrazione specialità: 21/0979 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
014015 010 12 COMPRESSE 250 MG A RR A07AA06 21/09/79 
014015 034 FLACONE SCIROPPO 60 ML A RR A07AA06 21/09/79 O 
GABITRIL Codice AIC Dossier Specialità: 032951 
data prima registrazione specialità: 22/05/97 Data Rinnovo Titolare AIC: SANOFI WINTHROP S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032951 016 /M_ 50 COMPRESSE 5 MG A 67 RR N03AG06 22/05/97 I97| 
032951 028 /M 100 COMPRESSE 5 MG (© RR N03AG06 22/05/97 O 
032951 030 /M_ 50 COMPRESSE 10 MG Cc RR N03AG06 22/05/97 197] 
032951 042 /M 100 COMPRESSE 10 MG Cc RR N03AG06 22/05/97 C]j 
032951 055 /M_ 50 COMPRESSE 15 MG Cc RR N03AG06 22/05/97 
032951 067 /M 100 COMPRESSE 15 MG Cc RR N03AG06 22/05/97 O 
GALCAN Codice AIC Dossier Specialità: 026842 
data prima registrazione specialità: 02/05/90 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ABBOTT S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026842 017 "25" 50 COMPRESSE 25 MG Cc RR COSDA02 02/05/90 
026842 029 "50" 50 COMPRESSE DIVIS.50 MG Cc RR C08DA02 02/05/90 LU] 
| GALMAX Codice AIC Dossier Specialità: 028432 
data prima registrazione specialità: 29/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: MAX FARMA SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028432 019 20 COMPRESSE 240 MG A 02 62BIS RNR AOSAA02 29/10/94 O 
028432 021 20 COMPRESSE 480 MG A 02 <©2BIS RNR AOSAA02 29/10/94 17; 
| GAMIBETAL Codice AIC Dossier Specialità: 018866 
data prima registrazione specialità: 23/05/61 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA'IGIENICO 
TERAPEUTICHE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
018866 057 20 COMPRESSE 500 MG (0) RR N03AG03 15/06/61 97] 
018866 071 SCIROPPO 200 ML 10% (o) RR N03AG03 24/02/82 7] 
[ GAMIBETAL COMPLEX Codice AIC Dossier Specialità: 020225 
| data prima registrazione specialità: 04/04/63 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO 
TERAPEUTICHE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020225 025 30 COMPRESSE 250 MG Cc RR N03AB52 21/05/79 ii 
‘ GAMIBETAL PLUS Codice AIC Dossier Specialità: 021690 
| dataprimaregistrazione specialità: 27/0970 DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA'IGIENICO 
i TERAPEUTICHE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione © in Farmacia 
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021690 021 AD 30 COMPRESSE Cc RR N03AX 27/03/70 i 

021690 045 MITE 30 COMPRESSE Cc RR NOZAX 27/03/70 M 

GAMMA GLOBULISI Codice AIC Dossier Specialità: 006558 
data prima registrazione specialità: 25/11/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO 1.5.1. S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
090350 dii 1 FLACONE 2 ivi, 16% Cc RR JO6BA01 25/11/82 è 
006558 023 1 FLACONE 5 ML 16% Cc RR JOGBA01 25/11/82 97 
006558 035 1 FLACONE 10 ML 16% Cc RR JOGBAO01 25/11/82 O 

GAMMA TET P Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 21/11/72 Data Rinnovo Titolare AIC: CENTEON PHARMA GMBH 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022635 041 1 FIALA 1 ML 250 UI A RR J06BB02 29/05/93 
022635 054 1 FLAC. 2 ML 500 UI A RR J06BB02 29/05/93 O 

GAMMA VENIN P Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 04/04/69 —DataRinnovo Titolare AIC: CENTEON PHARMA GMBH 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021177 050 IV FLAC. LIOF. 5 G + 1 F.SOLV. H OSP J06BA02 27/04/91 
021177 062 IV FLAC. LIOF. 500 MG + 1 F.SOLV H OSP J06BA02 27/04/91 O 
021177 074 IV FLAC. LIOF. 2,5 G + ì F.SOLV. H OSP J06BA02 27/04/91 O 


GAMMABULIN Codice AIC Dossier Specialità: 009032 
data prima registrazione specialità: 16/06/54 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: IMMUNO AG VIENNA 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
009032 018 1 FLACONE 2 ML (o) RR JOGBA01 16/06/54 O 
GAMMADIN Codice AIC Dossier Specialità: 029582 
data prima registrazione specialità: 14/04/98 =—DataRinnovo Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029582 020 UNGUENTO TUBO 30 G Cc OTC D08AG02 14/04/98 bi 
GAMMAGARD S/D Codice AIC Dossier Specialità: 033240 
data prima registrazione specialità: 02/02/98 =—DataRinnovo Titolare AIC: BAXTER S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033240 019 FLAC POLV LIOF 0,5 G+ FLAC SOLV SOLUZ INIETT 10 H OSP JO6BA01 02/02/98 O 
ML 
033240 021 FLAC POLV LIOF 2,5 G+ FLAC SOLV SOLUZ INIETT 50 H OSP JOGBA01 02/02/98 A) 
ML 
033240 033 FLAC POLV LIOF 5 G+ FLAC SOLV SOLUZ INIETT 96 H OSP JOGBAOI 02/02/98 G 
ML 
033240 045 FLAC POLV LIOF 10 G+ FLAC SOLV SOLUZ INIETT H OSP JO6BA01 02/02/98 O 
192 ML 
GAMMAKINE ‘Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 29/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: DOMPE'BIOTEC S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione | in Farmacia 
028805 012 6 FLACONI 0,5 ML 100 MCG Cc OSP L03AB03 29/10/94 
GANTAPRIM Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 19/03/80 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMACEUTICI LENZA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione | in Farmacia 
022903 013 AD 20 COMPRESSE Cc RR JO1EEO1 19/03/80 
022903 052 SCIROPPO 100 ML Cc RR J01EE01 19/03/80 O 
GANTRIM ‘Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 25/02/85 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GEYMONAT SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022888 010 AD 20 COMPRESSE Cc RR JO1EEO1 25/02/85 O 
022888 022 AD 30 COMPRESSE Cc RR JO1EEO1 25/02/85 D 
022888 034 BB 20 COMPRESSE Cc RR JO1EEO1 25/02/85 O) 


— 266 — 


20-8-1999 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 195 
022888 046 SCIROPPO 100 ML Cc RR JO1EEO1 25/02/85 DO) 
GANTRIMEX Codice AIC Dossier Specialità: 023614 & 
data prima registrazione specialità: 25/0285 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AFC: GEYMONAT SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023614 086 AD 20 COMPRESSE Cc OTC R05DB07 20/06/89 9] 
023614 098 SOSPENSIONE OS 100 ML Cc OTC ROSDB07 20/06/89 97] 

i GARDENALE Codice AIC Dossier Specialità: 004556 
data prima registrazione specialità: 02/03/51 Data Rinnovo 01/06/95 Tirolare AIC: RHONE POULENC RORER S.P.A. 
il 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
004556 015 20 COMPRESSE 100 MG A RNR N03A.A02 21/09/79 Wi 
004556 027 30 COMPRESSE 50 MG A RNR N03AA02 21/09/79 wi 
004556 039 IM 6 FIALE 1 ML 100 MG A RNR N03AA02 21/09/79 77 

GARDRIN Codice AIC Dossier Specialità: 026701 
data prima registrazione specialità: 01/03/89 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026701 021 30 CAPSULE GELATINA 35 MCG Cc RR A02BB02 01/03/89 O 
GASTER Codice AIC Dossier Specialità: 028933 
data prima registrazione specialità: 29/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER 
L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028933 012 20 CAPSULE DOSATE 100 MG B 03 RR A07EBO1 29/10/94 U 
028933 024 12 BUSTINE DOSATE 250 MG B 03 RR A07EBO1 29/10/94 O 

GASTRALGIN Codice AIC Dossier Specialità: 027778 
data prima registrazione Specialità: 17/12/91 Data Rinnovo 17/12/96 Titolare AIC: ISTITUTO DE ANGELI PH S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027778 012 28 COMPRESSE 75 MG A 48 RR A02BA06 17/12/91 
027778 024 14 COMPRESSE 150 MG A 48 RR A02BA06 17/12/91 9] 

GASTRAX Codice AIC Dossier Specialità: 028357 
data prima registrazione specialità: 04/05/93 = Data Rinnovo 04/05/98 Titolare AIC: GIULIANI SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028357 010 SOSPENSIONE 200 ML Cc OTC A02BASI 04/05/93 
028357 022 20 COMPRESSE Cc OTC A02BAS1 04/05/93 O 

GASTRIDIN Codice AIC Dossier Specialità: 025925 
data prima registrazione specialità: 10/07/85 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MERCK SHARP E DOHME S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025925 013 10 COMPRESSE 40 MG A 48 RR A02BA03 10/07/85 97 
025925 025 20 COMPRESSE 20 MG Cc RR A02BA03 10/07/85 Yz] 
025925 037 IV 10 FL. LIOF. 20 MG + 10 F. SOLV. (o) RR A02BA03 02/11/89 MI 
025925 049 FAST 20 DISCOIDI 20 MG Cc RR A02BA03 08/01/96 Uj 
025925 052 FAST 10 DISCOIDI 40 MG A 48 RR A02BA03 08/01/96 DU 

GASTRO PEPSIN I Codice AIC Dossier Specialità: 009535 
data prima registrazione specialità: 08/11/54 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A. CECCARELLI E C. DEI F.LLI LUCARN. CORR. 
TANGANELLI 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
009535 016 FLAC. SCIROPPO G.150 Cc RR A09ACOI 08/11/54 MM] 
009535 028 FLAC. SCIROPPO G.70 Cc RR A09ACO1 12/08/64 O 
009535 030 "FORTE" FLAC. SCIROPPO G.70 Cc RR A09AC0I 09/09/69 E] 

GASTROFRENAL Codice AIC Dossier Specialità: 024859 
data prima registrazione specialità: 11/0183 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MONSANTO ITALIANA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024859 011 20 CAPSULE 100 MG B 03 RR A07EB01 11/01/83 vr 
024859 035 OS 12 BUSTE 250 MG B 03 RR A07EB01 1101/83 2] 
024859 047 6 BUSTINE GRANULATO 500 MG B 03 RR A07EB01 26/03/91 97 
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| GASTROGEL Codice AIC Dossier Specialità: 027819 | 
| dataprimaregistrazione specialità: 28/05/92 = Data Rinnovo 28/05/97 Titolare AIC: GIULIANI SPA | 
Ì it 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027819 010 30 BUSTINE 1 G GEL OS A RR A02BX02 28/05/92 
[GASTROGRAFIN — © sa Codice AIC Dossier Specialità: N73N85 | 
| data prima registrazione specialità: 09/11/74 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC- SCHERING SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023085 020 FLACONE ORALE 100 ML H OSP VOBAAO0I 13/02/93 
GASTROL Codice AIC Dossier Specialità: 025385 
data prima registrazione specialità: 10/08/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SALUS RESEARCHES S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025385 028 50 COMPRESSE 50 MG Cc RR A02BX03 10/08/84 
025385 030 20 BUSTINE 25 MG Cc RR A02BX03 07/08/92 O 
025385 042 20 BUSTINE 50 MG c RR A02BX03 07/08/92 D 
GASTROMET Codice AIC Dossier Specialità: 023608 
data prima registrazione specialità: 02/0878 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BAYER S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023608 021 50 COMPRESSE 200 MG (o) RR A02BA01 02/08/78 
023608 045 50 COMPRESSE 400 MG A 48 RR A02BA01 09/07/82 iz 
023608 060 1 FLAC. SCIROPPO 200 ML 4% A 48 RR A02BA0DI 02/08/78 M 
GASTROMIRO i Codice AIC Dossier Specialità: 026899 
data prima registrazione specialità: 21/08/89 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRACCO S.P.A. 
N° AIC Confezione 4 ra “© Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026899 017 FLACONE 20 ML H osp VOSBABO4 21/08/89 LU] 
026899 029 FLACONE 50 ML H OSP VOSAB04 21/08/89 O) 
026899 031 FLACONE 100 ML H OSP VO08BAB04 21/08/89 DO 
GASTRONORM Codice AIC Dossier Specialità: 027223 
data prima registrazione specialità: 28/11/89 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: JANSSEN CILAG S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027223 039 20 BUSTINE GRAN. EFFERV. 5 MG Cc OTC A03FA03 29/03/90 
027223 041 10 COMPRESSE MASTICABILI 5 MG Cc OTC A03FA03 30/09/91 O 
' GASTROSAN è i Codice AIC Dossier Specialità: 006103 
L data prima registrazione specialità: 16/04/54 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GRICAR CHEMICAL S.R.L. 
j 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
006103 028 POLVERE ORALE 65 G Cc OTC A0OZAH 09/03/91 
GASTROSED Codice AIC Dossier Specialità: 024982 | 
data prima registrazione specialità: 23/04/83 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A.M.S.A. SRL. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024982 023 50 COMPRESSE 25 MG (o) RR A02BX03 20/12/84 
024982 047 50 COMPRESSE 50 MG Cc RR A02BX03 20/12/84 LU] 
| GASTROSTOP Codice AIC Dossier Specialità: 006053 
data prima registrazione specialità: 17/03/52 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO 
FARMACEUTICA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
006053 033 40 COMPRESSE Cc OTC A02AD 07/04/86 
GASTROZEPIN o Codice AIC Dossier Specialità: 024021 
data prima registrazione specialità: 02/06/79 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024021 026 30 COMPRESSE 25 MG Cc RR A02BX03 02/06/79 G 
024021 038 50 COMPRESSE 25 MG c RR A02BX03 02/06/79 Mi 
024021 040 30 COMPRESSE 50 MG Cc RR A02BX03 10/06/83 i 
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‘ GASTRUM Codice AIC Dossier Specialità: 020775 
data prima registrazione specialità: 19/01/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MONSANTO ITALIANA S.P.A. 
N° AIC ‘ Confezione 7 ° Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
020775 021 40 COMPRESSE Cc OTC A02AF02 04/03/96 
GAVISCON Codice AIC Dossier Specialità: 024352 
| data prima registrazione specialità: 31/12/81 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RECKITT & COLMAN PRODUCTS LTD 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024352 015 40 COMPRESSE MASTICABILI Cc SP A02AH 31/12/81 
024352 039 SOSPENSIONE FLACONE 200 ML Cc SP AO2EA 09/03/87 IZ 
GAVISCON ADVANCE Codice AIC Dossier Specialità: 034248 
: data prima registrazione specialità: 16/02/99 Data Rinnovo Titolare AIC: RECKITT & COLMAN PRODUCTS LTD 
(hs - PE EIA | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
034248 017 /M SOSPENSIONE ORALE (1000MG+200MG)/10 ML FLAC C RR A02EA0I 16/02/99 
100 ML 
034248 029 /M SOSPENSIONE ORALE (1000MG+200MG)/10 ML FLAC C RR A02EAO01 16/02/99 UD 
125 ML 
034248 031 /M SOSPENSIONE ORALE (1000MG+200MG)/10 ML FLAC C RR A02EA01 16/02/99 O 
140 ML 
034248 043 /M SOSPENSIONE ORALE (1000MG+200MG)/10 ML FLAC C RR A02EA01 16/02/99 U 
200 ML 
034248 056 /M_ SOSPENSIONE ORALE (1000MG+200MG)/10 ML FLAC C RR A02EA01 16/02/99 CI 
250 ML 
034248 068 /M SOSPENSIONE ORALE (1000MG+200MG)/10 ML FLAC C RR A0Q2EA01 16/02/99 Ci 
500 ML 
GEFFER o Codice AIC Dossier Specialità: 023358 
data prima registrazione specialità: 31/12/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023358 068 24 BUSTINE GRANULARE 5 G Cc OTC A03FA 12/11/92 
GEFOIC 3 Codice AIC Dossier Specialità: 028164 
data prima registrazione specialità: 12/12/92 Data Rinnovo 12/12/97 Titolare AIC: RAVIZZA FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028164 059 "50" POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE Cc RR V03AF 07/02/95 
INIETTABILE 
028164 061 30 COMPRESSE GASTRORESISTENTI 15 MG Cc RR V03AF 07/02/95 O 
028164 073 "15" POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE Cc RR V03AF 05/05/97 nn 
INIETTABILE 
GELPLEX Codice AIC Dossier Specialità: 026253 
data prima registrazione specialità: 30/07/87 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026253 017 1 FLACONE PER INFUSIONE 500 ML H OSP BOSAA06 30/07/87 O 
026253 029 SOLUZ PER INFUSIONE SACCA PVC 500 ML H OSP BOSAAO06 11/05/98 CU] 
GELUCYSTINE Codice AIC Dossier Specialità: 027823 
data prima registrazione specialità: 18/07/95 —DataRinnovo Titolare AIC: L. MOLTENI E C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO 
S.PA. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027823 018 20 CAPSULE 500 MG Cc SP DIIAX 18/07/95 DO) 
GEMFIBROZIL EG Codice AIC Dossier Specialità: 029512 
| data prima registrazione specialità: 18/10/98 Data Rinnovo Titolare AIC: EG S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029512 011 20 COMPRESSE 900 MG A 14 RR Ci0AB04 18/10/96 E] 
029512 023 30 COMPRESSE 600 MG A 14 RR C10AB04 18/10/96 U 
029512 035 7 BUSTINE GRANULARE 1200 MG A 14 RR C10AB04 18/10/96 Dj 
| GEMFIBROZIL RATIOPHARM Codice AIC Dossier Specialità: 032098 
| dataprimaregistrazione specialità: 18/10/96 Data Rinnovo Titolare AIC: RATIOPHARM GMBH 
N°AICC Confezione = Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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032098 016 20 COMPRESSE 900 MG A 14 RR C10AB04 18/10/96 a 
032098 028 30 COMPRESSE 600 MG A 14 RR C10AB04 18/10/96 O 
032098 030 7 BUSTINE GRANULARE 1200 MG A 14 RR C10AB04 18/10/96 Dj 

| GEMLIPID 7 Codice AIC Dossier Specialità: 026334 
| dataprimaregistrazione specialità: 01/03/89 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: F.I.R.MA. SPA 
AN, toa to cio=—tho dont prsleczia ch 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026334 019 30 COMPRESSE 600 MG A 14 RR C10AB04 01/03/89 M 
026334 021 "TC" 10 BUSTINE GRANULATO 900 MG A 14 RR C10AB04 04/02/91 | 
026334 033 "TC" 20 COMPRESSE 900 MG A 14 RR C10AB04 04/02/91 7 
026334 045 7 BUSTINE GRANULATO 1200 MG A 14 RR C10AB04 29/10/94 U 
GEMZAR Codice AIC Dossier Specialità: 029452 
data prima registrazione specialità: 21/04/96 Data Rinnovo Titolare AIC: ELI LILLY ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029452 012 IV 1 FLACONE 1G H OSP L01BC0S 21/04/96 MA 
029452 024 IV 1 FLACONE 200 MG H OSP L01BC05 21/04/96 OA 
| GENALFA Codice AIC Dossier Specialità: 023872 
data prima registrazione specialità: 03/09/79 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE I.N.T.E.S. 
N°AIC "© Confezione Fascia SSN Dispensazione —ATC Registrazione inFarmacia 
023872 017 COLLIRIO 10 ML Cc RR SO1AA20 03/09/79 3 
023872 029 POMATA OFTALMICA 5G Cc RR S01AA20 03/09/79 RI 
! GENAPROST Codice AIC Dossier Specialità: 028371 
I data prima registrazione specialità: 01/07/92 Data Rinnovo 01/07/97 Titolare AIC: ISTITUTO GENTILI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028371 019 15 COMPRESSE 5 MG B RR 604CB01 01/07/92 
GENATROP Codice AIC Dossier Specialità: 023906 
data prima registrazione specialità: 39/12/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE IN.T.E.S. 
| 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023906 011 COLLIRIO 10 ML c RR SOlAA20 31/12/84 
023906 023 POMATA OFTALMICA 5 G Cc RR SO1AA20 31/12/84 VI 
| GENGIMED Codice AIC Dossier Specialità: 032191 
data prima registrazione specialità: 18/03/96 Data Rinnovo Titolare AIC: IODOSAN S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032191 013 PASTA DENTIFRICIA TUBO 100 ML Cc OTC ADIAA 18/03/96 U 
032191 025 PASTA DENTIFRICIA TUBO 75 ML Cc OTC AGIAA 18/03/96 U 
032191 037 PASTA DENTIFRICIA TUBO 50 ML Cc OTC AOLAA 18/03/96 O 
032191 049 PASTA DENTIFRICIA TUBO 30 ML Cc OTC ADIAA 18/03/96 O 
| GENGIVARIUM Codice AIC Dossier Specialità: 
| = dataprimaregistrazione specialità; 31/08/57 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: KEMIFAR SRL 
l_ 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
012889 022 PASTA G 30 (o) OTC AO1ADI1 20/08/85 
i GENLIP Codice AIC Dossier Specialità: 026737 
| data prima registrazione specialità: 04/02/91 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WARNER LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE 
‘ _ S.COM.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026737 015 30 COMPRESSE 600 MG A 14 RR C10AB04 04/02/91 ZI 
026737 027 "TC" 10 BUSTINE GRANULATO 900 MG A 14 RR C10AB04 04/02/91 MI 
026737 039 "TC" 20 COMPRESSE 900 MG A 14 RR C10AB04 04/02/91 [97] 
026737 041 7 BUSTINE GRANULARE 1200 MG Cc RR C10AB04 30/04/92 0] 
! GENOTROPIN Codice AIC Dossier Specialità: 026844 
data prima registrazione specialità: 11/08/88 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN AB 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026844 023 /M_"KABIVIAL" 1 TUBOFIALA 4 UI, A 39 RRLIM HO1AC01 14/08/92 
026844 050 /M _"KABIVIAL" 1 TUBOFIALA 16 UI. A 39 RRLIM HO1ACO1 31/10/94 O 
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026844 062 /M_"KABIQUICK" 10 TUBOFIALE 2 UI A 39 RRLIM HO1AC01 12/09/94 Mi 
026844 074 /M_"KABIQUICK" 8 SIRINGHE MONODOSE 3 UI c RRLIM HOIAC01 12/09/94 O 
026844 086 /M_"KABIQUICK" 6 SIRINGHE MONODOSE 4 UI (o) RRLIM HO1ACO1 12/09/94 VI 
026844 098 /M_"KABIPEN" 1 TUBOFIALA 16 UI A 39 RRLIM HO1ACOI1 12/09/94 vi 
026844 148 /M 36 UI (12 MG) KABI VIAL 1 TUBOFIALA Cc RRLIM HO1AC01 10/02/98 O 
026844 151 /M 36 UI(12 MG) KABI VIAL 5 TUBOFIALE c RRLIM HOIAC01 10/02/98 O) 
026844 163 /M_ 36 UI (12MG) PER KABIMIXER PER KABIPEN 36 1 c RRLIM HOIlACO1 10/02/98 Dj 

TUBOF. 
026844 175 /M 36 UI (12MG) PER KABIMIXER PER KABIPEN 36 5 c RRLIM HOIACO1 10/02/98 O 
TUBOF. 
026844 187 /M_ "MINIQUICK" 7 TUBOFIALE 0,6 UI IN 7 SIR. A 39 RRLIM H01AC01 05/02/98 9,I 
MONONOSE 
026844 199 /M_"MINIQUICK" 7 TUBOFIALE 1,2 UI IN 7 SIR. A 39 RRLIM HOIAC01 05/02/98 97 
MONODOSE 
026844 201 /M_"MINIQUICK" 7 TUBOFIALE 1,8 UI IN 7 SIR. A 39 RRLIM HO1AC01 05/02/98 vi 
MONODOSE 
026844 213 /M_“"MINIQUICK" 7 TUBOFIALE 2,4 UI IN 7 SIR. A 39 RRLIM HO1AC01 05/02/98 wi 
MONODOSE 
026844 225 /M_"MINIQUICK" 7 TUBOFIALE 3 UI IN 7 SIR. MONODOSEA 39 RRLIM HOIAC01 05/02/98 Si 
026844 237 /M_ "MINIQUICK" 4 TUBOFIALE 3,6 UI IN 4 SIR. A 39 RRLIM HOIACO1 05/02/98 7 
MONODOSE 
026844 249 /M_ "MINIQUICK" 4 TUBOFIALE 4,2 UI IN 4 SIR. A 39 RRLIM HO1AC01 05/02/98 Mi 
MONODOSE 
026844 252 /M_"MINIQUICK" 4 TUBOFIALE 4,8 UI IN 4 SIR. A 39 RRLIM HOI1AC01 05/02/98 97; 
MONODOSE 
026844 264 /M_"MINIQUICK" 4 TUBOFIALE 5,4 UI IN 4 SIR. A 39 RRLIM HOIACO1 05/02/98 97) 
MONODOSE 
026844 276 /M_"MINIQUICK"4 TUBOFIALE 6 UI IN 4 SIR. MONODOSEA 39 RRLIM HO1AC01 05/02/98 nt] 
| GENOZIL Codice AIC Dossier Specialità: 031247 
data prima registrazione specialità: 01/03/99 Data Rinnovo Titolare AIC: PULITZER ITALIANA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031247 012 "600" 30 COMPRESSE USO ORALE 600 MG A 14 RR C10AB04 01/03/99 
031247 024 "900" 20 COMPRESSE USO ORALE 900 MG A 14 RR CIOAB04 01/03/99 U 
| GENT462 bio E Codice AIC Dossier Specialità: 034131 
| data prima registrazione specialità: 29/04/99 Data Rinnovo Titolare AIC: ISTITUTO GENTILI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
034131 019 /M_"5"3 COMPRESSE IN BLISTER B RR N0O2CC 29/04/99 
034131 021 /M "5" 6 COMPRESSE IN BLISTER Cc RR NO2CC 29/04/99 
034131 033 /M "5" 12 COMPRESSE IN BLISTER Cc RR NO2CC 29/04/99 | 
034131 045 /M_"10"3 COMPRESSE IN BLISTER B RR NO2CC 29/04/99 U 
034131 058 /M_"10"6 COMPRESSE IN BLISTER Cc RR N02CC 29/04/99 DO) 
034131 060 /M "10" 12 COMPRESSE IN BLISTER Cc RR N02CC 29/04/99 CL] 
034131 072 /M_"RPDS"3 LIOFILIZZATI ORALI IN BLISTER B RR NO2CC 29/04/99 DL] 
034131 084 /M_"RPDS" 6 LIOFILIZZATI ORALI IN BLISTER Cc RR NO2CC 29/04/99 Li 
034131 096 /M_"RPDS" 12 LIOFILIZZATI ORALI IN BLISTER c RR N02CC 29/04/99 D 
034131 108 /M_"RPD10"3 LIOFILIZZATI ORALI IN BLISTER B RR N02CC 29/04/99 Di 
034131 110 /M_"RPD10"6 LIOFILIZZATI ORALI IN BLISTER Cc RR NO2CC 29/04/99 O 
034131 122 /M "RPD10" 12 LIOFILIZZATI ORALI IN BLISTER Cc RR NO2CC 29/04/99 O 
| GENTACORT Codice AIC Dossier Specialità: 028723 
data prima registrazione specialità: 29/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: CIBA VISION S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028723 017 COLLIRIO 5 ML B RR S01CA07 29/10/94 
028723 029 POMATA OFTALMICA 4 G B RR. S01CA07 29/10/94 97; 
GENTALYN Codice AIC Dossier Specialità: 020891 
data prima registrazione specialità: 27/06/67 —DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHERING PLOUGH SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020891 014 1 FIALA 2 ML 80 MG IM IV A SSBIS RR J01GB03 27/06/67 vi 
020891 026 BB 5 FIALE 1 ML 10 MGIMIV A 55BIS RR J01GB03 27/11/71 vi 
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020891 038 BB 1 FIALA 2 ML 20 MG Cc RR 101GB03 01/07/80 < 
020891 040 BB 1 FIALA 1 ML 40 MG Cc RR J01GB03 01/07/80 Ev, 
020891 053 INIETT.1 FIALA 2 ML 160 MG (6 RR 3101GB03 16/04/82 v 
020891 065 UNGUENTO 30 G 0,1% Cc RR DO6AX07 26/07/68 Iv; 
020891 077 CREMA 30 G 0,1% Cc RR DO6AX07 26/07/68 v. 
020891 089 1 FIALA 120 MG/1,5 ML IM IV A G5BIS RR J01GB03 23/04/85 <% 

GENTALiN BETA — i "Codice AIC Dossier Specialità: 021736 
data prima registrazione specialità: 16/04/70 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHERING PLOUGH SPA 
J 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021736 020 CREMA 30 G (o) RR DO7CCO1 16/04/70 
021736 032 MITE CREMA 20G Cc RR DO7CC01 16/04/70 7 
È GENTAMEN Codice AIC Dossier Specialità: 024727 | 
| data prima registrazione specialità: 21/07/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FOURNIER PIERREL FARMA S.P.A. | 
L. J 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024727 036 5 FIALE 10 MG/1 ML Cc RR 101GB03 10/07/95 
024727 048 1 FIALA 80 MG/2 ML A SSBIS RR 3101GB03 10/07/95 vi 
| GENTIBIOPTAL Codice AIC Dossier Specialità: 023627 | 
| data prima registrazione specialità: 20/11/78 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMILA FARMACEUTICI MILANO S.R.L. i 
CLI } 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023627 021 COLLIRIO 10 ML Cc RR SOIAAII 20/11/78 % 
023627 058 POMATA OFTALMICA 5G Cc RR SOlAA11 20/11/78 Mi 
| GENTICOL Codice AIC Dossier Specialità: 023290 | 
data prima registrazione specialità: 23/03/76 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: S.I.F.I. S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023290 024 COLLIRIO 10 ML A RR SOlAA11 23/03/76 wi 
023290 048 POMATA OFTALMICA 10 G 0,3 % A RR SOIAA11 23/03/76 | 
I GENTIPRESS Codice AIC Dossier Specialità: 033267 
| dataprimaregistrazione specialità: 21/04/97 —Data Rinnovo Titolare AIC: ISTITUTO GENTILI S.P.A. 
i 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033267 016 /M 14 COMPRESSE A RR C09BA02 21/04/97 
[GENTOMIL Codice AIC Dossier Specialità: 029314 | 
| data prima registrazione specialità: 29/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029314 022 IM IV 1 FIALA 40 MG/2 ML A 55BIS RR J01GB03 29/10/94 i] 
029314 034 IM IV 1 FIALA 80 MG/2 ML A SSBIS RR J01GB03 29/10/94 DJ 
029314 046 IM IV 1 FIALA 160 MG/2 ML A $SBIS RR J01GB03 29/10/94 DI 
I GENTUS ° Codice AIC Dossier Specialità: 025456 | 
| data prima registrazione specialità: 31/10/84 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO GENTILI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025456 017 FLACONE GOCCE 20 ML Cc SP ROSDAI1 31/12/84 
025456 029 1 FLAC. SCIROPPO 120 ML A 31 SP ROSDA11 31/10/84 i 
025456 031 20 CONFETTI 10 MG A 31 SP ROSDAI11 31/10/84 i 
| GENURIN Codice AIC Dossier Specialità: 015521 | 
data prima registrazione specialità: 27/05/67 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
015521 077 30 CONFETTI 100 MG Cc RR G04BD02 08/03/89 DJ 
015521 091 30 CONFETTI 200 MG Cc RR G04BD02 08/03/89 97 
015521 103 6 SUPPOSTE 200 MG Cc RR G04BD02 08/03/89 CU 
| GEOPEN Codice AIC Dossier Specialità: 022786 
| data prima registrazione specialità: 11/06/73 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PFIZER ITALIANA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022786 014 INIET 1 FLAC. 1G + 1 FIALA 3 ML A 55 RR 101CA03 11/06/73 
022786 026 INIET. FL5G Cc RR J01CA03 11/06/73 Ci 
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022786 038 20 COMPRESSE Cc RR 301 CAOS 28/02/74 D] 
-. N SIETE gle 5 . vii ele sta a 
[GEREF Codice AIC Dossier Specialità: 026976 
data prima registrazione specialità: 03/06/89 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SERONO PHARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione x Fascia SSN Dispensazione ATC. Registrazione in Farmacia 
026976 011 1 FIALA LIOF. 50 MCG + 1 F. SOLV. H OSP V04CD03 03/06/89 
GERMOZERO PLUS 0 i “Codice AIC Dossier Specialità: 032232 
data prima registrazione specialità: 18/03/96 =—Data Rinnovo Titolare AIC: CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032232 011 10 MONODOSE 1,5 ML 0) OTC DO8AJ 18/03/96 DU] 
032232 023 FLAC 250 ML Cc OTC DOS8AJ 18/03/96 7} 
032232 035 FLAC 1000 ML Cc OTC DO8AJ 18/03/96 O 
032232 047 FLAC 10000 ML Cc OTC DO8AJ 18/03/96 DU 
032232 050 —FLAC25000 ML c OTC DOBAJ 18/03/96 DI 
l GEROBION ” Codice AIC Dossier Specialità: 013598 
| data primaregistrazione specialità: 10/03/58 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRACCO S.P.A. 
i N°AIC Confezione ni visi © Fascia SSN ‘ Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
013598 026 30 CAPSULE c OTC AIAB 28/11/89 
GEROLIN i ” Codice AIC Dossier Specialità: 025396 
data prima registrazione specialità: 31/10/84 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025396 021 3 FIALE 500 MG/4 ML Cc RR NO6BX06 31/10/84 O 
025396 033 1 FIALA 1 G/4 ML Cc RR NO6BX06 31/10/84 DU 
025396 045 3 FIALE 1 G/4 ML Cc RR NO6BX06 31/10/84 i] 
025396 058 5 FIALE 500 MG/4 ML Cc RR N06BX06 01/03/89 I 
GEVRAL Codice AIC Dossier Specialità: 006254 
data prima registrazione specialità: 20/04/66 =—Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WYETH LEDERLE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
006254 039 15 CAPSULE Cc OTC A1Î1AA03 20/03/90 n! 
GEYDERM Codice AIC Dossier Specialità: 032235 
data prima registrazione specialità: 18/03/96 =—Data Rinnovo Titolare AIC: GEYMONAT SPA 
N° AIC Confezione n° "Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032235 018 SOLUZ. FLAC 150 ML Cc OTC D08AJ01 18/03/96 i_J 
032235 020 SOLUZ. FLAC1 LT Cc OTC D08AJO1 18/03/96 Dl 
032235 032 SOLUZ. FLACSLT (o) OTC D08AJO1 18/03/96 
GEYDERM SEPSI Codice AIC Dossier Specialità: 032236 
data prima registrazione specialità: 18/0396 —DataRinnovo Titolare AIC: GEYMONAT SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in farmacia 
032236 010 3 FAZZOLETTI DISINFETTANTI (o) OTC D08AJ03 18/03/96 
| GEYFRITZ Codice AIC Dossier Specialità: 004190 
data prima registrazione specialità: 01/12/84 —DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GEYMONAT SPA _] 
Ì 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
004190 017 12 COMPRESSE Cc OTC N02BASI 25/02/85 97 
004190 029 30 COMPRESSE Cc OTC N0O2BASI 25/02/85 ivi 
004190 031 2 BUSTINE GRANULARE Cc OTC N02BASI 01/12/84 2 
004190 043 10 BUSTINE GRANULARE Cc OTC N02BASI1 01/12/84 vi 
| GFS ERBAMONT ITALIA Codice AIC Dossier Specialità: 028307 
data prima registrazione specialità: 12/12/92 Data Rinnovo 12/12/97 Titolare AIC: ERBAMONT ITALIA N.V. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028307 015 3 FIALE LIOF. 250 MG + 3 F.SOLV c RR NO6BX 12/12/92 LI 
028307 027 14 COMPRESSE 100 MG c RR N06BX 12/12/92 O 
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GHB 02 Codice AIC Dossier Specialità: 028916 
data prima registrazione specialità: 08/06/98 Data Rinnovo Titolare AIC: GET S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028916 017 1 FLAC 140 ML SOLUZIONE ORALE 17,5% H RR VOZAA 08/06/98 
028916 029 12 FLAC.NI 10 ML SOLUZIONE 17,5% H RR VOZAA 08/06/98 CL) 

GHKH FERKING Codice All Dossier Specialità: U//548 | 
| data prima registrazione specialità: 11/07/87 Data Rinnovo Titolare AIC: FERRING S.P.A. | 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027548 015 1 FIALA + 1 FIALA SOLV. H OSP V04CD03 11/07/97 

| GIASION Codice AIC Dossier Specialità: 029518 
data prima registrazione specialità: 19/0995 Data Rinnovo Titolare AIC: ZAMBON GROUP S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029518 014 20 BUSTE GRANULARE 200 MG Cc SP ROSCB01 19/09/95 
029518 026 20 COMPRESSE EFFERV. 600 MG Cc RR ROSCB01 19/09/95 LU] 
029518 038 FLACONE GRANULATO ORALE 60 G Cc SP ROSCB01 15/07/96 U 

GIBICEF Codice AIC Dossier Specialità: 024298 
data prima registrazione specialità: 30/12/80 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: METAPHARMA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024298 022 IM 1 FL 500 MG + 1 FSOLV Cc RR J01DA06 30/12/80 
024298 034 IM 1 FLAC. 1 G + 1 FIALA 4 ML A RR J01DA06 30/12/80 U 

GIBIFER Codice AIC Dossier Specialità: 024108 
data prima registrazione specialità: 18/1279 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: METAPHARMA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

024108 033 10 FLACONCINI MONOD. SCIROPPO Cc RR B03AB 13/06/92 
GIBIFLU E Codice AIC Dossier Specialità: 025933 
data prima registrazione specialità: 06/08/85 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: METAPHARMA S.R.L. 

N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

025933 019 SPRAY NASALE 20 ML 200 SPRUZZI B RR RO1AD04 06/08/85 
GIBINAP Codice AIC Dossier Specialità: 025715 
data prima registrazione specialità: 13/05/85 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: METAPHARMA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025715 018 30 CAPSULE 275 MG A 66 RR M01AE02 13/05/85 CD] 
025715 020 10 SUPPOSTE 550 MG C RR M01AE02 13/05/85 DL] 
025715 032 6 FIALE LIOF. 275 MG + 6 F.SOLV Cc RR MO1AE02 13/05/85 L]j 

GIBIXEN Codice AIC Dossier Specialità: 023842 
data prima registrazione specialità: 29/11/78 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: METAPHARMA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023842 040 "250" 30 CAPSULE Cc RR M01AE02 29/11/78 
023842 053 "500" 30 CAPSULE 500 MG A 66 RR M01AE02 18/02/83 E] 
023842 091 "500" 10 SUPPOSTE Cc RR M01AE02 29/11/78 O 
023842 103 30 BUSTINE MONODOSE 500 MG A 66 RR M01AE02 29/01/85 Dai 

GINATREN Codice AIC Dossier Specialità: 024571 
data prima registrazione specialità: 17/02/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: L P B ISTITUTO FARMACEUTICO SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024571 034 1 FL VACC LIOF + 1 FSOLV ML 0,5 Cc RR JO7AX 06/08/85 

GINECOFURAN Codice AIC Dossier Specialità: 015343 
data prima registrazione specialità: 04/02/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LAB.FARM.BIOL.CROSARA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN = Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

015343 027 12 CANDELETTE VAGINALI (o) RR G01AX 04/02/82 ÙU 
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| GINEFLOR Codice AIC Dossier Specialità: 027742 
! data prima registrazione specialità: 05/03/93 Data Rinnovo 05/03/98 Titolare AIC: MITIM S.R.L. 
loc. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027742 016 5 FLAC. 100 ML SOLUZ. GINECOLOG. (o) RR 6G02CC01 05/03/93 Ci 
027742 030 10 BUSTE 10 G USO GINECOLOGICO Cc RR 6G02C001 05/03/93 O 
È GINENORM ì 0 Codice AIC Dossier Specialità: 029135 
1 dataprimaregistrazione specialità: 08/08/96 Data Rinnovo Titolare AIC: AESCULAPIUS FARMACEUTICI SRL 
o ; ite crisi 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029135 011 10 BUSTE USO GINECOLOGICO Cc RR G02CC01 08/08/96 
029135 023 5 FL.SOLUZ.GINECOLOGICA 100 ML 9 Cc RR G602CC001 08/08/96 22) È 
| GINESAL Codice AIC Dossier Specialità; 024034* 
data prima registrazione specialità: 25/07/79 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMIGEA SPA 
l : 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024034 011 LAVANDE VAGINALI 10 BUSTINE (o) SP G02CC003 25/07/79 
024034 023 LAVANDE VAG.10 FLACONI 10 ML Cc SP 6G02CC03 25/07/79 kV} 
GINETRIS Codice AIC Dossier Specialità: 015137 
data prima registrazione specialità: 21/09/79 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 
| 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
015137 019 6 CANDELETTE VAGINALI Cc RR G01AX 21/09/79 
! GINODEN Codice AIC Dossier Specialità: 026435 
i data prima registrazione specialità: 30/04/87 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHERING SPA 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026435 038 21 CONFETTI A 34 RR GOZAAIO 24/10/88 
GINOXIL Codice AIC Dossier Specialità: 032128 
| data prima registrazione specialità: 29/11/95 Data Rinnovo Titolare AIC: R.D.C. RICERCHE DERMO COSMETICHE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032128 011 4 FLAC 150 ML + 4 CANNULE IRRIG. MONOUSO Cc OTC GOIAX 29/11/95 
GINVAPAST Codice AIC Dossier Specialità: 029633 
data prima registrazione specialità: 12/10/98 Data Rinnovo Titolare AIC: GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029633 017 PASTA GENGIVALE TUBO 20 G Cc OTC AO1ADII 12/10/98 
l GIORAMEP Codice AIC Dossier Specialità: 029217 
| data prima registrazione specialità: 28/07/98 Data Rinnovo Titolare AIC: MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029217 015 20 CPR GASTRORESISTENTI 40 MG Cc RR G04CX03 28/07/98 O 
029217 027 30 CPR GASTRORESISTENTI 13 MG Cc RR G04CX03 28/07/98 A 
lGIPRON Codice AIC Dossier Specialità: 023809 
| data prima registrazione specialità: 15/12/78 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AÎC: SERPERO S.PA. 
L 
N* AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023809 015 10 FIALE 4 ML Cc RR C01EB0S 15/12/78 O 
{ GITOXIN Codice AIC Dossier Specialità: 023133 
data prima registrazione specialità: 19/08/74 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023133 059 INIETT. 10 FIALE A + 10 FIALE B Cc RR CQO1AA09 23/05/89 O 
023133 061 40 COMPRESSE 0,1 MG Cc RR COIAA09 23/05/89 9 
023133 073 40 COMPRESSE 0,04 MG (0) RR CO1AA09 23/05/89 O 
023133 085 50 COMPRESSE 0,04 MG Cc RR COIAA09 23/05/89 O 
i GIULIANYL : Codice AIC Dossier Specialità: 014644 ] 
i dataprimaregistrazione specialità: 18/11/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GIULIANI SPA 
le E 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
014644 013 3 COMPRESSE Cc OTC NO2BESI 18/1183 U 
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014644 037 12 COMPRESSE Cc OTC NO2BESI 18/11/83 O 
| GIZERO Codice AIC Dossier Specialità: 034083 | 
! data prima registrazione specialità: 20/04/99 Data Rinnovo Titolare AIC: GERMO S.P.A. 
lea 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
034083 016 SOLUZIONE DERMATOLOGICA FLACONE 1000 ML C OTC DO8AJ 20/04/99 O 
GLAMIDOLO Codice AIC Dossier Specialità: 026065 
data prima registrazione specialità: 06/08/85 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
i) 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026065 019 COLLIRIO FL LIOF 0,5% + FL SOLV Cc RR SO1EX02 06/08/85 
026065 021 COLLIRIO LIOF 0,25% 5 ML (o) RR S01EX02 06/08/85 O 
GLAMIN Codice AIC Dossier Specialità: 032105 
data prima registrazione specialità: 09/08/96 Data Rinnovo Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 
i N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032105 013 /M_ FLACONE 500 ML Cc OSP BOSBA01 09/08/96 
032105 025 /M FLACONE 1000 ML Cc OSP BOSBA01 09/08/96 LI 
GLAUMID Codice AIC Dossier Specialità: 016006 
data prima registrazione specialità: 31/10/59 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SIF.I. S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
016006 013 25 COMPRESSE 0,05 G A RR SO1ECO2 31/10/59 
GLAUNORM Codice AIC Dossier Specialità: 021576 
diata prima registrazione specialità: 25/11/69 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMIGEA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021576 018 1 FLAC. COLLIRIO LIOF + 1 FLAC. 10 ML A RR SO1EB08 25/11/69 
| GLAZIDIM Codice AIC Dossier Specialità: 025212 | 
data prima registrazione specialità: 10/03/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GLAXO WELLCOME S.P.A. 
“ ON°AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025212 010 IM 1 FLAC. 250 MG + 1 FIALA 1ML A 55 RR JOIDA11 10/03/84 Mi 
025212 022 IM 1 FLAC. 500 MG + 1 FIALA 1,5 ML A 55 RR JO1DA11 10/03/84 97] 
025212 034 IM 1 FLAC.G 1 + 1 FIALA 3 ML A_S5 RR JO1DA11 10/03/84 Mi 
025212 046 IV 1FLG1+FSOLV 10 ML H RR JO1DA11 10/03/84 i 
025212 059 IV1FLG2 H RR JO1DA11 10/03/84 O 
025212 073 "1" MONOVIAL IV 1 FLACONE 1 GR H OSP 401DA11 10/12/96 DI 
025212 085 "2" MONOVIAL IV 1 FLACONE 2 GR H OSP JO1DA11 10/12/96 O 
025212 097 "1" MONOVIAL IV 1 FL 1 GR + SACCA INFUSIONALE H OSP JOIDA11 10/12/96 OD 
025212 109 "2" MONOVIAL IV 1 FL 2 GR +SACCA INFUSIONALE H OSP JO1DA11 : 10/12/96 Dj 
GLIATILIN Codice AIC Dossier Specialità: 025937 
data prima registrazione specialità: 27/07/87 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025937 020 14 CAPSULE 400 MG Cc RR N07AX02 27/07/87 Mi 
025937 032 10 CAPSULE GELATINA MOLLE 600 MG Cc RR N07AX02 05/03/93 O 
025937 044 10 FLAC.ORALI 600 MG Cc RR N07AX02 05/03/93 O 
025937 071 IM IV 5 FIALE 1000 MG/4 ML Cc RR N07AX02 02/03/98 MI 
ai 
; GLIBEN Codice AIC Dossier Specialità: 022541 
data prima registrazione specialità: 13/07/72 DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ABIOGEN PHARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022541 015 30 COMPRESSE 5 MG A RR A10BB01 13/07/72 
GLIBEN F Codice AIC Dossier Specialità: 022925 
data prima registrazione specialità: 13/02/74 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ABIOGEN PHARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022925 010 30 CONFETTI 25 + 5 MG A RR A10BDOI 13/02/74 x) 
022925 022 "MITE" 30 CONFETTI 12,5 + 2,5 MG A RR A10BDOI 29/07/75 x 
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GLIFOSER 


data prima registrazione specialità: 12/12/97 


12/12/92 Data Rinnovo 


03/10/73 


Codice AIC Dossier Specialità: 
Titolare AIC: MONSANTO ITALIANA S.P.A. 


028302 


N° AIC Confezione 
028302 014 14 COMPRESSE 100 MG 
028302 026 3 FIALE LIOF. 250 MG + 3 F. SOLV. 
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| GLIBOMET Codice AIC Dossier Specialità: 026129 
| data prima registrazione specialità: 16/04/87 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORI GUIDOTTI S.P.A. 
| 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026129 015 40 COMPRESSE RIVESTITE 400 + 2,5 MG A RR A10BD02 16/04/87 h4l 
| GLIBORAL Codice AIC Dossier Specialità: 022592! 
data prima registrazione specialità: 29/11/72 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORI GUIDOTTI S.PA. 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022592 012 30 COMPRESSE 5 MG A RR A10BBO01 29/11/72 
| GLICAMIN Codice AIC Dossier Specialità: 027319 | 
data prima registrazione specialità: 18/05/93 = DataRinnovo 18/05/98 Titolare AIC: LA.FA.RE. S.R.L. 
cia) 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027319 019 50 CAPSULE 250 LRU Cc RR BO1ABI11 18/05/93 vi 
| GLICERO VALEROVIT È Codice AIC Dossier Specialità: 003803 
data prima registrazione specialità: 28/02/74 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
003803 095 IM 10 FIALE 20 MG 2 ML Cc RR NOSCX 14/04/90 
003803 107 "100 MG COMPRESSA RIVESTITA" BLISTER 50 (o) SP NOSCX 14/04/90 a] 
COMPRESSE RIVESTITE 
003803 119 SCIROPPO 150 ML Cc SP NOSCX 22/12/90 I 
GLICEROLAX Codice AIC Dossier Specialità: 025109 | 
data prima registrazione specialità: 22/11/83 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: DYNACREN LABORATORIO FARMACEUTICO DEL I 
DOTT.A.FRANCIONI E DI M.GEROSA S.R.L. I 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025109 012 AA 6 MICROCLISMI G 9 Cc OTC A06AG04 22/11/83 v 
025109 024 BB 6 MICROCLISMI G 3 Cc OTC A06AG04 22/11/83 vi 
GLICEROLO NOVARTIS cri __— Codice AIC Dossier Specialità: 031991 
data prima registrazione specialità: 10/06/96 Data Rinnovo Titolare AIC: NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A. 
N° AIC Confezione ai Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031991 019 18 SUPPOSTE 2500 MG Cc SP A06AXO1 10/06/96 
| GLICINA + ETANOLO Codice AIC Dossier Specialità: 029287 
data prima registrazione specialità: 15/05/95 —DataRinnovo Titolare AIC: BAXTER S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029287 012 SACCA 1000 ML H OSP BOSCX 15/05/95 
029287 024 SACCA 3000 ML H OSP BOSCX 15/05/95 O 
029287 036 SACCA 5000 ML H OSP BOSCX 15/05/95 U) 
GLICOBASE Codice AIC Dossier Specialità: 029532 Î 
data prima registrazione specialità: 19/02/96 Data Rinnovo Titolare AIC: PRODOTTI FORMENTI S.R.L. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029532 013 40 COMPRESSE 100 MG (© RR A10BF01 19/02/96 
one Codice AIC Dossier Specialità: 028661 
data prima registrazione specialità: 12/11/92 =DataRinnovo 12/11/97  7itolare AIC: LAMP S. PROSPERO S.P.A. 
oe 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028661 015 18 SUPPOSTE 3 G Cc OTC AO6AX01 12/11/92 
GLIFORMIN Codice AIC Dossier Specialità: 022878 
| data prima registrazione specialità: 03/10/73 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORI GUIDOTTI S.P.A. 
L Di Ar 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022878 019 30 COMPRESSE 30 + 2 MG A RR A10BD01 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
Cc RR NO6BX 12/12/92 
c RR NO6BX 12/12/92 U 
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[ GLIOS Codice AIC Dossier Specialità: 028300 
data prima registrazione specialità: 12/12/92 Data Rinnovo = 12/12/97 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028300 010 14 COMPRESSE 100 MG Cc RR NO6BX 12/12/92 (97 
028300 022 3 FIALE LIOF. 250 MG + 3 F. SOLV. Cc RR NO6BX 12/12/92 PW. 
GLIPRESSINA n “—’. ‘Codice AIC Dossier Specialità: 026346 
data prima registrazione specialità: 31/07/86 =Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FERRING S.P.A. 
a addi ri ii n) 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026346 015 IV 1 FLAC. LIOF. 500 MCG + SOLV. H OSP H01BA04 31/07/86 O 


GLIPTIDE Codice AIC Dossier Specialità: 022002 
data prima registrazione specialità: 01/03/71 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CRINOS INDUSTRIA FARMACOBIOLOGICA S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022002 063 30 BUSTE 200 MG Cc RR A02BX08 18/05/84 
022002 075 30 COMPRESSE MASTICAB. 200 MG Cc RR A02BX08 18/05/84 M 
022002 087 FLAC.SOSPENSIONE ORALE 240 ML c RR A02BX08 17/10/96 le] 


GLITISOL Codice AIC Dossier Specialità: 017010 
data prima registrazione specialità: 14/07/60 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ZAMBON ITALIA S.R.L. 


N° AIC” Confezione Fascia SSN Dispensazione — ATC Registrazione in Farmacia 
017010 012 12 CAPSULE 250 MG Cc RR J01BA02 14/07/60 
017010 024 16 CAPSULE (6; RR JO1BA02 24/09/70 O 
017010 051 ‘NIETT. AEROS. 1 FLAC. 500 MG + 2 F Cc RR JO1BA02 20/02/62 97] 
017010 063 12 CAPSULE 500 MG Cc RR J01BA02 30/03/85 DU] 
017010 075 16 CAPSULE 500 MG Cc RR 101BA02 30/03/85 O 
017010 099 GRANULARE SOSPENSIONE ESTEMP. 60 ML Cc RR JO01BA02 25/08/61 O 
| GLOBOCEF Codice AIC Dossier Specialità: 028153 
i dataprimaregistrazione specialità: 29/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 
1 
“—— N°AIC Confezione n Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028153 031 GRANULI PER SOSPENSIONE ORALE 250MG/SML A RR J101DA26 29/10/94 4 
028153 043 12 COMPRESSE 500 MG A RR 301DA26 22/10/98 97; 
028153 056 12 COMPRESSE 250 MG A RR J01DA26 22/10/98 DO 
GLOBUMAN BERNA Codice AIC Dossier Specialità: 008806 
data prima registrazione specialità: 02/04/54 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROTERAPICO E VACCINOGENO SVIZZERO 
BERNA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
008806 022 1 FLACONE 2 ML Cc RR JO6BA01 02/04/54 2 
008806 034 1 FLACONE SIRINGA 2 ML (6 RR J06BA01 13/10/79 297] 
008806 059 IV1FLAC.1G+ FLAC. SOLV. 20 ML H OSP J06BA02 17/04/90 LU 
008806 061 IV 1 FLAC. 2,5 G + FLAC. SOLV. 50 ML H OSP J06BA02 17/04/90 A 
008806 073 IV-1 FLAC. 5 G + FLAC. SOLV. 100 ML H OSP J06BA02 17/04/90 na 
GLOBUREN Codice AIC Dossier Specialità: 027296 
data prima registrazione specialità: 21/08/89 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CILAG GMBH 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027296 019 1 FIALA 1 ML 2000 U/ML Cc RNRLIM B03XAO01 21/08/89 A 
027296 021 1 FLAC. 1 ML 2000 U/ML A 12 RNRLIM B03XA01 21/08/89 NZ] 
027296 033 1 FIALA 1 ML 4000 U/ML Cc RNRLIM B03XA01 21/08/89 O 
027296 045 1 FLAC. 1 ML 4000 U 1 ML A 12 RNRLIM B03XA01 21/08/89 i 
027296 058 1 FIALA î ML 10000 U/ML Cc RNRLIM B03XA01 21/08/89 O 
027296 060 1 FLAC. 1 ML 10000 U/ML A 12 RNRLIM B03XA01 21/08/89 7 
027296 072 1 FLAC. 1000 U 0,5 ML A_ 12 RNRLIM B03XA01 31/07/96 vi 
027296 146 1 SIRINGA PRONTA TAMP FOSF 0,5 ML 1000UI A 12 RNRLIM B03XA01 20/06/96 Mi 
027296 159 1 SIRINGA PRONTA TAMP FOSF 0,5 ML 2000UI A 12 RNRLIM B03XA01 20/06/96 7 
027296 161 1 SIR PR TAMP FOSF 0,3 ML 3000U1 Cc RNRLIM B03XA01 20/06/96 O 
027296 173 1 SIRINGA PRONTA TAMP FOSF 0,4 ML 4000UI A_ 12 RNRLIM B03XA01 20/06/96 Mw 
027296 185 1SIRINGA PRONTA TAM FOSF IML 10000U1 A_12 RNRLIM B03XA01 20/06/96 wi 
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GLU PHOS Codice AIC Dossier Specialità: 009848 
data prima registrazione specialità: 28/03/55 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: SOCIETA PRODOTTI ANTIBIOTICI SPA 
N'AICO— Confezione i » Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
009848 045 FLEBO 250 ML Cc RR A13A 04/05/60 
009848 084 FLEBO 500 ML Cc RR A13A 03/03/69 197] 
009848 096 "FLEBO" FLACONE 50 ML Cc RR A13A 31/10/86 sw) 
GLUCAGEN Codice AIC Dossier Specialità: 027489 
data prima registrazione specialità: 29/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: NOVO NORDISK AIS 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027489 018 "HYPOKIT" 1 FL. LIOF + SIR. SOLV. (o) RR HO4AA01 29/10/94 
027489 020 1 FLAC. LIOF 1 MG + FIALA 1 ML A OSP HO4AA01 29/10/94 Mi 
GLUCANTIM Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 18/06/49 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RHONE POULENC RORER S.P.A. 
È N° AIC Confezione 7 Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
001801 012 IM 5 FIALE $ ML 1,5G A RR POICBO1 21/09/79 
| GLUCOBAY Codice AIC Dossier Specialità: 026851 
| data prima registrazione specialità: 29/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: BAYER S.P.A. 
l 
N° AIC ‘Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026851 016 40 COMPRESSE 100 MG Cc RR A10BF01 29/10/94 
026851 028 "50" ASTUCCIO 40 COMPRESSE 50 MG Cc RR A10BR01 19/05/99 CJ 
GLUCOFERRO Codice AIC Dossier Specialità: 026696 
data prima registrazione specialità: 04/05/93 Data Rinnovo 04/05/98 Titolare AIC: LABORATORI GUIDOTTI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026696 017 10 FLACONCINI ORALI 300 MG Cc RR B03AA03 04/05/93 
GLUCOMIDE Codice AIC Dossier Specialità: 026130 
data prima registrazione specialità: 01/03/89 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LIPHA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026130 029 40 CAPSULE 2,5 MG A RR A10BD02 01/03/89 
| GLUCOPHAGE Codice AIC Dossier Specialità: 017758 | 
data prima registrazione specialità: 08/09/80 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LIPHA S.P.A. 
j 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
017758 018 30 COMPRESSE A RR A10BA02 08/09/60 
017758 020 "FORTE" 40 COMPRESSE 850 MG A RR A10BA02 15/10/71 Mi 
GLUCOSULFA Codice AIC Dossier Specialità: 021521 
data prima registrazione specialità: 12/08/69 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LIPHA S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021521 024 40 COMPRESSE 400 + 125 MG A RR A10BD02 29/01/86 
GLUKO Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 22/09/93 = DataRinnovo 22/03/98 Titolare AIC: ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028403 032 "300"10 FL. LIOF. 300 MG + 10 F Cc RR V03AB32 27/11/93 O 
028403 044 "600"10 FL. LIOF. 600 MG + 10 F Cc RR V03AB32 27/11/93 DI) 
| GLUMAL Codice AIC Dossier Specialità: 026881 
data prima registrazione specialità: 29/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: PRODOTTI FORMENTI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026881 019 30 BUSTINE GRANULARE 700 MG Cc OTC A02AB 29/10/94 O) 


GLUPARIN 


data prima registrazione specialità: 20/10/84 Data Rinnovo 


N° AIC Confezione 
025459 025 50 CAPSULE 15 MG 
025459 049 10 FIALE 30 MG 


Codice AIC Dossier Specialità: 


Titolare AIC: FARMACEUTICI LOCATELLI S.R.L. 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
c RR BOI1AB11 20/10/84 
c RR B01AB11 20/10/84 DU 
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025459 064 "DUE" 5 FIALE 60 MG Cc RR B01AB11 29/10/94 Ù 
025459 076 "DUE" 50 CAPSULE 25 MG Cc RR B01AB11 29/10/94 Ù 

GLURENOR Codice AIC Dossier Specialità: 024080 
data prima registrazione specialità: 04/08/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORI GUIDOTTI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Disnensazione ATC Registrazione in Farmaria 
024080 020 40 COMPRESSE 30 MG A RR A10BB08 04/08/81 7 
GLUSERIN B12 Codice AIC Dossier Specialità: 012714 
data prima registrazione specialità: 06/06/81 =DataRinnovo 01406/95 Titolare AIC: CHEMITALIA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
012714 010 OS 6 FLACONCINI LIOF + 6 FSOLV Cc OTC A13A 06/06/81 O 
012714 022 20 CAPSULE c OTC  AI3A 06/06/81 n 
| GLUTACEREBRO Codice AIC Dossier Specialità: 013357 
data prima registrazione specialità: 19/09/61 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A.F.0.M. MEDICAL SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
013357 013 30 COMPRESSE 0,05 G Cc OTC NO7X 19/09/61 MI 
013357 025 30 COMPRESSE 0,02 G c OTC N0O7X 19/09/61 yi 
GLUTACOMPLEX Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 28/02/74 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: UCB PHARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023091 022 10 FLACONCINI ORALI 10 ML Cc SP A13A 15/05/90 Mi 
| GLUTAMED Codice AIC Dossier Specialità: 026961 
data prima registrazione specialità: 01/07/92 = DataRinnovo 01/07/97 Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026961 019 FL LIOF 2500 MG + F SOLV 20 ML H OSP V03AB32 01/07/92 n; 
| GLUTAMIN FOSFORO è di si Codice AIC Dossier Specialità: 019589 
data prima registrazione specialità: 26/01/63 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA'IGIENICO 
ba TERAPEUTICHE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
019589 011 10 FLACONCINI ORALI Cc OTC A13A 12/02/85 
019589 023 20 COMPRESSE Cc OTC A13A 26/01/63 vi 
GLUTANIL Codice AIC Dossier Specialità: 028369 
data prima registrazione specialità: 22/03/93 = DataRinnovo 22/03/98 Titolare AIC: BIOPROGRESS S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028369 015 10 FLAC.NI 300 MG + 10 F. SOLV. G OSP V03AB32 22/03/93 
028369 027 10 FLAC.NI 600 MG + 10 F. SOLV. Cc OSP V03AB32 22/03/93 Mi 
GLUTARGIN Codice AIC Dossier Specialità: 014408 
data prima registrazione specialità: 06/05/85 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO TERAPEUTICO M.R. SRL 
la 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
014408 013 IVS FIALE 10 ML Cc RR AOSBA 06/05/85 
014408 025 IM 6 FIALE 3 ML (o) RR AOSBA 06/05/85 CD] 
014408 037 10 COMPRESSE (0) RR AOSBA 06/05/85 O] 
014408 049 SCIROPPO G 100 Cc RR AOSBA 06/05/85 97] 
| GLUTASAN Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 29/01/92 Data Rinnovo 29/01/97 Titolare AIC: SAN CARLO FARMACEUTICI SPA 
t___ 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028086 015 "300"10 FL. LIOF + 10 F.SOLV.3 ML Cc RR V03AB32 29/01/92 - 
028086 027 "600"10 FL. LIOF + 10 F. SOLV. 4 ML Cc RR V03AB32 29/01/92 i 


01/06/98 


Codice AIC Dossier Specialità: 028350 
Titolare AIC: ISTITUTO CHIMICO INTERNAZIONALE DR.GIUSEPPE 


GLUTATOX 
data prima registrazione specialità: 01/06/93 Data Rinnovo 
N° AIC Confezione 
028350 015 10 FL. LIOF. 300 MG + 10 F. SOLV. 


RENDE S.R.L. 
Fascia SSN Dispensazione ATO Registrazione in Farmacia 
c OSP V03AB32 01/06/93 
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028350 027 10 FL. LIOF. 600 MG + 10 F. SOLV. Cc OSP V03AB32 01/06/93 O 
| GLUTAVEN 250 Codice AIC Dossier Specialità: 015888 
data prima registrazione specialità: 31/12/84 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATG Registrazione in Farmacia 
015888 011 20 COMPRESSE 250 MG Cc OTC N07X 31/12/84 
| GLUTHION Codice AIC Dossier Specialità: 027400 
data prima registrazione specialità: 09/03/91 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L. 
N° AIC Confezione °° Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027400 011 10 FIALE LIOF. 300 MG + 10 F. 3 ML Cc RR V03AB32 09/03/91 O 
027400 023 10 FIALE LIOF. 600 MG + 10 F. 4 ML c RR V03AB32 09/03/91 
027400 050 IV 1 FLACONCINO 2500 MG H OSP V03AB32 08/01/97 LU 
027400 062 IV 1 FLACONCINO 4800 MG Cc RR V03AB32 08/01/97 U 
GLUTOXIL Codice AIC Dossier Specialità: 026680 
data prima registrazione specialità: 04/07/87 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROTTAPHARM S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026680 052 10 F. LIOF. 300 MG + SOLV. Cc RR V03AB32 14/06/93 
026680 064 10 F. LIOF. 600 MG + SOLV. (6; RR V03AB32 14/06/93 O 
GLUTRIL Codice AIC Dossier Specialità: 022838 | 
Î data prima registrazione specialità: 24/03/75 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: INNOVEX S.R.L. 
"  N°AIC Confezione se n Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022838 015 30 COMPRESSE Cc RR A10BB04 24/03/75 
! GLYCOPHOS a Codice AIC Dossier Specialità: 028883 
data prima registrazione specialità: 08/09/95 Data Rinnovo Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028883 015 10 FLACONCINI 20 ML H OSP NOSCX 08/09/95 
GLYTRIN Codice AIC Dossier Specialità: 033316 
data prima registrazione specialità: 16/02/99 Data Rinnovo Titolare AIC: BIOGLAN LABORATOIRES LIMITED 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033316 011 /M SPRAY 200 DOSI 0,4 MG/DOSE Cc RR 001DA02 16/02/99 O 
| GOCCE LASSATIVE AICARDI Codice AIC Dossier Specialità: 022015 | 
data prima registrazione specialità: 20/11/70 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO ] 
t sha 5 TERAPEUTICHE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022015 010 20 ML 0,75% (e) OTC A06AB08 20/11/70 GU 
022015 022 FLACONE 15 ML (©) OTC A06AB08 18/02/93 1972) 
GOCCEMED Codice AIC Dossier Specialità: 001802 
data prima registrazione specialità: 09/03/49 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: IODOSAN S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
001802 026 FLACONE GOCCE 30 ML (o) OTC R02AA20 04/03/96 
GOFREELY Codice AIC Dossier Specialità: 028306 
data prima registrazione specialità: 29/11/95 —DataRinnovo Titolare AIC: LABORATORIES BRAINTREE INC. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028306 013 SOL. LAVAGGIO GASTROINTESTINALE Cc RR A06AD65 29/11/95 
| GOLA Codice AIC Dossier Specialità: 025186 
data prima registrazione specialità: 03/04/84 —DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BYK GULDEN ITALIA SPA 
“— N°AIC Confezione x Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025186 154 20 COMPRESSE Cc OTC R02AA16 28/12/95 
e Sua . _ 
| GOLACETIN Codice AIC Dossier Specialità: 032204 | 
data prima registrazione specialità: 04/03/96 Data Rinnovo Titolare AIC: LABORATORI ITALIANI VAILLANT S.R.L. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032204 012 20 COMPRESSE Cc OTC R02AA06 04/03/96 MI 
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‘GOLADIN se “Codice AIC Dossier Specialità: 032873 | 
data prima registrazione specialità: 05/09/96 Data Rinnovo Titolare AIC: SOFAR S.P.A. 
— N°AIC — Confezione Pea Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032873 010 ASTUCCIO 24 PASTIGLIE (0) OTC R02AA02 05/09/96 
GOLAMED Codice AIC Dossier Specialità: 032197 
| = data primaregistrazione specialita: | 26/04/95 =—Data Rinnovo Titviare AI: IODUSAN S.P.A. | 
l ; 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032197 016 "0,65 MG PASTIGLIE" SCATOLA 20 PASTIGLIE Cc OTC R02AA20 26/04/96 
[GOLAMED DUE Codice AIC Dossier Specialità: 032196 
, data prima registrazione specialità: 26/04/96 =—Data Rinnovo Titolare AIC: IODOSAN S.P.A. 
i 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032196 014 20 PASTIGLIE Cc OTC R02AA20 26/04/96 
032196 026 20 PASTIGLIE GUSTO ARANCIA Cc OTC R02AA20 26/04/96 U 
032196 038 20 PASTIGLIE GUSTO BALSAMICO c OTC R02AA20 26/04/96 L] 
Frase eee) È Z z = 
GOLAMED ORAL SPRAY Codice AIC Dossier Specialità: 032198 
data prima registrazione specialità: 18/03/96 —DataRinnovo Titolare AIC: IODOSAN S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032198 018 FLAC SPRAY 10 ML Cc OTC A0O1AB06 18/03/96 Re] 
| GOLAMIXIN di Codice AIC Dossier Specialità: 016703 I 
data prima registrazione specialità: 11/02/60 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. 
Ù isa 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
016703 035 SPRAY OROFAR 10 ML Cc SP R02AB 10/07/95 
GOLASAN Codice AIC Dossier Specialità: 031980 
data prima registrazione specialità: 27/11/95 Data Rinnovo Titolare AIC: DYNACREN LABORATORIO FARMACEUTICO DEL 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031980 016 COLLUTTORIO GOCCE FLAC. 10G Cc OTC A01AB03 27/11/95 
031980 028 COLLUTTORIO SPRAY FLAC. 10 G Cc OTC A01AB03 27/11/95 Li 
031980 030 20 PASTIGLIE 5 MG Cc OTC AO1AB03 27/11/95 vw] 
GOLASEPT Ù n Codice AIC Dossier Specialità: 032721 | 
| data prima registrazione specialità: 15/04/96 —DataRinnovo Titolare AIC: ZETA FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032721 019 COLLUTTORIO FLACONE 200 ML Cc OTC R02AA15 15/04/96 hf 
032721 021 COLLUTTORIO FLAC NEBULIZZATORE 12 ML Cc OTC RO2AA15 15/04/96 Mi 
GOLASOL Codice AIC Dossier Specialità: 028932 
data prima registrazione specialità: 29/10/94 —DataRinnovo Titolare AIC: LABORATORI GAMBAR S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028932 010 FLACONE 150 ML Cc OTC A01AB03 29/10/94 
| GOLAVAL Codice AIC Dossier Specialità: 032227 
| data prima registrazione specialità 22/07/96 =—Data Rinnovo Titolare AIC: CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. 
_} 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032227 011 18 PASTIGLIE GUSTO MENTA Cc OTC R02AA20 22/07/96 WI 
032227 023 24 PASTIGLIE GUSTO MENTA (o) OTC RO02AA20 22/07/96 O 
032227 035 18 PASTIGLIE GUSTO MENTA SENZA ZUCCHERO Cc OTC R02AA20 22/07/96 Sv 
032227 047 24 PASTIGLIE GUSTO MENTA SENZA ZUCCHERO Cc OTC R02AA20 22/07/96 CI 
032227 050 18 PASTIGLIE GUSTO AGRUMI Cc OTC R02AA20 22/07/96 vi 
032227 062 COLLUTTORIO FLAC.NO 1SML CON NEBULIZZATOR C OTC R02AA20 22/07/96 O 
GOLIN Codice AIC Dossier Specialità: 032046 
data prima registrazione specialità: 29/11/95 Data Rinnovo Titolare AIC: HOME PRODUCTS ITALIANA S.P.A. È 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032046 017 20 COMPRESSE Cc OTC R02AA06 29/11/95 
032046 029 30 COMPRESSE Cc OTC R02AA06 29/11/95 U 
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GOLOSAN 
data prima registrazione specialità: 23/08/57 —Data Rinnovo 
lic 


Serie generale - n. 195 


Codice AIC Dossier Specialità: 012832 
01/06/95 Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
012832022 36 PASTIGLIE c OTC RO2AA02 03/12/86 LU 
!GONALF Codice AIC Dossier Specialità: 032392 
| data primaregistrazione specialità 20/10/95 Data Rinnovo Titolare AIC: ARES SERONO (EUROPE) LTD 
N°AIC Confezione CU Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032392 019 /E 75 UI 1 FIALA LIOF.+1 FIALA SOLV. c RR 6G03GA05 20/10/95 I 
032392 021 /E 75 Ul 3 FIALE LIOF.+3 FIALE SOLV, c RR G03GA05 20/10/95 O 
032392 033 /E 75 Ul S FIALE LIOF.+5 FIALE SOLV. A_74 RR G03GA0S 20/10/95 Mi 
032392 045 /E 75 UI 10 FIALE LIOF.+10 FIALE.SOLV. A 74 RR G03GA05 20/10/95 MM 
032392 058 /E 75 UI 1 FLACONE LIOF.+1 FIALA SOLV. c RR 603GA05 20/10/95 CD 
032392 060 /E 75 Ul 3 FLACONI LIOF.+3 FIALE SOLV. c RR G03GA05 20/10/95 CI 
032392 072 /E 75 UI 5 FLACONI LIOF.+5 FIALE SOLV. c RR 6G03GA05 20/10/95 O 
032392 084 /E 75 UI 10 FLACONI LIOF.+10 FIALE SOLV. c RR G03GA05 20/10/95 CD] 
032392 096 /E 150 UI 1 FIALA LIOF.+1 FIALA SOLV. c RR G03GA05 20/10/95 LI] 
032392 108 /E 150 UI 3 FIALE LIOF.+3 FIALE SOLV. c RR G03GA95 20/10/95 O 
032392 110 /E 150 UI 5 FIALE LIOF.+5 FIALE SOLV. c RR G03GA0S 20/10/95 DL) 
032392 122 /E 150 UI 10 FIALE LIOF.+10 FIALE SOLV. A_74 RR G03GA0S 20/10/95 hd 
032392 134 /E 150 Ul 1 FLACONE LIOF.+1 FIALA SOLV. c RR G03GA0S 20/10/95 D) 
032392 146 /E 150 UI 3 FLACONI LIOF.+3 FIALE SOLV. c RR G03GA05 20/10/95 L] 
032392 159 /E 150 VI 5 FLACONI LIOF.+5 FIALE SOLV. lo RR G03GA05 20/10/95 DU 
032392 161 /E 150 UI 10 FLACONI LIOF.+10 FIALE SOLV. Cc RR 603GA05 20/10/95 Li 
| GONASI HP : I Codice AIC Dossier Specialità: 00376 | 
| dataprimaregistrazionespecialità: 24/08/50 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A.M.SA. SRL. I 
N° AIC Confezione i a © Fascia SSN = Dispensazione =—ATC Registrazione in Farmacia 
003763 113 3 FLACONCINI IM 250 UI + 3 FIALE SOLVENTE c RR G03GA01 05/11/97 Yz 
003763 125 FLACONCINO IM 5000 UI + FIALA SOLVENTE 2 MLA RR G03GA01 05/11/97 7 
003763 137 —3FLACONCINI IM 500 UI + 3 FIALE SOLVENTE c RR G03GAO1 05/11/97 vi 
003763 149 —3FLACONCINI IM 1000 UI + 3 FIALE SOLVENTE lo RR G03GA01 05/11/97 3 
003763 152 3 FLACONCINI IM 125 UI + 3 FIALE 2 ML A RR G03GA01 05/11/97 O 
003763 164 =——3FLACONCINI 2000 UI + 3 FIALE SOLVENTE 2 ML A RR G03GA01 05/11/97 j7 
| GOPTEN Codice AIC Dossier Specialità: Re 
| data prima registrazione specialità: 29/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: KNOLL FARMACEUTICI S.P.A. Î 
i N° AIC Confezione i " Fascia SSN Dispensazione ——AIC — Registrazione inFarmacia 
028267 019 14 CAPSULE 2 MG A RR CO9AA10 29/10/94 % 
028267 021 28 CAPSULE 0,5 MG A RR CO9AA10 29/10/94 7 
| GRACIAL de ° È “i Codice AIC Dossier Specialità: 032338 
L data prima registrazione specialità: 18/05/98 Data Rinnovo Titolare AIC: N.V. ORGANON I 
N° AIC Confezione i Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia i 
032338 016 BLISTER 22 CPR Cc RR G03AA09 18/05/98 gi 
032338 028 3 BLISTER 22 COMPRESSE lo RR G03AA09 18/05/98 Mi 
GRADIENT POLIFARMA Codice AIC Dossier Specialità: 024430 
data prima registrazione specialità: 18/06/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: POLIFARMA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024430 011 30 CAPSULE 5 MG c RR N07CA03 18/06/81 O 
024430 023 50 CAPSULE 5 MG c RR N07CA93 18/0681 9, 
024430 035 50 CAPSULE 10 MG c RR N07CA03 21/0782 Dv 
"GRAL Codice AIC Dossier Specialità: 028276 
data prima registrazione specialità: 13/06/92 = Data Rinnovo 13/06/97 Titolare AIC: LABORATORI PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E 
ì dans È wi e _ GAZZONE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028276 018 10 FLAC.MONOD/TAPPO SERBATOIO c RR CO4AEO4 13/06/92 % 
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| GRAM VAL Codice AIC Dossier Specialità: 022339 
i dalaprimaregistrazione specialità: 27/11/71 DataRinnovo 01/06/95 Zitolare AIC: POLIFARMA SPA 
i 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022339 016 5 CAPSULE 100 MG (6) RR IO1AA02 27/11/71 
SI02 230-000 £ CAPSULE 100 MG [Gi RR 301AA02 22/11/71 O 
‘ GRAMPLUS “—— °° Codice AIC Dossier Specialità: 025703 
| data prima registrazione specialità: 13/05/85 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025703 012 AD 10 SUPPOSTE 750 MG Cc RR 301XX03 13/05/85 
025703 024 BB 10 SUPPOSTE 200 MG Cc RR J01XX03 13/05/85 Mi 
025703 036 LATTANTI 10 SUPPOSTE 100 MG Cc RR 101XX03 13/05/85 97] 
GRANI DI VALS Codice AIC Dossier Specialità: 002577 
data prima registrazione specialità: 28/02/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GEYMONAT SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
002577 017 40 PILLOLE Cc OTC A06ABS7 28/02/83 
| GRANOCYTE Codice AIC Dossier Specialità: 028686 
data prima registrazione specialità: 13/02/95 Data Rinnovo Titolare AIC: RHONE POULENC RORER S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028686 018 "34" 1 FLAC. LIO 33,6 MIU + 1 FIALA 1 ML A_30 OSP LOZAA10 13/02/95 vi 
028686 020 "34" S FLAC LIO 33,6 MIU + 5 FSOLV H OSP LO3AA10 13/02/95 D]} 
028686 032 *34" 5 FLAC LIO 33,6 MIU + 5 SIR SOLV H OSP LO3AA10 29/10/96 U 
028686 044 "34" 1 FLAC LIO 33,6 MIU + 1 SIR SOLV A_30 RRLIM LOZAAIO 29/10/96 hei 
028686 057 "13" 5 FLAC LIO 13,4 MIU + 5 SIR SOLV H OSP LOZAA10 11/02/97 U 
028686 069 "13" 1 FLAC LIO 13,4 MIU + 1 SIR SOLV A 30 RRLIM L03AA10 11/02/97 Li 
028686 071 "13" 5 FLAC LIO 13,4 MIU + 5 FSOLV H OSP LO3AA10 11/02/97 O 
028686 083 "13" 1 FLAC LIO 13,4 MIU + 1 FSOLV A 30 RRLIM LOZAA10 11/02/97 O 
l GRANOLEINA pe Codice AIC Dossier Specialità: 007494 
| data prima registrazione specialità: 04/04/75 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: S.I.F.I S.P.A. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
007494 014 30 PERLE 100 MG (6; SP A1NJA 04/04/75 
007494 026 50 PERLE 100 MG Cc SP AIMJA 04/04/75 a: 
GRANULOKINE Codice AIC Dossier Specialità: 027772 | 
| dataprima registrazione specialità: 12/09/91 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROCHE S.P.A. Î 
l x 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027772 033 /M_"30"1 FLACONE INIETTABILE 1 ML A 30 RRLIM L0O3AA02 13/02/93 
027772 045 /M "48"1 FLACONE INIETTABILE 1,6 ML Cc RRLIM L03AA02 13/02/93 CÌ 
027772 072 /M "30" 1 SIRINGA PRERIEM. 1 ML 30 MU A_30 RRLIM LOZAA02 02/10/97 | 
027772 084 /M "48" 1 SIRINGA PRERIEM, 1,6 ML 48 MU Cc RRLIM L03AA02 02/10/97 O 
GRAVIBINAN Codice AIC Dossier Specialità: 022270 
data prima registrazione specialità: 15/10/71 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHERING SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022270 033 IM 1 FIALE 2ML (o) RNR G03FA02 15/10/71 
GRISOVINA FP Codice AIC Dossier Specialità: 015642 
data prima registrazione specialità: 10/11/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
015642 010 20 COMPRESSE 125 MG A RR DO1BA01 10/11/81 i 
GUAIACALCIUM COMPLEX Codice AIC Dossier Specialità: 022895 
data prima registrazione specialità: 26/02/74 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA'IGIENICO 
TERAPEUTICHE SRL. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022895 027 SCIROPPO 200 ML Cc SP ROSFB02 30/04/82 
022895 039 1 FLACONE SCIROPPO USO ORALE 200 ML Cc OTO ROSFB02 15/02/99 ni 
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' GUAIASPIR Codice AIC Dossier Specialità: 024648 | 
data prima registrazione specialità: 17/03/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AÎIC: LAMPUGNANI FARMACEUTICI SPA | 
© N°AIC Confezione I Fascia SIN Dispensazione ATC ‘Registrazione in Farmacia. 
024648 026 AD 10 SUPPOSTE Cc SP N02BA14 17/03/82 4 
024648 038 BB 10 SUPPOSTE Cc SP N02BA14 17/03/82 I 
024648 040 AD SOSPENSIONE OS 200 ML 5% Cc SP N02BA14 17/03/82 Na 
GUNEVAX i Codice AIC Dossier Specialità: 023318 
* data primaregistrazione specialità: 28/11/83 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CHIRON S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023318 013 1 FL LIOF+1 F SOLV 0,5 ML Cc RNR J07BJO1. 28/11/83 
023318 025 1 FLAC.10 DOSI + 1 F.SOLV.5 ML Cc RNR J07BJ0O1 21/05/90 CI) 
023318 037 1 FLAC. LIO + FIALA-SIRINGA 0,5 ML SOLV Cc RR J07BJ01 06/07/98 DI 
i GUTRON "Codice AIC Dossier Specialità: 024519 | 
data prima registrazione specialità: 07/12/81 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: IST. LUSO FARMACO D'ITALIA SPA 
[ j 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024519 011 30 COMPRESSE DIVIS. 2,5 MG Cc RR CO1CA17 07/12/81 
024519 023 SOLUZIONE OS 30 ML 0,25% c RR C01CA17 07/12/81 7 
024519 035 IM 6 FIALE 2 ML 5 MG Cc RR C01CA17 07/12/81 a} . 
GUTTALAX Codice AIC Dossier Specialità: 020949 
data prima registrazione specialità: 16/10/67 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. 
î 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020949 018 GOCCE ORALI 10 ML Cc OTC A06AB08 16/10/67 
020949 020 GOCCE ORALI 15 ML Cc OTC A06AB08 08/03/76 si 
020949 071 30 CAPSULE MOLLI 2,5 MG Cc OTC A06AB08 22/10/98 97 
| GYNESTREL Codice AIC Dossier Specialità: 027871 
data prima registrazione specialità: 01/06/90 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027871 019 LAVANDA VAG. $ FLACONI 125 ML (o) SP G02CC02 01/06/90 
027871 021 SOLUZIONE VAG. 10 BUSTINE 10 ML Cc SP G02CC02 01/06/90 Mi 
i GYNO CANESTEN Codice AIC Dossier Specialità: 025833 
| dataprimaregistrazione specialità: 16/10/85 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BAYERAG 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025833 029 12 TAVOLETTE VAGINALI 100 MG Cc RR G01AF02 16/10/85 
025833 068 CREMA VAGINALE 2% 30 G Cc RR GO1AF02 16/10/85 i 
GYNODIAN DEPOT Codice AIC Dossier Specialità: 022986 
data prima registrazione specialità: 06/05/76 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHERING SPA 
: N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022986 018 1 FIALA 1 ML Cc RNR G03EA03 06/05/76 sv 
H ADIFTETAL Codice AIC Dossier Specialità: 011267 
data prima registrazione specialità: 26/05/56 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO MILANESE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
011267 010 INIEZ. RICHIAMO 1 F Cc RR J07AMS1 26/05/56 n 
 HATETAL Codice AIC Dossier Specialità: 011268 
| data primaregistrazione specialità: 26/05/56 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO MILANESE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
011268 012 DOSE RICHIAMO 1 F 0,5ML Cc RR J07AM01 26/05/56 O] 
011268 024 1 SIRINGA STERILE 0,5 ML (e RR J07AMO01 08/06/85 A 
* HADIEL Codice AIC Dossier Specialità: 026015 
data prima registrazione specialità: 30/11/85 =Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: VECCHI & C PIAM S.A.PA. 
— N'AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026015 026 "RETARD" 30 CONFETTI 400 MG A 14 RR C10AB02 30/11/85 PW7 
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| HAEMATE P Codice AIC Dossier Specialità: 026600 
| data prima registrazione specialità: 08/01/88 = DataRinnovo 01/06/95 7itolare AIC: CENTEON PHARMA GMBH 
iL La 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026600 041 IV 1 FLAC. LIOF 1000 UI + FLAC. 30 ML + SET A 37 RR B02BD02 14/10/96 
(AGO+FILTRO MONOUSO) 
026600 054 IV 1 FLAC. LIOF 500 UI + FLAC. 20 ML + SET A 37 RR B02BD02 14/10/96 Wi 
(AGO+FILTRO MONOUSO) 
026600 066 FL LIO 250 Ul+F SOLV+SET (AGO + FILTRO H OSP B02BD02 14/10/96 O 
MONOUSO) 
| HAES-STERIL Codice AIC Dossier Specialità: 032247 | 
| data primaregistrazione specialità: 12/05/09 Data Rinnovo Titolare AIC: FRESENIUS AG 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032247 013 "6%" FLAC 250 ML SOLUZ INF EV H OSP BOSXA03 12/05/99 LJj 
032247 025 "6%" FLAC 500 ML SOLUZ INF EV H OSP BOSXA03 12/05/99 CJ 
032247 037 "10%" FLAC 250 ML SOLUZ INF EV H OSP BO0SXA03 12/05/99 LJ] 
032247 049 "10%" FLAC 500 ML SOLUZ INF EV H OSP BOSXA03 12/05/99 _] 
HAIMA PAROT Codice AIC Dossier Specialità: 025171 
i data prima registrazione specialità: 09/04/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO I.S.I. S.P.A. 
i 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025171 012 FLACONCINO INIETTABILE 2 ML Cc RR J06BB15 09/04/84 O 
| HAIMA-D Codice AIC Dossier Specialità: 023350 | 
Ì data prima registrazione specialità: 04/06/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO I.S.I. S.P.A. | 
i 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023350 010 INIETT 1 FLAC. 200 MCG A 37 RR J06BBO1 04/06/82 O) 
023350 022 INIETT 1 FLAC. 100 MCG A_ 37 RR 1J06BB01 04/06/82 LU] 
023350 034 INIETT 1 FLAC. 250 MCG A 37 RR 106BB01 04/06/82 CE] 
023350 046 INIETT 1 FLAC. 300 MCG A 37 RR J06BBO1 04/06/82 E] 
HAIMABIG Codice AIC Dossier Specialità: 025064 
data prima registrazione specialità: 27/07/87 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: OSLOFARM LIMITED 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025064 015 IM 1 FLACONCINO 3 ML A RR J06BB04 27/07/87 
025064 027 IM 1 FLACONCINO 1 ML A RR J06BB04 27/07/87 fo 
025064 039 IV FLACONCINO 2 ML H RR J06BB04 11/05/91 O 
025064 041 IV FLACONCINO 10 ML H RR 106BB04 11/05/91 Ci 
! HAIMACIG ENDOVENA ni Codice AIC Dossier Specialità: 028179 | 
| data prima registrazione specialità: 22/01/96 Data Rinnovo Titolare AIC: ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO I.S.I, S.P.A. | 
J 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028179 012 IV FLAC.LIOF.+ FLAC.SOLV.10 ML H OSP JO6BB09 22/01/96 O 
028179 024 IV FLAC.LIOF.+ FLAC.SOLV.20 ML H OSP J06BB09 22/01/96 O 
028179 036 IV FLAC.LIOF.+ FLAC.SOLV.50 ML H OSP J06BB09 22/01/96 GT 
| HAIMAFERONE Codice AIC Dossier Specialità: 027930 
| data prima registrazione specialità: 29/05/93 Data Rinnovo 29/05/98 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO I.S.I, S.P.A. 
N° AIC Confezione o Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027930 027 FIALA SIRINGA 1 ML 3000000 U.I A 61 RRLIM LO3ABO1 29/05/93 
027930 039 FIALA SIRINGA 1 ML 6000000 U.I A 61 RRLIM LO3ABO1 29/05/93 O 
027930 066 1 FIALA SIRINGA 1 ML 1000000 U.I. A 61 RRLIM LO3ABO1 07/06/93 O 
HAIMALBUMIN Tn DE Codice AIC Dossier Specialità: 023310 
| data prima registrazione specialità: 04/06/82 —DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: OSLOFARM LIMITED 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023310 093 FLACONE 10 ML 20% E. RR BOSAA01 28/12/95 O 
023310 105 FLACONE 50 ML 20% Cc RR BOSAA01 28/12/95 ij 
023310 117 FLACONE 50 ML 5% » RR BOSAAO1 28/12/95 Na) 
023310 129 FLACONE 100 ML 5% (i RR BOSAA0I 28/12/95 Li 
023310 131 FLACONE 250 ML 5% c RR BOSAAO1 28/12/95 Li 
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023310 143 FLACONE 10 ML 25% Cc RR BOSAAO1 28/12/95 Ci 
023310 156 FLACONE 20 ML 25% Cc RR BOSAAO1 28/12/95 fsi 
023310 168 FLACONE 50 ML 25% c RR BOSAA01 28/12/95 O 

Ì HAIMAPERTUS Codice AIC Dossier Specialità: 023313 i 
| data prima registrazione specialità: 04/06/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO 1.5.1. S.P.A. 
l i 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023313 012 IM 1 FLACONE 2 ML 16% Cc RR 306BB13 04/06/82 Cj 
HAIMARAB se e "Codice AIC Dossier Specialità: 027124 | 
data prima registrazione specialità: 02/10/89 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO 1.S.1. S.P.A. 
ni SI J 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027124 015 IM 1 FLACONCINO 2 ML 300 UI A RR JO6BB05 02/10/89 DI 
‘ HAIMASERUM È Codice AIC Dossier Specialità: 023312 
; data prima registrazione specialità: 04/06/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO 1.S.I. S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023312 010 IV 50 ML 5% Cc RR BOSAA02 04/06/82 
023312 022 IV 100 ML 5% c RR BOSAA02 04/06/82 O] 
023312 034 IV 250 ML 5% Cc RR BOSAA02 04/06/82 O] 
HAIMATETANUS Codice AIC Dossier Specialità: 023335 | 
data prima registrazione specialità: 04/06/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO I.S.I. S.P.A. j 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023335 019 IM SOLUZIONE 1 FLAC. 250 UI 2 ML A RR J06BB02 04/06/82 sE 
023335 021 IM SOLUZIONE 1 FLAC. 500 UI 2 ML A RR J06BB02 15/10/87 0] 
| HAIMAVEN VI, Codice AIC Dossier Specialità: 026358 
: data prima registrazione specialità: 22/04/89 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: OSLOFARM LIMITED 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026358 123 FLAC. LIOF. 500 MG + SOLV. 10 ML H OSP J06BA02 28/12/95 
026358 135 FLAC. LIOF. 1000 MG + SOLV. 20 ML H OSP 3506BA01 28/12/95 LÌ 
026358 147 FLAC. LIOF.2500 MG + SOLV. 50 ML H OSP JO6BA01 28/12/95 O) 
026358 150 FL. LIOF.5000 MG + SOLV. 100 ML H OSP JO6BAO1 28/12/95 LI 
| HAIMAZIG ENDOVENA Codice AIC Dossier Specialità: 027424 | 
| data prima registrazione specialità 22/01/96 —Data Rinnovo Titolare AIC: OSLOFARM LIMITED | 
J 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027424 011 1 FLAC. LIOF. 250 U.I. + SOLV. 5 ML H OSP 306BB03 22/01/96 DI 
027424 023 1 FLAC. LIOF. 1000 U.I. + SOLV. 20 ML H OSP J06BB03 22/01/96 OD 
027424 035 1 FLAC. LIOF. 2500 U.I. + SOLV. 50 ML H OSP J06BB03 22/01/96 DI 
| HALCIDERM Codice AIC Dossier Specialità: 023163 | 
| data prima registrazione specialità: 08/02/75 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A. | 
i 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023163 025 POMATA 30 G 0,1% B RR D07AD02 08/02/75 EYZ 
023163 076 FLAC TINTURA USO DERMATOLOGICO 30 ML Cc RR DO7xD 13/02/98 97] 
| HALCIDERM COMBI Codice AIC Dossier Specialità: 023751 
data prima registrazione specialità: 15/12/78 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023751 023 TUBO CREMA DERMATOLOGICA 30 G Cc RR DO7CD 13/02/98 
HALCION Codice AIC Dossier Specialità: 024713 
data prima registrazione specialità: 19/05/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN N.V.ISA. 
j 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024713 048 10 COMPRESSE 0,125 MG Cc RR NOSCDOS 28/03/92 h 
024713 OSI 10 COMPRESSE 0,25 MG Cc RR NOSCDOS 28/03/92 v 
024713 063 20 COMPRESSE 0,125 MG Cc RR NOSCDOS 10/04/95 vi 
024713 075 20 COMPRESSE 0,25 MG Cc RR NOSCDOS 10/04/95 EVA 
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[HALDOL i ne Si “© Codice AIC Dossier Specialità: 025373 
data prima registrazione specialità: 07/06/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: JANSSEN CILAG S.P.A. | 

N°AIG Confezione ° ra È“ “—’—’ Fascia SSN Dispensazione “ATC ‘Registrazione in Farmacia 
025373 010 30 COMPRESSE 1 MG A RR NOSADO1 01/12/84 7 
025373 034 30 COMPRESSE S MG A RR NOSADNI 01/12/84 IvzI 
025373 059 GOCCE 2 MG/ML 30 ML A RR NOSADO1 07/06/84 Mi 
025373 061 GOCCE 10 MG/ML 30 ML A RR NOSADOI 07/06/84 Mi 
025373 073 5 FIALE 5MG1ML A RNR NOSADO1 07/06/84 Mi 

HALDOL DECANOAS na Na ‘Codice AIC Dossier Specialità: 025333 
dala prima registrazione specialità: 07/06/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: JANSSEN CILAG S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025333 016 3 FIALE 50 MG/ML 1 ML A RNR NOSADOI1 07/06/84 97 
025333 028 1 FIALA 50 MG/ML 3 ML A RNR NOSADO1 07/06/84 97 

HALFAN Codice AIC Dossier Specialità: 027540 
data prima registrazione specialità: 29/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027540 018 6 COMPRESSE 250 MG A 63 RR POIBXO1 29/10/94 O 
027540 020 1 FLAC. SOSPENSIONE 45 ML 2% Cc RR PO1BXO1 29/10/94 U 
027540 032 1 FLAC. SOSPENSIONE 30 ML 2% A 63 RR PO1BX01 29/10/94 n 

|HALIBORANGE — E da Codice AIC Dossier Specialità: 009755 
data prima registrazione specialità: 24/02/55 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: EUROSPITAL S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
009755 012 EMULSIONE OS 200 G Cc SP A11CB 04/06/57 
009755 036 25 COMPRESSE Cc RR A11CB 02/08/91 z| 

| HALOTESTIN Codice AIC Dossier Specialità: 014984 
data prima registrazione specialità: 29/04/68 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN N.V.IS.A. 

N° AIC Confezione Ù n Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
014984 025 20 COMPRESSE S MG A 36 RR G03BA01 29/11/95 

HAMAMILLA l |——’Codice AIC Dossier Specialità: 032241 
data prima registrazione specialità: 04/03/96 Data Rinnovo Titolare AIC: PHARMASETTE DI DONATI PAOLO & C SA.S. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
032241 034 COLLIRIO FLAC 15 ML Cc OTC SO1AX 04/03/96 

HARMONET Codice AIC Dossier Specialità: 030758 
Î data prima registrazione specialità: 03/07/97 =—Data Rinnovo Titolare AIC: WYETH MEDICA IRELAND 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione "ATC Registrazione in Farmacia 

030758 015 21 COMPRESSE RIVESTITE Cc RR GOZAA10 03/07/97 
HAVRIX Codice AIC Dossier Specialità: 028725 
data prima registrazione specialità: 25/07/94 —DataRinnovo Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028725 099 "720 PEDIATRICO" 1 FLAC 1 DOSE 0,5 ML Cc RR 307BC02 23/09/97 O 
028725 101 "720 PEDIATRICO" 1 SIR PRERIEMPITA 1 DOSE 0,5 ML C RR J107BC02 23/09/97 i 
028725 113 "1440 ADULTO" 1 FLACONE 1 DOSE 1 ML Cc RR J07BC02 19/09/97 O 
028725 125 "1440 ADULTO" 1 SIR. PRERIEMPITA 1 DOSE 1 ML Cc RR 107BC02 19/09/97 avi 

HEDERIX PLAN Codice AIC Dossier Specialità: 007645 
data prima registrazione specialità: 26/01/56 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SABA FARMACEUTICI S.A.S. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
007645 029 LATTANTI 10 SUPPOSTE C RR ROSDA04 22/10/57 O 
007645 056 1 FLACONE GOCCE OS 30 ML Cc RR RO0SDA04 03/09/86 ni 
007645 070 BB 10 SUPPOSTE Cc RR ROSDA04 03/09/86 Ri 
007645 082 AD 10 SUPPOSTE Cc RNR ROSDA04 03/09/86 97] 
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Codice AIC Dossier Specialità: 034133 


Titolare AIC: INFAI INSTITUT FUR BIOMEDIZINISCHE ANALYTIK UND 


data prima registrazione specialità: 14/08/97 Data Rinnovo 
NMR IMAGING GMBH 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
034133 013 /E "75" 1 FLACONE POLVERE X SOL ORALE 75 MG H RNR VO4CX 14/08/97 he] 
UREA 13 C 
HELIS i Codice AIC Dossier Specialità: 032050 
data prima registrazione specialità: 28/10/95 Data Rinnovo Titolare AIC:  BIFARMA DI BIGNARDI SERGIO 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032050 015 GOCCE OCULARI FLAC 15 ML Cc OTC SO1AX 28/10/95 
| HELIXATE Codice AIC Dossier Specialità: 032998 
| data primaregistrazione specialità: 06/08/97 —DataRinnovo Titolare AIC: BAYER AG 
N° AIC © Confezione: Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032998 015 1 FLAC LIOF 250 UI + 1 FLAC 2,5 ML + 1 SET H OSP B02BD02 06/08/97 
032998 039 1 FLAC LIOF 500 UI + 1 FLAC 5 ML + SET H OSP B02BD02 06/08/97’ DU] 
032998 054 1 FLAC LIOF 1000 UI + 1 FLAC 10 ML + SET H OSP B02BD02 06/08/97 3 
HEMOCROMO 40 FRANCIA Codice AIC Dossier Specialità: 025793 
data prima registrazione specialità: 27/07/85 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FRANCIA FARMACEUTICI INDUSTRIA FARMACO 
3 BIOLOGICA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025793 035 10 FLACONI 10 ML 40 MG Cc RR B03AB 13/02/93 
HEMOFIBRINE Codice AIC Dossier Specialità: 023216 
data prima registrazione specialità: 10/06/80 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATOIRES SEPTODONT | 
N° AIC Confezione “© Fascia SSN Dispensazione ATC i Registrazione in Farmacia 
023216 017 20 SPUGNE EMOST H OSP B02BC01 10/06/80 [=] 
lHEMOFILM Codice AIC Dossier Specialità: 027128 
| data prima registrazione specialità: 06/11/90 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BAXTER HEALTHCARE CORPORATION 
1 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027128 014 IV 1 FLAC. LIOF 1000 UI + 1 FLAC. 10 ML A_37 OSP B02BD02 06/11/90 97] 
027128 026 IV 1 FLAC. LIOF 500 UI + 1 FLAC. 10 ML A 37 OSP B02BD02 06/11/90 U 
027128 038 IV FL.LIOF. 250 UI + FL.10 ML H OSP B02BD02 06/11/90 CD] 
HEMOFLUSS Codice AIC Dossier Specialità: 033952 
data prima registrazione specialità: 25/09/98 =—DataRinnovo Titolare AIC: FONTEN FARMACEUTICI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033952 019 "5000" 10 FIALE 5000 UI + 10 SIRINGHE STERILI A RR BO1AB01 25/09/98 
033952 021 "12500" 10 FIALE 12500 UI + 10 SIRINGHE STERILI A RR BO1IABO1 25/09/98 I. 
033952 033 "20000" 10 FIALE 20000 UI + 10 SIRINGHE STERILI A RR B01AB01 25/09/98 vi 
HEMORCARE Codice AIC Dossier Specialità: 025751 
data prima registrazione specialità: 08/11/86 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CE.LA.FAR. S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025751 013 POMATA G 20 Cc OTC COSAA01 08/11/86 Di 
HEMOVASAL Codice AIC Dossier Specialità: 026349 
data prima registrazione specialità: 26/09/88 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SOCIETA'ITALO-BRITANNICA L. MANETTI H. ROBERTS & C. 
PER AZIONI 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026349 011 20 CONFETTI GASTRORES. 50 MG Cc RR B01AB 26/09/88 
026349 023 10 CONFETTI GASTRORES. 100 MG Cc RR B01AB 26/09/88 MI 
026349 035 CREMA 30 G c SP COSBAO1 05/03/93 Mi 
HEPAFACTOR Codice AIC Dossier Specialità: 021289 
| dataprimaregistrazione specialità: 25/03/69 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MAX FARMA SRL 
L | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021289 018 IM 5 FIALE + 5 FIALE 3 ML c RR B03BA53 25/03/69 [97] 
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HEPARBIL a gr Codice AIC Dossier Specialità: 005341 | 
i dataprimaregistrazione specialità: 15/04/67 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MONTEFARMACO SPA | 
i N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
005341 019 FLACONE SCIROPPO 200 G Cc OTC A06AB20 15/04/67 
“REPARIN COLLIRIO sa Codice AIC Dossier Specialità: 009956 
data prima registrazione specialità: 22/04/55 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMIGEA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
009956 018 SML 25000 U I. Cc RR S01XA14 22/04/55 NA] 
HEPASIL COMPOSTO E Codice AIC Dossier Specialità: 011483 
data prima registrazione specialità: 18/10/83 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: EDMOND PHARMA S.RL. 
N° AIC Confezione — O Fascia SSNOC Dispensazione s ATC Registrazione in Farmacia 
011483 029 FLACONE SCIROPPO 200 ML Cc OTC A06AB5S7 08/03/90 hi 
| HEPATECT Ae, x i acne no “—_——’’ Cadice AIC Dossier Specialità: 025900 | 
data prima registrazione specialità: 15/0791 = DataRinnovo 01/06/95 Zitolare AIC: BIOTEST PHARMA GMBH 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC ‘ Registrazione in Farmacia © 
025900 010 1V 1 FIALA 2 ML H OSP J06BB04 15/07/91 O 
025900 022 IV 1 FIALA 10 ML H OSP J06BB04 15/07/91 N 
| HEPATOS x x tes Codice AIC Dossier Specialità: 001250 | 
| © data primaregistrazione specialità: 26/0348 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione = Fascia SSN * Dispensazione TATOO Registrazione ‘in Farmacia 
091250 012 SCIROPPO 200 G Cc OTC A06ABS7 26/03/48 i 
001250 024 B12 SCIROPPO 175 G Cc OTC A06ABS7 01/06/73 Mi 
001250 036 B12 24 CAPSULE 19) OTC A06ABS7 20/12/73 v: 
‘ HEPUMAN B dei E “i - Codice AIC Dossier Specialità: 025260] 
data prima registrazione specialità: 27/07/95 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROTERAPICO E VACCINOGENO SVIZZERO | 
L DE SI ea È n ___BERNA 
N* AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025260 011 1 FLAC. 200 U.I, 2 ML A RR JO6BB04 27/07/85 i 
025260 023 1 FLAC. 400 U.i. 2 ML A RR 3106BB04 27/07/85 vi 
‘ HERBAGOLA E a ‘ Codice AIC Dossier Specialità: 029588 | 
data prima registrazione specialità: 04/04/96 —Data Rinnovo Titolare AIC: GRICAR CHEMICAL S.R.L. | 
N° AIC Confezione © © Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione ‘in Farmacia 
029588 011 ASTUCCIO 24 TAVOLETTE Cc OTC R02AA06 04/04/96 vi 
HERBE: È si "°” Codice AIC Dossier Specialità: 032066 
: data prima registrazione specialità: 28/10/95 Data Rinnovo Titolare AIC: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | 
O ONSAICO “Confezione | 0 000 ‘Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032066 019 GOCCE OCULARI 10 ML Cc OTC SOT1AX 28/10/95 Mi 
HERBORA BOLDO FRANGULA RESO: pi i Codice AIC Dossier Specialità: 024943 | 
* data primaregistrazione specialità: 04/06/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GIULIANI SPA | 
N° AIC Confezione cr Fascia SSN Dispensazione — = ATC Registrazione in Farmacia 
024943 019 40 CAPSULE Cc OTC A06AB20 04/06/83 Cl 
‘ HERBORA FINOCCHIO MENTA Codice AIC Dossier Specialità: 025101 | 
, data primaregistrazione specialità: 30/09/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GIULIANI SPA j 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025101 015 40 CAPSULE (0) OTC A09A 30/09/83 O 
HERBORA SENNA “ui ———"” Codice AIC Dossier Specialità: 024942 
data prima registrazione specialità: 04/06/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GIULIANI SPA 
N° AIC Confezione ne ” Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024942 017 40 CAPSULE C OTC A06AB06 04/06/83 DU 
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! HERBORA VALERIANA CAMOMILLA Codice AIC Dossier Specialità: 024965 
| data prima registrazione specialità: 04/06/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GIULIANI SPA I 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024965 016 40 CAPSULE Cc OTC NOSCM 04/06/83 L_ 
[ HEXABRIX 320° iii E Codice AIC Dossier Specialità: 026307 | 
| data prima registrazione specialità: 07/07/86 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: LABORATOIRE GUERBET 
li: } 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026307 025 1 FIALA 20 ML H OSP V08AB03 07/07/86 
026307 037 1 FLACONE 50 ML H OSP VO8AB03 07/07/86 O 
026307 049 1 FLACONE 100 ML H OSP VO08AB03 07/07/86 O 
HEXASTAT Codice AIC Dossier Specialità: 025203 
[se prima registrazione specialità: 20/10/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BELLON 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025203 011 25 CAPSULE 100 MG A RNR LO1XX03 20/10/84 
HIBERIX Codice AIC Dossier Specialità: 031902 
data prima registrazione specialità: 26/05/97 Data Rinnovo Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. 
Dr] 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031902 012 1 FEAC. 1 DOSE VACCINO LIOF+1 SIRINGA Cc RNR J07AGS1 26/05/97 
SOLVENTE * 
HIBIDIL Codice AIC Dossier Specialità: 032187 ] 
data prima registrazione specialità: 18/03/96 —DataRinnovo Titolare AIC: ZENECA LIMITED | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032187 015 SOLUZ. ACQUOSA STERILE COLOR ROSA 25ML c OTC D08AC02 18/03/96 
032187 027 SOLUZ. ACQUOSA STERILE COLOR ROSA 100ML (o) OTC DO8AC02 18/03/96 O 
HIBIMAX Codice AIC Dossier Specialità: 032189 
data prima registrazione specialità: 18/09/96 —DataRinnovo Titolare AIC: ZENECA LIMITED 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032189 019 SOLUZIONE STERILE COLOR GIALLO BUSTA 25ML CC OTC D08ACS2 18/03/96 
032189 021 SOLUZIONE STERILE COLOR GIALLO BUSTA 100ML_ C OTC DOSAC52 18/03/96 O 
I HIBIZENE Codice AIC Dossier Specialità: 032063 Ì 
' n Ì 
! data prima registrazione specialità 28/10/95 Data Rinnovo Titolare AIC: ZENECA S.P.A. | 
j 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione “ATC Registrazione in Farmacia 
032063 012 SOLUZIONE FUSTINO 5 L Cc OTC DOBACS2 28/10/95 E] 
032063 024 SOLUZIONE FLAC 500 ML Cc OTC D08ACS2 28/10/95 x. 
HIBTITER Codice AIC Dossier Specialità: 028929 
data prima registrazione specialità: 13/11/95 —DataRinnovo Titolare AIC: WYETH LEDERLE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028929 014 /M_1FLAC.0,5 ML+1 SIRMONOUSO Cc RR J07AGSI 13/11/95 O 
028929 026 /M 10 FLAC.0,5 ML Cc RR JO7AGS1 13/11/95 O 
| HIDONAC Codice AIC Dossier Specialità: 032268 
i data primaregistrazione specialità: 14/05/97 Data Rinnovo Titolare AIC: ZAMBON ITALIA S.R.L. 
L sì, 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032268 017 1 FLACONE EV 5G Cc OSP V03AB23 14/05/97 i] 
HIRUDEX ” ioni | Codice AIC Dossier Specialità: 003903 
data prima registrazione specialità: 19/01/59 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMAFAR S.R.L. Î 
l 
N° AIC. Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
003903 022 CREMA ESTEMPORANEA 30G Cc SP COSBAS1 02/11/95 
' HERUDOID Codice AIC Dossier Specialità: 010386 ] 
: dataprima registrazione specialità: 22/09/55 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SANKYO PHARMA GMBH | 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione. ATC Registrazione in Farmacia 
010386 011 POMATA 40 G 0,3 MG Cc SP COSBAO01 22/09/55 vi 
010386 023 GEL 40 G 0,3 MG Cc SP COSBAO01 19/03/80 % 
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010386 062 POMATA 40000 U.i. 50G Cc SP COSBAOI 30/06/88 v 
010386 074 GEL 40000 U.1.50G Cc SP COSBAOI 30/06/88 v 
MHISMANAL © iena PRETE * Codice AIC Dossier Specialità: 026527 
| dataprimaregistrazione specialità: 09/03/87 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: JANSSEN CILAG S.P.A. 
_N AIC Confezione “i © Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026527 010 30 COMPRESSE 10 MG B RR ROG6AX11 09/03/87 Mi 
U2692/ U2zz I FLAL. SUSPENDIUNE US 2 MU/ML 5U ML 5 RR ROGAXII 02/03/87 Reg 
Sent Sue ; La MEI: x lati clio ho diren i lio rl 
HISTAMEN Codice AIC Dossier Specialità: 025964 


data prima registrazione specialità: 27/07/87 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: POLIFARMA SPA | 


N° AIC Confezione Fascia SSN “ Dispensazione “ATC “Registrazione in Farmacia 
025964 014 "10 MG COMPRESSE" BLISTER 30 COMPRESSE B RR ROGAX11 2207/87 v 
025964 026 "0,2% SOSPENSIONE ORALE" 1 FLACONE 30 ML B RR ROGAXII 27/07/87 3 

HIVID | Ac Codice AIC Dossier Specialità: 028624 © 
data prima registrazione specialità: 02/05/95 Data Rinnovo Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 

N° AIC | Confezione Ò “Fascia SSN Pispensazione ATC “Registrazione “in Farmacia ù 
028624 017 100 COMPRESSE FILM RIVESTITE 0,375 MG A_37 OSP JOSAF03 02/05/95 AQ 
028624 029 100 COMPRESSE FIL RIVESTITE 0,750 MG A_37 OSP JOSAFO3 02/05/95 C 

| HIZAAR si ua —— "Codice AIC Dossier Specialità: 032079 
data prima registrazione specialità: 12/12/96 =—Data Rinnovo Titolare AIC: MERCK SHARP E DOHME S.P.A. 
5 23 pes Los 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032079 028 14 COMPRESSE RIVESTITE 50 MG/12,5MG A 73 RR CODAOI 12/12/96 v 

HIZOLLIN j “ —“——_°‘’—’’ Codice AIC Dossier Specialità: 028669 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: GLAXO ALLEN S.P.A. 

N°AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione =—ATC Registrazione "in Farmacia 
028669 012 BB AEROSOL 120 DOSÌ 25 MCG Cc RR R03BA05 08/11/93 ci 
028669 024 "MITE" AEROSOL 120 DOSI 50 MCG Cc RR R03BA0S 08/11/93 ca 
028669 036 AEROSOL 60 DOSI 125 MCG E RR R03BA0S 08/11/93 e; 
028669 048 "FORTE"AEROSOL 60 DOSI 250 MCG Cc RR R03BAO0S 08/11/93 n 
028669 051 BB 15 ROTADISK 4 DOSI 50 MCG Cc RR R03BA05 08/11/93 sa 
028669 063 POLV. 15 ROTADISK 4 DOSI 100 MCG Cc RR R03BA05 08/11/93 C] 
028669 075 POLV. 7 ROTADISK 4 DOSI 250 MCG (0) RR R03BA0S 08/11/93 i 
028669 087 POLV.7 ROTADISK 4 DOSI 500 MCG Cc RR R03BA0S 08/11/93 Mar; 


{ HOLOXAN Codice AIC Dossier Specialità: 023779. 
f 
data prima registrazione specialità: 13/11/81 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ASTA MEDICA AG 


— N°AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023779 059 IV 1 FLACONCINO 2000 MG Cc OSP LOTAA06 09/03/91 O 
023779 061 1 FLACONCINO 1 G IV H OSP LOLAA06 13/01/97 A 

| HONEYFLU di * Codice AIC Dossier Specialità: 028293’ 
data prima registrazione specialità: 30/04/92 Data Rinnovo = 30/04/97 Titolare AIC: HOME PRODUCTS ITALIANA S.P.A. i 
PA RAI re al o epielen ei prc ie cede lati od orti 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028293 013 SCIROPPO AL MIELE 200 ML Cc OTC ROSDA20 30/04/92 vi 
028293 025 ASTUCCIO 12 CAPSULE MOLLI IN 2 BLISTER Cc OTC ROSDA20 16/11/98 J 
i HONVAN sà 5 di di Codice AIC Dossier Specialità: 012153 
data prima registrazione specialità: 02/02/57 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ASTA MEDICA AG | 
DA, : = robe sio ill 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione  inFarmacia 
012153 019 IV 10 FIALE 5,2 ML 0) RNR LO2AA04 02/02/57 O 
012153 021 50 COMPRESSE [ei RNR LO2AA04 28/05/66 O 
[ee TTT Chie IC Dossier Speciaià; 04059 
| data primaregistrazione specialità: 16/12/81 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WYETH-AYERST CANADA INC. 
Sax; item o ae ion cioe e ira 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024333 015 FLAC. LIOF. 0,1 MG + FSOLV H OSP VO4CMO1 16/12/81 CD] 
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| HUMALOG TORO : Se Codice AIC Dossier Specialità: 033637 
data prima registrazione specialità: 30/0496 —Data Rinnovo Titolare AIC: ELI LILLY NEDERLAND BV 
N° AIC Confezione si Fascia SSN Dispensazione ‘ATC di Registrazione “in Farmacia 
033637 012 /E 40 U/ML SOLUZIONE INIETTABILE 1 FLACONE 10 ML A RR A10AB04 30/04/96 s9) 
033637 024 /É 100 U/ML SOLUZIONE INIETTABILE 1 FLACONE 10° A RR A10AB04 30/04/96 O 
ML 
033637 036 /E 100 U/ML SOLUZIONE INIETTABILE 5 CARTUCCE 1,5 A RR A10AB04 30/04/96 7 
ML 
033637 048 /E PEN 100 U/MLSOLUZIONE INIETTABILE 5 PENNE C RR A10AB04 16/06/97 O 
PRERIEMPITE 3 ML 
033637 051 /E 100 U/ML SOLUZ. INIETTABILE 5 CARTUCCE 3 ML IM C RR A10AB04 26/03/97 O 
IV 
HUMATIN Codice AIC Dossier Specialità: 016531 


data prima registrazione specialità: 20/02/60 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PARKE DAVIS SPA 


—N'AIC Confezione Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
016531 016 16 CAPSULE 250 MG A RR AOTAA06 29/11/60 97] 
016531 028 1 FLAC. SCIROPPO 60 ML 2,5% A RR AOTAA06 24/11/61 77] 

| HUMATROPE ù : i - i Codice AIC Dossier Specialità: 026962 
data prima registrazione specialità: 01/04/89 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ELI LILLY ITALIA S.P.A. 

n N'AICO=— Confezione Fascia SSN — Dispensazione =—ATC— Registrazione inFarmacia 
026962 011 1 FLAC. LIOF 4 UI (1,33 MG) + 1 FLAC. 2 ML A 39 RRLIM HO1ACO01 01/04/89 
026962 023 1 FLAC. LIO 16 UI (5,33 MG) + DILUENTE A 39 RRLIM HO1AC01 02/05/97 9, 
026962 047 TUBOFIALA 18 UI (6 MG) A 39 RRLIM HO1lAC01 08/08/97 I 
026962 050 TUBOFIALA 36 UI (12 MG) (6) RRLIM HOI1AC0] 08/08/97 O 
026962 062 TUBOFIALA 72 UI (24 MG) Cc RRLIM HO1AC01 08/08/97 A 

HUMEGON i Codice AIC Dossier Specialità: 028679 

data prima registrazione specialità: 05/03/93 =—DataRinnovo 05/03/98 Titolare AIC: N.V. ORGANON 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028679 013 IM 1 FIALA LIOF + 1 FIALA 1 ML A RR 6G03GA02 05/03/93 O 

HUMOFERON ” Codice AIC Dossier Specialità: 027381 

data prima registrazione specialità: 02/04/90 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027381 019 1 FLACONCINO 3 M.U. 1 ML A 52 RRLIM L03AB06 02/04/90 97 
027381 021 1 FLACONCINO 10 M.U. 1 ML A 52 RRLIM L03AB06 02/04/90 Pz 
027381 033 "5" 1 FLAC 1 ML IM-SC 5 MU/ML A 52 RRLIM L03AB06 21/02/97 SI 

HUMULIN Codice AIC Dossier Specialità: 025707 

data prima registrazione specialità: 30/03/85 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ELI LILLY ITALIA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025707 011 /M_"R"1 FLAC. 10 ML 100 U/ML (o) RR A10ABO1 30/03/85 Mi 
025707 023 /M_"R" 1 FLAC. 10 ML 40 U/ML A RR A10ABO01 30/03/85 SA 
025707 035 /M_ "I" FLACONE 10 ML 100 U/ML Cc RR AI10ACO1 30/03/85 Mi 
025707 047 /M "I" 1 FLAC. 10 ML 40 U/ML A RR A10ACO1 30/03/85 7 
025707 151 /M_ "U"1 FLAC. 10 ML 40 U/ML A RR A10AEOI1 02/04/90 7 
025707 163 /M_"U" FLACONE 10 ML 100 U/ML Cc RR AI0AE01 02/04/90 O) 
025707 175 /M "30/70" 1 FLAC. 10 ML 40 U/ML A RR A10ADOI 12/09/91 ij 
025707 187 /M "30/70" FLACONE 10 ML 100 U/ML Cc RR A10ADO1 12/09/91 Dj 
025707 199 /M_ "L"1 FLAC. 10 ML 40 U/ML A RR A10AE01 12/09/91 si 
025707 201 /M_"L" FLACONE 10 ML 100 U/ML Cc RR A10AEO1 12/09/91 O 
025707 213 /M "10/90" 1 FLAC. 10 ML 40 U/ML A RR A10ADO1 12/09/91 MI 
025707 225 /M_ "10/90" FLACONE 10 ML 100 U/ML Cc RR A10ADO1 12/09/91 O 
025707 237 /M_ "20/80" 1 FLAC. 10 ML 40 U/ML A RR A10AD01 12/09/91 vÌ 
025707 249 /M "20/80" FLACONE 10 ML 100 U/ML Cc RR AI10ADOI 12/09/91 O 
025707 252 /M "40/60" 1 FLAC. 10 ML 40 U/ML A RR A10ADO1 12/09/91 Vv 
025707 264 /M "40/60" FLACONE 10 ML 100 U/ML c RR A10AD01 12/09/91 z| 
025707 276 /M_"R" CARTUCCE 5 CARTUCCE 1,5 ML 100 U/ML A RR A10AB01 28/03/92 Ri 
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025707 288 /M_ "I" CARTUCCE 5 CARTUCCE 1,5 ML 100 U/ML A RR A10ACO1 28/03/92 
025707 290 /M_ "10/90" CARTUCCE 5 CARTUCCE 1,5 ML 100 U/ML A RR A10AD01 28/03/92 vi. 
025707 302 /M "20/80" CARTUCCE 5 CARTUCCE 1,5 ML 100 U/ML A RR A10ADOI 28/03/92 v. 
025707 314 /M "30/70" CARTUCCE 5 CARTUCCE 1,5 ML 100 U/ML A RR A10ADOI 28/03/92 94 
025707 326 /M "40/60" CARTUCCE 5 CARTUCCE 1,5 ML 100 U/ML A RR A10ADO1 28/03/92 vi] 
025707 338 /M_ 50/50 1 FLAC. 10 ML 40UI/ML A RR A10ADOI 29/10/94 RA 
025707 340 /M_ 50/501 FLAC. 10 ML 100U/ML (6; RR AIOADOI 29/10/94 UD 
025707 353 /M "I" 5 CARTUCCE 3 ML 100 U/ML A RR AI0ACOI 23/06/98 Lu 
025707 365 /M_"R"5 CARTUCCE 3 ML 100 U/ML A RR A10ABO1 23/06/98 O 
025707 377 /M "10/90" 5 CARTUCCE ML 100 U/ML A RR A10ADO1 23/06/98 O 
025707 389 /M "20/80" 5 CARTUCCE 3 ML 100 U/ML A RR AI10ADO01 23/06/98 O 
025707 391 /M "30/70" 5 CARTUCCE 3 ML 100 U/ML A RR A10ADO01 23/06/98 O 
025707 403 /M "40/60" 5 CARTUCCE 3 ML 100 U/ML A RR A10ADO01 23/06/98 O 
025707 415 /M "50/50" 5 CARTUCCE 3 ML 100 U/ML A RR A10ADO1 23/06/98 O 
025707 427 /M "50/50" 5 CARTUCCE 1,5 ML 100 U/ML A RR A10ADOI1 23/06/98 O 
025707 439 /M "I-JET" 5 PENNE MONOUSO PRERIEMPITE 3 ML 100 C RR A10ACO1 23/06/98 O 
U/ML 
025707 441 /M o "R-JET" 5 PENNE MONOUSO PRERIEMPITE 3 ML 100 C RR A10AB01 23/06/98 ] 
U/ML 
025707 454 /M "10/90-JET" 5 PENNE MONOUSO PRERIEM. 3 ML 100 C RR A10ADO01 23/06/98 LC) 
U/ML 
025707 466 /M_ "“20/80-JET" S PENNE MONOUSO PRERIEM, 3 ML 100 € RR A10ADOI 23/06/98 O 
UML 
025707 478 /M_"30/70-JET"” 5 PENNE MONOUSO PRERIEM. 3 ML 100 C RR A10ADO1 23/06/98 DU] 
U/ML 
025707 480 /M_"40/60-JET® 5 PENNE MONOUSO PRERIEM. 3 ML 100 C RR A10AD01 23/06/98 I] 
U/ML 
025707 492 /M_"S0/S0-JET" 5 PENNE MONOUSO PRERIEM. 3 ML 100 C RR A10ADO1 23/06/98 Ci 
U/ML 
Fri SEA - : SEE 
e a bit 
| dataprimaregistrazione specialità: 28/10/95 Data Rinnovo Titolare AIC: FIDIA SPA i 
i a STI : si DO . 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032044 012 COLLIRIO 2 STRIPS DA 10 UNITA MONOD 0,25 ML Cc OTC S01XA20 28/10/95 ki 
032044 024 COLLIRIO FLAC MULTIDOSE 5 ML (o) OTC S01XA20 28/10/95 vi 
032044 036 COLLIRIO FLAC MULTIDOSE 10 ML Cc OTC S01XA20 28/10/95 dv 
HYALART e Codice AIC Dossier Specialità: 027663 
data prima registrazione specialità: 22/03/93 Data Rinnovo = 22/03/98 Titolare AIC: SOCIETA PRODOTTI ANTIBIOTICI SPA 
l y e a La ca e: 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027663 018 1 FLACONCINO 20 MG/2 ML Cc RR M09AX01 22/03/93 Mi 
HYALGAN "Codice AIC Dossier Specialità: 026354 
data prima registrazione specialità: 07/04/86 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FIDIA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN = Dispensazione ATC = Registrazione inFarmacia 
026354 011 1 FLACONCINO 20 MG 2 ML Cc RR M09AX01 07/04/86 
l HYALISTIL sei Codice AIC Dossier Specialità: 032072 
:dataprimaregistrazione specialità: 28/10/95 Data Rinnovo Titolare AIC: S.1.F.I. S.P.A. | 
i Le, ERA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione | in Farmacia 
032072 011 COLLIRIO FLAC 5 ML Cc OTC S01XA20 28/10/95 wi 
032072 023 COLLIRIO FLAC 10 ML Cc OTC S01XA20 28/10/95 Mi 
032072 050 20 CONTENITORI MONODOSE 0,25 ML COLLIRIO Cc OTC S01XA20 01/03/99 MI 
SOLUZIONE 
HYCAMTIN PITT Codice AIC Dossier Specialità: 033306 
data prima registrazione specialità: 12/11/96 = DataRinnovo Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM PLC 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033306 010 /E 5 FLACONCINI 4 MG H OSP LOIXX17 12/11/96 
033306 022 /E 25 FLACONCINI 4 MG Cc OSP LO1XX17 12/11/96 L] 
033306 034 /E 1 FLACONCINO 4 MG H OSP LO1XX17 15/04/97 O 
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Î HYDERGINA Codice AIC Dossier Specialità: 004198 
| dataprimaregisirazione specialità: 29/1283 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. 

L da il. sal (a PIRO 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
004198 040 50 COMPRESSE 1,5 MG Cc RR CO4AEO1 29/12/83 
004198 053 6 FIALE 0,3 MG 1 ML Cc RR C04AE01 29/07/85 Mi 
004198 065 FLAC. 45 ML SOLUZ. OS 0,1% Cc RR CO4AEO1 10/07/95 9] 
HYDERGINA PRESSO i n i E Codice AIC Dossier Specialità: 025574 
data prima registrazione specialità: 01/12/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Fagmacia 
025574 017 30 COMPRESSE 4,5 MG Cc RR CO2KA 01/12/84 
| HYDRALANE Codice AIC Dossier Specialità: 032700 
data prima registrazione specialità: 24/04/96 Data Rinnovo Titolare AIC: ORLANE ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione z Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032700 015 COLLIRIO FLACONE 9 ML Cc OTC SO1AX 24/04/96 E 
HYDRAMOX Codice AIC Dossier Specialità: 024537 
' data prima registrazione specialità: 30/04/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMACEUTICI CABER S.P.A. 
i È 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024537 110 12 COMPRESSE 1 G A RR J01CA04 01/03/89 
' HYDREX SURGICAL SCRUB Codice AIC Dossier Specialità: 032320 
data prima registrazione specialità: 18/11/97 —Data Rinnovo Titolare AIC: ADAMS HEALTHCARE LTD 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032320 018 /M SOLUZIONE CUTANEA 100 ML Cc RR D08AC02 18/11/97 0) 
032320 020 /M SOLUZIONE CUTANEA 250 ML Cc RR DOSAC02 18/11/97 YU 
032320 032 /M SOLUZIONE CUTANEA 500 ML H OSP D08AC02 18/11/97 DI 
032320 044 /M SOLUZIONE CUTANEA 2000 ML H OSP DO08AC02 18/11/97 O 
032320 057 /M SOLUZIONE CUTANEA 5000 ML H OSP DO8ACO2 18/11/97 [E 
HYDROTRICINE Codice AIC Dossier Specialità: 003214 
data prima registrazione specialità: 21/10/50 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: RHONE POULENC RORER S.P.A. 
N* AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
003214 018 24 PASTIGLIE 1 MG Cc RR R02AB02 21/10/50 
| HYPERIUM Codice AIC Dossier Specialità: 032020 
data prima registrazione specialità: 19/02/99 Data Rinnovo Titolare AIC: LES LABORATOIRES SERVIER 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032020 012 ASTUCCIO 30 COMPRESSE 1 MG Cc RR C02AC06 19/02/99 
HYPERSTAT Codice AIC Dossier Specialità: 023370 
data prima registrazione specialità: 28/12/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHERING PLOUGH LABO N.V. 
SE 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023370 012 IV 1 F 20 ML 15 MG/ML H OSP C02DAO0I 28/12/82 
{ HYPOSTAMINE Codice AIC Dossier Specialità: 023718 
data prima registrazione specialità: 11/10/78 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023718 012 30 COMPRESSE Cc RR RO6AX21 11/10/78 
: HYPOTEARS Codice AIC Dossier Specialità: 032636 
| data prima registrazione specialità: 04/0496 Data Rinnovo Titolare AIC: CIBA VISION S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032636 019 SOLUZIONE FLACONE 15 ML Cc x OTC S01XA20 04/04/96 NZ 
| IALUREX IPOTONICO Codice AIC Dossier Specialità: 029544 
data prima registrazione specialità: 04/04/96 Data Rinnovo Titolare AIC: FIDIA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029544 018 30 MONODOSI GOCCE OCULARI 0,2 ML (o) RR S01XA20 04/04/96 77 
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FIRIAMOX e i e n Codice AIC Dossier Specialità: 023426 | 
data prima registrazione specialità: 04/10/78 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: IST. BIOCHIMICO ITAL. GIOVANNI LORENZINI SPA 
È 
N° AIC “Confezione si Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia | 
023426 012 12 CAPSULE 500 MG Cc RR JO CA04 02/11/79 Cl 
023426 024 GRANULATO OS 40 G 5% E RR 101CA04 02/11/79 D] 
023426 036 IM IV 1 FLAC. 1 G + 1 FIALA SOLV. A RR JOTCA04 04/10/78 C] 
023426 048 1 FL 250 MG+1F Cc RK JUICALI 25/11/50 a 
023426 113 FLAC POLVERE PER SCIROPPO ESTEMP 100 ML A RR J01CA04 17/12/98 bi 
125MG/SML 
023426 125 FLAC POLVERE PER SCIROPPO ESTEMP 100 ML A RR J01CA04 17/12/98 CH 
250MG/5 ML 
j IBICYN Codice AIC Dossier Specialità: 020944 
| data prima registrazione specialità: 02/11/79 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: IST. BIOCHIMICO ITAL. GIOVANNI LORENZINI SPA 
N°AIC Confezione ° Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020944 017 16 CAPSULE 250 MG Cc RR JO1AA07 02/11/79 O 
'IBIDROXIL Codice AIC Dossier Specialità: 024698 
data prima registrazione specialità: 04/08/82 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: IST. BIOCHIMICO ITAL. GIOVANNI LORENZINI SPA 
N° AIC Confezione i Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024698 019 12 CAPSULE 250 MG Cc RR J01DA09 04/08/82 
024698 033 12 CAPSULE 500 MG Cc RR J01DA09 04/08/82 O 
024698 084 SCIROPPO ESTEMP. 100 ML 125 MG/S ML A RR JO1DA09 12/05/96 Dj 
024698 096 SCIROPPO ESTEMP. 100 ML 250 MG;/S ML A RR J01DA09 17/05/96 Ci 
"IBILEX ” o * Codice AIC Dossier Specialità: 023836’ 
data prima registrazione specialità: 05/01/79 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: IST. BIOCHIMICO ITAL. GIOVANNI LORENZINI SPA 
N° AIC Confezione n Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023836 012 12 CAPSULE 250 MG Cc RR JOIDA01 05/01/79 CD] 
023836 024 8 CAPSULE 500 MG Cc RR J01DA01 05/01/79 CJ 
023836 036 POLV. X SCIROPPO 60 ML 1,5 G (o) RR JO1DA0I 05/01/79 L] 
023836 048 IM IV FL 250 MG + F (6) RR J01DA01 05/01/79 Cj 
023836 051 IM IV FL 500 MG + F (6) RR JOIDAO0I 05/01/79 DU 
023836 063 IMIVFL1G+F Cc RR J01DA0L 05/01/79 2 
IBIMICYN n ì x 7 “Cadice AIC Dossier Specialità: 024693 | 
| data prima registrazione specialità: 29/082 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: IST. BIOCHIMICO ITAL. GIOVANNI LORENZINI SPA | 
N° AIC Confezione ei Fascia SSN = Dispensazione =—ATC Registrazione in Farmacia 
024693 018 12 CAPSULE 250 MG (0) RR JO1CA01 29/09/82 fi 
024693 020 12 CAPSULE 500 MG E RR JOICA01 29/09/82 si 
024693 032 1 FL 250 MG+1 F 2,5 ML c RR J01CA01 29/09/82 a 
024693 044 I FLAC. 500 MG + 1 FIALA 4 ML A RR J01CA0I 29/09/82 A 
024693 057 1 FLAC.1 G + 1 FIALA 4 ML A RR JO1CA01 29/09/82 i 
024693 069 SCIROPPO EST 60 ML 125 MG/S ML Cc RR JO1ICA01 29/09/82 Li 
024693 071 SCIROPPO EST 60 ML 250 MG/5 ML Cc RR J01CA01 29/09/82 U 
IBUDROS x Ù Codice AIC Dossier Specialità: 023592’ 
data prima registrazione specialità: 08/11/78 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SOCIETA'ITALO-BRITANNICA L. MANETTI H. ROBERTS & C. 
i aaa AEFEROI E Seta i na PER AZIONI 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023592 025 30 COMPRESSE 400 MG Cc RR MOLAEI? 08/11/78 EL] 
023592 052 10 SUPPOSTE 600 MG Cc RR M01AE13 08/11/78 O] 
023592 064 POMATA 50 G Cc SP MOZAA 18/06/81 v 
‘IBUPROFENE BAYER Codice AIC Dossier Specialità: 032065 | 
data prima registrazione specialità: 11/11/96 Data Rinnovo Titolare AIC: BAVERS.P.A. 
N° AIC Confezione © 7 ” “Fascia SSN ‘ Dispensazione OTATO Registrazione in Farmacia 
032065 017 10 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG Cc OTC MOILAEOI 11/11/96 i_J 
032065 029 20 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG Cc OTC MOTAEO1 11/11/96 LU 
032065 031 10 BUSTINE GRAN. EFFERV. 200 MG Cc OTC MO2AF0I 11/11/96 (3 
032065 043 20 BUSTINE GRAN. EFFERV, 200 MG Cc OTC MOI1AE01 11/11/96 CD] 
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| IBUPROFENE ETHYPHARM Codice AIC Dossier Specialità: 028797 
data prima registrazione specialità: 03/02/98 —DataRinnovo Titolare AFC: ETHYPHARM SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028797 013 6 BUSTINE MICROGRANULI 100 MG Cc RR MOIAEO0I 03/02/98 id 
028797 037 6 BUSTINE MICROGRANULI 200 MG Cc RR MOIAE01 03/02/98 CD 
028797 052 "SR" 28 CAPSULE 300 MG c RR MOIAEO01 03/02/98 BR 
‘IBUPROFENE UNIFARM Codice AIC Dossier Specialità: 033238’ 
data prima registrazione specialità: 12/10/98 —Data Rinnovo Titolare AIC: UNIFARM S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033238 015 10 COMPRESSE EFFERVESCENTI 200 MG E OTC MOIAEO1 12/10/98 Gi 
IBUSCENT Codice AIC Dossier Specialità: 029476 
data prima registrazione specialità: 28/04/99 Data Rinnovo Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 
N° AIC Confezione ° Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029476 013 FLAC 10 CPR EFFERVESCENTI 200 MG USO ORALE € OTC MOLAEO0I 28/04/99 Li 
! IBUSTRIN ea "Codice AIC Dossier Specialità: 025308 
data prima registrazione specialità: 05/05/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 
L cata 4 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025308 038 30 COMPRESSE 200 MG Cc RR BOIAC10 05/05/84 Mi 
025308 040 48 COMPRESSE 200 MG (0) RR B01AC10 05/05/84 DI 
025308 065 6 F LIOF + 6 FSOLV 200 MG c RR B01AC10 05/05/84 | vi 
ICODIAL Codice AIC Dossier Specialità: 031432 
| data prima registrazione specialità: 09/01/97 —Data Rinnovo Titolare AIC: ML LABORATORIES PLC 
n } 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031432 014 /M_ "7,5" SOLUZIONE PER DIALISI PERITONEALE 1,5 LITRH OSP BOSDA 09/01/97 GC] 
031432 026 /M_ "7,5" SOLUZIONE DIALISI PERITONEALE SACCA 2 H OSP BOSDA 09/01/97 Gj 
LITRI 
IDA Codice AIC Dossier Specialità: 032017 | 
data prima registrazione specialità: 18/10/96 Data Rinnovo Titolare AIC: ISTITUTO DE ANGELI PH S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032017 016 0,03% SPRAY NASALE FLAC 15 ML Cc RR ROIAX03 18/10/96 [E] 
IDARAC Codice AIC Dossier Specialità: 023442 I 
data prima registrazione specialità: 08/10/76 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: HOECHST MARION ROUSSEL S.P.A. 
ARRE tti Siria a sa ini Godi se i . | 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023442 015 20 COMPRESSE 200 MG (0) RNR N02BG04 08/10/76 E, 
| IDEOLIDER Codice AIC Dossier Specialità: 020335 
| data primaregistrazione specialità: 20/07/64 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: I.P.F.I. INDUSTRIA FARMACEUTICA SRL 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020335 028 50 CONFETTI Cc RR A13A 20/07/64 HW] 
IDEOS Codice AIC Dossier Specialità: 034213 
data prima registrazione specialità: 12/0499 Data Rinnovo Titolare AIC: INNOTHERA LABORATOIRE 
N* AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
034213 013 /M 2 TUBI 10 COMPRESSE MASTICABILI 500MG/400UI RR A12AX 12/04/99 O 


lo 
03#213 025 /M 2 TUBI 15 COMPRESSE MASTICABILI 500MG/400UI —C RR A12AX 12/04/99 O 
034213 037 /M_5 TUBI 10 COMPRESSE MASTICABILI 500MG/400UI — C RR A12AX 12/04/99 D 
034213 049 /M 4 TUBI 15 COMPRESSE MASTICABILI 500MG/400UI — C RR A12AX 12/04/99 O 
034213 052 /M 6TUBI 15 COMPRESSE MASTICABILI 500MG/400UI —C RR AI2AX 12/04/99 O 
034213 064 /M 10 TUBI 10 COMPRESSE MASTICABILI 500MG/400UI C RR A12AX 12/04/99 O 


IDRACEMI Codice AIC Dossier Specialità: 014438 
data prima registrazione specialità: 11/11/58 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMIGEA SPA 


j 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
014438 016 COLLIRIO 10 ML B RR 501BA02 11/11/58 i 
014438 028 EPARINA SOD. COLL, 5 ML Cc RR SOIXA 11/11/58 I 


097 
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014438 030 POMATA OFTALMICA 5 G B RR S01CA03 27/06/62 mi 
. IDRO C Codice AIC Dossier Specialità: 011495 © 
data prima registrazione specialità: 26/03/83 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RESTIVA SRL. Î 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
011495 013 GRANULARE 10 BUSTINE 10 G Cc OTC AI11GA01 26/03/83 Mi 
[IDRO PI wi Codice AIC Dossier Specialità: 001635 | 
L_ data prima registrazione specialità: 30/12/80 Data Rinnovo = Vi/u6/v5 /ttolare AIC: SANUFI WINITROP S.P.A. 
N° AC Confezione = (7 Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
001635 147 "ASCORBICO" 6 FIALE 2 ML Cc RR COSCx 27/07/95 O 
001635 150 "ASCORBICO" FORTE 3 FIALE SML Cc RR COSCx 27/07/95 O 
001635 162 "ASCORBICO" EXTRAFORTE 3 FIALE Cc RR COSCX 27/07/95 LJ 
001635 174 "ASCORBICO" 20 CONFETTI Cc RR COSCX 27/07/95 vi 
001635 186 “ASCORBICO" FORTE SOLUZ ISML Cc RR COSCX 27/07/95 LU] 
001635 198 "ASCORBICO" FORTE 30 CONFETTI Cc RR COSCX 27/07/95 gv 
| IPROCET n Codice AIC Dossier Specialità: 010890 
data prima registrazione specialità: 05/03/56 Data Rinnovo = 01/06/95 Tuolare AIC: IST. LUSO FARMACO D'ITALIA SPA 
N° AIC ‘Confezione 4 i “Fascia SSN Dispensazione "ATC © Registrazione in Farmacia 
010890 010 GOCCE OTOLOGICHE OFT. 5 ML Cc RR S03CA04 02/11/79 
010890 046 8 TAVOLETTE VAGINALI Cc RR GOIBA 21/02/59 DT) 
[IDROCHINIDINA LIRCA n cr n Codice AIC Dossier Specialità: 005494 
| dataprimaregistrazione specialità: 14/06/93 = DataRinnovo 14/06/98 Titolare AIC: SYNTHELABO S.P.A. 
"N° AIC Confezione nr “Fascia SSN Dispensazione ATC == Registrazione inFarmacia 
005494 024 40 COMPRESSE 150 MG A RR COIBA 14/06/93 
IDROCHINIDINA RITARDO LIRCAPS se É Codice AIC Dossier Specialità: 023165 — 
data prima registrazione specialità: 01/0379 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SYNTHELABO S.P.A. 
[ e "3 ma I 
N° AIC Confezione 5 Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023165 018 20 CAPSULE A RR COIBA 01/03/79 
| IDROCORTIGAMMA 7 E Codice AIC Dossier Specialità: 011182 | 
| data prima registrazione specialità 12/01/61 Data Rinnovo 01/06/95 Tirolare AiC: ISTITUTO BIOCHIMICO PAVESE SPA 
N° AIC “Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
011182019 POMATA DERMATOLOGICA 2% 20 G Cc RR DO7AA02 27/02/74 
011182033 POMATA DERMATOLOGICA 1% 20 G (6) RR DO7AA02 05/12/83 O) 
| IDROCORTISONE i “Codice AIC Dossier Specialità: 009651 
data prima registrazione specialità: 08/04/55 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: HAMMER PHARMA S.P.A 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC © Registrazione in Farmacia 
009651 023 POMATA 20 G 0,5% Cc OTC DO7TAA02 31/05/85 
IDROCORTISONE ACETATO BAYER Ka Codice AIC Dossier Specialità: 026163 | 
data prima registrazione specialità: 18/11/87 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BAYER S.P.A. i 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione . ATC Registrazione in Farmacia 
026163 016 CREMA 0,5% 20 G Cc OTC D07AA02 18/11/87 
026163 028 UNGUENTO 0,5% 20 G Cc OTC DO7AA02 18/11/87 O 
I IDROCORTISONE LUX Codice AIC Dossier Specialità: 010732 
data prima registrazione specialità: 24/03/82 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TUBILUX PHARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione où si * Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
010732 028 COLLIRIO 1% S ML c RR S01BA02 24/03/82 
010732 030 COLLIRIO 2,5% 5 ML Cc RR S01BA02 24/03/82 DJ 
010732 055 POMATA 1%5G Cc RR S01BA02 24/03/82 U 
010732 067 POMATA 2,5%5G Cc RR S01BA02 24/03/82 O 
IDROLAC EPS Codice AIC Dossier Specialità: 028909 
data prima registrazione specialità: 14/09/98 Data Rinnovo Titolare AIC: AESCULAPIUS FARMACEUTICI SRL I 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028909 012 FLACONE SCIROPPO 180 ML A 59 RR A06ADII 14/09/98 O 
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028909 024 GRANULATO SOLUZIONE ORALE 20 BUSTINE 10G A 59 RR AO6ADI1 14/09/98 C] 
IDROLATTONE Codice AIC Dossier Specialità: 022666 
data prima registrazione specialità: 28/12/72 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMACEUTICI FORMENTI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022666 010 10 COMPRESSE 50 MG c RR C03DA01 28/12/72 
022666 046 20 COMPRESSE 100 MG (o) RR C03DA01 28/12/72 O 
022666 059 16 CAPSULE 25 MG c RR C03DA01 28/12/72 O 
IDROLONE Codice AIC Dossier Specialità: 023277 
data prima registrazione specialità: 30/12/80 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SANOFI WINTHROP S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023277 039 15 CAPSULE 10 MG c RR C03BA13 27/07/95 
023277 041 20 CAPSULE A RR C03BA13 27/07/95 i 
:IDRONEOMICIL Sn - e “Codice AIC Dossier Specialità: 011203 
| data prima registrazione specialità: 21/05/56 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MONSANTO ITALIANA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
011203 015 GOCCE ESTEMPORANEE 5 ML Cc RR S01CB03 21/08/57 
011203 027 POMATA 35 G Cc RR S01CB03 21/05/56 U 
IDROPAN B Codice AIC Dossier Specialità: 009001 
data prima registrazione specialità: 09/06/54 —DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LISAPHARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
009001 037 10 FLACONI ORALI 10 ML c SP ALLEA 29/04/85 wi 
IDROPLURIVIT Codice AIC Dossier Specialità: 006387 
data prima registrazione specialità: 10/12/56 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
} 
N° AIC Confezione — Fascia SSN Dispensazione ATG Registrazione in Farmacia 
006387 056 C 500 40 PASTIGLIE Cc SP A11BA 23/11/73 L] 
006387 070 C 500 20 BUSTINE 10 G Cc SP Al1BA 16/03/81 e] 
006387 094 C 500 40 BUSTINE 10G Cc SP AllBA 16/03/81 OD 
006387 106 C 500 10 FLACONI ORALI Cc SP A1MBA 30/03/79 O 
006387 132 GOCCE ORALI 10 ML (o) SP A11BA 04/08/95 ai 
006387 144 5 FIALE LIOF. + 5 FIALE SOLV Cc RR AlBA 04/08/95 M 
006387 157 40 CONFETTI Cc SP A11BA 04/08/95 Mi 


IDROPULMINA 


Codice AIC Dossier Specialità: 


010081 


| data prima registrazione specialità: 08/02/85 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO I.S.I. S.P.A. 
| j 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
010081 089 AD 6 FIALE 2 ML Cc RR ROSCA03 12/02/85 Dj 
010081 091 BB 10 FIALE 1 ML Cc RR ROSCA03 12/02/85 Cj 
010081 103 AD 6 SUPPOSTE Cc RR ROSCA03 12/02/85 Mi 
010081 115 BB 10 SUPPOSTE (o) RR ROSCA03 12/02/85 Mi 
| IDROQUARK Codice AIC Dossier Specialità: 028533 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: POLIFARMA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028533 014 "2,5" 14 COMPRESSE 2,5 MG + 12,5 MG A RR COIBAOS 31/10/94 
028533 026 "5" 14 COMPRESSE 5 MG + 25 MG A RR C09BAOS 31/10/94 Dei 
IDRUM Codice AIC Dossier Specialità: 025865 
data prima registrazione specialità: 04/06/87 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: F.I.RM.A. SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025865 015 1 FLAC. NEBULIZZATORE 50 ML Cc OTC A01AD 04/06/87 
025865 027 1 FLAC. NEBULIZZATORE 100 ML Cc OTC A01AD 04/06/87 97] 
025865 039 1 FLACONE 500 ML Cc OTC AQO1AD 04/06/87 97 
IDUCHER Codice AIC Dossier Specialità: 019365 | 
data prima registrazione specialità: 19/12/62 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMIGEA SPA | 
J 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
019365 016 POMATA OFTALMICA 5 G 2 X 1000 A RR SOIADO1 15/12/84 Mi 
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019365 028 COLLIRIO 10 ML 2 X 1000 A RR S01ADO1 19/12/62 vi 
| IDUCOL i en 7° Codice AIC Dossier Specialità: 021107 — ] 
data prima registrazione specialità: 09/11/68 Data Rinnovo 01/06/95 7itolare AIC: S.I.F.I. S.P.A. | 
L REACAE È sap o. esa sia ci Rei TORRE VERI 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021107 014 FLACONE COLLIRIO 3 ML Cc RR SO1AA30 09/11/68 sv 
021107 026 POMATA OFTALMICA 3 G E RR SO1AA30 09/11/68 vi 
IDUSTATIN a este n Codice AIC Dussiui Specialità: 020501 | 
data prima registrazione specialità: 05/08/65 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SYNTHELABO S.P.A. | 
N° AIC © Confezione se Fascia SSN ‘ Dispensazione TATOO Registrazione in Farmacia 
020591 020 POMATA 10 G 1,5% Cc RR DO6C 25/06/81 s 
020591 032 POMATA 10G 3% Cc RR DO6BBOI 02/09/85 gv 
I IDUSTATIN SOLUZIONE | “°_°. Codice AIC Dossier Specialità: 023705 
data prima registrazione specialità: 20/11/78 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SYNTHELABO S.P.A. 
pes E RR PETE = ni 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023705 015 SOLUZIONE U, EST.5G 5% Cc RR DO6BBOI 20/11/78 O 
023705 027 SOLUZIONE U. EST. 10 G 5% Cc RR DO6BBOI 20/11/78 Mi 
023705 039 SOLUZIONE U. EST. 5 G 10% Cc RR DO6BB0I 17/10/84 O 
023705 041 SOLUZIONE U. EST. 10 G 10% Cc RR D06BB01 17/10/84 NZ 
Cc RR DO6BBO1 20/12/88 O] 


023705 066 FLACONE SOLUZIONE 5 ML 40% 


‘XETEPAR Codice AIC Dossier Specialità: 018748 I 


data prima registrazione specialità: 22/04/81 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROTTAPHARM S.R.L. 


NAICO = Confezione Fascia SSN = Dispensazione =—ATC Registrazione in Farmacia 
018748018 1V5 FIALE 10ML c RR AOSBA 22/04/81 O 
018748020 —IMi10FIALE2ML c RR AOSBA 22/04/81 G 
018748032 24 CAPSULE c RR AOSBA 22/04/81 O 
018748 044 FLACONE SCIROPPO 170G c RR AOSBA 22/04/81 Mi 

IFENEC - ie se i n Codice AIC Dossier Specialità: 024066 
| dataprimaregistrazione specialità 10/1279 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. 

N°AIC = Confezione \ “Fascia SSN Dispensazione = ATC Registrazione  inFarmacia 
024066 019 =—DERM"POMATA30G 1% c sp D01AC03 10/12/79 MI 
024066 021 "DERM" EMULSIONE CUTANEA 30 G 1% c sp DO1AC03 10/12/79 VI 
024066 033 —DERM’POLVERE2061% c sp D01AC03 10/12/79 O 
024066 045 "DERM" POLVERE 30 G 1% c sp D01AC03 10/12/79 Vi 
024066 058 =—=—"GINEC"CREMA VAG.30G 1% Cc RR GO1AFOS 10/12/79 Gg 
024066 060 —‘GINEC"CREMA VAG.78G1% c RR GO1APOS 10/12/79 F 
024066 072 "GINEC” 6 OVULI VAGINALI 50 MG c RR GO1AFOS 101279 DI 
024066 084 —1GINEC"12 OVULI VAG. 50 MG c RR G01AFO5 10/12/79 O 
024066 098 —GINEC"15 OVULI VAG. 50 MG c RR GO1APOS 10/12/79 v 
024066 108 "GINEC" 3 OVULI VAG. 150 MG c RR GO1AFOS 18/05/81 O 
024066 119 =—’GINEC"6 OVULI VAG. 150 MG c RR GO1AFOS 02/04/82 % 
024066 122 "DERM" SCHIUMA 3 BUSTINE 10 G c SP D01A003 27/05/83 O 
024066 134 "DERM" SCHIUMA 6 BUSTINE 10 G c sp D01A003 27/05/83 Mi 
024066 146 —’DEPOT"2OVULI 150 MG c RR GOTMAFOS 20/12/84 O 
024066 159 =—SCHIUMA VAGINALE 60 ML 1% lo RR GO1AFOS 090387 Mi 
024066 161 "LIPOGEL" GEL 30 G 1% c SP D01A003 01189 


I IFENEC SHAMPOO Codice AIC Dossier Specialità: 028795 
' data primaregistrazione specialità: 19/10/92 = DataRinnovo 19/10/97 Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia — 
028795 019 1 TUBO 80 G Cc SP DOIAC03 19/10/92 O 
IG EPATITE Codice AIC Dossier Specialità: 028197 


data prima registrazione specialità: 07/06/83 = DataRinnovo 0706/98 Titolare AIC: SCLAVO S.P.A. | 
- ] 


© N'AIC O Confezione Fascia SSN Dispensazione — ATC Registrazione in Farmacia 
028197 010 IM FLACONE 1 ML 200 Ul. A RR J06BB04 07/06/93 O 
028197 022 IM FLACONE 3 ML 600 UI, A RR J06BB04 07/06/93 Ci 
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Codice AIC Dossier Specialità: 020712 


[IG GAMMA 
data prima registrazione specialità: 28/11/83 Data Rinnovo = 01/06/95 Tirolare AIC: SCLAVO S.P.A. ! 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020712 016 1 FLACONE 2 ML Cc RR JO6BA01 28/11/83 
020712 028 1 SIRINGA 2 ML Cc RR J06BA01 28/11/83 O 
020712 030 1 FLACONE 5 ML Cc RR J06BA01 28/11/83 97] 

1G MORBILLO Codice AIC Dossier Specialità: 024128 
data prima registrazione specialità: 28/11/83 = Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: SCLAVO S.PA. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024128 011 1 FLACONE 2 ML Cc RR J06BB14 28/11/83 
024128 023 1 SIRINGA 2 ML Cc RR J06BB14 ; 28/11/83 CD] 

[16 PAROTITE Codice AIC Dossier Specialità: 024129 
data prima registrazione specialità: 28/11/83 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCLAVO S.P.A. 
UNSAIC = Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024129 013 1 FLACONE 2 ML c RR J06BB15 28/11/83 
024129 025 1 SIRINGA 2 ML Cc RR JO6BB15 28/11/83 D) 
IG PERTOSSE Codice AIC Dossier Specialità: 022783 
data prima registrazione specialità: 28/11/83 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCLAVO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022783 017 1 FLACONE 2 ML Cc RR J06BB13 28/11/83 
022783 029 1 SIRINGA 2 ML Cc RR 3J06BB13 28/11/83 O 

IG RABBIA Codice AIC Dossier Specialità: 026457 
data prima registrazione specialità: 30/09/91 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCLAVO S.PA. 

N° AIC Confezione Fascia SSN- Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026457 010 1 FLAC. 1500 U.I. 10 ML A RR J06BBO0S5 30/09/91 O 
026457 022 1 FLAC. 300 U1. 2 ML A RR J06BBO05 30/09/91 O 
026457 034 1 SIRINGA 300 U I. 2 ML A RR JO6BB05 30/09/91 DO 

IG RHO Codice AIC Dossier Specialità: 023466 
data prima registrazione specialità: 28/11/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCLAVO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023466 028 1 FLAC. 2 ML 200 MCG A 37 RR. J06BB01 28/11/83 
023466 030 1 FLAC. 3 ML 300 MCG A 37 RR J06BB01 28/11/83 tai; 
023466 055 1 SIRINGA 2 ML200 MCG A 37 RR J0O6BBO1 28/11/83 Ci 

IG ROSOLIA i Codice AIC Dossier Specialità: 024044 
data prima registrazione specialità: 28/11/83 =Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCLAVO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024044 012 1 FLAC.2 ML A RR J06BB06 28/11/83 
024044 024 1 SIRINGA 2 ML Cc RR J06BB06 28/11/83 O 

116 TETANO Codice AIC Dossier Specialità: 022637 
data prima registrazione specialità: 28/11/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCLAVO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022637 019 250 UI 1 FLACONE 2 ML Cc RR 106BB02 28/11/83 O 
022637 033 1 SIRINGA 1 ML 250 UI A RR J06BB02 28/11/83 DJ 
022637 045 1 SIRINGA 2 ML 500 UI A RR J06BB02 28/11/83 Vi 
022637 058 1 FLAC. 1 ML 250UI A RR J06BB02 28/11/83 Dj 
022637 060 1 FLAC. 2 ML 500 UI A RR 306BB02 28/11/83 g 

IG VENANIV. Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 06/04/84 —DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCLAVO S.PA. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025266 127 I.V. FLACONE 5 ML 250 MG H OSP JO6BA02 30/04/92 Li 
025266 139 I.V. FLACONE 10 ML 500 MG H OSP J06BA02 30/04/92 1) 
025266 141 1.V. FLACONE 20 ML 1000 MG H OSP J06BA02 30/04/92 CJ 
025266 154 I.V. FLAC. 50 ML 2500 MG + SET INF H OSP J06BA02 30/04/92 O 
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025266 166 1.V. FLAC. 100 ML 5000 MG + SET INF H OSP J06BA02 30/04/92 1 
025266 178 1.V. FLAC. 200 ML + SET INFUS, H OSP J06BA02 30/04/92 ar 
025266 180 10 FLACONI SOLUZ INIETT IV 50 ML H OSP J06BA02 30/03/99 o. 

| IGROSELES ATO an 0 “———‘’ Codice AIC Dossier Specialità: 024763 
| dataprimaregistrazione specialità: 04/08/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHWARZ PHARMA S.P.A Î 
N°AIC Confezione — Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia — 
024763 056 28 COMPRESSE 100 + 25 MG A RR C07CB03 28/12/95 A 
024763 068 "MITE” 28 COMPRESSE 50 + 12,5 MG A RR C07CB03 28/12/95 v% 
‘ IGROTON Si a Codice AIC Dossier Specialità: 016861 | 
data prima registrazione specialità: 04/04/60 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. | 
sir See E siro piso sò pai a ini nctuti cecennt) 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
016861 01 30 COMPRESSE 25 MG A RR C03BA04 29/07/81 v 
IGROTON LOPRESOR ui TE |" Codice AIC Dossier Specialità: 024769 
| data prima registrazione specialità: -04/08/82 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. I 
È N° AIC Confezione “Fascia SSN Dispensazone —ATC Registrazione in Farmacia 
024769 022 28 COMPRESSE LACCATE A RR C07CB02 20/12/84 v 
| IGROTON RESERPINA Codice AIC Dossier Specialità: 020590 | 
data prima registrazione specialità: 29/10/65 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. 
N°AIC == © Confezione © Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
020590 016 12 COMPRESSE 50 + 0,25 MG (O) RR CO2LA0I 29/10/65 v 
‘IRARAN 7 pa nen 0 Codice AIC Dossier Specialità: 025927 
| data prima registrazione specialità: 06/08/85 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PRODOTTI FORMENTI S.R.L. Î 
COUNSAIC © Confezione TTT e Fascia SSN Dispensazione "ATC Registrazione in Farmacia 
025927 017 30 CAPSULE 5 MG B RR N02CA01 06/08/85 vi 
IKESTATINA a "a Codice AIC Dossier Specialità: 027013 
data prima registrazione specialità: 01/06/89 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CRINOS INDUSTRIA FARMACOBIOLOGICA S.P.A. j 
N° AIC Confezione © Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
027013 046 "250" FL. LIOF. 0,250 MG + F.SOL H RR H01CB01 30/03/95 O 
027013 059 "3000" FL. LIOF. 3 MG + FSOLV H RR H0O1CB01 30/03/95 v 
ILITIA GA — Codice AIC Dossier Specialità: 006202 
data prima registrazione specialità: 20/10/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BIOLOGICI ITALIA S.R.L. 
L 3 alli da : ai a 3 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
006202 042 20 CAPSULE 300 MG (o) SP A11HA03 07/11/85 Ci 
i ILOMEDIN Codice AIC Dossier Specialità: 027181 
| dataprimaregistrazione specialità: 07/08/92 = Data Rinnovo 07/08/97 Zitolare AIC: SCHERING SPA 
i N°AIC —— Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027181 015 IV 1 FIALA 0,100 MG H OSP BOIACI1 07/08/92 Lu 
027181 027 FIALA 50 MCG/0,5 ML (©) OSP BOIACI1 31/10/94 Ci 
 ILOSONE di Codice AIC Dossier Specialità: 015661 | 
data prima registrazione specialità: 07/09/60 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ELI LILLY ITALIA S.P.A. 
(E ee e i ala ieri e ina 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
015661 010 8 CAPSULE 250 MG (0) RR JO1FAO01 20/11/71 vi 
015661 022 8 CAPSULE 125 MG Cc RR J01FA01 20/11/71 U 
015661 034 GOCCE ORALI 10 ML 100 MG/ML Cc RR JUÙIFAO1 23/12/70 Ci 
015661 046 SOSPENSIONE OS 60 ML 125 MG/5 ML Cc RR J01FA01 23/12/70 CD 
[1LvIN Codice AIC Dossier Specialità: 013857 
: data prima registrazione specialità: 14/05/58 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRACCO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN = Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
013857 014 20 CONFETTI 16 MG Cc RR ROGABOI 14/05/58 CI 
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IMAGOPAQUE Codice AIC Dossier Specialità: 027877 
data prima registrazione specialità: 01/12/92 Data Rinnovo 01/12/97 Titolare AIC: NYCOMED IMAGING AS 


N° AIC Confezione “Fascia SSN Dispansazione ATC Registrazione in Farmacia 
027877 012 1 FLACONE 50 ML 150 MG 1/ML H OSP V08AB08 01/12/92 Ci 
027877 024 1 FLACONE 100 ML 150 MG 1I/ML H OSP VOBABO8 01/12/92 U 
027877 036 1 FLACONE 20 ML 200 MG Y/ML H OSP V08ABOS 01/12/92 LI 
027877 048 1 FLACONE 50 ML 200 MG I/ML H OSP V08ABOS8 01/12/92 O 
027877 05ì 1 FLACONE 20 ML 250 MG I/ML H OSP VO8ABO8 01/12/92 Ci 
027877 063 1 FLACONE 50 ML 250 MO I/ML H (9.) d V08ABOS 01/12/92 O 
027877 075 1 FLACONE 20 ML 300 MG I/ML H OSP V08AB08 01/12/92 CI) 
027877 087 1 FLACONE 50 ML 300 MG !/ML H OSP VOBABOS 01/12/92 O 
027877 099 1 FLACONE 100 ML 300 MG 1I/ML H OSP V08ABOS8 01/1292 O 
027877 101 1 FLACONE 50 ML 350 MG I/ML H OSP VOBABOB 01/12/92 O 
027877 113 1 FLACONE 100 ML 350 MG I/ML H OSP V08AB08 01/12/92 O 
027877 125 FLACONE 300 MGEML 200 ML H OSP VO8ABOS 22/04/96 O 
027877 137 FLACONE 350 MGI/ML 200 ML H osp V03ABO8 22/04/96 DM 
027877 149 "300" FLACONE SOLUZ INIETT 500 ML H OSP VO8ABO8 01/04/99 O) 
027877 152 "350" FLACONE SOLUZ INIETT 500 ML H OSP VO8ABO8 01/04/99 O 
IMET Codice AIC Dossier Specialità: 021837 ] 
! = dataprimaregistrazione specialità: 07/11/70 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: F.L.R.M.A. SPA I 
. ; ) 
N° AIG Confezione © Fascla SSN Dispansazione ATC Registrazione in Farmacia 
021837 012 25 CAPSULE 25 MG A 66 RR MO1ABO1 07/11/70 Cj 
021837 051 6 SUPPOSTE 50 MG Cc RR M01AB01 07/11/70 G 
021837 063 10 SUPPOSTE 50 MG c RR M01AB01 07/11/70 O 
021837 075 6 SUPPOSTE 100 MG c RR M01AB01 07/11/70 O 
021837 087 10 SUPPOSTE 100 MG c RR M01ABO1 D7/11/70 O 


i IMIDAZYL ° Codice ASC Dossier Specialità: 003410 
© data prima registrazione specialità: 24/03/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. 


. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispansazione ATC Registrazione in Farmacia 
003410 014 COLLIRIO 5 ML c OTC S01GA01 24/03/82 
003410 026 —COLLIRIO10ML0,1% c [ozio S01GA0I 24/03/82 [27] 
003410 040 —ANTISTAMINICO” COLLIRIO 10 ML c OTC S0IGASI 24/03/82 dI 
003410053 —SPRAY NASALE 15 ML c oTC ROIAA08 16/10/96 I 
‘IMIGRAN Codice AIC,Dossier Specialità: 027975 | 
data prima registrazione specialità: 28/11/91 = DataRinnovo 28/11/96 Titolare AIC+ GLAXO WELLCOME S.P.A. 
N° AIC Confezione © E Fascia SSN = Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027975 034 —2SIR6 MG SENZA AUTOINIETTORE c RR NO2CCOI 28/11/91 G 
027975 059 —4COMPRESSE 100 MG B RR NO2CCO1 28/11/91 97 
027975 061 —2SIRINGHE CANIETT. PENKIT 6 MG A RR N02CC01 27/07/93 5A 
027975 073 4 COMPRESSE S0 MG B RR N02CC01 11/07/97 (Sal 
027975 085 —8 COMPRESSE 50 MG B RR N02CC01 11/0797 O 
027975 097 /M_ 2 SUPPOSTE 25 MG B RR N02CC01 13/02/97 7. 
027975 109 /M_4 SUPPOSTE 25 MG c RR NO2C001 13/02/97 5 
027975 111 /M_6 SUPPOSTE 25 MG c RR N02CC01 13/02/97 O 
027975 123 /M_ 2 SPRAY NASALE MONODOSE 10 MG- c RR NO2CCOI 18/02/97 Fn! 
027975 135 /M 2 SPRAY NASALE MONODOSE 20 MG B RR N02C001 18/02/97 sa 
027975 147 /M 6 SPRAY NASALE MONODOSE 20 MG Cc RR NO2CCOI 18/02/97 2) 


“IMIPEM Codice AIC Dossier Specialità: 026462 | 
i dataprimaregistrazione specialità: 30/07/87 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: NEOPHARMED SPA 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026462 010 IV FLACONE 250 MG H osp 101DHS1 30/07/87 O 
026462 022 IV FLACONE 500 MG H OSP J01DHS1 30/07/87 O 
026462 034 IV FLACONE 500 MG + FLAC SOLV H OSP 301DHS1 30/07/87 La: 
026462 046 IM 1 FLAC. 500 MG +500 MG + 1 FIALA 2 ML A 56 RR J01DHS1 09/11/89 tz] 
026462 059 “MONOVIAL" IM FL.500 MG/500 MG+SOL H osp 501DHS1 29/11/95 Di 
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| IMIXANE n E — ‘ Codice AIC Dossier Specialità: 033353 
; È 
data prima registrazione specialità: 23/07/98 —DataRinnovo Titolare AIC: LIFEPHARMA S.P.A. | 
L paga RT AIRES spo n n __________d 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033353 018 30 COMPRESSE 750 MG c RR NO2BA16 23/07/98 O 
033353 020 FLACONE GOCCE 20 ML 40% c RR NO2BA16 23/07/98 {3 
033353 032 TUBO GEL 50G (o) sp M02AX10 23/07/98 O 
IMIZOL Codice AIC Dossier Specialità: 003350 
data prima registrazione specialità: 27/05/50 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMIGEA SPA 
— N°AIC Confezione ° “—— Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
003350 030 10 CONTENITORI 0,5 ML MONODOSE Cc OTC SO1GA01 23/02/87 
IMMUBRON E Codice AIC Dossier Specialità: 026422 
data prima registrazione specialità: 07/06/93 = DataRinnovo 07/06/98 Titolare AIC: BRUSCHETTINI SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026422 028 30 COMPRESSE 50 MG (o) RR J07AX 12/09/95 
| IMMUCYST Codice AIC Dossier Specialità: 028422 
| data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: CONNAUGHT LABORATORIES LIMITED 
(EDET RRA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
028422 018 3 F. LIOF + 3 F.SOLV. 1 ML H RR L03AX03 31/10/94 MI 
[IMMmucvraL Codice AIC Dossier Specialità: 026580 | 
data prima registrazione specialità: 30/07/87 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PIERRE FABRE PHARMA S.R.L. Î 
N° AIC Confezione | Ss Fascia SSN = Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026580 011 AEROSOL FLACONE 10 ML c RR J07AX 30/07/87 
026580 023 12 COMPRESSE c RR J07AX 08/05/95 N 
026580 035 12 BUSTINE c RR J07AX 08/05/95 I 
| IMMUNAL Codice AIC Dossier Specialità: 028643 
| data prima registrazione specialità: 28/04/93 Data Rinnovo = 28/04/98 Titolare AIC: PIERRE FABRE PHARMA S.RL. | 
N° AIC Confezione i Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028643 017 1 FLAC. LIOF, 2 MG + SOLV. 1 ML c RR LO3ZAX 28/04/93 E 
IMMUNATE STIM PLUS si i Codice AIC Dossier Specialità: 029225! 
data prima registrazione specialità: 02/09/95 Data Rinnovo Titolare AIC: IMMUNO AG VIENNA | 
N° AIC Confezione Fascia SSN = Dispensazione ——ATC Registrazione in Farmacia 
029225 012 1 FLACONE 250 U.1.+KIT PER RICOSTRUZIONE Cc OSP B02BD02 02/09/95 CO 
029225 024 FLACONE 500 U.1+KIT PER RICOSTRUZIONE c OSP B02BD02 02/09/95 O 
029225 036 FLACONE 1000 U.I.+KIT PER RICOSTRUZIONE c OSP B02BD02 02/09/95 D 
IMMUNINE STIM PLUS Codice AIC Dossier Specialità: 029117 
data prima registrazione specialità: 02/09/95 Data Rinnovo Titolare AIC: IMMUNO AG VIENNA 
"N°AIC © Confezione nni Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029117 013 1 FLACONE 200 U.I.+SET PER RICOSTRUZIONE A_37 OSP B02BD04 02/09/95 Ci 
029117 025 1 FLACONE 600 U.I.+SET PER RICOSTRUZIONE A 37 OSP B02BD04 02/09/95 vi 
029117 037 1 FLACONE 1200 U.l+SET PER RICOSTRUZIONE A 37 OSP B02BDO4 02/09/95 DI 
IMMUNOENDOCIG "Codice AIC Dossier Specialità: 028180 
data prima registrazione specialità: 22/01/96 Data Rinnovo Titolare AIC: OSLOFARM LIMITED 
"N° AIC Confezione ‘ “©. Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028180 014 IV FLAC. LIOF.+ FLAC. SOLV. 10 ML H OSP J06BB09 22/01/96 LÌ 
028180 026 IV FLAC. LIOF.+ FLAC. SOLV. 20 ML H OSP J06BB09 22/01/96 Di 
028180 038 IV FLAC. LIOF.+ FLAC. SOLV. 50 ML H OSP J06BB09 22/01/96 O 
[IMMUNOENDOZIG ni “Codice AIC Dossier Specialità: 029684 | 
data prima registrazione specialità: 22/01/96 =—Data Rinnovo Titolare AIC: ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO I.S.I. S.P.A. | 
L__ aa scan En _— a sal ___ _- —. io ‘n asa "SA; = ident ti ope ipo Sri sd rei 
N° AIC Confezione "Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029684 014 1 FLACONE LIOF. 250 U.1.+SOLV, 5 ML H OSP J06BB03 22/01/96 
029684 026 1 FLACONE LIOF. 1000 U.L+SOLV. 20 ML H OSP 306BB03 22/01/96 LI 
029684 038 1 FLAC. LIOF. 2509 U.1+SOLV. 50 ML H OSP J06BB03 22/01/96 DI 


304 — 


20-8-1999 


Supplemento ordinario alia GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 195 


IMMUNOGLOB. UMANA ANTIRABBICA 


data prima registrazione specialità: 30/07/87 Data Rinnovo 


© Codice AIC Dossier Specialità: 026339 
01/06/95 Titolare AIC: PASTEUR MERIEUX MSD SNC. 


N° AIC Confezione 
026339 010 IM 1 FIALA SIRINGA 300 UI 2 ML 


IMMUNOGLOBULINA UMANA CMV 


1 dataprimaregistrazione specialità: 22/01/96 Data Rinnova 


Fascia SSN Dispensazione ATC 
J06BBO5 30/07/87 LI 


A RR 


Registrazione in Farmacia 


Codice AIC Dossier Specialità: 028822 
Titolare AIC: SCLAVO S.P.A. 


| 
] 


N° AIC Confezione — Fascia SSN ‘Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028822 017 FLAC. LIOF + SOLV. 10 ML H OSP J06BB09 22/01/96 
028822 029 FLAC. LIOF + SOLV. 20 ML H OSP JO6BB09 22/01/96 CJ 
028822 031 FLAC. LIOF + SOLV. 50 ML H OSP J06BB09 22/01/96 Cj 

IMMUNOHBS Codice AIC Dossier Specialità: 025653 
data prima registrazione specialità: 27/07/85 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO 1.S.I. S.PA. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025653 015 1 FLACONCINO 1 ML A RR J06BB04 27/07/85 Mi 
025653 027 1 FLACONCINO 3 ML A RR J06RB04 27/07/85 RA 

IMMUNOMORB a Codice AIC Dossier Specialità: 022782 
data prima registrazione specialità: 25/1182 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO I.S.I. S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

022782 015 IM 1 FLACONE 2 ML Cc RR J06BB14 25/11/82 O 
IMMUNOPAROT È É sa a Codice AIC Dossier Specialità: 022546 
data prima registrazione specialità: 25/11/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO I.S.I. S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022546 016 IM 1 FLACONE 2 ML Cc RR 306BB15 25/11/82 O] 

IMMUNOPERTOX Codice AIC Dossier Specialità: 022545! 

| data primaregistrazione specialità: 25/11/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO I.S.I. S.P.A, | 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022545 014 IM FLACONE 2 ML c RR J06BB13 25/11/82 0] 

IMMUNORHO Uan | Codice AIC Dossier Specialità: 022547 |} 

data prima registrazione specialità: 25/11/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO LS.I. S.P.A. 

i N° AIC Confezione ” Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022547 018 IM 1 FIALA 300 MCG + 1 FIALA 2 ML A 37 RR JO6BBO1 25/11/82 MI 
022547 020 IM 1 FIALA 200 MCG + 1 FIALA 2 ML A 37 RR 306BBO1 25/11/82 Mi 
022547 032 IM 1 FIALA 100 MCG + 1 FIALA 2ML A 37 RR J06BB01 25/11/82 a] 

| IMMUNOROS ‘Codice AIC Dossier Specialità: 022861 

data prima registrazione specialità: 25/11/62 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO I.S.I. S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN © Dispensazione “ATC Registrazione inf Farmacia 
022861 013 IM 1 FLAC. 2 ML 16% A RR J06BB06 25/11/82 col 
022861 025 IM 1 FLAC. 10 ML 16% A RR J06BB06 25/11/82 LU 

| IMMUNOTETAN 7 » Codice AIC Dossier Specialità: 021935 i 

| data prima registrazione specialità: 25/11/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO 1S.I, S.P.A. 1 

N° AIC Confezione = — Fascia SSN © Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021935 010 IM 1 FLAC. 250 UI 2 ML A RR 306BB02 25/11/82 O 
021935 022 IM 1 FLAC. 500 UI 2 ML A RR J06BB02 08/10/83 TC) 
021935 034 1 SIRINGA PRONTO USO 250 UI 2 ML A RR 106BB02 01/03/89 DÌ 
021935 046 1 SIRINGA PRONTO USO 500 Ui 2 ML A RR J06BB02 01/03/89 97 

IMMUNOZIG ne "i ‘ Codice AIC Dossier Specialità: 027086 | 
data prima registrazione specialità: 02/10/89 = DataRintovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO 1.S.I S.P.A. 

N°AICO “Confezione de Fascia SSN Dispensazione ù ATC " Registrazione in Farmacia 
027086 014 IM FLACONE 2 ML C RR JO6BB03 02/10/89 a 
027086 026 IM FLACONE S ML c RR J06BB03 02/10/89 fj 
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IMMUNOZIMA Codice AIC Dossier Specialità: 022078 E 
data prima registrazione specialità: 08/02/83 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMA VALENS S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia: 
022078 087 30 COMPRESSE 500 MG Cc RR J05SAX02 18/06/90 si 
022078 099 30 BUSTINE 250 MG Cc RR J05AX02 07/08/92 A 
022078 101 30 BUSTINE 500 MG c RR J05AX02 07/08/92 O 


IMODIUM Codice AIC Dossier Specialità: 023673 
data prima registrazione specialità: 04/06/83 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: JANSSEN CILAG S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023673 066 8 CAPSULE RIGIDE 2 MG (6; OTC A07DA03 02/03/98 vi 
IMOGAM 16 Codice AIC Dossier Specialità: 027369 
data prima registrazione specialità: 09/03/91 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PASTEUR MERIEUX MSD S.P.A. 
N° AIC Confezione ° Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027369 014 FIALA SIRINGA 2 ML (e; RR J06BA01 09/03/91 A 
IMOGAM TETANO Codice AIC Dossier Specialità: 025617 
data prima registrazione specialità: 30/07/87 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PASTEUR MERIEUX MSD SN.C. 
N* AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025617 010 IM 1 SIRINGA 250 UI 1 ML Cc RR J06BB02 30/07/87 
025617 022 IM 1 FIALA 250 VI 1 ML Cc RR J06BB02 30/07/87 C] 
025617 034 IM 1 SIRINGA 500 UI 2 ML Cc RR 3106BB02 30/07/87 G) 
025617 046 IM 1 FIALA 500 VI 2 ML Cc RR 106BB02 30/07/87 D] 
| IMOVANE Codice AIC Dossier Specialità: 028299 
| data prima registrazione specialità: 05/0393 = DataRinnovo 05/03/98 Titolare AIC: RHONE POULENC RORER S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028299 016 20 COMPRESSE RIV.DIV. 7,5 MG Cc RR NOSCRO1 05/03/93 
IMOVAX BCG “Codice AIC Dossier Specialità: 026238 
data prima registrazione specialità; 08/11/86 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PASTEUR MERIEUX MSD S.N.C. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026238 028 1 FIALA LIOF + 1 F.SOLV. Cc RR JO7ANO1 10/01/94 
IMOVAX DT Codice AIC Dossier Specialità: 026947 
data prima registrazione specialità: 10/02/90 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PASTEUR MERIEUX MSD S.N.C. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026947 010 1 FIALA SIRINGA 0,5 ML Cc RR 3J07AMS1 10/02/90 
IMOVAX DTP Codice AIC Dossier Specialità: 027899 


data prima registrazione specialità: 27/07/92 —DataRinnovo 27/07/97 Titolare AIC: PASTEUR MERIEUX MSD SN.C. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027899 018 1 FIALA SIRINGA 1 ML Cc RR J07AJS2 27/07/92 
IMOVAX OREILLONS Codice AIC Dossier Specialità: 026757 


data prima registrazione specialità: 17/12/91 Data Rinnovo 17/12/96 Titolare AIC: PASTEUR MERIEUX MSD S.N.C. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026757 017 1 DOSE LIOF.+ SIRINGA 0,5 ML Cc RR J07BEO1 17/12/91 O 
la I | 
IMOVAX POLIO Codice AIC Dossier Specialità: 029310 
data prima registrazione specialità: 21/04/95 Data Rinnovo Titolare AIC: PASTEUR MERIEUX MSD SN.C. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029310 012 1 FLAC. SIRINGA Cc RR J07BF03 21/04/95 Wi 


IMOVAX POLIO ORALE Codice AIC Dossier Specialità: 029183 
data prima registrazione specialità: 21/04/95 Data Rinnovo Titolare AIC: PASTEUR MERIEUX MSD S.N.C. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029183 011 1 FIALA MONODOSE 0,5 ML Cc RR J07BF02 21/04/95 G 
029183 023 FLACONE MONODOSE SOLUZ ORALE 0,5 ML Cc RR 107BF02 30/03/99 Dj 
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{IMOVAX RABBIA i Codice AIC Dossier Specialità: 026330 
data prima registrazione specialità: 02/01/90 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PASTEUR MERIEUX MSD S.N.C. 
— N°AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione — © ATC Registrazione in Farmacia 
026330 011 1 FLAC. LIOF. INAT. + SIRINGA Cc RR 307BG01 02/01/90 KA 
| IMOVAX TETANO DE "Codice AIC Dossier Specialità: 026171 
data prima registrazione specialità: 02/01/90 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PASTEUR.-MERIEUX MSD S.N.C. | 
 N*AIC Confezione Daf Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026171 013 SIRINGA PRONTA PER L'USO 0,5 ML Cc RR JO7AMO1 -02/01/90 MI 
 IMPETEX Codice AIC Dossier Specialità: 024383 | 
data prima registrazione specialità: 22/04/81 DataRinnovo ‘01/06/95 Titolare AIC: ROCHE S.P.A. I 
rst” 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024383 022 CREMA 30 G Cc RR D07BC04 22/04/81 
| IMPRESIAL e AAA Codice AIC Dossier Speciatità: 026095 | 
data prima registrazione specialità: 19/06/87 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ZAMBON ITALIA S.R.L. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026095 012 20 CAPSULE 400 MG A RR 604AB03 19/06/87 LÌ 
IMPROMEN a Codice AIC Dossier Specialità: 026017 | 
data prima registrazione specialità: 31/10/85 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PRODOTTI FORMENTI S.R.L. i 
" n i; j 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026017 018 30 COMPRESSE 1 MG Cc RR N05ADO6 31/10/85 il 
026017 020 30 COMPRESSE $ MG A RR NOSADO6 31/10/85 Mi 
026017 032 30 COMPRESSE 10 MG Cc RR NOSADO6 31/10/85 iù) 
026017 057 FLACONE GOCCE 2 MG/ML 30 ML Cc RR NOSADO6 31/10/85 ini) 
026017 069 GOCCE 10 MG/ML 30 ML A RR N05AD06 31/10/85 Mi 
| IMPROMEN DECANODAS Codice AIC Dossier Specialità: 029272. 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 —DataRinnovo - Titolare AIC: PRODOTTI FORMENTI S.R.L. I 
i) 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029272 010 3 FIALE 68,35 MG/1 ML Cc RNR NOSADO6 31/10/94 LL] 
029272 022 1 FIALA 206,05 MG/3 ML Cc RNR NOSAD06 31/10/94 LI 
029272 034 2 FIALE 205,05 MG/3 ML c RNR NOSADOG 31/10/94 Di 
| IMUKIN 6 i Codice AIC Dossier Specialità: 028138 | 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 —DataRinnovo Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. 
È a E n Bi 2 j 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028138 016 6 FLACONI 0,5 ML 100 MCG Cc OSP L03AB03 31/10/94 DI] 
INABRIN Codice AIC Dossier Specialità: 023532 
L_ data prima registrazione specialità: 05/12/83 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023532 056 4 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG Cc OTC MO1AE01 29/01/86 
023532 068 10 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG Cc OTC MOI1AEC01 29/01/86 Ci 
| INALAR RAFFREDDORE i Codice AIC Dossier Specialità: 018368 
data prima registrazione specialità: 27/02/61 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MONTEFARMACO OTC S.P.A. I 
di 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in farmacia 
018368 035 FLACONE NEBULIZZATORE 15 ML Cc OTC R01AB06 04/03/96 O 
| INALONE E Codice AIC Dossier Specialità: 024211 | 
| data prima registrazione specialità: 28/02/80 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: DUNCAN FARMACEUTICI SPA | 
N° AIC Confezione 7° Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024211 029 AEROSOL DOSATO 13 G 200 EROGAZIONI A RR R03BA01 28/02/80 hi 
024211 031 SPRAY RINOLOGICO 15 G 200 DOSI B RR R01ADOI 28/02/80 W, 
‘ INCIDAL i Codice AIC Dossier Specialità: 021836 | 
| dataprimaregistrazione specialità 20/11/71 DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BAYER S.P.A. | 
i 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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021836 010 30 COMPRESSE RIVESTITE 50 MG B RR ROG6AX15 20/11/71 % 
' INCREMIN es Sa | _—‘—’— _’Codice AIC Dossier Specialità: 012752 
data prima registrazione specialità: 11/02/60 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WYETH LEDERLE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
012752 034 GOCCE ORALI 10 ML Cc OTC A11JC 11/05/91 O 
INDACO Codice AIC Dossier Specialità: 028603 | 
data prima registrazione specialità: 01/07/92 = DataRinnovo 01/07/97 Titolare AIC: CIBA VISION S.R.L. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028603 025 COLLIRIO FLAC. CONTAGOCCE 10 ML c OTC S01GAS1 12/12/92 97] 
INDAFLEX Codice AIC Dossier Specialità: 024991 


data prima registrazione specialità: 16/08/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LAMPUGNANI FARMACEUTICI SPA 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC ‘Registrazione in Farmacia 
024991 022 50 CAPSULE 2,5 MG USO ORALE A RR 003BA11 19/01/99 Mm 
INDAMOL Codice AIC Dossier Specialità: 024619 
data prima registrazione specialità: 08/04/62 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RHONE POULENC RORER S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024619 049 50 CONFETTI 2,5 MG A RR C03BA11 ; 08/04/62 Mi 
INDERAL n Codice AIC Dossier Specialità: 020854 
data prima registrazione specialità: 26/04/67 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ZENECA S.P.A. 
N° AIC Confezione : Fascia SSN Dispensazione © ATC Registrazione in Farmacia 
020854 028 30 COMPRESSE 40 MG A RR CO7AAOS 26/04/67 Dez 
020854 030 50 COMPRESSE 40 MG Cc RR C07AA05 26/04/67 OD 
020854 055 IV 5 FIALE 5 MG 5 ML A RR CO7AA0S 29/07/81 NZ] 
020854 067 "GRADUALE" 28 CAPSULE 160 MG (o) RR CO7AAOS 06/08/85 O 
020854 081 "GRADUALE" 28 CAPSULE 80 MG A RR CO7AA0S 14/10/96 Mi 
INDOCID Codice AIC Dossier Specialità: 027513 
! data prima registrazione specialità: 13/06/92 Data Rinnovo 13/06/97 Titolare AIC: MERCK SHARP E DOHME S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027513 011 GEL 25G Cc SP M02AA23 13/06/92 
027513 023 GEL 50 G Cc SP M02AA23 13/06/92 97] 
INDOCOLLIRIO Codice AIC Dossier Specialità: 028718 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: S..F.I. S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028718 017 FLAC LIOF + F. SOLV. 5 ML + CONTAGOC Cc RR S01BC01 31/10/94 
Ra DA 
INDOLIN Codice AIC Dossier Specialità: 025161 | 
data prima registrazione specialità: 22/03/85 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: VIRGINIA FARMACEUTICI S.R.L. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025161 035 50 CAPSULE 2,5 MG A RR C03BA11 30/03/95 
_INDOM ni Codice AIC Dossier Specialità: 028464 
| data prima registrazione specialità: 29/05/93 = DataRinnovo 29/05/98 Titolare AIC: INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDOREIN.T.E.S. 
LI 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028464 016 30 MONODOSI COLLIRIO 0,5 ML (o) RR S01BC01 29/05/93 
028464 028 FLACONE COLLIRIO 7 ML Cc RR S01BC01 29/05/93 97] 
INDORENE Codice AIC Dossier Specialità: 025742 


data prima registrazione specialità: 13/05/85 = DataRinnovo 01/06/95 Zitolare AIC: IST. LUSO FARMACO D'ITALIA SPA 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025742 014 30 COMPRESSE 50 MG Cc RR 002CA02 13/05/85 U 
INDOXEN Codice AIC Dossier Specialità: 020676 


data prima registrazione specialità: 28/07/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA 


N° AIC Confezione i Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020676 019 25 CAPSULE 25 MG A 66 RR M01AB01 28/07/82 
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020676 021 25 CAPSULE 50 MG A 66 RR M01AB0I 28/07/82 À 
020676 033 10 SUPPOSTE 50 MG c RR MOIABOI 28/07/82 I 
020676 045 "FORTE" 10 SUPPOSTE 100 MG c RR MOIAB01 28/07/82 % 
{INDUSIL E “——’ Codice AIC Dossier Specialità: 021196 
data prima registrazione specialità: 12/12/68 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. 
Asi PRESA nai i id 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021196 112 FLACONE GOCCE 30 MG + FL.15 ML Cc OTC B03BA04 18/02/93 


INFANRIX 
: data prima registrazione specialità: 22/12/94 —DataRinnovo 


Codice AIC Dossier Specialità: 029244 
Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM S.PA. 


Registrazione in Farmacia 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC 
029244 011 1 FLAC. 1 DOSE VACCINO 0,5 ML Cc RNR 107AJ52 22/12/94 TI 
029244 023 1 SIR. PRER. 1 DOSE VACC. 0,5 ML (Gi RR J107AJ52 22/12/94 vi 
029244 035 10 FLAC.1 DOSE VACCINO 0,5 ML Cc RNR 3J07AJS2 22/12/94 CI 
029244 047 10 SIR. PRER. 1 DOSE VACC. 0,5 ML Cc RR J07AJ52 22/12/94 fa 
029244 050 25 FLAC. 1 DOSE VACCINO 0,5 ML Cc RNR J07A452 22/12/94 L 
029244 062 25 SIR, PRER.I DOSE VACC 0,5 ML Cc RR 307AJ52 22/12/94 (8) 

| INFANRIX HEPB_ ani i Codice AIC Dossier Specialità: 033342 
data prima registrazione specialità: 30/06/97 Data Rinnovo Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A. 
"NSA = Confezione n Fascia SSN Dispensazione ©“ ATC Registrazione in Farmacia 
033342 015 /E 1SIRINGA PRERIEMPITA CON AGO (1 DOSE) Cc RR J07CA05 30/06/97 CD] 
033342 027 /E 1SIRINGA PRERIEMPITA SENZA AGO (1 DOSE) Cc RR JO7TCA05 30/06/97 O 
033342 039 /E 1SIRINGA PRERIEMPITA CON AGO SEPARATO (1 Cc RR J07CA05 30/06/97 mM 
DOSE) 
033342 041 /E 10 SIRINGHE PRERIEMPITE CON AGO (1 DOSE) (è) RR J07CA05 30/06/97 O 
033342 054 /E 10 SIRINGHE PRERIEMPITE SENZA AGO (1 DOSE) (o) RR J07CA05 30/06/97 D] 
033342 066 /E 10 SIRINGHE PRERIEMPITE CON AGHI SEPARATI (1 C RR JO07CA0S 30/06/97 A 
DOSE) 
033342 078 /E 25 SIRINGHE PRERIEMPITE CON AGO (1 DOSE) Cc RR J107CA05 30/06/97 O 
033342 080 /E 25 SIRINGHE PRERIEMPITE SENZA AGO (1 DOSE) Cc RR J07CA05 30/06/97 L] 
033342 092 /E 25SIRINGHE PRERIEMPITE CON AGHI SEPARATI (1° C RR J07CA05 30/06/97 DI 
DOSE) 
033342 104 /E 1 FLACONE 1 DOSE Cc RR 3107CA05 30/06/97 LU 
033342 116 /E 10 FLACONT'1 DOSE Cc RR 107CA05 30/06/97 LU 
033342 128 /E 25 FLACONI 1 DOSE c RR J07CA05 30/06/97 n; 
{ INFECTRIN E e °° © Codice AIC Dossier Specialità: 023445 
data prima registrazione specialità: 16/10/76 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MONSANTO ITALIANA S.P.A. | 
“N° AICO ‘Confezione aclinà Fascia SSN Dispensazione “ATC Registrazione in Farmacia 
023445 075 IM IV 1 FL. 500 MG + SOLV. 4 ML Cc RR J01CRS0 18/03/96 O 
023445 087 IM IV 1 FL. 1000 MG + SOLV. 4 ML (i RR J01CR50 18/03/96 L] 
023445 099 12 CAPSULE 500 MG Cc RR 301CR50 18/03/96 n: 
INFERIL Codice AIC Dossier Specialità: 019750 
data prima registrazione specialità: 05/05/83 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: PHARMARECORD S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
019750 102 10 FLACONCINI ORALI 14 ML (o) RR B03AR 13/06/92 A 
019750 114 30 CAPSULE Cc RR B03AB 13/06/92 O 

INFLEXAL BERNA Codice AIC Dossier Specialità: 012836 si 
data prima registrazione specialità: 03/08/57 Data Rinnovo Titolare AIC: ISTITUTO SIEROTERAPICO BERNA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione “ATC Registrazione in Farmacia 
012836 262 FIALA 0,5 ML Cc RR J07BB02 18/09/98 
012836 274 SIRINGA PRERIEMPITA 0,5 ML Cc RR 307BB02 18/09/98 Mi 
012836 286 10 SIRINGHE PRERIEMP SOLUZ INIETT IM 0,5 ML Cc OSP 3107BB02 30/03/99 O 
012836 298 10 FIALE SOLUZ INIETT IM 0,5 ML Cc OSP 107BB02 30/03/99 el 


INFLEXAL V BERNA 
data prima registrazione specialità: 
N° AIC 


20/07/98 Data Rinnovo 


Confezione 


“—_———— Codice AIC Dossier Specialità: 033658 


Titolare AIC: ISTITUTO SIEROTERAPICO BERNA S.R.L. . 


in Farmacia 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione 
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033658 016 —SIRINGA PRE-RIEMPITA SOSP INIETT 0,5 ML c RR 307BB02 200798 == 
033658 028 —10SIRINGHE PRE-RIEMP SOSP INIETT0,5 ML c RR 107BB02 200788 DD 
INFLORAN BERNA — VON 


data prima registrazione specialità: 12/07/79 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROTERAPICO E VACCINOGENO SVIZZERO 


"Codice AIC Dossier Specialità: 024037 | 
BERNA 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

024027 018 20 capsune osso c ATC ADTEASI 12/01/79 VI 
INFLUMED Codice AIC Dossier Specialità: 029238 
data prima registrazione specialità: 22/10/98 Data Rinnovo Titolare AIC: IODOSAN S.P.A. 

N°AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029238 019 12 COMPRESSE FILMATE IN BLISTER OPACO Cc OTC RO1BA 22/10/98 
029238 021 "C" 12 COMPRESSE EFFERVESCENTI IN STRIP Cc OTC ROIBA 22/10/98 nn 

INFLUPOZZI SUBUNITA' n Codice AIC Dossier Specialità: 025984 
' data prima registrazione specialità: 11/10/86 Data Rinnovo Titolare AIC: IST. VACCINOGENO POZZI SPA 

N°AIC Confezione i Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025984 257 FIALA 0,5 ML (o) RNR J07BB02 18/09/98 O 
025984 269 — SIRINGA PRERIEMPITA 0,5 ML (o) RNR J07BB02 18/09/98 97] 

INFLUREM Codice AIC Dossier Specialità: 013164 
data prima registrazione specialità: 18/10/83 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: EDMOND PHARMA S.R.L. 

N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
013164 049 10 COMPRESSE Cc OTC NO2BES1 09/03/87 97] 
013164 052 20 COMPRESSE Cc OTC NO2BES1 09/03/87 97 

INFLUSPLIT Codice AIC Dossier Specialità: 034013 
data prima registrazione specialità; 30/06/98 Data Rinnovo Titolare AIC: VALDA LAB.FARMACEUTICI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
034013 019 1 SIRINGA PRERIEMPITA 0,5 ML (o) RR J07BB02 30/06/98 DÌ 
034013 021 10 SIRINGHE PRERIEMPITE 0,5 ML Cc RR J07BB02 30/06/98 A 
034013 033 1 SIRINGA PRERIEMPITA SENZA AGO 0,5 ML Cc RR J07BB02 30/06/98 CO) 
034013 045 10 SIRINGHE PRERIEMPITE SENZA AGO 0,5 ML Cc RR J07BB02 30/06/98 Es] 

INFLUVAC S Codice AIC Dossier Specialità: 028851 
data prima registrazione specialità: 01/08/93 Data Rinnovo Titolare AIC: SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V, 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028851 133 /M 1FIALA SIRINGA PRERIEMPITA 0,5 ML Cc RR J107BB02 02/07/98 
028851 145 /M 10 FIALE SIRINGHE PRERIEMPITE 0,5 ML Cc RR J07BB02 02/07/98 O 
028851 158 /M_1FIALA 0,5 ML Cc RR J07BB02 02/07/98 Ina 
028851160 /M 10 FIALE 0,5 ML O RR J07BB02 02/07/98 DU 

INFLUVIRUS Codice AIC Dossier Specialità: 012934 
data prima registrazione-specialità: 05/10/84 Data Rinnovo Titolare AIC: NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO MILANESE S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
012934 283 SIRINGA PRERIEMPITA 0,5 ML (6) RR J07BB02: 18/09/98 O 
012934 295 FIALA 0,5 ML Cc RR J07BB02 18/09/98 O 

INFLUVIRUS F Codice AIC Dossier Specialità: 027761 
| data prima registrazione specialità: 02/08/95 Data Rinnovo Titolare AIC: ISTITUTO SIEROTERAPICO MILANESE SERAFINO BELFANTI 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027761 081 FIALA 0,5 ML (o; RR J07BB02 18/09/98 
027761 093 SIRINGA PRERIEMPITA 0,5 ML . Cc RR J107BB02 18/09/98 O 

| INFLUVIRUS SB Codice AIC Dossier Specialità: 026968 
data prima registrazione specialità: 15/11/88 Data Rinnovo Titolare AIC: NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO MILANESE S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026968 216 SIRINGA PRERIEMPITA 0,5 ML Cc RR J07BB02 18/09/98 297] 
026968 228 FIALA 0,5 ML Cc RR J07BB02 18/09/98 O 
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016281 


INFLUVIT Codice AIC Dossier Specialità: 
! data prima registrazione specialità: 07/06/84 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. I 
l RO x E 2 sa 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
016281 038 8 COMPRESSE Cc OTC N02BESI 07/06/84 Mi 
016281 040 10 BUSTINE GRANULARE Cc OTC NOZBESI 29/12/92 i 
INFRAMIN ” d Codice AIC Dossier Specialità: 029167 
| data primaregistrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 
Ì » Ja _ s 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029167 018 1 FLACONE 100 ML 5,3% Cc RR BOSBAO01 31/10/94 = 
029167 020 1 FLACONE 250 ML 5,3% Cc RR BOSBA01 31/10/94 _]} 
029167 032 1 FLACONE 500 ML 5,3% (o) RR BOSBAO1 31/10/94 DJ) 
029167 044 1 FLACONE 1000 ML 5,3% H OSP BOSBAOI 31/10/94 DI 
; INHISTON 5 n bene fia Codice AIC Dossier Specialità: 003871 
: data primaregistrazione specialità: 21/11/57 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO 
ea se Hi FARMACEUTICA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
003871 011 12 COMPRESSE 10 MG Cc OTC RO6ABOS 21/11/57 
| INIBACE n Codice AIC Dossier Specialità: 027460 | 
data prima registrazione specialità: 28/12/91 DataRinnovo 28/12/96 Titolare AIC: ROCHE S.P.A. | 
(ii EIA, si e, [ra c dA. n mu 
N° AIC Confezione Fascia SSN ‘© — Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027460 043 14 COMPRESSE 5 MG A RR CORAA0S 28/12/91 RVA 
027460 056 28 COMPRESSE 1 MG Cc RR C09AA08 31/10/94 LU] 
O INIBACE PLUS x 0 ui n Codice AIC Dossier Speciatità: 029103 ] 
data prima registrazione specialità: 29/01/96 Data Rinnovo Titolare AIC: ROCHE S.P.A. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione În Farmacia 
029103 013 14 COMPRESSE 5 + 12,5 MG A RR CO9BA08 29/01/96 
INITISS Codice AIC Dossier Specialità: 027464 
data prima registrazione specialità: 28/12/91 Data Rinnovo 28/12/96 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 
L sa e ira at ER gt DE 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027464 041 14 COMPRESSE $ MG A RR C09AA08 28/12/91 
027464 054 28 COMPRESSE 1 MG Cc RR C09AA08 31/10/94 [o 
, INITISS PLUS É | _—’CodiceAIC Dossier Specialità: 029116! 
data prima registrazione specialità: 05/02/96 =—DataRinnovo Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. ! 
N° AIC Confezione ess Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029116 011 14 COMPRESSE 5 + 12,5 MG A RR C09BA08 05/02/96 hd 
' INNOHEP ess Codice AIC Dossier Specialità: 027815 | 
data prima registrazione specialità: 01/02/93 Data Rinnovo 01/02/98 Titolare AIC: LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD Î 
N°* AIC Confezione © Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027815 012 /M 10F. 2500 U. ANTI-XA/0,3 ML C RR BOIABIO 01/02/93 Cl 
027815 024 /M_ Z2SIR. 2500 U. ANTI-XA/03 ML Cc RR B01AB10 01/02/93 O] 
027815 036 /M_ 10 F.3500 U. ANTI-XA/0,3 ML A 81 RR B01ABIO 01/02/93 L] 
027815 048 /M_ 2SIR. 3500 U. ANTI-XA/0,35 ML Cc RR B01AB10 01/02/93 O 
027815 099 /M_ 6SIR. 2500 U. ANTI-XA/0,3 ML A 81 RR BO1ABIO 01/02/93 CU] 
027815 101 /M 6 SIR. 3500 U. ANTI-XA/0,3 ML A 81 RR BO1ABIO 01/02/93 CD] 
027815 113 /M "1000" 10 FIALE 1000 U. ANTI-XA/S ML Cc RR B01AB10 29/01/97 C]} 
027815 125 /M_ 10 FLACONCINI 2 ML 20000 U ANTI-XA/ML SC A_81 RR B01AB10 06/11/97 O 
027815 137 /M 1 FLACONCINO 2 ML 20000 U ANTI-XA/ML SC (6) RR BO1ABIO 06/11/97 in 
INOCOR I Codice AIC Dossier Specialità: 026133 | 
I dataprimaregistrazione specialità: 21/10/89 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SANOFI WINTHROP S.P.A. 
: REI Va eran ve i 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026133 025 IV FIALA 20 ML H OSP CO1CEOI 27/07/95 SE 
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Î INOPAMIL Codice AIC Dossier Specialità: 025257 
| dataprimaregistrazione specialità: 03/04/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ASTRA FARMACEUTICI S.P.A. | 

N°AIC— Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025257 015 "50" 40 COMPRESSE 50 MG (0) RR COICAI6 03/04/84 vi 
025257 027 "100" 40 COMPRESSE 100 MG Cc RR C01CA16 18/09/84 % 
025257 039 "200" 20 COMPRESSE 200 MG Cc RR CO1CA16 18/09/84 vi 
INOSCAN Codice AiC Dossier Specialità: 023607 ; 
| data prima registrazione specialità: 12/06/85 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ZAMBON S.P.A. I 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025687 017 "50" 40 COMPRESSE 50 MG c RR COICA16 12/06/85 O 
025687 029 "100" 40 COMPRESSE 100 MG Cc RR C01CA16 12/06/85 (A 
025687 031 "200" 20 COMPRESSE 200 MG Cc RR C01CA16 12/06/85 O 
| INOTYOL Codice AIC Dossier Specialità: 009243 
| data primaregistrazione specialità: 01/09/54 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: HOECHST MARION ROUSSEL S.P.A. 
j 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
009243 015 POMATA 25 G Cc OTC D02AB 01/09/54 
009243 027. POMATA 50 G Cc OTC D02AB 01/09/54 7; 
009243 039 POLVERE 100G c OTC D02AB 01/09/54 Q 
INOVEN sù Codice AIC Dossier Specialità: 027179 ! 
data prima registrazione specialità: 28/02/90 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: JOHNSON & JOHNSON S.P.A. I 
L Il 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027179 011 12 COMPRESSE 200 MG (o) OTC MOI1AE01 28/02/90 
INSULINA MONOCOMPONENTE NOVO Codice AIC Dossier Specialità: 009693 
data prima registrazione specialità: 20/01/82 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVO NORDISK AIS 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
009693 019 SEMILENTA MC FLAC 400 UI 10 ML c RR AI10AC02 20/01/82 [_} 
fera Codice AIC Dossier Specialità: 034185 
data prima registrazione specialità: 21/02/97 Data Rinnovo Titolare AIC: HOECHST AG Ì 
L: A 2A, n x te te LA a 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
034185 013 /E RAPID 100 UI/ML SOLUZ. INIETT. 1 FIALA 5 MLIM SCC RR A10AB0I 21/02/97 i} 
034185 025 /E RAPID 100 UI/ML SOLUZ. INIETT. S FIALE S MLIM SC C RR A10AB01 21/02/97 DI 
034185 037 /E RAPID 100 UI/ML SOL. INIETT. 5 CARTUCCE 3 MLIM A RR A10AB01 21/02/97 Li 
SC 
034185 049 /E RAPID 40 UI/ML SOLUZ. INIETT. 1 FIALA 10 MLIM SCA RR A10AB01 21/02/97 O 
034185 052 /E RAPID 40 UI/ML SOLUZ. INIETT. 5 FIALE 10 ML IM SC C RR A10AB01 21/02/97 O 
034185 064 /E BASAL100UI/ML SOLUZ. INIETT. 1 FIALA S MLIMS C RR ZIZIZZ 21/02/97 O 
034185 076 /E INFUSAT 100UI/ML SOL INIET 5 CARTUCCE 3,1SML A RR A10AB01 21/02/97 O 
IM SC 
034185 088 ./E BASAL 100 UI/ML SOLUZ. INIETT. 5 FIALE S ML IM SCC RR VANKNNA 21/02/97 U] 
034185 090 /E BASAL100UI/ML SOL. INIETT. 5 CARTUCCE 3 MLIM A RR A10AB01 21/02/97 O 
SC 
034185 102 /E BASAL40 UI/ML SOLUZ. INIETT. 1 FIALA I0MLIMS A RR A10ABO1 21/02/97 CD] 
034185 114 /E BASALA0 UI/ML SOLUZ. INIETT. 5 FIALE 10 ML IM SC C RR Z2Z2Z7 21/02/97 [a 
034185 126 /E COMB 15 100 UI/ML SOSP. INIETT. 1 FIALA 5 MLIM € RR AI10ADOI1 21/02/97 O 
SC 
034185 138 /E  COMB 15 100 UI/ML SOSP. INIETT. S FIALE 5 MLIMS C RR A10ADO1 21/02/97 O 
034185 140 /È  COMB 15 100 UI/ML SOSPINIET 5 CARTUCCE 3 MLA RR AI0ADOI 21/02/97. DÌ 
IM SC 
034185 153 /E COMB 1540 UI/ML SOSP INIETT. 1 FIALA 10 MLIM SCA RR A10ADOI 21/02/97 O 
034185 165 /E COMB 15 40 UI/ML SOSP INIETT. 5 FIALE 10 ML IM SCC RR A10ADO1 21/02/97 dl 
034185 177 /E  COMB25 100 Ul/ML SOSP INIETT. ì FIALA 5 ML IM SCC RR A10ADO1 21/02/97 pa 
034185 189 /E COMB25 100 UI/ML SOSP. INIETT. 5 FIALE 5 MLIMS C RR AI10ADOI 21/02/97 DL 
034185 191 /E COMB25 100 UI/ML SOSPINIET 5 CARTUCCE 5 MLA RR A10ADOI 21/02/97 LÌ 
IM SC 
034185 203 /E COMB 25 40 UI/ML SOSP INIETT. 1 FIALA 10 MLIM SCA RR ATMOADO1 21/02/97 O 
034185 215 /E COMB2540UI/ML SOSP INIETT. 5 FIALE 10 ML IM SCC RR A10ADOI 21/02/97 O 
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034185 227 /E  COMB S0100UI/ML SOSP INIETT. 1 FIALA 5 ML IM SCC RR AI10AD0I 21/02/97 ij 
034185 239 /E  COMB 50100 UI/ML SOSP. INIETT. 5 FIALE 5 MLIMS C RR AI10ADO1 21/02/97 1g] 
034185 241 /E  COMB 50100 UI/ML SOSP INIET 5 CARTUCCE 3 ML A RR A10AD01 21/02/97 Li 
IM SC 
034185 254 /E COMB 5040 UI/ML SOSP INIETT i FIALA 10 ML IM SC A RR AI0ADOI 21/02/97 DÌ 
034185 266 /E COMB SQ 40 UI/MI. SOSP INIETT 5 FIALE 10 ML IM SC C RR A10ADO1 21/02/97 O 
034185 278 /E INFUSAT 100 UI/ML SOL, INIETT 3 FIALE 10 ML IM SCA RR AI10ABOI 21/02/97 LC] 
INTRAFER Ri so ua di Codice AIC Dossier Specialità: 016747 
data prima registrazione specialità: 28/02/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GEYMONAT SPA 
N° AIC "Confezione — RA |“ — "© Fascia SSN © Dispensazione =—ATC—— Registrazione inFarmacia 
016747 014 IM S FIALE 100 MG 2 ML A RR B03AC 28/02/83 
016747 026 GOCCE 30 ML Cc RR B03ABOS 11/08/88 vi 
016747 038 10 FLACONCINI ORALI 5 ML Cc RR B03ABOS 01/03/89 vi 
' INTRAGLOBIN Sn sr Codice AIC Dossier Specialità: 026260’ 
data prima registrazione specialità: 18/02/87 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BIOTEST PHARMA GMBH | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026260 048 "F"IV 1 FLAC. 2,5 G 50 ML H OSP J06BA02 18/02/87 Cij 
026260 051 "F"IV 1 FLAC. 5 G 100 ML H OSP J06BB01 18/02/87 Dj 
026260 063 "F"IV 1 FLAC.10 G 200 ML H OSP JO6BA02 18/02/87 C] 
026260 075 "F" 1 FIALA 0,5 G (10 ML) H OSP JO6BA02 26/04/96 CU] 
026260 087 "F" 1 FIALA 16 (20 ML) H OSP J106BA02 26/04/96 n 
{ INTRALIPID i ” sh Codice AIC Dossier Specialità: 024385 | 
| data prima registrazione specialità: 04/04/81 = DataRinnovo 01/06/95 isolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN AB 
N° AIC “Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024385 015 IV 1 FLAC. 500 ML 10% Cc RR BOSBA02 04/04/81 Hi 
024385 027 IV 1 FLAC, 100 ML 10% Cc RR BOSBA02 13/03/84 [] 
024385 039 IV 1 FLAC. 100,ML 20% A RR BOSBA02 13/03/84 G 
024385 041 IV 1 FL 250 ML 20% Cc RR BOSBA02 13/03/84 vi 
024385 054 IV 1 FLAC. 500 ML 20% A RR BOSBA02 13/03/84 i 
024385 066 30% EMULS. PER INFUS. JV 1 FLAC 250 ML Cc RR BOSBA02 06/04/98 Da 
c RR BOSBA02 06/04/98 Ci 


024385 078 30% EMULS. PER INFUS. IV 1 FLAC 333 ML 


INTRASTIGMINA ‘ Codice AIC Dossier Specialità: 006141! 


| = dataprimaregistrazione specialità: 28/03/62 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare A/C: IST. LUSO FARMACO D'ITALIA SPA | 
© NFAIGO Confezione a ° si Fascia SSN Dispensazone =—ATC — Registrazione inFarmacia 
006141 016 IM 6 FIALE 1 ML A RR NO7AA01 28/03/52 LI 
| INTRAZIG Codice AIC Dossier Specialità: 027085 
| data prima registrazione specialità: 02/10/89 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO 1.S.]. S.P.A. | 
$ tI 
— N°AIC Confezione sù ° Fascia SSN Dispensazione ATC ‘Registrazione in Farmacia 
027085 036 IM FIALA 2 ML Cc RR J06BB03 28/02/94 LJ 
027085 048 IM FIALA 5 ML Cc RR 3106BB03 28/02/94 C] 
INTRONA Codice AIC Dossier Specialità: 026393 | 
data prima registrazione specialità: 10/02/87 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHERING PLOUGH SPA | 
| LA à _ 4 j 
N° AIC Confezione O Fascia SSN Dispensazione ATC i ‘Registrazione in Farmacia 
026393 013 /M_ 1 FLAC. 5000000 UI + 1 FIALA 1 ML A 32 RRLIM L03ABOS 10/02/87 vi 
026393 025 /M_ 1 FLAC. 1000000 UI + i FIALA 1 ML A 32 RRLIM L0O3ABOS 10/02/87 À 
026393 037 /M_ 1 FLAC. 3000000 UI + 1 FIALA 1 ML A 32 RRLIM L0O3ABOS 10/02/87 vi 
026393 049 /M_ 1 FLAC. 10000000 UI + 1 FIALA 1 ML A 32 RRLIM LO3ABOS 10/02/87 vi 
026393 052 /M 1 FLACONE 10 MUI 2 ML A 32 RRLIM L03ABOS 29/10/97 [£ 
026393 064 /M 1 FLACONE 25 MUI 5 ML H OSP L03ABOS 29/10/97 Dì 
026393 088 /M SOLUZIONE INIETTABILE 1 FLACONE 3 MUIM0,5 ML A 32 RRLIM LO3ABOS 09/07/98 IV, 
026393 090 /M SOLUZIONE INIETTABILE 1 FLACONE 5 MUI/0,5 ML A 32 RRLIM L03ABOS 09/07/98 be, 
026393 102 /M SOLUZIONE INIETTABILE 1 FLACONE 10 MULI MLA 32 RRLIM L03ABOS 09/07/98 % 
026393 114 /M 1 PENNA MULTIDOSE 18-MUI/1,2 ML (15 MUVIML) A_32 RRLIM L03ABOS 17/03/99 v 
026393 126 /M 1 PENNA MULTIDOSE 30 MUI/1,2 ML (25 MUNIMI) A 32 RRLIM LO3ABOS 17/03/99 vi 
026393 138 /M_ 1 PENNA MULTIDOSE 60 MUI/1,2 ML (SO MUVIML) — € RRLIM L03ABOS 17/03/99 Chi 
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INVIRASE Codice AIC Dossier Specialità: 030675 
data prima registrazione specialità: 07/10/96 —Data Rinnovo Titolare AIC: ROCHE REGISTRATION LIMITED 
L e 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030675 019 /E FLACONE 270 CAPSULE 200 MG H RR JOSAEO1 07/10/96 
IOD RA0195 Codice AIC Dossier Specialità: 032156 
| dataprimaregistrazione specialità: 17/02/98 Data Rinnovo Titolare AIC: IODOSAN S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032156 010 TUBO 2 G CREMA 1% Cc RR DO6BBO6 17/02/98 
032156 022 FLAC EROG 2 G CREMA 1% (0) RR D06BB06 17/02/98 C] 
032156 034 TUBO 5 G CREMA 1% Cc RR D06BB06 17/02/98 O 
| 1OD RA0295 Codice AIC Dossier Specialità: 032977 
data prima registrazione specialità: 14/01/97 —Data Rinnovo Titolare AIC: IODOSAN.S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032977 011 21 COMPRESSE 0,25 MG A RR N04BC04 14/01/97 YU 
032977 023 21 COMPRESSE 0,5 MG A RR N04BC04 14/01/97 O 
032977 035 21 COMPRESSE 1 MG A RR N04BC04 14/01/97 G 
032977 047 84 COMPRESSE 2 MG Cc RR N04BC04 14/01/97 GU 
032977 050 84 COMPRESSE 5 MG Cc RR N04BC04 14/01/97 O 
032977 062 84 COMPRESSE 0,25 MG Cc RR N04BC04 14/01/97 O 
032977 074 126 COMPRESSE (0,25 MG (6; RR N04BC04 14/01/97 U 
032977 086 210 COMPRESSE 0,25 MG Cc RR N04BC04 14/01/97 O 
032977 098 "84 COMPRESSE 0,5 MG Cc RR N04BC04 14/01/97 O 
032977 100 84 COMPRESSE 1 MG Cc RR N04BC04 14/01/97 O 
032977 112 21 COMPRESSE 2 MG A RR N04BC04 14/01/97 D 
032977 124 21 COMPRESSE 5 MG A RR N04BC04 14/01/97 LC] 

I IODALFA Codice AIC Dossier Specialità: 032218 | 
data prima registrazione specialità: 24/04/96 Data Rinnovo Titolare AIC: MONTEFARMACO SPA | 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032218 012 SOLUZIONE FLAC 20 ML Cc OTC D08AG02 24/04/96 
032218 024 SOLUZIONE FLAC 50 ML Cc RR DO08AGO02 24/04/96 O 

IODOLIN Dn Codice AIC Dossier Specialità: 032087 
data prima registrazione specialità: 29/11/95 Data Rinnovo Titolare AIC: HOME PRODUCTS ITALIANA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

032087 013 FLACONE 120 ML Cc OTC D08AG02 29/11/95 
| IODOSORB Codice AIC Dossier Specialità: 026254 
data prima registrazione specialità: 30/07/87 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PERSTORP AB 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026254 019 7 BUSTINE POLVERE 3 G Cc RR D03AX01 30/07/87 Mi 
026254 033 UNGUENTO 20 G Cc RR D03AX01 12/12/96 O 
026254 045 /M 5 UNITA'STERILI MONODOSE 5 G Cc RR DO3AXO01 02/10/97 O 
026254 058 /M 3 UNITA'STERILI MONODOSE 10 G Cc RR D03AX01 02/10/97 O] 
026254 060 /M 2 UNITA'STERILI MONODOSE 17 G C RR D03AX01 02/10/97 O 

IODOTEN Codice AIC Dossier Specialità: 032153 
data prima registrazione specialità: 29/11/95 —DataRinnovo Titolare AIC: BERGAMON S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032153 013 SOLUZIONE 10% FLAC 1000ML Cc OTC D08AG02 29/11/95 
032153 025 SOLUZIONE 7,5% FLAC 1000ML Cc OTC D08AG02 29/11/95 Mi 

Î IODURO DI SODIO I 131 Codice AIC Dossier Specialità: 026474 
data prima registrazione specialità: 01/0792 = DataRinnovo 01/07/97 Titolare AIC: NYCOMED AMERSHAM SORIN S.R.L. 

N° AIC Confezione Sor Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

026474 015 T1-2-3-5-10-30-50 CAPSULE RADIOIOD H OSP VIOXAOI 01/07/92 O 
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| IOMERON Codice AIC Dossier Specialità: 028282 

data prima registrazione specialità: 10/05/99 = DataRinnovo 10/05/98 Titolare AIC: BRACCO S.P.A. | 
CN°AIC O Confezione eo MR "Fascia SSN © Dispensazione —ATC —1Registrazione inFarmacia 
028282 010 "250" FIALA 10 ML H OSP VOSABIO 10/05/93 O 
028282 022 "300" FIALA 10 ML H OSP VO8AB10 10/05/93 LC) 
028282 034 "300" FIALA 20 ML H OSP VO8AB10 10/05/93 Rai 
028282 046 "350" FIALA 20 ML H OSP VO8AB10 10/05/93 O 
028282 059 "300" FLACONE 30 ML H OSP VO8AB10 10/05/93 DD] 
028282 061 "350" FLACONE 30 ML H OSP V08AB10 10/05/93 O 
028282 073 "400" FLACONE 30 ML H OSP VO8ABIO 10/05/93 O 
028282 085 "150" FLACONE 50 ML H OSP V08ABIO 10/05/93 O 
028282 097 "200" FLACONE 50 ML H OSP VOSABI0 10/05/93 O) 
028282 109 "250" FLACONE 50 ML H OSP VO8AB10 10/05/93 O] 
028282 111 "300" FLACONE S0 ML H OSP VO8ABI1O 10/05/93 CL] 
028282 123 "350" FLACONE 50 ML H OSP VO8ABIO 10/05/93 C] 
028282 135 "400" FLACONE S0 ML H OSP VO8AB10 10/05/93 O) 
028282 147 "150" FLACONE 75 ML H OSP VOS8ABI1O 10/05/93 O 
028282 150 "200" FLACONE 75 ML H OSP VO8ABIO 10/05/93 O 
028282 162 "250" FLACONE 75 ML H OSP VO8ABIO 10/05/93 CD) 
028282 174 "300" FLACONE 75 ML H OSP VOSABIQ 10/05/93 O 
028282 186 "350" FLACONE 75 ML H OSP V08ABI10 10/05/93 in: 
028282 198 "400" FLACONE 75 ML H OSP VOSABI1O 10/05/93 0) 
028282 200 "150" FLACONE 100 ML H OSP VO8AB10 10/05/93 Ci 
028282 212 "200" FLACONE 100 ML H OSP VO8ABIO 10/05/93 O 
028282 224 "250" FLACONE 100 ML H OSP VO08AB10 10/05/93 Fj 
028282 236 "300" FLACONE 100 ML H OSP VO&AB10 10/05/93 DU] 
028282 248 "350” FLACONE 100 ML H OSP VO8AB10 10/05/93 Ei 
028282 251 "400" FLACONE 100 ML H OSP VO8ABIO 10/05/93 fM 
028282 263 "150" FLACONE 150 ML H OSP VO08AB10 10/05/93 108) 
028282 275 "200" FLACONE 150 ML H OSP VO8ABI0 10/05/93 CD} 
028282 287 "250" FLACONE 150 ML H OSP V08AB10 10/05/93 DI 
028282 299 "300" FLACONE 150 ML H OSP VO8ABIO 10/05/93 13 
028282 301 "350" FLACONE 150 ML H OSP VO8ABIO 10/05/93 O 
028282 313 "400" FLACONE 150 ML H OSP V08AB10 10/05/93 CD] 
028282 325 "150" FLACONE 200 ML H OSP VO8ABIO 10/05/93 DI 
028282 337 "200" FLACONE 200 ML H OSP VO8AB10 10/05/93 DI 
028282 349 "250" FLACONE 200 ML H OSP V08AB10 10/05/93 [2] 
028282 352 "300" FLACONE 200 ML H OSP VO8ABIO 10/05/93 CL] 
028282 364 "350" FLACONE 200 ML H OSP VOSABIO 10/05/93 Cj 
028282 376 "400" FLACONE 200 ML H OSP VO8ABIO 10/05/93 O 
028282 388 "150" FLACONE 250 ML H OSP V0OSAB10 10/05/93 O 
028282 390 "200" FLACONE 250 ML R OSP VO08ABIO 10/05/93 fa) 
028282 402 "250" FLACONE 250 ML H OSP V08AB10 10/05/93 O 
028282 414 "300" FLACONE 250 ML H OSP V08AB10 10/05/93 G 
028282 426 *350” FLACONE 250 ML H OSP VOSABIO 10/05/93 O 
028282 438 "400" FLACONE 250 ML H OSP VO8ABIO 10/05/93 O 


î F ice asggne o 1 
IOPAMIRO Codice AIC Dossier Specialità: 024425 
data prima registrazione specialità: 18/06/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRACCO S.P.A. 


N° AIC Confezione ii Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024425 011 "200" 1 FIALA 10 ML KH OSP VO8AB04 31/12/84 O 
024425 023 "300" 1 FIALA 10 ML H OSP V08AB04 18/06/81 DO) 
024425 035 "300" 1 FLACONE 30 ML H OSP VOBAB04 18/06/81 O) 
024425 047 "300" 1 FLACONE 50 ML H OSP VO8AB04 18/06/81 O 
024425 050 "370" 1 FIALA 10 ML H OSP VO8ABO4 18/06/81 Di 
024425 062 "370" 1 FLACONE 30 ML H OSP VO8ABO4 18/06/81 O 
024425 074 "370" 1 FLACONE 50 ML H OSP V08AB04 18/06/81 O 
024425 100 "300" 1 FLACONE 100 ML H OSP V08AB04 20/06/85 O 
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024425 112 "370" 1 FLACONE 100 ML H OSP V08ABO04 20/06/85 [a 
024425 124 "150" 1 FLACONE 50 ML H OSP V08ABO04 30/07/87 Di 
024425 136 "150" 1 FLACONE 100 ML H OSP V08ABO4 30/07/87 LL) 
024425 148 "150" 1 FLACONE 250 ML H OSP VO8AB04 30/07/87 Ù) 
024425 151 "300" FLACONE 200 ML H OSP V08AB04 18/05/93 O 
024425 163 "370" FLACONE 200 ML H OSP V08AB04 18/05/93 U 
| TOPIDINE Codice AIC Dossier Specialità: 029823 
data prima registrazione specialità: 24/04/96 Data Rinnovo Titolare AIC: ALCON ITALIA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029823 010 /M_SOLUZ OFTAL STERILE 0,5% SML Cc OSP S01EA03 24/04/96 
029823 022 /M _SOLUZ OFTAL STERILE 0,5% 10ML Cc OSP SO1EA03 24/04/96 O 
029823 034 /M 12 BUSTE DA 2 MONODOSI DA 0,25 ML Cc OSP SO1EA03 08/10/96 O 
IOSALIDE ° Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 18/05/81 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: VAMANOUCHI PHARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024401 010 8 COMPRESSE RIVESTITE 500 MG Cc RR J01FA07 18/05/81 
024401 022 12 COMPRESSE RIVESTITE 500 MG A RR JO01FA07 18/03/86 i 
024401 034 1 FLAC. NIPIOSCIROPPO 60 ML A RR 3J01FA07 19/05/82 97] 
024401 061 1 FLAC. GRANULATO 30 G SCIROPPO ESTEMP. 60 ML A RR JO1FA07 19/05/82 wi 
024401 073 6 BUSTINE GRANULATO 1G A RR JO1FA07 01/03/89 Vj 
| IPACEF Codice AIC Dossier Specialità: 024588 
data prima registrazione specialità: 24/02/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS ASSOCIATED S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024588 030 IM IV 1 FLAC.1G+1 FIALA 4 ML A RR J01DA06 24/02/82 Mi 
IPACID Codice AIC Dossier Specialità: 031970 
data prima registrazione specialità: 18/10/96 Data Rinnovo Titolare AIC: INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS ASSOCIATED S.R.L. 
. J 
N* AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031970 015 "1000" IM 1 FLAC 1000 MG+1 FIALA SOLV 2,5 ML A RR J01DA17 18/10/96 [97] 
IPAMICINA Codice AIC Dossier Specialità: 025026 
data prima registrazione specialità: 27/05/83 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS ASSOCIATED S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025026 067 12 COMPRESSE 1G Cc RR J01XX01 31/07/86 O 
IPAMIX Codice AIC Dossier Specialità: 024150 


data prima registrazione specialità: 21/02/80 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO GENTILI S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024150 017 30 CONFETTI (o) RR C03BA11 21/02/80 O 
024150 029 50 CONFETTI MG 2,5 A RR C03BA11 10/11/81 NZ 

IPAREN Codice AIC Dossier Specialità: 029089 
data prima registrazione specialità: 12/06/96 =—Data Rinnovo Titolare AIC: NUOVO CONSORZIO SANITARIO NAZIONALE S.R.L. | 
__J 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

029089 012 10 CAPSULE GASTRORESIS. 100 MG (o) RR B01AB 12/06/96 DU) 
| IPATOX i Codice AIC Dossier Specialità: 028349 | 
data prima registrazione specialità: 05/03/93 = DataRinnovo 05/03/98 Titolare AIC: INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS ASSOCIATED S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028349 013 10 FL. LIOF. 300 MG + 10 F. SOLV. (o) RR V03AB32 05/03/93 Li 
028349 025 10 FL. LIOF. 600 MG + 10 F. SOLV. Cc RR V03AB32 05/03/93 O 

IPATRIZINA Codice AIC Dossier Specialità: 025775 


data prima registrazione specialità: 29/04/85 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS ASSOCIATED S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025775 026 8 CAPSULE 500 MG A RR J01DA21 29/04/85 TZ 
025775 040 1 FLAC. SOSPENSIONE ESTEMP. 5% 100 ML A RR 301DA21 02/01/87 vi 
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IPAVIRAN Codice AIC Dossier Specialità: 031836 | 
data prima registrazione specialità: 14/09/98 —DataRinnovo Titolare AIC: NCSN FARMACEUTICI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031836 012 "400" 25 COMPRESSE PER USO ORALE 400 MG A RR JOSABO1 14/09/98 Li 
031836 024 "800" 25 COMPRESSE PER USO ORALE 800 MG A RR JOSABO1 14/09/98 h 4 
| IPAVIT i i e Codice AIC Dossier Specialità: 004614 
data prima registrazione specialità: 11/03/83 = DataRinnovo 01/06/95 7itolare AIC: INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS ASSOCIATED S.R.L. 
“N° AIC Confezione si Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
004614 032 IM 3 F LIOF + 3 F SOLV 1000 MG Cc RR AINEA 11/03/83 Lj 
004614 044 IM 10F LIOF + 10F SOLV 1000 MG Cc RR AlNEA 11/03/83 » 
004614 069 OS 10 FL.INI 1000 MCG Cc SP ALTEA 11/03/83 v 
IPAZONE © ” Codice AIC Dossier Specialità: 025632 
| data prima registrazione specialità: 27/07/87 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS ASSOCIATED S.R.L. | 
“O NÒAIC Confezione Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
025632 011 IM 1 FL POLV 500 MG + 1 FSOLV Cc RR 101DA32 27/07/87 Ul 
025632 023 IM 1 FLAC. POLV 1000 MG + 1 FIALA 4 ML A 55 RR 101DA32 27/07/87 wi 
025632 035 IV 1 FL POLV 1000 MG + 1F SOLV K OSP 3101DA32 27/07/87 LI 
| IPER D3 Codice AIC Dossier Specialità: 000906 
data prima registrazione specialità: 13/10/47 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ZAMBON ITALIA S.R.L. 
der ella 
N° AI Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
000906 014 OS IM 3 FIALE 1 ML 200000 UI A RR ALICCOS 26/11/60 LI 
IPERAN aa Codice AIC Dossier Specialità: 026501’ 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: INVERNI DELLA BEFFA SPA 
N°AICO Confezione si pei 7 Fascia SSN Dispensazione î ATC Ù Registrazione in Farmacia 
026501 015 FLACONE LOZIONE 30 ML Cc RR ZIZII 31/10/94 Si 
026501 027 POMATA 30 G° Cc RR VANNNA 31/10/94 ij 
VIPERTEN cent ur Codice AIC Dossier Specialità: 029224 | 
data prima registrazione specialità: 17/11/95 Data Rinnovo Titolare AIC: CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. | 
N° AIC — Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029224 019 "10" 14 COMPRESSE 10 MG Cc RR CO8CALI 17/11/95 
029224 021 "20" 14 COMPRESSE 20 MG A RR CO8SCA11 17/11/95 vi 
IPERTROFAN Codice AIC Dossier Specialità: 025412 
data prima registrazione specialità: 28/07/84 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC:, SOCIETA PRODOTTI ANTIBIOTICI SPA 
= cieli n e x i 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025412 014 "13"30 COMPRESSE GASTRORESISTENTI 13 MG Cc RR G04CX03 28/07/84 Mi 
025412 026 "40" 20 COMPRESSE GASTRORESISTENTI 40 MG Cc RR G04CX03 31/10/94 Ri 
IPNOVEL Codice AIC Dossier Specialità: 026109 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: ROCHE S.P.A. J 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026109 037 1 FIALA 5 MG Cc osp NO5CDO08 31/10/94 Li 
026109 049 1 FIALA 15 MG (o) osp NOSCDO8 31/10/94 LI 
| IPOAZOTAL E Codice AIC Dossier Specialità: 018124 
data prima registrazione specialità: 24/1160 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA'IGIENICO | 
L ma ne TERAPEUTICHE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
018124 038 IM IV 10 FIALE 3 ML Cc RR V03AB 25/02/85 7 
018124 040 IV 3 FIALE 10 ML Cc RR V03AB 25/02/85 IN, 
018124 053 "FORTE" IV 3 FIALE 10 ML (0) RR V03AB 25/02/85 IVI 
| IPOAZOTAL COMPLEX Codice AIC Dossier Specialità: 020926 ] 
data prima registrazione specialità: 23/14/73 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA'IGIENICO 
TERAPEUTICHE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATO. Registrazione in Farmacia 
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020926 010 SO CONFETTI Cc RR V03AB 23/11/73 M 
| IPOCALCIN se e; Codice AIC Dossier Specialità: 027431 
| data prima registrazione specialità: 29/01/92 Data Rinnovo 29/01/97 Titolare AIC: SALUS RESEARCHES S.P.A. 
N° AIC Confezione i Fascia SSN Dispensazione ATC ‘Registrazione ‘in Farmacia 
027431 016 5 FIALE 50 UI/1 ML A 41 RR HOSBA01 29/01/92 LU 
027431 028 5 FIALE 100 UN/1 ML A 41 RR HOSBA01 29/01/92 G 
IPOCROMO A Codice AIC Dossier Specialità: 028587 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: ISTITUTO FARMACO BIOLOGICO RIPARI GERO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028587 018 10 FLACONCINI MONODOSE Cc RR B03AB 31/10/94 
IPOLAB Codice AIC Dossier Specialità: 024981 
data prima registrazione specialità: 15/04/83 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FINMEDICAL S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024981 045 50 COMPRESSE 200 MG A RR C07AG01 15/04/83 O 
024981 058 50 COMPRESSE 400 MG A RR C07AG01 20/12/84 A 
IPOTENSIUM Codice AIC Dossier Specialità: 022129 
data prima registrazione specialità: 01/03/71 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MONSANTO ITALIANA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022129 035 21 COMPRESSE 150 MCG A RR C02AC0I 04/03/96 Gg 
022129 047 42 COMPRESSE 0,15 MG A RR C02AC01 04/03/96 Ò 
IPOTEX 90 E È Codice AIC Dossier Specialità: 020936 
data prima registrazione specialità: 20/12/84 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WYETH LEDERLE S.P.A. 
N° AIC Confezione si Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020936 011 24 COMPRESSE Cc RR C02LA01 20/12/84 
[ IPRAFEN 3 Codice AIC Dossier Specialità: 024767 
| data prima registrazione specialità; 20/12/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024767 016 AEROSOL DOSATO 300 EROGAZIONI A RR R03AK03 23/09/82 19] 
024767 028 SOLUZ. PER INALAZIONI 20 ML (0) RR RO03AK03 20/12/84 TH 
IPRIFLEX STR eni Codice AIC Dossier Specialità: 028120 | 
data prima registrazione specialità: 05/03/93 = Data Rinnovo 05/03/98 Titolare AIC: PROMEDICA S.R.L. li 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028120 018 30 COMPRESSE 200 MG Cc RR MOSBX01 05/03/93 
028120 020 30 CAPSULE GELATINA 300 MG Cc RR MOSBXO01 31/10/94 O 
IPROSTEN Codice AIC Dossier Specialità: 027494 
data prima registrazione specialità: 02/04/90 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027494 020 "200" 30 COMPRESSE 200 MG Cc RR MOSBXO01 03/08/90 
027494 032 30 CAPSULE GELATINA 300 MG (0) RR MOSBX01 22/03/93 O 
IPSTYL Codice AIC Dossier Specialità: 029399 
data prima registrazione specialità: 22/04/96 —Data Rinnovo Titolare AIC: IPSEN S.P.A 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029399 019 1 FLAC. LIOF 30 MG + 1 FIALA 2 ML A 40 RR H01CB03 22/04/96 
029399 021 2 FLAC. LIOF 30 MG + 2 FIALE 2 ML A 40 RR HO1CB03 22/04/96 vi 
! IRIDINA DUE Sa Ò = Codice AIC Dossier Specialità: 026630 
data prima registrazione specialità: 25/06/88 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MONTEFARMACO OTC S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN =—Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026630 020 COLLIRIO FLACONE 10 ML Cc OTC SOIGAO01 08/06/98 
IRIDINA LIGHT Codice AIC Dossier Specialità: 032193 
data prima registrazione specialità: 04/03/96 Data Rinnovo Titolare AIC: MONTEFARMACO OTC S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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032193 029 GOCCE OCULARI FLACONE 10 ML Cc OTC SO1AX 08/06/98 vi 
IRONAX ° n I Codice AIC Dossier Specialità: 028866 | 
| data prima registrazione specialità 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: FARMACEUTICI CABER S.P.A. ; 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028866 010 10 FLAC.NI ORALI 300 MG Cc RR B03AA03 31/10/94 vi 
IRRODAN Codice AIC Dossier Specialità: 024641 | 
data prima registrazione specialità: 03/03/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO | 
sr BETS FARMACEUTICA S.P.A. Sh 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATG Registrazione in Farmacia 
024641 019 30 CONFETTI 150 MG Cc RR C04AX20 03/03/82 
024641 021 45 CONFETTI 150 MG Cc RR C04AX20 03/03/82 G 
024641 033 10 FIALE 5 ML Cc RR CO4AX20 03/03/82 7 
024641 058 FLACONE GOCCE 30 ML Cc RR C04AX20 20/12/84 97 
024641 060 "RITARDO"30 COMPRESSE 600 MG Cc RR C04AX20 24/10/88 by, 
024641 072 30 COMPRESSE DIVISIBILI 300 MG Cc RR C04AX20 20/01/90 ivi 
: IRTONIN î dea Codice AIC Dossier Specialità: 025615 | 
data prima registrazione specialità: 30/07/87 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI S.P.A. | 
mal. ire pit _ E PI n ade E li EI 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025615 028 3 FIALE 1 ML.1 MG Cc RR NO7X 30/07/87 
025615 042 1 FIALA 1 ML 2 MG (0) RR NO7X 30/07/87 CD) 
025615 055 3 FIALE 2 MG/1 ML Cc RR NO?7X 30/11/88 vi 
| IRUXOL Codice AIC Dossier Specialità: 023905 | 
| data prima registrazione specialità: 09/01/79 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: KNOLL FARMACEUTICI S.P.A. I 
N° AIC Confezione — Fascia SSN Dispensazione ATC ©” Registrazione in Farmacia 
023905 021 POMATA 30 G Cc RR DO3BA 09/01/79 
I ISAIRON n ” Codice AIC Dossier Specialità: 023584 | 
Î data prima registrazione specialità: 04/09/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PFIZER ITALIANA SPA 
N° AIC Confezione ta cat Fascia SSN Dispensazione n ATC Registrazione in Farmacia 
023584 016 40 CAPSULE 300 MG Cc RR B03AB07 04/09/81 
023584 030 BB 24 BUSTE 150 MG Cc RR B03AB07 04/07/89 MI 
FISCHELIUM © ” 7 Di i | _—“’Codice AIC Dossier Specialità: 022638 
data prima registrazione specialità: Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: POLIFARMA SPA 
N° AIC Confezione E Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022638 023 1 FLACONE GOCCE ORALI 30 ML Cc RR C04AEO1 20/04/79 
022638 047 10 FIALE 1 ML Cc RR C04AE01 09/06/76 DG 
022638 050 PRETARD" 50 COMPRESSE Cc RR C04AEOI 16/01/80 O 
ISCHELIUM PAPAVERINA se Codice AIC Dossier Specialità: 023852 
data prima registrazione specialità: 22/01/79 = DataRinnovo 01/06/95  Tirolare AIC: POLIFARMA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN = Dispensazone ——ATC Registrazione in Farmacia 
023852 015 50 CAPSULE Cc RR C04AES1 22/01/79 
[ISCHEMOLA i Codice AIC Dossier Specialità: 023540 
Ì data prima registrazione specialità: 12/10/76 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMILA FARMACEUTICI MILANO S.R.L. 
] 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023540 038 FLACONE CONTAGOCCE 10 ML Cc OTC S01GA52 17/12/87 v 
! ISEPACIN |—— Codice AIC Dossier Specialità: 029307 
| data prima registrazione specialità: 29/11/95 Data Rinnovo Titolare AIC: SCHERING PLOUGH SPA 
I SEPE de: da da 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029307 016 1 FIALA 50 MG H OSP J01GBI1 29/11/95 D 
029307 028 1 FIALA 100 MG H OSP JOIGBII 29/11/95 Di 
029307 030 1 FIALA 250 MG H OSP JO1GB11 29/11/95 G 
029307 042 1 FIALA 500 MG H osp J01GB11 29/11/95 n 
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I ISF 09338 Codice AIC Dossier Specialità: 027592 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: SARK S.P.A. 
©“ N*AIC © Confezione e “Fascia SSN Dispensazine ——ATC Registrazione in Farmacia 
027592 017 IM 1 FLAC. 500 MG + F. SOLV. 2 ML H OSP 301CA17 31/10/94 A 
027592 029 IV FLAC. 500 MG + F. SOLV. 10 ML H OSP 401CA17 31/10/94 O 
027592 031 IM FLAC.1 G + F. SOLV. 3 ML H OSP 301CA17 31/10/94 O 
DI FL0DD43 IV FLAC.1G+F, SOLV, 20 MI H OSP JO1CA17 31/10/94 E 
027592 056 IV FLACONE 2G H OSP J01CA17 31/10/94 Gi 
| ISIFERONE Codice AIC Dossier Specialità: 027958 
| dataprimaregistrazione specialità: 31/12/92 Data Rinnovo 31/12/97 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO 1.5.1, S.P.A. 
[SI imc > ra 
N° AIC Confezione 2 Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027958 014 1 FIALA-SIRINGA i ML 1000000 UI/1 ML A 61 RRLIM L03ABO1 31/12/92 G 
027958 065 1 FIALA SIRINGA 3000000 UI/1 ML A 61 RRLIM L0O3ABO1 29/05/93 9% 
027958 077 1 FIALA SIRINGA 6000000 UI/1 ML A 61 RRLIM L03ABO1 29/05/93 ni 
ISIFLU ZONALE Codice AIC Dossier Specialità: 001181 
data prima registrazione specialità: 25/11/82 Data Rinnovo Titolare AIC: ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO 1.S.1. S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
001181 142 FIALA 0,5 ML o) RR J07BB02 18/09/98 M 


ISIFLU ZONALE S.U. Codice AIC Dossier Specialità: 026897 
data prima registrazione specialità: 18/10/88 Data Rinnovo Titolare AIC: ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO I1.S.I. S.P.A. 


N° AIC © Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026897 215 FIALA 0,5 ML Cc RR J07BB02 18/09/98 
026897 227 SIRINGA PRERIEMPITA 0,5 ML Cc RR J07BB02 18/09/98 i 
‘ ISIFLU ZONALE SPLIT “Codice AIC Dossier Specialità: 028722 
data prima registrazione specialità: 01/0693 —Data Rinnovo Titolare AIC:‘ ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO L.S.I. S.P.A. 
N° AIC Confezione ne Fascia SSN = Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028722 130 FIALA 0,5 ML Cc RR 307BB02 18/09/98 
028722 142 SIRINGA PRERIEMPITA 0,5 ML Cc RR J07BB02 18/09/98 CJ 
ISIMET Codice AIC Dossier Specialità: 028168 
data prima registrazione specialità: 31/12/92 Data Rinnovo 31/12/97 Titolare AIC: RAVIZZA FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028168 019 IM IV 5 FLAC. LIO 100 MG+5F Cc RR NO6AX 31/12/92 LU 
028168 021 IM IV 5 FLAC. LIO 200 MG + 5 F Cc RR NO6AX 31/12/92 O 
028168 033 20 COMPRESSE GASTRORESISTENTI 200 MG Cc RR NOGAX 31/12/92 O 
028168 045 IM IV 5 FLAC. LIO 400 MG + 5 F Cc RR NOGAX 28/04/93 Mm 
028168 058 20 COMPRESSE GASTRORESISTENTI 400 MG Cc RR NOGAX 28/04/93 MI 
ISIMOXIN Codice AIC Dossier Specialità: 023062 
data prima registrazione specialità: 25/11/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO 1S.I. S.P.A. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023062 060 12 CAPSULE 500 MG A RR J01CA04 25/11/82 MI 
023062 072 "250" 1 FLAC. POLVERE SOSPENSIONE ESTEMP.4G A RR 101CA04 25/11/82 O 
I ISIVEN VI. Codice AIC Dossier Specialità: 026938 


data prima registrazione specialità: 21/10/89 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO 1.S.I. S.P.A. 
tela 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026938 050 FLAC. LIOF. 500 MG + SOLV. 10 ML H OSP JO6BA02 28/12/91 
026938 062 FLAC. LIOF. 1000 MG + SOLV. 20 ML H OSP J06BA02 28/12/91 DU] 
026938 074 FLAC. LIOF. 2500 MG + SOLV. 50 ML H OSP J06BA02 28/12/91 CU 
026938 086 FL. LIOF. 5000 MG + SOLV. 100 ML H OSP J06BA02 28/12/91 O 


ISMICETINA INIETTABILE 20% Codice AIC Dossier Specialità: 005418 
data prima registrazione specialità: 16/04/55 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO MILANESE S.R.L. 


N* AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
005418 013 1 FLAC. 1 G + i FIALA 5 ML A RR J01BA01 16/04/55 C] 
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ISMO Codice AIC Dossier Specialità: 025764 | 
data prima registrazione specialità: 22/05/85 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025764 010 "20" 50 COMPRESSE 20 MG A RR CO1DA14 22/05/85 
025764 022 "DIFFUTAB" 30 COMPRESSE 40 MG A RR COIDA14 27/04/87 7 
ISOBRANCH 4% 


data prima registrazione specialità: 29/10/94 Data Rinnovo 


Codice AIC Dossier Specialità: 029360 
Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL S.P.A. 


N* AIC Confezione 
029360 017 FLACONE VETRO SOLUZIONE 250 ML 


029360 029 FLACONE VETRO SOLUZIONE 500 ML 
029360 031 SACCA CLEAR FLEX SOLUZ.100 ML 
029360 043 SACCA CLEAR FLEX SOLUZ.250 ML 
029360 056 SACCA CLEAR FLEX SOLUZ.500 ML 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
Cc RR BOSBAO1 31/10/94 CU] 
c RR BOSBA01 31/10/94 N) 
Cc RR BOSBA01 31/10/94 O] 
Cc RR BOSBA01 31/10/94 CD] 
Cc RR BOSBA01 31/10/94 O 
H RR BOSBAO1 29/10/94 O 


029360 068 SACCA CLEAR FLEX SOLUZ.1000 ML 
ISOCEF : 


data prima registrazione specialità: 17/0292 = DataRinnovo 17/02/97 


Codice AIC Dossier Specialità: 027850 
Titolare AIC: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. 


N° AIC Confezione 

027850 066 6 CAPSULE 200 MG 

027850 078 4 CAPSULE 400 MG 

027850 080 6 BUSTINE 200 MG 

027850 092 4 BUSTINE 400 MG 

027850 104 1 FLAC. GRANULATO 15 G SOSPENSIONE OS 
027850 142 6 CAPSULE 400 MG 

027850 155 6 BUSTINE 400 MG 

027850 167 12 CAPSULE 200 MG 

027850 179 12 BUSTINE 200 MG 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
c RR J01DA39 12/12/92 Dj 
A RR J01DA39 12/12/92 97 
Cc RR 301DA39 12/12/92 O 
c RR 101DA39 12/12/92 D 
A RR 301DA39 12/12/92 17, 
A RR J01DA39 27/10/97 Wi 
c RR 301DA39 27/10/97 O 
Cc RR J01DA39 27/10/97 O 
Cc RR J01DA39 27/10/97 G 


ISOCLAR 
data prima registrazione specialità: 12/08/96 Data Rinnovo 


Codice AIC Dossier Specialità: 031123 
Titolare AIC: LABORATORI PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E 


N° AIC Confezione 
031123 019 10 FIALE 5000 UI 
031123 021 "25000" 10 FIALE SOLUZ INIETT EV 25000 UI 


GAZZONE S.R.L. 
Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
A RR BO1AB01 12/08/96 
H RR BO1AB01 17/05/99 O 


ISOCOLAN 


N° AIC Confezione 
027593 019 2 BUSTE GRANULATO 


027593 021 4 BUSTE GRANULATO 
027593 033 8 BUSTE GRANULATO 
027593 045 8 BUSTE GRAN.34,8 G S/CONTENIT 


data prima registrazione specialità: 30/04/92 Data Rinnovo 30/04/97 


Codice AIC Dossier Specialità: 027593 


Titolare AIC: GIULIANI SPA 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
[oi RR A06AD6S 30/04/92 
Cc RR A06AD65 30/04/92 O 
Cc RR A06AD6S 30/04/92 O 
Cc RR A06AD6S 31/12/92 vi 


ISODOL 
data prima registrazione specialità: 04/12/98 Data Rinnovo 


Codice AIC Dossier Specialità: 032337 
Titolare AIC: MAGIS FARMACEUTICI S.P.A. 


N° AIC Confezione 
032337 014 30 COMPRESSE 100 MG 
032337 026 30 COMPRESSE 200 MG 
032337 038 30 BUSTINE GRANULI SOSP ORALE 100 MG 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
A 66 RR M01AX17 04/12/98 
A 66 RR MOI1AX17 04/12/98 LU 
A 66 RR MO1AX17 04/12/98 197 


ISOESS 5,3% 
i data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo 


Codice AIC Dossier Specialità: 029364 
Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL S.P.A. 


N° AIC Confezione 
029364 015 FLACONE 250 ML 
029364 027 FLACONE 500 ML 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
c RR BOSBA01 31/10/94 
Cc RR BOSBA01 31/10/94 D] 


ISOFLURANE RHONE-POULENC CHEMICALS 
data prima registrazione specialità: 10/06/95 Data Rinnovo 


N° AIC Confezione 
029184 013 FLACONE 100 ML 


Codice AIC Dossier Specialità: 029184 
Titolare AIC: RHODIA LIMITED Ì 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
Cc OSP NO1AB06 10/06/95 O 


— 321 — 


-5.0. G.U. n. 195 - VoL.I 


20-8-1999 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 195 


| ISOFORT 6,9% Codice AIC Dossier Specialità: 029357 
|  dataprimaregistrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029357 011 FLACONE 250 ML 6,9% Cc RR BOSBA01 31/10/94 3 
029357 023 SOLUZIONE 6,9% FLACONE 500 ML Cc RR BOSBAO01 31/10/94 O 
| ISOGLAUCON Codice AIC Dossier Specialità: 023467 | 
| data prima registrazione specialità: 14/03/83 Data Rinnovo 01/06/99 Lutolare AIC: BOEHKINGER INGELHEIÎM INÎERNAIIUNAL GMBH | 
j 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023467 018 COLLIRIO 10 ML 0,125% A RR SO1EA04 14/03/83 7 


| ISOGROW 6% Codice AIC Dossier Specialità: 029356 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029356 019 FLACONE 250 ML 6% Cc RR BOSBA01 31/10/94 
029356 021 FLACONE 500 ML 6% Cc RR BOSBAO01 31/10/94 O 

ISOGYN Codice AIC Dossier Specialità: 025358 
data prima registrazione specialità: 21/06/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LAB.FARM.BIOL.CROSARA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025358 019 CREMA G 20 DERM. Cc RR DO1ACOS 21/06/84 LÌ 
025358 021 FLAC. 20 ML. SOLUZ. DERMAT. Cc RR DO1ACOS 21/06/84 te 
025358 033 2 TAVOLETTE VAGINALI Cc RR GO1AF07 21/06/84 Li 
025358 045 CREMA GINECOLOGICA 30 G 1% Cc RR G01AF07 02/11/92 O 
025358 058 1 OVULO VAGINALE 600 MG Cc RR GO1AFO07 02/11/92 O 

ISOK Codice AIC Dossier Specialità: 023449 | 
data prima registrazione specialità: 12/10/76 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SAN CARLO FARMACEUTICI SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023449 022 30 CAPSULE S0 MG C RR MO1AE03 22/12/78 
023449 034 10 SUPPOSTE 75 MG (6. RR M01AE03 25/10/77 O 

ISOLIV Codice AIC Dossier Specialità: 029365 | 
data prima registrazione specialità: 27/06/95 Data Rinnovo Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL S.P.A. 
ata 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029365018 SOLUZIONE 8% FLAC.VETRO 250 ML Cc RR BOSBAOI 27/06/95 GC] 
029365 020 SOLUZIONE 8% FLAC.VETRO 500 ML [°) RR BOSBA01 27/06/95 Li 
029365 032 SOLUZIONE 8% SACCA CLEAR FLEX 100 ML Cc RR BOSBA01 27/06/95 CU 
029365 044 SOLUZIONE 8% SACCA CLEAR FLEX 250 ML Cc RR B0OSBA01 27/06/95 LU) 
029365 057 SOLUZIONE 8% SACCA CLEAR FLEX 500 ML Cc RR BOSBA01 27/06/95 LU 
029365 069 SOLUZIONE 8% SACCA CLEAR FLEX 1000 ML Cc RR BOSBA01 27/06/95 L]} 


ISONEFRINE Codice AIC Dossier Specialità: 011621 
data prima registrazione specialità: 24/03/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TUBILUX PHARMA S.P.A. | 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
011621 012 FLACONE COLLIRIO 5 ML 10% Cc RR SO1FBO1 24/03/82 
011621 024 POMATA OFTALMICA 5 G 10% Cc RR SO01FBO1 24/03/82 QU 
011621 036 FLACONE COLLIRIO 5 ML 36% Cc RR S01FBO1 24/03/82 vi 
ISOPRESS Codice AIC Dossier Specialità: 029468 
data prima registrazione specialità: 31/05/99 —DataRinnovo Titolare AIC: AESCULAPIUS FARMACEUTICI SRL 
vue | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029468 016 14 COMPRESSE USO ORALE 100 MG A RR C07AB03 31/05/99 


ISOPRINOSINA Codice AIC Dossier Specialità: 024054 
data prima registrazione specialità: 02/06/79 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SYNTHELABO S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024054 025 40 COMPRESSE 500 MG c RR JOSAX 02/06/79 O) 
024054 037 FLACONE SCIROPPO 120 ML (6: RR JOSAX 02/06/79 O 
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(ISOPTIN © I de ‘Codice AIC Dossier Specialità: 020609 
data prima registrazione specialità: Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: KNOLLAG 
— N°AIG © Confezione n° Fascia SSN" Dispensazone —ATC— Registrazione inFarmacia 
020609 018 30 CONFETTI 40 MG A RR CO8DAOI 12/10/65 ivi 
020609 044 "RETARD" 30 COMPRESSE 120 MG A RR CO8DAO0I 02/06/81 IZ 
020609 069 "PRESS"30 COMPRESSE 240 MG A RR CO08DAO1 01/03/89 2A 
020609 071 "FIALE" IV 5 FIALE 2 ML 5 MG A RR C08DA0I 04/02/91 97] 
020609 083 "80" 30 COMPRESSE DIVISIBILI 80 MG A RR CO8DAO0I 29/01/97 9; 
ISOPTIN S Codice AIC Dossier Specialità; 020607 
data prima registrazione specialità: 04/10/65 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: KNOLL AG 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020607 014 30 CONFETTI Cc RR CO8DASI1 04/10/65 O 
[ISOPTO CARPINA Codice AIC Dossier Specialità: 028544 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 =—Data Rinnovo Titolare AIC: ALCON-COUVREUR S.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028544 017 "2%" 10 ML FLACONE CONTAGOCCE Cc RR SO1EBO1 31/10/94 GL 
028544 029 "4%" 10 ML FLACONE CONTAGOCCE Cc RR S01EB01 31/10/94 LU 
ISOPURAMIN Codice AIC Dossier Specialità: 020580 
data prima registrazione specialità: 12/07/65 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020580 116 "3%" IV FLACONE 250 ML 3% Cc RR BOSBA01 29/04/91 ZA 
020580 128 "3%" IV FLACONE 500 ML 3% Cc RR BOSBAO0I 29/04/91 97 
020580 130 "7%" IV FLACONE 250 ML 7% Cc RR BOSBA01 29/04/91 O 
020580 142 "7%" IV FLACONE 500 ML 7% (e; RR BOSBAO01 29/04/91 O 
020580 155 "10%" IV FLACONE 100 ML 10% Cc RR BOSBA01 29/04/91 CD) 
020580 167 "10%" IV FLACONE 250 ML 10% Cc RR BOSBA01 29/04/91 E97 
020580 179 "10%" IV FLACONE 500 ML 10% Cc RR BOSBAO01 29/04/91 Mi 
020580 181 "3%" IV FLACONE 100 ML 3% (o) RR BOSBA01 29/04/91 U 
ISOPURAMIN NOVUM Codice AIC Dossier Specialità: 029363 
data prima registrazione specialità: 10/11/94 Data Rinnovo Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029363 037 SOLUZIONE 8,5% FLACONE 250 ML Cc RR BOSBA01 10/11/94 
029363 049 SOLUZIONE 8,5% FLACONE 500 ML Cc RR BOSBAO01 10/11/94 O 
029363 052 SOLUZIONE 5% FLACONE 250 ML Cc RR BOSBA01 29/11/95 O 
029363 064 SOLUZIONE 5% FLACONE 500 ML Cc RR BOSBAO0I 29/11/95 O 
ISORAM Codice AIC Dossier Specialità: 029361 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione sl ATC Registrazione in Farmacia 
029361 019 "4%" FLACONE VETRO SOLUZIONE 250 ML Cc RR BOSBA01 31/10/94 
029361 021 "4%" FLACONE VETRO SOLUZIONE 500 ML C RR BOSBA01 31/10/94 Vi 
ISOREN 5,4% Codice AIC Dossier Specialità: 029358 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029358 013 FLACONE SOLUZIONE 250 ML Cc RR BOSBAO01 31/10/94 
029358 025 FLACONE SOLUZIONE 500 ML Cc RR BOSBAO01 31/10/94 O 
[ISOSELECT 8% Codice AIC Dossier Specialità: 029362 
L data prima registrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029362 011 SOLUZIONE 8% FLACONE 250 ML Cc RR BOSBAO01 31/10/94 
029362 023 SOLUZIONE 8% FLACONE 500 ML (o) RR BOSBAO01 31/10/94 O 
ra MONOIDRATO DOROM Codice AIC Dossier Specialità: 031829 
i data prima registrazione specialità: 31/05/99 Data Rinnovo Titolare AIC: DOROM S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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031829 017 "50" 30 CAPSULE A RILASCIO PROLUNGATO 50 MG A RR C01DA08 31/05/99 O 
| ISOTIRAN si se È Codice AIC Dossier Specialità: 008077 
data prima registrazione specialità: 31/12/73 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LIFEPHARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
008077 012 30 CONFETTI Cc RR H03BB 31/12/73 
ISOTOL Codice AIC Dossier Specialità: 020294 ] 
data prima registrazione specialità: 22/05/65 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020294 017 SOL. X FLEB. 250 ML Cc RR BOSBCO1 22/05/65 
020294 029 1 FLAC. SOL. X FLEB. 500 ML 20 % A RR BOSBCO1 22/05/65 Si 
ISOTONICO JODOCALCIO VITAMINIC Codice AIC Dossier Specialità: 004957 
data prima registrazione specialità: 20/04/79 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRUSCHETTINI SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
004957 015 FLACONCINO COLLIRIO 15 ML Cc SP S01XA 20/04/79 
| ISOTREX Codice AIC Dossier Specialità: 028997 
data prima registrazione specialità: 01/06/95 = DataRinnovo Titolare AIC: STIEFEL LABORATORIES LTD 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
028997 017 GEL 30G Cc RR DIOBAO01 01/06/95 
ISOTREXIN Codice AIC Dossier Specialità: 034284 
data prima registrazione specialità; 16/03/99 Data Rinnovo Titolare AIC: STIEFEL LABORATORIES S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
034284 012 /M GEL TUBO 30 GR Cc RR DI0AFS2 16/03/99 
034284 024 /M GEL TUBO 6 GR Cc RR D10AF52 16/03/99 U 
| ISOTRIM Codice AIC Dossier Specialità: 022846 ] 
| data prima registrazione specialità: 03/08/83 = DataRinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: GHIMAS S.P.A. 
N° AIC Confezione I Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
022846 012 20 COMPRESSE A RR JO1EEO1 03/08/83 
ISOVIST Codice AIC Dossier Specialità: 027532 
data prima registrazione specialità: 17/12/91 = DataRinnovo 17/12/96 Titolare AIC: SCHERING A.G. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione  inFarmacia 
027532 011 "190" FLACONE 10 ML H OSP V08AB06 17/12/91 LI 
027532 023 "190" FLACONE 20 ML H OSP VO8ABOG6 17/12/91 LL] 
027532 050 "300" FLACONE 10 ML H OSP V08AB06 17/12/91 (i 
| ISOZETA Codice AIC Dossier Specialità: 027595 
data prima registrazione specialità: 30/04/92 = DataRinnovo 30/04/97 Titolare AIC: ZETA FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027595 014 2 BUSTE GRANULATO Cc RR A06AD65 30/04/92 
027595 026 4 BUSTE GRANULATO Cc RR AO6AD65 30/04/92 CU] 
027595 038 8 BUSTE GRANULATO Cc RR A0O6AD6GS 30/04/92 O] 
| ISSIUM x Codice AIC Dossier Specialità: 024418 
data prima registrazione specialità: 05/06/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LIFEPHARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024418 016 "5" 30 CAPSULE 5 MG Cc RR N07CA03 05/06/81 
024418 028 "5" 50 CAPSULE 5 MG (o) RR N07CA03 05/06/81 vi 
024418 030 50 CAPSULE 10 MG Cc RR N07CA03 27/09/84 Mi 
ISTAMILE Codice AIC Dossier Specialità: 000188 
data prima registrazione specialità: 04/08/45 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ALFA WASSERMANN S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
000188 033 LINIMENTO 100 G Cc OTC M02AX10 30/04/87 
000188 045 SPRAY 40 ML Cc OTC M02AX10 30/04/87 O] 
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ISTEROPAC ER. Codice AIC Dossier Specialità: 022536 
data prima registrazione specialità: 31/05/72 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRACCO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022536 015 1 FIALA 10 ML H OSP VOSAA03 31/05/72 
ITALPRID — Codice AIC Dossier Specialità: 023913 
data prima registrazione specialità: 16/01/80 Data Rinnovo 01/06/95 Zitolare AIC: TEOFARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023913 015 20 COMPRESSE 100 MG B RR NOSAL03 16/01/80 
023913 027 IM IV 10 FIALE 2 ML 100 MG B RR NOSAL03 16/01/80 97] 
ITAMI Codice AIC Dossier Specialità: 028966 
data prima registrazione specialità: 28/03/97 —Data Rinnovo Titolare AIC: FIDIA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028966 012 30 COMPRESSE 50 MG A 66 RR MO1ABOS5 28/03/97 
028966 024 "RETARD" 20 COMPRESSE 100 MG A 66 RR MO1AB05 28/03/97 O 
028966 036 10 SUPPOSTE 100 MG Cc RR MO1ABO05 28/03/97 LL] 
028966 048 5 FIALE 75 MG/3 ML A RR MO01ABO05 28/03/97 O 
| ITOREX Codice AIC Dossier Specialità: 024105 
data prima registrazione specialità: 30/11/79 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CHONG KUN DANG ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione u ea Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024105 013 IM 1 FLAC. 1000 MG + 1 FIALA 4 ML A RR JO1DA06 30/11/79 
024105 025 IM 1 FLAC. 500 MG + 1 FIALA 4 ML A RR J01DA06 30/11/79 OD 
FITRINO ii Codice AIC Dossier Specialità: 026929 
| data prima registrazione specialità: 02/11/89 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ABBOTT S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026929 024 30 COMPRESSE DIVISIBILI 2 MG A RR C02CA0S 02/11/89 
026929 036 14 COMPRESSE 5 MG A RR C02CA0S 02/11/89 ez 
ITRIZOLE Codice AIC Dossier Specialità: 027822 
data prima registrazione specialità: 19/10/92 Data Rinnovo 19/10/97 Titolare AIC: J.C. HEALTHCARE S.RL. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027822 028 8 CAPSULE 100 MG A RR 102AC02 11/05/95 
027822 030 150 ML SOLUZIONE ORALE 10 MG/ML A RR J02AC02 12/02/98 O 
IUVACOR Codice AIC Dossier Specialità: 025285 
data prima registrazione specialità: 17/10/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: INVERNI DELLA BEFFA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025285 014 40 COMPRESSE 10 MG Cc RR CO1EB09 17/10/84 LU 
025285 053 14 COMPRESSE 50 MG Cc RR C01EB09 18/11/87 (i 
025285 065 "50" 10 FLAC.NI MONODOSE 50 MG Cc RR C01EB09 18/11/87 97; 
IVELIP Codice AIC Dossier Specialità: 029046 
data prima registrazione specialità: 16/08/95 —DataRinnovo Titolare AIC: CLINTEC PARENTERAL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029046 012 INIETT. 1 FLACONE 100 ML H OSP BOSBA02 16/08/95 O 
029046 024 INIETT. 1 FLACONE 250 ML H OSP BOSBA02 16/08/95 DU 
029046 036 INIETT. 1 FLACONE 500 ML H OSP BOSBA02 16/08/95 O 
029046 048 INIETT. 1 FLACONE 1000 ML H OSP BOSBA02 16/08/95 CL) 
È JALOVIS Codice AIC Dossier Specialità: 003312 
| data primaregistrazione specialità: 29/07/81 —Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMACEUTICI COLI SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
003312 030 POMATA 40G Cc RR DO3BA 29/07/81 UO 
'JALURAN Codice AIC Dossier Specialità: 008519 
data prima registrazione specialità: 04/09/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PFIZER ITALIANA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
008519 023 3 F LIOF 300 Ul+3 F SOLV 3 ML Cc RR B06AA03 29/01/86 97 
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. JETBES ki) Codice AIC Dossier Specialità: 028846 | 
* data prima registrazione specialità: 28/03/97 —Data Rinnovo Titolare AIC: PROMEDICA S.R.L. 1 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028846 018 "MITE" AEROSOL DOSATO 200 EROGAZIONI B RR R03AK04 28/03/97 
028846 020 AEROSOL DOSATO 200 EROGAZIONI B RR R03AK04 28/03/97 nn 
Î JODIECI Codice AIC Dossier Specialità: 033313 i 
data prima registrazione specialità: 24/10/97 —Data Rinnovo Tutoiare AÎC: ESOMONMS.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033313 014 SOLUZIONE DERMATOLOGICA FLACONE 500 ML Cc OTC D08AG02 24/10/97 
033313 026 SOLUZIONE DERMATOLOGICA FLACONE 1000 ML C OTC D08AG02 24/10/97 VM 

| JODOCUR Codice AIC Dossier Specialità: 020364 
data prima registrazione specialità: 17/06/82 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020364 016 SOLUZIONE 30 ML Cc OTC D08AG02 17/06/82 
020364 028 SOLUZIONE 100 ML Cc OTC DO08AGO2 17/06/82 INI 

! JOSAXIN n si a Codice AIC Dossier Specialità: 024394 
data prima registrazione specialità: 18/05/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: UCB PHARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024394 025 1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP.24G A RR 101FA07 19/05/82 
60 ML 
024394 037 12 BUSTINE GRANULATO 2 G Cc RR 301FA07 19/05/82 Lj 
024394 049 12 COMPRESSE 1000 MG A RR J01FA07 05/03/93 M 
JUMEX Codice AIC Dossier Specialità: 025462 
data prima registrazione specialità: 01/10/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025462 019 50 COMPRESSE 5 MG Cc RR N04BDO1 01/10/84 
025462 021 "10" 25 COMPRESSE 10 MG Cc RR N04BDOI1 11/05/98 Mi 

JUNIOR DISPROL Codice AIC Dossier Specialità: 027426 
data prima registrazione specialità: 22/04/96 —Data Rinnovo Titolare AIC: RECKITT & COLMAN PRODUCTS LTD 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027426 016 SOSPENSIONE 120 MG/5 ML 100 ML G RR NO2BEO1 22/04/96 
027426 028 24 COMPRESSE SOLUBILI Cc RR NO2BEO1 22/04/96 [] 

JUVEPAR Codice AIC Dossier Specialità: 028608 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: BRACCO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028608 014 "300" 10 FLAC. LIOF.+ 10 F. SOLV Cc RR V03AB32 31/10/94 Dj 
028608 026 "600" 10 FLAC. LIOF.+ 10 F. SOLV Cc RR V03AB32 31/10/94 UH] 

K FLEBO Codice AIC Dossier Specialità: 019311 
data prima registrazione specialità: 28/11/83 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCLAVO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
019311 012 "1 MEQ/ML" 5 FIALE 10 ML (o) RR BOSXA 28/11/83 
019311 024 "3 MEQ/ML" 5 FIALE 10 ML Cc RR BOSXA 28/11/83 7 

KABIKINASE SR GI Codice AIC Dossier Specialità: 029097 | 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN AB 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029097 019 FLACONCINO 1500000 U I. H OSP BO1ADO1 31/10/94 

KABIMIX Codice AIC Dossier Specialità: 029366 


Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN AB 


data prima registrazione specialità: 01/03/97 Data Rinnovo 
N° AIC Confezione 
029366 010 SACCA 1830 KCAL 2580 ML 
029366 022 SACCA 2550 KCAL 2580 ML 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione 
Cc OSP BOSBAO1 01/03/97 
Cc OSP BOSBA01 01/03/97 
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KADALEX Codice AIC Dossier Specialità: 010908 
| dataprimaregistrazione specialità: 28/0256 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
010908 010 SOL. X FLEB. 500 ML c RR BOSXA01 28/02/56 LI 
KADIUR Codice AIC Dossier Specialità: 025166 | 
i  dataprimaregistrazione specialità: 28/12/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GIENNE PHARMA S.P.A. 
IL 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025166 024 20 COMPRESSE A RR COZEA 28/12/83 Yi 
025166 036 30 COMPRESSE Cc RR COZEA 28/12/83 O 
025166 048 IV 6 FL LIOF+6 FL SOLV (0) RR COZEA 28/12/83 CU] 

KADOL Codice AIC Dossier Specialità: 018486 | 
data prima registrazione specialità: 26/0V61 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. | 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
018486 023 POMATA 50 G 5% Cc OTC M02AA01 10/07/95 h 

KADYN C Codice AIC Dossier Specialità: 018069 
data prima registrazione specialità: 24/11/60 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO BIOCHIMICO PAVESE SPA 
__} 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

018069 029 20 CONFETTI Cc OTC A12BA 20/06/89 
KAFENAC Codice AIC Dossier Specialità: 031842 
data prima registrazione specialità: 18/03/96 Data Rinnovo Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031842 014 40 COMPRESSE 100 MG c RR MO1AB16 18/03/96 CD 
031842 026 30 BUSTINE 100 MG Cc RR MOI1AB16 18/03/96 LI) 
031842 038 6 FLACONI 150 MG + 6 FIALE SOLV. (0) RR M01AB16 18/03/96 RAI 
031842 040 12 SUPPOSTE 200 MG Cc RR MO1AB16 18/03/96 Di 
031842 053 CREMA 1,5 % TUBO 50 G (o) RR M01AB16 18/03/96 C] 

KAL 1000 Codice AIC Dossier Specialità: 033246 
data prima registrazione specialità: 16/04/98 Data Rinnovo Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033246 012 30 BUSTINE GRANULATO USO ORALE A RR A12AA04 16/04/98 dj 

KALICET Codice AIC Dossier Specialità: 033304 
data prima registrazione specialità: 22/05/97 —DataRinnovo Titolare AIC: HOECHST PHARMA S.P.A. 

“N° AIC Confezione Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033304 027 /M 60 COMPRESSE RIVESTITE 40 MG Cc RR R06AX26 22/05/97 CJ 
033304 039 /M "180" 20 COMPRESSE FILMRIVESTITE 180 MG B RR ROG6GAX26 13/10/97 vi 
033304 041 /M "120" 20 COMPRESSE FILMRIVESTITE 120 MG B RR RO6AX26 13/10/97 vi 

KALIDIL Codice AIC Dossier Specialità: 028188 ] 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: BRACCO S.P.A. | 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028188 035 40 COMPRESSE 10 MG (o) OSP C01DX16 31/10/94 
028188 047 20 COMPRESSE 20 MG (o) OSP CO1DX16 31/10/94 O 

KALIUS Codice AIC Dossier Specialità: 024699 
data prima registrazione specialità: 13/03/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO ITALIANO FERMENTI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024699 011 20 CAPSULE 100 MG Cc RR A03AAOS 13/03/84 
024699 023 FLACONE GRANULARE 152,5 G Cc RR AO3ZAA0S 13/03/84 G 

KAMBRAX ° Codice AIC Dossier Specialità: 029187 
data prima registrazione specialità: 15/05/95 =DataRinnovo Titolare AIC: ZAMBON ITALIA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029187 010 30 COMPRESSE 10 MG Cc RR R03CC12 15/05/95 i] 
029187 022 30 COMPRESSE 20 MG Cc RR R03CC12 15/05/95 I 
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TKANAMICINA Codice AIC Dossier Specialità: 016636 
data prima registrazione specialità: 05/02/60 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: F.I.R.M.A. SPA 
N° AIC “Confezione CS n Fascia SSN Dispensazione “ ATO Registrazione inFarmacia 
016636 019 IM 1 FL0,5G Cc RR 3J01GB04 05/02/60 Ci 
016636 021 IM IFL IG Cc RR 3016B04 05/02/60 7] 
KANATROL 0° a Codice AIC Dossier Specialità: 016255 
data prima registrazione specialità: 05/12/59 Data Rinnovo = Vi/U0/v5 Îuolare AÎC: IST. LUSO FARMACO D'ITALIA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
016255 010 IM 1 FL + 1 FIALA 2 ML (e: RR J01GB04 05/12/59 O 
KANAZONE Codice AIC Dossier Specialità: 018653 
data prima registrazione specialità: 24/0361 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA'IGIENICO 
TERAPEUTICHE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
018653 016 COLLIRIO 5 ML (o) RR S01CBO1 24/03/61 97] 
KANENDOS Codice AIC Dossier Specialità: 024545 
data prima registrazione specialità: 17/03/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FOURNIER PIERREL FARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024545 067 12 CAPSULE 250 MG A RR AO0TAA 17/03/82 
024545 131 12 BUSTINE 250 MG Cc RR AOTAA 17/03/82 O 
024545 156 GRAN SOL EST 60 G Cc RR AOTAA 17/03/82 n 
KANRENOL di e ©. Codice AIC Dossier Specialità: 023745 
data prima registrazione specialità: 11/10/78 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GNR SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023745 019 IV 6 FLAC LIOF 200 MG + 6 FIALE 2 ML A RR C03DA02 11/10/78 
023745 033 20 COMPRESSE 25 MG Cc RR C03DA02 03/02/82 O) 
023745 058 20 COMPRESSE 50 MG Cc RR C03DA02 03/02/82 LÌ 
023745 060 10 COMPRESSE 100 MG Cc RR C03DA02 03/02/82 O 
023745 072 20 COMPRESSE 100 MG A RR C03DA02 03/02/82 v 
KAO PRONT po Codice AIC Dossier Specialità: 019126 
data prima registrazione specialità; 20/01/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
019126 010 SOSPENSIONE OS 60 ML Cc OTC A07BC02 20/01/84 
019126 022 SOSPENSIONE OS 100 ML Cc OTC A07BC02 20/01/84 C] 
019126 034 SOSPENSIONE OS 120 ML Cc OTC A07BC02 20/01/84 L] 
KAPPABI Codice AIC Dossier Specialità: 024320 
data prima registrazione specialità: 23/12/80 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024320 057 1 SIRINGA 2ML 100 MG Cc RR J01GB09 30/12/80 DC] 
| KARRER Codice AIC Dossier Specialità: 027336 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: LISAPHARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027336 015 10 FLACONI ORALI 1G Cc RR AI16AA0I1 31/10/94 
KARTIL Codice AIC Dossier Specialità: 025388 
data prima registrazione specialità: 01/08/84 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ECUPHARMA S.R.L. 
j 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025388 063 30 CAPSULE 50 MG Cc RR MO1AX21 04/08/95 
KARVEA Codice AIC Dossier Specialità: 033263 
data prima registrazione specialità: 27/08/97 —DataRinnovo Titolare AIC: BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 


N° AIC 
033263 017 /E 28 COMPRESSE 75 MG 
033263 029 /E 56 COMPRESSE 75 MG 
033263 031 /E 98 COMPRESSE 75 MG 


Confezione 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
Cc RNR C09CA04 27/08/97 i 
c RNR C09CA04 27/08/97 O] 
c RNR C09CA04 27/08/97 n 
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033263 043 /E 28 COMPRESSE 150 MG A_73 RNR C09CA04 27/08/97 97 
033263 056 /E 56 COMPRESSE 150 MG Cc RNR C09CA04 27/08/97 a) 
033263 068 /E 98 COMPRESSE 159 MG c RNR C0ICA04 27/08/97 U 
033263 070 /E 28 COMPRESSE 300 MG A 73 RNR COICAD4 27/08/97 Mi 
033263 082 /E 56 COMPRESSE 300 MG Cc RNR C09CAD4 27/08/97 CU] 
033263 094 /E 98 COMPRESSE 300 MG c RNR C09CA04 27/08/97 O 
KARVEZIDE Codice AIC Dossier Specialità: 034190 
data prima registrazione specialità: 16/10/98 —DataRinnovo Titolare AIC: BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
034190 013 /E 150 MG /12,5 MG 28 COMPRESSE IN BLISTER USO A 73 RR CODA 16/10/98 

ORALE 

034190 025 /E 150 MG /12,5 MG 56 COMPRESSE IN BLISTER USO Cc RR CODA 16/10/98 O 
ORALE 

034190 037 /E 150 MG /12,5 MG 98 COMPRESSE IN BLISTER USO Cc RR CODA 16/10/98 O 
ORALE 

034190 049 /E 300 MG /12,5 MG 28 COMPRESSE IN BLISTER USO A 73 RR CODA 16/10/98 A 
ORALE 

034190 052 /E 300 MG/12,5 MG 56 COMPRESSE IN BLISTER USO Cc RR CODA 16/10/98 U 
ORALE 

034190 064 /E 300 MG /12,5 MG 98 COMPRESSE IN BLISTER USO Cc RR CODA 16/10/98 O 
ORALE 

KASTEL-MED Codice AIC Dossier Specialità: 032771 

data prima registrazione specialità: 26/0496 —Data Rinnovo Titolare AIC: MARIN LABORATORI SRL 

N° AIC Confezione si Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032771 014 SOLUZIONE FLACONE 250 ML Cc OTC DO8SAX 26/04/96 D 
032771 026 SOLUZIONE FLACONE 500 ML Cc OTC DOBAX 26/04/96 na 
032771 038 SOLUZIONE FLACONE 1000 ML Cc OTC DO8AX 26/04/96 O] 
032771 040 SOLUZIONE TANICA 5 LT (o) OTC DO8AX 26/04/96 O 
032771 053 SOLUZIONE TANICA 10 LT Cc OTC DO8AX 26/04/96 O 

KATABIOS Codice AIC Dossier Specialità: 006809 
data prima registrazione specialità: 30/07/52 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA'IGIENICO 
l TERAPEUTICHE S.RL. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione * ATC Registrazione in Farmacia 
006809 053 20 CONFETTI c OTC AINlBA 18/06/93 MI 
006809 065 GOCCE 15 ML/TAPPO SERBATOIO c OTC A11BA 18/06/93 D9zi 
006809 077 SCIROPPO 120 MLTAPPO SERBAT. Cc OTC ATIBA 18/06/93 7; 

KATADOLON Codice AIC Dossier Specialità: 026784 
data prima registrazione specialità: 03/07/91 DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ASTA MEDICA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026784 013 30 CAPSULE 50 MG [61 RR N02BG07 03/07/91 
026784 025 30 CAPSULE 100 MG Cc RR NO2BG07 03/07/91 O 
026784 037 10 SUPPOSTE 150 MG Cc RR N02BG07 03/07/91 O 
026784 049 10 SUPPOSTE 75 MG Cc RR N02BG07 03/07/91 O 

KATAR BERNA Codice AIC Dossier Specialità: 008250 
data prima registrazione specialità: 01/03/71 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROTERAPICO E VACCINOGENO SVIZZERO 
BERNA ” 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

008250 019 10 FIALE 1 ML Cc RR JO7AX 01/03/71 7 
KATASMA Codice AIC Dossier Specialità: 003820 
data prima registrazione specialità: 20/04/79 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRUSCHETTINI SRL 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
003820 014 IM IV 10 FIALE 2 ML 200 MG A RR R03DA01 20/04/79 97 
003820 038 IV 3 FIALE 10 ML Cc RR RO3DA01 20/11/87 xi 

KATAVAL Codice AIC Dossier Specialità: 019818 
data prima registrazione specialità: 14/05/69 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WYETH LEDERLE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispenisazione ATC Registrazione in Farmacia 
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ti 


019818020 —POMATA DERMATOLOGICA 30 G c RR D07CB01 14/05/69 F 

TKATAVIT © a se 0 Codice AIC Dossier Specialità: 009665 
data prima registrazione specialità: 07/11/70 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ALFA WASSERMANN S.P.A. 

©“ N'AICO Confezione CAD 7 Fascia SSN Dispensazione ATC ‘ Registrazione in Farmacia 
009665 011 GRAN. EFFERV. 10 BUSTINE 10 G c OTC AIIBA 07/11/70 

| KATION n Codice AIC Dossier Specialità: 017619 | 


data prima registrazione specialità: 06/10/60 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MONSANTO ITALIANA S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
017619 014 50 COMPRESSE 250 MG (o) RR A12BA02 06/10/60 
017619 026 SCIROPPO 10% 220 G Cc RR A12BA02 06/10/60 O 
KATOXYN Codice AIC Dossier Specialità: 032203 
data prima registrazione specialità: 27/02/96 —Data Rinnovo Titolare AIC: DEVERGE'MEDICINA E MEDICALIZZAZIONE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032203 010 FLACONE POLVERE 10G Cc OTC DO08AL30 27/02/96 
032203 022 POLVERE IN BOMBOLA SPRAY 10,18 G Cc OTC DO08AL30 27/02/96 97 
| KAYEXALATE Codice AIC Dossier Specialità: 021394 
data prima registrazione specialità: 03/02/70 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SANOFI WINTHROP S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021394 022 1 FLAC. POLVERE SOSPENSIONE ESTEMP. 453,6 G A 37 RR V03AEO1 27/07/95 Z| 
‘ KCL RETARD * Codice AIC Dossier Specialità: 023638 
data prima registrazione specialità: 20/0978 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023638 012 40 CONFETTI 600 MG A RR A12BA01 20/09/78 
KEFAZON Codice AIC Dossier Specialità: 025795 
data: prima registrazione specialità: 16/07/65 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ESSETI FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025795 028 IM 1 FLAC. 1 G + FIALA 4 ML A_55 RR J01DA32 16/07/85 
KEFLIN NEUTRO Codice AIC Dossier Specialità; 020951 
data prima registrazione specialità: 11/11/67 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ELI LILLY ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020951 048 1 FLAC.1G+ 1 FIALA 4 ML A RR J01DA03 14/06/93 
020951 051 FLACONE 2G H OSP J01DA03 14/06/93 n) 
| REFLODIN Codice AIC Dossier Specialità: 021388 
| dataprimaregistrazione specialità: 31/07/69 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ELI LILLY ITALIA S.P.A. 
i 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021388 018 1 FL.0,5 G + 1 F. SOLV. 2 ML Cc RR J01DA02 31/07/69 
021388 020 1 FLAC.1G+1F.SOLV. 4 ML Cc RR JO1DA02 31/07/69 93] 
021388 032 1 FLAC. 250 MG + 1 F. SOLV. 2 ML (0; RR JO1DA02 09/10/75 O 


KEFORAL Codice AIC Dossier Specialità; 
I data prima registrazione specialità: 01/03/71 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ELI LILLY ITALIA S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022085 017 12 CAPSULE 250 MG Cc RR JO1DA01 01/03/71 Dj 
022085 031 GOCCE OS 10 ML 100 MG/ML A RR JO1DA01 11/10/72 Wi 
022085 056 8 COMPRESSE 500 MG A RR JO1DA01 07/10/76 197] 
022085 068 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 250 MG/5 ML 100 ML A RR JO1DA01 07/10/76 IN] 
022085 082 8 COMPRESSE 1 G A RR JO1DA01 01/03/79 197; 
022085 094 FLACONE 100 ML GRANULATO PER SOSP 125 A RR JO1DA01 29/07/97 na 

MG/SML 
022085 106 12 COMPRESSE 250 MG (o) RR JO1DA01 29/07/97 O 
022085 118 8 CAPSULE 500 MG A RR JO1DA01 29/07/97 O] 
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KEFOX Codice AIC Dossier Specialità: 024312 
. data prima registrazione specialità: 23/11/81 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN = Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024312 023 IM 1 FL 500 MG+1 F Cc RR JO1DA06 23/11/81 
024312 047 IM 1 FLAC.1 G+ 1 FIALA 4 ML A RR 301DA06 23/11/81 na 
024312 050 VENA 1'FL1G+1F (o) RR JO1DA06 23/11/81 O 
KEFOXINA Codice AIC Dossier Specialità: 025746 
data prima registrazione specialità: 28/05/85 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025746 037 8 CAPSULE 500 MG A RR JO1DA21 05/03/86 
025746 049 SCIROPPO ESTEMPORANEO 60 G Cc RR 3J01DA21 05/03/86 O 
KEIMICINA Codice AIC Dossier Specialità: 017311 | 
data prima registrazione specialità: 31/12/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
017311 010 6 OVULI VAGINALI 100 MG Cc RR GOIAA 31/12/81 
i KEITON Codice AIC Dossier Specialità: 026782 
L data prima registrazione specialità: 09/03/91 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ASTA MEDICA AG 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026782 019 30 CAPSULE 50 MG Cc RR N02BG07 09/03/91 
026782 021 30 CAPSULE 100 MG Cc RR N02BG07 09/03/91 [Si 
026782 033 10 SUPPOSTE 150 MG Cc RR N02BG07 09/03/91 O 
026782 045 10 SUPPOSTE 75 MG Cc RR N02BG07 09/03/91 U 
KELFIPRIM Codice AIC Dossier Specialità: 024395 
data prima registrazione specialità: 19/07/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. J 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024395 016 AD 12 CAPSULE Cc RR JO1EE 19/07/82 
024395 028 BB SCIROPPO 100 ML Cc RR JO1EE 07/06/84 OD 
KELFIZINA Codice AIC Dossier Specialità: 018337 
data prima registrazione specialità: 21/09/79 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 
I 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
018337 028 10 COMPRESSE 500 MG Cc RR J01EDO2 21/09/79 IZ] 
KEMADRIN Codice AIC Dossier Specialità: 007758 
data prima registrazione specialità: 08/05/53 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GLAXO WELLCOME S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
007758 016 25 COMPRESSE 5 MG A RR N04AA04 08/05/53 
KEMODYN Codice AIC Dossier Specialità: 027681 i 
data prima registrazione specialità: 09/03/91 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ESSETI FARMACEUTICI S.P.A. | 
j 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027681 016 5 FIALE INIET. 500 MG/4 ML Cc RR NO6BX06 09/03/91 
027681 028 3 FIALE INIET. 1000 MG/4 ML Cc RR NO6BX06 09/03/91 7, 
KENACORT Codice AIC Dossier Specialità: 013972 
data prima registrazione specialità: 19/05/58 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
013972 017 10 COMPRESSE 4 MG Cc RR H02AB08 19/05/58 
013972 031 "A RETARD" 3 FIALE 1 ML 40 MG + 3 SIRINGHE A RR H02AB03 30/08/67 vi 
KERLON Codice AIC Dossier Specialità: 025317 
data prima registrazione specialità: 15/06/84 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SYNTHELABO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025317 013 28 COMPRESSE A RR C07AB05 15/06/84 vi] 
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[ KERNIT Codice AIC Dossier Specialità: 026848 | 
data prima registrazione specialità: 01/08/89 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026848 010 10 FLACONCINI 1G (o) SP A16AA01 01/03/89 DA 
| KESINT Codice AIC Dossier Specialità: 024136 | 
data prima registrazione specialità: 08/02/80 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SOCIETA'STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO | 
nio MENDELLIEFF SRL. sj 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024136 044 IM 1 FLAC. 1 G + 1 FIALA 4 ML A RR J01DA06 08/02/80 
KESSAR Codice AIC Dossier Specialità: 027433 
data prima registrazione specialità: 09/0391 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ORION CORPORATION 
N* AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027433 010 30 COMPRESSE 10 MG A RR LO2BAO01 09/03/91 
027433 022 30 COMPRESSE 20 MG A RR L02BAO01 09/03/91 9; 
| KETALAR Codice AIC Dossier Specialità: 022463 | 
data prima registrazione specialità: 27/1171 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PARKE DAVIS SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022463 044 SCATOLA 5 FIALE SOLUZ INIETT EV 2 ML 50 MG/ML H OSP 31/05/99 
KETALGESIC Codice AIC Dossier Specialità: 027366 
| dataprimaregistrazione specialità: 02/06/90 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MAX FARMA SRL 
N° AIC Confezione 2 Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027366 018 30 CAPSULE 25 MG (6) RNR MO1AE03 02/06/90 Lu 
‘ KETARTRIUM Codice AIC Dossier Specialità: 024494 
| data prima registrazione specialità: 10/08/81 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ESSETI FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024494 039 30 CAPSULE 100 MG A 66 RR MO1AE03 29/03/83 
024494 041 10 SUPPOSTE 100 MG Cc RR MO1AE03 10/08/81 MI 
024494 080 GEL G 50 2,5% Cc SP MOZAA10 27/07/85 vi 
KETESSE Codice AIC Dossier Specialità: 033635 | 
data prima registrazione specialità: 22/09/98 Data Rinnovo Titolare AIC: MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG | 
SE L: SA. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033635 018 /M 20 COMPRESSE 12,5 MG G RR MOI1AE 22/09/98 Li 
033635 020 /M 40 COMPRESSE 12,5 MG Cc RR MOIlAE 22/09/98 LÌ 
033635 032 /M 20 COMPRESSE 25 MG (o) RR MO1AE 22/09/98 Vi 
KETO Codice AIC Dossier Specialità: 023324 
i dataprimaregistrazione specialità 21/01/76 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BAYER S.P.A. 
i } 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023324 015 "50" 30 CAPSULE 50 MG (i RR MO1AE03 21/01/76 


KETODOL 


data prima registrazione specialità: 19/10/92 = DataRinnovo 19/10/97 


028561 


Codice AIC Dossier Specialità: 
Titolare AIC: ALFA WASSERMANN S.P.A. 


N° AIC . Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028561 037 20 COMPRESSE DA 225 MG Cc OTC MO1AES3 07/02/95 Mi 
| KETOPROFENE GNR Codice AIC Dossier Specialità: 025149 | 
| data prima registrazione specialità: 14/01/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GNR SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025149 030 10 SUPPOSTE 120 MG c RR M01AE03 14/01/84 
025149 042 POMATA G 30 5% Cc RR M02AA10 04/08/84 O 
025149 055 POMATA G 50 5% c RR MO2AA10 04/08/84 vi 
KETOPROFENE IBI Codice AIC Dossier Specialità: 024994 
data prima registrazione specialità: 28/07/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: IST. BIOCHIMICO ITAL. GIOVANNI LORENZINI SPA 


N° AIC Confezione 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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024994 081 30 CAPSULE 100 MG A 66 RR MO1AE03 04/08/95 dv 
024994 093 "RETARD" 30 CAPSULE 200 MG A 66 RR MOI1AE03 04/08/95 Mi 
024994 105 GEL 5% TUBO S0 G c SP M02AAI0 04/08/95 197] 
024994 117 30 CAPSULE 50 MG A 66 RR M01AE03 13/05/96 197] 
024994 129 10 SUPPOSTE 100 MG c RR M01AE03 13/05/96 N 
024994 131 IM 6 FLAC. LIOF + 6 FIALE 2,5 ML A RR MO01AE03 13/05/96 O 
024994 143 CREMA 30G 1% c SP M02AA10 13/05/96 DO 
024994 156 6 FIALE 100 MG+ 6 FIALE SOLV EV H OSP M01AE03 19/01/99 O 
024994 170 30 BUSTINE GRANULATO EFFERV 50 MG A 66 RR MO1AE03 19/01/99 O 
024994 206 6 FIALE 100 MG+ 6 FIALE SOLV IM A 66 RR MO1AE03 19/01/99 O 


KETOTIFENE ISTORIA Codice AIC Dossier Specialità: 026241 
data prima registrazione specialità: 10/02/87 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTORIA FARMACEUTICI S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026241 024 1 FLAC. SCIROPPO 200 ML B RR RO6AX17 18/11/87 
026241 036 BLISTER 15 COMPRESSE RIL PROL 2 MG USO ORALE B RR RO6GAX17 19/01/99 O 

KETRIZIN er: Codice AIC Dossier Specialità: 025759 
i dataprimaregistrazione specialità: 30/07/87 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ESSETI FARMACEUTICI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025759 022 8 COMPRESSE 500 MG A RR 3J01DA21 30/07/87 
025759 034 1 FLAC. 60 G GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP. A RR JO1DA21 30/07/87 I 

KEZOLIN Codice AIC Dossier Specialità: 028885 
data prima registrazione specialità: 22/07/96 Data Rinnovo Titolare AIC: ELI LILLY ITALIA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028885 010 1 FLAC 500 MG + 1 FIALA 2 ML Cc RR 3J01DA04 22/07/96 
028885 022 1 FLAC1G+1 FIALA 4ML Cc RR 3J01DA04 22/07/96 OD 
028885 034 1 FLACONE 2G c RR J01DA04 22/07/96 LU] 
028885 046 FLAC. 250 MG+ FIALA LIDOCAINA 0,5% A RR J01DA04 06/07/98 O 

KICAL Codice AIC Dossier Specialità: 032345 
data prima registrazione specialità: 01/03/99 Data Rinnovo Titolare AIC: FARMACEUTICI CABER S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032345 023 30 BUSTINE GRAN EFFERV. USO ORALE 2500 MG A RR A12AA04 01/03/99 Gj 
KILIOS Codice AIC Dossier Specialità: 021586 
data prima registrazione specialità: 21/09/79 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 
— N?AIC Confezione “ui ‘© Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
021586 033 30 COMPRESSE 1G Cc RR N02BA01 15/04/83 
KINEMON Codice AIC Dossier Specialità: 026022 
data prima registrazione specialità: 02/10/85 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SANOFI ITALIA SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026022 057 30 CAPSULE 100 MG Cc RNR G03XA01 29/11/95 
026022 069 10 CAPSULE 200 MG Cc RNR 6G03XA01 29/11/95 O 
026022 071 30 CAPSULE 200 MG C RNR G03XA01 29/11/95 DU 
026022 083 30 CAPSULE 50 MG Cc RNR 603XA01 29/11/95 O 

KINOGEN Codice AIC Dossier Specialità: 011378 
data prima registrazione specialità: 25/02/85 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GEYMONAT SPA 

N° AIC Confezione ©" Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
011378 027 10 FLACONI VAGINALI 10 ML Cc RR GOIBA 25/02/85 
011378 039 "PRONTO" 5 FLAC LAVANDA VAGINALE PRONTA (o) RR GO1BA 11/11/96 97] 

KINSKI I Codice AIC Dossier Specialità: 029374 
data prima registrazione specialità: 22/07/96 Data Rinnovo Titolare AIC: ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO SRL 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029374 016 CREMA 30 G Cc RR D07AC12 22/07/96 O 
029374 028 UNGUENTO 30 G Cc RR D07AC12 22/07/96 Ul 
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I KIRON Codice AIC Dossier Specialità: 027305 
data prima registrazione specialità; 01/06/90 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMADES SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027305 010 21 CONFETTI Cc RR G03AA10 01/06/90 
KISOLV Codice AIC Dossier Specialità: 026744 
data prima registrazione specialità: 01/03/89 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ECUPHARMA S.R.L. 
nti ctotrsue ult _l 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026744 019 1 FL 100000 UI + 1 F SOLV 2 ML H OSP B01AD04 01/03/89 
| KITNOS Codice AIC Dossier Specialità: 021865 
| data prima registrazione specialità: 21/09/79 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 
f Ù 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021865 011 15 COMPRESSE 200 MG Cc RR POLAX 21/09/79 
021865 023 SOSPENSIONE OS 100 ML Cc RR POLAX 21/09/79 O 
KITON Codice AIC Dossier Specialità: 029324 
data prima registrazione specialità: 05/11/96 =—Data Rinnovo Titolare AIC: PULITZER ITALIANA S.R.L. 
n N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029324 011 50 COMPRESSE 20 MG A RR C01DA14 05/11/96 
029324 023 30 COMPRESSE DIVISIBILI 40 MG A RR C01DA14 05/11/96 A 
029324 035 30 CPR.DIV. CESS. REGOL. 50 MG A RR C01DA14 05/11/96 IZ 
029324 047 30 COMPRESSE MULTITAB 60 MG A RR COIDAI4 05/11/96 O 
KLACID Codice AIC Dossier Specialità: 027370 
data prima registrazione specialità: 01/03/90 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ABBOTT S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN —Dispensazione — ATC Registrazione inFarmacia 
027370 042 IV FIALA 500 MG + F. SOLV. 10 ML H OSP J01FA09 13/03/92 
027370 055 12 COMPRESSE 250 MG A RR J01FA09 08/01/97 KA 
027370 067 BB SOSP.GRANULARE 100 ML 2,5% A RR JO1FA09 08/01/97 xv 
027370 093 14 BUSTINE GRANULATO PER SOSP ORALE 250 MG A RR 101FA09 15/02/99 n 
027370 105 14 BUSTINE GRANULATO PER SOSP ORALE 500 MG A RR J01FA09 15/02/99 Di 
027370 117 "250 BAMBINI" FLAC 100ML GRAN SOSP ORALE A RR 101FA09 19/03/99 C] 
250MG/SML 
027370 129 "500" 14 COMPRESSE RIVESTITE 500 MG A RR J01FA09 19/02/99 MI 
| KLEAN PREP x Codice AIC Dossier Specialità: 028263 | 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: UCB PHARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028263 010 4 BUSTINE Cc RR A06AD6S 31/10/94 
KLIACEF Codice AIC Dossier Specialità: 033083 
data prima registrazione specialità: 25/09/98 Data Rinnovo Titolare AIC: FONTEN FARMACEUTICI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033083 015 8 CAPSULE 500 MG A RR 301DA08 25/09/98 î 
033083 027 FLACONE 100 ML GRAN SOSP ORALE ESTEMP 5% A RR J01DA08 25/09/98 vi 
KLIOGEST Codice AIC Dossier Specialità: 031988 
data prima registrazione specialità: 07/05/96 =—DataRinnovo Titolare AIC: NOVO NORDISK AIS 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031988 013 /M_28 COMPRESSE Cc RR G03FAO01 07/05/96 
KLODIN Codice AIC Dossier Specialità: 025602 
data prima registrazione specialità: 22/05/85 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025602 018 30 COMPRESSE 250 MG A 09 RNR BO1ACOS 22/05/85 vi 
Î KLOXIL Codice AIC Dossier Specialità: 023502 
data prima registrazione specialità: 12/10/76 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: DOROM S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023502 014 12 CAPSULE 500 MG Cc RR J01CR50 12/10/76 DI 
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023502 038 BB POLVERE 40 G Cc RR JO1CRS0 27/11/78 O 
| KOATE HS Codice AIC Dossier Specialità: 023553 
data prima registrazione specialità: 09/11/84 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCLAVO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023553 047 IV 1 FLAC. LIOF 250 UI + 1 FLAC. 10 ML A 37 OSP B02BD02 30/06/88 
023553 050 IV 1 FLAC. LIOF 500 UI + 1 FLAC. 20 ML A 37 OSP B02BD02 30/06/88 O) 
023553 062 IV 1 FLAC. LIOF 1000 UI + 1 FLAC. 40 ML A 37 OSP B02BD02 30/06/88 DO) 
KOGENATE Codice AIC Dossier Specialità: 029615 
data prima registrazione specialità: 01/08/95 Data Rinnovo Titolare AIC: BAYER S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029615 010 1 FL LIOF 250 UI + 1 FL SOL 2,5 ML A 37 OSP B02BD02 01/08/95 mM 
029615 022 1 FL LIOF S00 UI + 1 FL SOL 5 ML A 37 OSP B02BD02 01/08/95 7 
029615 034 1 FL LIOF 1000 UI + 1 FL SOL 10 ML A 37 OSP B02BD02 01/08/95 MI 
| KOMBETIN n Codice AIC Dossier Specialità: 006575 
data prima registrazione specialità: 31/12/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
006575 029 IV 5 FIALE 1 ML 1/8 MG Cc RR C01AC03 31/12/81 
KOMBINAX Codice AIC Dossier Specialità: 025128 
data prima registrazione specialità: 27/12/83 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRACCO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025128 012 20 COMPRESSE (6: RR JO1EE02 27/12/83 
025128 024 FLACONE 100 ML Cc RR J01EE02 27/12/83 297] 
KONAKION Codice AIC Dossier Specialità: 008776 
data prima registrazione specialità: 30/09/58 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
008776 015 3 FIALE 1 ML 10 MG A RR B02BA01 13/01/60 
008776 039 GOCCE OS 2,5 ML 50 MG A - RR B02BA01 30/09/58 197 
008776 041 20 CONFETTI 10 MG A RR B02BA01 03/02/70 97] 
! KOS Codice AIC Dossier Specialità: 025068 
data prima registrazione specialità: 15/12/87 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CRINOS INDUSTRIA FARMACOBIOLOGICA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025068 014 20 COMPRESSE 300 MG (è) RR MO1AE01 15/12/87 
025068 026 20 COMPRESSE 600 MG Cc RR MOI1AEO01 15/12/87 OD 
KOVILEN Codice AIC Dossier Specialità: 028732 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028732 016 GOCCE OCULARI 2% 5 ML B RR S01GX04 31/10/94 
| KOVINAL I l iu Codice AIC Dossier Specialità: 028716 
! data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028716 013 1 FLAC. SOLUZIONE NASALE 1% 30 ML B RR R01AC07 31/10/94 
| KREBSILASI IRBI Codice AIC Dossier Specialità: 026610 
| data prima registrazione specialità: 30/07/87 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WYETH LEDERLE S.P.A. 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026610 030 100 CAPSULE 235 MG C RR A09AA02 30/09/91 MÌ 
KREDEX Codice AIC Dossier Specialità: 027605 
data prima registrazione specialità: 10/12/93 = DataRinnovo 10/12/98 Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM S.PA. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027605 029 15 COMPRESSE DIVISIBILI 50 MG A RR C07AG02 10/12/93 OD) 
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KRENOSIN Codice AIC Dossier Specialità: 028990 
data prima registrazione specialità: 11/10/96 Data Rinnovo Titolare AIC: SANOFI WINTHROP S.P.A. 
— N°AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028990 012 INIETT.SOLUZ.6 FIALE 6 MG/2 ML Cc OSP CO1EB10 11/10/96 
KRYPTOCUR Codice AIC Dossier Specialità: 026520 
data prima registrazione specialità: 01/04/87 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: HOECHST MARION ROUSSEL S.P.A. 
L —_J 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026520 015 2 FLACONI NASALI 10 G + 2 EROGATORI A 37 RR HO1CA01 01/04/87 
KYBERNIN P Codice AIC Dossier Specialità: 025766 
data prima registrazione specialità: 15/11/88 DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CENTEON PHARMA GMBH 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025766 027 1 FLAC 1000 UI + 1 FLAC 20 ML + SET H OSP B01AB02 15/11/88 
025766 039 1 FLAC 500 UI + 1 FLAC 10 ML + SET H OSP BO1AB0O2 30/05/97 O 
KYTRIL Codice AIC Dossier Specialità: 028093 
data prima registrazione specialità: 17/02/92 Data Rinnovo 17/02/97 Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN. Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028093 019 1 FIALA 3 MG 3 ML A 57 RR AO4AA02 17/02/92 vi 
028093 021 10 COMPRESSE 1 MG A_S7 RR A04AA02 25/07/94 Mi 
028093 033 IM 1 SIRINGA PRERIEMPITA 3 MG/1 ML A ST RR AO4AA02 04/08/95 mM 
028093 045 IM 3 SIRINGHE PRERIEMPITE 3 MG/1 ML A_57 RR AO4AA02 04/08/95 i 
028093 058 1 SIRIN. PRERIEMPITA E.V. 3 MG/S ML A 57 RR AO4AA02 24/03/97 O 
028093 060 1 FIALA 1 MG/1 MLE.V. A 57 RR A04AA02 24/03/97 U 
028093 072 "2" 1 COMPRESSA 2 MG A_S7 RR A04AA02 24/03/97 O 
028093 084 "2" 5 COMPRESSE 2 MG A 57 RR A04AA02 24/03/97 hi 
028093 096 1 FLACONE SOLUZIONE ORALE 30 ML 0,2 MG/ML A 57 RR A04AA02 24/03/97 MI 
| L-CARNITINA FONTEN Codice AIC Dossier Specialità: 026332 | 
| data prima registrazione specialità: 30/07/87 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FONTEN FARMACEUTICI S.R.L. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026332 027 10 CONTENITORI MONODOSE 1 G Cc RR A16AA01 30/07/87 
LABA Codice AIC Dossier Specialità: 028974 
data prima registrazione specialità: 30/10/95 Data Rinnovo Titolare AIC: TOSI FARMACEUTICI S.A.S. 
l ch . E J 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028974 018 "CAPSULA MOLLE VAGINALE " 1 FLACONE DA 6 Cc RR GOIAX 30/10/95 Mi 
CAPSULE MOLLI VAGINALI 
028974 032 "CAPSULA MOLLE VAGINALE" 1 FLACONE DA 3 (o) RR GOIAX 06/07/98 O 
CAPSULE MOLLI VAGINALI 
LABOCAINA Codice AIC Dossier Specialità: 025338 È 
data prima registrazione specialità: 21/06/85 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: COMBE INT. LTD 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025338 017 CREMA 30G Cc OTC D04AB04 21/06/85 
025338 029 CREMA 60G Cc OTC D04AB04 21/06/85 O 
LACERTIL Codice AIC Dossier Specialità: 029514 
data prima registrazione specialità: 29/11/95 = DataRinnovo Titolare AIC: ESSEX ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029514 015 INIETT. i FIALA 50 MG/0,5 ML H OSP JO1GB11 29/11/95 O 
029514 027 INIETT. 1 FIALA 100 MG/1 ML H OSP JO1GBI11 29/11/95 DU 
029514 039 INIETT. 1 FIALA 250 MG/1 ML H OSP JO1GB11 29/11/95 O 
029514 041° INIETT. 1 FIALA 500 MG/2 ML H OSP J01GB11 29/11/95 DÌ 
| LACIPIL Codice AIC Dossier Specialità: 027830’ 
data prima registrazione specialità: 15/07/91 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GLAXO WELLCOME S.P.A. | 
N° AIC Confezione i © Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027830 013 14 COMPRESSE 4 MG A RR C08CA09 15/07/91 kÀ 
027830 037 28 COMPRESSE RIVESTITE 4 MG A RR CO8CA09 18/05/98 M 
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027830 052 14 COMPRESSE RIVESTITE 6 MG A RR C08CA09 10/11/98 vi 
027830 064 28 COMPRESSE RIVESTITE 6 MG (o) RR C08CA09 10/11/98 Ci 
027830 076 35 COMPRESSE RIVESTITE 6 MG Cc RR 008CA09 10/11/98 0 
‘ LACIREX Codice AIC Dossier Specialità: 027831 | 
| dataprima registrazione specialità: 15/07/91 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORI GUIDOTTI S.P.A. | 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027831 015 14 COMPRESSE 4 MG A RR C08CA09 15/07/91 M 
027831 039 —28 COMPRESSE RIVESTITE 4 MG A RR C08CA09 18/05/98 KA 
027831 041 14 COMPRESSE RIVESTITE 6 MG A RR CO8CA09I 10/11/98 % 
027831 054 28 COMPRESSE RIVESTITE 6 MG Cc RR C08CA09 10/11/98 CJ 
027831 066 35 COMPRESSE RIVESTITE 6 MG Cc RR C0O8CA09 10/11/98 O 
| LACRIBASE Codice AIC Dossier Specialità: 032035 | 
data prima registrazione specialità; 28/10/95 Data Rinnovo Titolare AIC: TUBILUX PHARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032035 014 SOLUZ. OFTAL. FLAC 10 ML (e) OTC SO1AX 28/10/95 Mi 
| LACRIGEL Codice AIC Dossier Specialità: 032038 | 
| data prima registrazione specialità: 28/10/95 Data Rinnovo Titolare AIC: FARMIGEA SPA I 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032038 010 GEL TUBO 10G Cc OTC SO1XA20 28/10/95 
LACRIMALFA “a Codice AIC Dossier Specialità: 032253 | 
data prima registrazione specialità: 21/02/97 Data Rinnovo Titolare AIC: INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE IN.T.E.S. 
I 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione _ ATC Registrazione in Farmacia 
032253 015 COLLIRIO 12 FLAC.NI MONODOSE 0,5 ML (o) OTC S01XA20 21/02/97 
032253 027 COLLIRIO FLACONE 10 ML Cc OTC S01XA20 21/02/97 A 
032253 039 BAGNO OCULARE FLACONE 50 ML Cc OTC S01XA20 21/02/97 zi 
LACRIMART Codice AIC Dossier Specialità: 032159 | 
data prima registrazione specialità: 29/11/95 Data Rinnovo Titolare AIC: BAIF INTERNATIONAL PRODUCTS .. NEW YORK SNC i 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032159 016 COLLIRIO FLAC 10 ML Cc OTC S01XA20 29/11/95 i 
LACRIME DI PINO alari Codice AIC Dossier Specialità: 007583 
data prima registrazione specialità: 23/03/53 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A. 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
007583 038 20 PASTIGLIE GOMMOSE Cc OTC ROSX 13/05/85 i 
007583 040 FLACONE ELISIR G 400 E OTC ROIAX30 13/05/85 SV) 
LACRIMILL Codice AIC Dossier Specialità; 032238 
data prima registrazione specialità: 04/04/96 —Data Rinnovo Titolare AIC: DR. OTTOLENGHI & C. SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032238 014 COLLIRIO FLAC 10 ML Cc OTC SO1AX 04/04/96 i 
LACRINORM Codice AIC Dossier Specialità: 032039 
data prima registrazione specialità: 28/10/95 —Data Rinnovo Titolare AIC: FARMIGEA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032039 012 GEL TUBO 10G c OTC SOIAX 28/10/95 97 
LACRISIFI Codice AIC Dossier Specialità: 032069 
data prima registrazione specialità: 28/10/95 Data Rinnovo Titolare AIC: S.1.F.1. S.P.A. Î 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032069 015 COLLIRIO FLAC 10 ML Cc OTC SO1AX 28/10/95 Mi 
LACRISOL Codice AIC Dossier Specialità: 032184 
data prima registrazione specialità: 18/03/96 Data Rinnovo Titolare AIC: BRUSCHETTINI SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032184 018 COLLIRIO 10 ML Cc OTC SO1AX 18/03/96 i 
032184 020 GEL OCULARE 30 ML c OTC SO1AX 18/03/96 O 
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LACTEOL Codice AIC Dossier Specialità: 028962 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: BRUSCHETTINI SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028962 013 "FORTE" 20 CAPSULE Cc SP A07FA01 31/10/94 i 
028962 025 "FORTE" 10 BUSTINE ORALI Cc SP A07FA01 31/10/94 (9. 
LACTIPAN pa | Codice AIC Dossier Specialità: 004262 
Î data pnma registrazione specialità: 02/11/79 Data Rinnovo Ui/00/959  Zutoiare AL: iSI. BIUCHIMICU lIAL. GIOVANNI LORENZINI SPA 1 
N°AICO © Confezione © Fascia SSN Dispensazione “ATC “Registrazione in Farmacia 
004262 022 LIOF. 30 CAPSULE 80 MG Cc SP A07FA01 18/05/84 
004262 034 LIOF. 30 BUSTINE 80 MG Cc SP A07FA01 18/04/84 | 
| LACTOCOL ini Codice AIC Dossier Specialità: 003483 
data prima registrazione specialità: 11/06/80 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
003483 017 SCIROPPO 200 G. Cc RR ROSFA02 11/06/80 
LACTOGER EPS Codice AIC Dossier Specialità: 027581 
data prima registrazione specialità: 27/04/91 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHWARZ PHARMA S.P.A 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027581 014 SCIROPPO 180 ML (6) RR AO6ADI1 27/04/91 
027581 026 30 BUSTINE 5 G Cc RR AO6ADI11 27/04/91 O 
027581 038 20 BUSTINE 10G Cc RR AO6ADI1 27/04/91 97] 
| LADIBEN ia Codice AIC Dossier Specialità: 023698 
| data prima registrazione specialità: 23/08/78 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.P.A. 
N° AIC Confezione ti | Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023698 018 FORTE 20 CAPSULE 2,5 MG Cc RR G03CB 23/08/78 UL 
023698 020 MEDIO 20 CAPSULE 1,25 MG (6: RR G03CB 09/12/82 LU 
023698 032 MANT. 20 CAPSULE 0,625 MG Cc RR 603CB 09/12/82 D 
[LADIP ‘Codice AIC Dossier Specialità: 028804 
data prima registrazione specialità: 01/12/92 Data Rinnovo  ©1/12/97 Titolare AIC: DUNCAN FARMACEUTICI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028804 019 28 COMPRESSE 2 MG (6 RR CO8CA09 01/12/92 
I LAEVOLAC Codice AIC Dossier Specialità: 022711 
| data prima registrazione specialità: 31/12/81 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029565 013 SCIROPPO 180 ML Cc RR AO6ADI1 31/10/94 
029565 025 10 BUSTINE 10 GR Cc RR AO6ADI1 31/10/94 Gj 
[ LAEVOLAC EPS Codice AIC Dossier Specialità: 022711 
data prima registrazione specialità: 31/12/81 DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022711 117 20 BUSTINE 10 GR A 59 RR AO6ADI1 31/10/94 97 | 
022711 129 1 FLAC. SCIROPPO 180 ML A 59 RR AO6ADI11 31/10/94 | 
I LAEVOSAN Codice AIC Dossier Specialità: 004840 
data prima registrazione specialità: 31/12/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
004840 017 IV SF 10 ML 20% LC RR BOSBA03 31/12/81 
004840 029 INFUS. 250 ML 5% (0) RR BOSBA03 31/12/81 MI 
004840 031 INFUS. 500 ML 5% Cc RR BO05BA03 31/1281 7] 
004840 056 INFUS. 500 ML 10% Cc RR BO05BA03 31/12/81 wi 
| LAFARIN i Codice AIC Dossier Specialità: 023867 | 
|  dataprimaregistrazione specialità: 22/01/79 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LA.FA.RE. S.R.L. 
N° AIC Confezione aio Fascia SSN Dispensazione "ATC Registrazione in Farmacia 
023867 031 8 COMPRESSE 1 G A RR J01DA01 22/04/82 svi 
023867 043 1 FLAC. SOSPENSIONE ESTEMP. 10% 100 ML A RR J01DA01 30/10/84 vi 
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LAFUREX Codice AIC Dossier Specialità: 024311 
data prima registrazione specialità: 05/02/81 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LA.FA.RE. S.R.L. 
“ N'AIC © Confezione È ‘ Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024311 021 1 FL 500 MG+1 FSOLV Cc RR J01DA06 05/02/81 LÌ 
024311 033 1 FL 750 MG+1 FSOLV Cc RR J01DA06 05/02/81 L] 
024311 045 1 FLAC.1G+ 1 FIALA 4 ML A RR 301DA06 05/02/81 I 
lLAGIN ai Codice AIC Dossier Specialità: 033261 | 
| data prima registrazione specialità: 11/05/98 Data Rinnovo Titolare AIC: EPIFARMA S.R.L 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione ‘ in Farmacia 
033261 013 SOLUZ GINECOL. 5 FLAC 140 ML CON CANNULA Cc RR G02C003 11/05/98 
033261 025 500 MG POLVERE 10 BUSTINE USO VAGINALE Cc SP 6020003 11/05/98 Mi 
033261 037 COLLUTTORIO FLACONE 120 ML Cc SP AO1ADO2 11/05/98 Mi 

LAIDOR Codice AIC Dossier Specialità: 028921 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: ESSETI FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028921 017 "50 MG GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE" 30. C RR M01AX17 31/10/94 
BUSTINE 
028921 029 "100 MG GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE" 30 A__ 66 RR MOIAX17 31/10/94 97] 
BUSTINE . 
028921 031 "100 MG COMPRESSE" BLISTER 30 COMPRESSE A 66 RR MOIAX17 31/10/94 MV] 
028921 043 "200 MG COMPRESSE" BLISTER 15 COMPRESSE Cc RR MO1AX17 31/10/94 7 
LAMBANOL Codice AIC Dossier Specialità: 013587 Î 
data prima registrazione specialità: 18/09/84 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LIFEPHARMA S.P.A. Î 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

013587 023 30 CONFETTI 300 MG Cc OTC AO6AA02 23/03/87 
LAMBRATENE Codice AIC Dossier Specialità: 008949 
data prima registrazione specialità: 11/05/54 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: DIBRA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

008949 012 IM 3 FIALE 2 ML Cc RR V03AB 11/05/54 
' LAMICTAL Codice AIC Dossier Specialità: 027807 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: GLAXO WELLCOME S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027807 015 30 COMPRESSE 50 MG A 67 RR N03AX09 31/10/94 Vi 
027807 027 30 COMPRESSE 100 MG A 67 RR N03AX09 31/10/94 gi 
027807 039 30 COMPRESSE 25 MG A 67 RR N03AX09 31/10/94 v 
027807 041 30 COMPRESSE 200 MG A 67 RR N03AX09 31/10/94 VI 
027807 054 28 COMPRESSE DISPERSIBILI 25 MG A 67 RR N03AX09 31/03/98 LJ 
027807 066 28 COMPRESSE DISPERSIBILI 5 MG A 67 RR N03AX09 31/03/98 0] 
027807 078 56 COMPRESSE DISPERSIBILI 100 MG A 67 RR N03AX09 31/03/98 LU 
027807 080 56 COMPRESSE DISPERSIBILI 50 MG A 67 RR N03AX09 31/03/98 0] 
027807 092 56 COMPRESSE DISPERSIBILI 200 MG A 67 RR N03AX09 31/03/98 0) 

LAMISIL Codice AIC Dossier Specialità: 028176 
data prima registrazione specialità: 12/12/92 —DataRinnovo 12/12/97 Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028176 016 16 COMPRESSE 125 MG A RR D01BA02 12/12/92 CJ 
028176 028 8 COMPRESSE 250 MG A RR D01BA02 12/12/92 Del 
028176 042 CREMA TUBO 20 G 1% Cc RR DO1lAE15 17/11/95 vi 
028176 055 /M_ 6SOLUZIONE DERMATOLOGICA 1% FLACONE 30 ML_C RR DO1AE15 24/02/98 Vi 
028176 067 /M_ SPRAY DERMATOLOGICO 1% FLACONE 30 ML Cc RR DOILAE15 24/02/98 VI 
028176 079 /M DERMGEL GEL DERMATOLOGICO 1% TUBO 5 G Cc RR DONAE15 12/05/99 O 
028176 081 /M 6DERMGEL GEL DERMATOLOGICO 1% TUBO 15 G Cc RR DO1AE15 12/05/99 Dj 
028176 093 /M DERMGEL GEL DERMATOLOGICO 1% TUBO 30 G Cc RR __DOIAE15 12/05/99 ù 
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LAMPOCILLINA Codice AIC Dossier Specialità: 021573 
| data prima registrazione specialità: 01/12/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SALUS RESEARCHES S.P.A. 
N AIC ‘Confezione SE i "Fascia SSN "° Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021573 035 1 FLAC. 1 G+1 FIALA 4 ML A RR J01CA01 01/12/84 O 
LAMPOFLEX Codice AIC Dossier Specialità: 025824 
data prima registrazione specialità: 27/07/85 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LAMPUGNANI FARMACEUTICI SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025824 071 CREMA 50 G 1% Cc SP MO2AA07 02/10/89 Mi 
025824 083 30 CAPSULE 20 MG USO ORALE A 66 RR MOI1AC01 19/01/99 ni 

LAMPOMANDOL Codice AIC Dossier Specialità: 024307 
data prima registrazione specialità: 14/0184 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A.G.I.P.S. FARMACEUTICI SRL 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024307 035 1 FLAC. 1 G + 1 FIALA 3 ML A RR J01DA07 14/01/84 

LAMPOSPORIN Codice AIC Dossier Specialità: 0724308 
data prima registrazione specialità; 09/03/81 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PROSPA ITALIA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024308 025 1 FLAC. 500 MG + 1 FIALA 2 ML A RR JO1DA06 09/03/81 
024308 049 IM 1 FLAC. 1 G + 1 FIALA 4 ML A RR J01DA06 09/03/81 O 

LAMPOTRIX Codice AIC Dossier Specialità: 025792 
data prima registrazione specialità: 15/06/85 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: EPIFARMA S.R.L 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025792 019 8 CAPSULE 500 MG A RR JO1DA21 15/06/85 a; 
025792 021 1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE 100 ML A RR JO01DA21 15/06/85 O 

LAMURAN bi Codice AIC Dossier Specialità: 015596 
data prima registrazione specialità: 26/09/69 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA'IGIENICO 
L È = TERAPEUTICHE S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
015596 024 30 CONFETTI 20 MG Cc RR C04AX 31/12/81 97] 
015596 036 INIETTABILE 10 FIALE 3 ML 10MG Cc RR CO4AX 26/09/69 il 
015596 051 GOCCE ORALI 20 ML 2% Cc RR CO4AX 31/12/81 7) 

LANACORT Codice AIC Dossier Specialità: 025870 
data prima registrazione specialità: 30/07/87 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: COMBE INT. LTD 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025870 015 CREMA G 15 Cc OTC DO7AA02 30/07/87 Mv 

LANCETINA Codice AIC Dossier Specialità: 024120 
data prima registrazione specialità: 24/10/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMA UNO S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

024120 014 12 COMPRESSE 1G Cc RR JO1XX01 24/10/83 DO 
LANITOP Codice AIC Dossier Specialità: 022643 
data prima registrazione specialità: 31/12/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 

N° AI Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022643 011 30 COMPRESSE 0,1 MG A RR COIAA08 31/12/81 7] 
022643 023 40 COMPRESSE 0,05 MG "A RR CO1AA08 17/06/82 Mi 
022643 035 IV 5 FIALE 02 MG A RR COIAA08 31/1281 77 
022643 047 GOCCE OSI 10 ML 0,6% A RR CO1IAA08 31/12/81 M 

' LANOXIN Codice AIC Dossier Specialità: 015724 
data prima registrazione specialità: 01/10/59 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GLAXO WELLCOME S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
015724 014 GOCCE 10 ML 1 ML/0,5 MG A RR COTAA0S 01/10/59 97] 
015724 026 30 COMPRESSE 0,25 MG A RR COTAAOS 20/11/75 97 
015724 038 "MITE" 30 COMPRESSE 0,125 MG A RR COIAA0S 25/06/81 97 
015724 040 BB 1 FLAC. SCIROPPO 56 ML A RR QOIAA0S 01/10/59 197] 
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015724 053 IM IV 6 FIALE 2 ML 0,5 MG A RR COIAAOS 01/10/59 x 
015724 065 "PG" 30 COMPRESSE 0,0625 MG A RR COTAAOS 23/04/86 | 

| LANREOSCAN Codice AIC Dossier Specialità: 032956 
| data prima registrazione specialità: 16/09/98 Data Rinnovo Titolare AIC: BEAUFOUR S.R.L. 
l 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032956 017 1 FLAC POLV SOSP INIETT USO IM 30 MG+1 FIALA A 40 RR H01CB03 16/09/98 
SOLV 
032956 029 2 FLAC POLV SOSP INIETT USO IM 30 MG+2 FIALE A 40 RR H01CB03 16/09/98 O 
SOL 
LANSOX Codice AIC Dossier Specialità: 028600 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028600 017 14 CAPSULE 30 MG A 48 RR A02BC03 31/10/94 vi 
028600 029 14 CAPSULE 15 MG A 48 RR A02BC03 31/10/94 wi 
LANTANON Codice AIC Dossier Specialità: 023695 
data prima registrazione specialità: 23/08/78 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ORGANON ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023695 036 30 COMPRESSE 30 MG A RR NOGAX03 11/11/82 
023695 048 GOCCE 15 ML 60 MG/ML A RR NOGAX03 13/10/90 oz] 
023695 051 "60" 30 COMPRESSE 60 MG A RR NO6AX03 31/10/94 Ò 
LANTIGEN B Codice AIC Dossier Specialità: 025709 
data prima registrazione specialità: 30/03/85 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRUSCHETTINI SRL 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025709 015 FLACONE GOCCE ORALI 18 ML (e) RR JO7AX 30/03/85 vi 
LARGACTIL Codice AIC Dossier Specialità: 007899 
data prima registrazione specialità: 12/06/53 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RHONE POULENC RORER S.P.A. 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
007899 014 IM S FIALA 2 ML 50 MG A RNR NOSAAO01 12/06/53 
007899 026 25 COMPRESSE 25 MG A RR NOSAA01 21/02/55 MI 
007899 038 20 COMPRESSE 100 MG A RR NOSAAO1 02/02/56 M 
007899 040 GOCCE OS 10 ML 4% A RR NOSAA01 02/02/56 97 
LARIAM Codice AIC Dossier Specialità: 027250 
data prima registrazione specialità: 18/06/91 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 
i 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027250 024 8 COMPRESSE 250 MG A RR PO1BA0S 13/06/92 
LARILON Codice AIC Dossiet Specialità: 032112 
data prima registrazione specialità: 29/11/95 Data Rinnovo Titolare AIC: BIOPROGRESS S.P.A. 
N° AIC Confezione | Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
032112 017 8 GARZE DISINFETTANTI Cc OTC DO8AJ01 29/11/95 tv, 
032112 029 SOLUZIONE 200 G (o) OTC DO08AJ01 29/11/95 Mi 
032112 031 SOLUZIONE SPRAY 50 G Cc OTC DOSAJO1 29/11/95 97 
LAROXYL Codice AIC Dossier Specialità: 019906 
I data prima registrazione specialità: 26/04/62 =Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
019906 015 25 CONFETTI 25 MG Cc RR NOG6AA09 26/04/62 
019906 027 30 CONFETTI 10 MG (6; RR NOGAA09 26/04/62 97 
019906 054 GOCCE OS 20 ML A RR NOG6AA09 24/03/75 Mi 
Î LASAFORT Codice AIC Dossier Specialità: 012102 
| dataprima registrazione specialità 28/0157 DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. 
l 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
012102 024 20 COMPRESSE Cc OTC N02BESI1 20/06/88 O 
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| LASER Codice AIC Dossier Specialità: 023886 
| data prima registrazione specialità: Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TOSI FARMACEUTICI SA.S. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023886 029 30 COMPRESSE 250 MG Cc RR MO1AEO02 30/03/79 O 
023886 031 10 SUPPOSTE 500 MG Cc RR MO1AE02 30/03/79 i 
023886 056 30 BUSTINE 250 MG Cc RR MOI1AE02 09/06/84 O 
023985 268 20 COMPRESSE 500 MG A_S6 RR MORALI 300402 Li 
023886 070 30 BUSTINE 500 MG A 66 RR M01AE02 30/04/92 Mi 
023886 082 "R" 20 COMPRESSE RETARD 750 MG A 66 RR MO1AE02 31/10/94 7] 
LASITONE Codice AIC Dossier Specialità: 023770 
| data prima registrazione specialità: 22/04/81 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: HOECHST MARION ROUSSEL S.P.A. 
| 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023770 011 20 CAPSULE A RR C03EBO1 11/1281 A 
LASIX Codice AIC Dossier Specialità: 023993 
data prima registrazione specialità: 30/03/79 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: HOECHST MARION ROUSSEL S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione  inFarmacia 
023993 013 30 COMPRESSE 25 MG A RR C03CA01 30/03/79 Mi 
023993 037 20 COMPRESSE 500 MG A RR CO3CAOI 22/02/83 A 
023993 049 IV 5 FIALE 25 ML 250 MG A RR C03CA01 22/02/83 vi 
023993 052 "LIQUIDUM" 1 FLAC. SOLUZIONE OS 100 ML A RR C03CA0î 14/09/95 i 
LASIX FIALE Codice AIC Dossier Specialità: 020465 
data prima registrazione specialità: 29/06/79 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: HOECHSTAG 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020465 011 IM IV S FIALE 2 ML A RR C03CA01 29/06/79 i 
LASIX RESERPIN Codice AIC Dossier Specialità: 020831 
data prima registrazione specialità: 20/04/79 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: HOECHST MARION ROUSSEL S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020831 018 50 COMPRESSE (0) RR C02LA01 20/04/79 DU 
LASONIL Codice AIC Dossier Specialità: 020127 
data prima registrazione specialità: 17/0962 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BAYER S.P.A. 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione | in Farmacia 
020127 027 è "H" UNGUENTO G 40 Cc OTC COSAX03 25/06/81 Mi 
020127 041 NEBULIZZATORE 26,5 ML/25 G Cc OTC COSBAO01 30/06/88 UO 
020127 054 NEBULIZZATORE 53 ML/50 G Cc OTC COSBA0I 30/06/88 vi 
020127 066 TUBO UNGUENTO 40 G (o) OTC COSBAO1 10/11/98 vi 
LASOREUMA Codice AIC Dossier Specialità: 022525 
data prima registrazione specialità: 09/12/72 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BAYER S.PA. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022525 012 CREMA DERMATOLOGICA 40 G Cc SP M02AC 09/12/72 7] 
I LASOVEN GEL i: Codice AIC Dossier Specialità: 024209 
data prima registrazione specialità: 19/03/80 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BAYER S.PA. 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024209 025 GEL 40G Cc OTC COSBAO01 31/10/94 9, 
LASS Codice AIC Dossier Specialità: 024945 
data prima registrazione specialità: 04/06/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ALFA WASSERMANN S.P.A. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024945 014 30 CONFETTI Cc OTC A06ABS6 04/06/83 U 
LASSATINA Codice AIC Dossier Specialità: 004306 "| 
data prima registrazione specialità: 25/03/83 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO 1.S.I, S.P.A. 
i 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
004306 015 20 CONFETTI C OTC A06ABS7 25/03/83 Yz] 
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Re sa l Codice AIC Dossier Specialità: 027627 
data prima registrazione specialità: 07/06/93 =—DataRinnovo 07/06/98 Titolare AIC: LA.FA.RE. S.R.L. 


Serie generale - n. 195 


N° AIC Confezione “Fascia SSN Dispensazione “ATC Registrazione in Farmacia 
027627 013 20 BUSTINE MONODOSE 10 G A 59 RR A06ADI1 07/06/93 97 
027627 025 30 BUSTINE MONODOSE 6 G Cc RR A06ADII 07/06/93 O 
027627 037 FLACONE SCIROPPO 200 ML A 59 RR A06ADII 07/06/93 97 

LASTET iù Codice AIC Dossier Specialità: 029370 
data prima registrazione specialità: 08/09/95 Data Rinnovo Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029370 018 40 CAPSULE 25 MG Cc RNR L01CB01 08/09/95 7} 
029370 020 20 CAPSULE 50 MG Cc RNR L01CB01 08/09/95 MI 
029370 032 10 CAPSULE 100 MG (o) RNR L01CB01 08/09/95 MV] 
029370 044 10 FIALE 100 MG 5 ML Cc OSP L0ICBDI 08/09/95 0] 

LASTICOM Codice AIC Dossier Specialità: 027673 
data prima registrazione specialità: 18/02/93 =DataRinnovo 18/02/98 Titolare AIC: ASTA MEDICA AG 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027673 019 20 COMPRESSE RIVESTITE 2,2 MG Cc RR RO6AX19 18/02/93 
027673 033 SPRAY NASALE 10 ML Cc RR R01AC03 18/02/93 O 
027673 045 /M_ COLLIRIO 0,05% FLACONCINO 6 ML Cc RR 10/02/99 LU 

ILRATOCEE cea x Codice AIC Dossier Specialità: 024719 
data prima registrazione specialità: 15/04/83 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMACEUTICI DEL SAZ FILIPPINI SRL 
i N° AIC Confezione n Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024719 015 8 CAPSULE 500 MG A RR J01DA21 20/12/84 DU 
024719 027 SOSPENSIONE GRAN. ESTEMP. 100 ML A RR JO1DAZ21 15/04/83 O 
LATTE DI MAGNESIA PHILLIPS Codice AIC Dossier Specialità: 008601 
data prima registrazione specialità: 01/02/54 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MAGGIONI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
008601 015 FLACONE 336 G Cc OTC A02AA04 01/02/54 O 
008601 027 30 TAVOLETTE c OTC A02AA04 01/02/54 O 
008601 039 75 TAVOLETTE Cc OTC A02AA04 01/02/54 0 
008601 041 POLVERE 10 BUSTINE 2 G Cc OTC A02AA04 30/09/80 CU] 
008601 054 POLVERE 20 BUSTINE 2G (i OTC A02AA04 30/09/80 O 
008601 066 POLVERE 30 BUSTINE 2G Cc OTC A02AA04 30/09/80 O 

LATTULAC EPS Codice AIC Dossier Specialità: 030727 
data prima registrazione specialità: 18/04/97 =—DataRinnovo Titolare AIC: SOFAR S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030727 010 SCIROPPO 180 ML A 59 RR A0OGADI1 18/04/97 
030727 022 20 BUSTINE 10 GR A 59 RR AO06ADII1 18/04/97 I 

LATTULOSIO C.ERBA Codice AIC Dossier Specialità: 029398 
data prima registrazione specialità: 08/09/95 —DataRinnovo Titolare AIC: CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029398 017 FLACONE SCIROPPO 180 ML Cc RR A06ADII 08/09/95 
029398 029 20 BUSTINE 10G Cc RR A06ADII 08/09/95 U 

LATTULOSIO GIULIANI Codice AIC Dossier Specialità: 027302 
data prima registrazione specialità: 29/0593 =DataRinnovo 29/05/98 Titolare AIC: GIULIANI SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027302 013 30 BUSTINE 3G c RR A06ADII 29/05/93 U 
027302 025 20 BUSTINE 10 G c RR A06ADI1 29/05/93 O 

SR | 
| LATTULOSIO GNR Codice AIC Dossier Specialità: 027668 
L data prima registrazione specialità: 14/04/98 Data Rinnovo Titolare AIC: GNR SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027668 019 SCIROPPO FLACONE 180 ML Cc OTC A06ADI11 14/04/98 7] 
027668 021 30 BUSTINE 5 G POLVERE USO ORALE Cc OTC AO6ADII 14/04/98 O 
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027668 033 20 BUSTINE 10 G POLVERE USO ORALE c OTC A06ADII1 14/04/98 O 


LATTULOSIO ZETA Codice AIC Dossier Specialità: 027703 
data prima registrazione specialità: 29/05/93 Data Rinnovo 29/05/98 Titolare AIC: ZETA FARMACEUTICI S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027703 014 30 BUSTINE 3G Cc RR AO6ADII 29/05/93 O 
027703 026 20 BUSTINE 10G Cc RR A06ADII 29/05/93 O 


LAURUMICINA Codice AÎC Dossier Specialità: 019924 


data prima registrazione specialità: 19/05/82 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LA.FA.RE. S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
019924 012 12 COMPRESSE 500 MG A RR JO1FA01 19/05/82 
019924 024 POMATA 30G Cc RR D07CC02 28/07/82 97 
LAVANDA SOFAR Codice AIC Dossier Specialità: 032057 
data prima registrazione specialità: 28/10/95 Data Rinnovo Titolare AIC: SOFAR S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032057 010 IRRIGAZ VAGINALE 1 FLAC 133 ML c OTC GO1AX 28/10/95 
032057 022 IRRIGAZ VAGINALE 4 FLAC 133 ML Cc OTC GO1AX 28/10/95 97 
LAXIVAL Codice AIC Dossier Specialità: 029076 
data prima registrazione specialità: 09/08/98 = Data Rinnovo Titolare AIC: BAYER S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029076 015 20 PERLE 3 MG Cc OTC A0O6ABOS8 09/08/96 
029076 027 “FLACONE GOCCE 10 ML 7,5% Cc OTC A06ABO8 09/08/96 QU 


LAXIVAL FIBRE Codice AIC Dossier Specialità: 


data prima registrazione specialità: 07/06/93 = DataRinnovo 07/06/98 Titolare AIC: BAYER S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028774 014 36 COMPRESSE 625 MG Cc OTC A0O6ACO8 07/06/93 
028774 026 40 COMPRESSE MASTICABILI 625MG Cc OTC AO06ACO8 07/06/93 O 
028774 038 GRANULARE 100 G (o) OTC A06ACO8 07/06/93 O 

LAXULAC EPS Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 27/07/87 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WYETH LEDERLE S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025894 092 "6" 30 BUSTINE GRANULATO 6 G A_59 RR AO6ADII 10/07/95 G 
025894 104 "9" 20 BUSTINE GRANULARE 9 G A 59 RR A06ADI1 10/07/95 O 

LAXYGOCCE Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione Specialità: 09/08/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: HOME PRODUCTS ITALIANA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

006309 049 FLACONCINO GOCCE 22 ML Cc OTC A06ABS7 20/11/87 
LEBLON Codice AIC Dossier Specialità: 024019 
data prima registrazione specialità: 02/06/79 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO DE ANGELI PH S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024019 022 30 COMPRESSE 25 MG Cc RR A02BX03 02/06/79 
024019 034 50 COMPRESSE 25 MG (o) RR A02BX03 02/06/79 9 
024019 046 30 COMPRESSE 50 MG Cc RR A02BX03 29/06/84 O 

LEDERCORT Codice AIC Dossier Specialità: 013973 
data prima registrazione specialità: 23/03/66 =Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WYETH LEDERLE S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
013973 033 10 COMPRESSE 4 MG Cc RR H02AB08 23/03/66 Mi 
013973 058 "A/10" CREMA G 20 B RR D07AB09 03/05/71 ez 
013973 060 "A/10" POMATA G 20 B RR D07AB09 03/05/71 297] 
013973 108 SCIROPPO 60 ML Cc RR H02AB08 23/03/66 O 
013973 110 "P8" 10 COMPRESSE 8 MG A RR H02AB08 25/11/67 i 
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| LEDERFOLIN 
data prima registrazione specialità: 19/05/82 Data Rinnovo 


Codice AIC Dossier Specialità: 024659 
01/06/95 Titolare AIC: WYETH LEDERLE S.P.A. 


N° AIC “Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

024659 118 10 COMPRESSE 7,5 MG Cc RR V03AF04 09/03/91 

024659 120 1 FLACONE LIOF, 25 MG Cc RR V03A F04 09/03/91 M 
024659 132 6 FIALE 1,5 MG/1 ML c RR V03AFO4 09/03/91 Mi 
024659 144 10 F. LIOF. 1,5 MG+10 F.SOLV, Cc RR V03AFO04 09/03/91 LÌ 
024659 157 20 BUSTINE 2,5 MG Cc OSP V03AF04 09/03/91 vi 
024659 169 30 BUSTINE 2,5 MG Cc OSP V03AFO04 09/03/91 O 
024659 183 "175" FLACONE E.V. H OSP V03AF04 06/03/96 CI 

[ LEDERMICINA 


È data prima registrazione specialità: 17/05/66 Data Rinnovo 


“N° AIC Confezione 
016634 014 16 CAPSULE 150 MG 


016634 026 8 CAPSULE 300 MG 
016634 065 8 COMPRESSE 300 MG 


a ; Codice AIC Dossier Specialità: 016634 
01/06/95 Titolare AIC: WYETH LEDERLE S.P.A. 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
c RR JOLAA01 17/05/66 [4 
A RR JO1AA01 18/07/67 i 
A RR JO1AA01 11/03/68 97 


LEDERTAM 
data prima registrazione specialità: 12/02/97 Data Rinnovo 


È Codice AIC Dossier Specialità: 031499 
Titolare AIC: WYETH LEDERLE S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031499 015 "10" 30 COMPRESSE 10 MG A RR L02BAOI 12/02/97 xv] 
031499 027 "20" 30 COMPRESSE 20 MG A RR 102BA01 12/02/97 VI 
LEDERVITAM Codice AIC Dossier Specialità: 006965 

data prima registrazione specialità: 03/12/66 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WYETH LEDERLE S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
006965 040 20 CAPSULE Cc OTC AIlBA 14/02/90 L]j 
‘ LEDOREN Codice AIC Dossier Specialità: 028519 


data prima registrazione specialità: 05/03/93 Data Rinnovo 


05/03/98 — Titolare AIC: LABORATORI PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E 


N° AIC Confezione 
028519 015 30 COMPRESSE 100 MG 
028519 027 15 COMPRESSE 200 MG 
028519 039 30 BUSTINE 100 MG 
028519 054 10 SUPPOSTE 200 MG 


GAZZONE S.R.L. 
Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
A 66 RR M01AX17 05/03/93 
Cc RR M01AX17 05/03/93 O 
A 66 RR M01AX17 05/03/93 mi 
Cc RR M01AX17 05/03/93 DL) 


LEFCAR 
data prima registrazione specialità: 16/07/84 Data Rinnovo 


o Codice AIC Dossier Specialità: 025378 
01/06/95 Titolare AIC: GLAXO WELLCOME S.P.A. 


N° AIC Confezione 
025378 023 IM IV 5 FIALE1G 
025378 035 10 FLAC.NI USO ORALE G 1 


025378 062 10 COMPRESSE MASTICABILI 1 G 
025378 086 IM IV S FIALE2G 
025378 098 10 FLAC.NI USO ORALE 2 G 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
Cc RR N06BX12 16/07/84 Mi 
Cc SP AI6AA01 16/07/84 97 
Cc SP AI6AA01 16/07/84 97; 
Cc RR AI6AA01 31/10/94 LU 
Cc RR AI6AA01 31/10/94 O 


| LEGALON 
| data primaregistrazione specialità: 14/02/77 Data Rinnovo 


Codice AIC Dossier Specialità: 022258 
01/06/95 Titolare AIC: IST. BIOCHIMICO ITAL. GIOVANNI LORENZINI SPA 


N° AIC Confezione 
022258 014 30 CONFETTI 140 MG 
022258 026 20 CONFETTI 70 MG 
022258 040 40 CONFETTI 70 MG 
022258 053 SCIROPPO 150 ML 1% 
022258 091 30 BUSTINE EFF. 200 MG 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
(o. RR V03AB 02/11/79 197] 
c RR V03AB 02/11/79 UU 
c RR V03AB 02/11/79 77 
Cc RR V03AB 14/02/77 i 
Cc RR V03AB 23/04/83 i 


‘ LEGEDERM 
data prima registrazione specialità: 27/07/87 Data Rinnovo 


Codice AIC Dossier Specialità: 025854 
01/06/95 Titolare AIC: SCHERING PLOUGH SPA 


N° AIC Confezione 
025854 011 CREMA G 20 0,1% 
025854 047 "B" CREMA G 20 0,05% 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
B RR D07AB10 27/07/87 
Cc RK DOTABIO 27/07/87 O 
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025854 074 UNGUENTO G 20 0,1% B RR D07ABI0 27/0787 wi 
025854 100 "B" UNGUENTO G 20 0,05% Cc RR D07ABI10 27/07/87 Di 
025854 136 LOZIONE G 20 0,1% B RR D07AB10 22/07/87 297] 
025854 163 "B" LOZIONE G 20 0,05% Cc RR D07AB10 27/07/87 O 
i LEGEND Codice AIC Dossier Specialità: 029081 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 —DataRinnovo Titolare AIC: FIDIA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029081 015 5 F LIOF. 400 MG + 5 FSOLV. Cc RR AOSBA 31/10/94 O 
029081 027 20 COMPRESSE GASTRORES. 400 MG Cc RR AOSBA 31/10/94 O 
LEGOFER Codice AIC Dossier Specialità: 025702 
data prima registrazione specialità: 22/05/85 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ASTA MEDICA S.P.A. 
I 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025702 010 "20" 10 FL.NI MONODOSE 400 MG Cc RR B03AB09 22/05/85 O 
025702 022 "20" 20 BUSTINE MONODOSE 400 MG Cc RR B03AB09 22/05/85 LU] 
025702 034 "20" 20 COMPRESSE MASTIC. 400 MG Cc RR B03AB09 22/05/85 I 
025702 046 "40" 10 FLACONCINI 800 MG Cc RR B03AB09 20/08/85 ae] 
025702 059 "40" 12 BUSTINE 800 MG Cc RR B03AB09 20/08/85 U 
LEICESTER Codice AIC Dossier Specialità: 029312 
data prima registrazione specialità: 18/10/96 —DataRinnovo Titolare AIC: POLIFARMA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029312 016 RETARD 50 CAPSULE 20 MG A RR C01DA14 18/10/96 7 
029312 028 RETARD 30 CAPSULE 40 MG A RR C01DA14 18/10/96 N, 
029312 030 RETARD 30 CAPSULE 60 MG A RR COiDA14 18/10/96 97] 
LEMONVIT Codice AIC Dossier Specialità: 006005 
data prima registrazione specialità: 05/03/52 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: L. MOLTENI E C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO 
S.PA. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
006005 060 10 COMPRESSE EFFERVESCENTI 1G Cc OTC A11GA01 28/02/90 
006005 072 20 COMPRESSE MASTICABILI 0,5 G Cc OTC A11GA01 28/02/90 VI 
LENDORMIN Codice AIC Dossier Specialità: 026343 
data prima registrazione specialità: 29/09/88 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026343 018 30 COMPRESSE 0,25 MG Cc RR NOSCD09 29/09/88 
LENIARTRIL Codice AIC Dossier Specialità: 023862 | 
data prima registrazione specialità: 14/02/79 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SAN CARLO FARMACEUTICI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023862 030 10 SUPPOSTE 500 MG Cc RR MO1AE02 14/02/79 
023862 055 30 COMPRESSE 500 MG A 66 RR MO1AE02 20/12/84 7, 
LENICALM Codice AIC Dossier Specialità: 028203 
data prima registrazione specialità: 30/09/92 Data Rinnovo 30/09/97 Titolare AIC: LABORATOIRES DOLISOS ITALIA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028203 014 30 COMPRESSE Cc OTC NOSCM 30/09/92 
LENIDENT ZETA Codice AIC Dossier Specialità: 025635 
data prima registrazione specialità: 31/05/85 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ZETA FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025635 018 GOCCE ODONTALGICHE 3,5 G 6 ML € OTC AOIADI1 31/05/85 z| 
LENIDOLOR Codice AIC Dossier Specialità: 026410 
data prima registrazione specialità: 01/09/88 = DataRinnovo 01/06/95 Zitolare AIC: A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026410 035 30 CAPSULE 50 MG Cc RR M01AG04 02/01/90 
026410 047 30 CAPSULE 100 MG (o) RR MO1AG04 02/01/90 97] 
026410 050 10 SUPPOSTE 200 MG Cc RR M01AG04 02/01/90 mv 
026410 062 10 SUPPOSTE 100 MG Cc RR MO1AG04 02/01/90 DO) 
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026410 074 FLACONE CONTAGOCCE 30 ML (6) RR M01AG04 29/05/93 Di 
026410 086 GEL 5% 50G (o) RR M02AA18 29/05/93 [0 
| LENIL Codice AIC Dossier Specialità: 032634 
data prima registrazione specialità: 18/03/96 —DataRinnovo Titolare AIC: ZETA FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032634 014 CREMA TUBO 40 G Cc OTC D08AC02 18/03/96 
LENIRIT Codice AIC Dossier Specialità: 025869 
data prima registrazione specialità: 03/09/86 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BONOMELLI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025869 013 CREMA TUBETTO 20 G Cc OTC DO7AA02 03/09/86 v 
_ LENISUN ì Codice AIC Dossier Specialità: 027934 | 
| data prima registrazione specialità: 27/04/91 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ZETA FARMACEUTICI S.P.A. | 
j 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027934 052 CREMA 25G Cc OTC D04AB04 12/11/92 
027934 064 LOZIONE FLACONE 75 G Cc OTC D04AB04 12/11/92 O 
027934 076 SPRAY FLACONE 25 ML Cc OTC D04AB04 12/11/92 O) 
027934 088 SPRAY FLACONE 50 ML Cc OTC D04AB04 12/11/92 O 
LENIXIL Codice AIC Dossier Specialità: 032277 
data prima registrazione specialità: 18/03/96 Data Rinnovo Titolare AIC: EUROSPITAL S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032277 016 CREMA TUBO 30 G Cc OTC DO08AC02 18/03/96 % 
| LENTARON Codice AIC Dossier Specialità: 029039 | 
data prima registrazione specialità: 15/05/95 =—DataRinnovo Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. 
L J, 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029039 017 1 FLAC. LIOF 250 MG + 1 FIALA 2 ML A RR L02BG02 15/05/95 
029039 029 6 FLAC. LIOF. 250 MG + 6 F. SOLV. Cc RR L02BG02 15/05/95 Ul 
[ LENTOGEST E Codice AIC Dossier Specialità: 024542 
data prima registrazione specialità: 17/06/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A.M.S.A. S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024542 019 "250 MG/2ML SOLUZIONE INIETTABILE" 1 FIALA2M A_28 RNR G03DA03 17/06/82 29; 
nt 
LENTOKALIUM Codice AIC Dossier Specialità: 024036 
data prima registrazione specialità: 31/12/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROCHE S.P.A. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024036 042 40 CAPSULE 600 MG (i RR A12BA01 31/12/81 nf 
LENTOPRESS Codice AIC Dossier Specialità: 026652 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: EURAND INTERNATIONAL S.P.A. 
L 4 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026652 014 20 COMPRESSE DIVISIBILI 5,5 MG Cc RR C02CA01 31/10/94 
LENTORSIL Codice AIC Dossier Specialità: 028708 
data prima registrazione specialità: 29/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028708 028 20 CAPSULE 450 MG A 02 ©2BI$ RR AOSAA02 09/11/95 i 
LENTOSTAMIN Codice AIC Dossier Specialità: 015583 
data prima registrazione specialità: 29/08/59 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO 
TERAPEUTICHE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
015583 026 20 CAPSULE AZIONE PROTRATTA Cc OTC R06AB04 21/10/89 Oi 
LEPARAN Codice AIC Dossier Specialità: 027828 | 
data prima registrazione specialità: 09/03/91 —DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. | 
N° AIC *. Confezione si Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027828 019 20 CONFETTI GASTRORES. 50 MG (6; RR BOI AB 09/03/91 vj 


= 
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027828 021 10 CONFETTI GASTRORES. 100 MG Cc RR B01AB 09/03/91 Mi 
027828 033 CREMA DERMATOLOGICA 1% 30 G c RR COSBAOI 31/10/94 A 
LEPONEX ci Codice AIC Dossier Specialità: 028824 
data prima registrazione specialità: 07/03/95 = DataRinnovo Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028824 011 28 COMPRESSE 25 MG A 71 37 RNRLIM — NOSAH02 07/03/95 
028824 023 28 COMPRESSE 100 MG A 71 37 RNRLIM — NOSAH02 07/03/95 AI 


LEPTOFEN " Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 21/09/79 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020472 015 IM IV 1 FIALOIDE 10 ML H OSP NO1AHS1 21/09/79 


LERCADIP Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità; 18/0997 =—DataRinnovo Titolare AIC: ZENECA S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033225 018 /M 14 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG A RR C08CA13 18/03/97 
033225 020 /M_28 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG Cc RR C08CA13 18/03/97 
033225 032 /M 35 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG Cc RR C08CA13 18/03/97 
033225 044 /M 50 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG Cc RR C08CA13 18/03/97 
033225 057 /M_ 100 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG Cc RR C08CA13 18/03/97 


| LERISUM SE Codice AIC Dossier Specialità: 022260 
| data prima registrazione specialità: 25/02/72 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MONSANTO ITALIANA S.P.A. 


COOO0N 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022260 044 40 CAPSULE 10 MG Cc RNR NOSBA03 25/02/72 
022260 057 GOCCE ORALI 25 ML 0,5% Cc RNR NOSBA03 25/02/72 O 

| LESCOL Codice AIC Dossier Specialità: 029163 
data prima registrazione specialità: 10/04/95 DataRinnovo Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029163 019 28 CAPSULE 20 MG Cc RR CIOAA04 10/04/95 
029163 021 14 CAPSULE 40 MG A 13 RR CIOAA04 10/04/95 97] 

LETOFORT is : Codice AIC Dossier Specialità: 025582 
data prima registrazione specialità: 29/01/85 DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SALUS RESEARCHES S.P.A. 

N° AIC Confezione i Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025582 014 30 CAPSULE 50 MG Cc RR R05CB09 29/01/85 O 
025582 026 30 BUSTINE 50 MG Cc RR RO0SCB09 19/10/92 O 
025582 038 30 BUSTINE 25 MG (o) RR R05CB09 19/10/92 O 

LEUCOMAX Codice AIC Dossier Specialità: 027961 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027961 022 /M_1FLAC. 150 MCG + 1 FIALA 1 ML A 30 RRLIM L03AA03 31/10/94 
027961 034 /M 3 FLAC. 150 MCG + 3 FIALE 1 ML H OSP L03AA03 31/10/94 A 
027961 046 /M 1 FLAC.300 MCG+ 1 FIALA 1 ML A 30 RRLIM L03AA03 31/10/94 Mi 
027961 059 /M 3 FLAC.300 MCG + 3 FIALE 1 ML H OSP L03AA03 31/10/94 O 
027961 061 /M_1FLAC. 400 MCG +1 FF. SOLV H OSP L03AA03 31/10/94 O 


LEUCORSAN Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 25/10/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LIFEPHARMA S.P.A. 


N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
005030 010 6 OVULI Cc SP 6G01AC 25/10/84 
005030 022 LAVANDA 12 BUSTINE Cc SP GO1AC 25/10/84 0] 
| LEUKE Codice AIC Dossier Specialità: 024790 | 
| data prima registrazione specialità: 13/10/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: THE WELLCOME FOUNDATION LTD | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024790 014 25 COMPRESSE S MG A RNR LOMAA02 13/10/82 197] 
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LEUKOSCAN si Codice AIC Dossier Specialità: 033305 

| data primaregistrazione specialità: 14/02/97 Data Rinnovo Titolare AIC: IMMUNOMEDICS B.V. 
— N°AIC Confezione Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033305 018 /E 0,31 MG POLVERE PER SOL INIETT 1 FLAC. H RNR VOIHA 14/02/97 
INTRAVENOSA 

ora Codice AIC Dossier Specialità: 029005 
data prima registrazione specialità: 07/05/97 Data Rinnovo Titolare AIC: JANSSEN CILAG S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029005 016 IV 7 FLACONI 10 ML Cc OSP L01BB04 07/05/97 U 

LEUTROL Codice AIC Dossier Specialità: 034280 
data prima registrazione specialità: 17/03/99 Data Rinnovo Titolare AIC: ISTITUTO DE ANGELI PH S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
034280 014 30 CAPSULE 15 MG Cc RR M01AC06 17/03/99 UU 
034280 026 30 CAPSULE 7,5 MG Cc RR MO1AC06 17/03/99 O 
034280 038 30 COMPRESSE 15 MG A 66 RR MO1ACO6 17/03/99 9A 
034280 040 14 COMPRESSE 15 MG Cc RR MO1AC06 17/03/99 DU 
034280 053 30 COMPRESSE 7,5 MG A 66 RR MO01A006 17/03/99 i 
034280 065 10 COMPRESSE 7,5 MG Cc RR M01A006 17/03/99 97] 
034280 077 6 SUPPOSTE 15 MG Cc RR MO1AC06 17/03/99 LU 
034280 089 12 SUPPOSTE 15 MG (o) RR MOI1ACO06 17/03/99 n 
034280 091 6 SUPPOSTE 7,5 MG Cc RR MO1AC06 17/03/99 LU 
034280 103 12 SUPPOSTE 7,5 MG Cc RR MO1AC06 17/03/99 GC] 
034280 115 17/03/99 30 SUPPOSTE 7,5 MG Cc RR MO1AC06 17/03/99 O 
034280 127 60 SUPPOSTE 7,5 MG Cc RR M01AC06 17/03/99 CL] 
034280 139 120 SUPPOSTE 7,5 MG c RR M01AC06 17/03/99 O 

LEVADOL Codice AIC Dossier Specialità: 021493 
data prima registrazione specialità: 25/11/69 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: I.P.F.I. INDUSTRIA FARMACEUTICA SRL 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021493 059 20 COMPRESSE 300 MG Cc RR NO2BEO1 27/11/93 
021493 061 AD 10 SUPPOSTE 600 MG Cc RR N0O2BEO1 27/11/93 L) 
021493 073 BB 10 SUPPOSTE 300 MG Cc RR NO2BEO1 27/11/93 [] 

| LEVANXOL cà ali Codice AIC Dossier Specialità: 021583 
data prima registrazione specialità: 23/03/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ERBAMONT ITALIA N.V. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021583 012 20 CAPSULE 5 MG Cc RR NOSCD07 23/03/84 
021583 024 40 CAPSULE 5 MG Cc RR NOSCD07 23/03/84 O 
021583 036 20 CAPSULE 10 MG Cc RR NOSCD07 23/03/84 U 
021583 048 40 CAPSULE 10 MG Cc RR NOSCD07 23/03/84 LI 

LEVICOR Codice AIC Dossier Specialità: 016514 
data prima registrazione specialità: 04/09/81 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BIOINDUSTRIA FARMACEUTICI SRL 
+ 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
016514 010 IM IV SC 5 FIALE 1 ML Cc RR C01CA09 04/09/81 
016514 022 FLACONE GOCCE 15 ML 150 MG Cc RR CO1LCA09 04/09/81 vi 

‘ LEVIUS Codice AIC Dossier Specialità: 021302 
data prima registrazione specialità: 21/0979 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

021302 029 10 BUSTINE 500 MG GRAN. EFFERV Cc OTC NO2BA01 21/09/79 U 
LEVOBREN Codice AIC Dossier Specialità: 027210 
data prima registrazione specialità: 02/11/89 —DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GIENNE PHARMA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027210 018 20 COMPRESSE 25 MG B RR AO3FA 02/11/89 197 
027210 020 20 COMPRESSE 50 MG c RR NOSAL 02/11/89 O 
027210 032 20 COMPRESSE 100 MG Cc RR NOSAL 02/11/89 O 
027210 044 6 FIALE 25 MG A RR AO3FA 02/11/89 sé 
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027210057 —6FIALESOMG c RR NOSAL 021189 O 
027210069 —GOCCEOS20ML B RR AO3FA 02/189 = 
‘ LEVOCARVIT Codice AIC Dossier Specialità: 025943 


data prima registrazione specialità: 06/08/85 = DataRinnovo 01/06/95 Tirolare AIC: MITIM S.R.L. 


N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025943 010 10 FLACONCINI 10 ML Cc SP A16AAO01 06/08/85 
NI£042 N50 WVETMMAICIA lai no sera ara ANI. mM 
Siem d i ir dvd vii bid è Aviv latitiavaezi LIVIÎOI LJ 

LEVOFOLENE Codice AIC Dossier Specialità: 027352 
data prima registrazione specialità: 09/03/91 DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMADES SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027352 020 7,5 MG COMPRESSE" BLISTER 10 COMPRESSE Cc RR V03AFO4 30/09/91 Mi 
027352 032 10 FLACONCINI ORALI 7,5 MG Cc RR V03AFO4 22/05/95 D 
027352 044 INIETT. 6 F. LIOF. 7,5 MG+6 F. SOL Cc RR V03AF04 22/05/95 MI 
027352 057 INIETT.1 FLAC.NO LIOF.25 MG Cc RR V03AFO04 22/05/95 Mi 
027352 069 INIETT. 1 FLACONCINO 100 MG H OSP V03AFO4 22/05/95 a 
027352 071 1 FLAC.NO POLVERE SOLUZ INFUS EV 175 MG H OSP V03AF04 19/03/99 O 

i LEVOPRAID Codice AIC Dossier Specialità: 026009 
data prima registrazione specialità: 20/11/85 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RAVIZZA FARMACEUTICI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026009 011 "25 MG COMPRESSE" BLISTER 20 COMPRESSE B RR A03FA 20/11/85 Mi 
026009 023 "25MG/2ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO A RR A03FA 20/11/85 97] 

TNTRAMUSCOLARE E SOTTOCUTANEO" 6 FIALE 
026009 035 "25MG/ML GOCCE ORALI SOLUZIONE" FLACONE 20 B RR AO3FA 20/11/85 97] 
ML 
026009 047 —1‘100 MG COMPRESSE" BLISTER 20 COMPRESSE B RR NOSAL 20/11/85 M 
026009 050 —1‘50 MG COMPRESSE" BLISTER 20 COMPRESSE B RR NOSAL 20/11/85 97 
026009 062 "50MG/2ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO B RR NOSAL 20/11/85 e, 
INTRAMUSCOLARE ED ENDOVENOSO”" 6 FIALE 
LEVOSTAB Codice AIC Dossier Specialità: 028127 
| data prima registrazione specialità: 18/02/93 Data Rinnovo 18/02/98 — Titolare AIC: PRODOTTI FORMENTI S.R.L. 
peso: 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028127 013 SPRAY FLACONE 10 ML 0,5 MG/ML Cc SP R01AC02 18/02/93 
028127 025 COLLIRIO 4 ML. Cc RR S016X02 31/12/94 97 

LEVOTIROX Codice AIC Dossier Specialità: 026090 
data prima registrazione specialità: 19/06/87 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WYETH LEDERLE S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

026090 011 50 CAPSULE 100 MCG Cc RR HO3AA01 19/06/87 
LEVOTONAL Codice AIC Dossier Specialità: 029049 
data prima registrazione specialità: 12/08/96 Data Rinnovo Titolare AIC: ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO SRL 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029049 018 10 COMPRESSE 7,5 MG Cc RR V03AFO04 12/08/96 
029049 020 10 FL.ORALI 10 ML 7,5 MG+T.SER Cc RR VO3ZAFO4 12/08/96 O 

È 
j LEVOTUSS Codice AIC Dossier Specialità: 026752 
data prima registrazione specialità: 30/07/87 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: DOMPE'FARMACEUTICI SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026752 016 1 FLAC. SCIROPPO 0,6% 200 ML A 31 SP R0SDB19 30/07/87 
026752 028 GOCCE 6% 30 ML A 31 RR ROSDB19 30/07/87 M 
026752 030 SCIROPPO FLACONE 120 ML Cc RR ROSDB19 22/07/96 U 

LEVOVIST Codice AIC Dossier Specialità: 031110 
data prima registrazione specialità: 29/11/95 Data Rinnovo Titolare AIC: SCHERING A.G. 

N° AIC Confezione Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031110 012 1 FLAC. 4 GR+1 FL. 20ML+KIT PRELIEVO+SIRINGA — H OSP VO8DA02 29/11/95 O 
031110 024 1 FLAC 2,5 G+ 1 FL 20ML+ KIT PRELIEVO+SIRINGA H OSP VO8DA02 29/11/95 O 
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LEVOXACIN Codice AIC Dossier Specialità: 033940 
data prima registrazione specialità: 04/03/98 Data Rinnovo Titolare AIC: GLAXO WELLCOME S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033940 014 5 COMPRESSE FILM RIVESTITE 250 MG A RR J01MA12 04/03/98 RI 
033940 026 10 COMPRESSE FILM RIVESTITE 250 MG c RR JO1MA12 04/03/98 O 
033940 038 5 COMPRESSE FILM RIVESTITE 500 MG A RR J01MA12 04/03/98 n] 
033940 040 7 COMPRESSE FILM RIVESTITE 500 MG Cc RR JO1MA12 04/03/98 O 
033940 053 10 COMPRESSE FILM RIVESTITE 500 MG c RR JOLMA12 04/03/98 na 
033940 065 "500" IV 1 FLAC 100 ML SOLUZIONE PER INFUSIONE H RR J01MA12 04/03/98 O 

aa Codice AIC Dossier Specialità: 022905 
data prima registrazione specialità: 24/02/75 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022905 057 GOCCE 20 ML Cc RR NOSBA08 24/02/75 97] 
022905 119 20 CAPSULE 1,5 MG Cc RR NOSBA08 31/10/94 
022905 121 20 CAPSULE 3 MG Cc RR NOSBA08 31/10/94 by 
022905 133 "PLUS" 20 CAPSULE 6 MG Cc RR NOSBA08 31/10/94 Cal 
022905 145 20 COMPRESSE 3 MG Cc RR NOSBA08 31/10/94 ZI 
022905 158 20 COMPRESSE 1,5 MG (0) RR NOSBA08 31/10/94 Mi 

LIBEREN Codice AIC Dossier Specialità: 018660 
data prima registrazione specialità: 27/08/62 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LISAPHARMA S.P.A. 

N* AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
018660 011 20 CONFETTI 30 MG Cc RNR N02AC04 27/08/62 97 
018660 023 IMIV 5 FIALE 2 ML 75 MG Cc RNR N02AC04 27/08/62 Iv, 
018660 035 AD 5 SUPPOSTE 75 MG Cc RNR N02A004 27/08/62 O 
018660 047 BB S SUPPOSTE 30 MG (o) RNR N02AC04 27/08/62 O 

| LIBEXIN Codice AIC Dossier Specialità: 023441 
data prima registrazione specialità: 12/04/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023441 013 20 CAPSULE 100 MG Cc SP R0SDB18 12/04/84 N; 
023441 037 SOSPENSIONE OS 200 ML Cc SP ROSDB18 12/04/84 LI 

LIBEXIN MUCOLITICO Codice AIC Dossier Specialità: 023483 
data prima registrazione specialità: 18/02/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023483 011 20 COMPRESSE Cc SP ROSFBO1 18/02/84 Do) 
023483 023 "200" 20 COMPRESSE Cc SP ROSFBO1 18/02/84 O 
023483 035 SOSPENSIONE OS 200 ML Cc SP ROSFBO1 18/02/84 97] 
023483 062 AD 30 BUSTINE (0) SP ROSFBO1 20/12/84 97; 
023483 074 BB 30 BUSTINE Cc SP ROSFB01 20/12/84 O 

{ LIBRAX Codice AIC Dossier Specialità: 019711 
data prima registrazione specialità: 25/01/62 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ICN PHARMACEUTICALS GERMANY GMBH 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
019711 011 25 CONFETTI Cc RR A03CA02 25/01/62 I9,| 

LIBRIUM Codice AIC Dossier Specialità: 017604 
data prima registrazione specialità: 01/07/60 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ICN PHARMACEUTICALS GERMANY GMBH 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
017604 024 25 CAPSULE 10 MG Cc RR NOSBA02 01/07/60 yz 

LIDAPRIM Codice AIC Dossier Specialità: 026000 
data prima registrazione specialità: 03/1286 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LISAPHARMA S.P.A. 
L 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026000 036 "FORTE" 20 COMPRESSE Cc RR JO1EE03 03/12/86 IN; 
026000 048 SOSPENSIONE PEDIATRICA 100 ML Cc RR J01EE03 03/12/86 QU 
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LIDENT ADRENALINA 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 


Data Rinnovo 


N° AIC 
029180 039 
029180 041 


Confezione 


2% 1:100000 60 TUBOFIALE 1,8 ML 
2% 1:80000 60 TUBOFIALE 1,8 ML 


[rinrwr annrenan 
A d'AbI and 7A 


BUA RZAA A 


S.COM.P.A. 
Fascia SSN Dispensazione 
Cc MSP 
Cc MSP 


Codice AIC Dossier Specialità: 029180 
Titolare AIC: WARNER LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE 


ATC 


N01BB52 
N01BBS2 


Registrazione in Farmacia 


22/04/95 
22/04/95 O 


ta: 0070 | 


Titolare AIC: WARNER LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE 


ATC 


N01BB52 


al 


Registrazione in Farmacia 


21/04/95 O 


Codice AIC Dossier Specialità: 026574 


ATC 


BOG6AA 


data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo 
a S.COM.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione 
029179 025 2% 60 TUBOFIALE 1,8 ML c MSP 
LIDO HYAL 
data prima registrazione specialità: 19/04/89 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione 
026574 020 "A" 100 TUBOFIALE 1,8 ML c MSP 
026574 032 "B" 20 TUBOFIALE 1,8 ML Cc MSP 


LIDOCAINA CON ADRENALINA CABON 


BO6AA 
Codice AIC Dossier Specialità: 031816 


Registrazione in Farmacia 


19/04/89 
19/04/89 O 


Registrazione in Farmacia 
17/12/98 


Codice AIC Dossier Specialità: 027752 


ì 
1 
I 
Ì 
] 


Registrazione in Farmacia 
09/03/91 Gi 
09/03/91 L] 


Codice AIC Dossier Specialità: 029432 | 


Registrazione in Farmacia 
25/11/97 


25/11/97 OD] 
25/11/97 U 
25/11/97 U 
25/11/97 D 


Codice AIC Dossier Specialità: 028537 


Registrazione in Farmacia 
27/07/92 


27/07/92 A 
27/07/92 O 
22/02/99 O] 
22/02/99 O 


Codice AIC Dossier Specialità: 


Registrazione in Farmacia 
12/02/97 
12/02/97 O 
12/02/97 O 


Codice AIC Dossier Specialità: 


Registrazione in Farmacia 


data prima registrazione specialità: 17/1298 Data Rinnovo Titolare AIC: CABON S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC 

031816 010 ASTUCCIO 100 TUBOFIALE SOLUZ INIETT 1,8ML Cc MSP N01BB52 
LIDONEST 2% 
data prima registrazione specialità: 09/03/91 DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SIMESA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC 
027752 017 1 FIALA 10 ML Cc RNR N01BB02 
027752 029 1 FLACONE 50 ML Cc RNR NO1BB02 

LIDOSEN 
data prima registrazione specialità: 25/1197 —DataRinnovo Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC 
029432 010 10 FIALE SOLUZ INIETT 1 ML (©; RNR N01BB02 
029432 022 10 FIALE SOLUZ INIETT 2 ML Cc RNR N01BB02 
029432 034 10 FIALE SOLUZ INIETT 5 ML Cc RNR N01BB02 
029432 046 10 FIALE SOLUZ INIETT 10 ML Cc RNR NO1BB02 
029432 059 10 FIALE SOLUZ INIETT 20 ML Cc RNR NO1BB02 

LIDRIAN 
data prima registrazione specialità: 27/07/92 = DataRinnovo 27/07/97 Titolare AIC: MEDACTA S.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC 
028537 013 10 FIALE 5 ML Cc RNR N01BB02 
028537 025 10 FIALE 10 ML c RNR N01BB02 
028537 037 1 FLACONE 50 ML Cc RNR N01BB02 
028537 049 "2%" FIALA PE SOLUZ INIETT 5 ML Cc RNR N01BB02 
028537 052 "2%" FIALA PE SOLUZ INIETT 10 ML c RNR N01BB02 

LIFUROX 
data prima registrazione specialità: 12/02/97 Data Rinnovo Titolare AIC: ELI LILLY ITALIA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC 
031997 012 "250" FLAC 250 MG + FIALA i ML A RR JO1DA06 
031997 024 "750" FLAC 750 MG + FIALA 3 ML A RR J01DA06 
031997 036 "1500" FLAC 1500 MG A RR 3101DA06 

LIKACIN 
data prima registrazione specialità: 25/06/81 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LISAPHARMA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC 
024475 016 IM IV 1 FLAC. 100 MG 2 ML A $SBIS RR J01GB06 
024475 028 IM IV 5 FLAC. 100 MG 2 ML A SSBIS RR J01GB06 
024475 030 IM IV 1 FLAC. 250 MG 2 ML A S5BLS RR 3J01GB06 
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024475 055 IM IV 1 FLAC. 500 MG 2 ML A SSBIS RR 301GB06 25/06/81 9] 
024475 067 IMIVIFLAC.1G A SSBIS RR 301GB06 22/02/83 MI 
024475 081 GEL 30G 5% Cc RR DO6AX12 31/10/94 al 

LIMBIAL a Codice AIC Dossier Specialità: 020911 
data prima registrazione specialità: 28/07/67 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CHIESI FARMACEUTICI S.P.A, 
© ONSAIG © Confezione OT ‘©. Fascia SSN Dispensazone =—ATC — Registrazione inFarmacia 
020911 095 30 COMPRESSE 50 MG c RR NOSBA04 16/02/73 O 
020911 119 GOCCE ORALI 20 ML 1,5% Cc RR NOSBA04 22/03/86 n] 
LIMICAN Codice AIC Dossier Specialità: 025575 
data prima registrazione specialità: 18/01/85 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SYNTHELABO S.P.A. 
N° AI Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025575 010 20 COMPRESSE 50 MG B RR A03FA0S 18/01/85 77 
025575 034 IM IV 6 FIALE 50 MG 2 ML A RR A03FA0S 18/01/85 n 
'LIMONAL Codice AIC Dossier Specialità: 007347 
! data prima registrazione specialità: 13/12/52 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FALQUI PRODOTTI FARMACEUTICI SPA 
[IRE 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
007347 014 POLVERE ORALE 44 G Cc OTC A02AX 13/12/52 97] 
LIMPEX Codice AIC Dossier Specialità: 028419 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: ALFA WASSERMANN S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028419 012 IM IV 3 FIALE 1 MG/1 ML (© RR N07X 31/10/94 O 
028419 024 IM IV 3 FIALE 2 MG/1 ML Cc RR N07X 31/10/94 O 
LIMPIDEX Codice AIC Dossier Specialità: 028755 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028755 015 14 CAPSULE 30 MG A 48 RR A02BC03 31/10/94 
028755 027 14 CAPSULE 15 MG A 48 RR A02BC03 31/10/94 MI 
LINCOCIN Codice AIC Dossier Specialità: 020601 
data prima registrazione specialità: 30/09/65 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 
L # 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020601 023 12 CAPSULE 500 MG A RR J01FF02 30/09/65 97; 
020601 035 IM 1V 1 FIALA 600 MG 2 ML + 1 SIRINGA A RR 301FF02 31/12/84 % 
020601 062 IM IV 1 FIALA 300 MG 1 ML + 1 SIRINGA Cc RR 3J01FF02 31/12/84 i 
LINEA VALEAS : Codice AIC Dossier Specialità: 018138 
| dataprimaregistrazionespecialità 09/1260 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: VALEAS IND.CHIM.FARM. S.P.A. È 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
018138 014 25 COMPRESSE Cc RNR A08SAA03 09/12/62 
LINES LEI Codice AIC Dossier Specialità: 032043 
data prima registrazione specialità: 29/11/95 DataRinnovo Titolare AIC: FATER SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032043 061 SOLUZ. DISINF. 4 FLAC 140ML Cc OTC G01AX 29/11/95 O 
n 
LINFOLYSIN Codice AIC Dossier Specialità: 012821 
data prima registrazione specialità: 03/08/57 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO MILANESE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
012821 017 50 CONFETTI 2 MG A RNR LOMAA02 03/08/57 UO 
LINIMENTO BERTELLI Codice AIC Dossier Specialità: 005363 
data prima registrazione specialità: 06/05/70 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: KELEMATA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
005363 027 FLACONE 50 G Cc OTC M02AC 19/04/89 O 
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LINK Codice AIC Dossier Specialità: 026781 
data prima registrazione specialità 27/07/87 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026781 070 IM IV S FIALE 500 MG/4 ML c RR NO6BX06 30/04/92 
026781 082 IM IV 3 FIALE 1000 MG/4 ML Cc RR N06BX06 30/04/92 Mi 
LIORIFAR Codice AIC Dossier Specialità: 014508 
data prima registrazione specialità: 20/11/58 =Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

014508 030 10 FLAC.NI ORALI LIOFILIZZATI Cc RR A07FA 30/06/88 
LIOCARPINA Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 09/070 DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: S.I.F.I S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
002876 011 POMATA OFTALMICA 5 G 2% Cc RR SOIEBOI 24/09/70 
002876 023 COLL. LIOF. 10 ML+F Cc RR S01EB01 09/03/70 O 

LIOLINF Codice AIC Dossier Specialità: 012798 
data prima registrazione specialità: 12/0857 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO MILANESE S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
012798 017 VACC. IM F 10 DOSI Cc RR JO07AX 12/08/57 O 
012798 029 VACC. IM F 25 DOSI Cc RR J07AX 12/08/57 O 

LIOMETACEN Codice AIC Dossier Specialità; 022559 
| data prima registrazione specialità: 31/05/72 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022559 013 MITE IM 6 F+ 6 F c RR M01AB01 28/04/79 
022559 037 IM 6 FIALE 50 MG + 6 FIALE 2 ML A RR MO1AB01 31/05/72 2 

| LIORESAL Codice AIC Dossier Specialità: 022999 
data prima registrazione specialità 31/1273 = DataRinnovo 01/06/95 7itolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022999 015 50 COMPRESSE 10 MG c RR M03BX01 31/12/73 
022999 027 50 COMPRESSE 25 MG A RR M03BXO01 31/12/73 Mi 
022999 039 "INTRATECALE" FIALA SOLUZ INIEZ 10 MG/20 ML__H OSP 19/02/99 O 
022999 041 "INTRATECALE” FIALA SOLUZ INIEZ 10 MG/5 ML H OSP 19/02/99 n 
022999 054 "INTRATECALE" FIALA SOLUZ INIEZ 0,05 MG/IML _H OSP 19/02/99 UL] 

LIOTON Codice AIC Dossier Specialità: 024946 
data prima registrazione specialità: 23/04/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SANOFI WINTHROP S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024946 030 "500" GEL S0G Cc RR COSBAO01 23/03/95 
024946 042 "1000" GEL 50 G (o) RR COSBAO0I 23/03/95 Mi 

LIOTROPINA Codice AIC Dossier Specialità: 002055 
data prima registrazione specialità: 11/12/73 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: S..F.1. S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

002055 010 POMATA OFTALMICA 5 GR Cc RR SO1FA01 11/12/73 


LIPANTHYL Codice AIC Dossier Specialità: 023832 
data prima registrazione specialità: 20/1178 = DataRinnovo  ©1/06/95 Titolare AIC: PRODOTTI FORMENTI S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023832 025 40 CAPSULE 100 MG Cc RR C10ABOS 20/04/88 
023832 037 15 CAPSULE 300 MG Cc RR C10AB0S 01/06/90 CO 
LIPAXAN Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 04/04/95 Data Rinnovo Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029199 015 "20 MG CAPSULE RIGIDE" BLISTER 28 CAPSULE Cc RR CIOAA04 04/04/95 Ia] 
RIGIDE 
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029199 027 "40 MG CAPSULE RIGIDE" BLISTER 14 CAPSULE A_13 RR C10AA04 04/04/95 Mi 
RIGIDE 
| LIPIDAX nr Codice AIC Dossier Specialità: 024063 
| dataprimaregistrazione specialità: 23/01/80 DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: UCB PHARMA S.P.A. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024063 024 50 CAPSULE 100 MG c RR C10ABOS 23/01/80 O 
LIPIODOL UF. Codice AIC Dossier Specialità: 023574 
data prima registrazione specialità: 14/06/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATOIRE GUERBET 
N° AIC Confezione i Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023574 027 1 FIALA 10 ML H OSP VO8ADOI 01/09/88 O 
LIPITOR Codice AIC Dossier Specialità: 033008 
data prima registrazione specialità 04/06/97 —Data Rinnovo Titolare AIC: WARNER LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE 
S.COM.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033008 018 "10" 10 COMPRESSE 10 MG A 13 RR CIOAAO0S 04/06/97 Mi 
033008 020 "10" 30 COMPRESSE 10 MG Cc RR CIOAA0S 04/06/97 na 
033008 032 "20" 10 COMPRESSE 20 MG Cc RR CIOAA0S 04/06/97 97, 
033008 044 "20" 30 COMPRESSE 20 MG c RR CIOAAOS 04/06/97 O 
033008 057 "40" 10 COMPRESSE 40 MG Cc RR CI0AA0S 04/06/97 ni 
033008 069 "40" 30 COMPRESSE 40 MG Cc RR CIOAA0S 04/06/97 LU 
pipapazr arci a 
| LIPOBALSAMO Codice AIC Dossier Specialità: 000209 | 
| dataprimaregistrazione specialità: 26/01/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
000209 015 AD 10 SUPPOSTE Cc OTC ROSCA10 26/01/81 Mi 
000209 027 BB 10 SUPPOSTE Cc OTC ROSCA10 26/01/81 Mi 
LIPOBAY Codice AIC Dossier Specialità: 033309 
data prima registrazione specialità: 24/07/97 Data Rinnovo Titolare AIC: BAYER S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033309 016 /M "0,1" 14 COMPRESSE FILMRIVESTITE 100 MCG Cc RR CIOAA06 24/07/97 i 
033309 028 /M "0,1" 28 COMPRESSE FILMRIVESTITE 100 MCG Cc RR C10AA06 24/07/97 O 
033309 030 /M "0,1" 98 COMPRESSE FILMRIVESTITE 100 MCG Cc RR CIOAA06 24/07/97 O 
033309 042 /M "0,2" 14 COMPRESSE FILMRIVESTITE 200 MCG Cc RR CI0AA06 24/07/97 O 
033309 055 /M "0,2" 28 COMPRESSE FILMRIVESTITE 200 MCG A 13 RR CIOAA06 24/07/97 97 
033309 067 /M "0,2" 98 COMPRESSE FILMRIVESTITE 200 MCG (o) RR C10AA06 24/07/97 CU] 
033309 079 /M "0,3" 14 COMPRESSE FILMRIVESTITE 300 MCG Cc RR CIOAA06 24/07/97 O) 
033309 081 /M "0,3" 28 COMPRESSE FILMRIVESTITE 300 MCG Cc RR CIOAA06 24/07/97 O 
033309 093 /M "0,3" 98 COMPRESSE FILMRIVESTITE 300 MCG Cc RR C10AA06 24/07/97 n 
LIPOCLAR Codice AIC Dossier Specialità: 024169 Ì 
data prima registrazione specialità: 19/03/80 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CRINOS INDUSTRIA FARMACOBIOLOGICA S.P.A. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024169 017 40 CAPSULE 100 MG Cc RR C10AB05 19/03/80 
| LIPOFENE Codice AIC Dossier Specialità: 024157 
data prima registrazione specialità: 24/03/80 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024157 036 50 CAPSULE 100 MG A 14 RR CIOABOS 24/03/80 MI 
LIPOFUNDIN MCT Codice AIC Dossier Specialità: 027485 
È dataprima registrazione specialità 13/06/92 = DataRinnovo 13/06/97 Titolare AIC: B. BRAUN MELSUNGEN AG 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027485 010 "10%" FLACONI 100 ML H OSP BOSBA02 13/06/92 O 
027485 022 "10%" FLACONI 250 ML H OSP B0OSBA02 13/06/92 E! 
027485 034 "10%" FLACONI 500 ML H OSP BOSBA02 13/06/92 O) 
027485 046 "20%" FLACONI 100 ML H OSP B05BA02 13/06/92 CD) 
027485 059 "20%" FLACONI 250 ML H OSP BOSBA02 13/06/92 D 
027485 061 "20%" FLACONI 500 ML H OSP B0SBA02 13/06/92 O 
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LIPOFUNDIN S Codice AIC Dossier Specialità: 026576 | 
data prima registrazione specialità: 19/04/89 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: B. BRAUN MELSUNGEN AG 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026576 013 10% FLACONE INFUSIONE 100 ML H OSP B0SBA02 19/04/89 O] 
026576 025 10% FLACONE INFUSIONE 500 ML H OSP B0SBA02 19/04/89 O 
026576 037 20% FLACONE INFUSIONE 100 ML H OSP B0SBA02 19/04/89 O 
026576 049 20% FLACONE INFUSIONE 500 ML H OSP B0SBA02 19/04/89 Li 
026576 052 10% FLACONE 250 ML H OSP BOSBA02 20/05/91 n: 
026576 064 20% FLACONE 250 ML H OSP B05BA02 20/05/91 O 
LIPOGLUTAREN Codice AIC Dossier Specialità: 024404 
data prima registrazione specialità: 05/06/81 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMARECORD S.RL. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024404 042 16 COMPRESSE 1G c RR CIOAXOS 09/08/84 Mi 
LIPONORM Codice AIC Dossier Specialità: 027228 
data prima registrazione specialità: 01/04/89 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO GENTILI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027228 016 20 COMPRESSE 10 MG Cc RR CIOAA01 01/04/89 
027228 028 10 COMPRESSE 20 MG A 13 RR CIOAA0I 01/04/89 Ya] 
027228 030 10 COMPRESSE RIVESTITE 40 MG A 13 RR CIOAAOI 19/06/98 i 
LIPOSIT Codice AIC Dossier Specialità: 024827 
data prima registrazione specialità: 04/11/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA ‘IGIENICO 
TERAPEUTICHE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024827 014 30 CAPSULE 100 MG Cc RR C10AB0OS 04/11/82 
024827 026 50 CAPSULE 100 MG Cc RR C10AB0OS 04/11/82 A 
LIPOSOM Codice AIC Dossier Specialità: 021432 
data prima registrazione specialità: 15/1069 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FIDIA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021432 012 5 FIALE 2 ML c RR NO7X ‘15/10/69 O 
021432 024 "FORTE" 5 FIALE 2 ML Cc RR NO7X 15/10/69 Mi 
{ LIPOST. ABIL Codice AIC Dossier Specialità: 013123 
L data prima registrazione specialità: Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A. NATTERMANN & CIE GMBH 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
013123 017 36 CAPSULE Cc RR CIOAX 02/10/57 i 
013123 029 "FORTE" 50 CAPSULE ci RR CIOAX 26/05/72 mM 
LIPOSTABIL ENDOVENA Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 20/03/62 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A. NATTERMANN & CIE GMBH 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
018204 014 IV 5 FIALE 5 ML c RR CIOAX 20/03/62 vi 
LIPOSYN Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 21/02/91 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ABBOTT LABORATORIES 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027019 037 10% IV FLACONE 100 ML H OSP B0SBA02 21/02/91 O 
027019 052 10% IV FLACONE 500 ML H OSP B0SBA02 21/02/91 C] 
027019 088 20% ÎV FLACONE 200 ML H OSP B0SBA02 2102/91 DT 
027019 090 20% IV FLACONE 500 ML H OSP B05BA02 21/02/91 O 


LIPOVENOS 


Codice AIC Dossier Specialità: 


data prima registrazione specialità; 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: FRESENIUS AG 

N° AIC Confezione Wadi Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027844 012 "10%" FLACONE 100 ML c OSP BOSBA02 31/10/94 O 
027844 036 "10%" FLACONE 500 ML c osp BOSBA02 31/10/94 O 
027844 048 "20%" FLACONE 100 ML c OSP BOSBA02 31/10/94 O 
027844 051 "20%" FLACONE 250 ML c OSP BOSBA02 31/10/94 O 
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027844 063 "20%" FLACONE 500 ML (o) OSP B0SBA02 31/10/94 O 
027844 075 /M "30%" EMULSIONE INFUSIONE ENDOVENOSA Cc osP BOSBA02 14/12/98 O 

FLACONE 250 M 
LIPOZID n Codice AIC Dossier Specialità: 025443 | 
data prima registrazione specialità: 20/12/84 Data Rinnovo 01/06/95 Zitolare AIC: MONSANTO ITALIANA S.P.A. 

N'AIGO © Confezione © OT di Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025443 060 30 COMPRESSE 600 MG A 14 RR CIO0AB04 10/04/95 k4] 
025443 072 7 BUSTINE GRANULATO 12G A 14 RR C10AB04 10/04/95 7 
025443 084 "TC" 10 BUSTINE GRANULATO 900 MG A 14 RR C10AB04 10/04/95 I 
025443 096 "TC" 20 COMPRESSE 900 MG A 14 RR C10AB04 10/04/95 vi 

LIPSIN ; Codice AIC Dossier Specialità: 029257 
data prima registrazione specialità: 31/07/98 Data Rinnovo Titolare AIC: FARMACEUTICI CABER S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

029257 019 20 CAPSULE 200 MG USO ORALE A 14 RR C10AB05 31/07/98 Mi 
LIQUEMIN Codice AIC Dossier Specialità: 004773 | 
data prima registrazione specialità: 15/04/51 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROCHE S.P.A. | 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
004773 014 I.V. 1 FLACONE INIETTABILE 5 ML 25000 UI A RR B01AB01 15/04/51 si 
004773 040 I.V. 10 FLACONI INIETTABILI 5 ML 25000 UI A RR BO1ABO1 26/03/97 [na 

LIQUIFER CR Codice AIC Dossier Specialità: 024520 
data prima registrazione specialità: 08/01/82 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ABBOTT S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024520 013 SOSPENSIONE OS 120 ML c RR BOIAA 08/01/82 O 
024520 025 10 FLACONI ORALI 5 ML (0) RR B03AA 08/01/82 Yi 
024520 037 10 FLACONI ORALI 10 ML A 76 RR B0O3AA 08/01/82 Vi 

LIS i l Codice AIC Dossier Specialità: 027337 | 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: LISAPHARMA S.P.A. 
val: 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029113 014 SCIROPPO 200 ML Cc SP A06ADI11 31/30/94 i 

LIS EPS Codice AIC Dossier Specialità: 027337 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: LISAPHARMA S.P.A. | 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027337 017 20 BUSTINE 10G A 59 RR A06ADI1 31/10/94 | 
027337 029 30 BUSTINE 5G (o) RR A06ADI11 31/10/94 O 

[LISA Codice AIC Dossier Specialità: 031831] 
data prima registrazione specialità: 14/10/95 Data Rinnovo Titolare AIC: LISAPHARMA S.P.A. | 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031831 011 "500" 1 FLAC. 500 MG + 1 FIALA 2 ML A RR J01DA17 14/10/95 Aki 
031831 023 "1000" 1 FLAC. 1 G + 1 FIALA 2,5 ML A RR J01DA17 14/10/95 7 
031831 035 "1000" 1 FLAC 1 G EV + 1 FSOLV 2,5 ML H OSP JO1DA17 14/10/95 O 


LISACEF 
data prima registrazione specialità: 


Data Rinnovo 01/06/95 


Codice AIC Dossier Specialità: 023915 
Titolare AIC: LISAPHARMA S.P.A. 


N° AIC Confezione 
023915 010 8 CAPSULE 500 MG 
023915 022 8 CAPSULE 250 MG 
023915 034 1 FLAC. 250 MG + 1 FIALA 2,5 ML 
023915 046 1 FLAC. 500 MG + 1 FIALA 2,5 ML 
023915 059 1 FLAC. 1 G +1 FIALA 5 ML 
023915 073 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 100 ML 125 MG/S ML 
023915 097 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 100 ML 250 MG/S ML 
023915 109 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 100 ML 500 MG/5 ML 
023915 111 8 COMPRESSE 1G 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
A RR 301DA31 05/04/79 Gj 
A RR J01DA31 05/04/79 O 
A RR JO1DA31 05/04/79 O 
A RR 301DA31 05/04/79 O 
A RR JO1DA31 05/04/79 O 
A RR J01DA31 22/04/82 DO) 
A RR J01DA31 22/04/82 [nnt 
A RR J01DA31 28/07/83 97] 
A RR J01DA31 22/04/82 97, 
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TRE  IT—c——T———m—m—T—t@ceoorrr--__—_.__—=—-W.c.. === 


RENI micra i a MISTE: 


LISANIRC — Codice AIC Dossier Specialità: 029277 
data prima registrazione specialità: 23/11/96 —Data Rinnovo Titolare AIC: LISAPHARMA S.P.A. 
ONTAIG = © Confezione “> Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029277 011 20 COMPRESSE 80 MG A RR C08CA04 23/11/96 NM 
aa Codice AIC Dossier Specialità: 009919 
data prima registrazione specialità: 28/04/55 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LISAPHARMA S.P.A. 
A A or po) 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
009919 010 OS 12 FL 2,5 ML Cc SP AO7FA 28/04/55 IZ] 
LISERDOL Codice AIC Dossier Specialità: 021342 
data prima registrazione specialità: 21/0979 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021342 023 30 FILMOIDI 4 MG A RR G02CB05 24/02/82 M 
LISETA Codice AIC Dossier Specialità: 033655 


data prima registrazione specialità: 12/01/99 Data Rinnovo Titolare AIC: N.V. ORGANON 
N° AIC Confezione Di © Fascia SSN =—Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033655 010 /M 1 BLISTER DA 28 COMPRESSE Cc RR 1019 O 
033655 022 /M_ 3 BLISTER DA 28 COMPRESSE c RR 12099 O 
033655 034 /M_ 6 BLISTER DA 28 COMPRESSE c RR 120199 O 
033655 046 /M 12 BLISTER DA 28 COMPRESSE c RR 120199 O 
LISIL Ò Codice AIC Dossier Specialità: 


data prima registrazione specialità: 04/06/43 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: K.B.R. KROTON BIOLOGIC RESEARCHES S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024990 032 GRANULARE 30 BUSTINE 100 MG Cc RR R05CB03 04/06/83 O 
024990 083 "15" 20 BUSTINE 1,5G Cc RR R0SCB03 29/05/93 O 


LISIOFER Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 28/07/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CORTISSONE SRL 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
018901 037 10 CONTENITORI MONODOSE 8 ML C RR B03AB 13/06/92 I] 
LISOFLU Codice AIC Dossier Specialità: 


data prima registrazione specialità: 04/02/91 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SYNTHELABO S.P.A. 


N* AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027564 018 8 BUSTINE GRANULATO Cc OTC RO0SDA20 04/02/91 MI 
027564 020 8 COMPRESSE SOLUBILI Cc OTC R0SDA20 04/02/91 Il 


LISOMUCIL n° Codice AIC Dossier Specialità: 023185 
data prima registrazione specialità: 13/09/75 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SYNTHELABO S.P.A. 


N° AIC Confezione . Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023185 059 AD FLACONE SCIROPPO 200 ML Cc OTC RO0SCB03 20/12/84 Mi 
023185 061 BB FLACONE SCIROPPO 200 ML Cc SP ROSCB03 20/12/84 Mi 
023185 073 "10" 20 BUSTINE GRANULARE Cc SP R05CB03 06/07/85 97] 
023185 085 20 BUSTINE GRANULARE 2,25 G Cc RR RO5CB03 31/10/94 O 
023185 097 FLACONE 200 ML SCIROPPO SENZA ZUCCHERO 5% € RR RO0SCB03 12/05/99 O 


LISOMUCIL GOLA 
data prima registrazione specialità: 24/08/75 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SYNTHELABO S.P.A. 


Codice AIC Dossier Specialità: 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
014621 027 20 COMPRESSE (o) OTC R02AA20 08/11/86 97 
LISOPULM Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 20/06/85 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ESSETI FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione | in Farmacia 
025717 036 GRANULARE 30 BUSTINE 15 MG Cc RR RO05SCB06 20/06/85 77] 
025717 048 FLACONE SCIROPPO 200 ML 0,3% Cc RR R05CB06 20/06/85 9, 
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LISOZIMA SPA Codice AIC Dossier Specialità: 004446 

data prima registrazione specialità: Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SOCIETA PRODOTTI ANTIBIOTICI SPA 
N°AIC © Confezione È "Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

004446 011 BB S0 COMPRESSE 2 MG E RR J05AX02 07/02/51 Mi 
004446 023 —30 COMPRESSE 10 MG c RR J05AX02 25/09/61 De7] 
004446 035 =—=—30 COMPRESSE 100 MG c RR J05SAX02 20/07/64 v 
004446 050 —24 COMPRESSE 250 MG c RR JOSAX02 20/07/64 VI 
004446 062 =—=—30 COMPRESSE 500 MG c RR J05AX02 19/0582 VI 

LITOBILE Codice AIC Dossier Specialità: 027375 


data prima registrazione specialità: 22/03/93 Data Rinnovo 22/03/98 Titolare AIC: MONSANTO ITALIANA S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

027375 029 30 CAPSULE 250 MG B BIS RR AOSAA 01/06/95 MM 
LITOFF Codice AIC Dossier Specialità: 028404 
data prima registrazione specialità: 13/02/93 Data Rinnovo = 13/02/98 Titolare AIC: FARMACEUTICI CABER S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028404 010 20 COMPRESSE 300 MG A 02 ©2BIS RR AOSAA02 13/02/93 Yz] 
028404 022 20 COMPRESSE RILASCIO CONTROLLATO 450 MG A 02 02BIS RR A0SAA02 13/02/93 197] 
028404 034 20 COMPRESSE 450 MG A 02 O2BI5 RR AOSAA02 22/03/93 DO 


LITRISON Codice AIC Dossier Specialità: 007657 
data prima registrazione specialità: 02/0453 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
007657 024 60 COMPRESSE RIVESTITE Cc SP AOSBA 08/06/98 97] 


, LITURSOL Codice AIC Dossier Specialità: 024615 
data prima registrazione specialità: 19/05/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CRINOS INDUSTRIA FARMACOBIOLOGICA S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024615 066 20 COMPRESSE 50 MG Cc RR AO5AA02 08/03/95 O 
024615 078 20 COMPRESSE 150 MG A 02 ©2BIS RR AOSAA02 08/03/95 M 
024615 080 20 COMPRESSE 300 MG A 02 02BIS$ RR A0OSAA02 08/03/95 2] 
024615 092 “RETARD" 20 CAPSULE 450 MG A 02 02B15 RR AOSAA02 10/05/96 i 

LIVERASI Codice AIC Dossier Specialità: 021887 
data prima registrazione specialità: 07/11/70 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FRANCIA FARMACEUTICI INDUSTRIA FARMACO 
BIOLOGICA S.R.L. 

N* AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021887 017 IM IV S F+ $ FIML Cc RR AOSBA 07/11/70 Mi 
021887 029 IM IV 10 F+10 F3ML Cc RR AOSBA 07/11/70 O 

LIVIAL Codice AIC Dossier Specialità: 028035 
data prima registrazione specialità: 30/09/91 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: N.V. ORGANON 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028035 018 30 COMPRESSE Cc RNR 603DC05 30/09/91 M 


LIVOSTIN Codice AIC Dossier Specialità: 027699 


data prima registrazione specialità: 18/02/93 Data Rinnovo 18/02/98 Titolare AIC: JANSSEN CILAG S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027699 014 SPRAY NASALE 10 ML (0,5 MG/ML) c SP ROIAC02 18/02/93 97 
027699 026 COLLIRIO 4 ML (0,5 MG/ML) c RR S016X02 31/10/94 be; 

LIXIDOL Codice AIC Dossier Specialità: 027257 
data prima registrazione specialità: 14/04/90 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 

— N°AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027257 043 "10"IM IV 6 FIALE 10 MG c RR M01AB15 15/12/90 I 
027257 056 IM IV 3 FIALE 30 MG A RR MO1AB15 15/12/90 zi 
027257 068 10 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG c RR MOIABIS 15/12/90 97 
027257 082 6 SUPPOSTE 30 MG c RR MO1AB15 31/12/92 97 
027257 094 FLACONE GOCCE 10 ML 2% c RR M01AB15 31/10/94 O 
027257 106 3 SUPPOSTE 30 MG c RR M01AB15 29/11/95 funi 
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i LOBIVON se Codice AIC Dossier Specialità: 032210 
data prima registrazione specialità: 10/01/97 —Data Rinnovo Titolare AIC: JANSSEN CILAG S.P.A. 
© ON®AIC ‘Confezione = TT Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032210 015 /M 28 COMPRESSE 5 MG A RR C07AB12 10/01/97 MI 


LOCABIOTAL Codice AIC Dossier Specialità: 021939 
data nrima renistrazinna specialità: 04/11/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LES LABORATOIRES SERVIER 


N° AIG Confezione i Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

021939 020 SPRAY FLACONE 15 ML (S0OMG/SML) Cc RR R02AB03 18/03/96 Mi 
LOCALYN Codice AIC Dossier Specialità: 020163 
data prima registrazione specialità: 16/01/65 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AÎC: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020163 022 POMATA G 30 c RR D07A004 01/12/84 29, 
020163 059 POMATA G 30 0,01% Cc RR D07AC04 16/01/65 Gi 
020163 085 "NEOMICINA" POMATA G 30 Cc RR D07CC02 01/12/84 
020163 123 LOZIONE 30 ML 0,025% Cc RR D07A004 01/03/71 M 
020163 150 "NEOMICINA" LOZIONE 30 ML Cc RR D07CC02 01/03/71 O 
020163 186 "GLICOLE" SOLUZ 20 ML 0,01% Cc RR D07AC04 21/11/66 Mi 
020163 224 UNGUENTO G 30 0,025% Cc RR D07AC004 01/03/71 O 
020163 248 "RINOLOGICO" FLAC SPRAY 30 ML Cc RR RO1AD 23/01/85 MI 
020163 251 "RINOLOGICO S.V." SPRAY 30 ML Cc RR RO1AD 23/01/85 7] 
020163 313 "OTO" FLACONE GOCCE 30 ML Cc RR S02CA05 29/07/92 Il 
020163 325 "RINOLOGICO" SPRAY 20 ML Cc RR RO1AD 29/11/95 Mi 
020163 337 “RINOLOGICO S.V." SPRAY 20 ML Cc RR ROAD 29/11/95 Wi 
020163 349 "OTO" FLACONE GOCCE 20 ML Cc RR S02CA05 29/11/95 Ia] 

LOCASIL Codice AIC Dossier Specialità: 027050 
data prima registrazione specialità: 18/06/93 Data Rinnovo 18/06/98 Titolare AIC: FARMACEUTICI LOCATELLI S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

027050 018 30 CONFETTI 200 MG . Cc RR A0SBA03 18/06/93 
LOCETAR Codice AIC Dossier Specialità: 028122 
data prima registrazione specialità: 18/05/98 Data Rinnovo Titolare AIC: ROCHE S.P.A, 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028122 012 "0,25% CREMA" 1 TUBO 20 G Cc RR DO1AE16 18/05/98 i 
028122 036 "5% SMALTO MEDICATO PER UNGHIE" 1 FLACONE C RR DO1AE16 18/05/98 O 

2,5 ML + 10 SPATOLE 


LOCOIDON Codice AIC Dossier Specialità: 023325 
data prima registrazione specialità: 12/08/76 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: YAMANOUCHI PHARMA S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023325 018 POMATA 30 G B RR D07AB02 12/08/76 Mi 
023325 020 CREMA 30G B RR D07ABO2 12/08/76 Mi 
023325 044 LOZIONE 30 ML B RR D07AB02 12/08/76 7] 
023325 057 LIPOCREMA 30 G B RR D07AB02 10/06/83 Mi 
023325 083 "CRELO" FLAC. 0,1% 30 ML c RR DO7AB02 10/06/96 Yz 


| LocoRTEN Codice AIC Dossier Specialità: 020613 
| dataprimaregistrazione specialità: 09/09/65 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. 
RR 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020613 030 LOZIONE 30 ML 0,02% B RR DO7AB03 27/11/71 ki 
020613 042 "VIOFORMIO" CREMA G 30 Cc RR D07BB01 04/07/70 M 
020613 055 "VIOFORMIO" POMATA G 30 Cc RR DO7BB01 04/07/70 RI 
020613 067 *VIOFORMIO" PASTA G 15 c RR DO7BB01 09/09/65 Mi 
020613 079 CREMA G30 Cc RR D07CB0$ 04/07/70 M 
020613 081 POMATA G 30 c RR DO07CBOS 04/07/70 M 
020613 105 OTOLOGICO GOCCE 7,5 ML Cc RR SQ2CA02 23/09/68 7 
020613 117 STOMATOLOGICO GOCCE 7,5 ML Cc RR AOTAC 23/09/68 Mi 
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LOCRAL ai Codice AIC Dossier Specialità: 028745 
data prima registrazione specialità: 04/04/96 Data Rinnovo Titolare AIC: SCHERING PLOUGH SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028745 014 FLACONE SOSPENSIONE 200 ML A RR A02BX02 04/04/96 
028745 026 30 BUSTINE SOSPENSIONE 5 ML A RR A02BX02 04/04/96 O 

LODINE Codice AIC Dossier Specialità: 025656 
data prima registrazione specialità: 04/06/87 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WYETH LEDERLE S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025656 048 14 CONFETTI 300 MG Cc RR M01AB08 02/04/90 i 
025656 063 "CREMGEL" GEL 50 G 10% c RR MO02AA 18/06/93 LU 
025656 075 "RETARD" 10 CONFETTI 600 MG c RR M01AB08 31/10/94 U 

LOETTE Codice AIC Dossier Specialità: 033161 
data prima registrazione specialità: 30/06/98 =—DataRinnovo Titolare AIC: WYETH MEDICA IRELAND 

N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033161 011 21 COMPRESSE RIVESTITE c RR G03AA07 30/06/98 

LOFOXIN Codice AIC Dossier Specialità: 024854 
data prima registrazione specialità: 28/02/83 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMACEUTICI LOCATELLI S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

024854 034 12 COMPRESSE MAST 1G Cc RR J01XX01 28/02/83 
LOFTYL Codice AIC Dossier Specialità: 024582 
data prima registrazione specialità: 04/02/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ABBOTT S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024582 076 1 FLACONE GOCCE 30 ML c RR C04AX20 04/02/82 i 
024582 088 30 COMPRESSE 300 MG c RR C04AX20 09/08/84 Re} 
024582 102 "PLUS" 30 COMPRESSE 600 MG Cc RR C04AX20 27/09/88 I97 
024582 138 10 FIALE 5 ML° (o) RR C04AX20 20/07/89 97 
024582 140 8 FLACONCINI ORALI C RR C04AX20 01/06/90 Mi 

LOGAN Codice AIC Dossier Specialità: 023806 
data prima registrazione specialità: 14/02/79 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO CHIMICO INTERNAZIONALE DR.GIUSEPPE 
RENDE S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023806 058 "500" 3 FIALE 4 ML (o) RR NO6BX06 1101/83 
023806 060 "500" 5 FIALE 4 ML c RR NO6BX06 1101/83 hi 
023806 072 "1000" 1 FIALA 4 ML Cc RR NO6BX06 11/01/83 LÌ 
023806 084 "1000" 3 FIALE 4 ML Cc RR NO6BX06 11/11/83 i 
023806 096 "1000" SOLUZ 5 FIALE 4 ML c RR NO6BX06 11/05/98 MI 

LOLUM Codice AIC Dossier Specialità: 024506 
data prima registrazione specialità: Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024506 014 30 COMPRESSE 100 MG Cc RR C07AG01 04/08/81 0) 
024506 026 50 COMPRESSE 100 MG Cc RR C07AG01 29/09/82 LL} 
024506 038 30 COMPRESSE 200 MG Cc RR C07AG01 04/08/81 O 
024506 040 50 COMPRESSE 200 MG (0) RR C0O7AG01 29/09/82 O 

LOMARIN Codice AIC Dossier Specialità: 002906 
data prima registrazione specialità: 25/02/85 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GEYMONAT SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN’ Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
002906 016 4 COMPRESSE 50 MG (o) OTC AO4AD 25/02/85 97; 
002906 030 10 COMPRESSE 50 MG c OTC A04AD 27/09/86 97] 

LOMEXIN Codice AIC Dossier Specialità: 026043 
data prima registrazione specialità: 14/10/85 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026043 012 CREMA 30 G 2% Cc SP D01AC12 14/10/85 197 
026043 024 GEL 30 G 2% Cc RR D01AC12 14/10/85 (i 
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026043 036 LOZIONE 30 ML 2% Cc RR DO1AC12 14/10/85 A 
026043 048 POLVERE ASPERSORIA 50 G 1% Cc RR DOIAC12 14/10/85 O 
026043 051 POLVERE ASPERSORIA 50 G 2% (0) SP DO1AC12 14/10/85 Si 
026043 063 SOLUZIONE SPRAY 30 ML 2% Cc SP DO1AC12 14/10/85 vi 
026043 101 6 OVULI 200 MG Cc RR G01AF12 10/05/86 i 
026043 152 2 OVULI VAGINALI 600 MG Cc RR GO1AF12 01/06/90 CJ 
DIS IDE SCHIUMA DERM. 1 FIACONE 100 ML Loy SP DOIAC12 13/06/92 Mm 
026043 190 LAVANDA VAGINALE 5 FLAC.150 ML (6; RR GO1AF12 13/06/92 vi 
026043 202 "T"2 OVULI VAG.1000 MG Cc RR GO1AF12 13/06/92 i 
026043 214 "SCALP FLUID" 1 FLAC.100 G 2% Cc SP DOIAC12 13/10/94 vi 
026043 277 CREMA VAGINALE 2% 78 G + 1 APPLICATORE Cc RR G01AF12 12/02/97 vÌ 

LOMIR SRO Codice AIC Dossier Specialità: 027715 
data prima registrazione specialità: 16/0192 = DataRinnovo 16/01/97 Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

027715 022 "2,5 MG CAPSULE RIGIDE A RILASCIO Cc RR C08CA03 16/01/92 O 
PROLUNGATO" BLISTER 28 CAPSULE RIGIDE A 
RILASCIO PROLUNGATO 

027715 046 "5 MG CAPSULE RIGIDE A RILASCIO PROLUNGATO” A RR 0C08CA03 28/03/92 I 
BLISTER 14 CAPSULE RIGIDE A RILASCIO 
PROLUNGATO 

LOMUDAL Codice AIC Dossier Specialità: 

data prima registrazione specialità: 15/10/71 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RHONE POULENC RORER S.P.A. | 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022319 014 30 CAPSULE 20 MG A RR R03BC01 15/10/71 wi 
022319 038 SOLUZIONE AEROSOL 24 FIALE 2 ML 20 MG A RR R03BC01 06/06/81 Mv 
022319 065 COLLIRIO 10 ML 4 % B RR S01GX01 14/03/83 MI 
022319 077 "NASALE" SOLUZIONE 30 ML 4% B RR ROIAC01 01/03/89 mM 

LOMUSPRAY Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 23/05/86 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RHONE POULENC RORER S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

026316 012 AEROSOL SPRAY 560 MG 112 EROGAZIONI A RR R03BC01 23/05/86 77] 
LONARID Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 23/08/72 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020204 095 20 COMPRESSE Cc RR N0O2BES1 25/06/90 7 
020204 107 AD 6 SUPPOSTE Cc RNR NO2BES1 25/06/90 Sw 
020204 119 BB 6 SUPPOSTE Cc RR NO2BESI 25/06/90 Mi 
020204 121 LATTANTI 6 SUPPOSTE Cc RNR N02BES1 25/06/90 Mi 


LONGACHIN 


data prima registrazione specialità: 31/12/84 Data Rinnovo 01/06/95 


N° AIC 
023415 019 


Confezione 


20 CAPSULE 275 MG 


Codice AIC Dossier Specialità: 023415 


Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. 


Fascia SSN in Farmacia 


A 


Dispensazione 
RR 


ATC Registrazione 
COIBA01 31/12/84 


LONGASTATINA 
data prima registrazione specialità: 02/05/89 


Data Rinnovo 01/06/95 


N° AIC Confezione 

027104 013 5 FIALE 1 ML 0,05 MG/ML 

027104 025 5 FIALE 1 ML.0,1 MG/ML 

027104 037 3 FIALE 1 ML 0,5 MG/ML 

027104 049 1 FLAC. MULTIDOSE 1 MG S ML 

027104 052 "LAR" FLACONE 10 MG 

027104 064 "LAR" FLACONE 20 MG 

027104 076 "LAR" FLACONE 30 MG 
LONGAZEM 

data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo 


N° AIC 


Confezione 


Codice AIC Dossier Specialità: 
Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
A 40 RR HO1CB02 02/05/89 Mi 
A 40 RR H01CB02 02/05/89 MI 
A 40 RR H01CB02 02/05/89 MI 
A 40 RR H01CB02 02/05/89 97 
A 40 RR H01CB02 25/10/95 i 
A 40 RR HO1CB02 25/10/95 wi 
A 40 RR H01CB02 25/10/95 i 

Codice AIC Dossier Specialità: 028217 


Titolare AIC: ISTITUTO FARMACO BIOLOGICO RIPARI GERO S.P.A. 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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028217 014 14 CAPSULE RETARD 300 MG A RR C08DB01 31/10/94 sa 
LONITEN ” ini e SI Codice AIC Dossier Specialità: 024756 
data prima registrazione specialità: 21/07/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN LIMITED 
N° AIC Confezione TT Fascia SSN Dispensazione =—ATC = Registrazione inFarmacia 
024756 025 30 COMPRESSE 5 MG c RR ©002DC01 21/07/82 sa 
LOPEMID i sa " Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 05/0179 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO GENTILI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023691 013 30 CAPSULE 2 MG B RR A07DA03 05/01/79 
[Lon aa Pesa Ra N AT | Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 20/12/84 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PARKE DAVIS SPA 
leccio 29 a ia, = 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025445 026 30 COMPRESSE 600 MG A 14 RR Ci0AB04 13/05/85 RZ 
025445 038 7 BUSTINE 1200 MG A 14 RR C10AB04 01/03/89 N, 
025445 040 "TC"10 BUSTINE GRANULATO 900 MG A 14 RR C10AB04 04/02/91 I 
025445 053 "TC"20 COMPRESSE 900 MG A 14 RR C10AB04 04/02/91 A 
LOPRESOR Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità. 23/08/78 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023610 013 30 COMPRESSE 100 MG A RR C07AB02 23/08/78 Ml 
023610 025 "RETARD" 28 COMPRESSE 200 MG A RR C07AB02 17/02/82 97 
023610 049 "OROS"28 COMPRESSE 100 MG Cc RR C07AB02 31/10/94 O 
023610 052 "OROS"28 COMPRESSE 200 MG Cc RR C07AB02 31/10/94 U 
023610 064 "OROS"28 COMPRESSE 300 MG Cc RR C07AB02 31/10/94 O 
e 
LORADISTA Codice AIC Dossier Specialità: 
hi data prima registrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: DISTA ITALIA S.R.L. 
N° AIC Confezione e “© © Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in farmacia 
028543 015 8 CAPSULE 200 MG H OSP J101DA38 31/10/94 O 
028543 027 8 BUSTINE 200 MG H OSP J01DA38 31/10/94 O] 
028543 039 100 ML FLACONE GRANULARE H OSP JO1DA38 31/10/94 O) 
LORANS Codice AIC Dossier Specialità: 023001 
data prima registrazione specialità: 31/12/73 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHWARZ PHARMA S.P.A 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023001 023 30 COMPRESSE 1 MG Cc RR NOSBA06 31/12/73 O 
023001 047 30 COMPRESSE 2,5 MG Cc RR NOSBA06 31/12/73 O 
023001 074 GOCCE ORALI 10 ML Cc RR NOSBA06 21/08/89 Mi 
023001 086 20 COMPRESSE 1 MG Cc RR NOSBA06 30/09/91 vÌ 
023001 098 20 COMPRESSE 2,5 MG Cc RR NOSBA06 30/09/91 Rf] 
LORAZEPAM DOROM Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 01/02/79 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: DOROM S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023299 011 20 COMPRESSE 1 MG c RR NOSBA06 01/02/79 97 
023299 035 20 COMPRESSE 2,5 MG Cc RR NOSBA06 12/02/85 I, 
LORBEF Codice AIC Dossier Specialità: 028345 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 DataRinnovo Titolare AIC: DOMPE' FARMACEUTICI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028345 015 8 CAPSULE 200 MG H OSP J01DA38 31/10/94 O 
028345 027 8 BUSTINE 200 MG H OSP J01DA38 31/10/94 O 
028345 039 GRANULATO 100 ML 100 MG/S ML H OSP 3101DA38 31/10/94 O 
= 
LORICIN Codice AIC Dossier Specialità: 026756 
i data prima registrazione specialità: 30/07/87 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026756 039 IM 1 FLACONCINO 500/1000 MG + 1 FIALA SOLV. A RR J01CRDI 17/12/87 Mi 
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026756 041 IV 1 FLACONCINO 500/1000 MG + 1 FIALA SOLV. H OSP J01CRO0I 17/12/87 O 
026756 054 BB IM IV FL.250/500 MG + SOLV. Cc RR J01CR01 21/12/90 CU) 
026756 080 12 COMPRESSE 375 MG Cc RR JO1CRO1 21/12/90 O 
026756 092 FLAC. SOSPENSIONE ESTEMP.76,2 G Cc RR J01CR04 21/12/90 O 
026756 104 8 COMPRESSE 750 MG Cc RR JO1CRO1 27/04/91 G 
026756 116 IV 1 FLACONCINO 3G H OSP J01CR01 27/04/93 O 
| LORTAAN Cadice AIC Dossier Specialità: 029384 | 
data prima registrazione specialità: 19/04/95 Data Rinnovo Titolare AIC: MERCK SHARP E DOHME S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

029384 017 28 COMPRESSE RIVESTITE 50 MG A 73 RR C09CADI 19/04/95 zi 
LOSALEN Codice AIC Dossier Specialità: 022295 
data prima registrazione specialità: 15/10/71 Data Rinnovo Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022295 012 POMATA 30 G Cc RR DO7XB01 15/10/71 M 
022295 024 TINTURA 30 ML Cc RR DO07XB01 25/06/81 MI 

LOSAPREX Codice AIC Dossier Specialità: 029393 
data prima registrazione specialità: 19/04/95 Data Rinnovo Titolare AIC: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA 

N° AIC Confezione z Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029393 016 28 COMPRESSE DIVISIBILI 50 MG A_73 RR COICA0I 19/04/95 M 

LOSAZID Codice AIC Dossier Specialità: 031497 
data prima registrazione specialità: 12/12/96 —Data Rinnovo Titolare AIC: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031497 023 14 COMPRESSE SO MG + 12,5 MG A_ 73 RR C09DAO01 12/12/96 

LOSEC Codice AIC Dossier Specialità: 026804 
| data prima registrazione specialità: 02/04/90 DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PLOUGH S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026804 029 IV 1 FIALOIDE 40 MG H OSP A02BC01 10/05/96 
026804 031 IV 5 FIALOIDI 40 MG H OSP A02BCO01 10/05/96 O 
026804 070 14 CAPSULE RIL MODIFICATO 20 MG FLAC VETRO A 48 RR A02BC01 28/07/98 O 
026804 106 14 CAPSULE RIL MODIFICATO 20 MG IN BLISTER A 48 RR A02BCDI 28/07/98 M 


LOSFERRON Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 01/02/93 Data Rinnovo = 01/02/98 Titolare AIC: SOCIETA PRODOTTI ANTIBIOTICI SPA 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027731 013 30 COMPRESSE EFFERVESC. 80 MG A_ 76 RR B03AA03 01/02/93 
027731 049 BLISTER 60 CPR EFFERV 695 MG USO ORALE Cc RR B03AA03 20/04/99 O 
LOXAPAC Codice AIC Dossier Specialità: 


data prima registrazione specialità: 28/08/81 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WYETH LEDERLE S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024238 014 30 CAPSULE 10 MG Cc RR NOSAHO1 28/08/81 O 
024238 038 30 CAPSULE 25 MG Cc RR NOSAHO1 28/08/81 O 
024238 053 30 CAPSULE 50 MG c RR NOSAHOI 28/08/81 O 
024238 077 GOCCE 30 ML c RR NOSAHOI 28/08/81 O 


LUAN Codice AIC Dossier Specialità: 005638 
data prima registrazione specialità: 30/11/51 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: L. MOLTENI E C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA’ DI ESERCIZIO 


S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
005638 010 POMATA 15 G c SP G04BX 21/09/79 I 
005638 022 CHIRURGICO POMATA 100 G c SP N01BB02 05/04/57 ky] 

LUCIBRAN ° Codice AIC Dossier Specialità: 028105 
data prima registrazione specialità: 18/02/93 = DataRinnovo = 18/02/98 Titolare AIC: BRACCO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028105 043 14 COMPRESSE 500 MG c RR NO6BX 06/10/93 O 
028105 056 10 FLACONCINI 500 MG Cc RR NO6BX 06/10/93 O 
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028105 068 IM IV 3 FIALE 1000 MG Cc RR NO6BX 06/10/93 O 
FLUCISAN — CoA da o Codice AIC Dossier Specialità: 025106 | 
data prima registrazione specialità: 27/07/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RESTIVA S.R.L. 
sa ONSAICO "Confezione ‘Fascia SSN Dispensazione ATC ‘Registrazione in Farmacia 
025106 016 FLACONE GOCCE 8 ML Cc OTC SOIGAOI 27/07/84 Mi 
LUDIOMIL i 3 : Codice AIC Dossier Specialità: 023207 |] 


data prima registrazione specialità: 27/02/75 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.PA. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023207 057 30 COMPRESSE 50 MG Cc RR NO6AA2] 15/12/87 MI 
023207 069 20 COMPRESSE 75 MG c RR NO6AA21 15/1287 Mi 

LUITASE 7 Codice AIC Dossier Specialità: 025701 
data prima registrazione specialità: 06/08/85 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SANKYO PHARMA ITALIA S.P.A. 
: n een 5 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025701 057 50 CAPSULE Cc RR A09AA02 02/01/90 
025701 069 100 CAPSULE 340 MG A_05 RR A09AA02 30/09/91 Mi 


LUIZYM Codice AIC Dossier Specialità: 012926 
data prima registrazione specialità: 18/0957 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SANKYO PHARMA GMBH 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
012926 034 20 COMPRESSE (o) OTC A09AA02 12/10/90 Ii 
012926 046 30 COMPRESSE c OTC A09AA02 12/10/90 U 
LUKADIN di Codice AIC Dossier Specialità: 024527 | 
data prima registrazione specialità: 27/1283 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SAN CARLO FARMACEUTICI SPA J 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024527 057 1 FIALA 2 ML 0,5 G + SIRINGA A SSBIS RR J01GB06 27/12/83 
024527 069 5F2ML05G H OSP J01GB06 27/12/83 O 
024527 071 IM IV 1 FIALA 1 G/4 ML A SSBI 5 RR 101GB06 27/12/83 97 
| LUKAIR Codice AIC Dossier Specialità: 034002 
| data prima registrazione specialità: 06/08/98 —Data Rinnovo Titolare AIC: NEOPHARMED SPA 
E 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
034002 016 BLISTER 28 COMPRESSE FILM RIVESTITE 10 MG Cc RR R03DC03 06/08/98 [na] 
034002 028 PEDIATRICO BLISTER 28 COMPRESSE MASTICABILI C RR R03DC03 06/08/98 O 
5 MG 
LUKASM Codice AIC Dossier Specialità: 034004 
data prima registrazione specialità: 06/08/98 Data Rinnovo Titolare AIC: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
034004 010 BLISTER 28 COMPRESSE FILM RIVESTITE 10 MG (o) RR R03DC03 06/08/98 
034004 022 PEDIATRICO BLISTER 28 COMPRESSE MASTICABILI C RR R03D003 06/08/98 97] 
5 MG 
[LUMAVIR Codice AIC Dossier Specialità: 034214 
data prima registrazione specialità: 31/07/99 Data Rinnovo Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM PLC 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
034214 015 /M_1FLAC 250 MG POLV. X SOLUZ. INFUSIONE c RR J05AB13 31/03/99 O 
ENDOVENOSA 
034214 027 /M_ 5 FLAC 250 MG POLV. X SOLUZ. INFUSIONE c RR JOSAB13 31/03/99 O 
ENDOVENOSA 
034214 039 /M 10 FLAC 250 MG POLV. X SOLUZ. INFUSIONE c RR J05AB13 31/03/99 O 
ENDOVENOSA 
034214 041 /M 1 FLAC 500 MG POLV. X SOLUZ. INFUSIONE c RR J05AB13 31/03/99 O 
ENDOVENOSA 
034214 054 /M 5 FLAC 500 MG POLV. X SOLUZ. INFUSIONE Cc RR J05AB13 31/03/99 O 
ENDOVENOSA 
034214 066 /M_ 10 FLAC 500 MG POLV. X SOLUZ. INFUSIONE Cc RR JOSAB13 31/03/99 CO) 
ENDOVENOSA 
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SLUMENOR Codice AIC Dossier Specialità: 026385 
| data prima registrazione specialità: 01/09/88 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: INVERNI DELLA BEFFA SPA 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026385 017 30 CONFETTI $0 MG c RR l COSCX 01/09/88 O) 
LUMINALE Codice AIC Dossier Specialità: 002860 
data prima registrazione specialità: 12/07/50 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRACCO S.P.A. 
Ì CRA RI IA TEN A IIO ICT III 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
002860 017 IM 10 FIALE 1 ML 200 MG A RNR N03AA02 12/07/50 x 
002860 029 ELISIR 100 G 0,3% A RNR N03AA02 12/07/50 97] 
002860 031 20 COMPRESSE 100 MG A RNR N03AA02 16/10/67 Mi 
002860 043 "LUMINALETTE" 30 COMPRESSE 15 MG A RNR N03AA02 12/07/50 IZ 


LUMIREM Codice AIC Dossier Specialità: 028843 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: LABORATOIRE GUERBET 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028843 011 SOLUZ. ORALE 3 FLAC-300 ML Cc RR VO8CBO1 31/10/94 O 


LUNIBRON Codice AIC Dossier Specialità: 026886 
data prima registrazione specialità: 24/09/87 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: VALEAS IND.CHIM.FARM. S.P.A. 


N°AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026886 059 "A" SOLUZIONE INALANTE 30 ML A RR R03BA03 24/09/87 M 
| LUNIS Codice AIC Dossier Specialità: 024863 
| =Rdataprimaregistrazione specialità: 11/01/63 = DataRinnovo 01/06/95 Tisolare AIC: VALEAS IND.CHIM.FARM. S.P.A. 
L_ 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024863 019 SPRAY 5 MG 200 DOSI B RR RO1AD04 11/01/83 197] 
| LUPIDON Codice AIC Dossier Specialità: 027387 
data prima registrazione specialità: 04/02/91 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRUSCHETTINI SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027387 051 "H" 4 FIALE 1 ML (o) RR J07BX 16/08/95 MI 
027387 063 "G" 4 FIALE 1 ML Cc RR 107BX 16/08/95 Mi 
LURSELLE Codice AIC Dossier Specialità: 024560 
data prima registrazione specialità; 17/03/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GRUPPO LEPETIT SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024560 031 30 COMPRESSE 500 MG Cc RR C10AX02 17/03/82 O 
LUSOFERR Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: IST. LUSO FARMACO D'ITALIA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029045 010 10 FLAC.NI ORALI/TAPPO SERBAT. — Cc RR B03AA 31/10/94 
LUSOPRESS Codice AIC Dossier Specialità: 027254 
data prima registrazione specialità: Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: IST. LUSO FARMACO D'ITALIA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
._ 027254 022 28 COMPRESSE 20 MG Cc RR CO8CA08 14/04/90 (Ei 
| LUTENYL Codice AIC Dossier Specialità: 028199 


data prima registrazione specialità: 27/04/99 = DataRinnovo 27/04/98 Titolare AIC: SCHERING SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 


028199 014 30 COMPRESSE 5 MG A RNR G03DB 27/04/93 


| LUTORAL Codice AIC Dossier Specialità: 018635 
data prima registrazione specialità: 31/05/61 —DataRinnovo Titolare AIC: SANOFI WINTHROP S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
018635 021 12 COMPRESSE 20 MG A 28 RNR G03DA02 25/01/69 vi 


LUTRELEF Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 14/04/90 —DataRinnovo Titolore AIC: FERRING S.P.A, 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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026948 024 1 FLAC. LIOF 0,8 MG+1 FIALA 10 ML + 1 SIRINGA A _ 37 OSP V04CMOI 07/06/96 Mi 
‘ LUVION Codice AIC Dossier Specialità: 024273 | 


1 data prima registrazione specialità: 22/11/80 —Data Rinnovo 


01/06/95 Titolare AIC: GIENNE PHARMA S.P.A. 


N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024273 017 "MITE" 10 CAPSULE 50 MG Cc RR C03DA03 22/11/80 O 
024273 029 "MITE" 20 CAPSULE 50 MG A RR C03DA03 22/11/80 7 
024273 031 "MITE" 40 CAPSULE 50 MG A RR C03DA03 22/11/80 Mi 
024273 043 10 CAPSULE 100 MG A RR C03DA03 28/07/83 er, 
024273 056 20 CAPSULE 100 MG A RR C03DA0I 28/07/83 vi 
024273 068 "VENA" 1 FL LIOF 200 MG + 1 F Cc RR C03DA02 23/04/83 O 

LUXAZONE Codice AIC Dossier Specialità: 017837 
data prima registrazione specialità 24/03/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ALLERGAN S.P.A. | 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
017837 016 POMATA OFTALMICA 3G Cc RR SO1BA01 24/03/82 E” 
017837 028 COLLIRIO 3 ML 0,2% Cc RR S01BA01 24/03/82 4 


LUXAZONE EPARINA 


data prima registrazione specialità: 24/03/82 —DataRinnovo 


Codice AIC Dossier Specialità: 019512 


01/06/95 Titolare AIC: TUBILUX PHARMA S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

019512 021 COLLIRIO 3 ML Cc RR SOlXA 24/03/82 
LUXOBEN Codice AIC Dossier Specialità: 025310 | 
data prima registrazione specialità: 20/12/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ASTA MEDICA S.P.A. 

N° AIC Confezione © Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025310 018 20 COMPRESSE 100 MG B RR NOSAL03 20/12/84 4 
025310 020 IM IV 10 FIALE 2 ML, 100 MG B RR NOSAL03 20/12/84 E] 

LUXOMICINA Codice AIC Dossier Specialità: 026605 
data prima registrazione specialità: 18/02193 = DataRinnovo 18/02/98 Titolare AIC: TUBILUX PHARMA S.P.A. 
A 39 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026605 016 COLLIRIO 0,3% 5 ML A RR S01AA22 18/02/93 ij 
026605 028 POMATA 0,3% 5 G c RR SO1AA22 18/02/93 Pz 

LYCAMED Codice AIC Dossier Specialità: 026532 
data prima registrazione specialità: 02/11/88 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: UCB PHARMA S.P.A. 
——_ test Hi 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026532 010 "100" 10 BUSTINE Cc RR A12AA09 02/11/89 nni 
026532 022 "400" 10 BUSTINE Cc RR A12AA09 02/11/89 Cj 
026532 034 GRANULATO 225 G Cc RR A12AA09 02/11/89 O 

LYCIA LUMINIQUE Codice AIC Dossier Specialità: 032317 
data prima registrazione specialità: 15/0496 Data Rinnovo Titolare AIC: ESOFORMS.R.L. 
Dn 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032317 012 COLLIRIO FLAC.NO 10 ML Cc OTC SO1AX 15/04/96 O 
032317 024 COLLIRIO FLAC.NO 15 ML Cc OTC SOIAX 15/04/96 G 
032317 036 COLLIRIO FLAC.NO 20 ML Cc OTC SO1AX 15/04/96 O 
032317 048 COLLIRIO FLAC.NO 25 ML c OTC SO1AX 15/04/96 O 
032317 051 COLLIRIO FLAC.NO 30 ML Cc OTC SO1AX 15/04/96 O 


! LYMPHOGLOBULINE 


01/06/95 Titolare AIC: PASTEUR MERIEUX SERUMS & VACCINS 


Codice AIC Dossier Specialità: 025148 


L data prima registrazione specialità 14/01/84 —DataRinnovo 


Registrazione in Farmacia 
H OSP LO4AA03 14/01/84 O] 


Fascia SSN Dispensazione ATC 


N° AIG Confezione 
025148 014 1 FLACONE 5 ML 
LYNDAK 


data prima registrazione specialità: 11/01/83 =—DataRinnovo 


Codice AIC Dossier Specialità: 024672 
01/06/95 Titolare AIC: EUROFARMACO S.R.L. 
nn 


N° AIC Confezione 
024672 014 30 COMPRESSE 100 MG 
024672 026 30 COMPRESSE 200 MG 


Fascia SSN Dispensazione ATG Registrazione in Farmacia 
A 66 RR MOLAB02 11/01/83 O 
A 66 RR MO1ABD2. 31/10/94 O 
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LYRELLE TTS n “© Codice AIC Dossier Specialità: 033230 
data prima registrazione specialità: 25/11997 Data Rinnovo Titolare AIC: WYETH MEDICA IRELAND 
N° AIC " Confezione © = TUTTO TT Fascia SSN © Dispensaziona —ATC Registrazione in Farmacia 
033230 018 "50" 8 CEROTTI 50 MCG/24 ORE A RNR G03CA03 25/11/97 O 
033230 020 "80" 8 CEROTTI 80 MCG/24 ORE c RNR G03CA03 25/11/97 O 
LYSALGO “en TTT TT Cadice AIC Dossier Specialità: 021015 
pe 
data prima registrazione specialità: 01/04/68 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICU 
TERAPEUTICHE S.R.L. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021015 019 24 CAPSULE c RR MOIAGO1 01/04/68 n 
021015 021 30 CAPSULE 250 MG A 66 RR M01AG01 12/02/85 MI 
021015 045 10 SUPPOSTE c RR M01AG01 12/02/85 O 
| EYSEDEM 7 ” si Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 31/1094 Data Rinnovo Titolare AIC: GNR SPA 


N° AIC Confezione 


ATC Registrazione 


31/10/94 


Fascia SSN Dispensazione 


028634 018 60 COMPRESSE RIVESTITE 15 MG c RR ZZZZZ 
LYSEEN Codice AIC Dossier Specialità: 011987 
data prima registrazione specialità: 25/08/61 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC:- NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A. 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
011987 017 30 COMPRESSE 4 MG Cc RR M03BX03 25/08/61 
011987 029 IM 5 FIALE 1 ML 2 MG (o) RR M03BX03 28/02/83 Il 
011987 031 6 SUPPOSTE 6 MG Cc RR M03BX03 28/02/83 
| LYSOBEX Codice AIC Dossier Specialità: 011598 
| data prima registrazione specialità: 08/10/56 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRACCO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
011598 024 20 CONFETTI 30 MG Cc RR R05DB12 08/10/56 Ù 
| LYSSAVAC N BERNA Codice AIC Dossier Specialità: 024407 
data prima registrazione specialità: 25/06/81 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROTERAPICO E VACCINOGENO SVIZZERO 
; BERNA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024407 025 1 FLAC. LIOF.1 DOSE+SOLV. 1 ML Cc RR J07BG01 14/04/90 
MM VAX Codice AIC Dossier Specialità: 026901 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: PASTEUR MERIEUX MSD S.N.C. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026901 013 1 FLAC. VACC. LIOF.+ FLAC. SOLV. Cc RR 307BDS1 31/10/94 O 
MAALOX Codice AIC Dossier Specialità: 020702 
data prima registrazione specialità: 27/05/67 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RHONE POULENC RORER S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020702 015 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 200 ML A RR AD2ADO1 11/04/79 wi 
020702 027 15 BUSTINE 15 ML Cc RR A02ADO1 20/12/84 LÌ 
020702 054 40 COMPRESSE 800 MG A RR A02ADO1 27/05/67 tz] 
020702 080 "PLUS" 30 COMPRESSE Cc OTC A02AF02 02/07/80 M 
020702 116 "PLUS" OS SOSPENSIONE 200 ML Cc OTC A02AF02 02/07/80 MI 
020702 128 "PLUS" 15 BUSTINE 15 ML Cc OTC A02AF02 20/12/84 CD] 
020702 130 "TC" 15 BUSTINE 15 ML A RR A02AD01 27/07/85 
020702 155 "TC" SOSPENSIONE OS 200 ML A RR A02ADO1 10/05/86 vi 
020702 167 "TC" 40 COMPRESSE MASTICABILI A RR A02ADO1 29/09/88 MÌ 


MABTHERA 
data prima registrazione specialità: 02/06/98 Data Rinnovo 


Codice AIC Dossier Specialità: 033315 
Titolare AIC: ROCHE REGISTRATION LIMITED 


N° AIC Confezione 
033315 019 /E 2 FIALE 100 MG 10 ML 
033315 021 /E 1 FIALA 500 MGS0 ML 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
H RR L01XX21 02/06/98 
H RR LO1lXX21 02/06/98 0] 


— 368 — 


20-8-1999 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 195 


MAC Codice AIC Dossier Specialità: 026269 
data prima registrazione specialità: 22/03/86 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SOCIETA'ITALO-BRITANNICA L. MANETTI H. ROBERTS & C. 
(i 


PER AZIONI 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026269 011 20 CARAMELLE MIELE-LIMONE c OTC R02AA20 22/03/86 O 
026269 023 20 CARAMELLE MENTOLO © c OTC R02AA20 22/03/86 [7] 
[MACLADIN Codice AIC Dossier Specialità: 027530 


data prima registrazione specialità: 01/03/90 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORI GUIDOTTI S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027530 043 IV FLAC. 500 MG + F. SOLV.10 ML H OSP 3J01FA09 13/03/92 O 
027530 056 12 COMPRESSE 250 MG A RR 301FA09 29/01/97 Na] 
027530 068 SOSPENSIONE GRANULARE 100 ML 2,5% A RR J01FA09 29/01/97 bj 
027530 094 14 BUSTINE GRANULATO PER SOSP ORALE 250 MG A RR JO1FA09 15/02/99 O 
027530 106 14 BUSTINE GRANULATO PER SOSP ORALE 500 MG A RR JO1FA09” 15/02/99 U 
027530 118 "500" 14 COMPRESSE RIVESTITE 500 MG A RR 301FA09 19/02/99 97] 


MACMIROR Codice AIC Dossier Specialità: 


data prima registrazione specialità: 04/05/65 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MONSANTO ITALIANA S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020513 014 14 CANDELETTE Cc RR G01AX05 04/05/65 
020513 026 20 CONFETTI 200 MG B RR GO1AX05 04/05/65 97] 
020513 038 POMATA 30 G 10% Cc RR GOIAX05 25/02/72 wi 
MACMIROR COMPLEX Codice AIC Dossier Specialità: 023432 
data prima registrazione specialità: 12/10/76 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MONSANTO ITALIANA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023432 014 POMATA 30G Cc RR GOIAASI 12/10/76 
023432 026 15 OVULI Cc RR GOIAASI 12/10/76 [na 
023432 038 12 OVULI 500 MG Cc RR GOIAASI 22/11/83 97] 
MACROBID Codice AIC Dossier Specialità: 028703 
data prima registrazione specialità: 05/09/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: PROCTER & GAMBLE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028703 015 14 CAPSULE 100 MG Cc RR G04AC01 05/09/94 
MACRODANTIN Codice AIC Dossier Specialità: 027321 
data prima registrazione specialità: 01/09/89 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PROCTER & GAMBLE S.P.A. 
N° AIC Confezione — Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027321 013 20 CAPSULE 50 MG Cc RR G04AC01 01/09/89 
027321 025 20 CAPSULE 100 MG Cc RR 6G04AC01 01/09/89 MI 


MACROLAX Codice AIC Dossier Specialità: 028271 
data prima registrazione specialità: 13/06/92 =—DataRinnovo 13/06/97 Titolare AIC: CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028271 017 FLACONE SOLUZIONE 120 ML (o) OTC A06AG10 13/06/92 
MACRORAL Codice AIC Dossier Specialità: 025320 
data prima registrazione specialità: 24/05/84 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025320 019 12 COMPRESSE 300 MG (o) RR JO1FA11 24/05/84 
025320 021 12 COMPRESSE 600 MG A RR JO1FA11 24/05/84 97] 
025320 033 12 BUST. MONOD. 300 MG Ko RR JO1FA11 24/05/84 LU] 
025320 045 12 BUST. MONOD. 600 MG Cc RR JO1FAI1 24/05/84 O 
025320 058 1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP. 30G A RR J01FA11 24/05/84 vj 
025320 060 8 BUSTINE 900 MG A RR JO1FA11 07/05/91 197] 
MACTAM Codice AIC Dossier Specialità: 025434 
data prima registrazione specialità 30/10/84 —DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMACEUTICI COLI SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025434 010 IM 1 FLAC. G 1 + F.SOLV 3 ML H OSP J01DA18 30/10/84 OI 
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025434 022 IV 1 FLAC. G 2 + FSOLV 20 ML H OSP 501DA18 30/10/84 O 


‘MADAR Codice AIC Dossier Specialità: 022714 
data prima registrazione specialità: 30/12/72 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RAVIZZA FARMACEUTICI S.P.A. 
N°AIC— Confezione Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022714 024 25 CONFETTI 5 MG Cc RR NOSBA16 30/12/72 
022714 036 "NOTTE" 25 CONFETTI 10 MG Cc RR NOSBA16 30/12/72 Mi 
022714 048 GOCCE ORALI 20 ML € RR NOSBAIG 50/12/72 LJ 
MADOPAR Codice AIC Dossier Specialità: 023142 
data prima registrazione specialità: 27/04/74 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 

7 N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023142 019 "125" 30 CAPSULE A RR N04BA02 27/04/74 Mv 
023142 021 "250" 30 CAPSULE Cc RR N04BA02 27/04/74 O 
023142 033 "250" 50 COMPRESSE DIVISIBILI A RR N04BA02 22/02/83 97] 
023142 045 "HBS" 30 CAPSULE A RR N04BA02 02/05/90 2] 
023142 058 30 COMPRESSE DISPERSIBILI A RR N04BA02 31/10/94 mM 

| MAG2 Codice AIC Dossier Specialità: 025519 
data prima registrazione specialità: 16/07/85 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SYNTHELABO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025519 012 6 FIALE INIETTABILI 10 ML Cc RR A12CC08 16/07/85 
025519 036 20 FLACONCINI ORALI 10 ML Cc RR A12C008 21/12/90 9 
025519 048 20 BUSTINE GRANULATO 2,25 G Cc RR A12CC08 18/02/93 Mi 
MAGG.1X Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 05/11/59 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MAGGIONI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
016021 053 SCIROPPO G 200 Cc OTC A06ABS7 02/01/86 
| MAGHEN Codice AIC Dossier Specialità: 024594 | 
data prima registrazione specialità: 24/03/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO SRL | 
eta 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024594 018 50 COMPRESSE 25 MG Cc RR A02BX03 24/03/82 
024594 020 SO COMPRESSE 50 MG Cc RR A02BX03 27/07/87 O 


019820 


MAGISBILE Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 24/04/62 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MAGIS FARMACEUTICI S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
019820 012 SCIROPPO 200 G Cc OTC A06ABS7 24/04/62 


MAGLUT Codice AIC Dossier Specialità: 028813 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: MAGIS FARMACEUTICI S.P.A. 
N°* AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028813 018 10 FLAC. LIOF. 300 MG + SOLV. Cc RR V03AB32 31/10/94 
028813 020 10 FLAC. LIOF. 600 MG + SOLV. Cc RR V03AB32 31/10/94 A 


i MAGNESAN Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 28/02/80 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MONTEFARMACO SPA 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
005889 011 ARANCIA POLVERE 120 G Cc OTC A02AD01 28/02/80 
005889 023 LIMONE POLVERE 120 G c OTC A02AD01 28/02/80 0] 


i MAGNESIA BISURATA Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 25/02/58 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WYETH LEDERLE S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
005781 024 60 COMPRESSE Cc OTC A02AH 03/10/83 vi 
005781 036 "AROMATIC" 40 PASTIGLIE c OTC A02AH 03/10/83 97 
005781 048 "AROMATIC" 80 PASTIGLIE c OTC A02AH 03/10/83 ez 
005781 051 POLVERE 100 G Cc OTC A02AH 09/04/87 O 
005781 063 "AROMATIC" 10 PASTIGLIE Cc OTC A02AH 30/09/91 na) 
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MAGNESIA BISURATA AROMATIC PLUS 


Serie generale - n. 195 


Codice AIC Dossier Speci 


ialità: 018325 


{ data primaregistrazione specialità: 14/07/61 Daia Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WYETH LEDERLE S.P.A. 
bee 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
018325 047 SOSPENSIONE OS 180 ML Cc OTC A02AX 30/09/91 77] 
018325 050 30 COMPRESSE Cc OTC A02AX 30/09/91 I, 

MAGNESIA EFFERVESCENTE SANITAS Codice AIC Dossier Specialità: 025672 Hi: 
data prima registrazione specialità: 12/09/85 = DataRinnovo 01/06/95 Zitolare AIC: I.P.F.IL INDUSTRIA FARMACEUTICA SRL 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025672 015 BUSTA G 18 Cc OTC A02AH 12/03/85 O 
025672 027 FLACONE G 18 Cc OTC A02AH 12/03/85 O 

MAGNESIA EFFERVESCENTE SELLA Codice AIC Dossier Specialità: 000527 
data prima registrazione specialità: 29/10/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L. 

N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
000527 010 BUSTA 156 Cc OTC A02AH 29/10/83 
000527 034 FLACONE 115 G c OTC A02AH 29/10/83 97] 
000527 046 "MENTA "POLVERE EFF. BUSTA 15 G Cc OTC A02AH 20/11/87 97) 
000527 061 "MENTA”POLVERE EFF. FLAC.115G Cc OTC A02AH 20/11/87 197 

| MAGNESIA KELEMATA Codice AIC Dossier Specialità: 000864 
data prima registrazione specialità: 02/0168 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: KELEMATA SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
000864 013 NORMALE 120 G Cc OTC A02AA04 02/01/68 
000864 025 EFFERVESCENTE 150 G Cc OTC A02AH 02/01/68 O] 

MAGNESIA S PELLEGRINO Codice AIC Dossier Specialità: 006570 I 
data prima registrazione specialità: 26/05/72 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SYNTHELABO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
006570 028 NORMALE S/AROMA FLACONE 100 G c OTC A02AA04 26/05/72 19] 
006570 055 EFFERV C/ANICE FLACONE 125 G c OTC A02AA04 14/10/77 7 
006570 067 EFFERV S/AROMA 15 G c OTC A02AA04 14/10/77 97 
006570 081 EFFRV S/AROMA FLACONE 125 G Cc OTC A02AA04 14/10/77 zi 
006570 093 EFFERV LIMONE 15 G Cc OTC A02AA04 14/10/77 Mi 
006570 117 EFFERV LIMONE FLACONE 125 G Cc OTC A02AA04 14/10/77 97 
006570 129 EFFERV LIMONE 40 BUSTINE 2 G Cc OTC A02AA04 28/02/83 MI 
006570 131 NORMALE LIMONE FLACONE 100 G Cc OTC A02AA04 26/05/72 97] 
006570 143 EFFERV MANDARINO 15 G c OTC A02AA04 14/10/77 Où 
006570 168 EFFERV MANDARINO FLACONE 125 G Cc OTC A02AA04 14/10/77 Mi 
006570 170 20 COMPRESSE MASTICAB FRUTTA Cc OTC AO2AA04 31/03/81 Gi 
006570 182 20 COMPRESSE MASTICABILI MENTA Cc OTC A02AA04 31/03/81 Dj 
006570 206 "LIMONE" FLAC. EFFERV. 90 G c OTC A02AA04 20/04/88 CI 
006570 218 “MANDARINO” FLAC. EFFERV 90 G Cc OTC A02AA04 20/04/88 O 
006570 220 "FRUTTA" FLAC. EFFERV. 90 G Cc OTC A02AA04 20/04/88 Mi 
006570 232 "EFFERVESCENTE SENZA AROMA" FLACONE Cc OTC A02AA04 17/12/98 i 

POLVERE 100G 
006570 244 "EFFERVESCENTE CON ANICE" FLACONE POLVERE C OTC A02AA04 17/12/98 O 
100 G 
006570 257 "EFFERVESCENTE AL LIMONE" FLACONE POLVERE C OTC A02AA04 17/12/98 9a] 
100 G 
006570 269 *"EFFERVESCENTE ALLA FRUTTA" FLACONE Cc OTC A02AA04 17/12/98 O 
POLVERE 100 G 
006570 271 "EFFERVESCENTE AL MANDARINO" FLACONE Cc OTC A02AA04 17/12/98 7] 
POLVERE 100 G 
| MAGNESIA VOLTA Codice AIC Dossier Specialità: 007102 | 
data prima registrazione specialità: 27/12/83 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: EDMOND PHARMA S.R.L. | 
PRESI SA i 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

007102 015 FLACONE POLVERE 100 G c OTC -AOZAA04 27/12/83 7] 
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MAGNEVIST Codice AIC Dossier Specialità: 027074 

°° data primaegistrazione specialità: 10/04/90 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHERING A.G. 
N° AIC Confezione "Fascia SSN = Dispensazione =—ATC Registrazione | in Farmacia 

027074 018. 1V1 FLACONE 20 ML H osp VOS8CAOI 10/04/90 sr 

027074 020 —FLACONESML H osP VOSCAOI 17/11/95 E 

027074 032 FLACONE 10 ML H OSP VOSCAOI 17/11/95 TG 

giri FLACONE 15 ML ii OSP voscAdi 17/11/95 Gi 

! MAGNEVIST ENTERAL Codice AIC Dossier Specialità: 029057 
data prima registrazione specialità: 20/03/95 —DataRinnovo Titolare AIC: SCHERING A.G. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029057 015 1 FLACONE 100 ML H OSP V08CA01 20/03/95 n 


MAIORAD Codice AIC Dossier Specialità: 024575 
data prima registrazione specialità: 01/08/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROTTA RESEARCH LABORATORIUM SPA 


L - 3% 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024575 019 "100 MG COMPRESSE" BLISTER 10 COMPRESSE Cc RR A03ACOS 01/08/84 D) 
024575 021 "100 MG COMPRESSE" BLISTER 30 COMPRESSE Cc RR A03ACOS 01/08/84 vi 
024575 033 "50MG/3ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO Cc RR A03ACOS 01/08/84 Ci 

INTRAMUSCOLARE ED ENDOVENOSO" 6 FIALE 3 ML 
024575 045 "200 MG SUPPOSTE" 6 SUPPOSTE Cc RR A03ACOS 01/08/84 CÌ 
024575 058 "200 MG CAPSULE RIGIDE A RILASCIO MODIFICATO" C RR A03ACOS 12/02/97 D 
BLISTER 30 CAPSULE RIGIDE A RILASCIO 
MODIFICATO 
MAJORPEN Codice AIC Dossier Specialità: 023108 | 
data prima registrazione specialità: 28/02/74 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: IPSO PHARMA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023108 083 "500" 12 CAPSULE A RR J01CA04 28/02/74 L] 
023108 121 #125" SCIROPPO 100 ML Cc RR JO1CA04 23/11/81 Cj 
023108 160 "1000" 1 FLACONE + 1 F.SOLV. A RR J01CA04 01/02/83 G 
023108 184 12 COMPRESSE 1G A RR JO1CA04 27/12/84 C]} 

MALARONE Codice AIC Dossier Specialità: 033299 
data prima registrazione specialità: 07/07/97 = DataRinnovo Titolare AIC: GLAXO WELLCOME S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

033299 013 /M_12 COMPRESSE RIVESTITE Cc RR PO1BB 07/07/97 O 
MALIASIN Codice AIC Dossier Specialità: 024332 
data prima registrazione specialità: 08/10/83 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: KNOLLAG 
dl 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024332 013 50 CONFETTI 100 MG A RNR N03AA04 08/10/83 i 
024332 025 50 CONFETTI 25 MG A RNR N03AA04 08/10/83 Mi 


SITI | 
MANCEF Codice AIC Dossier Specialità: 024365 
data prima registrazione specialità: 22/04/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LA.FA.RE. S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024365 037 1 FLAC.1G+ 1 FIALA 3,5 ML A RR J01DA07 22/04/81 


MANDOKEF Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità 31/10/80 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ELI LILLY ITALIA S.P.A. 


L 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024286 015 IM 1 FL 1 G+1 F4 ML A RR J01DA07 31/10/80 
024286 027 IMIV1FL2G Cc RR J01DA07 31/10/80 Ci 
024286 041 IM 1 FL 500 MG+1 F 2 ML LIDOC. Cc RR JO1DA07 31/10/80 vi 
024286 054 IM 1 FL 250 MG+1 F 2 ML LIDOC. (0) RR JO1DA07 31/10/80 O 


MANDOLSAN Codice AIC Dossier Specialità: 024391 
data prima registrazione specialità: 18/06/81 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: SAN CARLO FARMACEUTICI SPA 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione | in Farmacia 
024391 029 IM IV 1 FLAC. 1 G + 1 FIALA 3 ML A RR 301DA07 18/06/81 O 
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| data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo 


Titolare AIC: NOVUSPHARMA S.P.A. 


Serie generale - n. 195 


Codice AIC Dossier Specialità: 028641 


N° AIC 
028641 037 


MANNISTOL 


Confezione 
16 COMPRESSE LACCATE 300 MG 


Fascia SSN 
Cc 


data prima registrazione specialità: 09/09/69 —DataRinnovo 


Dispensazione 
RR 


ATC 


NO6AG02 


Registrazione in Farmacia 
31/10/94 


Codice AIC Dossier Specialità: 
01/06/95 Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL S.P.A. 


N° AIC 
021384 019 
021384 021 


MANTADAN 


Confezione 
SOLUZIONE FLACONE 250 ML 20% 


SOLUZIONE FLACONE 500 ML 20% 


data prima registrazione specialità: 06/07/71 Data Rinnovo 


Fascia SSN 
Cc 


Cc 


Dispensazione 
RR 
RR 


ATC 
BOSBCOI 


BOSBC01 


Registrazione in Farmacia 
23/12/70 
09/09/69 O 


Codice AIC Dossier Specialità: 
01/06/95 Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. 


N° AIC 
022309 013 


Confezione 
20 COMPRESSE 100 MG 


data prima registrazione specialità: 14/12/98 Data Rinnovo 


as 


N° AIC 


Fascia SSN 
Cc 


Titolare AIC: PARKE DAVIS SPA 


Dispensazione 
RR 


ATC 
N04BB01 


Codice AIC Dossier Specialità: 


Registrazione in Farmacia 
06/07/71 


034174 


Confezione 


Fascia SSN 


034174 019 /M 25 FIALE 2 ML SOLUZIONE INIETTABILE 75 MG/ML__C 
034174 021 /M 10 FIALE 10 ML SOLUZIONE INIETTABILE 75 MG/ML_C 


MARCAINA 
data prima registrazione specialità: Data Rinnovo 
N° AIC Confezione 

021409 014 FIALA 10 ML 0,25% 

021409 026 FLACONE 20 ML 0,25% 

021409 038 FLACONE 50 ML 0,25% 

021409 040 FIALA 10 ML 0,50% 

021409 053 FLACONE 20 ML 0,50% 

021409 065 FLACONE S0 ML 0,50% 

021409 089 "ADRENALINA" FIALA 10 ML 0,25% 
021409 091 "ADRENALINA" FLAC. 20 ML 0,25% 
021409 103 "ADRENALINA" FLAC. 50 ML 0,25% 
021409 115 "ADRENALINA" FIALA 10 ML 0,50% 
021409 127 "ADRENALINA" FLAC. 20 ML 0,50% 
021409 139 "ADRENALINA" FLAC. 50 ML 0,50% 
021409 154 1 FIALA 2 ML 1% IPERBARICA 
021409 180 1 FIALA 0,25% 5 ML 

021409 192 1 FIALA 0,50% 5 ML 

021409 204 "ADRENALINA" 0,25% 5 ML 

021409 216 "ADRENALINA" 1 FIALA 0,50% 5 ML 
021409 228 1 SIRINGA S ML 0,25% 

021409 230 1 SIRINGA 10 ML 0,25% 

021409 242 1 SIRINGA 5 ML 0,50% 

021409 255 1 SIRINGA 10 ML 0,50% 

021409 267 "ADRENALINA"1 SIR.5S ML 0,25% 
021409 279 "ADRENALINA"1 SIR.10 ML 0,25% 
021409 281 "ADRENALINA"1 SIR.S ML 0,50% 
021409 293 "ADRENALINA"1 SIR.10 ML 0,50% 
021409 305 0,5% 1 FIALA 4 ML IPERBARICA 
021409 317 0,25% FIALA POLYAMP SOLUZ INIETT 10 ML 
021409 329 0,5% FIALA POLYAMP SOLUZ INIETT 10 ML 


MARESPIN 


data prima registrazione specialità: 19/02/66 —DataRinnovo 
ta 


N° AIC 
020678 013 
020678 037 
020678 052 


Confezione 
10 COMPRESSE 0,5 G 


AD 10 SUPPOSTE 1G 
BB 10 SUPPOSTE G0,5 


Dispensazione x 


osp 
OSP 


ATC 
ZZZZ27, 
ZZZZ2Z2 


Registrazione in Farmacia 
14/12/98 
14/12/98 


Codice AIC Dossier Specialità: 


01/06/95 Titolare AIC: ASTRA FARMACEUTICI S.P.A. 


Fascia SSN 


A1A0N0N1NNANVNANNNANNNNNNANNNNNnNnanino 


| doo 


Dispensazione 
RNR 
RNR 
RNR 
RNR 
RNR 
RNR 
RNR 
RNR 
RNR 
RNR 
RNR 
RNR 
RNR 
RNR 
RNR 


ATC 
N01BB01 


NO1BB01 
NO1BB01 
N01BB01 
N0O1BB01 
N01BB01 
NO1BBS1 
NO1BBS1 
NO1BBS1 
NO1BBS51 
N01BBS1 
NO1BBS1 
NO1BB01 
N01BB01 
NO1BB01 
NO1BBS1 
NO1BB51 
NO1BB01 
N01BB01 
NOIBB01 
NO1BB01 
NO1BBS1 
NO1BBS1 
NO1BBS1 
N01BBS1 
N01BB01 
NO1BB01 
NO1BB01 


Codice AIC Dossier Specialità 


01/06/95 Titolare AIC: ABIOGEN PHARMA S.P.A. 


Fascia SSN 
c 


Cc 
Cc 
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Dispensazione 
RR 
RR 


RR 


Registrazione in Farmacia 
23/04/86 
26/09/69 
26/09/69 
23/04/86 
26/09/69 
26/09/69 
23/04/86 
26/09/69 
26/09/69 
23/04/86 
26/09/69 
26/09/69 
15/04/72 
18/02/93 
18/02/93 
18/02/93 
18/02/93 
19/10/95 
19/10/95 
19/10/95 
19/10/95 
19/10/95 
19/10/95 
19/10/95 
19/10/95 
10/12/96 
19/12/97 
19/12/97 


00800008S0sSA09Y2gNI000R00000 800 


ATC 
J01ED09 


JO1ED09 
JO1ED09 


19/02/66 MI 
02/04/71 97] 
02/04/71 97 


20-8-1999 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 195 
Tit eci ce poi iii MOMENT Dei 5 


MAROCID Codice AIC Dossier Specialità: 021726 
data prima registrazione specialità: 06/05/70 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021726 029 16 CAPSULE 250 MG Cc RR JO1FA01 06/05/70 OY 
021726 031 BB SOSPENSIONE GRANULARE FLAC.30 G Cc RR JO1FA01 06/05/70 9 

| MARSIL Codice AIC Dossier Specialità: 027054 
| data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: LAB.FARM.BIOL.CROSARA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027054 030 30 CONFETTI 200 MG Cc RR A0SBA03 31/10/94 O 
027054 042 30 BUSTINE 200 MG Cc RR A0SBA03 31/10/94 Q 

MARZINE Codice AIC Dossier Specialità: 014554 
data prima registrazione specialità: 28/11/58 Data Rinnovo Titolare AIC: GLAXO WELLCOME S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

014554 036 8 COMPRESSE 50 MG Cc OTC A04AD 18/06/90 n 
MASACIN Codice AIC Dossier Specialità: 025471 
data prima registrazione specialità: 06/10/84 —Data Rinnovo Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025471 018 30 COMPRESSE 0,05 MG Cc RR R03CC08 06/10/84 O 
025471 020 SCIROPPO 200 ML Cc RR R03CC08 06/10/84 O 
025471 032 BOMBOLETTA AEROSOL 10 ML Cc RR R03AC16 23/03/87 O] 

MASOR Codice AIC Dossier Specialità: 025424 
data prima registrazione specialità: 30/10/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PRODOTTI FORMENTI S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025424 019 30 COMPRESSE DIVISIBILI 420 MG Cc RR ROSCBI11 30/10/84 DU 
025424 060 BB 10 MICROSUPPOSTE 180 MG Cc RR ROSCB11 30/10/84 O 
025424 084 IMIV 10F.LIOF.+ 10 F.SOLV. Cc RR ROSCB11 30/10/84 O 

MASTICALCIUM Codice AIC Dossier Specialità: 027430 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: SHIRE PHARMACEUTICAL LIMITED 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027430 014 20 COMPRESSE MASTICABILI 500 MG Cc RR A12AA04 31/10/94 O 

MASUC Codice AIC Dossier Specialità: 032101 
data prima registrazione specialità: 01/04/99 Data Rinnovo Titolare AIC: INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS ASSOCIATED S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032101 014 "1000" 30 BUSTINE POLV SOSP ORALE 1G A RR A02BX02 01/04/99 O 
032101 026 "2000" 30 BUSTINE POLV SOSP ORALE 2 G A RR A02BX02 01/04/99 O 

| MATRIX Codice AIC Dossier Specialità: 026324 
data prima registrazione specialità: 30/07/87 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WYETH LEDERLE S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026324 018 IM 6 FIALE 100 MG/4 ML Cc RR M09AX 30/07/87 Mi 
026324 020 20 CAPSULE 200 MG G RR M09AX 30/07/87 OÙ 
026324 032 20 BUSTINE 400 MG Cc RR M09AX 31/10/94 O 
026324 044 20 CAPSULE 400 MG Cc RR M09AX 31/10/94 Mi 
026324 057 10 FLAC.NI ORALI 1200 MG Cc RR M09AX 31/10/94 IZ] 


MAVERAL Codice AIC Dossier Specialità: 026102 


data prima registrazione specialità: 02/11/89 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMADES SPA 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026102 018 30 COMPRESSE 50 MG A 80 RR NO6AB08 02/11/89 Mi 
026102 020 30 COMPRESSE GASTRORES.100 MG A 80 RR NO6ABO8 24/02/95 VI 
ia e 
| MAVIK Codice AIC Dossier Specialità: 028265 
| data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: RAVIZZA FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028265 015 14 CAPSULE 2 MG A RR CO9AA10 31/10/94 


— 374 — 


20-8-1999 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 195 
028265 027 28 CAPSULE 0,5 MG A RR C09AA10 31/10/94 O 
{ MAXALT se Codice AIC Dossier Specialità: 034115 | 
dala prima registrazione specialità: 29/04/99 =—Data Rinnovo Titolare AIC: MERCK SHARP E DOHME S.P.A. 

N° AIC "Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
034115 016 /M _"5"3 COMPRESSE IN BLISTER B RR NO2CC 29/04/99 O) 
034115 028 /M_ "5" 6 COMPRESSE IN BLISTER Cc RR NO2CC 29/04/99 U 
034115 030 /M "5" 12 COMPRESSE IN BLISTER Cc RR N02CC 29/04/99 UU 
034115 042 /M_"10"3 COMPRESSE IN BLISTER B RR NO2CC 29/04/99 Dj 
034115 055 /M "10" 6 COMPRESSE IN BLISTER Cc RR NO2CC 29/04/99 O 
034115 067 /M "10" 12 COMPRESSE IN BLISTER (o) RR N02CC 29/04/99 O 
034115 079 /M_"RPDS"3 LIOFILIZZATI ORALI IN BLISTER B RR NO2CC 29/04/99 O 
034115 081 /M_"RPDS" 6 LIOFILIZZATI ORALI IN BLISTER Cc RR NO2CC 29/04/99 O 
034115 093 /M_"RPDS" 12 LIOFILIZZATI ORALI IN BLISTER Cc RR NO2CC 29/04/99 O 
034115 105 /M "RPDI0"3 LIOFILIZZATI ORALI IN BLISTER B RR N02CC 29/04/99 O 
034115 117 /M "RPDI10"6 LIOFILIZZATI ORALI IN BLISTER Cc RR NO2CC 29/04/99 O 
034115 129 /M_"RPDI10" 12 LIOFILIZZATI ORALI IN BLISTER Cc RR NO2CC 29/04/99 E 

MAXAQUIN Codice AIC Dossier Specialità: 027943 
data prima registrazione specialità: 28/12/91 Data Rinnovo = 28/12/96 Titolare AIC: MONSANTO ITALIANA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

027943 048 5 COMPRESSE 400 MG A RR J01MA07 12/11/92 
MAXID Codice AIC Dossier Specialità: 033084 
data prima registrazione specialità: 10/12/97 —DataRinnovo Titolare AIC: FONTEN FARMACEUTICI S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

033084 017 1 FLAC POLV IM 1000 MG + FIALA SOLV 2,5 ML A RR J01DA17 10/12/97 
MAXIPIME Codice AIC Dossier Specialità: 028899 | 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028899 019 IM IV FLAC. POLVERE 500 MG + 1 FIALA 1,5 ML A_ 55 OSP J01DA24 31/10/94 
028899 021 IM IV FLAC. POLVERE 1000 MG + 1 FIALA 3 ML A_55 OSP JO01DA24 31/10/94 Mi 

MEBUTINA Codice AIC Dossier Specialità: 020159 
data prima registrazione specialità: 20/10/62 =—Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC:. PRODOTTI FORMENTI S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020159 012 20 COMPRESSE 300 MG Cc RR NOSBC04 20/10/62 
020159 024 50 COMPRESSE 300 MG Cc RR NOSBC04 20/10/62 U 

MECLODERM Codice AIC Dossier Specialità: 022839 
data prima registrazione specialità: 16/04/84 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: ISTORIA FARMACEUTICI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022839 120 CREMA 30 G Cc RR DOGAA 18/11/87 
022839 132 ANTIACNE BOMBOLETTA 30G (6; RR DIOAFO4 18/11/87 MI 
022839 169 POLVERE ASPERSORIA 30 G Cc RR DOGAA 18/11/87 hi 
022839 183 15 OVULI le RR GOIAA 18/11/87 I 

MECLODERM F Codice AIC Dossier Specialità: 
| data prima registrazione specialità: 16/04/84 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: ISTORIA FARMACEUTICI S.P.A. 
IE ‘ 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione ’ in Farmacia 
023102 066 CREMA 30 G Cc RR D07C002 18/11/87 i 

MECLODOL Codice AIC Dossier Specialità: 026200 
data prima registrazione specialità: 29/09/88 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PARKE DAVIS SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
026200 030 30 CAPSULE 50 MG Cc RR MO1AG04 02/01/90 DU] 
026200 042 30 CAPSULE 100 MG Cc RR MO1AG04 02/01/90 I] 
026200 055 10 SUPPOSTE 100 MG C RR MO1AG04 02/01/90 LI 
026200 067 10 SUPPOSTE 200 MG c RR MO1AG04 02/01/90 9 
026200 079 FLACONE GOCCE 30 ML Cc RR M01AG04 29/05/93 O 
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026200 081 GEL 5% 50 G Cc RR M02AA18 29/05/93 Fi 
MECLON Codice AIC Dossier Specialità: 023703 
| dataprimaregistrazione specialità: 27/1178 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMIGEA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023703 010 10 CANDELETTE VAGINALI Cc RR G01AF20 27/11/78 M 
023703 022 CREMA 30G € RR G01AF20 27/11/78 si 
023703 046 "1000" CREMA VAGINALE 30 G Cc RR GO1AF20 11/05/91 II 
023703 059 "1000" 5 FLAC. LAVANDA VAGINALE Cc RR GO1AF20 11/05/91 97] 
MECLUTIN Codice AIC Dossier Specialità: 023522 
data prima registrazione specialità 12/10/76 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO BIOLOGICO CHEMIOTERAPICO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023522 028 POMATA G 30 Cc RR D07CC02 20/11/86 
MECLUTIN SEMPLICE Codice AIC Dossier Specialità: 023525 
data prima registrazione specialità: 12/10/76 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO BIOLOGICO CHEMIOTERAPICO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023525 025 POMATA G 30 (o) RR D10AF04 20/11/86 
MEDIAXAL Codice AIC Dossier Specialità: 024256 
data prima registrazione specialità: 04/11/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LES LABORATOIRES SERVIER 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024256 012 30 CONFETTI (6) RR C10AX04 04/11/82 WI 
| MEDICAL PIC Codice AIC Dossier Specialità: 032764 | 
data prima registrazione specialità: 15/04/96 Data Rinnovo Titolare AIC: ARTSANA S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032764 019 SOLUZIONE 40 FAZZOLETTINI IMBEVUTI Cc OTC D08AC52 15/04/96 
032764 021 SOLUZIONE 10 FAZZOLETTINI IMBEVUTI Cc OTC DO8ACS2 15/04/96 97 

MEDIPER Codice AIC Dossier Specialità: 025497 ] 
data prima registrazione specialità: 31/10/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LAB.FARM.DOTT.MEDICI S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

025497 025 IM 1 FLAC. LIOF 1 G.+ 1 FIALA 4 ML A SS RR J01DA32 31/10/84 O 
MEDIPLUS Codice AIC Dossier Specialità: 032118 
data prima registrazione specialità: 29/11/95 Data Rinnovo Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032118 022 SOLUZ. DISINF. FLAC 100 ML (6; OTC DOSAIJ 29/11/95 O 
032118 046 SOLUZ. DISINF, FLAC 235 ML Cc OTC DOS8AJ 29/11/95 7z) 

MEDIPO Codice AIC Dossier Specialità: 028370 
data prima registrazione specialità: 18/06/93 Data Rinnovo 18/06/98 Titolare AIC: MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028370 017 20 COMPRESSE 10 MG Cc RR CIOAA01 18/06/93 IN, 
028370 029 10 COMPRESSE 20 MG A_13 RR CIOAA01 18/06/93 vi 
028370 043 10 COMPRESSE RIVESTITE 40 MG A 13 RR CIOAA0I 19/06/98 xi 

| MEDIXIN Codice AIC Dossier Specialità: 022537 
data prima registrazione specialità. 22/06/72 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022537 017 "80MG + 400MG COMPRESSE" BLISTER 12 Cc RR JO01EEO1 22/06/72 
COMPRESSE 
022537 029 "80MG + 400 MG COMPRESSE" BLISTER 20 Cc RR JO1EEO1 22/06/72 U 
COMPRESSE 
022537 031 "80MG + 400MG COMPRESSE" BLISTER 24 Cc RR JO1EEO1 22/06/72 i; 
COMPRESSE 
022537 043 "80MG + 400 MG SCIROPPO" 1 FLACONE 100 ML Cc RR JO1EEO1 22/06/72 O] 
r dr (est Re RI - î 
MEDOCARNITIN Codice. AIC Dossier Specialità: 028841 i 
data prima registrazione specialità; 18/05/93 = DataRinnovo 18/05/98 Titolare AIC: MEDOSAN INDUSTRIE BIOCHIMICHE RIUNITE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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028841 029 10 FLAC.NI ORALI MONOD. 1G Cc RR A16AA01 18/05/93 4 
MEDOPREN Codice AIC Dossier Specialità: 022724 
I = dataprimaregistrazione specialità: 31/01/73 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A, 
È prot nta di 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022724 013 30 COMPRESSE 250 MG Cc RR 002AB02 31/01/73 
022724 025 30 COMPRESSE 500 MG A RR 002AB02 08/10/81 O 
MEDOXIM Codice AIC Dossier Specialità: 024279 
data prima registrazione Specialità: 01/06/81 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LAB.FARM.DOTT.MEDICI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024279 010 IM 1FLAC. 1 G + 1 FIALA 4 ML A RR J01DA06 01/06/81 
reacane Codice AIC Dossier Specialità: 023876 | 
data prima registrazione specialità: 20/04/79 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A. 
eo ti 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023876 016 30 COMPRESSE (o) RR C02LBO0I 20/04/79 
MEDROL Codice AIC Dossier Specialità: 014159 
data prima registrazione specialità: 15/06/85 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN N.V.IS.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
014159 014 10 COMPRESSE 4 MG Cc RR H02AB04 15/06/85 
014159 026 30 COMPRESSE 4 MG (o) RR H02AB04 09/03/87 a] 
014159 040 20 COMPRESSE DIVISIBILI 16 MG A RR H02AB04 15/06/85 | 
MEDROL LOZIONE ANTIACNE Codice AIC Dossier Specialità: 020830 
data prima registrazione specialità: 31/12/84 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020830 028 FLACONE LOZIONE 25 ML (o) RR DIOAA02 13/03/93 
MEDROL VERIDERM Codice AIC Dossier Specialità: 013947 
data prima registrazione Specialità: 26/08/70 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 
N°*AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
013947 015 POMATA 106 0,25% Cc RR DO7AA01 31/12/84 O 
013947 039 POMATA 20 G 0,25% Cc RR DO7AAO01 26/08/70 O 
013947 041 POMATA 30 G 0,25% Cc RR DO7AA01 26/08/70 CU] 
MEFOXIN Codice AIC Dossier Specialità: 024027 
| dataprimaregistrazione specialità 11/0579 —DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATOIRES MERCK SHARP & DOHME - CHIBRET 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024027 017 IM IFL 1 G+F 2 ML H RR JO1DA05 11/05/79 [na 
024027 029 IV 1FL 1 G+F 10 ML H RR JO1DAOS 11/05/79 O 
024027 031 IV 1FL 2 G+F 20 ML H RR JO1DAOS 11/05/79 O 
MEGACE Codice AIC Dossier Specialità: 027597 | 
data prima registrazione specialità: 15/04992 = DataRinnovo 15/04/97 Titolare AIC: BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Famnacia 
027597 020 30 COMPRESSE 160 MG A 28 RNR L02ABO1 15/04/92 bei 
MEGACORT Codice AIC Dossier Specialità: 019247 
data prima registrazione specialità: 24/10/83 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMA UNO S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
019247 016 IM IV 3 FIALE 1 ML 4 MG A RR H02AB02 24/10/83 97 
MEGAVEC Codice AIC Dossier Specialità: 028977 
data prima registrazione specialità: 20/04/99 —Data Rinnovo Titolare AIC: PROPHINPHARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028977 015 30 COMPRESSE USO ORALE 80 MG A 28 RNR L02AB01 20/04/99 O 
| MEGENTAL Codice AIC Dossier Specialità: 025159 
data prima registrazione specialità: 27/01/84 Data Rinnovo = 01/06/95 Tirolare AIC: A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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025159 017 1 FIALA 2 ML Cc RR J01GB03 27/01/84 O 
025159 029 BB 1 FIALA 1 ML Cc RR 401GB03 27/01/84 OG 
025159 031 BB 5 FIALE 1 ML Cc RR 301GB03 27/01/84 O 
025159 056 "40" 1 FIALA 1 ML 40 MG Cc RR J01GB03 17/1287 O 
MEGESPA RT ba Codice AIC Dossier Specialità: 028985 | 
Î data prima registrazione specialità: 20/04/53 = DataRinnovo Titolare AIC: SOCIETA PRODOTTI ANTIBIOTICI SPA j 

N° AIC Confezione “© Fascia SSN Dispensazione —ATC— Registrazione inFarmacia 

028985 012 30 COMPRESSE USO ORALE 80 MG A 28 RNR L02AB01 20/04/99 
MEGESTIL Codice AIC Dossier Specialità: 027574 

| data prima registrazione specialità: 13/03/92 = DataRinnovo 13/03/97 Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 
INAIC Confezione Fascia SSN Dispensazione =——ATC—— Registrazione inFammacia 

027574 019 30 COMPRESSE 160 MG A 28 RNR L02ABO1 13/03/92 

027574 021 30 BUSTINE 160 MG A 28 RNR L02AB01 25/02/98 A 
MEGYL Codice AIC Dossier Specialità: 

data prima registrazione specialità: 08/06/99 Data Rinnovo Titolare AIC: IPSEN S.P.A 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

028976 013 30 COMPRESSE USO ORALE 80 MG A 28 RR 603AC0S 08/06/99 
MELIXERAN Codice AIC Dossier Specialità: 023114 
data prima registrazione specialità: 06/07/74 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LUNDBECK ITALIA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023114 010 30 COMPRESSE 25 MG € RR NO6AA14 06/07/74 O 
023114 022 30 COMPRESSE 10 MG Cc RR NOG6GAA14 06/07/74 in) 
023114 034 20 COMPRESSE 50 MG Cc RR NOGAA14 16/03/81 O 


MELLERETTE Codice AIC Dossier Specialità: 016403 


data prima registrazione specialità: 29/12/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
016403 014 25 CONFETTI 10 MG A RR NOSA 002 29/12/83 
016403 026 GOCCE OS 10 ML 3% A RR NOSAC02 29/12/83 hei 
ee si SR Gun ua Codice AIC Dossier Specialità: 016402 
data prima registrazione specialità: 29/12/83 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. 
N° AIG Confezione a "© Fascia SSN Dispensazione ——ATC Registrazione in Farmacia 
016402 012 25 CONFETTI 25 MG A RR NOSACO02 29/12/83 i 
016402 024 25 CONFETTI 50 MG A RR NOSAC02 29/12/83 wi 
016402 036 "RETARD” 15 COMPRESSE 200 MG A RR NOSAC02 29/12/83 Mi 
MEMAC Codice AIC Dossier Specialità: 033255 
data prima registrazione specialità: 19/08/97 —Data Rinnovo Titolare AIC: BRACCO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033255 011 28 COMPRESSE FILM RIVESTITE 5 MG Cc MSP NO7AA05 19/08/97 
033255 023 28 COMPRESSE FILM RIVESTITE 10 MG Cc RNRLIM NO7AA05 19/08/97 27] 
| MEMORIL Codice AIC Dossier Specialità: 017647 
data prima registrazione specialità: 15/10/60 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
017647 025 30 COMPRESSE S0 MG Cc OTC N07X 01/08/84 DU 
017647 037 50 COMPRESSE 50 MG Cc OTC NO7X 01/08/84 | 
MEMOSERINA Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 30/01/69 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RHONE POULENC RORER S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
019266 055 "S" 10 FLACONCINI ORALI Cc OTC A13A 19/01/95 n} 
| MEMOSPRINT ” Codice AIC Dossier Specialità: 


! data prima registrazione specialità 23/08/78 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MONSANTO ITALIANA S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023680 022 30 COMPRESSE 300 MG Cc OTC AIA 23/08/78 Rei 
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023680 046 6 FIALE 150 MG 3 ML Cc RR ALZA 23/08/78 O 
MEMOVISUS ì Codice AIC Dossier Specialità: 023246 
data prima registrazione specialità: 30/06/75 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023246 010 36 CAPSULE Cc SP A13A 30/06/75 
023246 022 10 FLACONI ORALI Cc SP A13A 30/06/75 ha 

| MEMOVIT BIZ AN SER n vs Di Codice AIC Dossier Specialità: 012046 
data prima registrazione specialità: 05/05/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MAGIS FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
— 012046 025 6 FLACONCINI ORALI DOSATI Cc OTC A13A 05/05/88 
MENABIL Codice AIC Dossier Specialità: 020571 
data prima registrazione specialità: 22/05/65 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 

N* AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020571 030 FLACONE SCIROPPO 200 G Cc OTC AOSBA 29/11/95 O 
020571 042 25 COMPRESSE RIVESTITE Cc OTC AOSBA 29/11/95 QU 

MENACOR Codice AIC Dossier Specialità: 021674 
data prima registrazione specialità: 29/12/69 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021674 027 50 CAPSULE 250 MG Cc RR C01DX15 29/12/69 
021674 041 50 CAPSULE 125 MG Cc RR C01DX15 29/12/69 O 

MENADERM Codice AIC Dossier Specialità: 020883 
data prima registrazione specialità: 24/09/70 DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020883 094 CREMA 30 G 0,025% Cc RR D07C004 21/04/86 
020883 106 UNGUENTO 30 G 0,025% Cc RR D07CC04 21/04/86 Mi 
020883 118 LOZIONE 30 G0,025% Cc RR DO07CC04 21/04/86 i 
020883 120 "SIMPLEX" CREMA 30 G 0,025% B RR DO7AC15 21/04/86 loi 
020883 132 "SIMPLEX" UNGUENTO 30 G 0,025% Cc RR D07AC15 21/04/86 i 
020883 144 "SIMPLEX" LOZIONE 30 G 0,025% B RR D07AC15 21/04/86 7 

MENALGON Codice AIC Dossier Specialità: 015987 
data prima registrazione specialità: 15/0961 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FIDIA SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
015987 023 "B6" 30 CONFETTI (o) RR A11DB 27/12/84 ne] 
015987 035 IM 6 F. LIOF. + 6 F. SOLV.2 ML Cc RR A11DB 01/12/87 Wi 

MENCEVAX ACWY Codice AIC Dossier Specialità: 026989 
data prima registrazione specialità: 12/10/90 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026989 018 FLAC LIOF.+ FIALA SOLV. 0,5 ML Cc RR J07AH04 12/10/90 n] 
026989 020 FLAC. LIOF+ F. SIRINGA 0,5 ML Cc RR 307AH04 12/10/90 O 
026989 032 FL. LIOF.10 DOSI + SOLV. 10 DOSI Cc RR 307AH04 29/07/92 U 

MENCICLINA Codice AIC Dossier Specialità: 020097 
data prima registrazione specialità: 22/09/62 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

020097 046 16 CAPSULE Cc RR JO1AA07 09/03/91 OD] 
| MENOGON Codice AIC Dossier Specialità: 032903 
| dataprimaregistrazione specialità: 20/04/99 —Data Rinnovo Titolare AIC: FERRING S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032903 015 5 F POLV LIOF SOLUZ INIETT IM+5 F SOLV 1 ML A_74 RR G03GA02 20/04/99 O 
032903 027 10 FPOLV LIOF SOLUZ INIETT IM+10 FSOLV 1 MLA 74 RR G603GA02 20/04/99 O 

MENOMUNE Codice AIC Dossier Specialità: 029196 
data prima registrazione specialità: 02/08/95 DataRinnovo Titolare AIC: CONNAUGHT LABORATORIES LIMITED 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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029196 019 1 FIALA + DILUENTE 0,78 ML Cc RR J07AH04 02/08/95 U 
MENOREST ‘ Codice AIC Dossier Specialità: 032097 
i data prima registrazione specialità: 16/05/96 Data Rinnovo Titolare AIC: RHONE POULENC RORER S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032097 014 8 CEROTTI 37,5 MCG/DIE A RNR 603CA03 16/05/96 
032097 026 8 CEROTTI 50 MCG/DIE A RNR 603CA03 16/05/96 INI 
032057 036 8 CEROTTI 75 MCC/DIE Cc RNR GISCAGI 16/05/96 Mi 
032097 040 8 CEROTTI 100 MCG/DIE Cc RNR 603CA03 16/05/96 Mi 
‘MENOVIS ia CR “Codice AIC Dossier Specialità: 002868 
| data prima registrazione specialità: 26/01/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. 
ls cato litio clic n RA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
002868 014 "SMG +50MG/ML POLVERE E SOLVENTE PER c RNR G03FA04 26/01/81 
SOLUZIONE INIETTABILE "IM 1 FLACONCINO + 1 
FIALA 4 ML 
MENPOVAX Codice-AIC Dossier Specialità: 024489 

data prima registrazione specialità: 28/11/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CHIRON S.P.A. 

“ N'AIC Confezione © Fascia SSN Dispensazione "ATC Registrazione © in Farmacia 
024489 039 ——"A+C"1 FL LIOF+1 FSOLV 0,5 ML (o RR J07AH03 02/10/85 O 
024489 041 "A+C"1 FLLIOF+1 F-SIR. 0,5 ML Cc RNR J07AH03 on1085 DD 
024489 054 "A+C"1 FL. LIOF.10 DOSI+F 5 ML Cc RNR JO7AH03 10/04/90 CD] 
024489 066 "4" 1 FL. LIOF.+ F. SOLV. 0,5 ML Cc RNR 407AH04 10/04/90 U]j 
024489 078 "4" 1 FL LIOF.+ F. SIR. 0,5 ML Cc RNR 307AH04 10/04/90 a 
024489 080 "4"FL. LIOF.10 DOSI+F SOLV. 5 ML Cc RNR 307AH04 10/04/90 O 

| MENSISO Codice AIC Dossier Specialità: 023612 
data prima registrazione specialità: 03/11/78 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023612 017 IM IV 1 FIALÀ'1 ML 50 MG Cc RR 3J01GB08 03/11/78 
023612 029 IM IV 1 FIALA 1,5 ML 75 MG (i RR 3J01GB08 03/11/78 O 
023612 031 IM IV 1 FIALA 2 ML 100 MG c RR J01GB08 03/11/78 Ci 
MENTALGINA dani catari Codice AIC Dossier Specialità: 027438 
| data prima registrazione specialità: 31/10/89 —Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: HOME PRODUCTS ITALIANA S.P.A. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

027438 011 6 FLACONCINI ORALI 6G Cc OTC N0O2BBS1 31/10/89 O 
027438 023 3 FLACONCINI ORALI 6 G Cc OTC N02BES3 02/04/90 D 
027438 035 1 FLACONE GOCCE 30 ML Cc OTC N02BES3 09/03/91 0] 

MENTIUM Codice AIC Dossier Specialità: 023642 

data prima registrazione specialità: 04/10/78 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORI GUIDOTTI S.P.A. 

N° AIC Confezicne Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

023642 034 50 CAPSULE 300 MG Cc SP NO6BX08 04/10/78 

MEPALAX Codice AIC Dossier Specialità: 009585 

data prima registrazione specialità: 17/02/73 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO BIOLOGICO CHEMIOTERAPICO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

009585 011 SCIROPPO 150 G c OTC A06ABS7 17/02/73 
009585 023 30 CONFETTI c OTC A06ABS7 17/02/73 IN 

I MEPENTIL Codice AIC Dossier Specialità: 027289 
Î data prima registrazione specialità: 09/03/92 Data Rinnovo 09/03/97  Zitolare AIC: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. 
L_ 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

027289 014 INIETT FIALA 1 ML (50 MG/ML) Cc RR L03AX09 09/03/92 O 

027289 026 INIETT FLACONE $ ML (10 MG/ML) Cc RR LO3AX09 09/03/92 O 
| MEPI MYNOL Codice AIC Dossier Specialità: 027391 
| dataprimaregistrazione specialità: 08/03/90 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: È go E C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO 
«PA. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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027391 010 10 TUBOFIALE 1,8 ML c MSP N01BB53 08/03/90 O 

027391-022 50 TUBOFIALE 1,8 ML Cc MSP N01BB03 08/03/90 O 

027391 034 "A100" 10 TUBOFIALE 1,8 ML Cc MSP N01BBS3 08/03/90 LÌ 

027391 046 "A100" 50 TUBOFIALE 1,8 ML [61 MSP N01BB53 08/03/90 O 

027391 059 "A80" 10 TUBOFIALE 1,8 ML Cc MSP NO1BB5S3 08/03/90 O 

027391 061 "A80" 50 TUBOFIALE c MSP NO1BB53 08/03/90 O 
[ MEPICAIN Codice AIC Dossier Specialità: 029236 
| data prima registrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: MONICO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029236 015 10 FIALE 10 ML.1% Cc MSP N01BB03 31/10/94 CO] 
029236 027 10 FIALE 2 ML. 2% c MSP N01BB03 31/10/94 O 
029236 039 10 FIALE 10 ML.2% Cc MSP N01BB03 31/10/94 O 
029236 041 10 FIALE 2 ML. 3% ce MSP N01BB03 31/10/94 O 
029236 054 10 TUBOFIALE 1,8 ML. 3% Cc MSP N01BB03 31/10/94 O 

MEPICAIN CON ADRENALINA Codice AIC Dossier Specialità: 028984 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 —DataRinnovo Titolare AIC: MONICO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028984 045 1 FIALA 2% 1:200000 2 ML Cc MSP N01BB53 31/10/94 DU 
028984 060 1 FIALA 2% 1:200000 10 ML (o) MSP N01BB53 31/10/94 O 
028984 072 1 TUBOFIALA 2% 1:100000 1,8 ML c MSP N01BBS3 31/10/94 O 

MEPIDENT 2% Codice AIC Dossier Specialità: 028172 
data prima registrazione specialità: 29/07/92 = Data Rinnovo 29/07/97 Titolare AIC: WARNER LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE 
L S.COM.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028172 031 60 TUBOFIALE 1,8 ML 1:100000 Cc MSP N01BB53 22/04/95 
028172 043 60 TUBOFIALE 1,8 ML 1:80000 c MSP N01BBS3 22/04/95 O 

MEPIDENT 3% Codice AIC Dossier Specialità: 028171 
data prima registrazione specialità: 29/07/92 = Data Rinnovo 29/07/97 Titolare AIC: deo LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE 
. SPA. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

028171 027 60 TUBOFIALE 1,8 ML Cc MSP N01BB03 20/04/95 
MEPIFORAN Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 20/07/92 = DataRinnovo 20/07/97 Titolare AIC: MEDACTA S.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028612 012 1% FIALA S ML Cc RNR N01BB03 20/07/92 O 
028612 024 1% FIALA 10 ML Cc RNR N01BB03 20/07/92 DG 
028612 036 1% FLACONE 50 ML Cc RNR NO1BB03 20/07/92 0} 
028612 048 2% FIALA 5 ML Cc RNR N01BB03 20/07/92 U 
028612 051 2% FIALA 10 ML Cc RNR N0O1BB03 20/07/92 O) 
028612 063 2% FLACONE 50 ML Cc RNR N01BB03 20/07/92 O 
028612 075 1% FIALA 5 ML C/ADRENALINA 1:200000 Cc RNR N01BBS3 20/07/92 O 
028612 087 1% FIALA 10 ML C/ADRENALINA 1:200000 c RNR N01BB53 20/07/92 O 
028612 099 1% FLACONE 50 ML C/ADRENALINA 1:200000 Cc RNR N01BB53 20/07/92 G 
028612 101 2% FIALA 5 ML C/ADRENALINA 1:200000 Cc RNR N01BB53 20/07/92 O 
028612 113 2% FIALA 10 ML C/ADRENALINA 1:200000 (o) RNR N01BB53 20/07/92 CI 
028612 125 2% FLACONE 50 ML C/ADRENALINA 1:200000 Cc RNR N01BB53 20/07/92 O 
028612 137 "1%" 10 FIALE PE SOLUZ INIETT 5 ML Cc RR N01BB03 16/11/98 U 
028612 149 *1%" 10 FIALE PE SOLUZ INIETT 10 ML Cc RR N01BB03 16/11/98 DI 
028612 152 "2%" 10 FIALE PE SOLUZ INIETT 5 ML Cc RR N01BB03 16/11/98 - O 
028612 164 "2%" 10 FIALE PE SOLUZ INIETT 10 ML Cc RR N01BB03 16/11/98 CD] 

| MEPIVACAINA CABON Codice AIC Dossier Specialità: 031833 | 
È data primarregistrazione specialità: 19/05/99 Data Rinnovo Titolare AIC: CABON S.P.A. | 

N° AIC Confezione Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

031833 015 "3%" ASTUCCIO 100 TUBOFIALE 1,8 ML SOLUZ Cc MSP N01BB03 19/05/99 G 
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MEPIVACAINA CLORIDRATO CON ADRENALINA GAL.SENESE Codice AIC Dossier Specialità: 030904 | 
data prima registrazione specialità: 12/01/98 Data Rinnovo Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. i 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030904 015 5 FIALE 1 ML 1% +1:200000 Cc RNR N01BB53 12/01/98 ii 
030904 027 SO FIALE IML 1% + 1:200000 Cc RNR N01BB53 12/01/98 i] 
030904 039 100 FIALE IML 1% + 1:200000 Cc RNR N01BBS3 12/01/98 i 
03004 041 5 HALE 2ML 1% + 1200000 Cc RNR N01BB53 12/01/98 E 
030904 054 50 FIALE 2ML 1% + 1:200000 Cc RNR N01BB53 12/01/98 O 
030904 066 100 FIALE 2ML 1% + 1:200000 Cc RNR N01BBS3 12/01/98 G 
030904 078 SFIALE SML 1% + 1:200000 Cc RNR N01BB53 12/01/98 O 
030904 080 50 FIALE SML 1% + 1:200000 Cc RNR N01BBS3 12/01/98 O 
030904 092 100 FIALE SML 1% + 1:200000 Cc RNR N01BB5S3 12/01/98 LU] 
030904 104 S FIALE 10 ML 1% + 1:200000 Cc RNR N01BB53 12/01/98 [2 
030904 116 50 FIALE 10 ML 1% + 1:200000 Cc RNR N01BB53 12/01/98 O 
030904 128 100 FIALE 10 ML 1% + 1:200000 Cc RNR N01BB53 12/01/98 O 
030904 130 5 FIALE 20ML 1% + 1:200000 Cc RNR N01BB53 12/01/98 Di 
030904 142 50 FIALE 20ML 1% +1:200000 Cc RNR N01BBS3 12/01/98 DI 
030904 155 100 FIALE 20ML 1% +1:200000 Cc RNR N01BB53 12/01/98 Dj 
030904 167 5 FLACONI 50 ML 1% +1:200000 c RNR N01BB53 12/01/98 LI 
030904 179 S FIALE 1 ML 2% +1:200000 Cc RNR N01BB53 12/01/98 0 
030904 181 50 FIALE 1 ML 2% +1:200000 Cc RNR N01BB53 12/01/98 C]j 
030904 193 100 FIALE 1 ML 2% +1:200000 Cc RNR N01BBS3 12/01/98 Ci 
030904 205 S FIALE 2ML 2% +1:200000 Cc RNR N01BBS3 12/01/98 DI) 
030904 217 50 FIALE 2ML 2% +1:200000 Cc RNR N01BBS53 12/01/98 CD) 
030904 229 100 FIALE 2ML 2% +1:200000 Cc RNR N01BBS3 12/01/98 C] 
030904 231 5 FIALE 5 ML 2% +1:200000 Cc RNR N01BB53 12/01/98 C]j 
030904 243 50 FIALE 5 ML 2% +1:200000 Cc RNR N01BB53 12/01/98 i 
030904 256 100 FIALE 5 ML 2% +1:200000 Cc RNR N01BB53 12/01/98 Dì 
030904 268 S FIALE 10 ML 2% +1:200000 Cc RNR N01BB53 12/01/98 O 
030904 270 50 FIALE 10 ML 2% +1:200000 Cc RNR N01BBS3 12/01/98 CJ 
030904 282 100 FIALE 10 ML 2% +1:200000 Cc RNR N01BBS3 12/01/98 CJ 
030904 294 5 FIALE 20 ML 2% +1:200000 Cc RNR N01BB53 12/01/98 DI 
030904 306 50 FIALE 20 ML 2% +1:200000 Cc RNR N01BBS3 12/01/98 CL) 
030904 318 100 FIALE 20 ML 2% +1:200000 Cc RNR N01BBS3 12/01/98 DT 
030904 369 "FORTE" 10 FIALE 5 ML 2%+1:100.000 Cc RNR NOI1BBS53 12/01/98 DA 
030904 371 "FORTE" 5 FIALE 2 ML 2%+1:100.000 Cc RNR N01BB53 12/01/98 LI 
030904 383 "FORTE" 5 FIALE 5 ML 2%+1:100.000 Cc RNR N01BBS3 12/01/98 O) 
030904 395 "FORTE" S$ FIALE 10 ML 2%+1:100.000 Cc RNR N0I1BBS53 12/01/98 Di 
030904 407 "FORTE" 5 FIALE 20 ML 2%+1:100.000 Cc RNR N0O1BB53 12/01/98 DI 
030904 419 "FORTE" 50 FIALE 1 ML 2%+1:100.000 Cc RNR NO1BB53 12/01/98 CD] 
030904 421 "FORTE" 50 FIALE 2 ML 2%+1:100.000 Cc RNR N01BB53 12/01/98 DU 
030904 433 "FORTE" 50 FIALE 5 ML 2%+1:100.000 c RNR N01BB53 12/01/98 ni 
030904 445 "FORTE" SO FIALE 10 ML 2%+1:100.000 Cc RNR N01BB53 12/01/98 O 
030904 458 "FORTE" 50 FIALE 20 ML 2%+1:100.000 Cc RNR N01BBS3 12/01/98 Uj 
030904 460 "FORTE" 100 FIALE 2 ML 2%+1:100.000 Cc RNR N01BB53 12/01/98 O 
030904 472 "FORTE" 100 FIALE 5 ML 2%+1:100.000 Cc RNR N01BBS3 12/01/98 O 
030904 484 "FORTE" 100 FIALE 20 ML 2%+1:100.000 Cc RNR N01BB53 12/01/98 O 
030904 496 "FORTE" $S TUBOFIALE 1,8ML 2% +1:100.000 Cc RNR N0O1BBS3 12/01/98 C] 
030904 508 "FORTE" 50 TUBOFIALE 1,8ML 2% +1:100.000 Cc RNR N01BB5S3 12/01/98 D 
030904 510 "FORTE" 100 TUBOFIALE 1,8ML 2% +1:100.000 Cc RNR N01BB53 12/01/98 Ci 
030904 522 "FORTE" 5 FLACONI 50 ML 2% + 1:100.000 Cc RNR N01BB53 12/01/98 0] 
030904 534 S FLACONI 50 ML 2% + 1:200.000 Cc RNR N01BB53 12/01/98 LÌ 
030904 546 "FORTE" 5 FIALE 1ML 2% + 1:100.000 (0 RNR N01BBS3 12/01/98 OD 
030904 559 "FORTE" 100 FIALE 1ML 2% + 1:100.000 Cc RNR N01BB53 12/01/98 Ci 
030904 561 "FORTE" 100 FIALE 10 ML 2% + 1:100.000 Cc RNR N01BB53 12/01/98 Li 
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MEPIVACAINA CLORIDRATO GALENICA SENESE Codice AIC Dossier Specialità: 033640 
: data primaregistrazione specialità: 12/01/98 Data Rinnovo Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033640 018 "2%" 5 FIALE 5 ML c RNR N01BB03 12/01/98 CD] 
033640 020 "2%" 5 FIALE 10 ML Cc RNR N01BB03 12/01/98 O 
033640 032 "1%" 5 FIALE 10 ML Cc RNR NO1BB03 12/01/98 LU] 
033640 044 "3%" 5 FIALE 10 ML Cc RNR N01BB03 12/01/98 0] 
033640 057 "1%" 5 FIALE 20 ML Cc RNR NO1BB03 12/01/98 O 
033640 069 "2%" 5 FIALE 20 ML c RNR N01BB03 12/01/98 O 
033640 071 "3%" 5 FIALE 20 ML Cc RNR N01BB03 12/01/98 O 
033640 083 "1%" 50 FIALE 1 ML Cc RNR N01BB03 12/01/98 O 
033640 095 "2%" SO FIALE 1 ML Cc RNR N01BB03 12/01/98 a 
033640 107 "3%" 50 FIALE 1 ML Cc RNR N01BB03 12/01/98 O 
033640 119 "1%" 50 FIALE 2 ML Cc RNR N01BB03 12/01/98 O 
033640 121 "2%" 50 FIALE 2 ML Cc RNR N01BB03 12/01/98 O 
033640 133 "3%" 50 FIALE 2 ML Cc RNR N01BB03 12/01/98 O 
033640 145 "1%" 50 FIALE 5 ML (o) RNR NO1BB03 12/01/98 O 
033640 158 "2%" 50 FIALE 5 ML Cc RNR N01BB03 12/01/98 CD 
033640 160 "3%" 50 FIALE 5 ML Cc RNR N01BB03 12/01/98 O 
033640 172 "1%" 50 FIALE 10 ML (0) RNR N01BB03 12/01/98 G 
033640 184 "2%" 50 FIALE 10 ML Cc RNR N01BB03 12/01/98 U 
033640 196 "3%" 50 FIALE 10 ML (o) RNR N01BB03 12/01/98 O 
033640 208 *1%" 50 FIALE 20 ML Cc RNR N01BB03 12/01/98 O 
033640 210 "2%" 50 FIALE 20 ML Cc RNR N01BB03 12/01/98 O 
033640 222 "3%" 50 FIALE 20 ML Cc RNR N01BB03 12/01/98 O 
033640 234 "1%" 100 FIALE 1 ML Cc RNR N01BB03 12/01/98 CD 
033640 246 "2%" 100 FIALE 1 ML Cc RNR N01BB03 12/01/98 U 
033640 259 "3%" 100 FIALE 1 ML Cc RNR N01BB03 12/01/98 A 
033640 261 "1%" 100 FIALE 2 ML (Sì RNR N01BB03 12/01/98 O 
033640 273 "2%" 100 FIALE 2 ML Cc RNR NO1BB03 12/01/98 na 
033640 285 "3%" 100 FIALE 2 ML (o) RNR N01BB03 12/01/98 [na 
033640 297 "1%" 100 FIALE 5 ML Cc RNR N01BB03 12/01/98 O 
033640 309. "2%" 100 FIALE S ML c RNR N0O1BB03 12/01/98 O 
033640 311 "3%" 100 FIALE 5 ML Cc RNR N01BB03 12/01/98 O 
033640 323 "1%" 100 FIALE 10 ML Cc RNR NO1BB03 12/01/98 U 
033640 335 "2%" 100 FIALE 10 ML Cc RNR N01BB03 12/01/98 DU 
033640 347 "3%" 100 FIALE 10 ML Cc RNR N01BB03 12/01/98 CD] 
033640 350 "1%" 100 FIALE 20 ML Cc RNR N01BB03 12/01/98 G 
033640 362 "2%" 100 FIALE 20 ML Cc RNR N01BB03 12/01/98 O 
033640 374 "3%" 100 FIALE 20 ML Cc RNR N01BB03 12/01/98 O 
033640 386 "1%" 5 TUBOFIALE 1,8 ML Cc RNR N01BB03 12/01/98 O 
033640 398 "2%" S TUBOFIALE 1,8 ML Cc RNR N01BB03 12/01/98 O 
033640 400 "3%" 5 TUBOFIALE 1,8 ML Cc RNR N01BB03 12/01/98 O 
033640 412 "1%" 50 TUBOFIALE 1,8 ML Cc RNR N01BB03 12/01/98 O 
033640 424 "2%" 50 TUBOFIALE 1,8 ML € RNR N01BB03 12/01/98 O 
033640 436 "3%" 50 TUBOFIALE 1,8 ML (6 RNR N01BB03 12/01/98 O 
033640 448 "1%" 100 TUBOFIALE 1,8 ML Cc RNR NO1BB03 12/01/98 O] 
033640 451 "2%" 100 TUBOFIALE 1,8 ML c RNR N01BB03 12/01/98 O 
033640 463 "3%" 100 TUBOFIALE 1,8 ML c RNR N01BB03 12/01/98 Rag 
033640 475 "1%" 5 FLACONI 50 ML Cc RNR NO1BB03 12/01/98 Ci 
033640 487 "2%" 5 FLACONI 50 ML Cc RNR N01BB03 12/01/98 U 
033640 499 "3%" 5 FLACONI 50 ML Cc RNR N01BB03 12/01/98 O 
033640 501 "1%" S FIALE 1 ML Cc RNR N01BB03 12/01/98 O 
033640 513 "1%" 5 FIALE 2 ML c RNR NO1BB03 12/01/98 n 
033640 525 "1%" 5 FIALE 5 ML c RNR NO1BB03 12/01/98 A 
033640 537 "2%" 5 FIALE 1 ML Cc RNR N01BB03 12/01/98 O 
033640 549 "2%" 5 FIALE 2ML Cc RNR N01BB03 12/01/98 O 
033640 552 "3%" 5 FIALE 1 ML Cc RNR N01BB03 12/01/98 O 
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033640 564 "3%" S FIALE 2 ML Cc RNR N01BB03 12/01/98 DU 
033640 576 "3%" 5 FIALE 5 ML Cc RNR N01BB03 12/01/98 O 
MEPIVACAINA CON ADRENALINA CABON Codice AIC Dossier Specialità: 034342 
data prima registrazione specialità: 19/05/99 —DataRinnovo Titolare AIC: CABON S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
034347 016 “270° ASTUCCIO 100 TUBOFIALE 18 ML SOLUZ Cc Risk INO1BDIS 13/05/93 LI 
INIETT MEPIVACAINA 2% + ADRENALINA 1:100000 
MEPRAL Codice AIC Dossier Specialità: 026783 
data prima registrazione specialità: 01/0390 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRACCO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026783 023 IV 1 FIALA LIOF. 40 MG H OSP A02BC01 10/05/96 
026783 035 IV 5 FIALE LIOF. 40 MG H OSP A02BC01 10/05/96 O 
026783 074 14 CAPSULE RIL MODIFICATO 20 MG FLAC VETRO A 48 RR A02BC01 28/07/98 O 
026783 098 14 CAPSULE RIL MODIFICATO 20 MG IN BLISTER A 48 RR A02BC01 28/07/98 Mi 
MEPROFEN Codice AIC Dossier Specialità: 023655 


data prima registrazione specialità: 23/08/78 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A.G.I.P.S. FARMACEUTICI SRL 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
023655 032 30 CAPSULE 100 MG A 66 RR M01AE03 02/09/85 97] 
023655 044 10 SUPPOSTE 100 MG Cc RR MO1AE03 02/09/85 O 
023655 069 10 SUPPOSTE 200 MG Cc RR MO1AE03 16/07/88 97] 

MERALOP Codice AIC Dossier Specialità: 023529 
data prima registrazione specialità: 06/01/84 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MERCK SHARP E DOHME S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023529 011 20 CONFETTI 200 MG Cc RR SOlXA 06/01/84 na 
023529 023 20 CAPSULE 400 MG Cc RR SOIXA 20/12/84 i 
023529 035 30 CAPSULE 400 MG Cc RR SOlXA 20/12/84 O 

MERANKOL Codice AIC Dossier Specialità: 012475 ] 
data prima registrazione specialità: 28/07/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRUNO FARMACEUTICI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
012475 012 32 PASTIGLIE Cc RR A02AG 28/07/83 i 
012475 024 GEL ORALE 180 ML Cc RR A02AG 28/07/83 ez] 

MERCILON Codice AIC Dossier Specialità: 027233 
data prima registrazione specialità: 01/03/89 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: N.V. ORGANON 

N° AIC Confezione Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027233 016 21 COMPRESSE (o) RR G03AA09 01/03/89 Mi 

MERCUROCROMO Codice AIC Dossier Specialità: 013922 
data prima registrazione specialità: 08/06/58 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA'IGIENICO 
L TERAPEUTICHE S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
013922 024 SOLUZIONE 2% 20 ML Cc OTC DO8AK04 08/06/58 
013922 036 SOLUZIONE 2% 50 ML C OTC DO8AK04 12/02/85 xi 

MEREGON Codice AIC Dossier Specialità: 022766 


data prima registrazione specialità: 11/05/73 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022766 012 30 COMPRESSE Cc RR C01BD03 21/02/80 
022766 024 —IM6FIALE3ML c RR C01BD03 11/05/73 O 
MERICOMB Codice AIC Dossier Specialità: 034247 
data prima registrazione specialità: 12/01/99 —DataRinnovo Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
034247 015 /M_ "2 MG" ASTUCCIO 1 BLISTER 28 COMPRESSE Cc RNR G03FA01 12/01/99 DU 
FILMRIVESTITE CONTENENTE 16 CPR (2MG) + 12 
CPRQMG+1MG) 
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034247 027 /M_"2 MG" ASTUCCIO 3 BLISTER 28 COMPRESSE c RNR G03FA01 12/01/99 O 
FILMRIVESTITE CONTENENTE 16 CPR (2MG) + 12 
CPR (2MG+1MG) 

034247 039 /M_"1 MG" ASTUCCIO 1 BLISTER 28 COMPRESSE c RNR G03FA01 12/01/99 O 
FILMRIVESTITE CONTENENTE 16 CPR (IMG) + 12 
CPR (1MG+1MG) 

034247 041 /M_"1 MG" ASTUCCIO 3 BLISTER 28 COMPRESSE c RNR G03FA01 12/01/99 O 
FILMRIVESTITE CONTENENTE 16 CPR (1MG) + 12 
CPR (1MG+1MG) 


| MERIGEST Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 01/10/98 Data Rinnovo Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
034056 010 /M 1BLISTER 28 COMPRESSE FILM RIVESTITE 2 + 0,7 (0) RNR G03FA01 01/10/98 
MG 
034056 022 /M 3BLISTER 28 COMPRESSE FILM RIVESTITE 2 + 0,7 (6; RNR G03FA01 01/10/98 O 
MG 
MERIMONO Codice AIC Dossier Specialità: 029958 
data prima registrazione specialità: 14/12/98 Data Rinnovo Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029958 016 /M 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 1 MG Cc RNR G03CA03 14/12/98 
029958 028 /M 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 2 MG Cc RNR G03CA03 14/12/98 O 
029958 030 /M 84 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 1 MG Cc RNR G03CA03 14/12/98 O] 
029958 042 /M 84 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 2 MG Cc RNR G03CA03 14/12/98 O 


MERLUZZINA Codice AIC Dossier Specialità: 014115 
data prima registrazione specialità: 19/12/62 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: R.P. SCHERER SPA 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

014115 048 ASTUCCIO 25 CAPSULE MOLLI Cc OTC A11CB 02/06/99 
MERREM Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 17/08/94 =—Data Rinnovo Titolare AIC: ZENECA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028949 030 IV i FLAC. 500 MG + SOLV. 10 ML H OSP J01DH02 17/08/94 GO 
028949 042 IV 1 FLAC. 1000 MG+SOLV. 20 ML H OSP J01DH02 17/08/94 U 
028949 055 INF. 1 FL.250 MG + SOLV. 100 ML Cc OSP J01DH02 17/08/94 O 
028949 067 INF. 1 FL.500 MG + SOLV. 100 ML H OSP ‘J01DH02 17/08/94 O 
028949 079 INF. 1 FL.1000 MG + SOLV. 100 ML H OSP 501DH02 17/08/94 O 


! MERUVAX II Codice AIC Dossier Specialità: 022602 
data prima registrazione specialità: 26/06/72 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: PASTEUR MERIEUX MSD S.N.C. 


t 
i 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022602 027 1 FLAC. MONODOSE LIOF+FLAC. SOLV Cc RR J107BJ01 09/04/87 O 
MESAFLOR Codice AIC Dossier Specialità: 033081 

data prima registrazione specialità: 11/12/98 Data Rinnovo Titolare AIC: FONTEN FARMACEUTICI S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033081 011 50 COMPRESSE RIVESTITE 500 MG A RR A07EC02 11/12/98 O 
033081 023 7 CLISMI MONOUSO 2 G+ 7 CANNULE RETTALI A RR A07EC02 11/12/98 O 
033081 035 7 CLISMI MONOUSO 4 G+ 7 CANNULE RETTALI A RR A07EC02 11/12/98 O 

‘ MESTINON Codice AIC Dossier Specialità: 


data prima registrazione specialità: 15/09/54 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ICN PHARMACEUTICALS GERMANY GMBH 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
009286 016 20 COMPRESSE DIVISIBILI 60 MG A RR NO7AA02 25/10/54 fi 
| MESULID Codice AIC Dossier Specialità: 025971 
data prima registrazione specialità: 06/08/85 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025971 021 30 COMPRESSE 100 MG A 66 RR M01AX17 06/08/85 fi 
025971 033 15 COMPRESSE 200 MG Cc RR MO1AX17 06/08/85 CL] 
025971 045 "MITE" 30 BUSTINE GRAN, 50 MG Cc RR MO01AX17 06/08/85 97] 
— 385 — 


+5.0. G.U. n. 195 - VoLI 


20-8-1999 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 195 
025971 058 30 BUSTINE 100 MG A 66 RR M01AX17 06/08/85 Mi 
025971 060 10 SUPPOSTE 200 MG Cc RR MO1AX17 27/04/91 v 

MESULID FAST Codice AIC Dossier Specialità: 029127 
| data prima registrazione specialità: 04/08/95 —DataRinnovo Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. ci 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029127 014 30 COMPRESSE DIVISIBILI 400 MG A 66 KR MOULAXIT 04/08/95 ER; 
029127 026 30 BUSTINE 400 MG A 66 RR MO1AX17 04/08/95 N 
| METACAF Codice AIC Dossier Specialità: 027406 
I data prima registrazione specialità: 17/02/92 = DataRinnovo 17/02/97 Titolare AIC: CHONG KUN DANG ITALIA S.P.A. 
Lu 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027406 014 IM 1 FLAC. 500 MG + 1 FIALA 3 ML A RR J01DA40 1702/92 
027406 026 IM 1 FLAC. 1000 MG + 1 FIALA 3 ML A RR JO1DA40 17/02/92 O 
027406 038 IV FLACONE 1000 MG + F. SOLV. H OSP J01DA40 17/02/92 O 
| METACEN Codice AIC Dossier Specialità: 020873 
data prima registrazione specialità: 03/07/67 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020873 016 25 CAPSULE 25 MG A 66 RR MO1ABO01 03/07/67 Mi 
020873 028 20 CAPSULE 50 MG A 66 RR MO1ABO1 03/07/67 MI 
020873 042 10 SUPPOSTE 100 MG (o) RR M01AB01] 05/11/68 Mi 
020873 055 10 SUPPOSTE 50 MG Cc RR MO1ABO01 05/11/68 Mi 
020873 079 "R 75" 20 CAPSULE RILASCIO PROLUNGATO 75 MG C RR M01AB01 09/07/82 DO 
| METADOXIL I Codice AIC Dossier Specialità: 025316 
data prima registrazione specialità: 19/07/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORI BALDACCI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025316 011 30 COMPRESSE 500 MG Cc RR VOZAA 19/07/84 
025316 023 IM IV 10 FIALE 300 MG Cc RR VOZAA 19/07/84 M 
025316 035 10 FLAC.NI ORALI 500 MG Cc RR VOZAA 19/07/84 I 
METAFAR Codice AIC Dossier Specialità: 027909 
data prima registrazione specialità: 17/12/91 DataRinnovo 17/12/96 Titolare AIC: LA.FA.RE. S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027909 035 IV 1 FLACONE 1 G+F. SOLV.10 ML H OSP 401DA40 17/1291 LI 
027909 047 IV 1 FLACONE 2G H OSP J01DA40 17/12/91 O 
027909 050 IM 1 FLAC. 0,5 G + 1 FIALA 2 ML A RR J0iDA40 28/11/92 DÌ 
027909 062 IM 1 FLAC. 1 G + 1 FIAL 4 ML A RR J01DA40 28/11/92 M 
METAKELFIN Codice AIC Dossier Specialità: 022589 
data prima registrazione specialità: 21/09/79 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 
N° AIC Confezione na Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022589 016 10 COMPRESSE (6; RR POIBDSI 21/09/79 7 
022589 028 GOCCE ORALI 10 ML (6 RR PO1BDSI1 21/09/79 Ù 
| METAMUCIL Codice AIC Dossier Specialità: 024399 
| data prima registrazione specialità: 18/05/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PROCTER & GAMBLE S.P.A. 
L_ 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024399 014 FLACONE POLVERE 200 G Cc OTC AO6ACOI 18/0581 LU 
024399 026 FLACONE POLVERE 400 G Cc OTC AO6ACO1 18/05/81 C] 
024399 040 INSTANT MIX LIMONE 30 BUSTINE Cc OTC AO6ACO1 18/05/81 O 
024399 115 INSTANT MIX ARANCIA S/Z 4 BUST Cc OTC AOG6ACO1 16/04/92 O] 
024399 127 INSTANT MIX ARANCIA S/Z 30BUST Cc OTC AO6ACO] 16/04/92 LU 
024399 139 INSTANT MIX ARANCIA S/Z 100 BS Cc OTC AO6ACDI 16/04/92 CD] 
024399 141 INSTANT MIX LIMONE 4 BUSTINE Cc OTC AO6ACO1 30/04/92 O) 
024399 154 INSTANT MIX LIMONE 100 BUSTINE Cc OTC AO6ACOI 30/04/92 O 
024399 166 POLVERE ARANCIA 165 G c OTC AO6ACO1 30/07/93 O 
024399 178 POLVERE ARANCIA 335 G Cc OTC AO6ACO1 30/07/93 LI 
024399 180 POLVERE ARANCIA 4 BUSTE 5,85 G Cc OTC AO6ACOI 31/10/94 O 
‘024399 192 POLVERE ARANCIA 30 BUS. 5,85 G Cc OTC AO6ACOI 31/10/94 OD) 
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024399 204 POLV. ARANCIA 100 BUSTE 5,85 G Cc OTC AO6ACOI 31/10/94 O 
024399 216 POLVERE LIMONE 165 G Cc OTC AO6ACO1 31/10/94 CL] 
024399 228 POLVERE LIMONE 335 G Cc OTC AO6ACO1 31/10/94 Li 
024399 230 POLVERE LIMONE 4 BUSTE 5,85 G c OTC A06ACDI 31/10/94 DJ 
024399 242 POLVERE LIMONE 30 BUSTE 5,85 G Cc OTC AO6ACO1 31/10/94 O 
024399 255 POLVERE LIMONE 100 BUS.5,85 G Cc OTC AO6ACO1 31/10/94 O 

‘METASAL Codice AIC Dossier Specialità: 028970 

data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: SALUS RESEARCHES S.P.A. 

—— N*AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028970 010 IM 1 FLAC. 500 MG + 1 FIALA 3 ML A RR J01DA40 31/10/94 O 
028970 022 IM 1 FLAC. 1000 MG + 1 FIALA 3 ML A RR J01DA40 31/10/94 LI 
028970 034 IV FLAC.1000 MG + F. SOLV.10 ML H RR J01DA40 31/10/94 ÙU 

| METASTRON TM Codice AIC Dossier Specialità: 028109 

| data prima registrazione specialità: 07/08/92 = DataRinnovo 07/08/97 Titolare AIC: NYCOMED AMERSHAM SORIN S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028109 015 1 FIALA SOLUZIONE STERILE H OSP V10BX01 07/08/92 UO 

METAZOL Codice AIC Dossier Specialità: 027399 

data prima registrazione specialità: 29/01/92 = DataRinnovo 29/01/97 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027399 017 IM 1 FL 500 MG + 1 F. SOLV.3 ML c RR J01DA40 29/01/92 LI) 
027399 029 IM 1 FLAC. 1000 MG+1 FIALA 3 ML A RR J01DA40 29/01/92 INI 
027399 031 cn IV 1 FL. 1000 MG+1 F. SOLV.10 ML H OSP 3101DA40 29/01/92 [nn 
027399 043 IV 1 FLACONE 2000 MG H OSP J01DA40 29/01/92 [na 

METBAY Codice AIC Dossier Specialità: 018820 

data prima registrazione specialità: 13/06/79 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BAYER S.P.A. 

N° AIC Confezione È Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

018820 011 30 COMPRESSE 500 MG A RR A10BA02 13/06/79 
METFORAL Codice AIC Dossier Specialità: 019449 
data prima registrazione specialità: 23/01/62 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORI GUIDOTTI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
019449 014 50 COMPRESSE 500 MG A RR A10BA02 19/03/80 
019449 038 30 COMPRESSE 850 MG A RR A10BA02 08/11/95 i 

METHERGIN Codice AIC Dossier Specialità: 004225 
data prima registrazione specialità: 29/12/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
004225 013 GOCCE OS 10 ML A RR G02AB01 29/12/83 
004225 025 IM IV 6 FIALE 1 ML 0,2 MG A RR G02AB01 29/12/83 MI 
004225 037 15 CONFETTI 0,125 MG A RR G02AB01 29/12/83 7] 

METHOTREXATE Codice AIC Dossier Specialità: 019888 
data prima registrazione specialità: 15/05/62 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WYETH LEDERLE S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
019888 015 25 COMPRESSE 2,5 MG A RNR LO1BA01 15/05/62 ] 
019888 027 100 COMPRESSE 2,5 MG Cc RNR LO1BAO01 15/05/62 C] 
019888 039 1 FLAC. POLVERE 5 MG A RNR LO1BAO01 15/05/62 Rf 
019888 041 1 FLAC. POLVERE 50 MG A RNR LOIBAO01 15/05/62 kA} 
019888 054 IM 1 FLACONE 500 MG A RNR LO1BA0I 27/07/84 I 

| METHOTREXATE KNOLL Codice AIC Dossier Specialità: 028747 

data prima registrazione specialità: 26/03/97 =—DataRinnovo Titolare AIC: KNOLL AG 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028747 018 5 FIALE 50 MG/S ML H OSP LOIBAO0I 26/03/97 

| METICORTELONE Codice AIC Dossier Specialità: 010275 
data prima registrazione specialità: 03/07/64 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHERING PLOUGH SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione “ATC Registrazione in Farmacia 
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010275 016 —20COMPRESSES MG c RR H02AB06 03/07/64 Zi 

010275 028 10 COMPRESSE 2,5 MG Cc RR H02AB06 03/07/64 O 

010275 030 INIETTABILE 125 MG c RR H02AB06 03/07/64 O 

METIGUANIDE Codice AIC Dossier Specialità: 021037 
var 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA 4 TIPIOHN S.P.A. 


data pnma registrazione speciaiiià: 21/09/79 Daia Rinuvo 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021037 015 30 COMPRESSE 500 MG A RR A10BA02 21/09/79 
METILBETASONE Codice AIC Dossier Specialità: 015839 
| data primaregistrazione specialità 01/03/71 DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER 
L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
015839 095 IM 3 FIALE + 3 FIALE 80 MG A RR H02AB04 1601/82 
Î METILCELLULOSA Codice AIC Dossier Specialità: 028552 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: BRACCO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028552 014 FUSTINO 1900 ML H OSP VO7AY 31/10/94 O 
[ METINA Codice AIC Dossier Specialità: 019676 
data prima registrazione specialità: 23/11/81 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FOURNIER PIERREL FARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
019676 093 10 FLAC. OS 1,226 G/10 ML (6 SP A16AA01 10/07/95 
019676 105 IMIVSFIALE1G Cc RR A16AA01 10/07/95 LU 
METINAL IDANTOINA Codice AIC Dossier Specialità: 006432 
data prima registrazione specialità: 06/08/55 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BAYER S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione © ATC Registrazione © in Farmacia — 
006432 013 30 COMPRESSE (6) RR N03ABS52 06/08/55 Mi 
006432 037 "L" 30 COMPRESSE Cc RR N03AB52 18/06/93 Da7] 
METIVIROL Codice AIC Dossier Specialità: 028225 
! data primaregistrazione specialità: 17/01/92 = Data Rinnovo 17/01/97 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACO BIOLOGICO RIPARI GERO S.P.A, 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028225 011 40 COMPRESSE 500 MG C RR JO5AX 17/01/92 
028225 023 FLAC.COLLUTTORIO 20% 100 ML Cc RR A01AB11 17/01/92 CU 
028225 035 LAVANDA VAG.10 BUSTINE SG (e) RR GOLAX 1701/92 O 
| METOCAL Codice AIC Dossier Specialità: 029472 
data prima registrazione specialità: 28/07/98 —DataRinnovo Titolare AIC: ROTTAPHARM S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029472 014 60 CPR MASTICABILI 1250 MG A RR A12AA04 28/07/98 xv 
METOCLOPRAMIDE EG Codice AIC Dossier Specialità: 022543 | 


data prima registrazione specialità: 10/06/80 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: EG S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022543 058 24 CAPSULE 10 MG B RR A03FA01 12/11/92 
‘ METOCOBIL Codice AIC Dossier Specialità: 023045 
dala prima registrazione specialità: 30/12/80 =DataRinnovo 01/06/95 Zitolare AIC: SYNTHELABO S.P.A. 
Lor 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023045 014 24 COMPRESSE Cc RR A03FAO1 30/12/80 


METORFAN Codice AIC Dossier Specialità: 019458 
data prima registrazione specialità: 14/05/69 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FONTEN FARMACEUTICI S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
019458 025 FLACONE SCIROPPO 100 ML c OTC ROSDA09 15/11/88 
METOTENS Codice AIC Dossier Specialità: ‘027310 | 
data prima registrazione specialità: 15/10/98 —DataRinnovo Titolare AIC: ASTRA PHARMACEUTICA BV 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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027310 010 28 COMPRESSE RILASCIO CONTROLLATO 95 MGIN A RR C07AB02 15/10/98 O 
BLISTER 
027310 022 28 COMPRESSE RILASCIO CONTROLLATO 190MGIN A RR C07AB02 15/10/98 O 
BLISTER 
METOTRESSATO TEVA Codice AIC Dossier Specialità: 026544 
| dataprimaregistrazione specialità: 30/07/87 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026544 027 1 FLAC. SOLUZIONE 50 MG/2 ML A RNR L01BA01 30/07/87 I 
026544 039 1 FLAC. SOLUZIONE 500 MG/20 ML A RNR LO1BA01 30/07/87 i 
METOTREXATO DBL Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 16/11/98 Data Rinnovo Titolare AIC: FAULDING PHARMACEUTICALS PLC 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028493 017 5 FLAC SOLUZ STERILE PREP INIETT S MG/2 ML A RNR LO1BA01 16/11/98 
028493 029 5 FLAC SOLUZ STERILE PREP INIETT 50MG/2ML A RNR LOIBA01 16/11/98 O 
028493 031 5 FLAC SOLUZ STERILE PREP INIETT 100MG/4ML A RNR LO1BA01 16/11/98 O 
028493 043 5 FLAC SOLUZ STERILE PREP INIETT 500MG/20ML A RNR LOI1BA01 16/11/98 O 
028493. 056 1 FLAC SOLUZ STERILE PREP INIETT 1G/10ML A RNR LO1BAO1 16/11/98 O 


METRODIN Codice AIC Dossier Specialità: 025017 
data prima registrazione specialità: 04/06/83 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SERONO PHARMA S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025017 017 1 F LIOF 75 UI + 1 FSOLV 1 ML Cc RR 603GA04 04/06/83 O 
[METRODINHP © ° Codice AIC Dossier Specialità: 029143 
| data primaregistrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: SERONO PHARMA S.P.A. 
I 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029143 017 /M_ "75" IM SC 1 FIALA LIOF 75 VI + 1 FIALA SOLV. A 74 RR G03GA04 31/10/94 RA 
029143 029 /M_ "150"IM SC F. LIOF.150 Ul+SOLV Cc RR G03GA04 31/10/94 DI 


Codice AIC Dossier Specialità: 028523 
Data Rinnovo 15/04/97 Titolare AIC: SAVOMA MEDICINALI SPA 


METRONIDAZOLO SAME 
data prima registrazione specialità: 


15/04/92 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028523 013 GEL 1% 30G Cc RR DO6BX01 15/04/92 
MEVALON Codice AIC Dossier Specialità: 024413 
data prima registrazione specialità: 05/06/81 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORI GUIDOTTI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024413 027 16 CAPSULE 500 MG (o) RR C10AX05 05/06/81 
024413 041 "1000" 16 COMPRESSE 1000 MG Cc RR C10AX05 13/05/85 oz] 


MEXITIL Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 17/06/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024718 013 20 CAPSULE 200 MG Cc RR C01BB02 17/06/82 IN; 
024718 025 40 CAPSULE 200 MG A RR C01BB02 17/06/82 9] 
024718 037 1V 10 FIALE 250 MG 10 ML A RR C01BB02 17/06/82 9] 
024718 049 "PERLONGETTEN" 20 CAPSULE RITARDO A RR C01BB02 20/12/84 MI 


MEZEN Codice AIC Dossier Specialità; 


data prima registrazione specialità: 27/07/87 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A. 


"N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026417 117 20 COMPRESSE 30 MG Cc RR BO6GAA 28/12/95 
MIACALCIC Codice AIC Dossier Specialità: 026792 
data prima registrazione specialità: 01/09/88 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: L PB ISTITUTO FARMACEUTICO SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026792 085 $S FIALE 50 U.l.+ 5 SIRINGHE A 41 RR HOSBA01 25/06/93 % 
026792 097 5 FIALE 100 UI. + 5 SIRINGHE A 4i RR HOSBA01 25/06/93 277 
026792 198 SPRAY 200 UI 12 SPRUZZI/DOSE c RR HOSBA01 02/08/96 MI 
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| MIADENIL ra Codice AIC Dossier Specialità: 027812 ] 
data prima registrazione specialità: 22/02/91 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FRANCIA FARMACEUTICI INDUSTRIA FARMACO . 
dure BIOLOGICA S.R.L. 4 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027812 039 5 FIALE 1 ML SOUL. A 41 RR HOSBAOI 22/02/91 A 
027812 041 5 FIALE 1 ML 100 UI. A 41 RR HOSBA01 22/02/91 MI 


Codice AIC Dossier Specialità: 


01/06/95 Titolare AIC: BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO 


MIALIN 
data prima registrazione specialità: 31/07/86 Data Rinnovo 
è FARMACEUTICA S.PA. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026088 094 20 COMPRESSE 0,25 MG Cc RR NOSBA12 18/02/93 MI 
026088 106 20 COMPRESSE 0,50 MG Cc RR NOSBA12 18/02/93 Mi 
026088 118 20 COMPRESSE 1 MG Cc RR NOSBA12 18/02/93 M 
026088 169 GOCCE FLACONE 20 ML c RR NOSBA12 19/04/95 A 
| MIAMBUTOL Codice AIC Dossier Specialità: 020839 
data prima registrazione specialità: 13/02/67 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WYETH LEDERLE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020839 039 20 COMPRESSE 400 MG Cc RR J04AK02 13/02/67 9 
020839 054 25 COMPRESSE 500 MG Cc RR J04AK02 22/05/68 Wal 
020839 078 IM IV TOPICO 1 FIALA 250 MG (6; RR J04AK02 22/05/68 O 
020839 080 FLACONE SCIROPPO 120 ML 2,5% Cc RR J04AK02 05/12/68 O 
| MIAZIDE Codice AIC Dossier Specialità: 021592 | 
| data prima registrazione specialità: 29/10/69 —DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WYETH LEDERLE S.P.A. 
L ice 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021592 047 50 COMPRESSE 300 MG Cc RR J104AM03 29/10/69 197] 
021592 686 50 COMPRESSE 500 MG Cc RR 104AM03 31/03/73 O 
021592 124 B6 50 COMPRESSE Cc RR J04AM03 31/03/73 7 
021592 136 SCIROPPO 60 ML Cc RR J04AM03 21/05/79 | 
MIBEG 131T Codice AIC Dossier Specialità: 027156 
data prima registrazione specialità: 01/07/92 = DataRinnovo 01/07/97 Titolare AIC: NYCOMED AMERSHAM SORIN S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027156 013 INF. ENDOV. PER USO TERAPEUTICO H OSP VIOXAO02 01/07/92 
MICA i h Da) ca | Codice AIC Dossier Specialità: 033620 
| data prima registrazione specialità: 30/03/99 Data Rinnovo Titolare AIC: EPIFARMA S.R.L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033620 016 10 FIALE SIRINGA 0,2 ML 5000 UI A RR B01AB01 30/03/99 
033620 028 10 FIALE SIRINGA 0,5 ML 12500 UI A RR BO1AB01 30/03/99 O 
033620 030 10 FIALE SIRINGA 0,8 ML 20000 UI H RR B0O1AB01 30/03/99 O 
| MICANOL Codice AIC Dossier Specialità: 033582 
| data prima registrazione specialità: 03/11/98 Data Rinnovo Titolare AIC: ROERIG FARMACEUTICI ITALIANA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033582 014 /M 1% CREMA 50G Cc RR DOSACO1 03/11/98 
033582 026 /M 3% CREMA 50 G Cc RR DOSACO1 03/11/98 Q 
MICELIUM Codice AIC Dossier Specialità: 029186 
data prima registrazione specialità: 12/12/96 =—DataRinnovo Titolare AIC: SOCIETA'ITALO-BRITANNICA L. MANETTI H. ROBERTS & C. 
IE È PER AZIONI 
N° AIC Confezione { Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029186 018 CREMA DERMATOLOGICA 2% 40 G c RR DOIAC02 12/12/96 O 
029186 020 S OVULI VAGINALI 100 MG Cc RR G01AF04 12/12/96 DO 
| MICIVAS Codice AIC Dossier Specialità: 026348 
| data prima registrazione specialità: 12/07/86 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RAVIZZA FARMACEUTICI S.P.A. 


N° AIC 
026348 019 


Confezione 
20 COMPRESSE 400 MG 


‘ATC. 
C04AX 


Registrazione 


Fascia SSN Dispensazione 
12/07/86 


Cc RR 


— 390 — 


in Farmacia 


ni 
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| MICLAST Codice AIC Dossier Specialità: 025218 
data prima registrazione specialità: 31/05/84 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PIERRE FABRE ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025218 013 POMATA DERMATOLOGICA 30 G (o) RR DO1AE14 31/05/84 
025218 037 LOZIONE FLACONE 30 ML Cc RR D01AE14 31/05/84 a! 
025218 049 CREMA VAGINALE 78 G + 12 APPL. Cc RR G01AX12 31/05/84 i 
025218 052 6 OVULI 50 MG Cc RR G01AX12 29/07/85 ne 
025218 064 15 OVULI 50 MG Cc RR G01AX12 29/07/85 E; 
025218 076 3 OVULI 100 MG Cc RR GO01AX12 29/07/85 O 
025218 088 6 OVULI 100 MG Cc RR G01AX12 29/07/85 O 
025218 090 EMULSIONE FLACONE 30 G + CONTAGOCCE Cc RR G01AX12 16/11/98 O 
| MICODERM 7 Codice AIC Dossier Specialità: 025136 
data prima registrazione specialità: 05/05/84 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: DOMPE'FARMACEUTICI SPA 
L 
N* AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025136 019 CREMA DERMATOLOGICA 30 G 2% c RR D01AC02 05/05/84 
025136 021 CREMA GINECOLOGICA 80 G 2% Cc RR G01AF04 05/05/84 MW 
025136 033 15 TAVOLETTE VAGINALI c RR GO1AF04 05/05/84 O 
MICOFOOT ZETA Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 04/09/97 Data Rinnovo Titolare AIC: ZETA FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033628 013 CREMA TUBO 40 G Cc OTC DO1AE20 04/09/97 
MICOGIN Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 01/07/83 Data Rinnovo 01/06/95 7itolare AIC: LAB.FARM.BIOL.CROSARA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025055 017 CREMA DERM. 30 G. Cc RR DO1AC03 01/07/83 
025055 029 CREMA VAG. 78 G 1% C/APPL Cc RR GO1AFO5 01/07/83 U 
025055 031 LOZ 30 ML 1% Cc RR DO1AC03 01/07/83 O 
025055 043 15 OVULI VAGINALI 50 MG (o) RR G01AF05 01/07/83 O 


MICOMAX 
data prima registrazione specialità: 27/11/95 Data Rinnovo 


N° AIC 
028361 057 
028361 083 


Codice AIC Dossier Specialità: 028361 
Titolare AIC: MAX FARMA SRL 


Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
POMATA DERMATOLOGICA 30 G Cc RNR DO1AC02 27/11/95 
S FLAC. MONOUSO SOL. 0,27% IRRIG. VAGINALI Cc RNR GO1AF04 27/11/95 Di 


MICOMICEN 
data prima registrazione specialità: 15/09/84 Data Rinnovo 


Codice AIC Dossier Specialità: 025216 
01/06/95 Titolare AIC: SYNTHELABO S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025216 019 TUBO POMATA DERM. 30 G Cc RR DO1AE14 15/09/84 O 
025216 021 EMULSIONE TUBO G 30 Cc RR DO1AE14 15/09/84 O 
025216 033 LOZIONE FLAC 30 ML Cc RR DO1AE14 15/09/84 O] 
025216 045 CREMA VAG TUBO 78 G 12 APPLIC Cc RR G01AX12 15/09/84 9, 
025216 072 6 OVULI VAGINALI 100 MG Cc RR GOIAX12 02/09/85 97 
025216 084 60 ML SCHIUMA VAGINALE 1% Cc RR G01AX12 31/10/94 Vj 
| MICOMPLEX Codice AIC Dossier Specialità: 023343 
data prima registrazione specialità: 27/09/76 =—Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MONSANTO ITALIANA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023343 054 CREMA 30G c RR DOIAA 13/07/92 CD 
| MICONAL ECOBI Codice AIC Dossier Specialità: 024625 


N° AIC 
024625 016 
024625 030 
024625 042 
024625 055 


data prima registrazione specialità: 17/03/82 Data Rinnovo 


Confezione 
CREMA DERM 2% 30 G 


CREMA VAG 78 G 2% 
POLVERE DERM. 20 G 2% 
15 OVULI VAG 50 MG 


01/06/95 Titolare AIC: FARMACEUTICI ECOBI SAS 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
Cc RR DO1AC02 17/03/82 97 
(o; RR G01AF04 04/11/82 N 
Cc RR D0O1AC02 17/03/82 i 
Cc RR GOINAP04 17/03/82 7] 
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024625 067 2 CAPSULE VAGINALI Cc RR G01AF04 30/07/87 MI 
024625 079 5 FLACONI LAVANDA VAGINALE Cc RR G01AF04 30/07/87 si 

- MICOREN ; Codice AIC Dossier Specialità: 013214 

' © dataprimaregistrazione specialità: 24/08/62 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSi Disperisazione ATC Regisiazione inf anmavià 
013214 046 GOCCE ORALI 20 ML Cc OTC R07AB06 16/02/91 97 
013214 059 20 PERLE 100 MG (o) OTC R07AB06 16/02/91 Mm 
MICOS Codice AIC Dossier Specialità: 


data prima registrazione specialità: 21/02/85 DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A.G.I.P.S. FARMACEUTICI SRL 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025425 012 POMATA DERMATOLOGICA 30 G Cc RR D01AC03 21/02/85 97] 
025425 024 LATTE DERMATOLOGICO 30 ML Cc RR D01AC03 21/02/85 MI 
025425 063 CREMA VAGINALE G 78 Cc RR GO1AFOS 21/02/85 M 
025425 087 12 OVULI VAGINALI Cc RR G01AFOS 21/02/85 MI 
025425 101 6 OVULI VAGINALI 150 MG c RR GO1AFOS 07/09/85 97] 
025425 113 LAV. VAG .PRONTO USO S FL.150 ML Cc RR GO1AFOS 31/10/94 97] 

MICOSTEN Codice AIC Dossier Specialità: 024848 


| 
data prima registrazione specialità: 24/06/83 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BERGAMON S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024848 018 CREMA DERMATOLOGICA 1% 30 G Cc RR D0O1AC03 24/06/83 
024848 057 15 OVULI VAGINALI 50 MG Cc RR GO1AFOS 24/06/83 O 

MICOTEF Codice AIC Dossier Specialità: 023491 
data prima registrazione specialità: 26/02/79 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: L PB ISTITUTO FARMACEUTICO SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione | in Farmacia 
023491 057 POMATA VAGINALE 30 G Cc RR GO1AF04 26/02/79 VI 
023491 069 POMATA VAGINALE 80 G Cc RR GO1AF04 26/02/79 Li 
023491 083 15 OVULI VAGINALI Cc RR GO1AF04 26/02/79 97 
023491 107 10 COMPRESSE 500 MG A RR AO7ACO1 04/08/82 ki 
023491 121 4 CAPSULE VAGINALI 400 MG Cc RR G01AF04 04/08/82 wi 
023491 133 GEL ORALE G 40 Cc RR AO1AB09 01/10/84 IZ] 
023491 160 5 LAVANDE VAGINALI 150 ML 0,2% Cc RR GO1AP04 09/03/87 MI 
023491 172 "LIPOGEL" CREMA 2% 30 G (o) SP DO1AC02 02/04/90 Mi 

MICOXOLAMINA Codice AIC Dossier Specialità: 025235 
data prima registrazione specialità: 31/05/84 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MASTELLI S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025235 019 CREMA DERMATOLOGICA 30 G Cc RR D0O1AE14 31/05/84 i 
025235 033 LATTE DERMATOLOGICO FLAC. 30 G c RR DO1AE14 31/05/84 M 
025235 058 CREMA VAGINALE 75 G Cc RR G01AX12 31/05/84 1] 
025235 072 6 OVULI 100 MG Cc RR G01AX12 27/05/85 97 
025235 108 SCHIUMA GINEC. 1% 60 ML Cc RR G01AX12 20/10/95 wi 


MICRANET i Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 04/05/55 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
009917 055 2 CACHETS Cc OTC NO2BESI1 24/10/87 M 
009917 067 10 CACHETS Cc OTC N02BESI1 24/10/87 Mi 
MICROCLISMI DI GLICERINA VITI Codice AIC Dossier Specialità: 027857 
data prima registrazione specialità: 27/06/91 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BOOTS HEALTHCARE MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027857 010 AD 6 MICROCLISMI 9G Cc OTC A06AG04 27/06/91 
| MICROCLISMI GLICERINA GIULIANI Codice AIC Dossier Specialità: 028882 
| data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: GIULIANI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028882 013 AD 6 MICROCLISMI Cc O0TC A06AG04 31/10/94 [na 
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028882 025 BB 6 MICROCLISMI Cc OTC A06AG04 31/10/94 O 
MICROGYNON Codice AIC Dossier Specialità: 023646 
data prima registrazione specialità: 17/07/78 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHERING A.G. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023646 019 21 CONFETTI Cc RR G03AA07 17/07/78 9%] 
MICROLUT Codice AIC Dossier Specialità: 023791 
È data prima registrazione specialità: 29/09/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHERING SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023791 015 35 CONFETTI c RR 603AC03 29/09/82 Ri 
MICRONOAN Codice AIC Dossier Specialità: 029417 
data prima registrazione specialità: 17/12/98 Data Rinnovo Titolare AIC: DUMEX-ALPHARMA AIS 
N° AIC Confezione 3 Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029417 019 "10" SOLUZ RETTALE 4 MICROCLISMI 10MG/2,5ML CC RR NOSBA01 17/12/98 
029417 021 "5" SOLUZ RETTALE 4 MICROCLISMI 5MG/2,5ML Cc RR NOSBAO1 17/12/98 O 
MICROSER Codice AIC Dossier Specialità: 022628 
data prima registrazione specialità: 13/12/73 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PRODOTTI FORMENTI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022628 010 30 COMPRESSE 8 MG Cc RR NO7CA01 31/12/84 [n 
022628 022 40 COMPRESSE 8 MG Cc RR NO7CAOI 31/12/84 O 
022628 034 50 COMPRESSE 8 MG Cc RR N07CA01 31/12/84 197 
022628 046 GOCCE 30 ML Cc RR NO7CA01 13/05/85 97] 
MICTASOL Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 29/03/76 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMACEUTICI FORMENTI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
004300 024 BLUE 50 CONFETTI Cc SP G04AG 29/03/76 
| MICTASONE Di Codice AIC Dossier Specialità: 018760 
data prima registrazione specialità: 08/05/76 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMACEUTICI FORMENTI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
018760 013 10 SUPPOSTE Cc RR COSAA01 08/05/76 7] 
MICUTRIN Codice AIC Dossier Specialità: 022403 
data prima registrazione specialità: 29/12/71 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MONSANTO ITALIANA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022403 099 LOZIONE 30 ML Cc RR DO1lAA07 26/02/79 
022403 113 POLVERE ASPERSORIA G 30 Cc RR DO1AA07 26/02/79 DO 
022403 137 20 BUST. SOLUZ. DETERGENTE Cc RR DO1AA07 26/02/79 O 
022403 164 CREMA G 30 Cc RR DO1AA07 26/02/79 7, 
| MICUTRIN BETA Codice AIC Dossier Specialità: 022606 
| data primaregistrazione specialità: 19/12/72 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MONSANTO ITALIANA S.P.A. 
Il 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022606 040 CREMA G 30 Cc RR D07C001 24/03/80 
MIDARINE Codice AIC Dossier Specialità: 010308 
data prima registrazione specialità: 19/08/55 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GLAXO WELLCOME S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
010308 017 IV 10 ML 500 MG E OSP M03ABO1 19/08/55 
MIDECIN Codice AIC Dossier Specialità: 024290 
L data prima registrazione specialità: 16/05/84 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMAKA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024290 013 12 COMPRESSE 400 MG A RR J01FA03 16/05/84 hi 
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MIDERM Codice AIC Dossier Specialità: 027203 
data prima registrazione specialità: 12/12/92 DataRinnovo 12/12/97 Titolare AIC: SOCIETA' STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO 


i Sessi sa MENDELEJEFF S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027203 013 20 COMPRESSE 250 MG A RR A07ACO1 12/12/92 
027203 025 15 TAVOLETTE VAGINALI 200 MG c RR GO1AF04 12/12/92 O 
UZ/2U3 U3/ HINIURA ALCUOLICA 2% FL.JÙ ML c Sr DUIACOZ 31/10/94 mi 
027203 049 SCHIUMA DETERG. 2% 6 BUSTE 10G Cc SP DO1AC02 31/10/94 Mi 

MIDIUM Codice AIC Dossier Specialità: 021773 
data prima registrazione specialità: 10/11/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

021773 015 30 CAPSULE Cc SP ALIA 10/1181 
MIDORM AR. Codice AIC Dossier Specialità: 023854 
data prima registrazione specialità: 15/12/78 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: VECCHI & C PIAM S.A.PA. 

N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023854 019 30 CAPSULE 20 MG Cc RR NOSCDO1 15/12/78 

MIDRO Codice AIC Dossier Specialità: 025102 
data prima registrazione specialità: 21/10/85 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORI ITALIANI VAILLANT S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025102 017 POLVERE 20 BUSTINE G 1,4 (o) OTC A06AB20 21/10/85 mi 
025102 029 POLVERE SCATOLA G 80 Cc OTC A06AB20 21/10/85 IN, 

MIDY VITAMINA C 1000 ° Codice AIC Dossier Specialità: 028303 
data prima registrazione specialità: 09/03/92 Data Rinnovo 09/03/97 Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

028303 016 12 BUST.1000 MG SENZA ZUCCHERO Cc OTC AI11GA01 09/03/92 
MIELOGEN î Codice AIC Dossier Specialità: 027960 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: SCHERING PLOUGH SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027960 020 1 FLACONCINO 150 MCG + 1 FIALA 1 ML A 30 RR L03AA03 31/10/94 
027960 032 3 FLAC. 150 MCG + 3 F. SOLV H osp L03AA03 31/10/94 O 
027960 044 1 FLACONCINO 300 MCG + 1 FIALA 1 ML A_ 30 RR L03AA03 31/10/94 I 
027960 057 3 FLAC. 300 MCG + 3 F.SOLV H OSP LO3AA03 31/10/94 Og 
027960 069 1 FLAC. 400 MCG + I F.SOLV H OSP L03AA03 31/10/94 O 

MIFUDIL Codice AIC Dossier Specialità: 032536 
data prima registrazione specialità: 18/03/96 —DataRinnovo Titolare AIC: IDI FARMACEUTICI SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032536 017 CREMA TUBO 30 G c OTC DOS8AJ 18/03/96 
032536 029 LOZIONE FLACONE 30 ML Cc OTC DO8AJ 18/03/96 O 


MIGLIBAY Codice AIC Dossier Specialità: 


data prima registrazione specialità: 05/06/97 =—DataRinnovo Titolare AIC: BAYCARE S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033328 016 40 COMPRESSE 50 MG Cc RR A10BF02 05/06/97 
033328 028 40 COMPRESSE 100 MG Cc RR A10BF02 05/06/97 O 


MIGPRIV Codice AIC Dossier Specialità: 029474 
data prima registrazione specialità: 24/10/97 —DataRinnovo Titolare AIC: SYNTHELABO S.P.A. 


N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029474 018 6 BUSTINE POLVERE SOLUZIONE ORALE c RR NO2BASI1 24/10/97 


MIGRACIN Codice AIC Dossier Specialità: 025568 
data prima registrazione specialità: 19/05/87 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MAX FARMA SRL 


VERA | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025568 027 IM IV 1 FLACONCINO 250 MG 2 ML A $5BIS RR 301GB06 19/05/87 
025568 039 IMIV 1 FLACONCINO 500 MG 2 ML A SSBIS RR 301GB06 19/05/87 O 
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025568 054 IM IV 1 FLACONCINO 1 G 4 ML A SSBIS RR J01GB06 16/10/96 9 


| MIGRAMIST Codice AIC Dossier Specialità: 032336 
data prima registrazione specialità: 12/02/97 Data Rinnovo Titolare AIC: L P B ISTITUTO FARMACEUTICO SPA 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032336 012 1 FLAC 1,5 ML SOL ENDONASALE12 SPRUZZIDOSE  C RR NO2CA01 12/02/97 
0,5 MG 
nni 
MIGRANAL Codice AIC Dossier Specialità: 032321 
data prima registrazione specialità: 12/02/97 —DataRinnovo Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032321 010 1 FLAC 1,5 ML SOL ENDONASALE12 SPRUZZIDOSE  C RR NO2CA0I 12/02/97 P7, 
0,5 MG 
MIGRAPRIM Codice AIC Dossier Specialità: 033435 
data prima registrazione specialità: 29/01/99 —Data Rinnovo Titolare AIC: INVERNI DELLA BEFFA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033435 013 "900 MG + 10 MG POLVERE PER SOLUZIONE ORALE" C RR NO2BASI1 29/01/99 O 
6 BUSTINE 


| MIKAN Codice AIC Dossier Specialità: 028423 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: LABORATORI PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E 
GAZZONE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028423 010 1 FIALA 500 MG 2 ML A SSBIS RR 3101GB06 31/10/94 si 
028423 022 TIM 1 FIALA 1G4 ML A S5BIS RR J01GB06 31/10/94 MI 
028423 034 CREMA 30 G 2,5% Cc RR DO6AX12 31/10/94 7] 
028423 046 CREMA 30 G 5% Cc RR DO6AX12 31/10/94 O 
028423 059 POLVERE ASPERSORIA 30 G 2,5% (o) RR DO6AX12 31/10/94 7 
028423 061 POLVERE ASPERSORIA 30 G 5% (o) RR DO6AX12 31/10/94 CU] 
| MIKAVIR Codice AIC Dossier Specialità: 025587 
data prima registrazione specialità: 20/12/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SALUS RESEARCHES S.P.A. 
N° AIC Corifezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025587 015 IM IV 1 FLAC. MG 500 2 ML AS SBIS RR J01GB06 20/12/84 
025587 027 IMIV 1 FLAC.1GS ML A SSBI $ RR J01GB06 20/12/84 Zi 
| MILID Codice AIC Dossier Specialità: 020874 
| data prima registrazione specialità: 22/04/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROTTAPHARM S.R.L. 
[ea 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione | in Farmacia 
020874 018 IM 6 FIALE 5 ML 400 MG Cc RR A02BX06 22/04/81 
020874 032 IV 5 FIALE 10 ML 700 MG Cc RR A02BX06 22/04/81 17 
020874 057 24 COMPRESSE 200 MG Cc RR A02BX06 22/04/81 197] 
020874 071 50 COMPRESSE 400 MG (0) RR A02BX06 22/04/81 O 
i MILLIBAR Codice AIC Dossier Specialità: 025686 
data prima registrazione specialità: 16/03/85 DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LISAPHARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025686 015 50 CAPSULE 2,5 MG A RR C03BA11 16/03/85 
MILVANE Codice AIC Dossier Specialità: 027358 
data prima registrazione specialità: 25/01/93 —DataRinnovo 25/01/98 Titolare AIC: SCHERING SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027358 011 21 CONFETTI A 34 RR 603AB06 25/01/93 7 
i MINACHLOR Codice AIC Dossier Specialità: 032783 
| | data prima registrazione specialità: 10/05/96 —Data Rinnovo Titolare AIC: ESOFORMS.R.L. 
— N°AIC Confezione x Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032783 019 POLVERE 10 BUSTINE 2,5 G Cc OTC DO8AX 10/05/96 197 
MINDOL MERCK Ù x "Codice AIC Dossier Specialità: 001947 
data prima registrazione specialità: 30/03/79 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRACCO S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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001947 011 12 CONFETTI c RR N02BBS4 30/03/79 x 


| MINIAS Codice AIC Dossier Specialità: 023382 
data prima registrazione specialità: 12/09/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMADES SPA 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023382 017 30 COMPRESSE 1 MG c RR NOSCD06 12/09/81 
023382 029 GOCCE ORALI 0,25% 20 ML Cc RR NOSCD06 12/09/81 Mi 
023382 031 30 COMPRESSE 2 MG Cc RR NOSCD06 18/12/82 j 
MINIDALTON Codice AIC Dossier Specialità: 


data prima registrazione specialità: 18/02/93 = DataRinnovo 18/02/98 Zitolare AIC: HOECHST MARION ROUSSEL S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026603 074 6 F.SIR.0,3 ML 3200 UI AXA Cc OSP B01AB07 18/02/93 
026603 086 6 F.SIR.0,4 ML 4250 UI AXA (o) OSP B01AB07 18/02/93 O 

MINIDIAB Codice AIC Dossier Specialità: 022410 
data prima registrazione specialità: 21/09/79 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022410 017 30 COMPRESSE 5 MG A RR A10BB07 21/09/79 
022410 029 40 COMPRESSE Cc RR A10BB07 21/09/79 O 

MINIMS " AMETOCAINA" Codice AIC Dossier Specialità: 026626 
| data prima registrazione specialità: 30/06/88 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SMITH AND NEPHEW S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026626 010 SOLUZ.OFTALMICA 20 UNITA'0,5% Cc RNR SO1HA03 30/06/88 
026626 022 SOLUZ.OFTALMICA 20 UNITA'1% Cc RNR SO1HA03 30/06/88 A 

MINIMS " ATROPINA" Codice AIC Dossier Specialità: 026619 
data prima registrazione specialità: 30/06/88 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AÎC: SMITH AND NEPHEW S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

026619 015 GOCCE OCULARI 20 UNITA' 1% Cc RNR SO1FA01 30/06/88 
MINIMS "BENOXINATO" Codice AIC Dossier Specialità: 026620 | 
data prima registrazione specialità: 30/06/88 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SMITH AND NEPHEW S.R.L. i 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

026620 017 SOLUZ.OFTALMICA 20 UNITA'0,4% Cc RNR SO1HA02 30/06/88 
| MINIMS "CLORAMFENICOLO" : n ‘Codice AIC Dossier Specialità: 026629 
data prima registrazione specialità: 30/06/88 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AÎC: SMITH AND NEPHEW S.R.L. 

N° AIC Confezione sn Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

026629 016 SOLUZ.OFTALMICA 20 UNITA'0,5% (o) RNR SO1AA01 30/06/88 Dj 
MINIMS " FENILEFRINA" Codice AIC Dossier Specialità: 026627 
data prima registrazione specialità: 30/06/88 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SMITH AND NEPHEW S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026627 012 GOCCE OCULARI 20 UNITA' 10% Cc RNR SO1FB01 30/06/88 
MINIMS " NEOMICINA" Codice AIC Dossier Specialità: 026622 
data prima registrazione specialità: 30/06/88 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SMITH AND NEPHEW S.R.L. 
“— N°AIC Confezione n Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026622 011 GOCCE 20 UNITA'0,5% Cc RNR SO1AA03 30/06/88 
MINIMS "OMATROPINA" Ù Codice AIC Dossier Specialità: 026624 
data prima registrazione specialità: 30/06/88 =DataRinnovo 01/06/95. Titolare AIC: SMITH AND NEPHEW S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

026624 015 GOCCE OCULARI 20 UNITA' 1% Cc RNR SO1FAOS 30/06/88 O 


; MINIMS " PILOCARPINA" Codice AIC Dossier Specialità: 
1. data prima registrazione specialità: 30/06/88 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: SMITH AND NEPHEW S.R.L. 


026623 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026623 013 SOLUZ.OFTALMICA 20 UNITA'1% Cc RNR S01EB01 30/06/88 O 
026623 025 SOLUZ.OFTALMICA 20 UNITA'2% Cc RNR. SO1EBOT 30/06/88 a 
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026623 037 SOLUZ.OFTALMICA 20 UNITA'4% Cc RNR SO1EBO1 30/06/88 na 
I MINIMS "ROSA BENGALA" Codice AIC Dossier Specialità: 026628 
data prima registrazione specialità: 30/06/88 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SMITH AND NEPHEW S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026628 014 GOCCE OCULARI 20 UNITA' 1% c RR S01JA02 30/06/88 


MINIMS "TROPICAMIDE" 


026621 


Codice AIC Dossier Specialità: 


data prima registrazione specialità: 30/06/88 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SMITH AND NEPHEW S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026621 019 GOCCE OCULARI 20 UNITA 0,5% Cc RNR S01FA06 30/06/88 O 
026621 021 GOCCE OCULARI 20 UNITA'1% Cc RNR SOI FA06 30/06/88 O 

“MINIRIN/DDA VP Codice AIC Dossier Specialità: 023892 
. dataprima registrazione specialità; 22/12/78 Data Rinnovo 01/06/95 Titolore AIC: FERRING S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023892 019 GOCCE NASALI 2,5 ML 250 MCG A RR HO1BA02 22/12/78 7] 
023892 021 IM IV SC 10 FIALE 4 MCG A RR H01BA02 22/12/78 Mi 
023892 033 SPRAY NASALE 2,5 ML 25 DOSI A RR H01BA02 05/03/93 9A 
023892 060 "0,1" FLAC 30 COMPRESSE DIVISIBILI 0,1 MG A RR H01BA02 22/02/99 97] 
023892 072 "0,2" FLAC 30 COMPRESSE DIVISIBILI 0,2 MG A RR H01BA02 22/02/99 ki 

| MINISONE Codice AIC Dossier Specialità: 017816 
data prima registrazione specialità: 28/02/83 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: IDI FARMACEUTICI SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
017816 012 10 COMPRESSE 0,5 MG Cc RR H02AB01 28/02/83 

MINITRAN Codice AIC Dossier Specialità: 027028 
data prima registrazione specialità: 01/12/89 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: 3M ITALIA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027028 012 "5" 15 SISTEMI TRANSDERMICI 5 MG A RR C01DA02 01/12/89 277] 
027028 024 "10" 15 SISTEMI TRANSDERMICI 10 MG A RR C01DA02 01/12/89 R941 
027028 036 "15" 15 SISTEMI TRANSDERMICI 15 MG A RR C01DA02 01/12/89 277, 

MINOCIN Codice AIC Dossier Specialità: 022240 
data prima registrazione specialità: 27/11/71 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WYETH LEDERLE S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022240 016 8 CAPSULE 100 MG A RR JO1AA08 27/11/71 
022240 028 16 CAPSULE 100 MG Cc RR JOIAA08 2711/7 1 O 
022240 081 SCIROPPO 60 ML Cc RR JO1AA08 26/02/74 O 
022240 129 16 CAPSULE 50 MG Cc RR JO1AA08 09/03/87 97] 

MINOLIP Codice AIC Dossier Specialità: 024565 
data prima registrazione specialità: 03/04/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MASTER PHARMA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

024565 020 50 CONFETTI 150 MG Cc © RR C10AX04 03/04/84 
MINOTRICON Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 26/04/89 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: HOME PRODUCTS ITALIANA S.P.A. 


N° AIG Confezione 
026808 055 LOZIONE 2% FLACONE 60 ML 
LOZIONE 2% 30 FLAC.NI 2 ML 


026808 067 
MINOVITAL 


data prima registrazione specialità: 21/12/90 Data Rinnovo 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
c RNR DIIAX01 26/04/89 
lo; RNR D11AX01 11/05/91 O 


Codice AIC Dossier Specialità: 026796 


Titolare AIC: LABORATORIO TERAPEUTICO M.R. SRL 


ATC 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione Registrazione | in Farmacia 
026796 021 LOZIONE 2% 60 ML, Cc RNR DI1AXO01 21/12/90 I 
I MINOXIMEN Codice AIC Dossier Specialità: 026729 
data prima registrazione specialità: 30/06/88 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026729 018 SOLUZIONE USO TOPICO 60 ML 2% Cc RR DI1AX01 30/06/88 9 
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026729 020 GEL USO TOPICO 2% 60 ML Cc RR DI1AX01 18/06/91 Mi 
026729 032 SOLUZIONE TOPICA 5% 60 ML Cc RR DIIAX01 31/10/94 v% 
MINULET Codice AIC Dossier Specialità: 026286 
| dataprimaregistrazione specialità: 27/07/87 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WYETH MEDICA IRELAND I 
L idrata *a_T—_et—_ gi 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026286 029 21 CONFETTI A 34 RR G03AA10 24/10/88 À 


| MIOCAMEN si è Codice AIC Dossier Specialità: 025322 | 


data prima registrazione specialità: 24/05/84 —DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025322 013 12 COMPRESSE 300 MG Cc RR JO1FAIli 24/05/84 na) 
025322 025 12 COMPRESSE 600 MG A RR JOlFAI11 24/05/84 N 
025322 037 1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP.30 ML A RR JO1FA11 24/05/84 97] 

20% 
025322 049 12 BUSTINE MONODOSE 300 MG Cc RR JO1FA11 24/05/84 O 
025322 052 12 BUSTINE MONODOSE 600 MG Cc RR JO1FA11 24/05/84 O 
025322 064 8 BUSTINE 900 MG A RR J01FA11 21/12/90 MI 
MIOCARDIN Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 30/03/85 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: MAGIS FARMACEUTICI S.P.A, 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025713 013 10 FLACONI ORALI 10 ML Cc RR, A16AA01 30/03/85 Ni 
025713 025 GOCCE ORALI 20 ML Cc RR AI16AA01 07/01/87 O 
025713 049 10 COMPRESSE MASTICABILI 1 G Cc RR AI6AA01 07/01/87 O 
025713 088 10 FLACONI ORALI 2 G 10 ML A 08 RR A16AA01 31/10/94 O 


MIOCHOL E ù Codice AIC Dossier Specialità: 027294 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo itelare AIC: CIBA VISION S.R.L. 
N* AIC Confezione 5 Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027294 026 SOLUZ.INTRAOCULARE 2 ML 1:100 H OSP SO1EB09 28/12/95 O 
MIOCOR Codice AIC Dossier Specialità: 026833 
data prima registrazione specialità: 01/03/89 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMACEUTICI ECOBI SAS 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026833 018 10 FLACONCINI 1 G Cc RR AI6AA01 01/03/89 MI 
| MEOCURIL a Codice AIC Dossier Specialità: 019944 
| dataprimaregistrazione specialità: 10/06/80 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO TERAPEUTICO M.R. SRL 
I DS 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
019944 014 5 F LIOF MG 2 + S FSOLV Cc RR COlEB 10/06/80 O 
019944 026 5 F LIOF MG 5 + 5 FSOLV Cc RR COlEB 10/06/80 O 
MIODENE Codice AIC Dossier Specialità: 028297 
data prima registrazione specialità: 05/03/93 =DataRinnovo 05/03/98 Titolare AIC: BIOPROGRESS S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028297 012 14 CAPSULE 50 MG c RR C01EB09 05/03/93 7 
028297 024 10 FLAC.NI ORALI 10 ML 50 MG Cc RR CO1EB09 05/03/93 MI 
MIODILAT Codice AIC Dossier Specialità: 029558 
I data prima registrazione specialità: 18/10/96 Data Rinnovo Titolare AIC: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia © 
029558 018 "50 MG" 30 CAPSULE A RILASCIO MODIFICATO S0 A RR C01DA14 18/10/96 
MG 
029558 020 "20" 50 COMPRESSE 20 MG A RR C01DA14 12/06/98 O 
029558 032 "40" 30 COMPRESSE 40 MG A RR C0IDA14 12/06/98 O 
MIOKACIN Ì Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 24/05/84 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: F.LR.MA. SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025318 027 12 COMPRESSE 600 MG A RR JO1FA11 24/05/84 
025318 039 12 BUSTINE MONODOSE 300 MG Cc RR 301FA11 24/05/84 O 
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025318 041 12 BUSTINE MONODOSE 600 MG Cc RR JO1FA11 24/05/84 UO 
025318 054 1 FLAC. SOSPENSIONE ESTEMP. 30 ML 20% A RR J01FA11 24/05/84 Mi 
025318 066 8 BUSTINE OS 900 MG A RR JO1FA11 15/07/91 ai 


| MIOLENE Codice AIC Dossier Specialità: 024043 
data prima registrazione specialità: 27/12/80 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: IST. LUSO FARMACO D'ITALIA SPA 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024043 010 20 COMPRESSE 10 MG A RR G02CA01 27/12/80 
024043 022 IM 6 FIALE 2 ML Cc RR G02CA01 27/12/80 O) 
024043 034 IV 3 FIALE 5 ML 50 MG A RR G02CA01 27/12/80 9, 
MIONEVRASI Codice AIC Dossier Specialità: 011125 
data prima registrazione specialità 31/12/81 —DataRinnovo Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 
N° AIC Confezione ” Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
011125 034 "FORTE" 5 FIALE LIOF+5 F SOLV Cc RR A1V1DB 31/10/94 77] 
MIOPAT Codice AIC Dossier Specialità: 024526 
data prima registrazione specialità: 17/03/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: POLIFARMA SPA 
di N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024526 016 40 COMPRESSE 0,1 MG n* RR COIAA08 17/03/82 
024526 028 10 FIALE 2 ML Cc RR COIAA08 17/03/82 O] 
024526 030 GOCCE 15 ML Cc RR COLAA08 1703/82 O 
MIOS Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 20/08/62 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE I.N.T.E.S. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
009916 014 FLACONE COLLIRIO 5 ML Cc RR SO1EBS1 20/08/62 
MIOTICOL RT Codice AIC Dossier Specialità: 029339 
data prima registrazione specialità: 18/05/98 = DataRinnovo Titolare AIC: FARMIGEA SPA 
N° AIC Confezione ’ Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029339 013» 10 CONTENITORI MONODOSE 0,5 ML SOLUZ. c OSP S01EB02 18/05/98 O 
OFTALMICA 
| MIOTONAL Codice AIC Dossier Specialità: 026322 
data prima registrazione specialità: 27/07/87 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMACEUTICI CABER S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026322 026 10 CONTENITORI MONODOSE 1 G Cc sp A16AA01 26/09/88 
026322 040 10 CONTENITORI MONODOSE 2 G A 08 RR AI6AAO01 31/10/94 | 


MIOTYN Codice AIC Dossier Specialità: 027226 
data prima registrazione specialità: 11/05/91 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LBIR.N -ISTITUTO BIOTERAPICO NAZIONALE S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027226 012 10 CAPSULE OPERCOLATE 50 MG Cc SP CO1EB09 11/05/91 9] 
027226 036 10 FLAC.NI MONODOSE 50 MG Cc SP CO1EB09 11/05/91 7; 
| MIOVISIN Codice AIC Dossier Specialità: 028930 
! data primaregistrazione specialità: 12/06/96 —DataRinnovo Titolare AIC: FARMIGEA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028930 016 20 MG 6 F. LIOF + 6 F.SOLV Cc OSP S01EB09 12/06/96 O 
MIRACEF Codice AIC Dossier Specialità; 
data prima registrazione specialità: 28/12/83 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: TOSI FARMACEUTICI S.A.S. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025168 016 8 CAPSULE RIVESTITE 500 MG A RR J01DA21 28/12/83 
025168 028 1 FLAC. GRANULATO 60 G SOSPENSIONE ESTEMP, A RR 3101DA21 27/04/91 MI 
100 ML 5% 


MIRACLIN Codice AIC Dossier Specialità: 022211 


data prima registrazione specialità: 17/06/82 —DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022211 015 5 CAPSULE 100 MG A RR J01AA02 17/06/82 MI 
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MIRAPEXIN Codice AIC Dossier Specialità: 034090 
data prima registrazione specialità: 23/02/98 Data Rinnovo Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.A. 
CONFAICO = © Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
034090 011 /E 30 COMPRESSE IN BLISTER 0,088 MG A RR N04BC0S 23/02/98 O 
034090 023 /E 100 COMPRESSE IN BLISTER 0,088 MG Cc RR N04BC05 23/02/98 O 
034090 035 /E 30 COMPRESSE IN BLISTER 0,18 MG A RR N04BC05 23/02/98 vi 
034090 047 /E 100 COMPRESSE IN BLISTER 0,18 MG Cc RR N04BC0S 23/02/98 O 
034090 050 /E 30 COMPRESSE IN BLISTER 0,7 MG A RR N04BC0S 23/02/98 v% 
034090 062 /E 100 COMPRESSE IN BLISTER 0,7 MG Cc RR N04BC05 23/02/98 Q 
034090 074 /E 30 COMPRESSE IN BLISTER 0,88 MG Cc RR N04BC05 23/02/98 U 
034090 086 /E 100 COMPRESSE IN BLISTER 0,88 MG Cc RR N04BC0S5 23/02/98 O 
034090 098 /E 30 COMPRESSE IN BLISTER 1,1 MG Cc RR N04BCOS 23/02/98 O 
034090 100 /E 100 COMPRESSE IN BLISTER 1,1 MG Cc RR N04BCOS 23/02/98 | 


MIRENA Codice AIC Dossier Specialità: 029326 
data prima registrazione specialità: 19/01/96 —DataRinnovo Titolare AIC: LEIRAS OY 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029326 016 DISPOSIT. INTRAUTERINO STERILE Cc RR G02BA03 19/01/96 M 

MIRTILENE Codice AIC Dossier Specialità: 024373 
data prima registrazione specialità: 22/04/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: S.I.F.I. S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024373 019 20 CAPSULE (6 SP SO1XA 22/04/81 
024373 033 "FORTE" 20 CAPSULE Cc RR SO1XA 17/04/90 | 

* MISODEX Codice AIC Dossier Specialità: 027307 
data prima registrazione specialità: 01/04/89 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MONSANTO HOLDING GMBH 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027307 014 "200" 50 COMPRESSE 200 MCG B 01 RR A02BB01 01/04/89 Mi 
027307 026 "400" 30 COMPRESSE 400 MCG Cc RR A02BB01 01/04/89 O 

[PeSprENAS Codice AIC Dossier Specialità: 029316 
data prima registrazione specialità: 05/06/96 Data Rinnovo Titolare AIC: SEFARMA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029316 015 30 COMPRESSE 50 MG + 200 MCG B ©1BIS RR MO1ABS5S 05/06/96 MI 
029316 027 10 COMPRESSE 50 MG + 200 MCG Cc RR M01ABS5 05/06/96 O 
029316 039 60 COMPRESSE 50 MG + 200 MCG B ciBIS RR MO01ABSS 05/06/96 NR 
029316 041 30 COMPRESSE 75 MG + 200 MCG B ciBIj RR M01ABSS 23/05/97 vi 
029316 054 10 COMPRESSE 75 MG + 200 MCG Cc RR MO1ABSS 23/05/97 Mi 


MISTAMIN Codice AIC Dossier Specialità: 034198 


data prima registrazione specialità: 22/12/98 Data Rinnovo Titolare AIC: GALDERMA ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

034198 010 /M 4 CPR FILMRIVESTITE RILASCIO MODIF. 10 MG (6; RR R06AX25 22/12/98 
BLISTER 

034198 022 /M 7 CPR FILMRIVESTITE RILASCIO MODIF. 10 MG Cc RR R06AX25 22/12/98 G 
BLISTER 

034198 034 /M 10 CPR FILMRIVESTITE RILASCIO MODIF. 10 MG (o) RR RO6GAX25 22/12/98 O 
BLISTER 

034198 046 /M 15 CPR FILMRIVESTITE RILASCIO MODIF. 10 MG B RR RO6GAX25 22/12/98 O 
BLISTER 

034198 059 /M 20 CPR FILMRIVESTITE RILASCIO MODIF. 10 MG Cc RR ROGAX25 22/12/98 O 
BLISTER 

034198 061 /M 30 CPR FILMRIVESTITE RILASCIO MODIF. 10 MG Cc RR ROGAX25 22/12/98 O 
BLISTER 

034198 073 /M_50CPR FILMRIVESTITE RILASCIO MODIF. 10 MG Cc RR ROGAX25 22/12/98 Cd 
BLISTER 

034198 085 /M 100 CPR FILMRIVESTITE RILASCIO MODIF.10 MG (o) RR R06AX25 22/12/98 O 
BLISTER 

034198 097 /M 4 CPR FILMRIVESTITE RIL.MOD. 10 MG Cc RR ROG6AX25 22/12/98 O 
CONTENIT.SICUR. 


20-8-1999 


034198 109 /M_7CPR FILMRIVESTITE RIL.MOD. 10 MG 
CONTENIT.SICUR.ZA 


034198 111 /M_10 CPR FILMRIVESTITE RIL.MOD. 10 MG 
CONTEN.SICUR. ZZA 

034198 123 /M 15 CPR FILMRIVESTITE RIL.MOD. 10 MG 
CONTEN.SICUR. ZZA 

034198 135 /M 20 CPR FILMRIVESTITE RIL.MOD. 10 MG 
CONTEN.SICUR. ZZA 

034198 147 /M_30 CPR FILMRIVESTITE RIL.MOD. 10 MG 
CONTEN.SICUR. ZZA 

034198 150 /M 50 CPR FILMRIVESTITE RIL.MOD. 10 MG 
CONTEN.SICUR, ZZA 

034198 162 /M 100 CPR FILMRIVESTITE RIL.MOD. 10 MG 


CONTEN.SICUR.EZZA 


MISTRAL 


data prima registrazione specialità: 31/05/99 Data Rinnovo 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Cc RR RO6AX25 22/12/98 
Cc RR RO6AX25 22/12/98 
B RR RO6AX25 22/12/98 
Cc RR RO6AX25 22/12/98 
Cc RR RO6AX25 22/12/98 
Cc RR RO6AX25 22/12/98 
Cc RR RO6AX25 22/12/98 


Codice AIC Dossier Specialità: 
Titolare AIC: MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A. 


Serie generale - n. 195 


Cif Ela ee 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029006 018 "100 MG" 10 FIALE SOLUZ INIETT 100 MG2ML H OSP 31/05/99 na) 
029006 020 "200 MG" 6 FIALE SOLUZ INIETT 200 MG/2 ML H OSP 31/05/99 O 
029006 032 "300 MG" 4 FIALE SOLUZ INIETT 300 MG/3 ML H OSP 31/05/99 O 

MITOCOR Codice AIC Dossier Specialità: 025245 
data prima registrazione specialità 21/04/84 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ZAMBON ITALIA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025245 022 Î0 CAPSULE 50 MG Cc RR C01EB09 07/11/85 
025245 034 10 FLACONCINI ORALI 50 MG Cc RR CO1EB09 07/11/85 si 

MITOMYCIN C Codice AIC Dossier Specialità: 016766 
data prima registrazione specialità: 30/10/61 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: KYOWA ITALIANA FARMACEUTICI S.R.L. 

N° AIC Confezione 3 Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
016766 014 IV 3 FLACONCINI 2 MG H RNR L01DC03 30/10/61 97] 
016766 026 IV i FLAC. 10 MG H RNR L01DC03 02/01/87 ea 
016766 040 1 FLACONE POLVERE USO INIETT 40 MG H OSP L01DC03 19/11/98 O 

MITOSYL Codice AIC Dossier Specialità: 029441 
data prima registrazione specialità 16/0998 —Data Rinnovo Titolare AIC: SYNTHELABO S.P.A. " 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029441 019 TUBO CREMA USO CUTANEO 65 G Cc OTC D02AB 16/09/98 O 
029441 021 TUBO CREMA USO CUTANEO 150 G Cc OTC D02AB 16/09/98 Cd] 

MITTOVAL Codice AIC Dossier Specialità: 026670 
data prima registrazione specialità: 01/03/90 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHERING SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026670 024 30 COMPRESSE RIVESTITE 2,5 MG B RR G04CA01 09/03/91 97 
026670 036 "RETARD" 20 COMPRESSE RIVESTITE 5 MG B RR G04CA01 20/07/95 297] 

MIVACRON Codice AIC Dossier Specialità: 028845 
data prima registrazione specialità: 19/10/95 Data Rinnovo Titolare AIC: THE WELLCOME FOUNDATION LTD 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028845 016 IV 5 FIALE 5 ML H OSP M03AC10 19/10/95 O 
028845 028 IV 5 FIALE 10 ML H OSP M03ACI10 19/10/95 O 
028845 030 IV 2 FIALE 25 ML H OSP M03AC10 19/10/95 O 

MIXER Codice AIC Dossier Specialità: 028320 
data prima registrazione specialità: 25/01/93 Data Rinnovo 25/01/98 Titolare AIC: BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO 
FARMACEUTICA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

028320 012 28 COMPRESSE (50 MG + 20 MG) Cc RR C07FB03 25/01/93 
i MIXOBAR Codice AIC Dossier Specialità: 027714 
data prima registrazione specialità: 01/07/92 Data Rinnovo 01/07/97 Titolare AIC- BYK GULDEN ITALIA SPA_ 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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027714 017 "100%" 1 FUSTINO MULTIDOSE 5 L H OSP VO8BA01 01/07/92 O 
027714 029 "100%" 4 FUSTINI MULTIDOSE 5 L H OSP VO8BAOI 01/07/92 D 
027714 031 "VENTRICOLO"1 MONOD. 60% 200 ML H OSP V08BAOI 01/07/92 O 
027714 043 “"VENTRICOLO"50 MONOD. 60%200 ML H OSP VO8BAO1 01/07/92 Q 
027714 056 “"VENTRICOLO"I MONOD.60% 230 ML H OSP VOSBA0I 01/07/92 O 
027714 068 "VENTRICOLO"50 MONOD. 60%230 ML H OSP VO8BAO1 01/07/92 O 
027714 070 "VENTRICOLO"1 FUST. MULT.6 0% SL H OSP VO8BAO01 01/07/92 O 
027714 082 "VENTRICOLO"4 FUST. MULT.60% SL H OSP VO8BA01 01/07/92 O 
027714 094 "COLON"1 FUST. MULTIDOSE 40% SL H OSP VO8BA01 01/07/92 O 
027714 106 "COLON"4 FUST. MULTIDOSE 40% SL H OSP VO8BAO1 01/07/92 O 
027714 118 "ESOFAGO"1 TUBO 100% 200 ML H OSP VO8BAOI 01/07/92 O 
027714 120 "ESOFAGO"5 TUBI 100% 200 ML H OSP VO8BAOI 01/07/92 O 
027714 132 "D.C."4 FUST. MULTIDOSE 70% 5 L H OSP VO8BA01 01/07/92 O 


MIXOTONE Codice AIC Dossier Specialità: 016583 


data prima registrazione specialità: 20/10/81 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
016583 027 GOCCE OTOLOGICHE 10 ML Cc RR S$02CA03 09/03/91 
MIZAR Codice AIC Dossier Specialità: 028906 
data prima registrazione specialità: 20/09/96 Data Rinnovo Titolare AIC: MONSANTO ITALIANA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
028906 028 12 COMPRESSE USO ORALE 375 MG A RR JO1FA 27/11/98 sv 


AL 


MIZOLLEN Codice AIC Dossier Specialità: 


| data prima registrazione specialità: 03/06/97 =—DataRinnovo Titolare AIC: SYNTHELABO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032310 017 /M 10 COMPRESSE i0 MG BLISTER È RR RO6AX25 03/06/97 Ù 
032310 029 /M 15 COMPRESSE 10 MG BLISTER B RR RO6AX25 03/06/97 IZ] 
032310 031 /M_ 30 COMPRESSE 10 MG BLISTER Cc RR R06AX25 03/06/97 O 
032310 043 /M_ 10 COMPRESSE 10 MG TUBO SECURITAINER Cc RR R06AX25 03/06/97 CU 
032310 056 /M 15 COMPRESSE 10 MG TUBO SECURITAINER B RR RO6AX25 03/06/97 O 
032310 068 /M 30 COMPRESSE 10 MG TUBO SECURITAINER Cc RR RO6AX25 03/06/97 O 
IMMRII Codice AIC Dossier Specialità: 026265 
| data prima registrazione specialità: 31/10/94 —DataRinnovo Titolare AIC: PASTEUR MERIEUX MSD S.N.C. | 
N° AIC Confezione © Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026265 013 1 FLAC. MONOD. LIOF. + F.LA SIRINGA Cc RR J07BD52 31/10/94 
| MNESIS Codice AIC Dossier Specialità: 027586 
| data prima registrazione specialità: 18/05/93 = DataRinnovo 18/05/98. Titolare AIC: TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027586 015 30 COMPRESSE 45 MG (o) RR N06BX13 18/05/93 97] 
MOBIC Codice AIC Dossier Specialità: 031985 
data prima registrazione specialità: 26/0496 —DataRinnovo Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031985 031 /M_"15"30 CAPSULE 15 MG Cc RR MO01AC06 26/04/96 O 
031985 068 /M_"15"30 COMPRESSE DIVISIBILI 15 MG A 66 RR M01AC006 26/04/96 7] 
031985 070 /M 6 SUPPOSTE 15 MG Cc RR MOI1AC06 26/06/97 O 
031985 082 /M 12 SUPPOSTE 15 MG Cc RR M01AC06 26/04/96 vi 
031985 106 /M "7,5" 10 COMPRESSE 7,5 MG Cc RR M01AC06 26/04/96 97, 
031985 144 /M_ "7,5" 30 CAPSULE 7,5 MG Cc RR MO1AC06 26/04/96 O 
031985 157 /M_"7,5"30 COMPRESSE 7,5 MG A 66 RR MO1AC06 26/04/96 i, 
031985 169 /M "15" 14 COMPRESSE DIVISIBILI 15 MG (6: RR M01AC06 27/11/97 O 
031985 171 /M "7,5" 6 SUPPOSTE 7,5 MG (o) RR MO01AC06 27/11/97 O 
031985 183 /M "7,5" 12 SUPPOSTE 7,5 MG Cc RR MOI1ACO6 27/11/97 CU 
031985 195 /M_"7,5"30 SUPPOSTE 7,5 MG Cc RR MO1AC06 27/11/97 O 
031985 207 /M "7,5" 60 SUPPOSTE 7,5 MG (o) RR M01AC06 27/11/97 O 
031985 219 /M "7,5" 120 SUPPOSTE 7,5 MG Cc RR M01AC06 27/11/97 O 
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| MOBILAT Codice AIC Dossier Specialità: 021078 
data prima registrazione specialità: 02/07/68 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SANKYO PHARMA ITALIA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

021078 035 "CREMA" TUBO DA 40 G c OTC M02AC 27/05/91 
MOBILISIN Codice AIC Dossier Specialità: 024886 
data prima registrazione Specialità: 28/02/83 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SANKYO PHARMA ITALIA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

024886 018 POMATA 40G Cc SP MOZAA 28/02/83 
MOD Codice AIC Dossier Specialità: 025832 
data prima registrazione specialità: 30/04/87 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WYETH LEDERLE S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025832 015 30 CONFETTI 10 MG B RR A03FA03 30/04/87 
025832 078 30 BUSTINE 10 MG (o) RR A03FA03 02/05/89 UO 
025832 080 SCIROPPO 0,1% 120 ML c RR A03FA03 02/01/90 O 

MODALINA Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 30/12/80 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SANOFI WINTHROP S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
019184 050 30 CONFETTI 1 MG A RR NOSAB06 27/07/95 MI 
019184 062 30 CONFETTI 2 MG A RR NOSAB06 27/07/95 zi 

MODICEF Codice AIC Dossier Specialità: 033268 
data prima registrazione specialità: 12/05/99 —DataRinnovo Titolare AIC: IPSO PHARMA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

033268 018 1 FLACONE POLV SOLUZ INIETT 1000MG EV+ FIALA H RNRLIM J01DA17 12/05/99 ] 
SOLVENTE 

033268 020 1 FLACONE POLV SOLUZ INIETT1000MG IM+ FIALA A RR JO1DA17 12/05/99 U 
SOLVENTE 

033268 032 1 FLACONE POLV SOLUZ INIETT 500MG IM+ FIALA A RR J01DA17 12/05/99 O 
SOLVENTE 

MODIEM Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 14/10/95 —DataRinnovo Titolare AIC: VECCHI & C PIAM S.A.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031826 011 POLV INIETT IM 500 MG Cc RR 3J01DA17 14/10/95 U 
031826 023 IM 1 FLAC. POLVERE 1G A RR J01DA17 14/10/95 77] 
031826 035 POLV INIETTEV1G H RR J01DA17 14/10/95 O 


MODITEN DEPOT Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 11/05/73 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

022750 020 IM 1 FIALA 25 MG IML A RNR NOSAB02 09/11/95 Mi 
| MODIVID Codice AIC Dossier Specialità: 027951 
data prima registrazione specialità; 31/12/92 = DataRinnovo 31/12/97 Titolare AIC: HOECHST MARION ROUSSEL S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027951 019 IM IV FL. POLV. 250 MG + F. SOLV. H OSP J01DA25 31/12/92 O 
027951 021 IM IV FL. POLV. 500 MG + F. SOLV. H OSP J01DA25 31/12/92 O 
027951 033 IM IV FL. POLV. 1 G + F.SOLV. H OSP J01DA25 31/12/92 O 
027951 045 IM 1 FLAC. POLVERE 1 G + 1 FIALA 4 ML A SS RR J01DA25 31/12/92 197 
027951 058 IV FLAC. POLV. 2 G + F.SOLV. H OSP J01DA25 31/12/92 U 

MODULA 625 Codice AIC Dossier Specialità: 027928 
data prima registrazione specialità: 04/02/91 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MARCO ANTONETTO SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027928 011 36 COMPRESSE BLISTER 0,88 G Cc OTC AO06AC08 04/02/91 VI 
027928 023 40 COMPRESSE MASTICABILI 1,8G Cc OTC A06ACO8 06/02/92 U 
027928 035 FLACONE GRANULARE 100 G Cc OTC A06AC08 06/02/92 
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MODULASE Codice AIC Dossier Specialità: 026085 
| data prima registrazione specialità: 27/07/87 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WYETH LEDERLE S.P.A. 
L SISI) 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026085 011 30 CAPSULE 150 MG (o) RR A03AA0S 27/07/87 O 
026085 023 FLACONE GRANULARE 152,5 G Cc RR A03AA0S 27/0787 O 
026085 035 24 BUSTINE GRANULARE 50 MG (o) RR A03AA0S 27/07/87 O 
MODULOR Codice AIC Dossier Specialità: 023182 


Titolare AIC: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA 


data prima registrazione specialità: 16/07/75 = DataRinnovo 01/06/95 


N° AIC Gonfezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023182 013 SCIROPPO 100 ML Cc OTC A06AB07 16/07/25 
023182 025 30 CONFETTI Cc OTC A06AB07 16/07/75 A 
023182 037 GOCCE 10 ML Cc OTC A06AB07 16/07/75 O 
MODURETIC s Codice AIC Dossier Specialità: 023070 
data prima registrazione Specialità: 27/02/74 Data Rinnovo Titolare AIC: MERCK SHARP E DOHME S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023070 016 20 COMPRESSE A RR C03EA01 27/02/74 
MODUSTATINA Codice AIC Dossier Specialità: 025337 
data prima registrazione specialità: 07/06/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SANOFI WINTHROP 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025337 015 E.V. 1 FL LIOF. 0,25 MG+1 FSML H OSP HO1CB01 07/06/84 Q 
025337 027 IV 1 FL LIOF 2 MG +1 F 2 ML H OSP H01CB01 02/10/85 O 
MOGUSTIL è Codice AIC Dossier Specialità: 028897 
data prima registrazione specialità: 01/03/97 —DataRinnovo Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028897 015 20 COMPRESSE 200 MG (o) RR ROSDB 01/03/97 DI 
028897 027 SOSP. 20 MG/ML 200 ML Cc RR ROSDB 01/03/97 U 
028897 039 20 BUSTINE 200 MG Cc RR ROSDB 01/03/97 O 

MOLTAMOX Codice AIC Dossier Specialità: 032172 
data prima registrazione specialità: 25/0998 —DataRinnovo Titolare AIC: L. MOLTENI E C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO 
i S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032172 013 12 COMPRESSE 1G A RR J01CA04 25/09/98 DU 
032172 025 12 CAPSULE 500 MG A RR J01CA04 25/09/98 U 
032172 037 1 FLACONE POLVERE SOSP ORALE 5% A RR J01CA04 25/09/98 O 

MOMENDOL Codice AIC Dossier Specialità: 025829 
data prima registrazione specialità: 27/07/85 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 

N° AIC Confezione i Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025829 021 10 SUPPOSTE 550 MG Cc RR MO1AE02 27/07/85 
025829 060 IM 6 F. LIOF. 275 MG + 6 F.SOLV. Cc RR MO1AE02 01/02/90 vi 
025829 072 GEL 5% TUBO 50 G | Cc OTC M02AA 01/02/90 Mi 
025829 084 12 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 220 MG Cc OTC MO1AEO02 11/12/98 MI 


MOMENT 200 Codice AIC Dossier Specialità: 025669 


data prima registrazione specialità: 06/03/85 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025669 019 12 CONFETTI 200 MG Cc OTC MO1AEO1 06/03/85 Mi 
025669 033 FLACONE GOCCE 12,5 ML Cc OTC MO1AEO01 31/10/94 Mv 
025669 045 12 COMP. EFFERV. 200 MG Cc OTC MOIAEO1 18/07/95 Mi 
025669 058 12 BUSTINE 200 MG c OTC MOIAEO1 18/07/95 Mi 
025669 060 12 COMPRESSE 200 MG Cc OTC MO1AEO1 18/10/96 DJ 
025669 072 24 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG Cc OTC MOJIAEO0I 25/11/97 O 
025669 096 12 COMPRESSE MASTICABILI 200 MG Cc OTC MO1AE01 30/06/99 U 
025669 108 24 COMPRESSE MASTICABILI 200 MG Cc OTC MO1AEO1 30/06/99 O 
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: MONOBIOS Codice AIC Dossier Specialità: 031812 

data prima registrazione specialità: 26/03/97 Data Rinnovo Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031812 011 "500" I.M. 1 FL. 500 MG + 1 FIALA SOLVENTE A RR J01DA17 26/03/97 
031812 023 "1000" I.M. 1 FL. 1000 MG + 1 FIALA SOLVENTE A RR J01DA17 26/03/97 mi 
031812 035 1 FLC.NO POLV SOLUZ INIETT 1000MG+F SOLV H OSP JO1DA17 11/12/98 O 
2,5ML EV 
| MONOCID Codice AIC Dossier Specialità: 025422 


data prima registrazione specialità: 20/12/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PROCTER & GAMBLE S.P.A. 


N° AIC Confezione ; Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025422 130 IM FLACONE 500 MG + FIALA SOLVENTE A RR JO1DA17 04/05/98 
025422 142 IM FLACONE 1 G + FIALA SOLVENTE A RR J01DA17 04/05/98 Mi 
{ MONOCINQUE Codice AIC Dossier Specialità: 025623 
data prima registrazione specialità: 16/03/85 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: IST. LUSO FARMACO D'ITALIA SPA 
1 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025623 012 30 COMPRESSE 40 MG A RR C01DA14 16/03/85 
025623 024 "RETARD" 30 CAPSULE 50 MG A RR C01DA14 29/07/85 Mi 
025623 048 "RETARD" 30 CAPSULE 80 MG A RR C01DA14 02/05/89 MI 
025623 051 50 COMPRESSE 20 MG A RR C01DA14 26/03/97 Mi 
MONODOXIN Codice AIC Dossier Specialità: 022347 
data prima registrazione specialità: 04/02/82 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: LAB.FARM.BIOL.CROSARA S.P.A. 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022347 013 5 CAPSULE 100 MG c RR JOLAA02 04/02/82 
022347 025 8 CAPSULE 100 MG Cc RR J01AA02 04/02/82 O) 
MONOKET Codice AIC Dossier Specialità: 025200 
data prima registrazione specialità: 29/03/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025200 015 50 COMPRESSE 20 MG A RR C01DA14 29/03/84 MI 
025200 027 "40" 30 COMPRESSE 40 MG A RR C01DA14 01/12/84 197; 
025200 039 "RETARD" 30 CAPSULE 50 MG A RR 001DA14 06/08/85 a 
025200 041 "MULTITAB" 30 COMPRESSE 60 MG A RR C01DA14 13/02/93 i 
| MONONINE Codice AIC Dossier Specialità: 028142 
data prima registrazione specialità: 22/07/96 Data Rinnovo Titolare AIC: CENTEON PHARMA GMBH 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione "ATC Registrazione in Farmacia 
028142 014 /M_ 1 FIALA 250 UI + KIT CON FLACONCINO SOLv. 2,5 MLC RR B02BD04 22/07/96 
028142 026 /M_1FIALA 500 UI + KIT CON FLACONCINO SOLV. 5 ML_C RR B02BD04 22/07/96 Ina) 
028142 038 /M_ 1 FIALA 1000 UI + KIT CON FLACONCINO SOLV, 10 C RR B02BD04 22/07/96 O 
ML 
‘ MONOPINA Codice AIC Dossier Specialità: 027444 


data prima registrazione specialità: 01/06/90 Data Rinnovo 01/06/95 Zitolare AIC: BIOINDUSTRIA FARMACEUTICI SRL 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027444 013 "S MG COMPRESSE" BLISTER 28 COMPRESSE A RR C08CA0I 01/06/90 
027444 025 "10 MG COMPRESSE" BLISTER 14 COMPRESSE A RR COSCAOI 01/06/90 2] 

' MONORES Codice AIC Dossier Specialità: 024217 
data prima registrazione specialità: 10/06/80 —DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: VALEAS IND.CHIM.FARM. S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024217 010 30 COMPRESSE 10 MCG Cc RR R03CC13 10/06/80 hf} 
024217? 034 30 COMPRESSE 20 MCG Cc RR R03CC13 10/06/80 Mi 
024217 073 AEROSOL 200 EROGAZIONI 20 MCG A RR R03AC14 12/10/84 Mi 
024217 109 "FORTE" FLACONE SCIROPPO 120 ML Cc RR R03CC13 15/02/99 O 
024217 111 FLACONE SCIROPPO 120 ML Cc RR R03CC13 15/02/99 O 


— 405 — 


20-8-1999 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 195 


MONOS Codice AIC Dossier Specialità: 028048 
data prima registrazione specialità: 13/06/92 Data Rinnovo 13/06/97 Titolare AIC: SELVI LABORATORIO BIOTERAPICO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028048 054 "150" 6 COMPRESSE RIVESTITE 150 MG A RR J01MA10 28/12/95 
028048 066 6 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG A RR J01MA10 28/12/95 Mi 
{MONOTARD HM Codice AIC Dossier Specialità: 027560 |] 
data prima registrazione specialità: 02/05/90 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVO NORDISK A/S 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027560 010 1 FLAC. 10 ML 40 UI/ML A RR AI10ACO1 02/05/90 mM 
027560 022 1 FLACONE 10 ML 100 UI/ML Cc RR AI10ACO1 31/10/94 O 
MONOTEST Codice AIC Dossier Specialità: 026066 


data prima registrazione specialità: 20/11/85 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PASTEUR MERIEUX MSD S.N.C. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026066 011 1 SCATOLA 1 DISPOSITIVO c RR VO4CFOI 20/11/85 
026066 023 1 SCATOLA 25 DISPOSITIVI Cc RR VO4CFO1 29/01/96 O 
MONOTREAN Codice AIC Dossier Specialità: 005175 
data prima registrazione specialità: 16/08/51 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SANKYO PHARMA ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
005175 017 30 CONFETTI Cc RR CO4AX 16/08/51 
| MONTEGEN Codice AIC Dossier Specialità: 034003 | 
| data prima registrazione specialità: 06/08/98 Data Rinnovo Titolare AIC: ISTITUTO GENTILI S.P.A. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
034003 018 BLISTER 28 COMPRESSE FILM RIVESTITE 10 MG Cc RR R03DC03 06/08/98 
034003 020 PEDIATRICO BLISTER 28 COMPRESSE MASTICABILI € RR R03DC03 06/08/98 NV 
5 MG 
MONTRICIN * Codice AIC Dossier Specialità: 025046 


data prima registrazione specialità; 10/06/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SOCIETA PRODOTTI ANTIBIOTICI SPA 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025046 018 12 COMPRESSE 50000 UI Cc RR GO1AA09 10/06/83 i} 
025046 020 12 CANDELETTE VAGINALI 25000 U Cc RR GO1AA09 02/11/89 A 
| MONURIL ui Codice AIC Dossier Specialità: 025680 
| data prima registrazione specialità: 12/07/86 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ZAMBON ITALIA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025680 012 "PEDIATRICO" 2 BUSTE POLVERE 2 G A RR J01XX01 12/07/86 Mi 
025680 024 2 BUSTE MONODOSE POLVERE 3 G A RR J01XX01 12/07/86 Mi 
MOPEN Codice AIC Dossier Specialità: 023760 
data prima registrazione specialità: Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: F.I.R.M.A. SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023760 010 12 CAPSULE 500 MG (0) RR J01CA04 24/03/80 Mi 
023760 022 SOSPENSIONE EST 100 ML 125 MG/5 ML Cc RR J01CA04 25/10/84 LÌ 
023760 034 1 FLAC. SOSPENSIONE ESTEMP. 100 ML 250 MG/5S ML A RR J01CA04 25/10/84 M 
023760 046 GOCCE ORALI 20 ML Cc RR J01CA04 26/02/79 O 
023760 059 12 COMPRESSE MASTICABILI 1 G A RR J01CA04 17/03/82 Mi 
023760 097 "COMPRESSE" 12 COMPRESSE 1 G USO ORALE A RR J101CA04 20/04/99 Mi 
! MORATEN BERNA Codice AIC Dossier Specialità: 026983 
| data prima registrazione specialità: 30/05/89 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROTERAPICO E VACCINOGENO SVIZZERO 
BERNA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026983 015 VACC. LIOF. 1 DOSF+F. SOLV. 0,5 ML Cc RR J07BDO1 30/05/89 
026983 027 VACC. LIOF. 1 DOSE+FL. SIR. 0,5 ML Cc RR 307BDO01 30/05/89 MI 
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| MORBILGAMMA Codice AIC Dossier Specialità: 022484 
i dataprimaregistrazione specialità. 13/10/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMA BIAGINI SPA 
INSAICO © © Confezione TTT TTT Fascia SSN “ Dispensazione — "ATC Registrazione in Farmacia 
022484 012 IM 1 FLAC 2 ML 16% lo, RR J06BB14 13/10/82 
| MORBILVAX Codice AIC Dossier Specialità: 023190 | 
| dataprimaregistrazione specialità: 28/11/83 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CHIRON S.P.A. 
(i 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023190 010 1 FL ] DOSE LIOF+1 F SOLV c RNR J07BD01 28/11/83 
023190 034 1 FL 10 DOSI LIOF+1 F SOLV Cc RNR J07BDO1 28/11/83 DO] 
023190 059 1 FLAC 1 DOSE POLV SOSP LIOF+1 F-SIR SOLV 0,5SML C RR 307BDO1 15/02/99 U 
“MORNIFLU Codice AIC Dossier Specialità: 027238 
i data prima registrazione specialità: 02/04/90 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: MASTER PHARMA S.R.L. 
“N° AIC "Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027238 043 SOSPENSIONE 200 ML 3,5% Cc RR MO1AX22 02/04/90 
027238 056 20 COMPRESSE 350 MG lo) RR M01AX22 02/04/90 M 
027238 068 20 COMPRESSE 700 MG A 66 RR M01AX22 02/04/90 Mi 
027238 070 20 BUSTINE BIPARTITE 350 MG A 66 RR M01AX22 02/04/90 N 
027238 082 30 COMPRESSE 700 MG Cc RR MO01AX22 31/10/94 O 
027238 094 30 BUSTINE BIPARTITE 350 MG lo. RR M01AX22 31/10/94 CU 
i MORUBEL SA se | Codice AIC Dossier Specialità: 026321 
Î data prima registrazione specialità: 30/07/87 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CHIRON S.P.A. 
I 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026321 012 1 DOSE LIOF.+ 1 FSOLV. ,5 ML Cc RNR 307BD53 30/07/87 
026321 024 1 DOSE LIOF+1 F SIRINGA 0,5 ML c RNR 307BDS53 30/07/87 O 
MORUMAN BERNA Codice AIC Dossier Specialità: 022811 
| data prima registrazione specialità: 18/09/73 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROTERAPICO E VACCINOGENO SVIZZERO 
i BERNA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022811 018 1 FLACONE 125 UI 2,5 ML Cc RR J06BB14 13/10/79 O) 
| MORUPAR Codice AIC Dossier Specialità: 027506 
| data primaregistrazione specialità: 07/05/90 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CHIRON S.P.A. 
i 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027506 017 1 FL. VACC. LIOF+1 F.SOLV. 0,5 ML Cc RNR J07BDS2 07/05/90 
027506 029 1 FL. VACC. LIOF+1 F.SIR. 0,5 ML Cc RNR J07BDS2 07/05/90 i 
027506 031 FL.10 DOSI VACC.+1 F.SOLV.5 ML c RNR J07BDS2 07/05/90 O 
| MOTIAX Codice AIC Dossier Specialità: 026040 
data prima registrazione specialità: 28/09/85 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NEOPHARMED SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026040 030 10 COMPRESSE 40 MG A 48 RR A02BA03 17/10/85 
026040 055 IV 10 FL. LIOF. 20 MG+10 F.SOLV. Cc RR A02BA03 02/11/89 97] 
026040 067 "FAST"20 DISCOIDI 20 MG € RR A02BA03 08/01/96 O 
026040 079 "FAST" 10 DISCOIDI 40 MG A 48 RR A02BA03 08/01/96 O 


i MOTILEX Codice AIC Dossier Specialità: 026362 
| data prima registrazione specialità: 12/07/86 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORI GUIDOTTI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026362 020 30 COMPRESSE 0,5 MG B RR A03FA06 12/07/86 
026362 032 1 FLAC. SCIROPPO 0,1% 120 ML B RR A03FA06 12/07/86 i 
026362 057 IV IM 6 FIALE 1 MG 2 ML A RR A03FA06 12/07/86 M 
| MOTILIUM Codice AIC Dossier Specialità: 024953 
data prima registrazione specialità: 04/06/82 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: JANSSEN CILAG S.P.A. 
[ 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024953 010 "1MG/ML SCIROPPO" 1 FLACONE 120 ML Cc RR A03FA03 27/05/83 0 
024953 022 "IMG/ML SCIROPPO" 1 FLACONE 200 ML B RR A03FA03 27/05/83 b 
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024953 034 "10 MG COMPRESSE" BLISTER 30 COMPRESSE B RR A03FA03 27/05/83 97: 
024953 123 "30 MG SUPPOSTE" 6 SUPPOSTE B RR A03FA03 04/06/82 i 
024953 174 "10 MG GRANULATO PER SOLUZIONE ORALE" 30 B RR A03FA03 01/03/89 ki 
BUSTINE 
| MOTOZINA Codice AIC Dossier Specialità: 014983 
| data prima registrazione specialità: 09/0459 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO ] 
i FARMACEUTICA S.P.A. 
N* AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
014983 035 6 COMPRESSE 50 MG Cc OTC A04AD 04/02/91 z| 
MOVENS Codice AIC Dossier Specialità: 025876 
data prima registrazione specialità: 06/08/85 =DataRinnovo Titolare AIC: PHARMAFAR S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025876 020 30 CAPSULE 100 MG Cc RR M01AG04 06/08/85 NZ] 
025876 044 10 SUPPOSTE 200 MG Ù RR M01AG04 01/02/90 27 
025876 057 GOCCE 30 ML Cc RR MO1AG04 29/05/93 O 
025876 069 GEL 50 G Cc RR M02AA18 29/05/93 O 


MOVICOL Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 30/01/97 Data Rinnovo Titolare AIC: NORGINE ITALIA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029851 019 /M_ POLVERE OS 10 BUSTE 138 G c RR A06AD6S 30/01/97 
029851 021 /M POLVERE OS 20 BUSTE 138 G Cc RR A06AD6S 30/01/97 Ni 

MOXACEF s Codice AIC Dossier Specialità: 025442 
data prima registrazione specialità: 30/10/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PULITZER ITALIANA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

025442 029 IM 1 FLAC.NO 1 G+1 F.SOLV. 3 ML H OSP J01DA18 30/10/84 
MOXAL Codice AIC Dossier Specialità: 023052 
data prima registrazione specialità: 26/02/74 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RHONE POULENC RORER S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023052 032 12 CAPSULE 500 MG Cc RR J01CA04 26/02/74 O 
023052 069 SCIROPPO 100 ML 2,5% Cc RR J01CA04 28/02/83 O 
023052 071 GOCCE ORALI 10% Cc RR J01CA04 26/02/74 O 

MOXIREN Codice AIC Dossier Specialità: 032348 
data prima registrazione specialità: 19/12/97 =—Data Rinnovo Titolare AIC: ISTITUTO CHIMICO INTERNAZIONALE DR.GIUSEPPE 
RENDE S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032348 017 12 COMPRESSE SOLUBILI E MASTICABILI 1 G A RR 3J01CA04 19/12/97 
032348 029 FLAC POLVERE SOSP ORALE ESTEMP 100 ML 5% A RR 3J01CA04 19/12/97 OG 

| MR VAX II Codice AIC Dossier Specialità: 026249 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 —DataRinnovo Titolare AIC: PASTEUR MERIEUX MSD S.N.C. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

026249 019 1 FLAC. MONODOSE LIOF.+1 F SOLV. Cc RR 307BD53 31/10/94 


MS CONTIN Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 30/07/87 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: ASTA MEDICA S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025624 014 16 DISCOIDI 10 MG A RMS N02AA01 30/07/87 Mi 
025624 026 16 DISCOIDI 30 MG A RMS N02AA01 30/07/87 M 
025624 038 16 DISCOIDI 60 MG A RMS N02AA01 30/07/87 kA 
025624 040 16 DISCOIDI 100 MG A RMS N02AA01 01/06/90 I 
025624 053 16 DISCOIDI RIL. CONTR. 200 MG A RMS N02AA01 31/10/94 O 
025624 065 /M GRANULI SOSP.OS RIL.CONTR. 20 MG (©) RMS NO2AA01 21/05/98 O 
025624 077 /M GRANULI SOSP.OS RIL.CONTR. 30 MG Cc RMS N02AA01 21/05/98 O 
025624 089 /M GRANULI SOSP.OS RIL.CONTR. 60 MG Cc RMS NO2AA01 21/05/98 O 
025624 091 /M GRANULI SOSP.OS RIL.CONTR. 100 MG Cc RMS NO2AA01 21/05/98 O 
025624 103 /M GRANULI SOSP.OS RIL.CONTR. 200 MG (6) RMS NO2AA01 21/05/98 O 
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MUCANTIL Codice AIC Dossier Specialità; 021274 
data prima registrazione specialità: 25/069 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SERPERO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN == Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021274 016 ELIX 120 ML c RR ROSCB10 25/03/69 f 
021274 028 GOCCE ORALI 25 ML c RR ROSCB10 25/03/69 197] 
021274 030 40 CAPSULE c RR ROSCB10 25/03/69 9, 
021274 042 AEROSOL 25ML c RR ROSCB10 31/12/84 wi 

MUCICLAR Codice AIC Dossier Specialità: 025009 
data prima registrazione specialità: 27/05/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: VECCHI & C PIAM SA.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025009 022 SCIROPPO 0,3% 200 ML c SP ROSCBO6 27/05/83 I 
025009 034. 20 BUSTINE GRANULATO 15 MG (o. SP ROSCB06 27/05/83 O 
025009 046 6 F USO INIETT. E INALATORIO (o; RR ROSCB06 27/05/83 R9, 
025009 059 "RETARD" 20 CAPSULE 75 MG Cc SP ROSCB06 06/10/84 ta 
025009 061 AA 10 SUPPOSTE c RR ROSCB06 06/10/84 O 
025009 073 BB 10 SUPPOSTE c RR ROSCBO6 06/10/84 O 
025009 085 30 BUSTINE 30 MG Cc SP ROSCB06 24/02/86 Wi 


MUCISOL Codice AIC Dossier Specialità: 022244 
data prima registrazione specialità: 23/0671 Data Rinnovo Titolare AIC: LABORATORIO CHIMICO DECA DR.CAPUANI S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

022244 014 AEROS. INAL.S F 5 ML Cc RR ROSCBOI 23/06/71 i 
MUCIVITAL Codice AIC Dossier Specialità: 032370 
data prima registrazione specialità: 18/0/97 —Data Rinnovo Titolare AIC: LABORATOIRES ARKOPHARMA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032370 013 /M "AROMATIZZATO" 20 BUSTE 5 G c OTC AO6ACO1 18/03/97 

MUCO 4 Codice AIC Dossier Specialità: 027425 
data prima registrazione specialità: 20/09/93 Data Rinnovo = 20/09/98 Titolare AIC: SANOFI WINTHROP S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Ì Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027425 089 30 COMPRESSE 37,4 MG c RR RO0SCB14 27/07/95 
027425 091 30 BUST. ORALI 37,4 MG Cc RR ROSCB14 27/07/95 Mi 
027425 127 FLACONE 120 ML c RR R0SCB14 27/07/95 | 

MUCOCIS Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 28/04/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FONTEN FARMACEUTICI S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024165 021 AD SCIROPPO 200 ML 5% (0) RR ROSCB03 28/04/82 
024165 058 BB SCIROPPO 200 ML 2% Cc RR ROSCB03 28/04/82 92] 
024165 084 30 BUST. ORALI 5 G 300 MG Cc RR R05CB03 28/04/82 sà 
024165 096 60 BUSTINE 5 G 300 MG Cc RR R0SCB03 28/04/82 O 
024165 122 20 BUSTINE 5 G 1,5 G Cc RR R05CB03 31/10/94 UD 
024165 134 SCIROPPO 200 ML 7,5% G RR ROSCB03 31/10/94 O 


MUCOFLUID — o Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 29/07/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: UCB S.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024392 019 SPRAY FLACONE 12,5 ML Cc SP ROSCBOS 29/07/81 
024392 021 AEROSOL 6 FIALE 3 ML/600 MG (e RR ROSCBOS 04/08/81 97 
MUCOJET Codice AIC Dossier Specialità: 023822 


data prima registrazione specialità: 25/01/79 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SEGIX ITALIA S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023822 012 AD SCIROPPO 150 ML (6) SP RO5CB03 25/01/79 
023822 024 BB SCIROPPO 150 ML Cc SP ROSCB03 25/01/79 z| 
MUCOLASE Codice AIC Dossier Specialità; 024992 
| data prima registrazione specialità: Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LAMPUGNANI FARMACEUTICI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione — ATC. Registrazione in Farmacia 
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024992 024 AD SCIROPPO 200 ML Cc SP ROSCB03 27/05/83 vi 
024992 048 30 BUSTINE GRANULARE 5 G Cc SP RO05CB03 27/05/83 i 
024992 051 20 BUSTINE 15 G Cc RR R05CB03 31/10/94 O 


MUCOLENE Codice AIC Dossier Specialità: 025225 
data prima registrazione specialità: 16/04/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PRODOTTI FORMENTI S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025225 018 AEROSOL 6 FIALE 3 ML 20% c SP ROSCB0S 16/04/84 
025225 020 SPRAY RINOLOGICO 12,5 ML 5 % Cc SP R05CB05 31/12/84 hi 

MUCOLITICO Codice AIC Dossier Specialità: 023477 
data prima registrazione specialità: 31/12/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SANOFI WINTHROP S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione © ATC Registrazione in Farmacia 
023477 110 FLACONE SCIROPPO 160 G Cc SP ROSCB08 27/07/95 U 
023477 122 30 CONFETTI 60 MG C SP ROSCB08 27/07/95 O 
023477 134 60 CONFETTI 60 MG Cc SP R0SCB08 27/07/95 UL] 
023477 146 30 BUSTINE 60 MG c SP ROSCB08 27/07/95 O 
023477 159 60 BUSTINE 60 MG Cc SP ROSCB08 27/07/95 U 


MUCOLYSIN Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 30/0976 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMILA FARMACEUTICI MILANO S.R.L. 


N° AIC Confezione “© © Fascia SSN Dispensazione ATG. Registrazione inFarmacia 
023380 165 6 FIALE 3 ML c SP ROSCB12 04/08/95 NA 
023380 177 AD 10 SUPPOSTE 200 MG c SP ROSCB12 04/08/95 Mi 
023380 189 BB 10 SUPPOSTE 100 MG c SP ROSCB12 04/08/95 Mi 
023380 191 LATTANTI 10 SUPPOSTE 50 MG c RR RO5CB12 04/08/95 MI 
023380 203 BB GRANULARE 30 BUST 100 MG Cc SP ROSCB12 04/08/95 MI 
023320 215 GRANULARE OS 30 BUST 200 MG c sp ROSCB12 04/08/95 97 
023380 227 20 FIALOIDI ORALI c RR RO5CB12 04/08/95 M 
023380 239 AD 10 SUPPOSTE 600 MG c RR ROSCBI2 04/08/95 MI 
023380 241 10 BUSTINE GRANULARE 600 MG c SP RO5CB12 04/08/95 7 
023380 254 20 COMPRESSE 600 MG c SP ROSCB12 04/08/95 Mv 


| MUCOMIST Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 16/10/76 = DataRinnovo 01/06/95. Titolare AIC: BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023516 026 3 FL 10 ML Cc RR ROSCBOI 16/10/76 O 
023516 053 30 BUSTINE 200 MG Cc RR ROSCB01 27/01/84 O 
023516 077 S FIALE USO TOPICO 3 ML 20% (o) RR ROSCBOIi 12/02/88 O 

MUCONORM Codice AIC Dossier Specialità: 027175 
data prima registrazione specialità: 27/04/91 DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PROSPA ITALIA SRL. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027175 064 30 BUSTINE 300 MG Cc SP ROSCB 09/11/95 
027175 076 FLACONE SCIROPPO 200 ML Cc SP ROSCB 09/11/95 ez 
027175 088 20 BUSTINE GRANULATO 900 MG c SP ROSCB 09/11/95 Q 


! MUCOSOLVAN Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 18/06/81 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024428 017 "30 MG COMPRESSE" BLISTER 20 COMPRESSE Cc SP ROSCB06 18/06/81 ez] 
024428 043 "15MG/2ML SOLUZIONE INIETTABILE O DA Cc RR RO05CB06 18/06/81 Mi 

NEBULIZZARE" 6 FIALE 
024428 068 "75 MG CAPSULE A RILASCIO PROLUNGATO" Cc SP ROSCB06 20/12/84 Mi 
BLISTER 20 CAPSULE 
024428 070 "ADULTI SUPPOSTE" STRIP 10 SUPPOSTE 60 MG Cc SP R05CB06 19/10/85 Mi 
024428 082 "BAMBINI SUPPOSTE" STRIP 10 SUPPOSTE 30 MG Cc SP ROSCB06 19/10/85 Mi 
024428 094 "NEONATI SUPPOSTE" STRIP 10 SUPPOSTE 15 MG Cc SP ROSCB06 19/10/85 Mi 
024428 106 "30 MG GRANULATO PER SOLUZIONE ORALE "30 C SP ROSCB06 19/10/85 Mi 


BUSTINE 
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024428 118 "15 MG GRANULATO PER SOLUZIONE ORALE" 30 Cc SP ROSCB06 19/10/85 Mm 
BUSTINE 
024428 132 "3 MG/ML SCIROPPO” FLACONE 200 ML Cc SP ROSCB06 22/03/88 al 
024428 144 "7,5 MG/ML SOLUZIONE DA NEBULIZZARE" Cc SP ROSCB06 01/03/89 
FLACONE 40 ML 
024428 157 "60 MG COMPRESSE" BLISTER 20 COMPRESSE Cc SP ROSCB06 31/10/94 U 
024428 169 "60 MG GRANULATO PER SOLUZIONE ORALE" 20 c SP R05CB06 31/10/94 zi 
BUSTINE 
MUCOSYT Codice AIC Dossier Specialità: 028709 | 
| data prima registrazione specialità: 31/10/94 =—Data Rinnovo Titolare AIC: BIOPROGRESS S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028709 018 6 FIALE 3 ML Cc RR RO0SCB12 31/10/94 O 
028709 044 30 BUSTINE GRANULATO 200 MG c SP R0SCB12 31/10/94 hi 
028709 057 10 BUSTINE GRANULATO 600 MG Cc SP R05CB12 31/10/94 Mi 
MUCOTHIOL Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 13/06/97 —DataRinnovo Titolare AIC: S.C.A.T. SA. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029069 010 20 COMPRESSE 200 MG Cc SP ROSCB 13/06/97 ki 
029069 022 20 BUSTINE POLVERE ORALE 150 MG Cc SP ROSCB 13/06/97 i 
MUCOTREIS Codice AIC Dossier Specialità: 025469 
data prima registrazione specialità: 20/12/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMACEUTICI ECOBI SAS 
N° AIC Confezione "© "Fascia SSN Dispensazione = ATC Registrazione in Farmacia 
025469 026 30 BUSTINE POLVERE 5 G (o) SP RO05CB03 20/12/84 yi 
025469 038 AD FLACONE SCIROPPO 150 ML 5% Cc SP RO0SCB03 20/12/84 mM 
025469 040 BB FLACONE SCIROPPO 150 ML 2% Cc SP R05CR03 20/12/84 Mi 
025469 053 20 BUSTINE 15 G Cc RR ROSCB03 31/10/94 O 
MULTIBION Codice AIC Dossier Specialità: 020518 
data prima registrazione specialità: 01/04/65 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRACCO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020518 041 10 COMPRESSE EFFERVESCENTI Cc OTC AVBA 09/11/89 [na 
020518 054 20 COMPRESSE MASTICABILI Cc OTC AMBA 09/11/89 ii 
MULTIHANCE Codice AIC Dossier Specialità: 034152 
data prima registrazione specialità: 15/10/98 —DataRinnovo Titolare AIC: BRACCO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
034152 013 /M FLACONE E.V. $ ML (0) OSP VO8CA 15/10/98 O 
034152 025 /M FLACONE E.V. 10 ML Cc OSP VO8CA 15/10/98 L] 
034152 037 /M_ FLACONE E.V. 15 ML ©) OSP VOSCA 15/10/98 D 
034152 049 /M_ FLACONE E.V. 20 ML Cc OSP VO8CA 15/10/98 ai 
I MULTITEST IMC Codice AIC Dossier Specialità: 026320 
| data prima registrazione specialità: 14/06/86 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PASTEUR MERIEUX SERUMS & VACCINS 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026320 010 1 DISPOSITIVO PER TEST CUTANEO c RR VO4CL 14/06/86 O 
| MULTIVAMIN VCA È Codice AIC Dossier Specialità: 001910 
| data prima registrazione specialità: 13/07/83 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: BERGAMON S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
001910 025 25 CONFETTI Cc OTC AMBA 19/08/85 


MULTUM Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità 22/01/70 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LAMPUGNANI FARMACEUTICI SPA 


021529 


N° AIC Confezione “© Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021529 021 FORTE POMATAS0 G c SP MO2AA0S 09/03/81 MI 
021529 033 GIALLO COLLUTTORIO 120 ML c OTC A01AD02 29/06/79 nz) 
021529 045 ROSA 10 BUST USO ESTERNO Cc SP ‘6020003 09/03/81 9, 
021529 058 ROSA 10 FL USO ESTERNO c SP, 602C003. 09/03/,8ì 
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{ MUMATEN BERNA Codice AIC Dossier Specialità: 028446 
i data prima registrazione specialità: 01/12/92 Data Rinnovo 01/12/97 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROTERAPICO E VACCINOGENO SVIZZERO 
La _ t___@ BERNA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028446 019 VACC. LIOF. 1 DOSE + SOLV. Cc RR J07BEO01 01/12/92 97] 


MUMPSVAX Codice AIC Dossier Specialità: 023279 


data prima registrazione specialità: 30/09/76 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PASTEUR MEKRILUX MSD S.N.C. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023279 019 1 FLAC.0,5 ML + FLAC.SOLV. c RR 307BEO1 30/09/76 O 
MURINE Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 19/0784 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ABBOTT S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025188 018 FLACONE COLLIRIO 10 ML Cc OTC SO1GA01 19/03/84 O 


| MURRI ANTIDOLORIFICO 
| dataprimaregistrazione specialità: 20/12/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRACCO S.P.A. 


Codice AIC Dossier Specialità: 


N* AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
008562 023 10 COMPRESSE (o) OTC NO2BES1 14/04/90 97] 
| MUSCORIL A Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 12/059 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: INVERNI DELLA BEFFA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
015896 018 IM 6 FIALE 2 ML 4 MG Cc RR M03BX05 12/03/59 
015896 020 20 CAPSULE 4 MG Cc RR M03BX05 23/01/60 97] 
015896 032 POMATA 30 G 0,25% Cc SP MO2AX10 29/11/80 nl 
015896 044 CREMA 30 G 0,25% Cc SP M02AX10 29/11/80 M 
MUSCORIL TRAUMA Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 04/02/72 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: INVERNI DELLA BEFFA SPA 
N* AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione | in Farmacia 
022482 020 POMATA 30G Cc SP M02AX10 04/02/72 
{ MUTABON Codice AIC Dossier Specialità: 021460 
data prima registrazione specialità: 01/12/84 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHERING PLOUGH SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021460 023 "ANTIDEPRESSIVO" 30 COMPRESSE RIVESTITE Cc RR NOG6CAO01 01/12/84 ka 
021460 047 "ANSIOLITICO" 30 COMPRESSE RIVESTITE Cc RR NO6CAO01 01/12/84 mi 
021460 062 "FORTE" 30 COMPRESSE RIVESTITE c RR NO6CAO0I 01/12/84 297] 
021460 074 "MITE" 30 COMPRESSE RIVESTITE (0) RR NOG6CAO0I 01/12/84 i 


MUVIAL Codice AIC Dossier Specialità: 


data prima registrazione specialità: 02/11/89 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: A.G.1.P.S. FARMACEUTICI SRL 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026641 062 “"MITE"30 CAPSULE 100 MG Cc SP ROSCB 04/03/96 O 
026641 074 "MITE"30 BUSTINE 5 G 100 MG Cc SP ROSCB 04/03/96 i 
026641 086 30 BUSTINE 5 G 200 MG Cc SP ROSCB 04/03/96 i: 
026641 098 30 CAPSULE 200 MG (ei SP ROSCB 04/03/96 O 
026641 100 AEROSOL 10 FLACONCINI 300 MG Cc SP ROSCB 04/03/96 O 


. MXL CONTIN Codice AIC Dossier Specialità: 


L data prima registrazione specialità: 22/12/98 Data Rinnovo Titolare AIC: NAPP LABORATOIRES LTD 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
034096 014 /M_8 CAPSULE RILASCIO PROLUNGATO 30 MG Cc RMS N02AA01 22/12/98 DÌ 
034096 026 /M 8 CAPSULE RILASCIO PROLUNGATO 60 MG Cc RMS N02AA01 22/12/98 n 
034096 038 /M 8 CAPSULE RILASCIO PROLUNGATO 90 MG Cc RMS NO2AA01 22/12/98 O 
034096 040 /M_8 CAPSULE RILASCIO PROLUNGATO 120 MG E RMS N02AA01 22/12/98 O 
034096 053 /M_8 CAPSULE RILASCIO PROLUNGATO 150 MG Cc RMS N02AA01 22/12/98 O 
034096 065 /M 8 CAPSULE RILASCIO PROLUNGATO 200 MG Cc RMS NO2AA01 22/12/98 O 
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MYCETIN Codice AIC Dossier Specialità: 010174 
data prima registrazione specialità: 09/02/52 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMIGEA SPA 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
010174 035 COLLIRIO LIOF. + FLAC. SOLV. (0) RR SO1AA01 27/04/87 te, 
RETTE Codice AIC Dossier Specialità: 028426 
I data prima registrazione specialità: 19/10/92 Data Rinnovo 19/10/97 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 
iaia 
N* AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028426 017 30 CAPSULE 150 MG A_56 RR J04AB04 19/10/92 


MYCOSTATIN Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 28/05/55 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A. 


—N°AIC Confezione “Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
010058 016 12 CONFETTI 500000 U E RR AO7TAA02 27/04/56 
010058 028 UNGUENTO DERMATOLOGICO 30 G C RR DOIAA01 28/05/56 O 
010058 030 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 100 ML A RR AO7AA02 26/09/73 Mi 
MYELOSTIM Codice AIC Dossier Specialità: 029059 
data prima registrazione specialità: 13/02/95 —DataRinnovo Titolare AIC: CHUGAI RHONE POULENC 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029059 019 "34" 1 FLAC LIO + 1 FIALA 1 ML A 30 OSP LOZAA10 13/02/95 i 
029059 021 "34" 5 FLAC LIOF + 5 FIALE 1 ML H OSP L03AA10 13/02/95 O 
029059 033 "13" 1 FLAC 13,4 MIU + 1 FIALA SOLV 1 ML A 30 OSP LO3AA10 11/02/97 O 
029059 045 #13" $ FLAC 13,4 MIU + 5 FIALE SOLV IML H OSP L03AA10 11/02/97 O. 
029059 072 "13" 1 FLAC LIOF + SIR SOLV 1 ML A 30 OSP LO3AA10 11/02/97 O 
029059 084 "13" 5 FLAC LIOF + 5 SIR SOLV 1 ML H OSP LO3AA10 11/02/97 O 
029059 096 "34" 1 FLAC LIOF + SIR SOLV 1 ML A 30 RRLIM LO3AA10 29/10/96 7 
029059 108 "34" 5 FLAC LIOF + 5 SIR SOLV 1 ML H OSP LOZAA10 29/10/96 CD] 


(ci 
N 
P=e 
bri 
vw 
si 


MYLERAN Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 29/09/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: THE WELLCOME FOUNDATION LTD 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024787 018 100 COMPRESSE 2 MG A RR LO1ABOI 29/09/82 97] 


MYLICON Codice AIC Dossier Specialità: 020708 


data prima registrazione specialità: 20/04/66 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WARNER LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE 
S.COM.P.A. 


N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020708 044 24 COMPRESSE 40 MG C OTC A02DA01 22/04/95 O 
020708 057 50 COMPRESSE 40 MG Cc OTC A02DAO01 22/04/95 vi 
020708 069 BB GOCCE 30 ML 6,66% Cc OTC A02DAO1 22/04/95 RÉ 

MYOTENLIS i Codice AIC Dossier Specialità: 017084 
data prima registrazione specialità: 21/09/79 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

017084 029 INIETT FL LIOF 500 MG + F SOLV H OSP M03ABO1 22/01/88 O 
MYOVIEW Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 19/12/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: NYCOMED AMERSHAM SORIN S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029405 014 /M _1FIALA H OSP V09GAO2 19/12/94 n; 
029405 026 /M 2 FIALE H OSP V09GA02 19/12/94 O 
029405 038 /M 5 FIALE H OSP V09GA02 19/12/94 O 
029405 040 /M 10 FIALE H OSP VOIGAO2 19/12/94 O 
029405 053 /M_ 20 FIALE H OSP VOIGAO2 19/12/94 O 


MYROL Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 01/06/89 —DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: DOROM S.RL. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027201 058 FLACONE GOCCE 30 ML 0,6% Cc RR N04RB003 12/12/92 O 
027201 060 20 COMPRESSE 20 MG Cc RR N04BC03 12/12/92 si 


— 43 — 


20-8-1999 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 195 


MYSOLINE Codice AIC Dossier Specialità: 009340 
data prima registrazione specialità: 04/10/54 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA'IGIENICO 


IAS Lg TERAPEUTICHE S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

009340 011 30 COMPRESSE 250 MG A RR N03AA03 16/07/69 MI 
{N 32 COLLUTTORIO Codice AIC Dossier Specialità: 032643 
data prima registrazione specialità: 04/04/96 Data Rinnovo Tiiviure AIC. ESCFORMSRA. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032643 013 POLVERE IN 50 BICCHIERINI DA 50 MG Cc OTC A01AB03 04/04/96 I 
032643 025 POLVERE IN 50 BICCHIERINI DA 100 MG Cc OTC A01AB03 04/04/96 
032643 037 POLVERE IN 50 BICCHIERINI DA 150 MG Cc OTC A01AB03 04/04/96 Mi 
032643 049 POLVERE IN 50 BUSTINE DA 50 MG Cc OTC A01AB03 04/04/96 
032643 052 POLVERE IN SO BUSTINE DA 100 MG c OTC A01AB03 04/04/96 
032643 064 POLVERE IN 50 BUSTINE DA 150 MG Cc OTC A01AB03 04/04/96 ki 


NAAXIA Codice AIC Dossier Specialità: 027032 
data prima registrazione specialità: 29/07/92 = DataRinnovo 29/07/97 Titolare AIC: CIBA VISION S.R.L. 
N* AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027032 022 30 OFTIOLI MONODOSE 0,4 ML Cc RR $01GX03 22/07/96 MI 
027032 034 COLLIRIO SOLUZIONE FLAC 5 ML Cc RR S01GX03 16/11/98 MI 
027032 046 "SINE" FLACONE COLLIRIO 5 ML Cc RR S01GX03 24/04/98 Mi 
| NABUSER Codice AIC Dossier Specialità: 026673 
data prima registrazione specialità: 30/07/87 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PROCTER & GAMBLE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026673 057 30 COMPRESSE RIVESTITE 1G A 66 RR MO1AX01 06/03/96 
026673 069 30 BUSTINE 1G A 66 RR MO1AXO1 06/03/96 Dei 
| NACLON LU Codice AIC Dossier Specialità: 032062 
data prima registrazione specialità: 28/10/95 —DataRinnovo Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
MI 


032062 010 SOLUZIONE FLAC 100 ML c OTC DOSAX 28/10/95 
| NAFCONA Codice AIC Dossier Specialità: 


| data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: ALCON PHARMACEUTICALS LTD 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028857 011 15 ML c RR S01GASI1 31/10/94 
| NAFERON x di e “— Codice AIC Dossier Specialità: 026011 
data prima registrazione specialità: 27/07/87 =Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCLAVO S.P.A. 
N° AIC Confezione ” Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026011 080 3 FIALE LIOF 1.000.000 Ul+3 FIALE 1 ML A 33 RRLIM L03ABO2 12/02/88 97 
026011 092 3 FL LIOF 1000000 Ul+3 SIR 1IML Cc RRLIM 103AB02 12/02/88 A 
026011 116 3 FLAC. LIOF 3.000.000 Ul+3 FIALE 3 ML A 33 RRLIM L03AB02 12/02/88 9% 
026011 128 COLLIR. 3 FL 600000 Ul+3 F1 ML c RR SO1ADOS 02/06/88 Ci 
026011 130 POMATA 5 G 500000 UI c RR DO6BB 02/06/88 O 
026011 142 1 FL.3000000 UI + 1 F.SOLV3ML c RRLIM L03AB02 02/04/90 OÙ 


NAFTAZOLINA Codice AIC Dossier Specialità: 


data prima registrazione specialità: 31/12/84 —DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRUSCHETTINI SRL 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
005408 012 COLLIRIO 10 ML. 0,1% Cc OTC SO01GA01 31/12/84 
005408 024 "RINO" GOCCE 10 ML Cc OTC RO1AA08 31/12/84 VI 
005408 036 "RINO" SOLUZ. NEB. 10 ML 0,2% Cc OTC RO1AA08 31/12/84 97 


NALADOR Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 03/06/86 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHERING SPA 


N°AIC © Confezione n il Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025998 028 —1FLIOFMCG500+SOLV2ML H OSP. G02ADOS 03/06/86 D] 
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"NALAPRES Codice AIC Dossier Specialità: 027553 
| dataprimaregistrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027553 015 14 COMPRESSE 20/12,5 MG A RR C09BA03 31/10/94 Mi 
NALCROM Codice AIC Dossier Specialità: 024861 
data prima registrazione specialità: 15/12/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RHONE POULENC RORER S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024861 015 20 CAPSULE 100 MG B 03 RR A07EBO1 15/12/82 NZ 
024861 039 12 BUSTINE GRANULATO 250 MG B 03 RR A07EBO1 23/04/86 Mi 
024861 041 6 BUSTINE 500 MG B 03 RR A07EBO1 11/05/91 vi] 
i NALIDIXIN Codice AIC Dossier Specialità: 021501 
È dala primaregistrazione specialità: 26/0969 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NUOVO CONSORZIO SANITARIO NAZIONALE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021501 010 20 COMPRESSE 500 MG Cc RR G04ABO1 26/09/69 
| NALIGRAM Codice AIC Dossier Specialità: ‘021406 
| dataprimaregistrazione specialità: 25/02/85 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GEYMONAT SPA 
Eli 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021406 018 20 COMPRESSE 500 MG Cc RR G04AB01 25/02/85 
021406 020 30 COMPRESSE Cc RR G04ABO1 25/02/85 LU 
021406 032 1 FLAC. SCIROPPO 100 ML 10 % A RR G04AB01 25/02/85 DO 
NALISSINA Codice AIC Dossier Specialità: 020799 
| dataprimaregistrazione specialità: 10/07/67 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RHONE POULENC RORER S.P.A. 
i N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020799 019 20 COMPRESSE 500 MG (6 RR G04AB01 10/07/67 
| NALOREX Codice AIC Dossier Specialità: 025969 
data prima registrazione Specialità: 30/07/87 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: DU PONT PHARMA ITALIA S.R.L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025969 039 14 COMPRESSE RIVESTITE 50 MG A_37 RR V03AB30 25/07/97 NZ 
025969 041 10 COMPRESSE RIVESTITE 50 MG A 37 RR V03AB30 08/03/97 Mi 
| NAPREBEN Codice AIC Dossier Specialità: 027669 
| data primaregistrazione specialità: 25/01/93 —DataRinnovo 25/01/98 Titolare AIC: LISAPHARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027669 011 30 CAPSULE $50 MG A 66 RR MOIAE02 25/01/93 DU] 
027669 023 30 CAPSULE 275 MG A 66 RR MOI1AE02 25/01/93 LU] 
027669 035 10 SUPPOSTE 550 MG Cc RR MOI1AE02 25/01/93 NA! 
027669 047 10 SUPPOSTE 275 MG Cc RR MO1AE02 25/01/93 O) 
027669 050 GEL 10% TUBO 50 G Cc RR M02AA12 25/01/93 I; 
| NAPRILENE Codice AIC Dossier Specialità: 025725 
data prima registrazione specialità: 30/03/85 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025725 021 14 COMPRESSE DIVISIBILI 20 MG A RR CO9AA02 30/03/85 17, 
025725 045 28 COMPRESSE 5 MG A RR CO9IAA02 10/02/87 Mi 
f NAPRILENE EV Codice AIC Dossier Specialità: 027695 
data prima registrazione specialità: 29/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027695 016 10 FIALE 1 MG EV H osP CO9AA02 29/10/94 
027695 028 10 FIALE 5S MG EV H OSP C09AA02 29/10/94 O 
‘ NAPRIUS Codice AIC Dossier Specialità: 024667 
data prima registrazione specialità: 28/07/83 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: AESCULAPIUS FARMACEUTICI SRL 
i = 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024667 115 10 SUPPOSTE 500 MG Cc RR MO1AE02 18/03/96 MI 
024667 127 POLVERE 30 BUSTINE 250 MG Cc RR MOI1AEO02 18/03/96 O 
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024667 139 30 COMPRESSE 500 MG A 66 RR MO1AE02 18/03/96 MI 
024667 141 GEL 30G Cc SP M02AA12 18/03/96 VI 
024667 154 20 BUSTE GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP.500 A 66 RR MOI1AE02 18/03/96 i 

MG 
| NAPROCET Codice AIC Dossier Specialità: 032328 
| data prima registrazione specialità: 19/06/98 Data Rinnovo Titolare AIC: LABORATORI PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E 
L GAZZONE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032328 015 200 ML COLLUTTORIO Cc OTC A01ADI1 19/06/98 
NAPRODOL Codice AIC Dossier Specialità: 028090 
data prima registrazione specialità: 22/03/93 = DataRinnovo 22/03/98 Titolare AIC: UPSAMEDICA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028090 013 30 COMPRESSE 550 MG (& RR M01AE02 22/03/93 | 
028090 025 10 SUPPOSTE 550 MG c RR MO1AE02 22/03/93 O 
NAPROREX Codice AIC Dossier Specialità: 025800 
data prima registrazione specialità: 02/07/85 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LAMPUGNANI FARMACEUTICI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione _ ATC Registrazione in Farmacia 
025800 018 10 SUPPOSTE 550 MG Cc RR MO1AEO2 02/07/85 Mi 
025800 044 30 CAPSULE 550 MG A 66 RR M01AE02 22/02/99 O 
| NAPROSSENE CARLO ERBA Codice AIC Dossier Specialità: 029268 
| data prima registrazione specialità: 11/09/95 —DataRinnovo Titolare AIC: CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029268 012 10 SUPPOSTE 500 MG Cc RR MO1AE02 11/09/95 
029268 024 30 COMPRESSE 500 MG Cc RR MO1AE02 11/09/95 U 
029268 036 30 BUSTINE 500 MG Cc RR MO1AE02 11/09/95 ù 
029268 048 6 F.LIOF.500 MG + 6 F.SOLV. Cc RR MO1AEO02 11/09/95 GO 
NAPROSSENE RECOFARMA i Codice AIC Dossier Specialità: 032179 
data prima registrazione specialità: 23/12/98 —DataRinnovo Titolare AIC: RECOFARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032179 018 30 COMPRESSE GASTRORESISTENTI 250 MG Cc RR M01AE02 23/12/98 
032179 020 30 COMPRESSE GASTRORESISTENTI 500 MG A 66 RR M01AE02 23/12/98 O 
032179 032 20 COMPRESSE RILASCIO PROLUNGATO 750 MG A 66 RR MO1AE02 23/12/98 O 
032179 044 30 BUSTINE GRANULATO SOSP ORALE 250 MG Cc RR MO1AE02 23/12/98 OD 
032179 057 30 BUSTINE GRANULATO SOSP ORALE 500 MG A 66 RR MO1AEO2 23/12/98 O 
032179 069 6 SUPPOSTE 250 MG Cc RR M01AE02 23/12/98 LU] 
032179 071 10 SUPPOSTE 250 MG Cc RR MO1AE02 23/12/98 DU 
032179 083 6 SUPPOSTE 500 MG (6) RR MO1AE02 23/12/98 O 
032179 095 10 SUPPOSTE 500 MG Cc RR M01AE02 23/12/98 O 
032179 107 6 FIALE POLV SOLUZ INIETT 250MG+6 FL SOLV 2,5M C RR MO1AEO2 23/12/98 L] 
032179 119 6 FIALE POLV SOLUZ INIETT 500MG+6 FL SOLV SML C RR MO1AE02 23/12/98 LU 
032179 121 TUBO 50 G GEL 10% Cc SP M02AA12 23/12/98 O 
NAPROSSENE SODICO RECOFARMA Codice AIC Dossier Specialità: 032180 
data prima registrazione specialità: 23/12/98 —DataRinnovo Titolare AIC: RECOFARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032180 010 30 CAPSULE RIGIDE 275 MG Cc RR MO1AE02 23/12/98 O 
032180 022 30 COMPRESSE RIVESTITE 550 MG A 66 RR MOIAEO2 23/12/98 Bi 
032180 034 30 BUSTINE GRANULATO SOSP ORALE 550 MG A 66 SP M01AE02 23/12/98 O 
032180 046 10 SUPPOSTE BB 275 MG Cc RR MO1AE02 23/12/98 O 
032180 059 10 SUPPOSTE 550 MG Cc RR M01AE02 23/12/98 O 
032180 061 6 FIALE SOLUZ INIETT 550 MG/SML Cc RR M01AE02 23/12/98 O 
[ NAPROSSENE SODICO RECOGEN Codice AIC Dossier Specialità: 033615 
| dataprima registrazione specialità: 30/06/99 Data Rinnovo Titolare AIC: RECOGEN SRL 
N° AIC Confezione È Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033615 016 12 COMPRESSE RIVESTITE 220 MG Cc RR. MOFAEO2 30/06/99 O 
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033615 028 20 COMPRESSE RIVESTITE 220 MG c RR MO1AE02 30/06/99 LU] 
NAPROSYN Codice AIC Dossier Specialità: 023177 
data prima registrazione specialità: Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.PA. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023177 052 "MITE" 6 SUPPOSTE 250 MG c RR MO1AE02 23/01/75 DU] 
023177 064 "MITE" 10 SUPPOSTE 250 MG RR MO1AE02 05/01/79 M 
023177 076 6 SUPPOSTE 500 MG Cc RR M01AE02 23/01/75 O 
023177 088 10 SUPPOSTE 500 MG Cc RR MO1AE02 05/01/79 97] 
023177 090 "MITE"GRAN.30 BUSTINE 250 MG Cc RR MO1AE02 25/06/81 i 
023177 102 GEL TUBO 50 G 10 % (o) SP M02AA12 13/05/85 197] 
023177 114 "MITE"IM 6 F 250 MG+6 F 2,5 ML Cc RR MO1AE02 09/03/87 O 
023177 126 IM 6 F LIOF 500 MG + 6 F 5 ML Cc RR MO1AE02 09/03/87 O 
023177 138 30 BUSTINE GRANULATO 500 MG A 66 RR MO1AE02 09/03/87 197 
023177 189 "24" 20 COMPRESSE RILASCIO CONTROLLATO 750 A 66 RR MO1AE02 03/07/91 MI 

MG 
023177 203 "EC MITE" 30 COMPRESSE GASTRORESISTENTI 250 C RR MO1AE02 13/05/93 97 
MG 
023177 215 "EC" 30 COMPRESSE GASTRORESISTENTI 500 MG A 66 RR M01AE02 13/05/93 he 
NAPROXENE SODICO DOROM Codice AIC Dossier Specialità: 027170 
data prima registrazione specialità: 02/01/90 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: DOROM S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027170 012 30 CAPSULE 550 MG A 66 RR M01AE02 02/01/90 
027170 024 10 SUPPOSTE 550 MG Cc RR MO1AE02 02/01/90 Mi 
027170 036 IM 6 FIALE 550 MG/5 ML Cc RR MO1AE02 02/01/90 O 
027170 048 IM 6 F LIOF 275 MG + 6 FSOLV Cc RR MO1AEO2 02/01/90 zi 

| NARCAN Codice AIC Dossier Specialità: 023976 
| data prima registrazione specialità: 06/09/79 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CRINOS INDUSTRIA FARMACOBIOLOGICA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023976 018 1 FIALA 1 ML 0,4 MG A SP V03AB15 09/06/84 197 
023976 020 "NEONATAL" 1 FIALA 2 ML 0,04 MG IM IV A RR V03AB15 09/06/84 hr} 

NARCORAL Codice AIC Dossier Specialità: 028248 
data prima registrazione specialità: Data Rinnovo Titolare AIC: CRINOS INDUSTRIA FARMA COBIOLOGICA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028248 019 10 COMPRESSE 10 MG A_37 RR V03AB30 10/11/94 Mi 
028248 021 10 COMPRESSE 50 MG A 37 RR V03AB30 31/10/94 197 

NARISTAR Codice AIC Dossier Specialità: 032800 
data prima registrazione specialità: 22/02/99 —Data Rinnovo Titolare AIC: VEDIM PHARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032800 017 14 CAPSULE (1 COMPRESSA + GRANULI RIL. PROL.  C OTC R06AE07 22/02/99 LU 
USO ORALE) 
NARIXAN Codice AIC Dossier Specialità: 025366 
data prima registrazione specialità: 01/08/84 Data Rinnovo 01/06/95 Tirolare AIC: ALFA WASSERMANN S.P.A. 

N° AI Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

025366 028 10 CAPSULE Cc OTC R01BA02 21/09/95 
NARLISIM : Codice AIC Dossier Specialità: 016062 
data prima registrazione specialità: 14/10/59 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORI BALDACCI SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
016062 034 NEBULIZZATORE RINOLOGICO 15 ML Cc OTC RO1AX30 13/01/93 i 
016062 046 BB GOCCE RINOLOGICHE 15 ML, L® OTC RO1AX30 13/01/93 i 

NAROPINA Codice AIC Dossier Specialità: 032248 
data prima registrazione specialità: 10/10/96 —Data Rinnovo Titolare AIC: ASTRA FARMACEUTICI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032248 015 /M_"2"5 POLYAMP 2 MG/ML 10 ML c RR N01BB09 10/10/96 O 
032248 027 /M_ "2" 5 POLYAMP 2 MG/ML 10 ML BLISTER c RR N01BB09 10/10/96 I 
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032248 041 /M_"2"5 POLYAMP 2 MG/ML 20 ML Cc RR N01BB09 10/10/96 O 
032248 054 /M_ "2"5 POLYAMP 2 MG/ML 20 ML BLISTER (o) RR N01BB09 10/10/96 O 
032248 078 /M_ "2" 5 POLYBAG 2 MG/ML 100 ML BLISTER G RR N01BB09 10/15/96 D 
032248 080 /M_"2"5 POLYBAG 2 MG/ML 200 ML BLISTER (6 RR N01BB09 10/10/96 O 
032248 092 /M "7,5" 5 POLIAMP 7,5 MG/ML 10 ML Cc RR N01BB09 10/10/96 O 
033349104 RA MISS DOLVANID TS MONT 10M BIICTED C RR NAIRRN9 10/10/96 vi 
032248 128 /M "7,5" 5 POLYAMP 7,5 MG/ML 20 ML Cc RR N01BB09 10/10/96 1] 
032248 130 /M_ "7,5" 5 POLYAMP 7,5 MG/ML 20 ML BLISTER Cc RR N01BB09 10/10/96 O 
032248 155 /M_"10"5 POLYAMP 10 MG/ML 10 ML Cc RR N01BB09 10/10/96 O 
032248 167 /M_"10"5 POLYAMP 10 MG/ML 10 ML BLISTER Cc RR N01BB09 10/10/96 vi 
032248 181 /M_"10"5 POLYAMP 10 MG/ML 20 ML Cc RR N01BB09 10/10/96 D 
032248 193 /M_"10"5 POLYAMP 10 MG/ML 20 ML BLISTER Cc RR N01BB09 10/10/96 O 
NASACORT Codice AIC Dossier Specialità: 033938 
data prima registrazione specialità: 23/06/98 —DataRinnovo Titolare AIC: RHONE POULENC RORER S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

033938 010 /M SPRAY NASALE 120 SPRUZZI 55 MCG Cc RR RO1AD11 23/06/98 M 
NASICORTIN Codice AIC Dossier Specialità: 020741 
data prima registrazione specialità: 31/10/66 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRACCO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020741 017 SOL. RIN. 10 ML Cc RR RO1ADS3 31/10/66 7 
NASIVIN Codice AIC Dossier Specialità: 019794 | 
data prima registrazione specialità: 26/06/63 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRACCO S.P.A. 
rr care at 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

019794 015 SOLUZ. RINOLOGICA 10 ML 0,05% (o) OTC ROIAA0S 16/10/67 
| NASOMIXIN Codice AIC Dossier Specialità: 017515 
data prima registrazione specialità: 14/07/60 DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

017515 089 SPRAY NASALE 15 ML [ei SP R01AD60 10/07/95 zl 
| NASONEX Codice AIC Dossier Specialità: 033330 
data prima registrazione specialità 11/12/97 —DataRinnovo Titolare AIC: SCHERING PLOUGH SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033330 010 /M SPRAY NASALE 0,05% 120 EROGAZIONI 50 Cc RR RO1ADO9 11/12/97 Mi 

MCG/SPRUZZO 
{NAST ‘OREN Codice AIC Dossier Specialità: 026473 
data prima registrazione specialità: 02/09/94 —DataRinnovo Titolare AIC: GRUPPO LEPETIT SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026473 025 INFUSIONE VENOSA 1 FIALA 3 MG H OSP H01CB01 02/09/94 

NATAFUCIN Codice AIC Dossier Specialità: 023501 
data prima registrazione specialità: 08/10/76 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: YAMANOUCHI PHARMA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

023501 012 CREMA DERMAT 25G Cc RR DO1MAA02 08/10/76 97] 
NATICARDINA Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 07/11/70 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ASTA MEDICA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
013906 019 20 COMPRESSE Cc RR C01BA01 07/11/70 O 
013906 021 40 COMPRESSE 275 MG A RR COIBAOI 21/09/79 7 
013906 033 "RITARDO" 20 CAPSULE 275 MG (o) RR C01BA01 13/09/85 O 
013906 045 "RITARDO" 40 CAPSULE 275 MG Cc RR COIBAOI 13/09/85 DI 

NATISEDINA Codice AIC Dossier Specialità: 008515 
data prima registrazione specialità: 31/12/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. 
1 HER cet 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
008515 013 40 COMPRESSE 100 MG Cc RR C01BA71 31/12/84 97 
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NATISPRAY Codice AIC Dossier Specialità: 026210 
data prima registrazione specialità: 30/07/87 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. 
(e 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026210 031 FLAC 18 ML SPRAY SUBLINGUALE+VALVOLA Cc RR C01DA02 16/11/98 i 
0,30MG/DOSE 
{ NATO CAPS Codice AIC Dossier Specialità: 008174 
data prima registrazione specialità: 15/10/53 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA'IGIENICO 
TERAPEUTICHE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
008174 029 15 CAPSULE Cc OTC A11HA03 18/02/93 87 
NATRILIX Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 18/0779 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LES LABORATOIRES SERVIER 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024032 017 30 COMPRESSE RIVESTITE 2,5 MG Cc RR C03BA11 18/07/79 
024032 031 "1,5" 30 COMPRESSE LIBERAZIONE PROLUNGATA Cc RR C03BA11 04/06/96 7A 
1,5 MG 


NATRIUM DI Codice AIC Dossier Specialità: 020721 
data prima registrazione specialità: 26/07/66 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RAVIZZA FARMACEUTICI S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

020721 015 25 CAPSULE Cc RR C03EA01 26/07/66 
I NATULAN ul Codice AIC Dossier Specialità: 020846 
data prima registrazione specialità: 15/04/67 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

020846 010 50 CAPSULE 50 MG A RNR L0O1XB01 15/04/67 
NAVELBINE Codice AIC Dossier Specialità: 027865 
data prima registrazione specialità: 04/06/93 = DataRinnovo 01/06/98 Titolare AIC: PIERRE FABRE PHARMA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027865 082 1 FLAC. 10 MG/1 ML IV H OSP LO1CA04 15/09/93 (7 
027865 094 1 FLAC. 50 MG/5 ML H osp LO1CA04 15/09/93 zi 

i NAVOBAN Codice AIC Dossier Specialità: 028456 
data prima registrazione specialità: 01/06/93 Data Rinnovo 01/06/98 Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028456 010 1 FIALA 5 MG/S ML IV A 57 RR A04AA03 01/06/93 97] 
028456 022 5 CAPSULE 5 MG A S7 RR A04AA03 01/06/93 17] 
028456 034 10 CAPSULE 5 MG Cc RR A04AA03 01/06/93 O 
028456 046 /M 1FIALA 2 MG/2 MLIV Cc RR A04AA03 08/07/97 O 
028456 059 /M 5 FIALE 2 MG/2 ML IV c RR AO4AA03 08/07/97 CU) 

NAXOGIN Codice AIC Dossier Specialità: 021449 
data prima registrazione specialità: 21/09/79 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021449 018 12 COMPRESSE Cc RR P01AB06 21/09/79 O 
021449 020 14 CAMPRESSE n RR PO1AB06 21/09/79 O] 
021449 032 20 COMPRESSE Cc RR PO1AB06 21/09/79 O 
021449 044 28 COMPRESSE (e, RR PO1AB06 21/09/79 O 
021449 057 12 COMPRESSE 0,5 G Cc RR PO1AB06 19/03/80 [GR 
021449 069 20 COMPRESSE 500 MG Cc RR PO1AB06 19/03/80 O 
021449 071 50 COMPRESSE 0,5 G Cc RR PO1AB06 19/03/80 O 

NEBICINA Codice AIC Dossier Specialità: 023189 | 
data prima registrazione specialità: 20/04/76 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ELI LILLY ITALIA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023189 018 IM IV 1 FLAC. 100 MG 2 ML A G5BIS RR 101GB01 15/12/78 Mi 
023189 032 IM IV 1 FLAC. 40 MG 1 ML A $55SBIS RR J01GB01 15/12/78 MI 
023189 044 IM IV 1 FLAC. 20 MG 2 ML A SSBI 5 RR J01GB01 15/12/78 97) 
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023189 057 IM IV 1 FLAC. 150 MG 2 ML A $ SBIS RR J01GB01 13/03/84 Mi 
023189 069 SIRINGA PRERIEMPITA 100 MG/2 ML. ASSBIS RR J01GB01 19/12/97 | 
023189 071 SIRINGA PRERIEMPITA 150 MG/2 ML A SSBIS RR J01GB01 19/12/97 mM 
023189 083 1 FIALA SOLUZ INIETT 300 MG/4 ML H OSP J101GB01 20/04/99 O 
[NEBILOX Codice AIC Dossier Specialità: 032209 
| data prima registrazione specialità: 28/01/97 Data Rinnovo Titolare AIC: IST. LUSO FARMACO D'11ALIA SPA | 
L 
N*AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032209 013 /M_ 28 COMPRESSE S MG A RR C07AB12 28/01/97 
' NECID Codice AIC Dossier Specialità: 033188 
| dataprimaregistrazione specialità: 29/12/98 Data Rinnovo Titolare AIC: NEW RESEARCH S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033188 018 1 FLACONE POLV SOLUZ INIETT 1G IM+FIALA SOLV A RR J01DA17 29/12/98 
033188 020 1 FLACONE POLV SOLUZ INIETT 500MG IM+FIALA A RR J01DA17 29/12/98 DI 
SOLV 
033188 032 1 FLACONE POLV SOLUZ INIETT 1G EV+FIALA SOLV H OSP J01DA17 29/12/98 MD) 
i NEFADAR Codice AIC Dossier Specialità: 028924 
i data prima registrazione specialità: 23/06/95 Data Rinnovo Titolare AIC: SANOFI WINTHROP S.P.A. 
N* AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028924 013 28 COMPRESSE 100 MG Cc RR NOGAX06 23/06/95 O 
028924 025 28 COMPRESSE 200 MG Cc RR NO6AX06 23/06/95 O 
| NEFADOL Codice AIC Dossier Specialità: 025545 
data prima registrazione specialità: 27/07/85 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LIFEPHARMA S.P.A. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025545 017 20 COMPRESSE 30 MG Cc RR N02BG06 27/07/85 
025545 029 6 FIALE 1 ML (o) RR N02BG06 27/0785 U] 
NEFAM Codice AIC Dossier Specialità: 025488 
data prima registrazione specialità: 20/12/84 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMA BIAGINI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025488 014 20 COMPRESSE 30 MG Cc RR N02BG06 20/12/84 
025488 026 5 FIALE 20 MG 1 ML Cc RR N02BG06 20/12/84 vi 
| NEFLUAN Codice AIC Dossier Specialità: 023789 
data prima registrazione specialità: 20/11/78 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: L. MOLTENI E C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO 
S.PA. 
N° AI Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023789 011 POMATA 10G Cc RR G04AK 20/11/78 vi 
| NEG GRAM Codice AIC Dossier Specialità: 020321 
| data prima registrazione specialità: 28/11/64 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SANOFI WINTHROP S.P.A. 
U—- 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020321 055 20 COMPRESSE 500 MG A RR G04AB0I 27/07/95 hi 
020321 067 "1000" 20 COMPRESSE 1G A RR G04AB01 27/07/95 MI 
020321 079 "1000" 30 COMPRESSE Cc RR 604AB01 27/07/95 O 
020321 081 150 ML SOSPENSIONE OS Cc RR G04AB01 27/07/95 DI 
È 
NEGATOL Codice AIC Dossier Specialità: 004667 


data prima registrazione specialità: 21/04/51 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AÎC: BYK GULDEN ITALIA SPA 


N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
004667 010 40% CONC. 100 ML Cc SP G01AX03 21/04/51 Wi 
004667 022 7 OVULI VAGINALI + APPLICATORE Cc RR G01AX03 05/02/81 i 
i NEKACIN Codice AIC Dossier Specialità: 033190 
È data primaregistrazione specialità: 19/05/99 Data Rinnovo Titolare AIC: NEW RESEARCH S.R.L. 
io 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione ’ in Farmacia 
033190 012 1 FIALA SOLUZ INIETT 500 MG IM EV + 1 SIRINGA A $5BIS RR 301GB06 19/05/99 O 
033190 024 5 FIALE SOLUZ INIETT 500 MG IM EV H OSP J01GB06 19/05/99 Ol 
033190 036 1 FIALA SOLUZ INIETT 1000 MG IM EV A 55SBIS RR J01GB06 19/05/99 Ù 
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| NEO AMPIPLUS Codice AIC Dossier Specialità: 025770 
| dataprimaregistrazione specialità 08/06/85 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025770 114 12 CAPSULE 250 MG c RR J01CA04 24/09/87 
025770 126 12 CAPSULE 500 MG c RR J01CA04 24/09/87 O) 
025770 138 12 COMPRESSE 1G A RR J01CA04 24/09/87 97 
025770 140 BB SOSPENSIONE OS 100 ML c RR J01CA04 24/09/87 O 
025770 153 LATTANTI GOCCE ORALI 20 ML c RR J01CA04 24/09/87 O 
NEO ASENSIL Codice AIC Dossier Specialità: 032051 
data prima registrazione specialità: 28/10/95 =—DataRinnovo Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032051 017 SOLUZIONE SPRAY FLC 50ML c OTC DOSACO2 28/10/95 O 
NEO AUDIOCORT Codice AIC Dossier Specialità: 021029 
data prima registrazione specialità: 16/04/68 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021029 020 GOCCE OTOLOGICHE 5 ML Cc RR S02CA04 17/04/93 
NEO BOROCILLINA Codice AIC Dossier Specialità: 022632 
data prima registrazione specialità: 28/10/72 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ALFA WASSERMANN S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022632 044 20 COMPRESSE c OTC RO2AA20 31/07/86 
022632 071 "C" 20 COMPRESSE (6, OTC R02AA20 18/09/87 h 
022632 083 COLLUTTORIO 120 ML Cc OTC R02AA03 13/04/92 wi 
022632 095 SPRAY 10 ML Cc OTC R02AA03 06/04/92 ivi 
022632 107 20 COMPRESSE SENZA ZUCCHERO Cc OTC R02AA20 02/05/95 mM 
022632 119 "C" SENZ/ZUC 20 COMPRESSE Cc OTC R02AA20 02/05/95 n] 


[NEO BOROCILLINA BALSAMICA Codice AIC Dossier Specialità: 024960 
data prima registrazione specialità: 27/05/83 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ALFA WASSERMANN S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024960 027 20 COMPRESSE Cc OTC R02AA20 18/02/87 
NEO BOROCILLINA DECONGESTION. Codice AIC DoBsier Specialità: 028229 
data prima registrazione specialità: 30/09/91 DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ALFA WASSERMANN S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028229 019 GEL 30G (o) OTC RO2AA 30/09/91 
028229 021 10 FIALE INALANTI 5 ML Cc OTC RO2AA 30/09/91 O 
NEO BOROCILLINA TOSSE Codice AIC Dossier Specialità: 027081 
data prima registrazione specialità: 30/06/88 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ALFA WASSERMANN S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027081 013 20 COMPRESSE Cc OTC ROSFA02 30/06/88 
027081 025 FLACONE SCIROPPO 100 ML Cc OTC ROSFA02 30/06/88 9A] 
027081 037 FLACONE GOCCE 10 ML Cc OTC ROSFA02 06/04/92 97] 
NEO CARDIOL Codice AIC Dossier Specialità: 029096 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: FRANCIA FARMACEUTICI INDUSTRIA FARMACO 
BIOLOGICA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029096 017 10 FLACONCINI ORALI 10 ML Cc RR A16AA01 31/10/94 
NEO CEPACOL Codice AIC Dossier Specialità: 032242 
! data primaregistrazione specialità: 21/02/97 Data Rinnovo Titolare AIC: HOECHST MARION ROUSSEL S.P.A. 
i i 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032242 012 ASTUCCIO 24 PASTIGLIE Cc OTC R02AA06 21/02/97 Mi 
032242 024 ASTUCCIO 24 PASTIGLIE "EUCALIPTOLO-MENTOLO" C OTC R02AA06 21/02/97 97 
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‘NEO CIBALGINA Codice AIC Dossier Specialità: 021332 | 
data prima registrazione specialità: 11/07/69 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A. 

TNSAIC Confezione: ù a "Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021332 046 16 COMPRESSE Cc OTC N0O2BESI1 15/12/84 Mi 
021332 059 12 COMPRESSE 200 MG Cc OTC N0O2BESI 23/11/96 Mi 

{NEO CITRAN i 7 n 7 n Codice AIC Dossier Specialità: 028633 | 
| data prima registrazione specialità: 15/05/95 =—DataRinnovo Titolare AIC: NOVARTIS CONSUMER HEALiH S.F.A. dI 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028633 016 10 BUSTINE 6 G Cc SP NO2BESI 15/05/95 
[NEO CORICIDIN Codice AIC Dossier Specialità: 006106 
LL data prima registrazione Specialità: 29/04/67 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHERING PLOUGH SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
006106 049 12 CONFETTI (o) OTC N02BASI 12/06/85 I] 
f NEO CORICIDIN C Codice AIC Dossier Specialità: 027571 
data prima registrazione specialità: 17/10/90 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHERING PLOUGH SPA 
i 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027571 013 10 BUST.7,5 G GRANULARE EFFERV & OTC N02BASI1 17/10/90 
| NEO CORICIDIN GOLA Codice AIC Dossier Specialità: 009089 
Î data prima registrazione specialità: 15/06/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHERING PLOUGH SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione. in Farmacia 
009089 032 20 COMPRESSE OROSOLUBILI 1,5MG Cc OTC R02AA06 12/11/92 
| NEO CORICIDIN TOSSE Codice AIC Dossier Specialità: 001585 
È data prima registrazione specialità: 17/06/82 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHERING PLOUGH SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
001585 052 AD SCIROPPO.150 G C OTC ROSFA02 27/07/87 . 
001585 064 BB SCIROPPO 120 G Cc OTC ROSFA02 27/07/87 O 
NEO CORTOFEN Codice AIC Dossier Specialità: 019619 
data prima registrazione specialità: 16/12/83 =Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACO BIOLOGICO RIPARI GERO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
019619 016 POMATA G 30 Cc RR D07CB04 16/12/83 
019619 028 FLAC. LOZIONE G 30 Cc RR D07CB04 16/12/83 zi 
NEO CROMATON Codice AIC Dossier Specialità: 023850 
data prima registrazione specialità: 23/02/79 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023850 086 10 FL.IORALI/T.SERBATOIO 4 MG Cc RR V03AF03 31/10/94 O 
023850 098 IM 10 F.LIOF.4 MG + 10 F.2 ML Cc RR V03AFO3 31/10/94 Ci) 
seo CROMATON BICOMPLESSO Codice AIC Dossier Specialità: 023864 
data prima registrazione specialità: 16/03/79 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023864 010 "5000" 10 FLAC.NI ORALI 15 G E SP AMEA 16/03/79 Mi 
023864 022 "10000" 10 FLAC.NI ORALI 15G (o) SP AMNEA 16/03/79 97] 
023864 034 10 F. LIOF.+ 10 F.SOLV.2 ML Cc RR ANEA 16/03/79 97] 
023864 046 BB 10 F.LIOF.+10 F.SOLV. Cc RR AMNEA 16/03/79 O 
023864 061 FORTE 10 F. LIOF.+ 10 F.ISOLV. Cc RR ALlEA 04/06/87 LI 
i NEO CYTAMEN Codice AIC Dossier Specialità: 019969 
data prima registrazione specialità: 10/11/81 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
019969 029 "1000" IM IV OS 6 FIALE 2,5 ML 1000 MCG A 10 RR B03BA03 10/11/81 Il 
| NEO EBLIMON Codice AIC Dossier Specialità: 023677 
data prima registrazione specialità: 17/06/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORI GUIDOTTI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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023677 014 —30 COMPRESSE 250 MG o RR MO1AE02 28128 DO 

023677 038 —10SUPPOSTE 500 MG o RR MO1AE02 170682 

023677 040 GEL 10% 50 G Cc RR M02AA12 31/10/94 Mi 

023677053 —30BUSTINE 500 MG A_66 RR MO1AE02 311094 SA 

023677 065 —30 COMPRESSE 500 MG A_66 RR MO1AEO2 311094 — Mi 
NEO EPARBIOL Codice AIC Dossier Specialità: 


data prima registrazione specialità: 18/06/81 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMACEUTICI ECOBI SAS 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020102 012 OS 10 FL 10 ML Cc RR B03BASI 18/06/81 Na] 
NEO EUBALSAMINA Codice AIC Dossier Specialità: 


data prima registrazione specialità: 18/08/50 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: HOECHST MARION ROUSSEL S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

003817 018 POMATA 30 G. c OTC M02AC 18/08/50 O 
NEO FARMIDONE PARACETAMOLO Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 07/06/95 Data Rinnovo Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATG Registrazione in Farmacia 
029216 013 FLAC. SCIROPPO 120 ML Cc | SP NO2BEO1 07/06/95 OÙ 
029216 025 20 COMPRESSE 500 MG Cc ‘SP N02BEO01 07/06/95 O 
029216 037 FLAC.GOCCE 30 ML Cc SP NO02BEO1 07/06/95 DU 
029216 049 10 MICROSUPPOSTE 125 MG c SP NO2BEO1 07/06/95 U 
029216 052 10 SUPPOSTE 250 MG Cc SP N02BEO1 07/06/95 CI 
029216 064 10 SUPPOSTE 500 MG Cc SP N02BEO01 07/06/95 DO) 
029216 076 10 SUPPOSTE 1000 MG Cc SP N02BE01 07/06/95 Dl 


NEO FEPRAMOL Codice AIC Dossier Specialità: 023635 
Î data prima registrazione specialità: 16/04/84 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: ISTORIA FARMACEUTICI S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023635 055 20 COMPRESSE 500 MG (o) SP N02BEO01 31/10/94 
023635 067 "500" 10 SUPPOSTE (e) SP N02BEO1 31/10/94 97] 
023635 079 "250" 10 SUPPOSTE Cc SP NO2BEO01 31/10/94 Mi 

NEO FORMITROL Codice AIC Dossier Specialità: 032250 
data prima registrazione specialità: 27/02/96 Data Rinnovo Titolare AIC: NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032250 019 20 COMPRESSE OROSOLUBILI Cc OTC R02AA06 27/02/96 Mi 
032250 021 "STRONG" 20 COMPRESSE OROSOLUBILI SENZA Cc OTC RO2AA06 27/02/96 97; 

ZUCCHERO 
NEO FURADANTIN Codice AIC Dossier Specialità: 027320 
data prima registrazione specialità: 01/09/89 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PRODOTTI FORMENTI S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027320 011 20 CAPSULE 50 MG Cc RR G04AC01 01/09/89 ì 
027320 023 "100" 20 CAPSULE 100 MG Cc RR G04AC01 01/09/89 IN] 

NEO GASTRAUSIL Codice AIC Dossier Specialità: 029025 
data prima registrazione specialità: 29/0599 = DataRinnovo 29/05/98 Titolare AIC: MONSANTO ITALIANA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

029025 018 50 COMPRESSE 200 MG Cc RR A02BA01 29/05/93 
{NEO GEYNEVRAL Codice AIC Dossier Specialità: 022784 


data prima registrazione specialità: 25/02/85 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GEYMONAT SPA 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022784 033 5 FIALE LIOF.+ 5 FIALE SOLV. Cc RR A11DB 14/04/90 
022784 045 6 FIALE LIOF.+ 6 FIALE SOLV. c RR A11DB 14/04/90 OD 
| NEO HEPARBIL Codice AIC Dossier Specialità: -014180 
| dataprimaregistrazione specialità: 22/06/72 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MONTEFARMACO SPA 
L_ - a 3 D NE piove 52 alti 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione  inFarmacia 
014180 018 SCIROPPO G 200 Cc OTC AD6AB57 22/06/72 E9,| 


— 423 — 


20-8-1999 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 195 


| NEO LOTAN PLUS Codice AIC Dossier Specialità: 032993 
| dataprimaregistrazione specialità: 12/12/96 Data Rinnovo Titolare AIC: NEOPHARMED SPA 
N° AIC Confezione se Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032993 014 14 COMPRESSE 50/12,5 MG A 73 RR CODAOI 12/12/96 ai 
NEO MEDROL VERIDERM Codice AIC Dossier Specialità: 019124 
data prima registrazione specialità: 26/08/70 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 
Ì h 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
019124 015 POMATA 10G Cc RR D07CA02 26/08/70 O 
019124 027 POMATA 20G Cc RR DO7CA02 31/12/84 O 
019124 039 POMATA 30G Cc RR D07CA02 31/12/84 Mi 
NEO NEVRAL Codice AIC Dossier Specialità: 024665 
data prima registrazione specialità: 28/04/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: HOECHST MARION ROUSSEL S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024665 022 10 COMPRESSE Cc OTC NO2BESI 16/03/85 


; NEO NISIDINA Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 16/10/72 Data Rinnovo 0106/95 Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
004558 134 1 COMPRESSA Cc OTC N02BES1 11/07/87 DI 
004558 146 2 COMPRESSE Cc OTC N02BES1 11/07/87 O] 
004558 159 4 COMPRESSE Cc OTC NO2BESi 11/0787 na) 
004558 161 8 COMPRESSE Cc OTC NO2BES1 11/07/87 MI 
004558 173 10 COMPRESSE Cc OTC NO2BESI1 11/07/87 O 
004558 185 12 COMPRESSE Cc OTC NO2BES1 11/07/87 97] 
004558 197 "C" 10 COMPRESSE EFFERVESCENTI Cc OTC NO2BESI 27/04/91 Mi 


NEO OPTALIDON Codice AIC Dossier Specialità: 025319 
data prima registrazione specialità: 18/05/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

025319 043 8 CONFETTI Cc OTC NO2BESI 07/06/88 ai 
NEO RINOLEINA Codice AIC Dossier Specialità: 026371 
data prima registrazione specialità: 13/05/89 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SYNTHELABO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026371 017 SPRAY FLACONE 10 G Cc OTC ROIAA07 13/05/89 I 
026371 029 GEL 15G Cc OTC RO1AA07 20/03/90 Mi 
026371 031 "15" SPRAY NASALE FLAC 15 G CON VALVOLA Cc OTC ROIAA07 28/04/99 O 

DOSAGGIO 
NEO SOLUZIONE SULFO BALSAMICA Codice AIC Dossier Specialità: 013542 
data prima registrazione specialità: 03/02/58 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO CHIMICO DECA DR.CAPUANI S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

013542 028 FLACONE 60 ML Cc OTC ROSX 29/07/86 Mi 
NEO TETRANASE Codice AÎIC Dossier Specialità: 023336 
data prima registrazione specialità: 19/03/80 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROTTAPHARM S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023336 148 12 CAPSULE 500 MG A RR J01CA04 07/01/88 O 
023336 201 12 COMPRESSE 1G A RR J01CA04 07/01/88 9 
023336 213 1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP. 100 A RR JO1CA04 02/05/90 2] 

ML 5% 
I 
NEO UNIPLUS Codice AIC Dossier Specialità: 027800 
| data prima registrazione specialità: 03/08/90 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027800 010 12 COMPRESSE Cc OTC NO2BESI1 03/08/90 
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NEO UNIPLUS C Codice AIC Dossier Specialità: 028656 | 
data prima registrazione specialità: 27/07/92 = DataRinnovo 27/07/97 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028656 015 12 COMPRESSE EFFERVESCENTI Cc OTC NO2BES1 27/07/92 
[NEO USTIOL Codice AIC Dossier Specialità: 009121 
data prima registrazione specialità: 01/071 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE I.N.T.E.S. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
009121 017 POMATA OFTALMICA 10G Cc RR SOlXA 01/03/71 i 
NEO-DESOGEN Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 18/03/96 Data Rinnovo Titolare AIC: HOECHST MARION ROUSSEL S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032304 014 SOLUZIONE FLACONE 1 LT Cc OTC D08AJ01 18/03/96 
032304 026 SOLUZIONE TANICA 15 LT Cc OTC DO8AJ01 18/03/96 IZ 
NEO-EMOCICATROL Codice AIC Dossier Specialità: 032280 ] 
data prima registrazione specialità: 18/11/97 Data Rinnovo Titolare AIC: SPA ITALIANA LABORATORI BOUTY 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032280 012 UNGUENTO TUBO 20 G Cc OTC R01AX30 18/11/97 
NEO-INTOL Codice AIC Dossier Specialità: 032229 
data prima registrazione specialità: 15/04/96 =—Data Rinnovo Titolare AIC: CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. | 
N° AIC - Confezione Ì Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032229 015 POLVERE 10 BUSTINE 8,9 G Cc OTC G01AX 15/04/96 U 
RAEE TENERE | 
NEO-LOTAN Codice AIC Dossier Specialità: 029385 
L data prima registrazione specialità: 19/04/95 Data Rinnovo Titolare AIC: NEOPHARMED SPA i 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029385 010 28 COMPRESSE DIVISIBILI 50 MG A 73 RR COICACDI 19/04/95 
NEO-SYNEPHRINE Codice AIC Dossier Specialità: 006769 
data prima registrazione specialità: 26/07/52 =Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
006769 020 GOCCE 15 ML 0,25% Cc OTC ROIAA04 10/02/53 
NEOCEFAL Codice AIC Dossier Specialità: 024299 
data prima registrazione specialità: 30/12/80 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: METAPHARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024299 036 IM 1 FLAC. 1 G+ 1 FIALA 4 ML A RR J01DA07 30/12/80 
NEOCLYM Codice AIC Dossier Specialità: 024570 
data prima registrazione specialità: 09/02/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MONSANTO ITALIANA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024570 018 30 COMPRESSE 200 MG A RR G03GB01 09/02/82 
| NEODERM Codice AIC Dossier Specialità: 022094 
data prima registrazione specialità: 21/04/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LAB.FARM.BIOL.CROSARA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022094 039 "GINECOLOGICO"10 FLAC.NI 10 ML Cc RR G02CC 21/04/84 
NEODONE Codice AIC Dossier Specialità: 001440 
data prima registrazione specialità: 10/11/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BIOCHEM IMMUNOSYSTEMS S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
001440 066 10 CONFETTI Cc OTC N02BES1 26/06/95 
001440 078 6 CACHETS Cc OTC NO2BESI1 26/06/95 IN, 


NEODUPLAMOX 


Codice AIC Dossier Specialità: 
Titolare AIC: PROCTER & GAMBLE S.P.A. 


026141 


| dataprimaregistrazione specialità: 30/07/87 Data Rinnovo 01/06/95 
ito 
N° AIC Confezione 
026141 109 1 FLAC. SOSPENSIONE OS PEDIATRICA 100 ML 


026141 111 12 BUSTINE GRANULATO 312,5 MG 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
A RR JO1CR02 15/12/90 
A RR JO1CR02 15/12/90 7 


e 


Serie generale - n. 195 
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026141 147 12 COMPRESSE RIVESTITE 1 G A RR JO1CR02 15/12/90 z| 
026141 198 12 BUSTINE 1G A RR J01CR02 20/05/91 Mi 

NEOFOCIN Codice AIC Dossier Specialità: 024123 
data prima registrazione specialità: 02/07/80 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LAB.FARM.DOTT.MEDICI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024123 034 12 CAPSULE 500 MG Le: RR IQUXXN01 02/07/80 n 
024123 061 SOSPENSIONE GRANULARE 100 ML c RR J01XX01 02/07/80 O 
024123 123 12 COMPRESSE 1G Cc RR J01XX01 17/03/82 O 
NEOGRAM Codice AIC Dossier Specialità: 012947 
data prima registrazione specialità: 03/09/57 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: S.I.F.1. S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
012947 014 COLLIRIO ACQUOSO 5 ML (© RR SO1AA30 03/09/57 
012947 026 POMATA OFTALMICA 5 G (o) RR SO1AA30 03/09/57 7 
{[NEOH2 Codice AIC Dossier Specialità: 027777 
| data prima registrazione specialità: 17/12/01 Data Rinnovo 17/12/96 Titolare AIC: LABORATORI PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E 
GAZZONE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027777 010 28 COMPRESSE 75 MG A 48 RR A02BA06 17/12/91 bi 
027777 022 "150" 14 COMPRESSE 150 MG A 48 RR A02BA06 17/12/91 97] 
NEOIODARSOLO Codice AIC Dossier Specialità: 023296 
data prima registrazione specialità: 28/01/76 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORI BALDACCI SPA 


DI 


data prima registrazione specialità: 01/03/97 Data Rinnovo 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023296 039 10 FLACONCINI ORALI 15 ML, Cc OTC A13A 04/03/97 x] 
NEOMEDIL 


Codice AIC Dossier Specialità: 033115 
Titolare AIC: FARMEC DI RENATO TABASSO & C. $S.N.C. 


N° AIC Confezione di Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033115 015 SOLUZIONE FLACONE 250 ML Cc OTC DO08AJO1 01/03/97 ki 
033115 027 SOLUZIONE FLACONE 500 ML Cc OTC D08AJ01 01/03/97 | 
033115 039 SOLUZIONE FLACONE 1000 ML Cc OTC DO8AJO1 01/03/97 9, 
033115 041 "INCOLORE" SOLUZIONE FLACONE 250 ML Cc OTC DO08AJ01 01/03/97 4 
033115 054 "INCOLORE" SOLUZIONE FLACONE 500 ML Cc OTC D08AJ01 01/03/97 97 
033115 066 "INCOLORE" SOLUZIONE FLACONE 1000 ML Cc OTC DO8AJO1 01/03/97 

| NEOMERCUROCROMO Codice AIC Dossier Specialità: 032246 
data prima registrazione specialità: 10/05/96 Data Rinnovo Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA 'IGIENICO 
(TERAPEUTICHE S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032246 011 SOLUZIONE FLACONE 10 ML Cc OTC D08AX02 10/05/96 O 
032246 023 SOLUZIONE FLACONE 25 ML Cc OTC DO8AX02 10/05/96 LÌ 
032246 035 SOLUZIONE FLACONE 100 ML Cc OTC DO8AX02 10/05/96 O 
032246 047 SOLUZIONE FLACONE 50 ML Cc OTC D08AX02 10/05/96 vi 
032246 050 SOLUZIONE FLACONE 500 ML Cc OTC D08AX02 10/05/96 O) 
032246 062 SOLUZIONE BLISTER 2 FLACONI 10 ML Cc OTC D0O8AX02 10/05/96 9a] 
032246 074 SOLUZIONE ROLL-ON 2 FLACONI 8 ML Cc OTC DO8AX02 10/05/96 O 


| NEOMERCUROCROMOBIANCO 


Codice AIC Dossier Specialità: 032164 
Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO 


data prima registrazione specialità: 18/03/96 Data Rinnovo 
TERAPEUTICHE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032164 016 POMATA TUBO 30 G Cc OTC DO0BAC02 18/03/96 
032164 028 POLVERE FLAC7G Cc OTC D08AC02 18/03/96 O 
032164 030 POLVERE FLAC 20 G Cc OTC D08AC02 18/03/96 Mi 
032164 042 POMATA TUBO 10G Cc OTC D08AC02 18/03/96 | O 
NEOPREX Codice AIC Dossier Specialità: 033332 
Ì data prima registrazione specialità: 11/07/97 Data Rinnovo Titolare AIC: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA 
 N'AIC Confezione Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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033332 014 14 COMPRESSE A RR C09BA02 11/07/97 H, 
| NEOTIGASON Codice AIC Dossier Specialità: 027480 | 
data prima registrazione specialità: 28/03/97 =—DataRinnovo Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027480 019 30 CAPSULE 10 MG A RNR DOSBB02 28/03/97 
027480 021 20 CAPSULE 25 MG A RNR DOSBB02 28/03/97 Mi 
NEOTON Codice AIC Dossier Specialità: 020502 
data prima registrazione specialità: 22/04/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MONSANTO ITALIANA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020502 050 "FLEBO"1 FLAC.1G+1 FL.50 ML C RR C01EB06 18/02/87 
020502 148 IM 6 FL.500 MG + 6 F. SOLV.4 ML Cc RR CO1EB06 13/04/92 zi 
020502 151 IM 6 FL.750 MG + 6 F.SOLV.4 ML Cc RR CO1EB06 31/10/94 Gg 
020502 163 IV 6 FL.750 MG + 6 F.SOLV. 6 ML (o) RR CO1EB06 31/10/94 O 
020502 175 FLEBO 1 FLAC.5 G+ 1 FL. SO ML Cc RR C01EB06 31/10/94 Yz] 
020502 187 FLEBO 1 FL.10 G + 1 FL.100 ML Cc RR C01EB06 31/10/94 O 


—- 


NEOTYF Codice AIC Dossier Specialità: 025268 
data prima registrazione specialità: 05/04/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CHIRON S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025268 020 3 CAPSULE Cc RNR J07AP01 20/07/85 
025268 032 50 BLISTERS 3 CPS GASTRORESISTENTI 200 MG Cc OSP JO7APOI 12/10/98 O 

| NEOXENE Codice AIC Dossier Specialità: 032266 
data prima registrazione specialità: 24/04/98 =—Data Rinnovo Titolare AIC: FARMACEUTICI ECOBI SAS 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032266 013 SOLUZIONE 1% FLAC 250 ML Cc OTC D08AC02 24/04/96 
032266 025 SOLUZIONE 5% 6 FLAC 100 ML Cc OTC D08AC02 24/04/96 DI 
032266 037 SOLUZIONE 5% FLAC 1 LT Cc OTC DO8ACO2 24/04/96 CU] 
032266 049 SOLUZIONE 5% FLAC 5 LT (o) OTC DO8AC02 24/04/96 QU 
032266 052 OVULI VAGINALI SCATOLA 10 OVULI 10 MG c OTC GOIAX 24/04/96 MI 

| NEOXINAL Codice AIC Dossier Specialità: 032812 
Î data prima registrazione specialità: 06/06/96 Data Rinnovo Titolare AIC: FARMEC DI RENATO TABASSO & C. S.N.C. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032812 012 "20" SOLUZIONE ACQUOSA FLACONE 1000 ML Cc OTC DO8AC52 06/06/96 z| 
032812 024 "0,05" SOLUZ. IDROALCOLICA IN BUSTE MONODOSI C OTC D08AC52 06/06/96 ki 

25 ML 
032812 036 "ALCOLICO 0,5" SOLUZIONE FLACONE 250 ML Cc OTC DO8AC52 21/02/97 7 
032812 048 "ALCOLICO 0,5" SOLUZIONE FLACONE 500 ML Cc OTC DO08AC52 21/02/97 97 
032812 051 "ALCOLICO 0,5" SOLUZIONE FLACONE 1000 ML (6: OTC DO8ACS2 21/02/97 Mi 
NEPHROSTERIL Codice AIC Dossier Specialità: 028040 
data prima registrazione specialità: 12/05/99 —DataRinnovo Titolare AIC: FRESENIUS AG 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028040 018 7% FLACONE 250 ML SOLUZIONE INF EV Cc OSP BOSBAO1 12/05/99 
028040 020 7% FLACONE 500 ML SOLUZIONE INF EV Cc OSP BOSBA01 12/05/99 O 

NEPITUSS Codice AIC Dossier Specialità: 028620 
data prima registrazione specialità: 05/03/93 Data Rinnovo 05/03/98 Titolare AIC: BIOINDUSTRIA FARMACEUTICI SRL 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028620 019 GOCCE 1% FLACONE 30 ML Cc RR ROSDB26 05/03/93 
028620 021 SCIROPPO 0,1% FLACONE 200 ML Cc RR R0SDB26 05/03/93 97] 

NERELID i Codice AIC Dossier Specialità: 033078 
data prima registrazione specialità: 11/12/98 Data Rinnovo Titolare AIC: NEW RESEARCH S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033078 015 30 CAPSULE 100 MG A 66 RR M01AX17 11/12/98 CD] 
033078 027 30 BUSTINE GRAN SOLUZ ORALE 100 MG A 66 RR MO1AX17 11/12/98 97 
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I NERGOL Codice AIC Dossier Specialità: 028594 
| data prima registrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: FARMACEUTICI CABER S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028594 012 30 COMPRESSE 30 MG Cc RR C04AE02 31/10/94 O 
NERISALIC Codice AIC Dossier Specialità: 025903 
| data prima regitrazione spociolià: 10/12/07 Dal ve Titolare AIC: SCHERING SPA 
| DA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025903 016 CREMA TUBO 30 G Cc RR DO7XC 19/12/97 O 
NERISONA Codice AIC Dossier Specialità: 023722 
data prima registrazione specialità: 03/11/78 = DataRinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: SCHERING SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023722 010 POMATA 20G Cc RR D07AC06 03/11/78 GC) 
023722 022 POMATA 30 G Cc RR D07AC06 03/11/78 197] 
023722 046 UNGUENTO 20 G Cc RR D07AC06 03/11/78 O 
023722 059 UNGUENTO 30 G Cc RR D07AC06 03/11/78 197] 
023722 073 CREMA 20 G Cc RR D07AC06 03/11/78 O 
023722 085 CREMA 30 G Cc RR D07AC06 03/11/78 IZ] 
023722 123 1 FLAC. LOZIONE 30 ML 0,1% B RR D07AC06 27/04/91 ] 
023722 135 "FORTE" POMATA 20 G 0,3% B RR D07AC06 30/04/92 97] 
023722 147 "FORTE" UNGUENTO 20 G 0,3% B RR D07AC06 30/04/92 197] 
NERISONA C Codice AIC Dossier Specialità: 024378 
data prima registrazione specialità: 04/04/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHERING SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024378 010 CREMA 20 G Cc RR D07BC04 04/04/81 
024378 022 CREMA 30 G Cc RR DO07BC04 04/04/81 IN 
|(NERVIPAN I Codice AIC Dossier Specialità: 024950 | 
data prima registrazione specialità: 13/04/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVARTIS NUTRITION S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024950 014 20 CAPSULE Cc OTC NOSCM09 13/04/83 LU 
| NETTACIN Codice AIC Dossier Specialità: 024809 | 
| data prima registrazione specialità: 29/09/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHERING PLOUGH SPA j 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024809 016 15 IM IV 1 F1,5ML Cc RR J01GB07 29/09/82 
024809 028 "50" IM IV 1 FIALA 1 ML 50 MG AS SBIS RR J01GB07 29/09/82 RZ] 
024809 030 "100" IM IV 1 FIALA 1 ML 100 MG A SSBIS RR J01GB07 29/09/82 19, 
024809 042 "150" IM IV 1 FIALA 1,5 ML 150 MG IM IV A 55BIS RR J01GB07 29/09/82 M 
024809 055 " 200 " IM IV 1 FIALA 2 ML 200 MG A S5BIS RR J01GB07 29/09/82 97 
024809 067 "300" IM IV 1 FIALA 300 MG/3ML A 55BIs RR J01GB07 02/05/90 xv 
NETTACIN COLLIRIO Codice AIC Dossier Specialità: 027204 
data prima registrazione specialità: 13/12/91 Data Rinnovo = 13/12/96 Titolare AIC: S.LF.I. S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027204 015 COLLIRIO 5 ML 0,3% A RR S01AA23 13/12/91 
NEUCOR Codice AIC Dossier Specialità: 


data prima registrazione specialità: 01/02/93 Data Rinnovo = 01/02/98 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026874 014 30 COMPRESSE 20 MG Cc RR C08CA04 01/02/93 
026874 026 SO COMPRESSE 20 MG Cc RR C08CA04 01/02/93 DU 
026874 038 "RETARD" 30 CAPSULE 40 MG A RR C08CA04 01/02/93 a7 
NEULEPTIL Codice AIC Dossier Specialità: 020739 


data prima registrazione specialità: 12/09/66 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RHONE POULENC RORER S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020739 025 30 COMPRESSE 10 MG A RR NOSAC01 12/09/66 hA 
020739 037 OS GOCCE 10 ML 2% A RR NOSAC01 31/10/66 27 


ig 
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NEUPOGEN Codice AIC Dossier Specialità: 028216 


| data prima registrazione specialità: 12/09/91 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: DOMPE' BIOTEC S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028216 036 "30" 1 FLAC. 1 ML 300 MCG A_ 30 RRLIM L03AA02 13/02/93 RI 
028216 048 "480" 1 FLACONE 1,6 ML 480 MCG c RRLIM LO3AA02 13/02/93 O 
028216 051 "30" 1 SIRINGA PRERIEM. 30 MU/1 ML A 30 RRLIM L03AA02 07/10/97 7] 
028216 063 "48" 1 SIRINGA PRERIEM. 48 MU/1,6 ML Cc RRLIM L03AA02 07/10/97 Q 

NEUPRAMIR Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 31/12/92 = DataRinnovo 31/12/97 Zitolare AIC: IST. LUSO FARMACO D'ITALIA SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028029 015 20 COMPRESSE 600 MG Cc RR NO6BX16 31/12/92 2, 
028029 027 "600" 1 SCATOLA 20 BUSTINE GRAN USO ORALE 600 C RR N06BX16 01/03/99 U 

MG 
028029 039 "1200" 1 SCATOLA 10 BUSTINE GRAN USO ORALE Cc RR NO6BX16 01/03/99 O 
1200 MG 
NEURABEN Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 04/09/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PFIZER ITALIANA SPA 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023585 019 —30CAPSULE c SP A11DB 04/09/81 i 
NEURAMIDE 4 Codice AIC Dossier Specialità: 005104 
data prima registrazione specialità: 30/09/80 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: DIFA COOPER S.P.A. 
AJ 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
005104 029 IM 3 FIALE 1,3 ML 13,9 MG Cc RR JOSAX 30/09/80 

NEURARMONIL Codice AIC Dossier Specialità: 026280 
data prima registrazione specialità: 30/07/87 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A. NATTERMANN & CIE GMBH 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026280 014 30 COMPRESSE 30 MG Cc RR NO6AA09 30/07/87 

NEURELIN Codice AIC Dossier Specialità: 028706 
‘data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: TOSI FARMACEUTICI SA.S, 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028706 012 IM 3 FIALE 1 MG/1 ML Cc RR NO7X 31/10/94 O) 
028706 024 IM 3 FIALE 2 MG/1 ML Cc RR NO7X 31/10/94 UO 


NEUREX Codice AIC Dossier Specialità: 027078 
data prima registrazione specialità: 22/03/93 = DataRinnovo 22/03/98 Titolare AIC: SALUS RESEARCHES S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027078 029 "500" 5 FIALE 500 MG/4 ML Cc RR NO6BX06 22/03/93 97] 
027078 056 "1000" 3 FIALE 1000 MG/4 ML Cc RR N06B X06 22/03/93 RI 


NEUROBIOL C.M. Codice AIC Dossier Specialità: 026135 
data prima registrazione specialità: 02/01/85 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026135 069 FLACONE SCIROPPO 200 ML A RNR N03AAD2 17/05/99 O 


NEUROBIONTA 


Codice AIC Dossier Specialità: 020681 


data prima registrazione specialità: 27/04/66 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRACCO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020681 058 IM S FIALE LIOF + 5 F SOLV Cc RR A11DB 03/12/86 MM] 
020681 060 20 CONFETTI Cc SP i A11DB 03/12/86 7] 


NEUROFTAL Codice AIC Dossier Specialità: 004181 
data prima registrazione specialità: 04/05/54 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE I.N.T.E.S. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
004181 018 I IM 10 F 0,5 ML Cc RR SOlXA 04/05/54 
004181 020 II IM 10 F0,5 ML Cc RR SO1XA 04/05/54 i 
004181 032 20 COMPRESSE RIVESTITE Cc RR SOlXA 04/05/54 7 
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Î NEUROGER Codice AIC Dossier Specialità: 028121 
| data prima registrazione specialità: 18/02/93 DataRinnovo 18/02/98 Titolare AIC: PROMEDICA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione — AT Registrazione in Farmacia 
028121 010 30 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG Cc RR NO4BDO1 18/02/93 G 
028121 022 15 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG Cc RR N04BD01 23/11/96 OT 
028121 034 10 FLACONCINI ORALI 10 MG (0) RR N04BD01 23/11/96 O 
(e TA PERS. I 
i NEUROL Codice AIC Dossier Specialità: 004933 
data prima registrazione specialità: 13/02/51 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO | 
3 TERAPEUTICHE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
004533 030 IM 10 FIALE 2 ML Cc RR NOSCX 27/04/91 A 
NEUROLITE Codice AIC Dossier Specialità: 028847 
data prima registrazione specialità: 21/09/95 Data Rinnovo Titolare AIC: DU PONT PHARMA ITALIA S.R.L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028847 010 KIT PREPARAZIONE TECNEZIO TC-99M BICISATO — C OSP VOIAA02 21/09/95 Di 
NEUROMET Codice AIC Dossier Specialità: 025294 
data prima registrazione specialità: 21/04/84 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. _j 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025294 012 10 FIALE 1G 5 ML (& RR NO06BX07 21/04/84 9, 
025294 024 30 COMPRESSE 400 MG (6: RR N06BX07 21/04/84 O 
025294 036 20 COMPRESSE 800 MG Cc RR NO6BX07 21/04/84 sw 
025294 048 SOLUZIONE OS 120 ML 16,0% (o) RR N06BX07 02/10/89 O 
025294 051 10 FLAC. SOLUZ. ORALE 5 ML 16,0% Cc RR NO6BXO07 02/10/89 197] 
025294 063 1 FLACONE 30 ML/6 G (o) OSP N06BX07 31/10/94 O 
025294 075 8 BUSTINE 1600 MG Cc RR NO6BX07 31/10/94 O 
| NEURONIL Codice AIC Dossier Specialità: 028301 
data prima registrazione Specialità: 29/12/92 Data Rinfiovo 29/12/97 Titolare AIC: PIERRE FABRE PHARMA SRL. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028301 012 14 COMPRESSE 100 MG Cc RR NO6BX 29/12/92 O 
028301 024 3 FIALE LIOF.250 MG+3 F.SOLV. Cc RR NO6BX 29/12/92 O 
Î NEURONTIN Codice AIC Dossier Specialità: 028740 
data prima registrazione specialità: 18/0795 = DataRinnovo Titolare AIC: PARKE DAVIS SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028740 013 50 CAPSULE 100 MG A 67 RR N03AX12 18/07/95 i 
028740 025 50 CAPSULE 300 MG A 67 RR N03AX12 18/07/95 Mi 
028740 037 30 CAPSULE 400 MG A_ 67 RR N03AX12 18/07/95 i 
[ NEUROTON Codice AIC Dossier Specialità: 024580 
data prima registrazione specialità: 24/02/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NUOVO CONSORZIO SANITARIO NAZIONALE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024580 033 IM IV 3 FIALE 250 MG 2 ML Cc RR NO6BX06 24/02/82 O 
024580 045 IM IV 5 FIALE 250 MG 2 ML Cc RR NO6BX06 24/02/82 U 
024580 058 IM IV 2 FIALE 500 MG 3 ML (o) RR NO6BX06 24/02/82 DÌ 
024580 060 IM IV 3 FIALE 500 MG 3 ML Cc .RR NO6BX06 24/02/82 LU 
024580 072 IM IV 5 FIALE 500 MG 3 ML Cc RR NO6BX06 24/02/82 I 
024580 084 "1000" 1 FIALA 4 ML Cc RR NO6BX06 23/04/83 zi 
024580 096 "1000" 3 FIALE 4 ML c RR NO6BX06 23/04/83 IZ 
| NEUTREXIN Codice AIC Dossier Specialità: 032215 
data prima registrazione specialità: 27/03/97 —DataRinnovo Titolare AIC: US BIOSCIENCE INC 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032215 028 25 FIALE 25 MG H OSP PO1AX07 27/03/97 
032215 030 50 FIALE 25 MG H OSP POl1AX07 27/03/97 O 


Le 
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| NEUTROLAC Codice AIC Dossier Specialità: 016371 
data prima registrazione specialità: 18/03/60 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA'IGIENICO 
. TERAPEUTICHE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
016371 027 36 COMPRESSE Cc OTC A02AD 27/05/83 


NEUTROSE S. PELLEGRINO Codice AIC Dossier Specialità: 006483 
data prima registrazione specialità: 03/12/81 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SYNTHELABO S.P.A. 


N° AIC Confezione’ Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
006483 022 42 COMPRESSE Cc OTC A02ADO1 18/02/93 17] 


NEVACORT Codice AIC Dossier Specialità: 014385 
data prima registrazione specialità: 29/09/60 Data Rinnovo 01/06/95 Tirolare AIC: FINDERM FARMACEUTICI S.A.S. DI SCACCIA FABIO E C. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione © in Farmacia 

014385 013 4 OVULI VAGINALI Cc RR GOIBA 29/09/60 oz 
NEVIRAN Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 29/05/93 Data Rinnovo 29/05/98 Titolare AÎIC: FONTEN FARMACEUTICI S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028425 015 25 COMPRESSE 200 MG Cc RR JOSABO1 29/05/93 O 
028425 027 25 COMPRESSE 400 MG A RR JOSABO1 29/05/93 97] 
028425 039 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 8% 100 ML A RR JOSABO1 29/05/93 (7 
028425 041 CREMA 5%63G Cc RR D06BB03 29/05/93 19] 
028425 054 CREMA 5% 10G Cc RR D06BB03 31/10/94 Ni 
028425 066 BLISTER 25 COMPRESSE 800 MG A RR JOSABO1 11/12/98 iz] 


NICANT Codice AIC Dossier Specialità: 026292 
data prima registrazione specialità: 01/03/89 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: VECCHI & C PIAM S.A.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026292 021 50 CONFETTI 20 MG Cc RR C08CA04 01/03/89 
026292 033 "RETARD" 30 CAPSULE 40 MG A RR C08CA04 01/03/89 
NICAPRESS Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 01/03/89 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BENEDETTI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026636 074 30 CONFETTI 20 MG Cc RR C08CA04 23/03/95 
026636 086 50 CONFETTI 20 MG A RR C08CA04 23/03/95 MI 
026636 098 " RETARD " 30 CAPSULE 40 MG A RR C08CA04 23/03/95 NZ 
NICARDAL Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 06/08/85 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025991 011 30 CONFETTI 20 MG c RR C08CA04 06/08/85 
025991 023 50 CONFETTI 20 MG A RR C08CA04 06/08/85 M 
025991 035 "RETARD” 30 CAPSULE 40 MG A RR C08CA04 01/09/88 MI 


NICARDIUM Codice AIC Dossier Specialità: 029279 
data prima registrazione specialità: 18/09/96 —DataRinnovo Titolare AIC: D.R. DRUG RESEARCH S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029279 015 20 CPR RILAS.MODIFICATO 80 MG A RR C08CA04 18/09/96 O 
NICARPIN Codice AIC Dossier Specialità: 


data prima registrazione specialità: 06/08/85 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SAN CARLO FARMACEUTICI SPA 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026020 026 50 COMPRESSE 20 MG A RR C08CA04 06/08/85 97] 
026020 038 "RETARD" 30 CAPSULE 40 MG A RR C08CA04 02/05/89 z| 


NICER Codice AIC Dossier Specialità: 028570 


data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: ISTITUTO CHIMICO INTERNAZIONALE DR.GIUSEPPE 
RENDE S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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028570 012 GOCCE 1% 30 ML c RR CO4AE02 31/10/94 fa] 
028570 024 30 COMPRESSE 30 MG c RR C04AE02 31/10/94 d 

NICERGOLINA GNR Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: GNR SPA 


N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

025552 618 30 COMPRESSE DITER Y30 MG £ RR C04AE02 31/10/94 
[NICERGOLYN Codice AIC Dossier Specialità: 024462 
data prima registrazione specialità: 12/01/82 DataRinnovo 01/06/95 Titolare AÎC: CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024462 032 8 F LIOF+8 F SOLV Cc RR C04AE02 12/01/82 O 
024462 044 30 CAPSULE 30 MG (6 RR C04AE02 04/05/93 U 
024462 057 30 COMPRESSE EFFERV.30 MG Cc RR C0O4AE02 04/05/93 O 

NICETILE Codice AIC Dossier Specialità: 025369 
data prima registrazione specialità; 07/06/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025369 048 "500 MG COMPRESSE GASTRORESISTENTI " BLISTER C RR N06BX12 07/06/84 I 

30 COMPRESSE GASTRORESISTENTI 
025369 051 "500 MG GRANULATO PER SOLUZIONE ORALE" 20 C RR NO6BX12 07/06/84 la] 
BUSTINE 
025369 063 "30,8% POLVERE PER SOLUZIONE ORALE" 1 c RR NO6BX12 02/01/86 Ss 
FLACONE 
025369 075 "500MG/4ML POLVERE E SOLVENTE PER Cc RR NO6BX12 13/03/93 NZ] 
SOLUZIONE INIETTABILE" IM IV 5 FLACONCINI +5 
FIALE SOLVENTE 4ML 
| NICHOLIN Codice AIC Dossier Specialità: 022409 
data prima registrazione specialità: 20/171 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WYETH LEDERLE S.P.A. 

N° AIC Confezione l Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022409 015 IM IV 5 FIALE 2 ML 100 MG Cc RR N06BX06 20/11/71 
022409 041 "250" 5 FIALE 2 ML Cc RR N06BX06 01/08/80 D 
022409 054 "500" 3 FIALE 4 ML Cc RR NO6BX06 02/06/79 O 
022409 066 "500" 5 FIALE 4 ML. (o) RR NO6BX06 13/10/82 MI 
022409 078 1 FIALA 4 ML 1000 MG Cc RR NO6BX06 15/06/81 CO) 
022409 080 2 FIALE 4 ML 1000 MG Cc RR NO6BX06 15/06/81 Gj 
022409 092 3 FIALE 4 ML 1000 MG Cc RR N06BX06 15/06/81 i 


NICIZINA Codice AIC Dossier Specialità: 006340 
data prima registrazione specialità; 21/09/79 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
006340 032 30 COMPRESSE 200 MG Cc RR 104ACQ01 21/09/79 Mi 
| NICOLSINT Codice AIC Dossier Specialità: 025755 
data prima registrazione specialità: 13/05/85 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: EPIFARMA S.R.L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025755 087 IM O EV 3 FIALE 1000MG 4ML Cc RR NO6BX06 2797/95 
025755 099 IM IV S FIALE 500 MG 4 ML Cc RR NO6BX06 27/07/95 97] 
Macon Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 20/04/76 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOTERAPICO ITALIANO SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022844 017 60 CONFETTI Cc OTC N07BA 20/04/76 


NICORETTE Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 18/05/85 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN AB 


N* AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025747 015 105 TAVOLETTE MASTICABILI 2 MG c OTC NO7BAO01 18/05/85 i 
025747 027 105 TAVOLETTE MASTICABILI 4 MG Cc OTC NO7BA01 18/05/85 wi 
025747 039 30 GOMME MASTICABILI 2 MG c oTC N07BA01 20/04/88 54 
025747 041 7 CEROTTI 10 CM2 c OTC NO7BAO01 07/08/92 vi 
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025747 054 28 CEROTTI 10 CM2 Cc OTC NO7BAO01 07/08/92 CU] 
025747 066 7 CEROTTI 20 CM2 Cc OTC NO7BAO0I 07/08/92 MI 
025747 078 28 CEROTTI 20 CM2 c OTC NO7BA01 07/08/92 O 
025747 080 7 CEROTTI 30 CM2 c OTC N07BAO01 07/08/92 a] 
025747 092 28 CEROTTI 30 CM2 c OTC N07BA01 07/08/92 O 
025747 104 14 CEROTTI 30 CM2 c OTC N07BAO01 31/10/94 [nni 
025747 116 21 CEROTTI 30 CM2 Cc OTC N07BAO0I 31/10/94 O 
025747 128 "MENTA"30 TAVOLETTE MAST.2 MG Cc OTC N07BA01 07/06/95 
025747 130 "MENTA"105 TAVOLETTE MAST.2 MG Cc OTC N07BAO01 07/06/95 N 
025747 142 "INHALER" 42 UNITA' + BOCCHINO Cc OTC N07BA01 19/01/96 k7 
025747 155 "INHALER” 42 UNITA' 10 MG c OTC N07BA01 19/01/96 O 
025747 167 "MENTA" 30 TAVOLETTE MAST. 4 MG Cc OTC N07BA01 07/06/95 97 
025747 231 /M "INHALER" AST 6 UNITA'SOLUZ INAL Cc OTC N07BA01 15/02/99 O 
10MG+BOCCHINO 
| NICOSTEROLO Codice AIC Dossier Specialità: 018759 
data prima registrazione specialità: 27/06/61 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORI GUIDOTTI S.P.A. 

N* AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

018759 011 50 COMPRESSE 400 MG Cc RR CIOAD 10/06/80 I 
NICOTINE PATCH Codice AIC Dossier Specialità: 028685 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: MAGGIONI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028685 016 14 CEROTTI TRANSD.NICOT.7 MG Cc OTC N07BA01 31/10/94 O) 
028685 028 14 CEROTTI TRANSD.NICOT.14 MG c OTC N07BA01 31/10/94 O 
028685 030 14 CEROTTI TRANSD.NICOT_21 MG Cc OTC N07BA01 31/10/94 O 

NICOTINELL TTS Codice AIC Dossier Specialità: 027956 
data prima registrazione specialità: 13/01/92 = DataRinnovo 13/01/97 Titolare AIC: NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027956 109 "10" 7 CEROTTI TRANSDERMICI TTS 10 CM2 Cc OTC N0O7BA01 07/02/95 9] 
027956 111 "20" 7 CEROTTI TRANSDERMICI TTS 20 CM2 (o) OTC N07BA01 07/02/95 i 
027956 123 "30" 7 CEROTTI TRANSDERMICI TTS 30 CM2 (o) OTC NO7BA0I 07/02/95 9, 

NICOTRANS Codice AIC Dossier Specialità: 027920 
data prima registrazione specialità: 28/12/91 Data Rinnovo = 28/12/96 Titolare AIC: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027920 014 14 CEROTTI 30 MG Cc OTC N07BA01 28/12/91 
027920 026 7 CEROTTI 30 MG Cc OTC N07BA01 07/08/92 O 
027920 038 "LIGHT"? CEROTTI TTS 15 MG € OTC N07BA01 07/08/92 O 
027920 040 "LIGHT"14 CEROTTI TTS 15 MG Cc OTC N07BAO01 07/08/92 DC] 

NICOTROL Codice AIC Dossier Specialità: 029207 Î 
"  dataprimaregistrazione specialità: 07/06/95 Data Rinnovo Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN AB | 
cost 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029207 014 1 FLAC.SPRAY 10 ML Cc RR N07BA01 07/06/95 
029207 026 2 FLAC.SPRAY 10 ML (o) RR NO7BAO01 07/06/95 O 
029207 038 4 FLAC.SPRAY 10 ML Cc RR N07BA01 07/06/95 CU 

NICOZID Codice AIC Dossier Specialità: 006455 
| data prima registrazione specialità: 10/06/52 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: VECCHI & C PIAM S.A.PA. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
006455 024 50 COMPRESSE 100 MG Cc RR J04AC01 16/04/68 
006455 036 50 COMPRESSE 200 MG A RR J04AC01 22/11/72 Mi 
006455 048 6 FIALE 100 MG Cc RR J04AC01 10/06/52 97] 
006455 051 5 FIALE 5 ML 500 MGIMIV A RR 104AC01 30/06/26 Mi 

NIDE Codice AIC Dossier Specialità: 028767 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: 1.BIR.N -ISTITUTO BIOTERAPICO NAZIONALE S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

028767 010 30 CAPSULE 100 MG A 66 RR MOLAX17 31/10/94 N, 


i 
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028767 022 30 BUSTINE GRANULATO 100 MG A 66 RR MO1AX17 31/10/94 97] 
NIDEMOL Codice AIC Dossier Specialità: 032173 
data prima registrazione specialità: 01/03/97 —DataRinnovo Titolare AIC: L. MOLTENI E C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA‘ DI ESERCIZIO 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032173 015 30 CPR 100 MG A 66 RR MO1AX17 01/03/97 O 
U324/3 027 30 BUST 100 MG A 66 RR M01AX17 01/03/97 LI 
032173 039 10 SUPP 200 MG (o) RR MO1AX17 01/03/97 O 
NIFEDICOR ° Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 17/02/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MONSANTO ITALIANA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN —-Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024608 010 30 CAPSULE 10 MG c RR C08CA0S 17/02/82 
024608 022 50 CAPSULE 10 MG A RR CO8CAOS 17/02/82 I 
024608 034 50 CAPSULE 20 MG A RR C08CA0S 05/02/83 Mi 
024608 046 GOCCE ORALI 30 ML 2% A RR CO8CAOS 05/02/83 7) 
024608 059 "RETARD" 50 COMPRESSE MG 20 A RR CO8CAOS 13/07/85 kh 


NIFEDIN Codice AIC Dossier Specialità: 


data prima registrazione specialità: 26/10/83 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BENEDETTI S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024370 013 30 CAPSULE 10 MG A RR CO8CAOS 26/10/83 O 
024370 025 50 CAPSULE 10 MG A RR CI8CADS 26/10/83 M 
024370 037 ASTUCCIO 50 CAPSULE RILASCIO PROLUNGATO 20 A RR C0O8CA0S 17/12/98 O 

MG 
NIFEDIPINA DOROM Codice AIC Dossier Specialità: 032831 
data prima registrazione specialità: 16/11/98 =—Data Rinnovo Titolare AIC: DOROM S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

032831 012 50 CAPSULE RIL. PROLUNGATO 20 MG A RR CO8CAO0S 16/11/98 
NIFEDIPINA FORMENTI Codice AIC Dossier Specialità: 031772 
data prima registrazione specialità: 17/05/99 —Data Rinnovo Titolare AIC: DOTT. FORMENTI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

031772 015 50 COMPRESSE RIL PROL 20 MG A RR COBCAO0S 17/05/99 
NIFEDIPINA RECOFARMA: ° Codice AIC Dossier Specialità: 032796 
data prima registrazione specialità; 25/09/98 —DataRinnovo Titolare AIC: RECOFARMA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 

032796 017 50 CAPSULE 10 MG A RR C08CAOS 25/09/98 
NIFEDIPINA RECOGEN Codice AIC Dossier Specialità: 032989 
data prima registrazione specialità: 25/09/98 Data Rinnovo Titolare AIC: RECOGEN SRL 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032989 016 50 CAPSULE A RILASCIO PROLUNGATO 20 MG A RR C08CAOS 25/09/98 O 

NIFEDIPINA RECORDATI Codice AIC Dossier Specialità: 032804 
data prima registrazione specialità: 25/09/98 Data Rinnovo Titolare AIC: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
032804 015 50 CAPSULE 10 MG A RR CO8CAOS 25/09/98 U 
032804 027 50 CAPSULE RILASCIO PROLUNGATO 20 MG A RR C08CAOS 30/09/98 (G] 

NIFESAL Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 01/03/99 —DataRinnovo Titolare AIC: SALUS RESEARCHES S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

029062 015 14 CAPSULE A RIL PROL 40 MG A RR CO8CAOS 01/03/99 


NIFLAM Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 27/12/80 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATOIRES UPSA 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022824 015 30 CAPSULE 250 MG A 66 RR M01AX02 27/12/80 Mi 
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022824 066 AD 10 SUPPOSTE 500 MG Cc RR M01AX22 04/06/83 7 
022824 078 BB 10 SUPPOSTE 285 MG c RR M01AX22 04/06/83 7] 
022824 092 GEL 60 G 2,5% c SP M02AA17 13/02/92 SÌ 
022824 104 CREMA 60 G 3% c SP M02AA17 13/02/92 Mi 
NIFTEN Codice AIC Dossier Specialità: 027854 
| dataprima registrazione specialità; 25/0193 = DataRinnovo 25/01/98 Titolare AIC: ZENECA S.P.A. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027854 013 28 CAPSULE c RR 007FB03 25/01/93 Mi 
NILVAPRES Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 10/0696 —DataRinnovo Titolare AIC: F.LR.M.A. SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029323 019 30 CAPSULE 8 MG c RR CO8CAIO 10/06/96 GU 
029323 021 50 CAPSULE 8 MG Cc RR COSCAIO 10/06/96 DO 
029323 033 30 CAPSULE 16 MG Cc RR CO08CAI0 10/06/96 O 
029323 045 SO CAPSULE 16 MG Cc RR C08CA10 10/06/96 D 
NIMBEX Codice AIC Dossier Specialità: 031975 
data prima registrazione specialità: 26/08/96 =—DataRinnovo Titolare AIC: THE WELECOME FOUNDATION LTD 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031975 016 /M_"2"5 FIALE DA 2,5 ML 2 MGMML Cc OSP M03AC04 26/08/96 
031975 028 /M "2" 5 FIALE DA 5 ML 2 MG/ML Cc OSP M03AC04 26/08/96 U 
031975 030 /M "2" 5 FIALE DA 10 ML 2 MG/ML Cc OSP M03AC04 26/08/96 O 
031975 042 /M_"2"2 FIALE DA 25 ML 2 MG/ML Cc OSP M03AC04 26/08/96 O 
031975 055 /M "5" 1 FLACONCINO DA 30 ML 5 MG/ML Cc OSP M03A004 26/08/96 [n 


NIMBISAN Codice AIC Dossier Specialità: 027803 
data prima registrazione specialità: 01/07/92 Data Rinnovo 01/07/97 Titolare AIC: SOLVAY PHARMA S.PA. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027803 028 30 COMPRESSE 0,25 MG Cc RR NOSCD09 07/02/95 Mi 


NIMEDEX Codice AIC Dossier Specialità: 029120 
data prima registrazione specialità: 04/08/95 Data Rinnovo Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029120 019 30 COMPRESSE DIVISIBILI 400 MG A 66 RR M01AX17 04/08/95 
029120 021 30 BUSTINE 400 MG A 66 RR M01AX17 04/08/95 n] 
i NIMESIL Codice AIC Dossier Specialità: 029375 
| data prima registrazione specialità: 07/07/97 —Data Rinnovo Titolare AIC: IST. LUSO FARMACO D'ITALIA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029375 019 30 COMPRESSE 100 MG A 66 RR MO1AX17 07/07/97 97] 
029375 021 30 BUSTE 100 MG A 66 RR MOIAX17 07/0797 i 
| NIMESULENE Codice AIC Dossier Specialità: 029007 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: LABORATORI GUIDOTTI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029007 046 "100 MG COMPRESSE" BLISTER 30 COMPRESSE A 66 RR MOIAX17 23/02/96 
029007 059 "100 MG POLVERE PER SOLUZIONE ORALE" 30 A 66 RR MO1AX17 23/02/96 MI 
BUSTINE 
029007 061 "200 MG SUPPOSTE" 10 SUPPOSTE c RR MO1AX17 23/02/96 hi 
| NIMESULIDE GNR Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 16/11/98 Data Rinnovo Titolare AIC: GNR SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032095 010 30 BUSTINE GRANULI SOLUZ ORALE 100 MG A 66 RR M01AX17 16/11/98 I 
032095 022 30 CAPSULE GELATINA USO ORALE 100 MG A 66 RR M01AX17 16/11/98 97] 
‘ NIMESULIDE UCB Codice AIC Dossier Specialità: - 
| dataprimaregistrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: UCB PHARMA S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione | in Farmacia 
028854 014 30 COMPRESSE 100 MG A 66 RR MO1AX17 31/10/94 197] 
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028854 026 30 BUSTINE 100 MG A_ 66 RR MO1IAX17 31/10/94 Mi 

028854 038 10 SUPPOSTE 200 MG Cc RR MOI1AX17 31/10/94 O 
NIMICOR Codice AIC Dossier Specialità: 

data prima registrazione specialità: 02/09/85 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PRODOTTI FORMENTI S.R.L. 

“ N°AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026014 011 30 COMPRESSE 20 MG Cc RR CNRCANA 02.M9/R5 (n! 
026014 023 50 COMPRESSE 20 MG A RR CO08CA04 02/09/85 z| 
026014 047 "RETARD" 30 CAPSULE 40 MG A RR C08CA04 01/09/88 97 

NIMOTOP Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 27/07/87 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BAYER S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026403 016 36 COMPRESSE 30 MG Cc RR CO8CADE 27/07/87 
026403 055 GOCCE OS 25 ML 4% (o) RR CO8CA06 27/07/87 97] 
026403 067 36 BUSTINE MONODOSE GRANULATO 30 MG (o) RR C08CA06 32/10/94 97] 
026403 079 FLAC. INFUS.10 MG/50 ML+ DEFLUSS. H OSP C08CA06 27/04/91 O 

NIMS Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 27/04/93 = Data Rinnovo 27/04/98 Titolare AIC: FARMACEUTICI CABER S.P.A. 

N° AIC Confezione ° Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

028546 012 30 BUSTE 100 MG A 66 RR M01AX17 27/04/93 Mi 
NIOTAL Codice AIC Dossier Specialità: 031850 
data prima registrazione specialità: 20/10/95 —Data Rinnovo Titolare AIC: SYNTHELABO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031850 011 30 COMPRESSE 10 MG 18 RR NOSCFO2 20/10/95 97] 
031850 023 20 COMPRESSE 10 MG Cc RR NOSCFO2 08/01/97 MI 

NIPENT Codice AIC Dossier Specialità: 028645 ] 
| data prima registrazione specialità: 19/01/95 = DataRinnovo Titolare AIC: PARKE DAVIS SPA i 
° N° AIC Confezione see Fascia SSN = Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028645 012 IV 1 FLACONE 10 MG H OSP LD1XX08 19/01/95 O 


NIPIN Codice AIC Dossier Specialità: 031806 


data prima registrazione specialità: 12/05/99 = DataRinnovo Titolare AIC: LISAPHARMA S.P.A. 


N* AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031806 019 "30" 14 CPR RIVESTITE RIL MOD 30 MG USO ORALE A RR CO8CAOS 12/05/99 O 
031806 021 "60" 14 CPR RIVESTITE RIL MOD 60 MG USO ORALE A RR C08CAOS 12/05/99 O 


NIPIOZIM Codice AIC Dossier Specialità: 025539 
data prima registrazione specialità: 27/07/87 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025539 014 GOCCE 10 FL POLV.+ 10 FLSOLV (o) RR A09AA03 2707/87 O 
025539 026 30 COMPRESSE 60 MG Cc RR A09AA03 27/0787 O 

NIRVANIL Codice AIC Dossier Specialità: 020709 
data prima registrazione specialità: 28/03/66 =DataRinnovo 01/06/95  7itolare AIC: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.PA. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020709 034 12 CAPSULE Cc OTC NOSCM13 10/07/95 Iv] 

NISAL Codice AIC Dossier Specialità: 032134 
data prima registrazione specialità: 20/12/98 Data Rinnovo Titolare AIC: DOMPE' FARMACEUTICI SPA 

N° AIC Confezione Fascia'SSN Dispensazione ATC Registrazione ‘in Farmacia 
032134 013 30 BUSTINE ORALI 100 MG A 66 RR M01AX17 20/12/96 M 
032134 025 30 CAPSULE 100 MG A 66 RR MO1AX17 20/12/96 n 

NISKEMIL Codice AIC Dossier Specialità: 028294 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. î 
RISSA e atti 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028294 027 40 COMPRESSE 10 MG Cc RR COIDX16 31/10/94 O 
028294 039 20 COMPRESSE 20 MG Cc RR CO1DX16 31/10/94 O 
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NISOLID Codice AIC Dossier Specialità: 025227 
data prima registrazione specialità: 19/08/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025227 012 SOLUZ. RINOLOGICA 1 FLAC. 20 ML 0,025% B RR RO1AD04 19/03/84 
025227 024 AEROSOL DOSATO 200 DOSI A RR R03BA03 19/03/84 ai 
025227 036 "IET" FLAC SOSP INALAZ 200 DOSI 250 MCG/DOSE A RR R03BA03 19/05/99 DL] 
| NISOLID MONODOSE "Codice AIC Dossier Specialità: 029418 
| data primaregistrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029418 011 AD 15 FIALOIDI MONODOSE AEROSOL 2 ML 0,1% A RR R03BA03 31/10/94 ai 
029418 023 BB 15 FIALOIDI MONODOSE AEROSOL 2 ML 0,05% A RR R03BA03 31/10/94 x 
NISSEL Codice AIC Dossier Specialità: 028691 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: MONSANTO ITALIANA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028691 018 30 CAPSULE 100 MG (o) RR BO1AC02 31/10/94 U] 
028691 020 FLAC. LIOF. 30 MG + F.SOLV. 5 ML Cc RR BOILACO02 31/10/94 O 
NITENS Codice AIC Dossier Specialità: 028209 
data prima registrazione specialità: 05/03/93 Data Rinnovo 05/03/98 — Titolare AIC: PULITZER ITALIANA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028209 017 5 FLAC.LAVANDA VAGINALE 140 ML Cc RR 6G02C002 05/03/93 i 
028209 029 <10 FLAC.NI LAVANDA VAG.10 ML Cc RR G02C002 05/03/93 DU 
028209 043 COLLUTTORIO 200 ML Cc OTC AO1ADI1 12/06/98 NZ 
NITOSSIL Codice AIC Dossier Specialità: 025073 
data prima registrazione specialità: 10/06/83 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025073 014 20 COMPRESSE 20 MG (o) SP ROSDB21 10/06/83 
025073 038 FLACONCINO SOSP 25 ML Cc SP ROSDB21 16/04/84 wi 
025073 040 SCIROPPO FLACONE 100 ML Cc SP R05DB21 08/08/96 97] 
| NITRADISC a Codice AIC Dossier Specialità: 026287 
| data prima registrazione specialità: 30/07/87 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: G.D. SEARLE & COMPANY 
i 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026287 019 15 SISTEMI TRANSDERMICI 160 MG Cc RR C01DA02 30/07/87 CL] 
026287 021 15 SISTEMI TRANSDERMICI 320 MG Cc RR C01DA02 « 30/07/87 CL] 
NITRALFA x I Codice AIC Dossier Specialità: 026515 
data prima registrazione specialità: 01/06/93 =—DataRinnovo 01/06/98 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
026515 015 30 COMPRESSE DIVISIBILI Cc RR C01DA14 01/06/93 
NITRARD Codice AIC Dossier Specialità: 026819 
data prima registrazione specialità: 02/10/89 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026819 019 "RETARD" 30 COMPRESSE 40 MG | Cc RR C01DA14 02/10/89 CL] 
NITREX Codice AIC Dossier Specialità: 029311 
data prima registrazione specialità: 18/10/96 =—Data Rinnovo Titolare AIC: ESSEX ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029311 014 50 CAPSULE RILASCIO CONTROLLATO 20 MG A RR C01DA14 18/10/96 
029311 026 30 CAPSULE RILASCIO CONTROLLATO 40 MG A RR 001DA14 18/10/96 i 
029311 038 30 CAPSULE RILASCIO CONTROLLATO 60 MG A RR 001DA14 18/10/96 (97 
“ NITRO-DUR Codice AIC Dossier Specialità: 025224 
data prima registrazione specialità: 15/03/64 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: KEY PHARMACEUTICALS INC 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
025224 104 " 2,5" 15 CEROTTI 2,5 MG/24 H c RR C01DA02 27/11/95 O] 
025224 116 " 5" 15 CEROTTI 5 MG/24 H A RR C01DA02 27/11/95 i 
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025224 128 "7,5" 15 CEROTTI 7,5 MG/24 H A RR C0iDA02 27/11/95 MI 
025224 130 "10" 15 CEROTTI 10 MG/24 H A RR C01DA02 27/11/95 197] 
025224 142 "15" 10 CEROTTI 15 MG/24 H A RR CO1DA02 27/11/95 M 

NITROCOR Codice AIC Dossier Specialità: 024558 
data prima registrazione specialità: 03/02/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. 

IN° AIC Consezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione 

024558 064 UNGUENTO 40 G 2% C/ SIRINGA (o) RR C01DA02 03/02/82 
NITRODERM TTS Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 25/02/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025193 018 "5" 15 SISTEMI TRANSDERMICI 5 MG A RR C01DA02 25/02/84 z| 
025193 020 "10" 15 SISTEMI TRANSDERMICI 10 MG A RR 001DA02 25/02/84 4 
025193 032 "15" 15 SISTEMI TRANSDERMICI 15 MG A RR C01DA02 31/10/94 7] 

NITROFURIN G.W. Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 29/04/67 =—DataRinnovo 01/06/95 Zitolare AIC: ISTITUTO ITALIANO FERMENTI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

012294 017 10 CAPSULE 0,25 c RR G04AC01 29/04/67 O 
NITROGLICERINA GNR Codice AIC Dossier Specialità: 032784 
data prima registrazione specialità 14/09/98 —DataRinnovo Titolare AIC: GNR SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032784 011 15 CEROTTI TRANSDERMICI 5 MG A RR CO1DA02 14/09/98 O 
032784 023 15 CEROTTI TRANSDERMICI 10 MG A RR C01DA02 14/09/98 OD 
032784 035 15 CEROTTI TRANSDERMICI 15 MG A RR C01DA02 14/09/98 O 

NITRONG Codice AIC Dossier Specialità: 023025 
data prima registrazione specialità: 22/05/76 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RHONE POULENC RORER S.P.A. | 

N° AIC Confezione di E Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023025 012 "RITARDO" 50 COMPRESSE c RR C01DA02 22/05/76 O 

NITROSORBIDE ni Tai i "Codice AIC Dossier Specialità: 020925 
data prima registrazione specialità: 11/08/67 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: IST. LUSO FARMACO D'ITALIA SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020925 018 50 COMPRESSE 10 MG A RR C01DA08 11/08/67 wi 
020925 020 RETARD 40 CAPSULE Cc RR C01DA08 01/02/79 NZ 
020925 032 RETARD" 40 CAPSULE 40 MG A RR C01DA08 08/02/83 97] 
020925 069 IV 10 FIALE 10 ML $ MG A RR C01DA08 10/02/87 Mi 

NITROSYLON Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 —DataRinnovo Titolare AIC: KNOLL FARMACEUTICI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029029016 "5" 15 SISTEMI TRANSDERMICI S MG A RR 001DA02 31/10/94 
029029 028 "10" 15 SISTEMI TRANSDERMICI 10 MG A RR C01DA02 31/10/94 7] 
029029 030 "15" 15 SISTEMI TRANSDERMICI 15 MG A RR C01DA02 31/10/94 Mi 

NIVEN Codice AIC Dossier Specialità: 029406 
data prima registrazione specialità: 29/09/96 Data Rinnovo Titolare AIC: PULITZER ITALIANA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN = Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029406 016 30 COMPRESSE CESSIONE REGOLATA 40 MG A RR C08CA04 29/09/96 Mi 
NIX Codice AIC Dossier Specialità: 028017 
data prima registrazione specialità: 20/05/91 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WARNER LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE 
- S.COM.PA. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028017 022 FALCONE CREMA FLUIDA 59 ML Cc OTC P03AC04 10/04/95 
NIZACOL Codice AIC Dossier Specialità: 025999 
data prima registrazione specialità 30/07/87 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BENEDETTI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 


20-8-1999 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 195 
025999 071 CREMA DERMATOLOGICA 2% 30 G (o) RR DOIAC02 08/03/89 Dj 
025999 083 POLVERE USO TOPICO 2% 30 G Cc RR DOLAC02 08/03/89 DG 
025999 095 CREMA GINECOLOGICA 2%78 G Cc RR GO1AF04 08/03/89 yi 
025999 107 15 OVULI VAGINALI 100 MG Cc RR G01AF04 08/03/89 po] 
025999 119 20 COMPRESSE 250 MG A RR A07ACOI 08/03/89 U 
025999 121 10 COMPRESSE 500 MG A RR AO7ACOI 08/03/89 wi 

[NIZAX Codice AIC Dossier Specialità: 026616 
data prima registrazione specialità: 30/07/87 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ELI LILLY ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026616 019 20 CAPSULE 150 MG A 48 RR A02BA04 30/07/87 a] 
026616 021 10 CAPSULE 300 MG A 48 RR A02BA04 30/07/87 k7j 
026616 033 IV 5 FIALE 100 MG/4 ML H OSP A02BA04 09/03/92 O 
026616 045 IV S FIALE 150 MG/6 ML Cc OSP A02BA04 09/03/92 Ù 
026616 058 IV 5 FIALE 300 MG/12 ML Cc OSP A02BA04 09/03/92 n 
NIZORAL Codice AIC Dossier Specialità: 024964 
data prima registrazione specialità: 27/05/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: JANSSEN CILAG S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024964 025 20 COMPRESSE 200 MG A RR J02AB02 27/07/85 ZI 
024964 037 CREMA DERMATOLOGICA 2% 30 G Cc SP D01AC008 17/02/86 Mi 
024964 090 POLVERE DERMATOLOGICA 2% 30 G Cc SP DOLACO08 07/01/88 Mi 
024964 138 "SCALP FLUID" 2% FLACONE 80 G (o; SP D01AC08 01/12/89 Mi 
| NO-GAS GIULIANI CARBOSYLANE Codice AIC Dossier Specialità: 026237 
| dataprimaregistrazione specialità: 28/0290 DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GIULIANI SPA 
L_ i 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026237 014 48 CAPSULE (24 UNITA'POSOLOG) C OTC A07BASI1 28/02/90 
026237 026 96 CAPSULE (48 UNITA' POSOLOG) Cc OTC A07BASI 28/02/90 D 
[NOALGOS Codice AIC Dossier Specialità: 029477 
data prima registrazione specialità: 17/12/98 Data Rinnovo Titolare AIC: LEVOFARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029477 015 "100 MG GRANULATO" 30 BUSTINE A 66 RR M01AX17 17/12/98 O) 
029477 039 "100 MG COMPRESSE" BLISTER 30 COMPRESSE A 66 RR MOIAX17 17/12/98 DI 
NOAN Codice AIC Dossier Specialità: 019993 
data prima registrazione specialità: 15/05/62 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RAVIZZA FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
019993 017 25 CONFETTI 5 MG Cc RR NOSBAO01 15/05/62 
019993 031 IM IV 3 FIALE 1 ML 10 MG (6; RNR NOSBA01 11/11/67 197 
019993 043 GOCCE ORALI 20 ML Cc RR NOSBAO01 09/06/71 he] 
[ NOBECUTANE ‘Codice AIC Dossier Specialità: 032138 
data prima registrazione specialità: 29/11/95 Data Rinnovo Titolare AIC: ASTRA AB 
N° AI Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032138 012 SPRAY 75 ML c OTC DO6BX 29/11/95 
032138 024 SPRAY 250 ML (i OTC DO6BX 29/11/95 O 
NOCTIS Codice AIC Dossier Specialità: 025877 
data prima registrazione specialità: 25/10/85 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: SPA ITALIANA LABORATORI BOUTY 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025877 010 30 CONFETTI 450 MG Cc OTC NOSCX 25/10/85 
NOLIPAX Codice AIC Dossier Specialità: 024948 
| dataprimaregistrazione specialità: 29/03/83 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SALUS RESEARCHES S.PA. 
To 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024948 010 50 CAPSULE 100 MG A_ 14 RR C10ABOS 29/03/83 MI 
NOLVADEX Codice AIC Dossier Specialità: 023362 
data prima registrazione specialità: 30/08/76 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ZENECA S.PA. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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023362 039 30 COMPRESSE 10 MG A RR LO2BA01 29/11/95 MI 
023362 041 "D" 20 COMPRESSE 20 MG A RR LO2BA01 29/11/95 Mi 

i NON ACID Codice AIC Dossier Specialità: 017048 
data prima registrazione specialità: 26/04/60 = DataRinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
017048 012 GRANULATO G 150 Cc OTC A02AH 26/04/60 
017048 024 50 COMPRESSE MASTICABILI Cc OTC A02AX 05/12/83 197 
017048 036 30 BUSTINE G 5 Cc OTC AO2AH 05/12/83 M 


NONAN 


Codice AIC Dossier Specialità: 


NOOTROPIL 


data prima registrazione specialità: 25/07/97 —DataRinnovo Titolare AC: AGUETTANT ITALIA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032843 017 25 FLACONCINI 40 ML c OSP A12CX 25/07/97 O 


Codice AIC Dossier Specialità: 


data prima registrazione specialità: 01/02/79 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: UCB PHARMA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022921 047 SCIROPPO 120 ML 20% Cc RR NO6BX03 01/02/29 
022921 062 GOCCE ORALI 30 ML 33,33% (6; RR NO6BX03 08/04/82 97] 
022921 074 FLAC.PERFUSIONE 60 ML S0L.20% Cc OSP NO6BX03 06/10/84 O 
022921 086 12 FIALOIDI INIETTABILI ORALI 15 ML Cc RR NO6BX03 06/10/84 i 
022921 098 40 COMPRESSE 1200 MG (6 RR N06BX03 13/05/85 Mi 

NOPAR Codice AIC Dossier Specialità: 028507 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: ELI LILLY ITALIA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028507 010 30 COMPRESSE 0,05 MG A RR N04BC02 31/10/94 7 
028507 022 40 COMPRESSE 0,25 MG A RR N04B002 31/10/94 (97 
028507 034 20 COMPRESSE 1 MG A RR N04BC02 31/10/94 i 

NOPRON Codice AIC Dossier Specialità: 025566 
data prima registrazione specialità: 16/02/85 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SANOFI WINTHROP S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025566 047 FLACONE SCIROPPO 200 G Cc RR NOSCM16 27/07/95 17) 
025566 050 30 CONFETTI 30 MG Cc RR NOSCM16 27/07/95 si 
025566 062 30 CONFETTI 60 MG Cc RR NOSCM16 27/07/95 DU 

NOR-PA Codice AIC Dossier Specialità: 028023 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 —DataRinnovo Titolare AIC: SALUS RESEARCHES S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

028023 012 30 COMPRESSE DIVISIBILI A RR C07CB03 31/10/94 NZ 
NORAVID Codice AIC Dossier Specialità: 026086 
data prima registrazione specialità: 17/10/85 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: HOECHST MARION ROUSSEL S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026086 025 10 FIALE 200 MG 2,5 ML Cc RR BOIAXO1 21/04/86 
026086 052 21 CAPSULE 400 MG Cc RR BOIAX01 22/07/96 ivi 

| NORBILINE Codice AIC Dossier Specialità: 021869 
data prima registrazione specialità: 20/11/71 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RHONE POULENC RORER S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

021869 033 SCIROPPO 200 ML Cc RR A0OSAX 16/02/80 
NORCURON Codice AIC Dossier Specialità: 026566 
data prima registrazione specialità: 10/02/97 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ORGANON TEKNIKA B.V. 

N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026566 012 S F.LIOF.4 MG + $ FSOLV.i ML H OSP M03AC03 10/02/87 
026566 024 "4MG/1ML POVERE E SOLVENTE PER INFUSIONE H OSP M03AC03 10/02/87 O 

ENDOVENOSA" 10 FLACONCINI + 10 FIALE 
SOLVENTE 1 ML 
026566 036 "10" 4 FIALE POLV LIOF 10 MG USO EV H OSP M03AC03 17/05/99 O 
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026566 048 "10" 10 FIALE POLV LIOF 10 MG USO EV H OSP M03AC03 17/05/99 O 
| NORDITROPIN Codice AIC Dossier Specialità: 027686 
data prima registrazione specialità: 18/02/93 = DataRinnovo 18/02/98 Titolare AIC: NOVO NORDISK AIS 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027686 017 FLAC.LIOF.12 UI (1,3 MG) + F.SOLV.3 ML A 39 RRLIM HO1AC01 31/10/94 
027686 031 1 FIALA LIOF 4 UI (4 MG) +1 FIALA 1 ML A 39 RRLIM HO1ACO1 18/02/93 I 
027686 043 "PENSET" 12 UI (4 MG) A 39 RRLIM HO1ACO1 31/10/94 Mi 
027686 056 "PENSET” 24 UI (8 MG) A 39 RRLIM HOIACO1 31/10/94 M 

NORITREN Codice AIC Dossier Specialità: 021153 
data prima registrazione specialità: 05/12/68 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LUNDBECK ITALIA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021153 010 30 CONFETTI 10 MG A RR NO6AA10 05/12/68 M 
021153 022 30 CONFETTI 25 MG A RR NOGAA10 05/12/68 M 

NORMABRON Codice AIC Dossier Specialità: 028750 
data prima registrazione specialità: 22/07/96 —DataRinnovo Titolare AIC: MASTER PHARMA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028750 014 30 COMPRESSE Cc RR ROSCB10 22/07/96 GC) 
028750 026 SCIROPPO 200 ML Cc RR ROSCB10 22/07/96 O) 

NORMACOL Codice AIC Dossier Specialità: 033728 
data prima registrazione specialità: 16/11/98 —DataRinnovo Titolare AIC: NORGINE ITALIA S.R.L. 

N° AIG Confezione Ì Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

033728 015 30 BUSTINE GRANULI 10 G USO ORALE Cc OTC A06AC03 16/11/98 9 
| NORMACOL PLUS Codice AIC Dossier Specialità: 033729 
data prima registrazione specialità: 16/11/98 —DataRinnovo Titolare AIC: NORGINE ITALIA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

033729 017 30 BUSTINE GRANULI 10 G USO ORALE Cc OTC A06AC53 16/11/98 
NORMALENE Codice AIC Dossier Specialità: 014205 
data prima registrazione specialità: 09/06/21 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MONTEFARMACO OTC S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
014205 037 20 CONFETTI 5 MG Cc OTC A06AB02 27/04/87 
014205 049 6 SUPPOSTE 10 MG Cc OTC A06AB02 27/04/87 OD 

NORMASE Codice AIC Dossier Specialità: 023535 
data prima registrazione specialità: 30/05/77 Data Rinnovo 01/06/95 Tùtolare AIC: L. MOLTENI E C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA’ DI ESERCIZIO 
S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029144 019 SCIROPPO 200 ML Cc SP A06ADII1 31/10/94 vi 
RE 
{ NORMASE EPS Codice AIC Dossier Specialità: 023535 
data prima registrazione specialità; 30/0577 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: L. MOLTENI E C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO 
S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023535 115 10 FLACONCINI ORALI 15 ML Cc RR AO6ADII 24/10/88 O 
023535 127 FLACONE SCIROPPO 120 ML Cc RR A06ADI11 24/10/88 ni 
023535 139 FLACONE SCIROPPO 200 ML Cc RR A06ADI11 24/10/88 O 
023535 141 FLACONE SCIROPPO 250 ML c RR A06AD11 24/10/88 O 
023535 154 FLACONE SCIROPPO 400 ML Cc RR A06ADI11 24/10/88 O 
023535 166 1 FLAC. SCIROPPO 200 ML 66,7% A 59 RR A06ADI11 02/11/94 97] 
023535 180 FLACONE SCIROPPO USO ORALE 400 ML A 59 RR A06ADI1 20/04/99 DU 


| NORMISON Codice AIC Dossier Specialità: 025058 
data prima registrazione specialità: 26/07/86 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WYETH LEDERLE S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione ’ in Farmacia 
025058 025 20 CAPSULE 20 MG Cc RR N05CD07 20/07/91 7) 
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Rana 
data prima registrazione specialità: 23/04/85 


Codice AIC Dossier Specialità: 025300 


Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ALFA WASSERMANN S.P.A. 
I ; 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025300 029 12 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG A RR AOT7AA11 23/04/85 i 
025300 043 1 FLAC. SOSPENSIONE GRANULATO 60 ML 2 G/100 A RR AO7AA11 23/04/85 MI 
ML 
i NORMOBREN Codice AIC Dossier Specialità: 027323 | 
data prima registrazione specialità: 01/07/90 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MEDOSAN INDUSTRIE BIOCHIMICHE RIUNITE S.R.L. 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027323 017 10 FL.NI LIOF.500 MG+10 FSOLV [0 RR NO6BX12 01/07/90 O 
027323 029 30 COMPRESSE 500 MG Cc RR NO6BX12 01/07/90 7 
027323 031 1 FLAC.SOLUZ.ESTEMP. 12,316 G Cc RR NO6BX12 01/07/90 O 
NORMOFER Codice AIC Dossier Specialità: 028144 
data prima registrazione specialità: 18/10/96 Data Rinnovo Titolare AIC: MAGIS FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028144 018 10 FLACONCINI ORALI 15 ML Cc RR B03AB 18/10/96 O 
| NORMOGAMMA Codice AIC Dossier Specialità: 010101 
data prima registrazione specialità: 08/05/76 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO MILANESE S.R.L. 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
010101 018 1 FIALA 2 ML Cc RR JO6BA01 08/05/76 Ù] 
TNORMOGINO i I “Codice AIC Dossier Specialità: 009132 | 
| dataprimaregistrazione specialità: 14/07/54 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORI BALDACCI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
009132 010 6 CANDELETTE VAGINALI 1 G (0) RR GOIAX 14/07/54 MI 
NORMOPARIN Codice AIC Dossier Specialità: 024928 | 
data prima registrazione specialità: 29/03/83 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMACEUTICI CABER S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024928 083 IV 10 FIALE 5.000 UI 1 ML A RR B01AB01 20/03/95 7] 
024928095 IV 1 FIALA 25.000 UI 5 ML A RR BO1ABO1 20/03/95 O) 
024928 107 SC 10 FIALE 5.000 UI 1 ML A RR BO1ABO1 20/03/95 Mi 
| NORMOPRESS Codice AIC Dossier Specialità: 025871 
data prima registrazione specialità: 01/12/89 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMACEUTICI CABER S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025871 031 30 COMPRESSE DIVISIBILI 100 + 2,5 MG A RR C07CB03 04/08/95 Mi 
NORMOSOL Codice AIC Dossier Specialità: 023204 
data prima registrazione specialità: 21/04/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ABBOTT S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023204 011 "R" 1 FLAC, 500 ML A RR BOSBBO1 21/04/84 I 
023204 035 "R GLUCOSIO 5%" 1 FLAC. 500 ML A RR BOSBB02 21/04/84 k2 
023204 050 "R/PH 7,4"1 FLAC. 500 ML A RR BOSBB01 21/04/84 
023204 074 "R/K GLUCOSIO 5% " 1 FLAC. 500 ML A RR BO5BB02 21/04/84 Mi 
023204 098 "M 900" 1 FLAC. 500 ML A RR BO5BB02 21/04/84 i 
023204 112 "M GLUCOSIO 5% " 1 FLAC. 500 ML A RR B0SBB02 21/04/84 97] 
NORMOTHEN Codice AIC Dossier Specialità: 026818 
data prima registrazione specialità: 02/05/89 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BIOINDUSTRIA FARMACEUTICI SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026818 017 30 COMPRESSE DIVISIBILI 2 MG A RR C02CA04 02/05/89 Mi 
026818 029 20 COMPRESSE DIVISIBILI 4 MG A RR C02CA04 02/05/89 Mi 
NORMOXIDIL Codice AIC Dossier Specialità: 026644 
data prima registrazione specialità: 26/04/89 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MEDOSAN INDUSTRIE BIOCHIMICHE RIUNITE S.R.L. 


N° AIC 
026644 043 


Confezione 
1 FLAC. SOLUZIONE 2% 60 ML 


in Farmacia 


ATC 
DI1AX01 


Registrazione 
26/04/89 


Fascia SSN Dispensazione 
Cc RNR 
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| NORMUM SERPERO Codice AIC Dossier Specialità: 022858 
i dataprimaregistrazione specialità 17/0973 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SERPERO S.P.A. 
pas 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

022858 029 20 COMPRESSE 200 MG o) RR NOSALO1 17/09/73 
NOROXIN Codice AIC Dossier Specialità: 024998 
data prima registrazione specialità: 09/05/83 = DataRinnovo 01/06/95. Titolare AIC: MERCK SHARP E DOHME S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

024998 039 14 COMPRESSE 400 MG A RR JO1MA06 04/06/87 MA 
NOROXIN COLLIRIO Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 25/01/93 = DataRinnovo 25/01/98 Titolare AIC: MERCK SHARP E DOHME S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027346 016 SOLUZIONE OFTALMICA 0,3% 5 ML Cc RR SOIAX12 25/01/93 mM 
027346 028 SOLUZIONE OFTALMICA 0,3% 10 ML A RR S01AX12 25/01/93 hr] 

[ NORPLANT Codice AIC Dossier Specialità: 029507 
data prima registrazione specialità: 22/07/97 Data Rinnovo Titolare AIC: WYETH MEDICA IRELAND 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029507 011 6 CAPSULE SOTTOCUTANEE 38 MG Cc OSP 6G03AC03 22/07/97 [n 

NORPROLAC Codice AIC Dossier Specialità: 029181 
data prima registrazione specialità: 14/06/96 Data Rinnovo Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. 

N° AIC —Confezione D Fascia SSN Dispensazione — ATC Registrazione in Farmacia 
029181 017 3 COMPRESSE 25 MCG + 3 COMPRESSE 50 MCG Cc RR G02CB04 14/06/96 O 
029181 029 30 COMPRESSE 75 MCG Cc RR G02CB04 14/06/96 CO 
029181 031 30 COMPRESSE 150 MCG Cc RR G02CB04 14/06/96 O 

NORTIMIL Codice AIC Dossier Specialità: 021246 
data prima registrazione specialità: 25/03/69 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021246 020 40 COMPRESSE 25 MG A RR NOGAA01 01/12/86 97] 
021246 032 IM IV 10 FIALE 2 ML 25 MG Cc RR NOGAA01 25/03/69 DI 

NORUXOL Codice AIC Dossier Specialità: 028039 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: KNOLL AG 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028039 016 POMATA 10G c RR D03BAS2 31/10/94 hr 
028039 028 POMATA 30 G Cc RR D03BA52 31/10/94 97 

NORVASC Codice AIC Dossier Specialità: 027428 
data prima registrazione specialità: 02/04/90 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PFIZER ITALIANA SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027428 010 "5" 28 COMPRESSE S MG A RR C08CADI 02/04/90 Mi) 
027428 022 "10" 14 COMPRESSE 10 MG A RR COS8CAO1 02/04/90 Mi 

NORVIR Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 26/08/96 Data Rinnovo Titolare AIC: ABBOTT LABORATORIES LIMITED 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030081 018 /E SOLUZIONE ORALE 80 MG/ML H RNR J05AE03 26/08/96. 0) 
030081 020 /E CAPSULE 100 MG H RNR JOSAE03 26/08/96 LU 


| NORZETAM 


data prima registrazione specialità: 05/01/79 Data Rinnovo 
N° AIC Confezione 

023845 011 40 COMPRESSE 800 MG 

023845 023 GOCCE ORALI 30 ML 

023845 035 OS 30 BUSTINE MONODOSE 2,5 ML 

023845 047 10 FIALE 5 ML 

023845 050 4 FIALE 15 ML 


01/06/95 


Codice AIC Dossier Specialità: 
Titolare AIC: VEDIM PHARMA S.R.L. 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
c RR NO06BX03 05/01/79 O] 
c RR NO6BX03 05/01/79 O 
c RR NO6BX03 05/01/79 i 
c RR NO6BX03 05/01/79 O] 
c RR NO6BX03 05/01/79 UO 
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NOSSACIN Codice AIC Dossier Specialità: 025239 
data prima registrazione specialità: 18/05/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BENEDETTI S.P.A. 


—_I 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025239 017 20 CAPSULE 500 MG A RR G04ABOS 18/05/84 

NOTHAV Codice AIC Dossier Specialità: 032794 
data prima registrazione specialità 29/11/96 Data Rinnovo Titolare AIC: CHIRON S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

032794 012 1 FIALA 0,5 ML Cc RR 107BC02 29/11/96 
NOTTEM Codice AIC Dossier Specialità: 028445 
data prima registrazione specialità: 29/07/92 Data Rinnovo 29/07/97 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 

N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028445 017 30 COMPRESSE 10 MG Cc RR NOSCFO2 29/07/92 z| 
028445 029 20 COMPRESSE 10 MG Cc RR NOSCRO2 20/12/96 O 

NOTUL Codice AIC Dossier Specialità: 024179 
data prima registrazione specialità: 22/04/81 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SOCIETA' STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO 
MENDELEJEFF S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024179 057 48 COMPRESSE 400 MG A 48 RR A02BA01 12/03/85 O 
024179 069 30 COMPRESSE 800 MG A 48 RR A02BA01 02/05/92 i 
024179 107 50 COMPRESSE SOLUB. 200 MG Cc RR A02BA01 04/03/96 U 

NOVACEF Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 13/10/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOTERAPICO ITALIANO SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dis pensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025455 015 8 CAPSULE 500 MG A RR J01DA21 13/10/84 
025455 027 1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP. 5% 100 A RR J01DA21 13/10/84 I 

ML 
NOVACNYL Codice AIC Dossier Specialità: 027525 
data prima registrazione specialità: 31/10/89 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ESSETI FARMACEUTICI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027525 017 POLVERE DERMATOLOGICA 30 G Cc OTC DO6AA 31/10/89 
027525 029 CREMA DERMATOLOGICA 50 G 2% Cc OTC D10AF04 31/10/89 Mi 
027525 031 POLVERE 10 G Cc OTC DOGAA 04/02/91 37 
027525 043 CREMA 1% 20G c OTC DO6AA 28/03/92 9a] 


I NOVALCOL MEDICAL Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 18/03/96 =—DataRinnovo Titolare AIC: GERMO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032570 018 SOLUZIONE FLACONE 20 ML Cc OTC D08AC52 18/03/96 O 
032570 020 SOLUZIONE FLACONE S0 ML Cc OTC DOSACS2 18/03/96 O 
032570 032 SOLUZIONE FLACONE 100 ML Cc OTC DO08AC52 18/03/96 O 
032570 044 SOLUZIONE FLACONE 125 ML Cc OTC DO08AC5S2 18/03/96 O 
032570 057 SOLUZIONE FLACONE 250 ML Cc OTC D08ACS2 18/03/96 O 
032570 069 SOLUZIONE FLACONE 1000 ML Cc OTC DO8ACS2 18/03/96 O 
032570 071 SOLUZIONE FLACONE 5000 ML Cc OTC D08AC52 18/03/96 O) 
032570 083 SOLUZIONE SPRAY FLACONE 20 ML Cc OTC DO8ACS2 18/03/96 O 
032570 095 SOLUZIONE SPRAY FLACONE 50 ML (o) OTC DO8ACS2 18/03/96 O 
032570 107 SOLUZIONE SPRAY FLACONE 100 ML Cc OTC D08AC52 18/03/96 OD 
032570 119 SOLUZIONE SPRAY FLACONE 150 ML Cc OTC DO08ACS2 18/03/96 U 
032570 121 SOLUZIONE SPRAY FLACONE 250 ML Cc OTC DO08AC52 18/03/96 O 


NOVALGINA Codice AIC Dossier Specialità: 


data prima registrazione specialità: 15/05/76 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: HOECHST MARION ROUSSEL S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
008679 019 20 COMPRESSE 500 MG c RR N02BB02 15/05/76 
008679 021 S FIALE 2 ML Cc RR N02BB02 15/05/76 Mi 
008679 033 GOCCE ORALI 20 ML Cc RR N02BB02 15/05/76 zi 
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008679 045 AD S SUPPOSTE 
008679 058 BB 5 SUPPOSTE 


c RR N02BB02 15/05/76 97 
c RR N02BB02 15/05/76 97] 


| NOVANEURINA B12 Codice AIC Dossier Specialità: 008736 
| data prima registrazione specialità: 25/11/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO 1.S.I. S.P.A. 
l 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
008736 035 "25MG + 1MG/2ML POLVERE E SOLVENTE PER Cc RR AVDB 03/12/86 SA 


SOLUZIONE INIETTABILE" S FIALE.+ S FIALE 


SOLVENTE 


NOVANTRONE 


Codice AIC Dossier Specialità: 026126 


data prima registrazione specialità: 24/01/87 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CYANAMID OF GREAT BRITAIN LTD 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026126 019 IV i FLACONE 10 MG 5 ML Cc OSP L01DB07 24/01/87 
026126 021 IV 1 FLAC. 20 MG 10 ML H OSP L01DB07 24/01/87 97 
NOVAPEN . Codice AIC Dossier Specialità: 022777 
data prima registrazione specialità: 31/07/73 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO BIOCHIMICO PAVESE SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022777 015 12 CAPSULE 250 MG Cc RR JO1CFOI 31/07/73 
NOVAPIRINA Codice AIC Dossier Specialità: 024951 
data prima registrazione specialità: 02/04/83 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024951 028 10 COMPRESSE 25 MG Cc OTC M01AB05 02/08/83 
NOVESINA Codice AIC Dossier Specialità: 009324 
data prima registrazione specialità: 20/03/57 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
009324 017 OFTALMICO FLACONE 20 ML 0,4% Cc RNR S01HA02 20/03/57 
NOVILAX Codice AIC Dossier Specialità: 020578 
data prima registrazione specialità: 13/12/65 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: EUROSPITAL S.P.A. 
N° AIC Confezione i Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020578 035 BB 6 MICROCLISMI 3 ML Cc OTC A06AG11 04/08/95 
020578 047 MICROCLISMA 6 TUBI SML Cc OTC A06AG11 09/01/95 197] 
NOVOBIOCYL Codice AIC Dossier Specialità: 025551 
data prima registrazione specialità: 02/07/85 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FRANCIA FARMACEUTICI INDUSTRIA FARMACO 
BIOLOGICA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025551 045 JM 1 FLAC. 500 MG + FSOLV. Cc RR J01DA32 08/03/89 
025551 058 IM 1 FLAC. 1 G + 1 FIALA 4 ML A_55 RR J01DA32 08/03/89 U 
NOVOGYN Codice AIC Dossier Specialità: 022521 
data prima registrazione specialità: 27/06/72 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHERING SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022521 013 "21" 21 COMPRESSE RIVESTITE A 34 RR G03AA07 27/06/72 
NOVOSEVEN Codice AIC Dossier Specialità: 029447 
data prima registrazione specialità: 26/02/96 =—DataRinnovo Titolare AIC: NOVO NORDISK AIS 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029447 012 /E 60 KIU/BOCCETTA (1,2 MG) 1 FLACONE POLVERE H RNR B02BD08 26/02/96 
LIOF + 1 FLAC. SOLV. IV 
029447 024 /E 120 KIU/BOCCETTA (2,4 MG) 1 FLACONE POLVERE C OSP B02BD08 23/02/96 O 
LIOF + 1 FLAC. SOLV. IV 
029447 036 /E 240 KIU/BOCCETTA (48 MG) 1 FLACONE POLVERE CC OSP B02BD08 23/02/96 O] 


LIOF + 1 FLAC. SOLV. IV 


NOVOTOSSIL 
data prima registrazione specialità: 19/02/99 Data Rinnovo 


Codice AIC Dossier Specialità: 032915 
Titolare AIC: ZAMBON GROUP S.P.A. 


N° AIC Confezione 
032915 011 1 FLACONE 200 ML SCIROPPO 


Fascia SSN = Dispensazione ——ATO. Registrazione in Farmacia 
Cc OTC ROSDB21 19/02/99 O 
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| NOXALIDE Codice AIC Dossier Specialità: 032346 
data prima registrazione specialità: 01/03/99 Data Rinnovo Titolare AIC: LAMPUGNANI FARMACEUTICI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032346 013 GRANULATO USO ORALE 30 BUSTINE 100 MG A 66 RR M01AX17 01/03/99 O 
NOXIGRAM Codice AIC Dossier Specialità: 026668 
data prima registrazione specialità: 26/11/87 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: F.IR.MA. SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026668 018 14 CAPSULE 500 MG Cc RR G04AB05 26/11/87 M 
026668 020 20 CAPSULE 500 MG A RR G04AB05 26/11/87 Mi 


NOXON 


Codice AIC Dossier Specialità: 029294 


data prima registrazione specialità: 29/01/97 Data Rinnovo Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.PA. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

029294 030 30 COMPRESSE RIVESTITE DIVISIBILI 8 MG Cc . RR M01ACOS 31/05/99 O 
NOZINAN Codice AIC Dossier Specialità: 015228 
data prima registrazione Specialità: 06/06/59 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RHONE POULENC RORER S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
015228 012 20 COMPRESSE 25 MG A RR NOSAA02 06/06/59 Mi 
015228 024 20 COMPRESSE 100 MG A RR NOSAA02 06/06/59 97] 

NTR Codice AIC Dossier Specialità: 027077 
data prima registrazione specialità: 30/06/88 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027077 015 GOCCE NASALI 15 ML Cc OTC RO1ABOI1 30/06/88 97] 
027077 027 NEBULIZZATORE 15 ML Cc OTC RO1AB01 30/06/88 hi 

| NUBEM Codice AIC Dossier Specialità: 015475 | 
data prima registrazione specialità: 20/08/59 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA | 

[ 0 Pl 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
015475 015 GOCCE 15 ML ADULTI Cc OTC RO1AA06 20/08/59 
015475 027 GOCCE 25 ML BAMBINI Cc OTC RO1AA06 20/08/59 O 
015475 039 NEBULIZZATORE RINOLOGICO 15 ML Cc OTC RO1AA06 20/08/59 Fo] 

NULERON Codice AIC Dossies Specialità: 019165 
data prima registrazione specialità: 08/09/61 = DataRinnovo 01/06/95  Tirolare AIC: TEOFARMA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

019165 036 50 COMPRESSE Cc RR A02DA 15/03/79 
NUMIDAN Codice AIC Dossier Specialità: 025458 
- data prima registrazione specialità: 12/10/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: THERABEL PHARMA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025458 011 30 CAPSULE 300 MG A 66 RR M01AE02 23/01/85 
025458 023 30 BUSTINE GRANULATO 300 MG A 66 RR M01AE02 12/10/84 vi 
025458 035 10 SUPPOSTE 600 MG Cc RR MO1AE02 12/10/84 O 
025458 047 GEL 50G c SP M02AA12 20/05/91 MI 

NUOVO ANDREWS Codice AIC Dossier Specialità: 023473 
data prima registrazione specialità: 03/11/78 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MAGGIONI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023473 010 10 BUSTINE G 5 Cc OTC A06ADIO 03/11/78 LU 
023473 034 POLVERE 113 G Cc OTC A06ADI10 01/09/88 O 

NUROFEN Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 15/04/85 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: THE BOOTS COMPANY P.L.C. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025634 015 12 CONFETTI 200 MG Cc OTC MO1AEO1 15/04/85 ] 
025634 041 24 CONFETTI 200 MG Cc OTC MO1AEO1 15/07/96 Mi 
025634 078 10 COMPRESSE EFFERVESCENTI 200 MG Cc OTC MOIAEO1 28/03/97 i 
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Codice AIC Dossier Specialità: 


033533 5 


data prima registrazione specialità: 11/1297 = DataRinnovo Titolare AIC: SOLPLANT S.P.A. 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033533 011 3 COMPRESSE 2,5 MG B RR N02C003 11/12/97 LÌ 
033533 023 6 COMPRESSE 2,5 MG Cc RR N02CC03 11/12/97 0 
033533 035 6 COMPRESSE 2,5 MG CON CONTENITORE Cc RR N02CC03 11/12/97 O 
033533 047 12 COMPRESSE 2,5 MG Cc RR N02CC03 11/12/97 O 
033533 050 18 COMPRESSE 2,5 MG Cc RR N02CC03 11/12/97 O 
033533 062 3 COMPRESSE 5 MG Cc RR N02CC03 11/12/97 O 
033533 074 6 COMPRESSE 5 MG Cc RR N02CC03 11/12/97 O 
033533 086 6 COMPRESSE 5 MG CON CONTENITORE Cc RR N02CC03 11/12/97 CT] 
033533 098 12 COMPRESSE 5 MG Cc RR N02CC03 11/12/97 O 
033533 100 18 COMPRESSE S MG (o; RR N02CC03 11/12/97 O 
| NUTRINEAL PD2 Codice AIC Dossier Specialità: 029203 
| data prima registrazione specialità: 10/07/95 Data Rinnovo Titolare AIC: BAXTER S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029203 015 SACCA 1000 ML H OSP BOSDA 10/07/95 O 
029203 027 SACCA 2000 ML H OSP BOSDA 10/07/95 {al 
029203 039 SACCA 2500 ML H OSP BOSDA 10/07/95 LU] 
| NUTRINEAL PD4 Codice AIC Dossier Specialità: 029204 
| data prima registrazione specialità: 10/07/95 —DataRinnovo Titolare AIC: BAXTER S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029204 017 SACCA 1000 ML H OSP BOSDA 10/07/95 
029204 029 SACCA 2000 ML H OSP BOSDA 10/07/95 a 
029204 031 SACCA 2500 ML H OSP BOSDA 10/07/95 na 
NUVELLE Codice AIC Dossier Specialità: 032780 
data prima registrazione specialità 31/05/96 —DataRinnovo Titolare AIC: FARMADES SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032780 013 /M 16 CONFETTI BIANCHI + 12 CONFETTI ROSA Cc RNR G03FB09 31/05/96 
032780 025 /M "TS" 4 + 4 CEROTTI TRANSDERMICI C RNR G03FB09 12/04/99 MI 
| NYTOL Codice AIC Dossier Specialità: 029479 | 
data prima registrazione specialità: 06/07/98 —Data Rinnovo Titolare AIC: STAFFORD MILLER S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029479 019 20 COMPRESSE USO ORALE 25 MG (o) OTC RO6AA02 06/07/98 
! O-FLAM Codice AIC Dossier Specialità: 022843 
i dataprimaregistrazione specialità: 11/10/73 DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MDM S.R.L. 
i: 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022843 015 20 CONFETTI (o) RR M01AB10 11/10/73 
022843 027 30 CONFETTI (6; RR MO1AB10 11/10/73 7] 
022843 039 30 CONFETTI 200 MG A 66 RR MOIABIO 02/06/79 Mi 
OBLIOSER Codice AIC Dossier Specialità: 027950 
data prima registrazione specialità: 30/09/91 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ETHICAL PHARMACEUTICALS LTD 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATG Registrazione in Farmacia 
027950 017 16 COMPRESSE 10 MG Cc RMS N02AA01 30/09/91 
027950 029 16 COMPRESSE 30 MG Cc RMS NOZAA01 30/09/91 U 
027950 031 16 COMPRESSE 60 MG L RMS N02AA01 30/09/91 Ci 
027950 043 16 COMPRESSE 100 MG c RMS NO2AA01 30/09/91 O 
! OCTILIA Codice AIC Dossier Specialità: 024507 
| dataprima registrazione specialità. 24/12/81 —Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: S.I.F.I. S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024507 016 FLACONE COLLIRIO 8 ML Cc OTC S01GA02 24/12/81 97] 
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Codice AIC Dossier Specialità: 


data prima registrazione specialità: 01/02/85 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: HOECHST MARION ROUSSEL S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025404 017 AD 10 SUPPOSTE Cc RR J01XX03 01/02/85 Mi 
025404 029 BB 8 SUPPOSTE Cc RR J01XX03 01/02/85 97] 
025404 031 LATTANTI 8 NIPIOSUPPOSTE Cc RR 301XX03 01/02/85 Mi 

OTTREOSCAN Codice AiC Dossier Specialità: 029352 » 
data prima registrazione specialità: 28/01/97 Data Rinnovo Titolare AIC: MALLINCKRODT MEDICAL B.V. (OLANDA) | 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029852 011 111 KIT RADIODIAGNOSTICO (2 FLACONI) H OSP VO9IBO1 28/01/97 

OCUFEN Codice AIC Dossier Specialità: 027245 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: ALLERGAN IRLAND LTD 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027245 024 COLLIRIO MONOD.40 FLAC.0,4 ML B RR S01BC04 31/10/94 Mi 

ODOMOX Codice AIC Dossier Specialità: 031852 
data prima registrazione specialità: 16/11/98 =—Data Rinnovo Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

031852 015 12 COMPRESSE PER USO ORALE 1 G A RR 3J01CA04 16/11/98 U 
ODONGI' Codice AIC Dossier Specialità: 033742 
data prima registrazione specialità: 20/04/99 Data Rinnovo Titolare AIC: ISTITUTO CANDIOLI SPA PROFILATTICO E FARMACEUTICO 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033742 014 SOLUZIONE FLACONE 4,5 ML Cc OTC A01ADII1 20/04/99 O 

ODONTALG Codice AIC Dossier Specialità: 025167 
data prima registrazione specialità: 03/02/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABOR.FARMACEUTICO DR.GIOVANARDI 

N° AIC Confezione Fascia SSN —Dispensazione ATC Regisirazione in Farmacia 
025167 014 SOL. ODONTOSTOMATOLOGICA G 2,5 Cc OTC AQO1ADII 03/02/84 | 

ODONTALGICO DR KNAPP Codice AIC Dossier Specialità: 006438 
data prima registrazione specialità: 30/04/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MONTEFARMACO OTC S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
006438 093 "B1" 3 CACHETS Cc OTC NO2BES1 04/12/85 O 
006438 105 "B1" 8 CACHETS Cc OTC NO2BESI 04/12/85 vi 
006438 117 "B1" 8 CAPSULE Ù OTC NO2BES1 04/12/85 CD) 

ODONTOXINA Codice AIC Dossier Specialità: 032048 
data prima registrazione specialità: 28/10/95 Data Rinnovo Titolare AIC: L. MOLTENI E C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO 
: S.P.A. J 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032048 011 COLLUTTORIO FLAC 100 ML Cc OTC A01AB03 28/10/95 
032048 023 COLLUTTORIO FLAC 150 ML Cc OTC A01AB03 28/10/95 Mi 
032048 035 COLLUTTORIO FLAC 200 ML c OTC A01AB03 28/10/95 Mi 

I 
ODUE Codice AIC Dossier Specialità: 020880 
data prima registrazione specialità: 31/12/84 —DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020880 011 25 CAPSULE 500 MG Cc RR COlEB 31/12/84 7 
020880 023 IM 10 F 3 ML 200 MG Cc RR COlEB 31/12/84 Si 
020880 035 IV 10 F 10 ML 500 MG Cc RR CO1EB 31/12/84 197] 

OFLOCIN Codice AIC Dossier Specialità: 026352 
data prima registrazione specialità: 30/07/87 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GLAXO WELLCOME S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026352 017 12 COMPRESSE RIVESTITE 100 MG Cc RR JOIMAO1 30/07/87 
026352 029 12 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG A RR JO1MAO1 30/07/87 vi 
026352 031 8 COMPRESSE RIVESTITE 300 MG A RR JO1MAO01 30/07/87 97] 
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OFTACILOX 


Codice AIC Dossier Specialità: 028476 


data prima registrazione specialità: 29/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: ALCON PHARMACEUTICALS LTD 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028476 012 FLACONE CONTAGOCCE S ML Cc RR J01MA02 29/10/94 297] 
OFTALMIL Codice AIC Dossier Specialità: 013108 
data prima registrazione specialità: 20/04/79 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRUSCHETTINI SRL 
L } 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
013108 016 LAVAGGIO OCULARE 180 ML (o) OTC SO1GASI 20/04/79 
013108 028 COLLIRIO 12 ML Cc OTC SO1GASI 22/04/81 97] 

OFTALZINA Codice AIC Dossier Specialità: 007420 
data prima registrazione specialità: 04/02/53 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA ‘IGIENICO 
E TERAPEUTICHE S.R.L. 

N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

007420 021 FLACONE COLLIRIO 10G c OTC SO1GASI 23/11/85 YA] 
OFTEAR Codice AIC Dossier Specialità: 028174 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 —DataRinnovo Titolare AIC: ZAMBON ITALIA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

028174 011 FLACONE COLLIRIO 10 ML Cc RR SO1XA08 31/10/94 
OFTIMOLO Codice AIC Dossier Specialità: 028549 
data prima registrazione specialità 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: FARMILA FARMACEUTICI MILANO S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028549 018 FLACONE 5 ML 0,25% Cc RR SO1EDO1 31/10/94 
028549 020 FLACONE 3 ML 0,25% Cc RR SO1EDO! 31/10/94 LU 
028549 032 COLLIRIO 5 ML 0,50% A RR SO1EDO1 31/10/94 N97 
028549 044 FLACONE 3 ML 0,50% Cc RR SO1EDO1 31/10/94 O 

OGURAN i Codice AIC Dossier Specialità: 027412 
data prima registrazione specialità: 21/1290 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: KNOLL FARMACEUTICI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027412 016 30 COMPRESSE 50 MG Cc RR MOI1AE15 21/12/90 C] 
027412 028 20 COMPRESSE 100 MG Cc RR MO1AE15 21/12/90 O 
027412 042 6 SUPPOSTE 200 MG Cc RR MOIAEI5 21/12/90 DI 
027412 055 10 BUSTINE 0,1 G Cc RR 6G02CC04 21/12/90 O 
027412 067 GEL 30 G5% Cc RR MOZAA 21/12/90 O 

I OH BI2 Codice AIC Dossier Specialità: 016016 
data prima registrazione specialità: 29/09/82 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MONSANTO ITALIANA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
016016 053 IM S FIALE LIOF 1.000 MCG + 5 FIALE A_10 RR B03BA03 04/03/96 
016016 065 IM IV 3 F.LIOF.5000 MCG + 3F Cc RR B03BA03 04/03/96 fi 

OKACIN Codice AIC Dossier Specialità: 029471 
data prima registrazione specialità: 12/06/96 Data Rinnovo Titolare AIC: CIBA VISION S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

029471 012 COLLIRIO 5 ML A RR SO1AX17 12/06/96 
OKI Codice AIC Dossier Specialità: 028511 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: DOMPE'SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028511 032 10 BUSTINE LAV. VAG. 500 MG/10 ML Cc RR G02CC 31/10/94 GO 
028511 044 *RETARD® 20 CAPSULE 320 MG Cc RR M01AE03 31/10/94 CD} 
028511 057 10 SUPPOSTE 160 MG Cc RR M01AE03 31/10/94 I 
028511 071 10 SUPPOSTE PEDIATRICHE 60 MG Cc RR M01AE03 31/10/94 7 
028511 083 10 SUPPOSTE PEDIATRICHE 30 MG Cc RR M01AE03 31/10/94 RZ 
028511 095 30 BUSTINE GRANULATO BIPARTITE 80 MG A 66 RR M01AE03 20/07/95 7 
028511 107 "SOL" 1 FLAC 150 ML SOLUZIONE c RR M01AE03 14/10/96 fr 
028511 133 FLACONE GEL 30 G 15% Cc SP M02AA10 25/02/98 O 
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028511 145 FLACONE GOCCE USO ORALE 30 ML Cc RR M01AE03 01/04/99 n) 
028511 158 6 FIALE SOLUZ INIETTABILE 2 ML Cc RR MO01AE03 01/04/99 O 

OL BI Codice AIC Dossier Specialità: 018081 
data prima registrazione specialità: 15/05/68 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: F.C.F. S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
018081 024 30 COMPRESSE MASTICABILI (0) OTC AMNEA 20/05/49 ì LI] 
| OLBETAM Codice AIC Dossier Specialità: 025307 
data prima registrazione specialità: 05/05/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 
N* AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025307 024 30 CAPSULE 250 MG (e) RR C10AD06 05/05/84 
I OLBIACOR Codice AIC Dossier Specialità: 025659 
*dataprima registrazione specialità: 27/07/85 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SALUS RESEARCHES S.P.A. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025659 020 50 CAPSULE 50 MG Cc RR C08EA01 27/07/85 n; 
OLCADIL Codice AIC Dossier Specialità: 025889 
; dataprimaregistrazione specialità: 17/12/87 —Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. 
Ì 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025889 015 30 COMPRESSE 1 MG Cc «RR NOSBA22 12/12/87 
025889 027 30 COMPRESSE 2 MG Cc RR NOSBA22 17/12/87 LÌ 
| OLEOBALSAMINA Codice AIC Dossier Specialità: 008543 
| dataprimaregistrazione specialità: 04/03/54 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMACEUTICI CABER S.P.A. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
008543 011 LINIMENTO 50 G Cc OTC M02AC 04/03/54 
008543 047 POMATA 25G c OTT MOZAC 04/03/54 DU 
| OLIGOELEMENTI PEDIATRICI Codice AIC Dossier Specialità: 032844 | 
data prima registrazione specialità: 29/07/97 Data Rinnovo Titolare AIC: AGUETTANT ITALIA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032844 019 10 FLACONCINI 10 ML Cc OSP A12CX 29/07/97 
032844 021 25 FLACONCINI 40 ML (e) OSP A12CX 29/07/97 DU 
OLSALAZINA CARLO ERBA i le Codice AIC Dossier Specialità: 029404 
data prima registrazione specialità: 19/09/95 Data Rinnovo Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN AB 
N° AIC Confezione Ù Fascia SSN = Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029404 011 100 CAPSULE 250 MG A RR AO7EC03 19/09/95 
i OMATROPINA LUX Codice AIC Dossier Specialità: 008243 
data prima registrazione specialità: 24/03/82 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TUBILUX PHARMA S.P.A. 
l 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
008243 014 COLLIRIO 1% 9 ML Cc RR SO1FA0S 24/03/82 7 
‘ OMEPRAZEN Codice AIC Dossier Specialità: 026803 
| data prima registrazione specialità: 01/03/90 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026803 027 1 FIALA LIOF.40 MG H OSP A02BC01 10/05/96 
026803 039 5 FIALE LIOF.40 MG H OSP A02BC01 10/05/96 Dj 
026803 078 14 CAPSULE RIL MODIFICATO 20 MG FLAC VETRO A 48 RR A02BC01 28/07/98 O 
026803 104 14 CAPSULE RIL MODIFICATO 20 MG IN BLISTER A 48 RR A02BC01 28/07/98 Mi 
OMNIADOL Codice AIC Dossier Specialità: 011296 
data prima registrazione specialità: 04/02/82 = Data Rinnovo 01/06/95 isolare AIC: MONTEFARMACO OTC S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
011296 035 2 CONFETTI Cc OTC N02BES1 05/01/85 U 
011296 047 12 CONFETTI C OTC NO2BES1 05/01/85 Mi 
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l'OMNIC Codice AIC Dossier Specialità: 032647 
| data prima registrazione specialità: 22/08/96 Data Rinnovo Titolare AIC: YAMANOUCHI PHARMA S.P.A. 
“N°AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032647 012 /M 30 CAPSULE RILASCIO CONTROLLATO 0,4 MG (o) RR G04CA02 22/08/96 
032647 024 /M 20 CAPSULE RILASCIO CONTROLLATO 0,4 MG B RR G04CA02 22/08/96 IZ 
[ OMNIDERM Codice AIC Dossier Specialità: 022771 
data prima registrazione specialità: 13/07/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FACE LABORATORI FARMACEUTICI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022771 024 CRM G30 Cc RR D07AC04 13/07/84 
i OMNIPAQUE Codice AIC Dossier Specialità: 025477 
Î data prima registrazione specialità: 17/10/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NYCOMED IMAGING AS 
—— WAI Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025477 011 "240" SOLUZ EV CONTRASTO 20 ML H OSP VO08AB02 17/10/84 U 
025477 023 "240" SOLUZ EV CONTRASTO 50 ML H OSP VO08AB02 17/10/84 O 
025477 035 "300" SOLUZ EV CONTRASTO 20 ML H OSP VO08AB0O2 17/10/84 O 
025477 047 "300" SOLUZ EV CONTRASTO 50 ML H OSP V08AB02 17/10/84 O 
025477 050 "300" SOLUZ EV CONTRASTO 100ML H OSP VO08AB02 17/10/84 O 
025477 062 "350" SOLUZ EV CONTRASTO 50 ML H OSP VO08AB02 17/10/84 O 
025477 074 "350" SOLUZ EV CONTRASTO 100ML H OSP VO8AB02 17/10/84 O 
025477 086 "300" SOLUZ EV CONTRASTO 75 ML H OSP V08ABO02 30/06/88 O 
025477 098 "300" FLACONE SOLUZ INIETT 200 ML H OSP V08AB02 01/04/99 n; 
025477 100 "300" FLACONE SOLUZ INIETT 500 ML H OSP V08AB02 01/04/99 LU 
025477 112 "350" FLACONE SOLUZ INIETT 200 ML H OSP VO8ABO2 01/04/99 Lu 
025477 124 "350" FLACONE SOLUZ INIETT 500 ML H OSP V08AB02 01/04/99 CU] 
; OMNISCAN Codice AIC Dossier Specialità: 028993 
data prima registrazione specialità: 21/02/85 Data Rinnovo Titolare AIC: NYCOMED IMAGING AS 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028993 018 FLACONE 10 ML H OSP V08CA03 21/02/95 
028993 020 FLACONE 15 ML H OSP VO08CA03 21/02/95 O 
028993 032 FLACONE 20 ML H OSP V08CA03 21/02/95 U 
028993 044 1 FLACONE 5 ML SOLUZ INIETT EV H OSP V08CA03 11/12/98 LU 
028993 057 10 FLACONI 50 ML SOLUZ INIETT EV H OSP V08CA03 11/12/98 O 


ONAKA Codice AIC Dossier Specialità: 027946 
data prima registrazione specialità: 31/12/92 DataRinnovo 31/12/97 Titolare AIC: MAX FARMA SRL 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027946 019 10 COMPRESSE 400 MG Cc RR L03AX05 31/12/92 
027946 033 10 BUSTE 800 MG Cc RR LO3AX05 31/12/92 i 
027946 045 10 FLAC. ORALI 400 MG Cc RR L03AXO05 31/12/92 IV, 
027946 072 10 FIALE 3 ML 200 MG Cc RR L03AX05 31/12/92 O 
| ONCO CARBIDE Codice AIC Dossier Specialità: 021510 
Î data prima registrazione specialità: 29/09/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021510 019 20 CAPSULE 500 MG A RNR L01XX05 29/09/81 
ONCOSCINT CR103 Codice AIC Dossier Specialità: 027787 
| data prima registrazione specialità: 02/01/92 = DataRinnovo 02/01/97 Titolare AIC: CIS DIAGNOSTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027787 011 1 FL.1 MG/2ML + FL.SOLUZ.2 ML H OSP V09IB02 02/01/92 
| ONCOTICE Codice AIC Dossier Specialità: 028346 
| data prima registrazione specialità: 29/11/95 Data Rinnovo Titolare AIC: ORGANON TEKNIKA B.V. 
tI 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028346 017 3 FIALE LIOF. 2 ML H OSP L03AX03 29/11/95 0 


— 451 — 


20-8-1999 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 195 
| ONDROLYA Codice AIC Dossier Specialità: 008028 ] 
data prima registrazione specialità: 16/08/61 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ONE DROP ONLY | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
008028 033 FLACONE GOCCE 12 ML (o) OTC AO1AD 26/05/87 
008028 045 FLACONE GOCCE 30 ML Cc OTC ADIAD 26/05/87 Vv 
ANIRIA Codice AIC Dossier Specialità: 026308 
data prima registrazione specialità: 23/02/87 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. 
N° AIC Confezione 0 ‘Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
026308 015 20 COMPRESSE DIVISIBILI 15 MG (6: RR NOSCD10 23/02/87 % 
OP 952 ° mi Codice AIC Dossier Specialità: 033420 | 
data prima registrazione specialità: 01/03/99 Data Rinnovo Titolare AIC: O.P. PHARMA S.R.L. | 
RA E it j 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033420 023 20 COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO 100 MG A 66 RR MO1ABO5 01/03/99 Dj 
033420 047 S FIALE SOLUZ INIETT USO IM 75 MG/3 ML A RR MOI1ABOS 01/03/99 O 
| OPACIST ER. Codice AIC Dossier Specialità: 021403 
data prima registrazione specialità: 26/09/69 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRACCO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021403 011 FLACONE 200 ML H OSP VO8AA03 26/09/69 
lor. AFEN : Codice AIC Dossier Specialità: 034025 
| data prima registrazione specialità: 17/05/99 Data Rinnovo Titolare AIC: PROGE FARM S.R.L. 
N° AIC Confezione ; x “© Fascia SSN Dispensazione Ò ATC Registrazione in Farmacia 
034025 015 GOCCE OFTALMICHE SOLUZIONE 0,5% FLACONE 10 C RR SOIAAOI 17/05/99 
ML 
| OPTALIDON È Codice AIC Dossier Specialità: 005125 | 
i —dataprimaregistrazione specialità: 29/12/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVARTIS CONSUMER HEALTII S.P.A. | 
N° AIC Confezione grate Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
005125 012 25 CONFETTI Cc RR N02BB74 29/12/83 
005125 024 AD 6 SUPPOSTE Cc RR N02BB74 29/12/83 77 
OPTAMID ” Codice AIC Dossier Specialità: 034023 
data prima registrazione specialità: 28/04/99 —Data Rinnovo Titolare AIC: PROGE FARM S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
034023 010 GOCCE OFTALMICHE SOLUZ 10% FLAC 10 ML (o) RR S01AB04 28/04/99 
| OPTERON Codice AIC Dossier Specialità: 025585 
data prima registrazione specialità: 20/12/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: THERABEL PHARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione crea Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025585 011 30 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG A 09 RNR BOIACOS 20/12/84 97 
| OPTIRAY A Codice AIC Dossier Specialità: 027674 
data prima registrazione specialità: 12/09/91 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MALLINCKRODT MEDICAL INC. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027674 011 "320" 1 FLACONE 20 ML H OSP VO08AB07 12/09/91 CD 
027674 023 "320" 1 FLACONE 30 ML H OSP V08ABO07 12/09/91 O 
027674 035 "320" 1 FLACONE 50 ML H OSP VO8ABO07 12/09/91 O 
027674 047 "320" 1 FLACONE 100 ML H OSP VO8ABO7 12/09/91 O 
027674 050 "320" 1 FLACONE 150 ML H OSP VO8ABO7 12/09/91 CI 
027674 062 "320" 1 FLACONE 200 ML H OSP VO8AB07 12/09/91 O 
027674 074 "240" 1 FLACONE 50 ML H OSP VO08AB07 12/09/91 CU] 
027674 086 "240" 1 FLACONE 100 ML H OSP VO8AB07 12/09/91 O 
027674 098 "240" 1 FLACONE 200 ML H OSP VO8AB07 12/09/91 O 
027674 100 "160" 1 FLACONE 50 ML H OSP V08AB07 12/09/91 O] 
027674 112 "160" 1 FLACONE 100 ML H OSP V08AB07 12/09/91 O 
027674 124 "300"1 FLACONE 50 ML H OSP V08ABO07 31/10/94 O 
027674 136 "300"1 FLACONE 100 ML H OSP V08ABO07 31/10/94 O 
027674 148 "300"1 FLACONE 150 ML H OSP V08ABO07 31/10/94 O 
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027674 151 "350"1 FLACONE 50 ML H OSP V08AB07 31/10/94 O 
027674 163 "350"I FLACONE 100 ML H OSP V08AB07 31/10/94 LÌ 
027674 175 "350"1 FLACONE 150 ML H OSP V08AB07 31/10/94 LU 
027674 187 "240" 10 SIRINGHE PRONTE 50 ML H OSP V08ABO07 20/07/95 D] 
027674 199 "300" 100 SIRINGHE PRONTE 30 ML H OSP V08AB07 20/07/95 LU 
027674 201 "300" 10 SIRINGHE PRONTE 50 ML H OSP V08AB07 20/07/95 Li 

OPTISTIN ” at Codice AIC Dossier Specialità: 021953 | 
data prima registrazione specialità: 24/03/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TUBILUX PHARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021953 017 COLLIRIO 10 ML C RR SO1GA0S 24/03/82 
| OPTISTIN Z Codice AIC Dossier Specialità: 021952 
| data prima registrazione specialità: 24/03/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TUBILUX PHARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021952 015 COLLIRIO 10 ML Cc RR S01GASS 24/03/82 
OPTOCAIN Codice AIC Dossier Specialità: 027496 
data prima registrazione specialità: 20/01/90 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MOLTENI DENTAL S.R.L. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027496 013 "M" 3% 10 CARPULE 1,8 ML (o) MSP N01BB03 20/01/90 CO] 
027496 025 "M" 3% 50 CARPULE 1,8 ML Cc MSP N01BB03 20/01/90 C] 
027496 037 "M/A100" 2% 10 CARPULE 1,8 ML (0) MSP N01BB53 20/01/90 O 
027496 049 "M/A100" 2% S0 CARPULE 1,8 ML (o) MSP N01BB53 20/01/90 CU] 
027496 052 "M/A80" 2% 10 CARPULE 1,8 ML (e) MSP N01BBS3 20/01/90 G 
027496 064 "M/A80" 2% 50 CARPULE 1,8 ML Cc MSP N01BBS3 20/01/90 LI 
OPTREX Codice AIC Dossier Specialità: 006451 
data prima registrazione specialità: 23/08/72 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: OPTREX LIMITED 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
006451 049 BAGNO OCULARE 110 ML Cc OTC SO1AX 27/08/90 197] 
006451 052 BAGNO OCULARE 300 ML (o) OTC SO1AX 27/08/90 ez] 
006451 064 GOCCE OCULARI 10 ML GC OTC SO1AX 27/08/90 i 
ORADROXIL Codice AIC Dossier Specialità: 025511 
data prima registrazione specialità: 16/02/85 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LAMPUGNANI FARMACEUTICI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025511 027 8 COMPRESSE 1G A RR J01DA09 16/02/85 
025511 039 1 FLAC. POLVERE SOSPENSIONE ESTEMP.100 ML 5% A RR 3J01DA09 16/02/85 Sf} 
ORADYNE-Z Codice AIC Dossier Specialità: 032074 
data prima registrazione specialità: 29/11/95 Data Rinnovo Titolare AIC: STAFFORD MILLER S.R.L. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032074 015 SOLUZIONE FLAC 125 ML Cc OTC AOIAB 29/11/95 Î 
032074 027 SOLUZIONE FLAC 250 ML Cc OTC AO1AD 29/11/95 O 
032074 039 SOLUZIONE FLAC 1000 ML Cc OTC ADIAD 29/11/95 Gg 
ORAL B FUORGEL Codice AIC Dossier Specialità: 026677 
data prima registrazione specialità: 21/08/89 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: DIFA COOPER S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026677 017 GEL FLACONE 50 G Cc MSP AO1AA30 21/08/89 
026677 029 GEL FLACONE 500 G Cc MSP AO1AA30 21/08/89 CD] 
ORALMOX Codice AIC Dossier Specialità: 032791 
data prima registrazione specialità: 21/06/99 —DataRinnovo Titolare AIC: PULITZER ITALIANA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032791 016 12 COMPRESSE SOLUBILI E MASTICABILI USO A RR J01CA04 21/06/99 DI 
ORALE 1G 
032791 028 "5%" 1 FLAC 100 ML POLVERE SOSP ESTEMP AL 5% A RR JOICA04 21/06/99 GO 
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‘ ORALSAN Codice AIC Dossier Specialità: 032113 
data prima registrazione specialità: 29/11/95 Data Rinnovo Titolare AIC: BIOPROGRESS S.P.A. 
— N°AIC Confezione Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032113 019 10 GOMME DA MASTICARE Cc OTC AO1AB 29/11/95 MI 
Î ORAMORPH i Codice AIC Dossier Specialità: 031507 ] 
L data prima regiotrazione spociohità: 10/04/02 Data Binnoun Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. i 
; Ha) perni 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031507 015 SCIROPPO 2 MG/ML FLAC 100 ML A RMS NO2AA01 19/11/98 YU 
031507 027 SOLUZIONE ORALE 20 MG/ML FLAC 120 ML H OSP NO2AA01 19/11/98 O 
031507 039 20 FIALOIDI MONODOSE 5 ML USO ORALE 10 MG Cc RMS NO2AA01 19/11/98 O 
031507 041 20 FIALOIDI MONODOSE 5 ML USO ORALE 30 MG Cc RMS NO2AA01 19/11/98 A 
031507 054 20 FIALOIDI MONODOSE 5 ML USO ORALE 100 MG C RMS NO2AA01 19/11/98 O 
031507 066 SCIROPPO 2 MG/ML FLAC 250 ML A RMS NO2AA01 19/11/98 YU 
031507 078 SCIROPPO 2 MG/ML FLAC 500 ML H OSP N02AA01 19/11/98 U 
031507 080 SOLUZIONE ORALE 20 MG/ML FLAC 30 ML A RMS NO2AA01 19/11/98 A 
[ORAP ‘Codice AIC Dossier Specialità: 022907 
data prima registrazione specialità: 09/09/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: JANSSEN CILAG S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022907 036 20 COMPRESSE 4 MG A RR NOSAG02 09/09/83 
ORASEPTIC Codice AIC Dossier Specialità: 019971 
data prima registrazione specialità: 26/01/81 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WARNER LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE 
S.COM.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
019971 023 COLLUTT.GARGARISMI 200 ML 0,1% Cc SP A01AB12 26/01/81 
019971 074 COLLUTTORIO FLACONE 100 ML c OTC AO1AB12 21/04/95 ni 
019971 086 COLLUTTORIO FLACONE 200 ML Cc OTC A01AB12 21/04/95 Ni 
019971 098 SOLUZIONE NEBULIZZATORE 10 ML c OTC A01AB12 21/04/95 97] 
019971 100 COLLUTTORIO 12 BUSTINE 15 ML E OTC A01AB12 21/04/95 CJ 
| ORASEPTIC GOLA Codice AIC Dossier Specialità: 032269 
data prima registrazione specialità: 14/05/96 Data Rinnovo Titolare AIC: WARNER LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE 
i culo aL S.COM.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032269 019 20 PAST. SENZA ZUCCHERO GUSTO AGRUMI Cc OTC R02AA20 14/05/96 
032269 021 20 PAST. SENZA ZUCCHERO GUSTO MENTA Cc OTC R02AA20 14/05/96 297] 
ORASORBIL Codice AIC Dossier Specialità: 027826 


data prima registrazione specialità: 05/03/93 = DataRinnovo 05/03/98 Titolare AIC: ROTTAPHARM S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027826 027 "RETARD"30 CAPSULE 40 MG A RR CO1DA14 05/03/93 O 
027826 039 "RETARD"30 CAPSULE 50 MG A RR C01DA14 05/03/93 0 
027826 041 "RETARD" 30 CAPSULE 60 MG A RR C01DA14 18/10/96 [N 
ORAXIM Codice AIC Dossier Specialità: 027002 
data prima registrazione specialità: 20/11/90 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A. 
È 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027002 017 12 COMPRESSE 125 MG (o; RR J01DA06 20/11/90 CÌ 
027002 029 12 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG A RR 301DA06 20/11/90 Mi 
027002 031 6 COMPRESSE RIVESTITE 500 MG A RR J01DA06 20/11/90 A 
027002 043 1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP. 100 A RR J01DA06 27/02/91 Mi 
ML 25 MG/ML 
027002 056 12 BUSTINE GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP.250 A RR J01DA06 31/10/94 Mi 
MG 
(ORELOX Codice AIC Dossier Specialità: 027970 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: HOECHST PHARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027970 019 12 COMPRESSE 100 MG A RR J01DA33 31/10/94 Mi 
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027970 021 "PEDIATRICO" 1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE A RR 3J01DA33 04/03/96 [na 
ESTEMP.S0 ML (40 MG/5 ML) 
027970 033 "PEDIATRICO" 1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE A RR J01DA33 04/03/96 I 
ESTEMP.100 ML (40 MG/S ML) 
027970 045 6 COMPRESSE RIVESTITE USO ORALE 200 MG A RR J01DA33 31/05/99 O 
' ORGARAN Codice AIC Dossier Specialità: 028462 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: N.V. ORGANON 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028462 012 20 FIALE 0,6 ML 750 U ANTI-XA Cc OSP MO1AX12 31/10/94 
ORIMETEN Codice AIC Dossier Specialità: 025192 
data prima registrazione specialità: 25/02/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025192 016 40 COMPRESSE 250 MG A RR L02BG01 25/02/84 
ORLAAM Codice AIC Dossier Specialità: 033939 
data prima registrazione specialità: 01/07/97 —Data Rinnovo Titolare AIC: SIPACO INTERNACIONAL LDA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033939 012 /E 10 MG/ML SOLUZIONE ORALE FLACONE 120 ML Cc RMS ZIZIIZ 16/03/98 
033939 024 /É 10 MG/ML SOLUZIONE ORALE 1 FLACONE 500 ML C RMS ZIZIZI 01/07/97 O 
ORMOBYL CM. Codice AIC Dossier Specialità: 028788 
| data primaregistrazione specialità: 01/06/93 Data Rinnovo 01/06/98 Titolare AIC: NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A. 
| 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028788 014 36 COMPRESSE MASTICABILI Cc OTC A06ABS6 01/06/93 
‘ ORNICETIL Codice AIC Dossier Specialità: 023803 
data prima registrazione specialità: 10/08/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GEYMONAT SPA 
o N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023803 012 IV FLAC POLVERE 5 G Cc RR AOSBA 10/08/81 
023803 024 IM IV FL LIOF 2 G+F SOLV 10 ML Cc RR AOSBA 10/08/81 CL] 
| ORNICETIL Ss Codice AIC Dossier Specialità: 029048 
data prima registrazione specialità: 18/06/93 = DataRinnovo 18/06/98 Titolare AIC: GEYMONAT SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029048 016 POLVERE ORALE 10 BUSTE 2G Cc RR AOSBA 18/06/93 O 
| ORNIDYL Codice AIC Dossier Specialità: 027925 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: MARION MERRELL SA. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027925 015 1 FIALA 20 ML 100 MG/(ML H OSP PO1CX03 31/10/94 
027925 027 1 FLACONE 100 ML 200 MG/ML H OSP PO1CX03 31/10/94 O 
. ORO B12 Codice AIC Dossier Specialità: 019329 
| data prima registrazione specialità: 27/0374 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACO BIOLOGICO RIPARI GERO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
019329 010 OS 10 FL 10 ML c RR B03BAS1 27/03/74 
| OROBICIN Codice AIC Dossier Specialità: 011431 
data prima registrazione specialità: 19/12/73 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FULTON MEDICINALI SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
011431 018 16 COMPRESSE Cc RR AO7AASI 19/12/73 
OROSANYL BERNA Codice AIC Dossier Specialità: 032270 
data prima registrazione specialità: 19/05/97 Data Rinnovo Titolare AIC: ISTITUTO SIEROTERAPICO BERNA S.R.L. 
© N°AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032270 011 PASTA DENTIFRICIA TUBO 95 G Cc OTC A01AA30 19/05/97 
032270 023 COLLUTORIO FLAC S0 ML (o) OTC A01AA30 19/05/97 O 
032270 035 COLLUTORIO FLAC 100 ML Cc OTC A01AA30 19/05/97 CU) 


— 455 — 


20-8-1999 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 195 
| OROTRIX Codice AIC Dossier Specialità: 025088 | 
| dataprimaregistrazione specialità: 26/10/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SAN CARLO FARMACEUTICI SPA 

N° AIC * Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC si Registrazione in Farmacia 
025088 030 8 COMPRESSE RIVESTITE 500 MG A RR J01DA21 26/05/87 
025088 042 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 100 ML 5% A RR JO1DA21 26/05/87 A 
i UKTHU GYNESI i È Qui AiC Dossier Specialità; 027701 cia 
data prima registrazione specialità: 27/04/93 = DataRinnovo 27/04/98 Titolare AIC: JANSSEN CILAG S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027781 018 "DEPOT" 15 OVULI VAGINALI 3,50 MG A RR G603CA04 27/04/93 MI 
aa OKT3 Codice AIC Dossier Specialità: 025815 
Î data prima registrazione specialità: 12/09/88 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: JANSSEN CILAG S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025815 010 E.V. 5 FIALE 5 ML (1 MG/ML) H OSP LO4AA02 12/09/88 
ORTISAN Codice AIC Dossier Specialità: 025114 
data prima registrazione specialità; 27/07/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATOIRES ORTIS SPRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025114 012 12 CUBETTI VEGETALI Cc OTC A06AB20 27/07/84 
025114 024 1 CUBETTO VEGETALE Cc OTC A06AB20 14/06/89 O 
| ORTODERMINA Codice AIC Dossier Specialità: 005556 
I data prima registrazione specialità: 07/12/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SOFARS.PA. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
005556 016 POMATA 50 G. 5% Cc SP D04AB01 07/12/81 
ORUDIS Codice AIC Dossier Specialità: 023183 
| | data prima registrazione specialità: 23/01/75 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: RHONE POULENC RORER S.P.A. 
I 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023183 027 30 CAPSULE 50 MG A 66 RR M01AE03 15/02/79 97 
023183 041 10 SUPPOSTE 100 MG Cc RR MO1AE03 15/02/79 97 
023183 054 CREMA 30 G 1% (ei SP MO2AAIO 23/01/75 RI 
023183 078 IV 6 FL 100 MG + 6 F 5 ML H OSP M01AE03 26/07/84 Mi 
023183 092 IM 6 FIALE LIOF 100 MG + 6 FIALE A RR M01AE03 26/07/84 Dei 
023183 104 CREMA G 30 2,5 % Cc SP M02AA10 06/04/85 Lj 
023183 130 "5%" TUBO 30 G GEL USO CUTANEO AL 5% Cc SP M02AA10 21/06/99 O 
023183 142 "5%" TUBO 50 G GEL USO CUTANEO AL 5% Cc SP M02AA10 21/06/99 CD] 
023183 167 /M GEL 2,5 %30G Cc SP M02AA10 24/04/97 LU) 
023183 179 /M GEL 2,5 %60G Cc SP M02AA10 24/04/97 i 
023183 181 /M_"RETARD" 30 CAPSULE 100 MG A 66 RR MO1AE03 19/06/98 O 
023183 193 /M "“"RETARD" 30 CAPSULE 200 MG A 66 RR M01AE03 19/06/98 wi 
ai Codice AIC Dossier Specialità: 018934 
data prima registrazione specialità: 30/06/73 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MARCO ANTONETTO SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
018934 024 20 COMPRESSE Cc OTC RO2AA02 13/05/89 
| OSFOLATO Codice AIC Dossier Specialità: 027398 
data prima registrazione specialità: 04/02/91 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: IST. LUSO FARMACO D'ITALIA SPA 
Li 
N* AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027398 015 10 CAPSULE 15 MG (0) RR VOZAFOI 04/02/91 
027398 027 7 CAPSULE 25 MG Cc RR V03AF03 15/04/92 vi 
' OSMOLAC Codice AIC Dossier Specialità: 
| data prima registrazione specialità: 28/03/92 Data Rinnovo = 28/03/97 Titolare AIC: SANOFI WINTHROP S.P.A. 


N° AIC 
029160 013 
029160 025 


Confezione 


20 BUSTINE GRANULARE 10 GR 


1 FLAC.SCIROPPO 200 ML 


Fascia SSN Dispensazione ATC 
Cc SP A06ADII 
Cc SP A06ADII 
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31/10/94 Io7; 
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OSMOLAC EPS Codice AIC Dossier Specialità: 027061 
data prima registrazione specialità: 28/03/92 = DataRinnovo 28/03/97 Titolare AIC: SANOFI WINTHROP S.P.A. 
N° ATC Confezione ded ‘Fascia SSN Dispensazione TATOO "Registrazione in Farmacia 
027061 023 20 BUSTINE 10G A 59 RR AO6ADI11 02/11/94 
027061 035 1 FLAC. SCIROPPO 200 ML A 59 RR AOGADI11 31/10/94 27, 
[ OSSIAN n Codice AIC Dossier Specialità: 023080 
data prima registrazione specialità: 04/09/81 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BIOINDUSTRIA FARMACEUTICI SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023080 031 20 CAPSULE 500 MG A RR 6G04AB04 24/03/82 
| OSSIPLEX Codice AIC Dossier Specialità: 027070 | 
| data primaregistrazione specialità: 34/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: SEGIX ITALIA S.P.A. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027070 010 "RETARD"50 CONFETTI GASTRORES. Cc RR AO1AA30 31/10/94 
' OSSITEN Codice AIC Dossier Specialità: 026509 
| data prima registrazione specialità: 27/07/87 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 
N°AIC = Confezione î Di Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026509 024 "100" IM 12 FIALE 100 MG Cc RR MOSBA02 27/07/87 
026509 036 "300" IV 6 FIALE 300 MG A 42 RR MOSBA02 27/07/87 277] 
026509 051 10 CAPSULE 400 MG A 42 RR MOSBA02 27/07/87 2] 
i OSTELIN Codice AIC Dossier Specialità: 010861 
| data prima registrazione specialità: 10/11/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
010861 019 "800" 2 FIALE 1,5 ML 400.000 UI A RR A11CCO1 10/11/81 
OSTEOCALCIN Codice AIC Dossier Specialità: 027558 
data prima registrazione specialità: 02/04/90 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TOSI FARMACEUTICI S.A.S. 
“Rea an 7 © | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027558 016 5S FIALE SOUII. A 41 RR HOSBAO01 02/04/90 h 
027558 028 5 FIALE 100 UL. A 41 RR HOSBA01 02/04/90 vi 
‘ OSTEOCUR Codice AIC Dossier Specialità: 034238 
| dataprima registrazione specialità 12/04/99 Data Rinnovo Titolare AIC: DIBRA S.P.A. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
034238 016 /M 20 BUSTINE 4,1 G POLVERE OS iS RR A12AX 12/04/99 
034238 028 /M 30 BUSTINE 4,1 G POLVERE OS Cc RR A12AX 12/04/99 O 
034238 030 /M 60 BUSTINE 4,1 G POLVERE OS Cc RR A12AX 12/04/99 DI 
034238 042 /M 90 BUSTINE 4,1 G POLVERE OS Cc RR A12AX 12/04/99 A 
034238 055 /M 100 BUSTINE 4,1 G POLVERE OS Cc RR A12AX 12/04/99 G 
OSTEOFIX Codice AIC Dossier Specialità: 027493 
data prima registrazione specialità: 01/03/90 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027493 016 "200" 30 COMPRESSE 200 MG Cc RR MOSBX01 01/03/90 
027493 028 30 CAPSULE MOLLI 300 MG Cc RR MOSBX01 05/03/93 O 
| OSTEOTONINA Codice AIC Dossier Specialità: 025213 
data prima registrazione specialità: 13/03/84 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
= 4 i J 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025213 048 "50 U.I./ML SOLUZIONE INIETTABILE "5 FIALE+S A 41 RR HOSBAO1 12/12/92 Vi 
SIRINGHE 
025213 051 "100 U.1I./ML SOLUZIONE INIETTABILE" 5 FIALE+5 A 41 RR HOSBA01 12/12/92 2 
SIRINGHE 
025213 152 "200 U.I./DOSE SPRAY NASALE, SOLUZIONE" 1 Cc RR HOSBA0I 20/09/96 Mi 
FLACONE DA 12 SPRUZZI CON VALVOLA A 
DOSAGGIO 
025213 164 "400 U.1./2ML SOLUZIONE INIETTABILE"l1 FLACONE H OSP HOSBA01 04/03/97 O 
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OSTEOVIS Codice AIC Dossier Specialità: 027349 | 
data prima registrazione specialità: 02/01/90 DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NUOVO CONSORZIO SANITARIO NAZIONALE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027349 012 5 FIALE 1 MLSOUII. A 41 RR HOSBAO01 02/01/90 
027349 024 5 FIALE 1 ML 100 UI, A 41 RR HOSBA01 02/01/90 M 
lastIPRO Codice AIC Dossier Specialità: 032170 | 
| data prima registrazione specialità: 28/01/97 Data Rinnovo Titolare AIC: SANWIN S.R.L. | 
N° AIC Confezione 7 Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032170 019 28 CPR 200 MG Cc RR MOSBAOS 28/01/97 
[ osTRAM D3 Codice AIC Dossier Specialità: 034241 
| dataprimaregistrazionespecialità: 12/04/99 Data Rinnovo Titolare AIC: BRACCO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
034241 012 /M 20 BUSTINE 4,1 G POLVERE OS Cc RR A12AX 12/04/99 O 
034241 024 /M_ 30 BUSTINE 4,1 G POLVERE OS Cc RR A12AX 12/04/99 O 
034241 036 /M 60 BUSTINE 4,1 G POLVERE OS Cc RR A12AX 12/04/99 O 
034241 048 /M 90 BUSTINE 4,1 G POLVERE OS (o) RR A12AX 12/04/99 O 
034241 051 /M 100 BUSTINE 4,1 G POLVERE OS Cc RR A12AX 12/04/99 O 
OTALGAN BERNA Codice AIC Dossier Specialità: 004398 
data prima registrazione specialità: 24/01/51 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROTERAPICO E VACCINOGENO SVIZZERO 
BERNA 
N° AIC =Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
004398 018 "OTO" FLACONE GOCCE 6 G Cc OTC S02DA30 24/01/51 xv 
004398 020 "OTO" FLACONE GOCCE 12 G Cc OTC S02DA30 18/05/81 CI 
| OTAZUL LEI ATE A Codice AIC Dossier Specialità: 032281 | 
data prima registrazione specialità: 18/03/96 —DataRinnovo Titolare AIC: DR. OTTOLENGHI & C. SRL 
Hi a) J 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032281 014 COLLIRIO FLAC 10 ML Cc OTC SOTAX 18/03/96 vi 
OTOFLUOR Codice AIC Dossier Specialità: 024390 
data prima registrazione specialità: 13/07/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA'IGIENICO 
TERAPEUTICHE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024390 027 100 CONFETTI (6; RR A12AX 12/12/92 
OTOIAL Codice AIC Dossier Specialità: 028762 | 
| data prima registrazione specialità; 19/12/94 Data Rinnovo Titolare AIC: FIDIA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028762 019 10 FLAC.MONODOSE 0,25 ML Cc RR S02DC 19/12/94 7 
028762 021 2 FLAC/TAMPONE SPUGNOSO 10 MG H MSP S02DC 19/12/94 Wi 
| OTOMICETINA Codice AIC Dossier Specialità: 005843 
data prima registrazione specialità: 27/02/57 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO CHIMICO DECA DR.CAPUANI S.R.L. 
L J 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
005843 014 SOLUZIONE OTOLOGICA 10 G (6) RR S02AA30 27/02/57 sv 
OTOMIDONE Codice AIC Dossier Specialità: 007312 | 
data prima registrazione specialità: 04/12/52 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA'IGIENICO 
TERAPEUTICHE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
007312 010 GOCCE OTOLOGICHE 10 ML Cc OTC S02DA30 04/12/52 ki 
007312 022 GOCCE OTOLOGICHE 30 ML (o) OTC S02DA30 12/02/85 O 
_ 
OTOPAX Codice AIC Dossier Specialità: 027872 
data prima registrazione specialità 11/05/91 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORI ITALIANI VAILLANT S.R.L. 
Tan J 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027872 011 FLACONE CONTAGOCCE 6 G Cc OTC S02DA30 11/05/91 Iii 
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OTOSPORIN Codice AIC Dossier Specialità: 031856 
data prima registrazione specialità: 20/10/95 —DataRinnovo Titolare AIC: WARNER LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE 
FISSE S.COM.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031856 014 GOCCE OTOLOGICHE 10 ML Cc SP S02AA30 20/10/95 
| OTREON Codice AIC Dossier Specialità: 027969 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: SANKYO PHARMA ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027969 017 12 COMPRESSE RIVESTITE 100 MG A RR 3501DA33 31/10/94 
027969 029 "PEDIATRICO" 1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE A RR J01DA33 05/02/96 97) 
ESTEMP. 50 ML 40 MG/5 ML 
027969 031 "PEDIATRICO" 1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE A RR 101DA33 05/02/96 Mi 
ESTEMP. 100 ML 40 MG/5 ML 
027969 043 6 COMPRESSE RIVESTITE USO ORALE 200 MG A RR J01DA33 31/05/99 DU 
OTRIVIN Codice AIC Dossier Specialità; 015598 
data prima registrazione specialità: 29/08/59 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
015598 016 AD GOCCE 10 ML Cc OTC R01AA07 29/08/59 
015598 028 FLACONE NEBULIZZATORE 10 ML (0) OTC RO1AA07 11/05/79 wi 
015598 030 BB GOCCE 10 ML Cc OTC ROIAA07 29/08/59 vj 
OTRIvIR OFTA kia i ì Codice AIC Dossier Specialità: 028756 | 
data prima registrazione specialità: 01/06/93 =DataRinnovo 01/06/98 Titolare AIC: CIBA VISION S.R.L. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028756 017 FLACONE COLLIRIO 10 ML Cc OTC S01GA03 01/06/93 
OVERAL Codice AIC Dossier Specialità: 026728 
data prima registrazione specialità; 01/07/89 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: IST. LUSO FARMACO D'ITALIA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione * ATC Registrazione in Farmacia 
026728 016 12 COMPRESSE 150 MG A RR J01FA06 01/07/89 
026728 030 BB 12 COMPRESSE DELITESCENTI 50 MG A RR J01FA06 14/08/92 297] 
026728 055 "300" 6 COMPRESSE 300 MG A RR JOiFA06 18/05/98 Wi 
| OVESTIN Codice AIC Dossier Specialità: 014933 
| dataprima registrazione specialità: 31/07/64 —Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: N.V. ORGANON 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
014933 028 20 COMPRESSE 1 MG A RNR 603CA04 29/12/71 i 
OVRANET Codice AIC Dossier Specialità: 023662 
data prima registrazione specialità: 17/07/78 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WYETH MEDICA IRELAND 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023662 012 21 CONFETTI A 34 RR G03AA07 17/07/78 Mi 
OXADOL Codice AIC Dossier Specialità: 024714 
data prima registrazione specialità: 17/06/82 DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO 1.S.I. S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024714 014 20 COMPRESSE 30 MG Cc RR N02BG06 17/06/82 97] 
024714 026 IM IV 5 F 1 ML 20 MG C RR N02BG06 17/06/82 97] 
OXANDROLONE SPA Codice AIC Dossier Specialità: 023127 
| dataprimaregistrazione specialità 29/11/80 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SOCIETA PRODOTTI ANTIBIOTICI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023127 020 30 COMPRESSE 2,5 MG Cc RNR A14AA08 17/12/87 MI 
OXAPAM Codice AIC Dossier Specialità; 021072 
data prima registrazione specialità: 25/03/69 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ELI LILLY ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021072 032 25 CONFETTI 20 MG Cc RNR NO5BA04 10/07/95 9] 
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' OXI-LOPEMID Codice AIC Dossier Specialità: 029297 
Ì dataprimaregistrazione specialità 18/04/97 —Data Rinnovo Titolare AIC: ISTITUTO GENTILI S.P.A. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029297 013 20 COMPRESSE 1 MG Cc RR A07DAO0S 18/04/97 
OXICAM Codice AIC Dossier Specialità: 033325 | 
i data prima registrazione anarizliià. 10/11/98 Data Rinnova Titolare AIC: BIOPROGRESS S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033325 010 30 CAPSULE 20 MG A 66 RR MOI1ACO01 19/11/98 
033325 022 GEL USO DERMATOLOGICO TUBO 50 G 1% Cc RR M02AA07 19/11/98 i 
| OXILIN Codice AIC Dossier Specialità; 025813 
data prima registrazione specialità; 27/03/87 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ALLERGAN S.P.A. 
N* AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025813 015 FLACONE COLIRIO 5 ML c OTC S01GA04 27/03/87 
025813 027 FLACONE COLLIRIO 10 ML Cc OTC S01GA04 27/03/87 O 
[OXIS ù È Codice AIC Dossier Specialità: 033312 
| data prima registrazione specialità: 15/05/97 —DataRinnovo Titolare AIC: ASTRA FARMACEUTICI S.P.A. 
l 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033312 012 /M _"TURBOHALER 4,5" 60 DOSI 4,5 MCG/DOSE A RR R03AC13 15/05/97 MI 
033312 024 /M_ "TURBOHALER 9" 60 DOSI 9 MCG/DOSE A RR R03AC13 15/05/97 | 


Codice AIC Dossier Specialità: 027439 


OXIVENT 
data prima registrazione specialità: 27/11/95 Data Rinnovo Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione | in Farmacia 
027439 013 AEROSOL DOSATO 10 ML 0,1 MG/EROGAZIONE A RR R03BB02 27/11/95 
027439 037 FLAC 20 ML SOLUZ DA NEBULIZZARE 0,15% A RR R03BB02 19/03/99 O 
{ OXOSINT Codice AIC Dossier Specialità: 025010 | 
data prima registrazione specialità: 16/04/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MEDIVISS.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025010 063 20 COMPRESSE Cc RR J01EE02 04/08/95 
025010 075 SOSPENSIONE OS 100 ML Cc RR J01EE02 04/08/95 O 
025010 087 GOCCE NIPIOLOGICHE 20 ML (e) RR JO1EE02 04/08/95 O 
‘ OXSORALEN Codice AIC Dossier Specialità: 023983 
data prima registrazione specialità: 20/04/79 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023983 012 30 CAPSULE 10 MG Cc OSP DOSBA02 20/04/79 7] 
' OXYFAN Codice AIC Dossier Specialità: 025157 
data prima registrazione specialità: 10/12/83 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMACEUTICI COLI SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025157 025 20 CAPSULE 100 MG Cc RR NO6AXO1 10/12/83 O 
! OZOPULMIN Codice AIC Dossier Specialità; 010226 
data prima registrazione specialità: 19/03/80 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GEYMONAT SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
010226 025 IM IV 6 FIALE S ML 20 MG Cc RR ROSCA10 30/04/82 VI 
010226 049 AD 10 SUPPOSTE 160 MG (6: OTC ROSCA10 30/04/82 Mi 
010226 052 BB 10 SUPPOSTE 80 MG Cc OTC ROSCA10 30/04/82 Yi 
010226 064 LATTANTI 10 SUPPOSTE 40 MG Cc RR ROSCA10 30/04/82 i 
010226 177 GEL 20G Cc OTC ROSCA10 19/03/80 MI 
010226 215 FLACONE SCIROPPO 125 ML Cc OTC ROSFA02 28/04/93 Mi 
PAF Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 07/10/47 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LOFARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
000917 017 SOLUZ.USO ESTERNO FLACONE 5 G Cc SP POZAA 07/10/47 MI 
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PAIDOCIN Codice AIC Dossier Specialità: 027502 
data prima registrazione specialità: 29/01/92 = DataRinnovo 29/01/97 Titolare AIC: CHIESI FARMACEUTICI S.P.A, 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027502 032 1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP.48G A RR J01FA12 13/01/93 
10% 
027502 044 12 COMPRESSE 400 MG A RR J01FA12 13/01/93 A 
PAIDOMAL Codice AIC Dossier Specialità: 024918 
data prima registrazione specialità: 04/06/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024918 017 BB 3 FLACONI GOCCE OS 4% LIOF. + 3 FLACONI 10 A RR R03DA04 25/10/84 
ML 
024918 031 BB 30 COMPRESSE DIVISIBILI 100 MG A RR R03DA04 04/06/83 REY, 
PALUDRINE Codice AIC Dossier Specialità: 028278 
data prima registrazione specialità: 03/06/92 —DataRinnovo 03/06/97 Titolare AIC: ZENECA LIMITED 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028278 012 100 COMPRESSE 100 MG Cc RR PO1BB01 03/06/92 
: PAMOCIL Codice AIC Dossier Specialità: 023301 
data prima registrazione specialità: 24/10/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMA UNO S.R.L. 
HI - Pani n 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023301 082 12 CAPSULE 500 MG Cc RR J01CA04 24/10/83 , 
023301 118 1 FLAC. GRANULATO OS 100 G 6,25% A RR J01CA04 24/10/83 IR; 
023301 120 12 COMPRESSE 1 G A RR J01CA04 13/07/85 i 
| PANACEF Codice AIC Dossier Specialità: 024227 
data prima registrazione specialità: 31/10/80 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ELI LILLY ITALIA S.P.A. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024227 011 12 CAPSULE 250 MG Cc RR J01DA08 09/03/81 GC) 
024227 023 8 CAPSULE 500 MG A RR J01DA08 09/03/81 197 
024227 035 GRAN SOSPENSIONE 100 ML 125 MG/S ML Cc RR J01DA08 31/10/80 O 
024227 047 1 FLAC. BB OS GOCCE 20 ML 5% A RR J01DA08 03/03/83 Wi 
024227 050 1 FLAC. SOSPENSIONE 100 ML 5% A RR J01DA08 09/03/81 Mi 
024227 074 RM 375 12 COMPRESSE Cc RR J01DA08 05/03/93 DO] 
024227 086 RM 500 8 COMPRESSE Cc RR 3J01DA08 05/03/93 LU) 
024227 098 RM 6 COMPRESSE 750 MG A RR J01DA08 05/03/93 ij 
024227 100 FLACONE 60 ML GRANULATO SOSP. ESTEMP. 187 (o) RR J01DA08 24/07/97 O 
MG/S ML 
024227 112 "DISPERSIBILE" 8 CPR SOLUBILI 500 MG A RR J01DA08 12/06/97 LU) 
024227 124 FLACONE 70 ML GRANULATO SOSP. ESTEMP. 375 A RR J01DA08 12/06/97 O] 
MG/S ML 
024227 136 12 BUSTINE GRAN. SOSP. ESTEM. 375 MG A RR J01DA08 24/04/98 O 
PANADOL Codice AIC Dossier Specialità: 024931 
data prima registrazione specialità: 19/05/83 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MAGGIONI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024931 040 10 COMPRESSE 500 MG Cc OTC N02BEO1 27/08/90 
024931 053 30 COMPRESSE 500 MG G OTC N0O2BEO1 27/08/90 O 
| PANCREASE Codice AIC Dossier Specialità: 025205 
data prima registrazione specialità: 04/08/84 —DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: JANSSEN CILAG S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025205 016 50 CAPSULE Cc RR A09AA02 04/08/84 
025205 028 100 CAPSULE 235 MG Cc RR A09AA02 30/09/91 97] 
025205 055 "HL" 100 CAPSULE 387,45 MG FLACONE A 05 RR A09AA02 07/05/97 O} 
025205 067 "HL" 100 CAPSULE 387,45 MG BLISTER A 05 RR A09AA02 07/05/97 O 
i PANCREOFLAT Codice AIC Dossier Specialità: 021479 
; data primaregistrazione specialità: 30/12/80 —DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SOLVAY PHARMACEUTICALS GMBH 
(sr È - x . | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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021479 050 24 CONFETTI Cc OTC AQ0AA 31/10/86 i 
' PANCREOLAURYL TEST Codice AIC Dossier Specialità: 026587 i 
data prima registrazione specialità: 27/07/87 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GEYMONAT SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026587 016 1 TEST/2 CAPSULE BLU + 1 ROSSA Cc RR VO04CK 27/07/87 
026587 028 10 TEST/20 CAPSULE BLU+10ROSSE Cc RR V04CK 21/01/81 ia 
! PANCREON Codice AIC Dossier Specialità: 007288 
| data prima registrazione specialità: 30/12/80 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SOLVAY PHARMACEUTICALS GMBH 
N°AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
007288 121 60 CONFETTI 700 MG A 05 RR A09AA02 30/09/91 
‘PANCRESIL Codice AIC Dossier Specialità: 026356 
data prima registrazione specialità; 06/04/88 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: EDMOND PHARMA S.R.L. 
— N°AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026356 016 30 CONFETTI Cc OTC AQ9AA 06/04/88 . 
‘ PANCREX Codice AIC Dossier Specialità: 021232 
È data prima registrazione specialità: 20/10/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: L PB ISTITUTO FARMACEUTICO SPA 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021232 071 100 CAPSULE 340 MG A 05 RR A09AA02 30/09/91 Mi 
I PANCRIN Codice AIC Dossier Specialità: 026166 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: SOLVAY PHARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione x Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026166 013 100 CAPSULE 300 MG Cc RR A09AA02 31/10/94 CJ 
‘ PANCROTANON ila Codice AIC Dossier Specialità: 005225 
I Pali PUGNO] AT ASSATA 
4 data prima registrazione specialità: 28/02/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GEYMONAT SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
005225 026 30 CONFETTI Cc OTC A09AA02 08/03/89 
PANERAJ Codice AIC Dossier Specialità: 010282 
data prima registrazione specialità: Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO 
FARMACEUTICA S.P.A. - 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
010282 010 10 PASTIGLIE Cc OTC ROSFA02 23/07/70 
010282 022 30 PASTIGLIE Cc OTC ROSFA02 28/10/68 LC] 
010282 034 SCIROPPO G 180 (o) OTC ROSFA02 03/09/55 Cl 
| PANIODAL Codice AIC Dossier Specialità: 029618 
data prima registrazione specialità: 18/03/96 Data Rinnovo Titolare AIC: A.DI.VAR ANGELINI DISTRIBUZIONI VARIE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029618 016 SOLUZIONE FLAC 200 ML Cc OTC D08AG02 18/03/96 CI 
029618 028 SOLUZIONE FLAC 500 ML Cc OTC D08AG02 18/03/96 DU 
029618 030 SOLUZIONE FLAC 1000 ML Cc OTC D08AG02 18/03/96 Mi 
| PANIODINE Codice AIC Dossier Specialità: 032120 
data prima registrazione specialità: 18/03/06 Data Rinnovo Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
N* AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032120 014 SOLUZ. DISINF. FLAC 200ML Cc OTC D08AGO02 18/03/96 U) 
032120 026 SOLUZ. DISINF. FLAC 235ML Cc OTC D08AGO02 18/03/96 A 
032120 038 SOLUZ. DISINF. FLAC S00ML (o) OTC D08AG02 18/03/96 LU] 
032120 040 SOLUZ. DISINF. 1 LT c OTC D08AG02 18/03/96 Mi 
PANKREADEN Codice AIC Dossier Specialità: 027401 
data prima registrazione specialità: 07/06/93 = DataRinnovo 07/06/98 Titolare AIC: KNOLLAG 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027401 013 40 CAPSULE Cc RR A09AA02 07/06/93 
027401 025 60 CAPSULE Cc RR A09AA02 07/06/93 O 
027401 037 80 CAPSULE Cc RR ‘AQ9AA02 07/06/93 vi 


> dr 


20-8-1999 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 195 
027401 049 100 CAPSULE c RR A09AA02 07/06/93 DJ 
027401 052 120 CAPSULE Cc RR A09AA02 07/06/93 E] 

Î PANOTILE Codice AIC Dossier Specialità: 031807 
data prima registrazione specialità: 15/07/96 =—Data Rinnovo Titolare AIC: ZAMBON GROUP S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031807 011 SOLUZIONE OTOLOGICA 10 ML Cc SP S02AA430 15/07/96 
PANOXYL Codice AIC Dossier Specialità: 032055 
data prima registrazione specialità: 28/10/95 Data Rinnovo Titolare AIC: STIEFEL LABORATORIES S.R.L. 
[ 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032055 016 /M GEL 40G Cc OTC DIOAEO1 28/10/95 
032055 028 /M CREMA 4 %TUB040G Cc SP DI0AE01 08/10/98 be 
032055 030 /M CREMA 4% TUBO 6G Cc SP D10AE01 08/10/98 [nn 
| PANTECTA Codice AIC Dossier Specialità: 031834 
| data prima registrazione specialità: 08/05/96 =—DataRinnovo Titolare AIC: RAVIZZA FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031834 017 14 COMPRESSE 40 MG A 48 RR A02BC02 08/05/96 h4 
PANTETINA Codice AIC Dossier Specialità: 009559 
data prima registrazione specialità: 30/12/80 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SANOFI WINTHROP S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
009559 067 30 CAPSULE 300 MG Cc RR A11HA32 27/07/95 97 
009559 079 50 CAPSULE 300 MG Cc RR A11HA32 27/07/95 O) 
PANTETINA CT Codice AIC Dossier Specialità: 027623 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027623 014 30 CAPSULE 300 MG Cc RR A11HA32 31/10/94 
PANTOPAN Codice AIC Dossier Specialità: 031835 
data prima registrazione specialità: 14/05/96 —DataRinnovo Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031835 010 14 COMPRESSE 40 MG A 48 RR A02BC02 14/05/96 
PANTORC Codice AIC Dossier Specialità: 031981 I 
data prima registrazione specialità; 02/05/96 —Data Rinnovo Titolare AIC: BYK GULDEN LOMBERG CHEMISCHE FABRIK GMBH 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031981 018 /M_ 14 COMPRESSE GASTR. 40 MG A 48 OSP A02B002 02/05/96 97 
031981 020 /M_1 FLACONE LIO X SOMM ENDOVENOSA DOPO H RR A02BC02 23/03/99 UO 
RICOSTRUZIONE 
031981 032 /M_S FLACONI LIO X SOMM ENDOVENOSA DOPO H RR A02BC02 23/03/99 O 


RICOSTRUZIONE 


PANTOVIT Codice AIC Dossier Specialità: 019588 
data prima registrazione specialità: 04/10/80 =Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
019588 019 IMSFI+S5FII Cc RR A1NA 04/10/80 O 
PANZID Codice AIC Dossier Specialità: 025211 
data prima registrazione specialità: 10/03/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: DUNCAN FARMACEUTICI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025211 018 IM 1 FL 250 MG + FSOLV 1 ML ASS RR JO1DA11 10/03/84 O 
025211 020 IM 1 FLAC. 500 MG + 1 FIALA 1,5 ML A_55 RR 301DA11 10/03/84 [na 
025211 032 IM 1 FLAC. G 1 + 1 FIALA ML 3 A SS RR J01DA11 10/03/84 O 
PANZIMOL Codice AIC Dossier Specialità: 004154 
data prima registrazione specialità: 16/02/56 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO BIOLOGICO CHEMIOTERAPICO S.P.A. 
[PIE 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia i 
004154 035 30 CONFETTI Cc OTC A09AA02 01/12/87 O 
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PAPAVERINA HE' TEOFARMA 


Codice AIC Dossier Specialità: 002646 | 


i data prima registrazione specialità: 06/04/51 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
002646 065 10 FIALE 40 MG 2 ML Cc RR A03ADO1 10/02/90 
002646 077 50 GRANULI 50 MG (o) SP A03ADO1 10/02/90 9 
| PAPAVERINA RITARDO LIRCAPS Hi' Codice AIC Dossier Specialità: 323245 È 
| data prima registrazione specialità: 29/07/75 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. | 
N° AIC Confezione + Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023249 028 30 CAPSULE 400 MG Cc SP A03ADO1 14/04/90 
PARACODINA Codice AIC Dossier Specialità: 015960 
data prima registrazione specialità: 10/10/59 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: KNOLL FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
015960 014 GOCCE ORALI 15 G Cc RR ROSDA 10/10/59 
PARACODINA SCIROPPO Codice AIC Dossier Specialità: 008096 
| data prima registrazione specialità: 17/09/53 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: KNOLL FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
008096 024 FLACONE SCIROPPO 100 G Cc RR R0SDA20 01/12/87 
PARADROXIL Codice AIC Dossier Specialità: 023013 
data prima registrazione specialità: 31/12/73 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRISTOL MYERS SQUIBB SPA. 
N° AIC » Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023013 016 12 CAPSULE 250 MG Cc RR J01CA04 20/12/84 
023013 042 12 CAPSULE 500 MG Cc RR JO01CA04 20/12/84 LU 
023013 055 OS PV SGR/100ML Cc RR J01CA04 31/12/73 O 
023013 067 OS PV 2,5GR/100ML Cc RR J01CA04 31/12/73 LI 
023013 079 OS GTT 2 GR/20 ML (o) RR JOICA04 31/12/73 U] 
| PARALYOC S ° Codice AIC Dossier Specialità: 028351 
È dataprimaregistrazionespecialità. 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: FARMALYOC 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028351 017 16 COMPRESSE 500 MG Cc SP NO2BEO1 31/10/94 
028351 029 10 COMPRESSE 250 MG c SP N02BEO1 31/10/94 LI 
028351 031 10 COMPRESSE 125 MG Cc SP NO2BEO1 31/10/94 UL] 
028351 043 10 COMPRESSE 50 MG Cc SP NO2BEO1 31/10/94 L]} 
PARAMICINA Codice AIC Dossier Specialità: 020177 
| dataprimaregistrazione specialità: 09/08/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO SRL 
L . } 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020177 010 16 CAPSULE A RR A0O7AA06G 09/08/84 
PARAPLATIN Codice AIC Dossier Specialità: 026706 
data prima registrazione specialità: 02/05/89 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026706 034 1 FLAC. SO MG IV H OSP LO1XA02 13/12/91 I 
026706 046 1 FLAC. 150 MG IV H OSP LO1XA02 13/12/91 vi 
| 
PARATIM Codice AIC Dossier Specialità: 028640 
data prima registrazione specialità: 28/04/93 Data Rinnovo 28/04/98 Titolare AIC: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028640 011 1 FLAC.LIOF.2 MG+1 F.SOLV.1 ML (o) RR LOZAX 28/04/93 CL] 
| PARECID Codice AIC Dossier Specialità: 032806 
data prima registrazione specialità: 26/05/97 —Data Rinnovo Titolare AIC: PROGE FARM S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032806 010 "500" IM 1 FLAC 500 MG + 1 F 2,0 ML A RNR 3J01DA17 26/05/97 
032806 022 "1000" IM 1 FLAC 1000 MG + 1 F 2,5 ML A RNR 3J01DA17 26/05/97 N 


— 464 — 


20-83-1999 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 195 
Paese Codice AIC Dossier Specialità: 025989 
data prima registrazione specialità: 02/09/85 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025989 031 IV 1 FLACONE 250 ML 10 % H RR BOSBAO01 30/03/95 
025989 043 IV 1 FLACONE 500 ML 10 % H RR BOSBA01 30/03/95 Di 
' PARFENAL ì na i Codice AIC Dossier Specialità: 023107 | 
data prima registrazione specialità: 28/02/74 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WYETH LEDERLE S.P.A. 
Le 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023107 030 CREMA 50 G Cc OTC M02AA409 28/02/74 
PARGAMMA Codice AIC Dossier Specialità: 022487 
| —dataprimaregistrazione specialità: 13/10/82 —DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMA BIAGINI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022487 019 IM FLAC 2 ML 16% Cc RR J06BB15 _13/10/82 
‘ PARIET Codice AIC Dossier Specialità: 034216 
data prima registrazione specialità: 03/03/99 Data Rinnovo Titolare AIC: JANSSEN CILAG S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
034216 010 /M 1 BLISTER 7 CPR GASTRORESISTENTI 10 MG Cc RR A02BC 03/03/99 
034216 022 /M_1BLISTER 14 CPR GASTRORESISTENTI 10 MG Cc RR A02BC 03/03/99 
034216 034 /M 2 BLISTER 14 CPR GASTRORESISTENTI 10 MG (o) RR A02BC 03/03/99 C] 
034216 046 /M 4 BLISTER 14 CPR GASTRORESISTENTI 10 MG Cc RR A02BC 03/03/99 L_] 
034216 059 /M 1 BLISTER 15 CPR GASTRORESISTENTI 10 MG Cc RR A02BC 03/03/99 | 
034216 061 /M 2 BLISTER 15 CPR GASTRORESISTENTI 10 MG (6; RR A02BC 03/03/99 O 
034216 073 /M S BLISTER 15 CPR GASTRORESISTENTI 10 MG Cc RR A02BC 03/03/99 O 
034216 085 /M 8 BLISTER 15 CPR GASTRORESISTENTI 10 MG Cc RR A02BC 03/03/99 O 
034216 097 /M_1BLISTER 7 CPR GASTRORESISTENTI 20 MG Cc RR A02BC 03/03/99 C] 
034216 109 /M 1BLISTER 14 CPR GASTRORESISTENTI 20 MG Cc RR A02BC 03/03/99 LC] 
034216 111 /M 2BLISTER 14 CPR GASTRORESISTENTI 20 MG (o) RR A02BC 03/03/99 CD 
034216 123 /M 4 BLISTER 14 CPR GASTRORESISTENTI 20 MG Cc RR A02BC 03/03/99 O) 
034216 135 /M 1 BLISTER 15 CPR GASTRORESISTENTI 20 MG Cc RR A02BC 03/03/99 LL] 
034216 147 /M_2BLISTER 15 CPR GASTRORESISTENTI 20 MG Cc RR A02BC 03/03/99 D) 
034216 150 /M 5 BLISTER 15 CPR GASTRORESISTENTI 20 MG Cc RR A02BC 03/03/99 U 
034216 162 /M 8BLISTER 15 CPR GASTRORESISTENTI 20 MG Cc RR A02BC 03/03/99 QU 
| PARLODEL Codice AIC Dossier Specialità: 023781 
Idata primaregistrazione specialità: 29/12/83 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023781 014 30 COMPRESSE 2,5 MG A RR G02CB01 29/12/83 vi 
023781 026 20 CAPSULE 10 MG A RR N04BC01 29/12/83 i 
023781 038 30 CAPSULE 5 MG A RR N04BC01 06/10/84 97] 
PARMODALIN Codice AIC Dossier Specialità: 011531 
! data prima registrazione specialità 30/12/80 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SANOFI WINTHROP S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
011531 035 25 CONFETTI Cc RNR NO6AF 27/07/95 
PARO Codice AIC Dossier Specialità: 025752 
data prima registrazione specialità: 26/11/86 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: HOECHST MARION ROUSSEL S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025752 015 CREMA G 20 Cc OTC DO7AA02 26/11/86 
PARSILID Codice AIC Dossier Specialità: 025791 
data prima registrazione specialità: 15/06/85 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CRINOS INDUSTRIA FARMACOBIOLOGICA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025791 031 30 COMPRESSE 250 MG A 09 RNR BO1ACOS 29/11/95 EVI 
PARTOBULIN Codice AIC Dossier Specialità: 021974 
data prima registrazione specialità: 24/09/70 —DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: IMMUNO AG VIENNA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 


— 465 — 


20-8-1999 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 195 
021974 023 1 FLAC. 250 MCG + 1 FIALA 2 ML A _ 37 OSP JO6BB0I 13/07/92 7 
 PARTOGAMMA Codice AIC Dossier Specialità: 022489 
data prima registrazione specialità: 13/10/82 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMA BIAGINI SPA 
l 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022489 013 IM 1 FLAC. 200 MCG + 1 FIALA 2 ML A_37 RR JO6BBOI 13/10/82 D 
022489 025 IM 1 FLAC. 100 MCG + 1 FIALA 2 ML A 37 RR JO6BBOI 13/10/82 U 
022489 037 IM 1 FLAC. 300 MCG + 1 FIALA 2 ML A_ 37 RR JO6BB01 21/07/84 O 
PARUMAN BERNA Codice AIC Dossier Specialità: 023728 
data prima registrazione specialità: 21/05/79 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROTERAPICO E VACCINOGENO SVIZZERO 
BERNA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023728 013 1FL2ML (o, RR J06BB15 21/05/79 MI 
PARVISEDIL Codice AIC Dossier Specialità: 021100 
data prima registrazione specialità: 13/12/68 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO 
ts L'ART ei TERAPEUTICHE S.R.L. 
N° AIC Confezione | Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021100 021 SCIROPPO 200 ML Cc SP NOSCX 25/02/85 
PASADEN Codice AIC Dossier Specialità: 026368 
dala prima registrazione specialità: 30/07/87 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMADES SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026368 050 "0,5 MG COMPRESSE RIVESTITE" BLISTER 30 Cc RR NOSBA19 08/03/89 W 
COMPRESSE 
026368 062 "i MG COMPRESSE" BLISTER 20 COMPRESSE Cc RR NOSBA19 08/03/89 7) 
026368 086 GOCCE 0,05% 30 ML Cc RR NOSBA19 08/03/89 | 
| PASPAT Codice AIC Dossier Specialità: 028790 | 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: SANKYO PHARMA ITALIA S.P.A. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028790 018 28 COMPRESSE Cc RR JO7AX 31/10/94 
PASSIFLORINE Codice AIC Dossier Specialità: 006325 
data prima registrazione specialità: 15/09/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
006325 029 FLACONE SCIROPPO G 160 Cc OTC NOSCX 16/07/86 
PASTICCA RR Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 09/08/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: HOME PRODUCTS ITALIANA S.P.A. 
—  N°AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
006677 025 TOSSIFUGA 60 COMPRESSE Cc OTC ROSX 09/08/84 
PASTIGLIE VALDA Codice AIC Dossier Specialità: 024813 
data prima registrazione specialità: 28/07/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: VALDA LAB.FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024813 014 ASTUCCIO CARTONE 50 PASTIGLIE Cc OTC R02AA20 28/07/82 
024813 026 SCAT METALLO 50 PASTIGLIE Cc OTC R02AA20 28/07/82 Mi 
024813 038 100 PAST SCAT METALLO Cc OTC R02AA20 22/07/83 vi 
024813 040 50 PASTIGLIE SENZA ZUCCHERO Cc OTC R02AA20 01/06/93 zi 


PATREX 


034077 


Codice AIC Dossier Specialità: 


| dataprimaregistrazione specialità: 15/09/98 Data Rinnovo Titolare AIC: ROERIG FARMACEUTICI ITALIANA S.P.A. 

N° AIC Confezione De Di Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
034077 014 /E 1COMPRESSA FILM RIVESTITA 25 MG IN BLISTER  C RNR G04BE03 15/09/98 DO 
034077 026 /E 4 COMPRESSE FILM RIVESTITE 25 MG IN BLISTER Cc RNR G04BE03 15/09/98 O 
034077 038 /E 8 COMPRESSE FILM RIVESTITE 25 MG IN BLISTER Cc RNR G04BE03 15/09/98 O 
034077 040 /E 12 COMPRESSE FILM RIVESTITE 25 MG IN BLISTER  C RNR G04BE03 15/09/98 U 
034077 053 /E 1 COMPRESSA FILM RIVESTITA 50 MGIN BLISTER CC RNR G04BE03 15/09/98 O 
034077 065 /E 4 COMPRESSE FILM RIVESTITE 50 MG IN BLISTER Cc RNR G04BE03 15/09/98 GC] 
034077 077 /E 8 COMPRESSE FILM RIVESTITE SO MG IN BLISTER Cc RNR G04BE03 15/09/98 U 
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034077 089 /E 12 COMPRESSE FILM RIVESTITE 50 MG IN BLISTER  C RNR G04BE03 15/09/98 O 
034077 091 /E 1 COMPRESSA FILM RIVESTITA 100 MGINBLISTER C RNR G04BE03 15/09/98 O 
034077 103 /E 4 COMPRESSE FILM RIVESTITE 100 MG IN BLISTER € RNR G04BE03 15/09/98 O] 
034077 115 /E 8 COMPRESSE FILM RIVESTITE 100 MG IN BLISTER C RNR G04BE03 15/09/98 O 
034077 127 /E 12 COMPRESSE FILM RIVESTITE 100 MG IN BLISTER C RNR G04BE03 15/09/98 DU 
| PAUSAL ni Codice AIC Dossier Specialità: 028071 | 
| data prima registrazione specialità: 29/11/96 = Data Rinnovo Titolare AIC: FARMADES SPA 
N°AIC Confezione n I Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028071 013 21 COMPRESSE RIVESTITE Cc RNR G03HB01 29/11/96 
I PAVECEF Codice AIC Dossier Specialità: 024513 
i —data prima registrazione specialità: 26/11/83 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO BIOCHIMICO PAVESE SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024513 020 1 FL 1 G+1 FSOLV Cc RR 501DA07 26/11/83 DÌ 
PAVULON _ Codice AIC Dossier Specialità: 022697 
data prima registrazione specialità: 16/02/73 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ORGANON TEKNIKA B.V. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022697 015 10 FIALE 2 ML 2 MG/ML H OSP M03AC01 16/02/73 O) 
PAXIPAM Codice AIC Dossier Specialità: 026367 
data prima registrazione specialità: 27/07/87 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHERING PLOUGH SPA 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026367 019 30 COMPRESSE 40 MG Cc RNR NOSBA13 27/07/87 a] 
026367 021 30 COMPRESSE 20 MG Cc RNR NOSBA13 27/07/87 vi 
| PEDIACARE GOCCE °° “—— Codice AIC Dossier Specialità: 027311 | 
data prima registrazione specialità: 28/02/90 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: JOHNSON & JOHNSON S.P.A. | 
N° AIC Confezione o Fascia SSN —— Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
027311 012 BB FLACONE SOLUZIONE 15 ML Cc OTC R01BA02 28/02/90 CJ 
| PEDIACARE RAFFREDDORE Codice AIC Dossier Specialità: 027470 
| data prima registrazione Specialità: 04/02/91 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: JOHNSON & JOHNSON S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027470 018 BB FLACONE 120 ML Cc OTC R05DA20 04/02/91 LI 
PEDIACARE TOSSE Codice AIC Dossier Speciatità: 027325 | 
|] data primaregistrazione specialità: 28/05/90 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: JOHNSON & JOHNSON S.P.A. | 
i ; 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027325 012 FLAC.SOLUZIONE OS 120 ML Cc OTC R0SDA09 28/05/90 O) 
PEDIAZOL Codice AIC Dossier Specialità: 027437 
data prima registrazione specialità: 03/06/92 =—DataRinnovo 03/06/97 Titolare AIC: ABBOTT S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027437 019 SOSPENSIONE OS FLAC 100 ML Cc RR JO1RA02 03/06/92 G 
| PEDITRACE Codice AIC Dossier Specialità: 029284 
| data prima registrazione specialità: 08/09/95 Data Rinnovo Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029284 015 FLAC.NI SOLUZIONE 10 ML KH OSP BOSXA 08/09/95 O 
a Codice AIC Dossier Specialità: 023859 
| dataprimaregistrazione specialità 18/0779 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ABBOTT S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023859 059 GRAN 20 BUST 12,6G c RR A12BAS1 18/07/79 97] 
| PEFLACIN Codice AIC Dossier Specialità: 025934 
data prima registrazione specialità: 30/07/87 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RHONE POULENC RORER S.P.A. 
l { 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025934 023 IV 1 FIALA INFUS. LENTA 400 MG H RR JO01MA03 30/07/87 Dj 
025934 035 2 COMPRESSE 400 MG A RR JOIMA03 02/05/89 SÌ 
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PEFLOX Codice AIC Dossier Specialità: 025939 
data prima registrazione specialità: 27/07/87 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PRODOTTI FORMENTI S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025939 024 IV 1 FIALA INFUS.LENTA 400 MG H RR J01MA03 27/07/87 
025939 036 2 COMPRESSE 400 MG A RR J01MA03 02/05/89 Mi 
[RERENE n où Codice AIC Dossier Specialità: 022848 _] 
data prima registrazione specialità: 28/02/74 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ELI LILLY ITALIA S.P.A. ] 
N° AIC Confezione sE n Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022848 016 50 CAPSULE 150 MG A RR MO1CCO1 28/02/74 
PENGLOBE Codice AIC Dossier Specialità: 024125 


data prima registrazione specialità: 25/01/80 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ASTRA FARMACEUTICI S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024125 054 12 COMPRESSE 800 MG Cc RR J01CA06 09/04/84 97] 
024125 066 12 COMPRESSE 1200 MG A RR 3101CA06 01/03/89 97 

PENICILLINA FARMITALIA Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 21/09/79 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

006847 014 INIETT. 1 FLAC. 1.000.000 UI. A RR JO1CEO1 21/09/79 


PENICILLINA G SQUIBB Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 16/03/50 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
003060 011 "SODICA 1000000 U.I. POLVERE PER SOLUZIONE Cc RR 3J01CE01 31/10/62 
INIETTABILE"1 FLACONCINO 
003060 023 "POTASSICA 1000000 U.I. POLVERE PER SOLUZIONE A RR 401CE01 16/03/50 vi 
INIETTABILE" 1 FLACONCINO 
PENICILLINA ICAR Codice AIC Dossier Specialità: 003861 


data prima registrazione specialità: 13/09/50 = Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: 1.S.F. S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
003861 034 1 FL + 1 FSOLV 1000000 H OSP J01CE0ìI 13/09/50 


PENSTAPHO Codice AIC Dossier Specialità: 020711 
data prima registrazione specialità: 23/03/66 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020711 026 IM FLACONE 250 MG+F.SOLV.2 ML Cc RR J01CF04 23/03/66 0) 
020711 038 IM FLACONE 500 MG+F.SOLV.3 ML Cc RR J01CF04 20/12/84 O 
020711 065 IM 1 FLAC.1G+ 1 FIALA SML A RR J01CP04 20/12/84 O 

PENSULVIT SIFI Codice AIC Dossier Specialità: 002177 
data prima registrazione specialità: 12/01/78 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: S.1.F1. S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

002177 018 POMATA OFTALMICA 6,5 G Cc RR S01AA30 12/01/78 
PENTABIL Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 26/01/62 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

019260 013 FLAC. SCIROPPO 175 G (o) RR AOSAX 26/01/62 
PENTACARINAT di a Codice AIC Dossier Specialità: 027625 
data prima registrazione specialità: 21/12/90 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MAY & BAKER LTD 

N° AIC Confezione a cu © Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027625 019 IM IV AEROSOL 1 FLAC. LIOF 300 MG A 37 RRLIM POICXO1 21/12/90 vi 

PENTACIN si Codice AIC Dossier Specialità: 024549 | 
i dataprimaregistrazione specialità: 16/04/84 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMAKA S.R.L. 
ie eat) 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024549 026 15 TAVOLETTE VAGINALI Cc RR GO1AA11 20/12/84 DU 
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| PENTACOL Codice AIC Dossier Specialità: 026925 | 

| data prima registrazione specialità: 02/05/89 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SOFAR S.P.A. 

— N*AIC Confezione 3 Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026925 038 20 BUSTE GRANULATO PER CLISMI 1,5 G A RR A07EC02 02/05/91 7] 
026925 040 60 COMPRESSE FILMATE 400 MG A RR A07EC02 02/05/91 Mi 
026925 053 "800" 60 COMPRESSE GASTRORESISTENTI RIL MOD A RR A07EC02 26/11/98 Mi 

800 MG 
026925 065 "500" 20 TUBI GEL RETTALE MONODOSE 500 MG A RR A07EC02 26/11/98 DU 
026925 077 "4" 7 CLISTERI SCHIUMA RETTALE 4 G BOMBOLETT A RR A07EC02 26/11/98 DO 
026925 089 "2" 7 CLISTERI SCHIUMA RETTALE 2 G BOMBOLETT A RR A07EC02 26/11/98 O 
PENTAFEN Codice AIC Dossier Specialità: 022887 
data prima registrazione specialità: 19/12/73 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMACEUTICI FORMENTI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022887 018 5 FIALE 1 ML 30 MG IM IV SC A RNR NO2ADOI 19/12/73 
‘022887 020 10 FIALE 1 ML Cc RNR N02ADO1 19/12/73 CL] 
,| PENTAGAMMA Codice AIC Dossier Specialità: 010708 
data prima registrazione specialità: 27/12/80 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO BIOCHIMICO PAVESE SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
010708 016 POMATA 40G C SP DOSAC 27/12/80 Dj 
PENTAGLOBIN | Codice AIC Dossier Specialità: 029021 
data prima registrazione specialità: 11/11/96 —DataRinnovo Titolare AIC: BIOTEST PHARMA GMBH 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029021 019 1 FIALA 10 ML H OSP J06BA02 11/11/96 
029021 021 1 FIALA 20 ML H OSP JO6BA02 11/11/96 OD) 
029021 033 FLACONE INFUSIONE 50 ML H OSP JO6BA02 11/11/96 O) 
029021 045 FLACONE INFUSIONE 100 ML H OSP J06BA02 11/11/96 Dj 
PENTALGINA ° — |—_——“’ Codice AIC Dossier Specialità: 022430 
data prima registrazione specialità: 20/11/71 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. 
N° AIC Confezione 5 Fascia SSN Dispensazione ATG Registrazione in Farmacia 
022430 019 "30 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO c RNR N02AD01 20/11/71 O) 


ENDOVENOSO INTRAMUSCOLARE E 
SOTTOCUTANEO" 5 FIALE 1 ML 


022430 021 "30 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO Cc RNR N02AD01 20/11/71 LU] 
ENDOVENOSO, INTRAMUSCOLARE E 
SOTTOCUTANEO" 10 FIALE 1 ML 


PENTASA Codice AIC Dossier Specialità: 027130 
data prima registrazione specialità: 01/03/90 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FERRING A/S 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
027130 018 50 COMPRESSE SLOW RELEASE 250 MG A RR A07ECO2 01/03/90 MI 
027130 020 7 CLISMI CESSIONE LENTA 100 ML c RR A07EC02 01/03/90 O 
027130 032 7 CLISMI PRONTI 2% (2G/100 ML) A RR A07EC02 09/03/91 97 
027130 044 7 CLISMI PRONTI 4% (46/100 ML) A RR A07EC02 09/03/91 97] 
027130 069 28 SUPPOSTE 1G c RR A07E002 31/10/94 O 
027130 071 50 COMPRESSE SLOW RELEASE 500 MG A RR A07E002 31/10/94 97) 
027130 083 50 BUSTINE GRANULI RILASCIO PROLUNGATO 1G A RR A07EC02 22/10/98 O 
i PENTAVAC Codice AIC Dossier Specialità: 034126 
| data prima registrazione specialità: 12/01/99 Data Rinnovo Titolare AIC: PASTEUR MEREUX MSD 
“—— N°AIC Confezione Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
034126 019 /M_1FLACONE MONODOSE POLV, LIO. + 1 SIRINGA c RR J07CA06 12/01/99 


PRERIEMPITA MONODOSE SENZA AGO SOSP, 
INIETTABILE 0,5 ML 
034126 021 /M 10 FLACONI MONODOSE POLV. LIO. + 10 SIRINGHE CC RR 107CA06 12/01/99 O 
PRERIEMPITE MONODOSE SENZA AGO SOSP. 
INIETTABILE 0,5 ML 
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034126 033 /M 1 FLACONE MONODOSE POLV. LIO. + 1 SIRINGA € RR 307CA06 12/01/99 Io7| 
PRERIEMPITA MONODOSE CON AGO SOSP. 
INIETTABILE 0,5 ML 
034126 045 /M 10 FLACONI MONODOSE POLV. LIO. + 10 SIRINGHE C RR 307CA06 12/01/99 O 
PRERIEMPITE MONODOSE CON AGO 
SOSP.INIETTABILE 0,5 ML 
n Asgine 


Codice AIC Dossier Specialità: 


[iscensnh ge 
( FENIICORI 


| data primaregistrazione specialità: 27/07/87 —Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WYETH LEDERLE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026125 017 CREMA 30 G 0,1% (o) RR D07AC11 27/07/87 
026125 029 POMATA 30 G 0,1% Cc RR D07AC11 27/07/87 O 
! PENTOTHAL SODIUM 7 iù Codice AIC Dossier Specialità: 002347 | 
|  dataprimaregistrazione specialità: 07/09/19 —DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ABBOTT S.P.A. 
i 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
002347 019 1 FLACONE 0,5G H OSP NO1AF03 07/09/49 GU 
002347 021 1 FLACONE 1G H OSP NO1AF03 07/09/49 O 
002347 033 1 FLACONE 5G H OSP NO1AF03 07/09/49 O 
PENTREXYL Codice AIC Dossier Specialità: 022399 | 
data prima registrazione specialità: 25/0272 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AJC: BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A. Î 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022399 024 12 CAPSULE 250 MG Cc RR J01CA01 25/02/72 CD] 
022399 048 _12 CAPSULE 500 MG Cc RR JO1CA01 25/02/72 DI 
022399 051 BB SOSPENSIONE 10 ML 10% Cc RR J01CA01 25/02/72 [} 
022399 063 OS SOSPENSIONE 60 ML 2,5% Cc RR JO1CAO1 25/02/72 
022399 075 OS SOSPENSIONE 60 ML 5% Cc RR JO1CA01 25/02/72 DU 
022399 099 IM 1FL + IF 250 MO (e) RR JO1CA01 25/02/72 n 
022399 101 IM 1FL + IF 500 MG Cc RR JO1CA01 25/02/72 LJ 
022399 113 IM 1FL+ 1F10 Cc RR 3101CA01 25/02/72 O 
PEPTAZOL Ò Codice AIC Dossier Specialità: 031111 
data prima registrazione specialità: 13/05/96 =—DataRinnovo Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031111 014 14 COMPRESSE 40 MG A 48 RR A02BC02 13/05/96 IN 
PEPTICHEMIO ° Codice AIC Dossier Specialità: 022566 
data prima registrazione specialità: 26/05/72 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO MILANESE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022566 018 IM 1 FIALA 40 MG 0,5 ML Cc RNR B02BD02 26/05/72 DÌ 
| PEPTOPANCREASI Codice AIC Dossier Specialità: 000097 
data prima registrazione specialità: 09/12/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA’ IGIENICO 
L TERAPEUTICHE S.R.L. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
000097 016 SOLUZIONE OS FLACONE 70G Cc OTC A09AA02 09/12/82 Cd] 
000097 028 SOLUZIONE OS FLACONE 140 G Cc OTC A09AA02 09/12/82 oz] 
‘ PERACIL Codice AIC Dossier Specialità: 028595 
! data primaregistrazione specialità: 10/05/93 =Data Rinnovo 10/05/98 Titolare AÎC: LABORATORI PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E 
GAZZONE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028595 015 1 FLAC. 1G+ 1 FIALA 2 MLIM IV A_55 RR JO1CA12 10/05/93 MI 
028595 027 1 FLAC. 2 G + 1 FIALA 4 MLIM IV A_55 RR JO1CA12 10/05/93 MI 
* PERACNE Codice AIC Dossier Specialità: 004500 
data prima registrazione specialità: 09/02/51 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
È 
N° AIC Confezione Fascia SSN == Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
004500 017 POMATA 45 G (8 OTC DI0AB 09/02/51 O 
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| PERANGIL 
data prima registrazione specialità: 17/12/98 Data Rinnovo 


Codice AIC Dossier Specialità: 027010 | 


Titolare AIC: BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO i 


È FARMACEUTICA S.P.A. J 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027010 014 ASTUCCIO 50 COMPRESSE 5 MG USO ORALE Cc RR C01DX16 17/12/98 
027010 026 ASTUCCIO 30 COMPRESSE 20 MG USO ORALE Cc RR C01DX16 17/12/98 CI 
| PERCLAR Codice AIC Dossier Specialità: 024760 
o data prima registrazione specialità: 28/07/72 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PARKE DAVIS SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024760 035 IM 10 FIALE 1 ML 30 MG Cc RR B01AB 28/07/72 7 
024760 062 "24" 50 CAPSULE 24 MG Cc RR BO1AB 06/04/85 MI 
024760 086 30 CAPSULE 50 MG Cc RR B01AB 01/03/89 Rd 


PERDIPINA 
data prima registrazione specialità: 06/08/85 Data Rinnovo 


l 


Codice AIC Dossier Specialità: 026018 
01/06/95 Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026018 010 30 CONFETTI 20 MG Cc RR C08CA04 06/08/85 LÌ 
026018 022 50 CONFETTI 20 MG A RR C08CA04 06/08/85 hr 
026018 034 "RETARD" 30 CAPSULE 40 MG A RR C08CA04 01/09/88 2 
{ PEREBRON Codice AIC Dossier Specialità: 017520 
| data prima registrazione specialità: 18/06/60 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA | 
N° AIC Confezione fù Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
017520 014 AD SCIROPPO 120 ML 1,4% Cc OTC ROSDB07 18/06/60 
017520 026 20 CONFETTI 100 MG Cc OTC R0SDB07 21/02/80 DÌ 
017520 038 BB 6 SUPPOSTE 250 MG Cc OTC R0SDB07 18/06/60 CU] 
017520 040 10 MICROSUPPOSTE 0,10 G Cc OTC R0SDB07 21/05/79 O 
017520 065 BB SCIROPPO 120 ML 1% Cc OTC R05DB07 27/07/60 197] 
017520 077 AD 6 SUPPOSTE G 0,5 Cc OTC R05SDB07 18/06/60 L_ 
Cc OTC ROSDB07 28/10/61 O 


017520 089 —GOCCEORALI15 ML 
| PEREBRON CICLINA ” 
Hi 
a; 


data prima registrazione specialità: 19/06/61 Data Rinnovo 


Codice AIC Dossier Specialità: 019135 
01/06/95 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
019135 019 16 CAPSULE Cc RR JOTAA 07/07/61 O 
019135 045 SOSPENSIONE OS 120 ML Cc RR JOLAA 19/06/61 (ni 


PERFAN 
data prima registrazione specialità: 09/03/91 Data Rinnovo 


Codice AIC Dossier Specialità: 026958 
01/06/95 Titolare AIC: GRUPPO LEPETIT SPA 


N° AIC Confezione 
026958 025 1 FIALA 20 ML/100 MG 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
H OSP C01CE03 09/03/91 


aa 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo 
le 


N° AIC Confezione 
028658 019 10 COMPRESSE 15 MG 


028658 021 10 FLACONCINI ORALI 15 MG 


Codice AIC Dossier Specialità: 028658 
Titolare AIC: LABORATORI GAMBAR S.R.L. 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
Cc RR V03AF03 31/10/94 
Cc RR V03AF03 31/10/94 97] 


data prima registrazione specialità: 22/03/93 Data Rinnovo 


l__. FER, 


Codice AIC Dossier Specialità: 028218 
22/03/98 Titolare AIC: VECCHI & C PIAM SA.P.A. 


N° AIC Confezione 
028218 016 "RETARD"30 COMPRESSE 600 MG 


028218 028 30 COMPRESSE DIVISIBILI 300 MG 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
Cc RR C04AX20 22/03/93 
(o) RR 004AX20 22/03/93 HU] 


| PERFUSIN 
data prima registrazione specialità: 02/05/89 Data Rinnovo 


Codice AIC Dossier Specialità: 025881 
01/06/95 Titolare AIC: CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 


} 


N° AIC Confezione 
025881 032 6 FIALE 100 MG 


025881 057 30 CONFETTI 100 MG 
025881 071 "R" 30 COMPRESSE 200 MG 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione ’ in Farmacia 
c RR COIDX11 02/05/89 
c RR COIDX11 02/05/89 O 
lo. RR CODX11 27/02/92 CU} 
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PERGANIT x ‘Codice AIC Dossier Specialità: 027317 vi 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: ASTRA AB Ì 
ko di “ pa } 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027317 039 SOLUZIONE 10 FIALE 10 ML H OSP CO1DA02 28/12/95 
027317 041 SOLUZIONE 1 FLACONE 50 ML H OSP C01DA02 28/12/95 O 
[ PERGIDAL Codice AIC Dossier Specialità: 032920 | 
| dataprimaregistrazione specialità 06/07/98 Data Rinnovo Titolare AIC: SIGMAR ITALIA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032920 011 20 BUSTINE POLVERE SOLUZ ORALE 8,75 G Cc SP AO6AD 06/07/98 
| PERGINOL Codice AIC Dossier Specialità: 009119 
l dataprimaregistrazione specialità: 30/06/54 =—Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORI GAMBAR S.R.L. 
N°AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
009119 013 12 CANDEL. VAG. Cc SP G01AX 30/06/54 vi 
009119 037 LAVANDA VAG 10 FL 10 ML Cc SP GOIAX 16/12/61 | 
009119 049 LAVANDA VAG.5 FL.MONOD.2,5 ML Cc SP GO1AX 01/07/87 7 
PERGOGREEN Codice AIC Dossier Specialità: 028412 
data prima registrazione specialità: 18/02/93 Data Rinnovo 18/02/98 Titolare AIC: SERONO PHARMA S.P.A. 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028412 017 "75" 1 FIALA LIOF FSH 75 UI + LH 35 Ul+ 1 FIALA 1 MLA RR 603GA02 18/02/93 
028412 029 "150" 1 FIALA LIOF FSH 150 Ul+ LH 70 UI + 1 FIALA 1 A RR 603GA02 18/02/93 O 
ML 
son Codice AIC Dossier Specialità: 020534 
data prima registrazione specialità: 26/04/65 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SERONO PHARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020534 018 "500"IM 1F + 1F1 ML iS RR G03GA0 26/04/65 DL] 
020534 020 "1000" IM 1 F+1 F1 ML Cc RR 6G03GA02 09/12/82 O 
' PERIACTIN si Codice AIC Dossier Specialità: 017616 | 
A data prima registrazione Specialità: 10/08/60 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA | 
L Re) 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
017616 018 30 COMPRESSE 4 MG Cc RR RO6AX02 10/08/60 Wi 
017616 020 1 FLAC. SCIROPPO 150 ML 0,04% Cc RR RO6AX02 17/04/62 7 
| PERICAINA Codice AIC Dossier Specialità: 029434 
data prima registrazione specialità: 29/10/97 Data Rinnovo Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029434 014 10 FIALE 1 ML Cc RNR N01BB03 29/10/97 
029434 026 10 FIALE 2 ML Cc RNR N01BB03 29/10/97 O 
029434 038 10 FIALE 5 ML Cc RNR N01BB03 29/10/97 O] 
029434 040 10 FIALE 10 ML Cc RNR N01BB03 29/10/97 O 
029434 053 10 FIALE 20 ML c RNR N01BB03 29/10/97 N 
| PERICEL Codice AIC Dossier Specialità: 021287 
data prima registrazione specialità: 30/09/69 =Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMAFAR S.R.L. 
L n 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021287 053 20 COMPRESSE 500 MG Cc OTC COSCA 29/11/95 i 
PERIDON Codice AIC Dossier Specialità: 024309 
data prima registrazione specialità: 06/06/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ITALCHIMICI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024309 039 30 COMPRESSE 10 MG B RR A03FA03 06/06/81 VI 
024309 041 6 SUP. 60 MG Cc RR A03FA03 06/06/81 MI 
024309 066 BB 6 SUPPOSTE 30 MG B RR A03FA03 22/04/82 v 
024309 130 30 BUSTINE GARNULARE OS 10 MG B RR A03FA03 01/03/89 xv 
024309 142 SCIROPPO 200 ML 100 MG/100ML B RR A03FA03 08/01/97 MI 
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Ti PERIPLUM Codice AIC Dossier Specialità: 026214 
data prima registrazione specialità: 27/07/87 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026214 015 36 COMPRESSE RIVESTITE 30 MG Cc RR C08CA06 27/07/87 
026214 039 GOCCE OS 25 ML 4% Cc RR C08CA06 27/07/87 9] 
026214 041 36 BUSTINE GRANULATO 30 MG Cc RR C08CA06 31/10/94 e] 

| PERIPLUM INFUSIONE aci x ‘Codice AIC Dossier Specialità: 027723 
data prima registrazione specialità: 09/03/91 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

027723 016 1 FL. 50 ML 0,02% + DEFLUSSORE H OSP 008CA06 09/03/91 
PERITRATE Codice AIC Dossier Specialità: 010000 
data prima registrazione specialità: 07/01/87 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

010000 038 "SINCRONIZZATO" 50 COMPRESSE 80 MG A RR CO1DAOS 07/01/87 97] 
PERKETAN Codice AIC Dossier Specialità: 026708 
data prima registrazione specialità: 30/07/87 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: INVERNI DELLA BEFFA SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026708 040 30 COMPRESSE 40 MG Cc RR C02KD01 04/02/91 Ma 
026708 053 5 FIALE 2 ML Cc RR 002KD01 04/02/91 O 
026708 065 5 FIALE 10 ML Cc RR 002KD01 04/02/91 LÌ 

PERMICRAN Codice AIC Dossier Specialità: 027976 
data prima registrazione specialità: 28/11/91 = DataRinnovo 28/11/96 Titolare AIC: GLAXO ALLEN S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027976 075 2 SIR.6 MG SENZA AUTOINIETTORE Cc RR N02CC01 04/03/96 O 
027976 087 4 COMPRESSE 100 MG Cc RR N0O2CC01 04/03/96 O 
027976 099 2 SIR.PRONTE'‘AUTOINIETT.PENKIT Cc RR N02CC01 04/03/96 O 

PERMIXON Codice AIC Dossier Specialità: 025288 
data prima registrazione Specialità: 16/04/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PIERRE FABRE PHARMA S.RL. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025288 046 30 CAPSULE 160 MG Cc RR G04CX02 23/03/95 I9Ì 
025288 059 16 CAPSULE ORALI 320 MG Cc RR G04CX02 23/03/95 i 
025288 061 8 CAPSULE RETTALI 640 MG C RR G04CX02 23/03/95 I 

PERNEXIN Codice AIC Dossier Specialità: 025995 
data prima registrazione specialità: 12/10/85 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHERING SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025995 034 20 COMPRESSE MASTICAB. 400 MG Cc RR B03AB09 12/10/85 Mi 
025995 046 10 FLACONCINI ORALI 800 MG Cc RR B03AB09 12/10/85 Mi 

PERNEXIN FOLINICO ” Codice AIC Dossier Specialità: 025942 Ì 
data prima registrazione specialità: 27/05/91 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHERING SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025942 018 10 FLACONCINI MONODOSE 15 ML (o) RR B03AB 27/05/91 O 
025942 020 12 BUSTINE GRANULARE 8 G Cc RR B03AB 27/05/91 O 
025942 032 12 COMPRESSE MASTICABILI Cc RR B03AB 27/05/91 Dj 

| PEROCEF Codice AIC Dossier Specialità: 025780 
Î data prima registrazione specialità: 02/08/85 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PULITZER ITALIANA S.R.L. 
—  N°AIG Confezione É i Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025780 014 IM 1 FLAC. 1000 MG + 1 FIALA 3 ML A 55 RR J01DA32 02/08/85 O 
PERSANTIN Codice AIC Dossier Specialità: 016521 
data prima registrazione specialità: 05/10/72 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
016521 015 20 CONFETTI 25 MG [ei RR BO1AC07 05/10/72 i 
016521 039 30 CONFETTI 75 MG c RR BO1AC07 31/01/86 Mi 


Saggi 
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016521 041 IV 10 FIALE 10 MG 2 ML c RR BO1AC07 19/01/76 Mi 
016521 054 "RITARDO" 30 CAPSULE 200 MG Cc RR BO1AC07 04/06/87 27 
‘ PERSOLV RICHTER Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 28/07/82 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GRUPPO LEPETIT SPA 


lo. 


“N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024726 034 1 FL 100000 U+1 F SOLV.2 ML H OSP B01AD04 28/07/82 
024726 059 1 FL 500000 UI + FL SOLV. 2 ML H OSP BO1AD04 28/05/92 DI 
024726 073 1 FL 1000000 UI + FL SOLV.2 ML H OSP B01AD04 28/05/92 LI 


PERSUMBRAX Codice AIC Dossier Specialità: 022478 
data prima registrazione Specialità: 23/09/72 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022478 022 25 CONFETTI Cc RR COlIEX 14/02/90 


PERTENSIN Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: PROMEDICA S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
028973 016 "1,25" 28 COMPRESSE 30 MG + 1,25 MG A RR C09BA12 31/10/94 
028973 028 "2,5" 28 COMPRESSE 30 MG + 2,50 MG A RR C09BA12 31/10/94 A 
PERTIROID Codice AIC Dossier Specialità: 013346 
data prima registrazione specialità: 12/04/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: VECCHI & C PIAM S.A.PA. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
013346 010 30 CAPSULE 200 MG A RR H03BC01 12/04/84 ZI 
PERTOGLOBULIN Codice AIC Dossier Specialità: 023419 
data prima registrazione specialità: 26/02/77 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO MILANESE S.R.L. 
i° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023419 017 1F2ML Cc RR J06BB13 26/02/77 O 
023419 029 IM SIRINGA MONODOSE 2 ML Cc RR 306BB13 25/02/85 U 
PERTUS GAMMA Codice AIC Dossier Specialità: 022485 


data prima registrazione specialità: 13/10/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMA BIAGINI SPA 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022485 015 IM 1 FLAC 2 ML 16% (6) RR J06BB13 13/10/82 (i 
PERVIETTE Codice AIC Dossier Specialità: 029566 
data prima registrazione specialità: 31/05/99 = DataRinnovo Titolare AIC: L. MOLTENI E C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO 
S.PA. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029566 015 10 FIALE SOLUZ INIETT DA 5 ML Cc RR BO1ABO1 31/05/99 O 
PEVARYL Codice AIC Dossier Specialità: 023603 
data prima registrazione specialità: 19/0183 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CILAG AG 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023603 018 CREMA DERMATOLOGICA 30 G 1% Cc SP DO1AC03 19/01/83 NZ] 
023603 020 SOLUZIONE DERMATOLOG.30 ML 1% Cc SP DO1AC03 19/01/83 97] 
023603 044 POLVERE DERMATOLOGICA 30 G 1% Cc SP DO1AC03 19/01/83 97] 
023603 057 POLVERE SPRAY 200 G 1% Cc SP DO1AC03 19/01/83 O 
023603 069 LATTE DERMATOLOGICO 30 ML, 1% Cc SP D01AC03 19/01/83 Mi 
023603 083 15 OVULI VAGINALI S0 MG Cc RR GO1AFOS 19/01/83 7 
023603 095 3 OVULI VAGINALI 150 MG Cc RR GO1AFOS 19/01/83 O 
023603 107 6 OVULI VAGINALI 150 MG Cc RR GO1AFOS 19/01/83 97] 
023603 119 CREMA GINECOLOGICA 30 G C/A Cc RR GO1AFOS 19/01/83 O 
023603 121 CRM GINEC 78 G+16 APPL MONOUSO Cc RR GO1AFOS 17/03/84 vi 
023603 145 "1% SCHIUMA CUTANEA" 6 BUSTE 10G Cc SP DO1AC03 14/03/83 MI 
023603 158 2 OVULI DEPOT (o) RR G01AFOS 30/10/84 i 
023603 184 SCHIUMA GINECOLOGICA 60 ML 1% Cc RR G01AFOS 10/02/87 97] 
023603 196 SOLUZ.DERMAT.SPRAY 30 ML 1% Cc SP .D01AC03 20/11/87 iz] 
023603 222 LIPOGEL 1% 30 G Cc SP DO1AC03 02/11/89 i 
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023603 234 5 FLAC.SOLUZIONE MONOUSO 140 ML Cc RR GOIAPOS 18/02/93 0] 
l PEVARYL SHAMPOO Codice AIC Dossier Specialità: 028796 
| dataprimaregistrazione specialità: 19/10/92 = Data Rinnovo 19/10/97 Titolare AIC: JANSSEN CILAG S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028796 011 1 TUBO 80G c Ni DOIAC03 19/10/92 
| PEVISONE Codice AIC Dossier Specialità: 025036 
! data primaregistrazione specialità: 24/06/83 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: JANSSEN CILAG S.P.A. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025036 029 LATTE DERMATOLOGICO 30 ML Cc RR DO7CBOI 24/06/83 i 
| PG 2001 Codice AIC Dossier Specialità: 029211 
data prima registrazione specialità: 03/1296 —DataRinnovo Titolare AIC: PRODOTTI FORMENTI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029211 012 14 CAPSULE 100 MG Cc RR G04AC01 03/12/96 
| PHIAZYME Codice AIC Dossier Specialità: 032994 
| | 
| dataprima registrazione specialità: 12/06/97 —Data Rinnovo Titolare AIC: STAFFORD MILLER S.R.L. 
' 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032994 016 /M 20 COMPRESSE 125 MG (o) OTC AO2DA01 12/06/97 
032994 028 /M 30 COMPRESSE 125 MG (Sì OTC AO2DA01 12/06/97 DU] 
032994 030 /M 50 COMPRESSE 125 MG c OTC AO2DA0I 12/06/97 [nn 
PHOSPHO LAX Codice AIC Dossier Specialità: 024962 I 
data prima registrazione specialità: 17/06/85 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SOFARS.PA. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Fammacia 
024962 045 ORALE 2 BUSTE MONODOSE 20 ML Cc OTC A06AD10 05/01/94 
024962 058 ORALE 10 BUSTE MONODOSE 20 ML Cc OTC A06ADIO 05/01/94 92] 
024962 060 ORALE FLACONE 175 ML Cc OTC AO6ADI10 05/01/94 O 
| PIASCLEDINE ° Codice AIC Dossier Specialità: 022963 
| data prima registrazione specialità: 25/02/74 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO BIOLOGICO CHEMIOTERAPICO S.P.A. 
l 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022963 019 30 CAPSULE c RR DIIAX 25/02/74 
Î PIAZOFOLINA Codice AIC Dossier Specialità: 019987 
| dala primaregistrazione specialità: 05/05/62 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRACCO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
019987 027 IV 3 FL1G+3 F 10 ML Cc RR J04AK 05/08/65 
PICILLIN Codice AIC Dossier Specialità: 025671 
data prima registrazione specialità: 19/06/87 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025671 025 IM IV 1 FLAC.1G+1 FIALA 2 ML ASS RR JO1CA12 19/06/87 
025671 049 IM IV 1 FLAC.2 G + 1 FIALA 4 ML A SS RR J01CA12 19/06/87 7 
‘ PIERAMI Codice AIC Dossier Specialità: 024076 
data prima registrazione specialità: 23/01/80 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FOURNIER PIERREL FARMA S.P.A. 
je 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024076 111 IM IV 1 FIALA 100MG/2ML A 55BIS RR J01GB06 10/07/95 7 
024076 123 IM IV S FIALE 100 MG 2 ML c RR J01GB06 10/07/95 O] 
024076 135 IM IV 10 FIALE 100 MG 2 ML (o) RR J01GB06 10/07/95 Ol 
024076 147 IM IV 1 FIALA 250 MG 2 ML A SSBIS RR J01GB06 10/07/95 Mi 
024076 150 IM IV $ FIALE 250 MG 2 ML C RR J01GB06 10/07/95 Cj 
024076 162 IM IV 10 FIALE 250 MG 2 ML Cc RR J01GB06 10/07/95 UI 
024076 174 IM IV 1 FIALA 500 MG 2 ML ASSBIS RR J01GB06 10/07/95 97 
024076 186 IMIV 10 FIALE 500 MG 2 ML H RR J01GB06 10/07/95 na 
i PIERMINOX Codice AIC Dossier Specialità: 027029 | 
data prima registrazione specialità: 26/04/89 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MONSANTO ITALIANA S:PA. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 


SW 
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027029 038 FL.CONTAGOC.E NEBULIZZ.60ML 2% Cc RNR DI1AXO1 04/03/96 O 
PIGENIL Codice AIC Dossier Specialità: 023717 
data prima registrazione specialità: 04/02/82 =Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: INVERNI DELLA BEFFA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023717 034 30 CAPSULE 50 MG Cc RR G04CX01 24/10/87 
PIGITIL É Codice AIC Dossier Specialità: 027889 Î 
data prima registrazione specialità: 31/12/92 = DataRinnovo 31/12/97 Titolare AIC: DOROM S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027889 017 10 COMPRESSE 400 MG Cc RR L03AX05 31/12/92 O 
027889 031 10 BUSTE 800 MG C RR LO3AXOS 31/12/92 
027889 043 10 FLACONCINI ORALI 400 MG (o) RR L03AX05 31/12/92 Mi 
027889 070 10 FIALE 3 ML 200 MG o) RR 1L03AX05 31/12/92 O 
' PILLOLE FATTORI Codice AIC Dossier Specialità: 025668 
data prima registrazione specialità: 03/09/86 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025668 017 30 CONFETTI PURGATIVI Cc OTC A06ABS7 03/09/86 
025668 029 30 CONFETTI LASSATIVI Cc OTC A06ABS7 03/09/86 MM 
PILLOLE FRERICHS MALDIFASSI Codice AIC Dossier Specialità: 005301 
data prima registrazione specialità: 28/05/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARBENIA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
005301 027 “30 PILLOLE Cc OTC A06AB20 28/05/85 Mi 
PILOCARPINA 2 PLUS Codice AIC Dossier Specialità: 021137 
data prima registrazione specialità: 24/03/82 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TUBILUX PHARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021137 017 10ML 2% c RR SO1EB01 24/03/82 Ni 
021137 029 COLLIRIO 10 ML 3% A RR SO1EB01 24/03/82 oz] 
PILOCARPINA 2% FARMIGEA ù “—— Codice AIC Dossier Specialità: 004961 
data prima registrazione specialità: 07/06/51 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMIGEA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
004961 037 SMONOD 0,5ML Cc RR SO1EBO1 21/05/79 vi 
PILOCARPINA LUX Codice AIC Dossier Specialità: 000248 
data prima registrazione specialità: 24/03/82 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ALLERGAN S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
000248 031 COLLIRIO 1% 10 ML A RR SO1EBO1 24/03/82 i 
000248 056 COLLIRIO 2% 10 ML A RR SO1EBO1 24/03/82 7 
000248 070 POMATA OFTALMICA 1% 5 G Cc RR SO1EBO1 19/04/89 O 
000248 082 POMATA OFTALMICA 2% 5 G Cc RR SO1EBO1 19/04/89 Mi 
| PILODREN E ” Codice AIC Dossier Specialità: 023686 
‘data primaregistrazione specialità: 17/10/78 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AFC: FARMILA FARMACEUTICI MILANO S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023686 013 COLLIRIO 10 ML a RR SO1EBS1 17/10/78 
PILOGEL Codice AIC Dossier Specialità: 026211 
 dataprimaregistrazionespecialità: 02/11/89 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ALCON LABORATORIES INC 
N° AIC Confezione . Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026211 019 GEL 1 TUBO A PUNTA OFTALMICA 5 G 4% Cc RR SO1EB01 02/11/89 
PILOTONINA Codice AIC Dossier Specialità: 006756 
data prima registrazione specialità: 31/07/73 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMILA FARMACEUTICI MILANO S.R.L. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
006756 011 4% COLLIRIO 10 ML A RR SO1EBO1 31/07/73 vi 
006756 023 2% POMATA 7G Cc RR SO1EBOI 02/11/74 U 
006756 035 2% COLLIRIO 10 ML Cc RR SO1EBOI 22/03/85 mM 
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[ssa Codice AIC Dossier Specialità: 022743 | 
data prima registrazione specialità: 28/06/73 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PRODOTTI FORMENTI S.R.L. | 
i 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022743 013 30 CONFETTI 50 MG Cc RR R07AB09 31/12/84 O 
022743 052 GOCCE 15 ML 10% Cc RR R07AB09 31/12/84 UO 
022743 076 GOCCE ORALI 25 ML 10 % (o) RR R07AB09 31/12/84 MI 
! PINDAC sone I Codice AIC Dossier Specialità: 028342 
| dataprimaregistrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: PRODOTTI FORMENTI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028342 018 30 CAPSULE 12,5 MG (o) RR C02DG01 31/10/94 O 
028342 020 20 CAPSULE 25 MG Cc RR C02DG01 31/10/94 O 
PINEDRIN Codice AIC Dossier Specialità: 009223 
data prima registrazione specialità: 26/08/62 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LISAPHARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
009223 025 SCIROPPO FLACONE 200 G Cc OTC ROSCA10 29/03/90 I 
PINSELINA Codice AIC Dossier Specialità: 007175 
| dataprimaregistrazione specialità: 27/01/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MONTEFARMACO OTC S.PA. 
l 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
007175 021 PASTA ADESIVA G 20 Cc OTC AO01ADII 27/01/84 ee, 
| PIORAL Codice AIC Dossier Specialità: 032061 
Î data prima registrazione specialità: 28/10/95 —DataRinnovo Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032061 018 PASTA DENTALE TUBO 100 ML (6 OTC A01AB 28/10/95 
032061 020 PASTA DENTALE TUBO SOML c OTC A01AB 28/10/95 |] 
PIPEACID Codice AIC Dossier Specialità: 024828 
data prima registrazione specialità: 12/02/85 =DataRinnovo  01406/95_ Titolare AIC: TOSI FARMACEUTICI SA.S. 
Re 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024828 028 20 CAPSULE 400 MG A RR G04AB03 12/02/85 
1 PIPEDAC Codice AIC Dossier Specialità: 024151 
| data prima registrazione specialità: 16/02/80 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. 
“N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024151 021 20 CAPSULE 400 MG A RR G04AB03 16/02/80 
| PIPEDASE Codice AIC Dossier Specialità: 024064 
data prima registrazione specialità: 31/10/80 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024064 014 20 CAPSULE 200 MG Cc RR G604AB03 31/10/80 
024064 026 20 CAPSULE 400 MG Cc RR G04AB03 31/10/80 O 
| PIPEFORT Codice AIC Dossier Specialità: 024491 
data prima registrazione specialità: 10/08/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AÎC: LAMPUGNANI FARMACEUTICI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024491 019 20 CAPSULE 400 MG A RR G04AB03 1008/81 hv] 
PIPEMID Codice AIC Dossier Specialità: 023921 
data prima registrazione Specialità: 24/02/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO GENTILI S.P.A. 
L i 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023921 036 "200" 20 CAPSULE 200 MG A RR 02/06/99 DO 
023921 048 "400" 20 CAPSULE 400 MG A RR 02/06/99 5 
| PIPERACILLINA DOROM Codice AIC Dossier Specialità: 029221 
data prima registrazione specialità: 29/07/97 —DataRinnovo Titolare AIC: DOROM S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029221 013 1 FLACONCINO 1 G POLVERE + FIALA SOLVENTE 2 A 55 RR J01CA12 29/07/97 Mi 


ML 


ila 
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029221 025 1 FLACONCINO 2 G POLVERE + FIALA SOLVENTE 4 A 55 RR J01CA12 29/07/97 xv 
ML 
| PIPERACILLINA GNR Codice AIC Dossier Specialità: 033324 
data prima registrazione specialità: 19/11/98 Data Rinnovo Titolare AIC: GNR SPA 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
A_SG RR J01CA12 19/11/98 2 
A 55 RR J01CA12 19/11/98 O 


N° AIC Confezione 
033324 017 1 FLACONE 1G POLV LIOF+FIALA SOLV SOLUZ 
INIETT 2ML 
033324 029 1 FLACONE 2G POLV LIOF+FIALA SOLV SOLUZ 
INIETT 4ML 
PIPERITAL 
data prima registrazione specialità: 18/05/93 = DataRinnovo 18/05/98 
N° AIC Confezione 
028735 013 IM IV 1 FLAC.1G+ I FIALA 2ML 
028735 025 IM IV 1 FLAC. 2 G + 1 FIALA 4 ML 
028735 037 FLACONE POLVERE LIOF 4 G 


Codice AIC Dossier Specialità: 028735 
Titolare AIC: IST. BIOCHIMICO ITAL. GIOVANNI LORENZINI SPA 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
A_ 55 RR J01CA12 18/05/93 Mi 
A 55 RR J01CA12 18/05/93 MI 
H OSP JO1CA12 19/01/99 [6] 


PIPERONIL 
data prima registrazione specialità: 


01/06/95 


21/02/70 Data Rinnovo 


Codice AIC Dossier Specialità: 
Titolare AIC: IST. LUSO FARMACO D'ITALIA SPA 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021685 019 20 COMPRESSE 80 MG A RR NOSADOS 02/11/79 7 
PIPRACIN Codice AIC Dossier Specialità: 026421 | 
data prima registrazione specialità: 27/04/91 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WYETH MEDICA IRELAND 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026421 014 1 FLAC.1 G+ 1 FIALA 2 MLIMIV A_55 RR J01CA12 27/04/91 
026421 026 1 FLAC. 2G+ 1 FIALA 4 MLIMIV ASS RR J01CA12 27/04)91 vd 
| PIPRAM Codice AIC Dossier Specialità: 023609 
| data prima registrazione specialità: 02/08/78 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RHONE POULENC RORER S.P.A. 
: ica “ RASSPAORS | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023609 023 20 CAPSULE 400 MG A RR G04AB03 02/08/78 Mv 
PIPURIN Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità; 17/03/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NCSN FARMACEUTICI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024590 022 20 CAPSULE 400 MG A RR G04AB03 17/03/82 97] 
PIRALDINA Codice AIC Dossier Specialità: 010800 
data prima registrazione specialità: 25/01/56 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRACCO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
010800 011 50 COMPRESSE 500 MG A RR J04AK01 25/01/56 


PIREUMA 


Codice AIC Dossier Specialità: 
Titolare AIC: LABORATORIO TERAPEUTICO M.R. SRL 


data prima registrazione specialità: 17/01/81 = DataRinnovo 01/06/95 
N° AIC Confezione 
002038 038 6 SUPPOSTE 500 MG 
PIRFALIN 
data prima registrazione specialità: 07/06/93 = DataRinnovo 07/06/98 


ATC Registrazione in Farmacia 


N02BB04 19/06/87 
Codice AIC Dossier Specialità: 


Fascia SSN Dispensazione 
(o) RR 


027924 
Titolare AIC: FARMIGEA SPA 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027924 012 COLLIRIO LIOF. 0,005% 7 ML Cc RR SOlXA 07/06/93 Mi 
PIRODAL Codice AIC Dossier Specialità: 023366 
data prima registrazione specialità: 27/09/76 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA'IGIENICO 
TERAPEUTICHE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023366 026 20 COMPRESSE 500 MG A RR G04AB02 25/02/85 
f n 
PIROFTAL Codice AIC Dossier Specialità: 025986 Î 
data prima registrazione specialità: 06/08/85 = Data Rinnovo 01/06/95 7itolare AIC: BRUSCHETTINI SRL. | 
“ N'AIC O Confezione pes “© Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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025986 011 1 FLAC. COLLIRIO 10 ML 0,5% (0) RR S01BC06 06/08/85 97] 
PIROXICAM DOROM Codice AIC Dossier Specialità: 026091 
li 
data prima registrazione specialità: 01/06/88 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: DOROM S.R.L. 

N° AIC "Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026091 013 30 CAPSULE 20 MG A RR MO1ACO01 01/06/88 
026091 025 30 CAPSULE 10 MG A RR MOIACO1 01/06/88 0) 
026091 037 10 SUPPOSTE 20 MG Cc RR MO1AC01 01/06/88 i 

i PIROXICAM GNR Codice AIC Dossier Specialità: 025604 
data prima registrazione specialità: 29/01/85 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GNR SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025604 012 10 SUPPOSTE 20 MG Cc RR MOIAC01 29/01/85 (97 
025604 048 30 CAPSULE 20 MG A 66 RR M01AC01 29/01/85 vi 
025604 051 CREMA 50G 1% Cc RR M02AA07 02/05/89 i 

PIRXANE Codice AIC Dossier Specialità: 027047 
data prima registrazione specialità: 29/05/99 =DataRinnovo 29/05/98 Titolare AIC: LISAPHARMA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027047 012 30 CAPSULE 100 MG Cc RR C04AX20 29/05/93 O) 
027047 024 30 CAPSULE 200 MG (o) RR C04AX20 29/05/93 O 

PIVALOXICAM Codice AIC Dossier Specialità: 025953 
data prima registrazione Specialità: 06/08/85 Data Rinnovo 01/06/95. Titolare AIC: CHIESI FARMACEUTICI S.PA. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025953 011 30 CAPSULE 30 MG c RR M01AC01 06/08/85 O) 
025953 023 CREMA 50 G 2% Cc SP M02AA07 06/08/85 Mi 
025953 035 CREMA 40 G 2% Cc SP M02AA07 08/01/97 i: 
025953 047 CREMA 30 G 2% Cc SP MO02AA07 08/01/97 O 

PIVANAZOLO Codice AIC Dossier Specialità: 027536 
data prima registrazione specialità: 15/05/95 Data Rinnovo Titolare AIC: BENEDETTI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027536 059 POMATA DERMATOLOGICA 30 G Cc RR DO1AC02 15/05/95 
027536 085 LAVANDA VAGINALE 5 FLAC.150 ML Cc RR G01AF04 15/05/95 Mi 

| PIVEXID Codice AIC Dossier Specialità: 026868 i 
data prima registrazione specialità: 01/02/90 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO BIOCHIMICO PAVESE SPA | 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026868 012 12 COMPRESSE 50 MG Cc RR 4101CA08 01/02/90 DU] 
026868 024 16 COMPRESSE 50 MG (o) RR J01CA08 01/02/90 DU) 
026868 051 12 COMPRESSE 200 MG Cc RR J01CA08 01/02/90 DI) 
026868 063 16 COMPRESSE 200 MG Cc RR J101CA08 01/02/90 U 
026868 087 30 BUSTINE GRANULATO 100 MG Cc RR J01CA08 01/02/90 U 

PLACATUS | Codice AIC Dossier Specialità: 028626 
data prima registrazione specialità: 05/03/93 Data Rinnovo 05/03/98 Titolare AIC: RESTIVA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028626 012 SCIROPPO 0,1% FLACONE 200 ML Cc RR ROSDB26 05/03/93 (| 
028626 024 GOCCE 1% FLACONE 30 ML Cc RR R05DB26 05/03/93 M 

PLACTIDIL Codice AIC Dossier Specialità: 025627 
data prima registrazione specialità: 29/04/85 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

025627 047 30 COMPRESSE 300 MG Cc RR B01AC03 13/12/91 
‘ PLAK OUT Codice AIC Dossier Specialità: 032142 
| data prima registrazione specialità: 29/11/95 Data Rinnovo Titolare AIC: BYK GULDEN ITALIA SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032142 010 SOLUZ. CONCENTR. 3,5% FLAC 10ML (o) OTC A01AB03 29/11/95 197] 
032142 022 SOLUZ. 0,12% FLAC 150 ML Cc OTC A01AB03 29/11/95 (97 
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FPLANDER n UusEO Codice AIC Dossier Specialità: 022501 | 
! data prima registrazione specialità: 29/09/82 = Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 

l 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022501 011 IV FL 500 ML H RR BOSAA0S 29/09/82 
022501 023 CON GLUCOSIO FLS00ML H OSP BOSAA0S 29/09/82 O 
022501 035 R IV FL 500 ML H RR BOSAA0S 29/09/82 Q 
022501 047 R CON GLUCOSIO 5S00ML ii OSP BUSAACS 25/00/82 DI 
PLANTEN Codice AIC Dossier Specialità: 023390 Î 
1 data primaregistrazione specialità: 09/12/82 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WHITEHALL ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023390 014 30 BUSTINE G 7 c OTC A06ACO1 09/12/82 O 
023390 026 20 BUSTINE G7 Cc OTC AO6ACO1 09/12/82 gv 
023390 038 GRANULATO G 400 c OTC AOG6ACOI 09/12/82 O 
023390 040 GRANULATO G 200 c OTC AO6ACO1 09/12/82 n) 
023390 053 20 BUSTINE MONOD. 7 G ARANCIA Cc OTC AO6ACO1 14/04/95 Mi 
023390 065 20 BUST.MONOD. 7 G MELA BANANA Cc OTC AO6ACO1 14/04/95 MI 
PLANTENTAB babi Codice AIC Dossier Specialità: 033947 
data prima registrazione specialità: 19/06/98 =—Data Rinnovo Titolare AIC: WHITEHALL ITALIA S.P.A. 
E 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033947 019 /M 36 COMPRESSE FILM RIVESTITE 625 MG c OTC A06AC08 19/06/98 A 
| PLANUM Codice AIC Dossier Specialità: 025247 
data prima registrazione specialità: 19/03/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025247 014 21 COMPRESSE A 34 RR 603AA09 19/03/84 
025247 026 63 COMPRESSE Cc RR G03AA09 19/03/84 O 
| PLAQUENIL Codice AIC Dussier Specialità: 013967 | 
I dataprimaregistrazione specialità: 30/05/58 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SANOFI WINTHROP S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
013967 031 25 CONFETTI 200 MG A RR PO1BA02 27/07/95 
013967 043 100 CONFETTI Cc RR PO1BA02 27/07/95 U 
PLASIL Codice AIC Dossier Specialità: 020766 
data prima registrazione specialità: 03/10/66 =Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GRUPPO LEPETIT SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020766 010 IM IV 5 FIALE 2 ML 10 MG A RR A03FA01 03/10/66 
020766 022 1 FLAC. SCIROPPO 120 ML 0,1% B RR A03FAO01 01/03/71 I 
020766 034 BB OS GTT 20 ML (o) RR A03FA01 20/04/70 Mi 
020766 046 24 COMPRESSE Cc RR A03FA01 03/10/66 Mi 
' PLASMAVIRAL Codice AIC Dossier Specialità: 023065 
| data prima registrazione specialità: 25/11/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO LS.I. S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023065 016 INIETTABILE FL 50 ML 5% (i RR BOSAA02 25/11/82 
023065 028 INIETTABILE FLACONE 100 ML 5% Cc RR BOSAA02 25/11/82 O 
023065 030 INIETTABILE FLACONE 250 ML 5% Cc RR BOSAA02 25/11/82 O 


PLASTIDASI 


018719 


Codice AIC Dossier Specialità: 


data prima registrazione specialità: 29/05/61 Data Rinnovo = 01/06/95 Zitolare AIC: BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO 
FARMACEUTICA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
018719 031 IM 3 FLACONI 1 G + 3 FIALE (o) RR C01EB07 29/05/61 
{ 
PLATAMINE Codice AIC Dossier Specialità: 024772 
i —data prima registrazione specialità: 22/10/82 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024772 016 IV 1 FLAC.10 MG H OSP LOIXA01 22/10/82 
024772 028 IV 1 FLAC. 25 MG H OSP LO1XA01 22/10/82 MI 
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024772 030 INIETT 1 FL 50 MG c OSP LO1XA01 22/10/82 i 

| PLATINEX Codice AIC Dossier Specialità: 024254 
data prima registrazione specialità: 17/1080 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

024254 017 IV 1 FLACONE 10 ML 10 MG c OSP LO1XA01 17/10/80 NZ 

024254 029 IV 1 FLACONE 50 MG lo, OSP LO1XA01 29/03/83 U 

024254 031 "IV" 1 FLAC. SOLUZIONE PRONTA 20 ML 10 MG H OSP LO1XA01 28/03/86 Mi 

024254 043 IV 1 FLAC. SOLUZIONE PRONTA 50 ML 25 MG H OSP LOIXA01 28/03/86 I, 

024254 056 IV 1 FLAC. SOLUZIONEPRONTA 100 ML 50 MG c OSP LOIXA01 28/03/86 LU 

PLATOCILLINA Codice AIC Dossier Specialità: 022365 


data prima registrazione specialità: 04/02/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LAB.FARM.BIOL.CROSARA S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022365 023 12 CAPSULE 250 MG Cc RR JO1CA01 04/02/82 
PLAUSITIN Codice AIC Dossier Specialità: 022961 
data prima registrazione specialità: 21/09/79 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022961 015 20 CONFETTI Cc OTC ROSDB25 21/09/79 
022961 027 SCIROPPO 180 ML (o) OTC R05DB25 21/09/79 vi 
022961 039 6 SUPPOSTE 300 MG [ei OTC R05DB25 21/09/79 LU 
022961 041 12 SUPPOSTE 300 MG Cc OTC ROSDB25 21/09/79 Ù 
| PLEGINE Codice AIC Dossier Specialità: 021710 } 
data prima registrazione specialità; 24/06/70 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WYETH LEDERLE S.P.A. J 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021710 013 20 COMPRESSE Cc RNR AO8AA 24/06/70 
021710 025 30 COMPRESSE c RNR AOSAA 24/06/70 9 
PLEIABIL Da Codice AIC Dossier Specialità: 022655 


data prima fegistrazione specialità: 21/12/79 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORI GUIDOTTI S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022655 043 30 CONFETTI Cc OTC A06ABS7 30/06/88 
022655 056 50 CONFETTI Cc OTC AO6AB57 30/06/88 O 
022655 068 FLACONE SCIROPPO 150 ML (ei OTC A06ABS7 30/06/88 O 


PLEIAMIDE Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 16/04/87 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SANOFI WINTHROP S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026100 040 40 COMPRESSE RIVESTITE 400 + 125 MG A RR A10BD02 23/03/95 Wi 
PLENDIL Codice AIC Dossier Specialità: 028162 | 
data prima registrazione specialità: 17/04/93 = DataRinnovo 17/04/98 Titolare AIC: ASTRA FARMACEUTICI S.P.A. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028162 030 14 COMPRESSE 10 MG A RR C08CA02 27/07/95 
028162 042 28 COMPRESSE 5 MG A RR C08CA02 27/07/95 97] 
PLEXOTON B12 Codice AIC Dossier Specialità: 022315 
Î data prima registrazione specialità: 16/02/85 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FONTEN FARMACEUTICI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022315 028 IM 10F LIOF + 10 FSOLV Cc RR AIlEA 16/02/85 
PNEUMO 23 Codice AIC Dossier Specialità: 027644 
data prima registrazione specialità 27/07/92 Data Rinnovo 27/07/97 Titolare AIC: PASTEUR MERIEUX MSD SN.C. 
N° AIC Confezione pi Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027644 018 FIALA-SIRINGA DA 0,5 ML. Cc RR J07ALO2 27/07/92 
pus _ 
| PREUMOPENT Codice AIC Dossier Specialità: 027440 
data prima registrazione specialità: 25/01/91 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RHONE POULENC RORER S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027440 015 1 FLAC. AEROSOL LIOF. 60 MG + 1 FIALA 3 ML A 37 RRLIM POICX01 25/01/91 7 
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PNEUMOREL Codice AIC Dossier Specialità: 024429 | 
Î data prima registrazione specialità: 15/06/81 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATOIRES BIOPHARMACEUTIQUES DE FRANCE | 
È d 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC “Registrazione in Farmacia 
024429 019 SCIROPPO 150 ML Cc RR R03DX03 15/06/81 
024429 021 INIETT 10 F 5 ML (0) RR RO3DX03 28/07/83 O 
024429 045 RITARDO 20 CONFETTI 80 MG (i RR R03DX03 28/07/83 Mi 
024429 058 RITARDO 30 CONFETTI 80 MG Cc RR R03DX03 28/07/83 LU 
| PNU-IMUNE® 23 Codice AIC Dossier Specialità: 029547 
data prima registrazione specialità: 04/03/96 —Data Rinnovo Titolare AIC: WYETH LEDERLE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029547 015 FIALA SIR. MONODOSE 0,5 ML Cc RR J07AL02 04/03/96 
029547 027 10 FIALE SIR. MONODOSE 0,5 ML Cc RR J07AL02 04/03/96 O 
‘“POLAMIN ; Codice AIC Dossier Specialità: 028050 | 
data prima registrazione specialità: 20/05/91 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHERING PLOUGH SPA j 
N° AIC Confezione Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028050 019 INIETT.10 FIALE 1 ML S MG Cc RR RO6AB0O2 20/05/91] Mi 
POLARAMIN Codice AIC Dossier Specialità: 018554 
| data primaregistrazione specialità: 27/09/63 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHERING PLOUGH SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
018554 067 SCIROPPO 100 ML 0,04% Cc OTC R06AB02 27/04/91 
018554 079 “°AR" 20 CONFETTI 6 MG Cc OTC RO6AB02 27/04/91 7] 
018554 081 CREMA 25 G 1% Cc OTC DO4AA 27/04/91 wi 
| POLARAMIN ESPETTORANTE Codice AIC Dossier Specialità: 023173 
1 dataprimaregistrazione specialità: 12/10/76 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHERING PLOUGH SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023173 026 SCIROPPO 100 ML OTC ROSFB02 27/04/91 7 
| POLASE Codice AIC Dossier Specialità: 016153 
data prima registrazione specialità: 04/12/61 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WYETH LEDERLE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
016153 013 40 COMPRESSE Cc SP A12BA 19/05/82 
016153 025 10 BUSTINE EFFERV. ARANC. 10 G Cc SP A12BA 19/05/82 vi 
POLI WIT Codice AIC Dossier Specialità: 021082 
data prima registrazione specialità: 13/06/78 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RADIUMFARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021082 021 10 COMPRESSE EFFERV, 4,5 G Cc OTC ALLAA03 07/0187 
021082 045 10 COMPRESSE 500 MG Cc OTC AL1AA03 27/08/90 97] 
021082 058 20 COMPRESSE 500 MG Cc OTC A11AA03 27/08/90 mv 


' POLIBETA BI? Codice AIC Dossier Specialità: 010198 


| data prima registrazione specialità: 09/07/55 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A. CECCARELLI E C. DEI F.LLI LUC.ARN. CORR. 
o N _ __rr-FFFFT+_.-_TTT6—.  . rr rr rt _uANGANELLI 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
010198 036 30 COMPRESSE Cc RR AIllEA 19/12/97 
010198 048 GOCCE FLACONE 20 G USO ORALE Cc RR ALlEA 19/12/97 O 


POLIBIL Codice AIC Dossier Specialità: 017263 
data prima registrazione specialità: 25/01/61 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MONSANTO ITALIANA S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
017263 029 FLACONE SCIROPPO 120 ML Cc OTC A06ABS7 12/06/85 


POLIFLU Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 29/03/83 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MONSANTO ITALIANA S.P.A. 
iu 


024913 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024913 030 AD 10 SUPPOSTE Cc OTC NO2BA01 29/03/83 
024913 055 10 BUSTINE MONODOSE 0,9 G Cc OTC NO2BA01 09/06/89 DI 
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POLIGOL Codice AIC Dossier Specialità: 033107 | 
data prima registrazione specialità: 01/03/97 —DataRinnovo Titolare AIC: MAGGIONI S.P.A. | 
L 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033107 018 SOLUZIONE FLACONE 100 ML (o) OTC DO08AG02 01/03/97 O 
033107 020 SOLUZIONE FLACONE 150 ML Cc OTC DO8AG02 01/03/97 O] 

POLILEVO Codice AIC Dossier Specialità: 020608 
data prima registrazione specialità: 30/0965 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MONSANTO ITALIANA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020608 042 48 COMPRESSE RIVESTITE Cc SP AOSBA 16/11/98 97] 
020608 055 10 FIALE 3 MLIMIV [o RR AOSBA 16/11/98 9, 
020608 067 10 CONTENITORI MONODOSE PER SOLUZ ORALE Cc SP AOSBA 16/11/98 Si 

1SML 
POLIMOD Codice AIC Dossier Specialità: 027632 


data prima registrazione specialità: 31/12/92 Data Rinnovo 31/12/97 Titolare AIC: MONSANTO ITALIANA S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027632 013 10 COMPRESSE 400 MG Cc RR LO3AXO05 31/12/92 O 
027632 037 10 BUSTE 800 MG Cc RR LO3AXOS 31/12/92 2, 
027632 049 10 FLACONCINI ORALI 400 MG Cc RR L03AX05 31/12/92 al 
027632 076 10 FIALE 3 ML 200 MG Cc RR LO3AXO05 31/12/92 O 
| POLIMUCIL Codice AIC Dossier Specialità: 025463 
I data prima registrazione specialità: 09/08/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MONSANTO ITALIANA S.P.A. 
lotte di toi ce i ei ri — ili E n ata 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025463 023 30 BUSTINE Cc SP ROSCB10 09/08/84 iz] 
025463 062 SCIROPPO 200 ML Cc SP ROSCB03 06/07/98 Dez] 
025463 074 30 BUSTINE 7,5 GGRANULATO SOLUZ ORALE Cc SP ROSCB03 06/07/98 I 


POLINAZOLO Codice AIC Dossier Specialità: 027833 
data prima registrazione specialità: 18/06/93 Data Rinnovo 18/06/98 Titolare AIC: LABORATORI GUIEU SPA 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027833 021 1% CREMA TUBO 30 G (o) SP DO1AC03 15/03/99 
027833 033 1% EMULSIONE CUTANEA TUBO 30 G (o) SP DO1AC03 15/03/99 U 
027833 045 150 MG OVULI AST 6 OVULI 420 MG LAVANDA Cc RR GO1AFOS 15/03/99 h/ 
VAGINALE 
027833 058 1% SCHIUMA CUTANEA 6 BUSTINE 10 G Cc RR D01AC03 15/03/99 O 
027833 060 $S FLACONI 140 ML + CANNULA Cc RR GO1AFOS 01/04/99 O 
| POLINEURAL Codice AIC Dossier Specialità: 027059 
I data prima registrazione specialità: 09/09/91 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: DOMPE'FARMACEUTICI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027059 017 1 FIALA 4 ML/1000 MG Cc RR NO6BX06 09/03/91 
027059 029 2 FIALE 4 ML/1000 MG Cc RR NO6BX06 09/03/91 Gi 
027059 031 3 FIALE 4 ML/1000 MG Cc RR NO6BX06 09/03/91 CE] 
027059 043 3 FIALE 4 ML/500 MG (o) RR NO6BX06 09/03/91 O 
027059 056 5 FIALE 4 ML/500 MG Cc RR NOGBX06 09/03/91 Dl) 
027059 068 5 FIALE 2 ML/250 MG Cc RR NO6BX06 09/03/91 O 
POLIO SABIN Codice AIC Dossier Specialità: 026054 
data prima registrazione specialità: 12/02/86 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS SA. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026054 027 TUBICINO GONTAGOCCE 0,5 ML Cc RR J07BF02 06/12/88 
026054 039 10 TUBICINI 1 DOSE Cc RR J07BP02 01/07/92 O 
026054 041 25 TUBICINI 1 DOSE Cc RR JO7BP02 01/07/92 O 
026054 054 1 MINITUBO DOSATO 0,135 ML Cc RR J07BP02 14/10/95 R7) 
026054 066 10 MINITUBI DOSATI 0,135 ML (o) RR J107BF02 14/10/95 O 
026054 078 25 MINITUBI DOSATI 0,135 ML Cc RR J07BF02 14/10/95 LU 
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i POLIORAL Codice AIC Dossier Specialità: 020297 
| data prima registrazione specialità: 28/11/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CHIRON S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020297 026 1 DOSE 1 FL 0,1 ML c RNR J07BF02 20/06/85 
020297 038 CONTENITORE CONTAGOCCE 10 DOSI Cc RNR 3J07BF02 16/05/90 DI) 
020297 040 CONTENITORE CONTAGOCCE 20 DOSI Cc RNR J07BP02 16/05/90 MN 
020297 053 10 CONTENITORI SOSPENSIONE ORALE GOCCE 0,1 € OSP J07BF02 12/10/98 CU] 
ML 
POLIPIROX Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 26/14/83 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025118 035 30 CAPSULE 20 MG A 66 RR MO1AC01 26/11/83 
025118 047 10 SUPPOSTE 20 MG Cc RR MO1AC01 19/03/84 Ul 
025118 074 6 FIALE SOLUZ INIETT IM 20 MG/1 ML A RR MOI1ACO1 20/04/99 n 
; POLISED n Codice AIC Dossier Specialità: 010519 
data prima registrazione specialità: 08/03/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MONSANTO ITALIANA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
010519 054 20 CAPSULE OROSOLUBILI MENTA Cc OTC ROSFA02 04/03/96 
010519 066 20 CAPSULE OROSOLUBILI LIQUIRIZIA Cc OTC ROSFA02 04/03/96 O 
010519 078 FLACONE SCIROPPO 180 G Cc OTC ROSFA02 04/03/96 E] 


POLISILON Codice AIC Dossier Specialità: 011417 | 
data prima registrazione specialità: 15/09/61 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: UPSAMEDICA S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
011417 019 OS GEL. 100 G Cc RR A02DA01 15/09/61 77] 
| POLITOSSE Codice AIC Dossier Specialità: 028860 
| data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: MONSANTO ITALIANA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028860 029 200 ML FLACONE SOSPENSIONE OS c RR ROSDB21 04/03/96 R7] 
POLIVITAMINA Codice AIC Dossier Specialità: 033782 
data prima registrazione specialità: 17/12/98 Data Rinnovo Titolare AIC: PHARMARECORD S.R.L. 
N° AC Confezione — MSA GISZE, Fascia SSN = Dispensazine =—ATC Registrazione in Farmacia 
033782 018 40 CAPSULE MOLLI Cc RR ANBA 17/12/98 O 
POLIXIMA l "© Codice AIC Dossier Specialità: 024275 


data prima registrazione specialità: 28/07/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SIFARMA S.R.L. 


tt rr ee al 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024275 012 IM 1 FLACONCINO 1 G + 1 FIALA 4 ML A RR J01DA06 28/07/83 Ri 
024275 024 IM 1 FLAC.500 MG+F SOLV 2 ML Cc RR J01DA06 28/07/83 O) 
POROROENTO Codice AIC Dossier Specialità: 009426 E 
data prima registrazione specialità: 11/10/54 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMIGEA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 


009426 014 COLLIRIO 10 ML Cc RR SOIXA 11/10/54 vd 


POLYBION Codice AIC Dossier Specialità: 006204 
data prima registrazione specialità: 04/04/52 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRACCO S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
006204 010 20 CONFETTI Cc SP AIMlEA 04/04/52 O 
006204 022 "FORTE" 20 CONFETTI fo sp ANEA 04/04/52 vi 

POLYGLOBIN Codice AIC Dossier Specialità: 033948 
data prima registrazione specialità: 14/1298 Data Rinnovo Titolare AIC: BAYER S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

033948 011 /M SOLUZIONE PER INFUSIONE 5% 1 FLACONE 0,5 6/10 C RR JO6BA02 14/12/98 
ML 

033948 023 /M SOLUZIONE PER INFUSIONE 5% 1 FLACONE 2,5 G/SO C RR JO6BA02 14/12/98 OD 
ML 
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033948 035 /M SOLUZIONE PER INFUSIONE 5% 1 FLACONE 5,0 G/100 C RR J06BA02 14/12/98 CU 
ML 
033948 047 /M SOLUZIONE PER INFUSIONE 5% 1 FLACONE 10,0 c RR J06BA02 14/12/98 O 
6/200 ML 
| POLYTRIM Codice AIC Dossier Specialità: 
i dataprimaregistrazione specialità: 28/03/66 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GLAXO WELLCOME S.P.A. 
li 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020654 024 COLLIRIO FLACONE 5 ML c RR S01AA30 09/03/91 O 
020654 036 POMATA OFTALMICA 4 G c RR SO1AA30 18/06/93 O 
Î PORFIRIN 12 Codice AIC Dossier Specialità: 013915 
data prima registrazione specialità: 02/08/59 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione 
013915 069 10 FLAC.NI ORALI 10 ML Cc RR 


. POROSTENINA Codice AIC Dossier Specialità: 027315 
| dataprimaregistrazione specialità: 01/12/89 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027315 011 S FIALE 1 ML SOUI. A 4l RR HOSBAO0I1 01/12/89 
027315 023 S FIALE 1 ML 100 UI. A 41 RR HOSBA01 01/12/89 Mi 
PORTOLAC Codice AIC Dossier Specialità: 026814 
data prima registrazione specialità: 02/11/89 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026814 020 POLVERE 200 G C RR A06ADI2 02/11/89 wi 
026814 032 BB 30 BUSTE MONODOSE 5 G Cc RR A06ADI2 02/11/89 i 
026814 044 20 BUSTE MONODOSE 10G c RR A06AD12 02/11/89 MI 
026814 095 20 COMPRESSE SOLUBILI 5 G c OTC A06AD12 22/10/98 O 
026814 107 10 FLAC.NI SCIROPPO MONODOSE 15 ML Cc OTC A06ADI2 22/10/98 D 
026814 119 SCIROPPO 150°ML Cc OTC A06AD12 02/03/98 9 
026814 121 SCIROPPO 300 ML Cc OTC A06AD12 02/03/98 n 
026814 133 12 BUSTINE POLVERE ORALE 10 G Cc OTC A06ADI2 12/10/98 U 
026814 145 BARATTOLO POLVERE ORALE 100 G Cc OTC A06ADI12 12/10/98 Q 


| PORTOLAC EPS Codice AIC Dossier Specialità; 029563 
| data primaregistrazione specialità: 02/11/94 Data Rinnovo Titolare AIC: NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029563 018 1 FLAC. GRANULATO 200 G A 59 RR A06AD12 02/11/94 
029563 020 20 BUSTINE GRANULATO OS 10 G A 59 RR A06ADI2 02/11/94 ZI 
029563 032 FLACONE SCIROPPO 300 ML A 59 RR A06AD12 25/09/98 O 
029563 044 FLACONE SCIROPPO 500 ML A 59 RR A06ADI2 25/09/98 97] 


| POTASSION Codice AIC Dossier Specialità: 
I data prima registrazione specialità: 30/04/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MIBA PRODOTTI CHIMICI FARMACEUTICI SPA 


i 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
009209 038 EFFERV. 40 BUST. Cc SP A12BA30 30/04/82 Mi 
i POVIDERM Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 10/06/96 Data Rinnovo Titolare AIC: FARMEC DI RENATO TABASSO & C. S.N.C. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032813 014 "ALCOLICO" SOLUZIONE IDROALC FLACONE 250 ML C OTC D08AG02 10/06/96 
032813 026 *ALCOLICO" SOLUZIONE IDROALC FLACONE 500 ML C OTC D08AG02 10/06/96 Mi 
032813 038 Sa SOLUZIONE IDROALC FLACONE 1000 C OTC D08AG02 10/06/96 7] 
032813 040 SOLUZIONE ACQUOSA FLACONE 250 ML Cc OTC D08AG02 10/06/96 Mi 
032813 053 SOLUZIONE ACQUOSA FLACONE 500 ML Cc OTC D08AG02 10/06/96 i 
032813 065 SOLUZIONE ACQUOSA FLACONE 1000 ML Cc OTC D08AG02 10/06/96 97 


PPS 5% Codice AIC Dossier Specialità: 014227 
data prima registrazione specialità: 18/05/74 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: IMMUNO AG VIENNA 


N° AIC Confezione Fascia SSN — Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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014227 033 FLEBO 1 FLACONE 250 ML Cc RR BOSAA02 18/05/74 O 
PR 100 ; Codice AIC Dossier Specialità: 023788 
I dataprimaregistrazione specialità: 17/06/82 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023788 019 POMATA 30G Cc RR D07AB08 17/06/82 M 
023788 021 LOZIONE 20 ML (o, RR D07AB08 17/06/82 wi 
023788 033 "CLORESSIDINA" POMATA 30 G Cc RR D07BB02 17/06/82 7] 
023788 045 "CLORESSIDINA" LOZIONE 20 ML c RR D07BB02 17/06/82 Ie 
PRACTIL 21 Codice AIC Dossier Specialità: 025253 
data prima registrazione specialità: 17/03/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: N.V. ORGANON 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025253 016 21 COMPRESSE A 34 RR G03AA09 17/03/84 i 
| PRADIF Codice AIC Dossier Specialità: 030106 
| data primaregistrazione specialità: 27/08/98 =—Data Rinnovo Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH 
| 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030106 013 /M 20 CAPSULE RILASCIO CONTROLLATO 0,4 MG B RR 604CA02 27/08/96 
030106 025 /M 30 CAPSULE RILASCIO CONTROLLATO 0,4 MG Cc RR G04CA02 27/08/96 O 
PRAMIDIN Codice AIC Dossier Specialità: 029246 
data prima registrazione specialità: 18/11/97 —DataRinnovo Titolare AIC: CRINOS INDUSTRIA FARMACOBIOLOGICA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029246 016 "10" SPRAY RINO SOLUZ FLACONE 400 MG/2ML Cc RR A03FAO01 18/11/97 
029246 028 "20" SPRAY RINO SOLUZ FLACONE 1600MG/4ML Cc RR A03FA01 18/11/97 4 
PRAMISTAR Codice AIC Dossier Specialità: 028021 
data prima registrazione specialità: 31/12/92 DataRinnovo 31/12/97 Titolare AIC: F.I.RM.A. SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028021 018 20 COMPRESSE 600 MG (o) RR NO6BX16 31/12/92 Ci) 
028021 020 "600" 1 SCATOLA 20 BUSTINE GRAN USO ORALE 600 C RR NO6BX16 01/03/99 CI 
MG 
028021 032 "1200" 1 SCATOLA 10 BUSTINE GRAN USO ORALE Cc RR NO6BX16 01/03/99 DL] 
1200 MG 
| PRANTAL Codice AIC Dossier Specialità: 007782 
data prima registrazione specialità: 27/09/63 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHERING PLOUGH SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
007782 028 CREMA 25G 2% Cc OTC DIIAA 27/09/63 
PRASTEROL Codice AIC Dossier Specialità: 027776 
data prima registrazione specialità: 18/0293 = DataRinnovo 18/02/98 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027776 018 10 COMPRESSE 20 MG A 13 RR CIOAA03 18/02/93 97] 
027776 020 20 COMPRESSE 10 MG (6; RR C10AA03 18/02/93 O 
027776 032 "40" 14 COMPRESSE USO ORALE 40 MG A 13 RR C10AA03 19/03/99 vi 
PRATICEF Codice AIC Dossier Specialità: 025806 
I data prima registrazione specialità: 22/07/86 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMACEUTICI CABER S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025806 011 1 FLAC. 1 G+ 1 FIALA 2,5 ML IM A RR J01DA17 22/07/86 Si 
025806 035 1 FLAC. 500 MG + 1 FIALA 2 ML A RR JO1DA17 22/07/86 O 
PRAVASELECT Codice AIC Dossier Specialità: 027309 
data prima registrazione specialità: 15/02/90 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
N° AIC Confezione Ò Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027309 018 10 COMPRESSE 20 MG A 13 RR CIOAA03 15/02/90 si 
027309 020 20 COMPRESSE 10 MG Cc RR C10AA03 15/02/90 O 
027309 032 "40" 14 COMPRESSE USO ORALE 40 MG A 13 RR Ci0AA03 19/03/99 vi 


— 486 — 


20-8-1999 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 195 


PRAXILENE Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 28/07/72 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PRODOTTI FORMENTI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022584 027 30 CONFETTI 100 MG Cc RR C04AX21 31/12/84 
022584 039 40 CONFETTI 100 MG Cc RR C04AX21 31/12/84 O 
022584 041 50 CONFETTI 100 MG Cc RR C04AX21 31/12/84 vi 
022584 066 25 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG Cc RR C04AX21 02/04/90 Mi 
|PRAZENE a si di “Codice AIC Dossier Specialità: 023762 | 
data prima registrazione specialità: 26/01/79 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PARKE DAVIS SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023762 014 15 COMPRESSE 10 MG Cc RR NOSBA11 26/01/79 
023762 026 30 COMPRESSE 10 MG c RR NOSBA11 26/01/79 97] 
023762 038 "20" 20 COMPRESSE 20 MG Cc RR NOSBA11 20/12/84 A 
023762 040 1 FLACONE CONTAGOCCE 20 ML Cc RR NOSBA11 20/12/84 84 
PRECOND Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 26/03/97 —Data Rinnovo Titolare AIC: CRINOS INDUSTRIA FARMACOBIOLOGICA S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029091 016 30 CAPSULE 10 MG Cc RR C01DX16 26/03/97 
029091 028 40 CAPSULE 10 MG Cc RR C01DX16 26/03/97 CJ 
029091 030 20 CAPSULE 20 MG Cc RR C01DX16 26/03/97 O 
029091 042 30 CAPSULE 20 MG Cc RR C01DX16 26/03/97 Q 

PRECORDIL Codice AIC Dossier Specialità: 031221 si 
data prima registrazione specialità: 24/06/97 = DataRinnovo Titolare AIC: RECOGEN SRL | 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031221 017 30 COMPRESSE RIVESTITE 40 MG A RR C08DA01 24/06/97 
031221 029 30 COMPRESSE RIVESTITE 80 MG A RR C08DA01 24/06/97 O 

PREFERID Codice AIC Dossier Specialità: 027779 
data prima registrazione specialità: 05/03/93 Data Rinnovo 05/03/98 Titolare AIC: YAMANOUCHI EUROPE B.V. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027779 014 POMATA DERMATOLOGICA 30 G Cc RR D07AC09 05/03/93 
027779 026 "0,025% CREMA" 1 TUBO DA 30G B RR D07AC09 05/03/93 MI 

PREFOLIC Codice AIC Dossier Specialità: 024703 
data prima registrazione specialità: 02/07/68 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: KNOLL FARMACEUTICI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024703 098 5 FLAC. LIOF. 15 MG + 5 F.SOLV. Cc RR V03AF 26/02/96 NA 
024703 112 6 FLAC. LIOF. 50 MG+ 6 F SOLV. Cc RR V03AF 08/03/95 MI 
024703 124 30 COMPRESSE GASTRORES. 15 MG Cc RR V03AF 08/03/95 MI 

PREMARIN Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WYETH MEDICA IRELAND 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
002792 012 20 COMPRESSE 1,25 MG Cc RNR 6G03CAS7 09/03/50 
002792 024 20 COMPRESSE 2,5 MG A RNR G03CA57 09/03/50 | 
002792 036 36 COMPRESSE 0,625 MG A RNR G03CA57 19/02/52 7 
002792 048 36 COMPRESSE 0,3 MG Cc RNR G03CAS7 04/01/56 i 
002792 063 CREMA GINECOLOGICA C/ APPL. 25 G 62,5% A RNR G03CA57 04/11/82 vi 
002792 099 CREMA 25 G 62,5% Cc RNR G03CA57 09/03/50 I 
002792 125 20 COMPRESSE VAGINALI Cc RNR 6G03CA57 20/12/73 O 

| PREMELLE Codice AIC Dossier Specialità: 029541 
|___ eta prma registrazione specialità: 03/1296 Data Rinnovo Titolare AIC: WYETH MEDICA IRELAND 

N° AIC Confezione © Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029541 012 "C" 28 COMPRESSE RIVESTITE 2,5 MG Cc RNR G03FB06 14/11/97 A 
029541 024 "C" 28 COMPRESSE RIVESTITE 5 MG Cc RNR G03FB06 14/11/97 7 
029541 036 "S" 28 COMPRESSE (14 0,625 MG+ 14 0,625/5 MG) Cc RNR G03FB06 03/12/96 ni 
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PREMPAK Codice AIC Dossier Specialità: 028031 
data prima registrazione specialità: 18/02/93 Data Rinnovo 18/02/98 Titolare AIC: WYETH MEDICA IRELAND | 
L ai 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028031 019 28 COMPRESSE 0,625 MG + 12 COMPRESSE 5 MG Cc RNR G03FB07 18/02/93 ha 
028031 021 28 COMPRESSE 1,25 MG + 12 COMPRESSE 5 MG Cc RNR G03FB07 18/02/93 ai 
| PRENAGID suo #3 i | _—“—’—’’©odiceAIC Dossier Specialità: 023730 | 
! dataprimaregistrazione specialità: 06/12/78 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: S.I.F.I. S.P.A. 
I si 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023730 029 COLLIRIO 10 ML 0,25% B RR SO1BA11 06/12/78 Mi 
023730 043 POMATA OFTALMICA 10 G 0,25% B RR SO1BA11 06/12/78 hi 
PRENATAL Codice AIC Dossier Specialità: 022885 
data prima registrazione specialità: 18/077 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WYETH LEDERLE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022885 040 30 COMPRESSE (è: RR A11AA03 21/10/89 O 
PRENT » Codice AIC Dossier Specialità: 024255 
data prima registrazione specialità: 04/10/80 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BAYER S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024255 022 50 COMPRESSE 200 MG A RR C07AB04 04/10/80 
024255 034 30 COMPRESSE 400 MG A RR 007AB04 20/10/81 i 
PREPARAZIONE ANTIEMORROIDARIA GIULIANI asso _ Codice AIC Dossier Specialità: 027971 
data prima registrazione specialità: 27/06/91 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GIULIANI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027971 011 POMATA TUBO 20 G Cc OTC COSAA01 27/06/91 
| PREPARAZIONE H Codice AIC Dossier Specialità: 017389 | 
data prima registrazione specialità: 10/08/50 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WHITEHALL LABORATORIES LIMITED | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
017389 053 6 SUPPOSTE Cc OTC COSAX03 22/03/85 
017389 065 12 SUPPOSTE Cc OTC COSAX03 22/03/85 A] 
017389 091 POMATA 25 G Cc OTC COSAX03 31/10/94 vi 
017389 103 POMATA 50G Cc OTC COSAX03 31/10/94 MV 
017389 115 ASTUCCIO 6 TUBI 5 GR. Cc OTC COSAX03 30/05/97 97 
PREPIDIL Codice AIC Dossier Specialità: 028439 
data prima registrazione specialità: 28/11/91 Data Rinnovo 28/11/96 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN N.V.IS.A. | 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028439 014 GEL INTRACERV SIRIN.0,5 M6G3G H OSP 602AD02 28/11/91 Dj 
028439 026 GEL INTRAVAG.SIRINGA 1 MG3G H OSP G02AD02 31/10/94 O) 
028439 038 GEL INTRAVAG.SIRINGA 2 MG/3 G H OSP G02AD02 31/10/94 D) 
| PREPULSID Codice AIC Dossier Specialità: 026846 
data prima registrazione specialità: 02/04/90 = DataRinnovo 01/06/95 Zitolare AIC: JANSSEN CILAG S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026846 016 30 COMPRESSE DIVISIBILI 10 MG B RR A03FA02 02/04/90 97] 
026846 030 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 200 ML 0,1% B RR A03FA02 02/04/90 vi 
026846 042 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 100 ML 0,1% B RR A03FA02 02/04/90 Br, 
026846 055 30 BUSTINE GRANULATO EFFERV. 10 MG B RR A03FA02 02/04/90 xvi 
026846 081 20 BUSTINE SOSPENSIONE ORALE 5 ML B RR A03FA02 25/02/98 O 
026846 093 20 BUSTINE SOSPENSIONE ORALE 10 ML B RR A03FA02 25/02/98 LC] 
| PRESDIEM cca i Codice AIC Dossier Specialità: 028045 | 
| dataprimaregistrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: GNR SPA O 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028045 019 14 CAPSULE 300 MG Cc RR CO8DBOI 31/10/94 DÌ 
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[ PRESSALOLO Codice AIC Dossier Specialità: 024567 

| data prima registrazione specialità: 27/05/83 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMACEUTICI LOCATELLI S.R.L. 

° N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024567 024 50 COMPRESSE 200 MG A RR C07AG01 27/05/83 
PRESSALOLO DIURETICO Codice AIC Dossier Specialità: 026113 
data prima registrazione specialità: 30/07/87 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMACEUTICI LOCATELLI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026113 023 30 COMPRESSE 200 + 20 MG Cc RR C07CG01 30/07/87 
PRESSAMINA Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021441 035 20 COMPRESSE 100 MG Cc RR Q01CA12 22/05/70 
[ PRESSURAL Codice AIC Dossier Specialità: 024666 
| data prima registrazione specialità: 28/04/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: POLIFARMA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024666 012 30 CONFETTI 2,5 MG Cc RR C03BA1I 28/04/82 
024666 024 50 CONFETTI 2,5 MG A RR C03BA11 28/04/82 97] 
| PREST Codice AIC Dossier Specialità: 029274 
data prima registrazione specialità: 29/11/95 Data Rinnovo Titolare AIC: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029274 014 12 COMPRESSE RIVESTITE 220 MG Cc OTC MOI1AE02 29/11/95 
029274 026 20 COMPRESSE RIVESTITE 220 MG € OTC MO01AE02 29/11/95 O 
PREVEX Codice AIC Dossier Specialità: 027372 
data prima registrazione specialità: 17/12/91 Data Rinnovo 17/12/96 Titolare AIC: SCHERING PLOUGH SPA 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027372 010 "5" 28 COMPRESSE 5 MG A RR C08CA02 17/12/91 
027372 022 14 COMPRESSE 10 MG A RR C08CA02 17/12/91 7, 
PREXAN È i Codice AIC Dossier Specialità: 024467 

! data primaregistrazione specialità: 18/06/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LA.FA.RE. S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024467 021 30 CAPSULE 250 MG C RR M01AE02 19/05/82 O 
024467 045 "500" 10 SUPPOSTE Cc RR MO01AE02 25/06/81 97 
024467 058 "500" 30 COMPRESSE 500 MG A 66 RR MO1AE02 30/10/84 MI 
024467 072 "375" 30 BUSTINE (0) RR M01AE02 30/10/84 gn 
024467 084 POMATA 50 G 10% ‘a RR M02AA12 30/09/91 Mi 
024467 096 20 BUSTINE GRANULATO 500 MG A 66 RR MO1AE02 30/12/91 97] 
024467 108 "500" 30 BUSTINE GRANULATO USO ORALE 500 MG A 66 RR M01AE02 20/04/99 CL] 

PREXIL Codice AIC Dossier Specialità: 031965 
data prima registrazione specialità: 28/07/98 Data Rinnovo Titolare AIC: I.BIR.N -ISTITUTO BIOTERAPICO NAZIONALE S.R.L. 

CC UN'AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031965 015 30 CAPSULE RILASCIO PROLUNGATO 40 MG A RR C08CA04 28/07/98 O 
031965 027 50 COMPRESSE 20 MG A RR C08CA04 28/07/98 CD 

PRIAXIM Codice AIC Dossier Specialità: 025240 
data prima registrazione specialità: 19/03/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RAVIZZA FARMACEUTICI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025240 019 30 COMPRESSE 50 MG Cc RR MOIAE1S 19/03/84 O 
025240 021 20 COMPRESSE 100 MG Cc RR MOI1AE15 19/03/84 O 
025240 033 6 SUPPOSTE 200 MG Cc RR MOIAE15 19/03/84 O 
025240 045 10 BUSTINE LAVANDA VAG.5G Cc RR 602CC04 27/07/87 MI 
025240 058 GEL TUBO 30 G c RR MO2AA 27/07/87 Ev) 
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PRILACE DI Codice AIC Dossier Specialità: 029243 
data prima registrazione specialità: 20/06/96 —DataRinnovo Titolare AIC: HOECHST MARION ROUSSEL S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029243 019 14 COMPRESSE 5 + 6 MG A RR C09BA0S 20/06/96 9% 
PRILAGIN Codice AIC Dossier Specialità: 025904 | 
{ —dataprimaregistrazione specialità: 30/07/87 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORI GAMBAR S.R.L. | 
Leno sai 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025904 018 LATTE DERMATOLOGICO 2% 30 G Cc SP D01AC02 30/07/87 97] 
025904 020 CREMA DERMATOLOGICA 2% 30 G Cc SP DO1AC02 30/07/87 97] 
025904 032 LAV. VAG. 5 FLACONI 0,2% Cc RR GO1AF04 30/07/87 
025904 044 6 CAPSULE VAGINALI 400 MG Cc RR G01AF04 30/07/87 Mi 
025904 057 2 CAPSULE VAGINALI 1200 MG Cc RR G0O1AF04 30/07/87 M 
025904 069 CREMA GINECOLOGICA 2% 78 G Cc RR GO1AF04 01/07/92 bi 
| PRIMALAN Codice AIC Dossier Specialità: 024450 
data prima registrazione specialità: 07/06/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PIERRE FABRE PHARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024450 052 30 COMPRESSE 5 MG B RR R06AD07 14/06/86 
io Codice AIC Dossier Specialità: 033310 
data prima registrazione specialità: 05/02/98 =—DataRinnovo Titolare AIC: PASTEUR MEREUX MSD 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033310 018 /E 1 SIRINGA MONODOSE 0,5 ML Cc RR J07CA 05/02/98 
PRIMBACTAM Codice AIC Dossier Specialità: 025407 


data prima registrazione specialità: 09/08/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025407 014 IMOEVI FLAC.G 0,5 + FSOLV Cc RR J01DFOi 09/08/84 
025407 026 IM EV 1 FLAC/1 G +1 FIALA 3 ML A 56 RR JO1DF01 09/08/84 si 
025407 038 INFUS.VENOSA 1 FLAC. G 0,5 H RR JO1DFO01 09/08/84 O 
025407 040 INFUS.VENOSA 1 FLAC.G 1 H RR J01DF01 09/08/84 [J 
| PRIMENE Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 —DataRinnovo Titolare AIC: BAXTER S.P.A. 
N° AIC Confezione i Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026905 051 100 ML FLACONE 10% Cc RR BOSBA01 31/10/94 
026905 063 IV FLACONE 250 ML 10% Cc RR BOSBAO1 31/10/94 O 
026905 075 IV FLACONE 500 ML 10% Cc RR BOSBA01 31/10/94 O 


PRIMERAL Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 22/11/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024817 037 10 SUPP 550 MG Cc RR MO1AE02 22/11/83 
024817 049 30 COMPRESSE RIVESTITE 550 MG A 66 RR M01AE02 01/10/84 wi 
024817 052 IM 6 F LIOF + SOLVENTE Cc RR MO1AE02 03/12/86 O] 


PRIMESIN Codice AIC Dossier Specialità: 029416 
| data prima registrazione specialità: 10/04995 DataRinnovo Titolare AIC: KNOLL FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029416 031 28 CAPSULE 20 MG Cc RR C10AA04 28/12/95 
029416 043 14 CAPSULE 40 MG A 13 RR C10AA04 28/12/95 Mi 


PRIMOBOLAN DEPOT 
data prima registrazione specialità: 22/09/62 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHERING SPA 


Codice AIC Dossier Specialità: 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020005 017 IM 1 FIALA 1 ML Cc RNR A14AA04 22/09/62 


‘ PRIMOLUT NOR Codice AIC Dossier Specialità: 021053 
‘data primaregistrazione specialità: 30/05/68 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHERING A.G. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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021053 018 30 COMPRESSE 10 MG A RNR G03D002 30/05/68 Ii 
PRIMOXIL Codice AIC Dossier Specialità: 


data prima registrazione specialità: 03/12!96 =—DataRinnovo Titolare AIC: BAYER S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029425 016 14 COMPRESSE 7,5 MG A RR C09AA13 03/12/96 
029425 028 14 COMPRESSE 15 MG A RR 009AA13 03/12/96 Mi 
I PRIMOXIL PLUS Codice AIC Dossier Specialità: 033908 
|. data prima registrazione specialità: 22/1298 Data Rinnovo Titolare AIC: BAYER S.P.A. 
— N°AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033908 017 14 COMPRESSE FILMRIVESTITE 7,5 MG A RR COIBA 22/12/98 
033908 029 14 COMPRESSE FILMRIVESTITE 15 MG A RR COIBA 22/12/98 [nni 
PRINCIPEN Codice AIC Dossier Specialità: 021152 
data prima registrazione specialità: 30/09/69 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORI GUIEU SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021152 044 IM IV 1 FL.500 MG+SOLV 2,5 ML Cc RR JOICA01 08/07/89 
021152 057 IM IV 1 FLAC.1 G + SOLV.2,5 ML (6; RR J01CA01 08/07/89 O 
PRINIVIL Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 16/08/89 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: DU PONT PHARMA ITALIA S.R.L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026830 012 14 COMPRESSE 5 MG A RR C09AA03 16/08/89 
026830 024 14 COMPRESSE 20 MG A RR C09AA03 16/08/89 197] 
026830 036 14 COMPRESSE 10 MG Cc RR C09AA03 16/08/89 DO 
PRINZIDE Codice AIC Dossier Specialità: 027481 
data prima registrazione specialità: 29/01/92 Data Rinnovo 29/01/97 Titolare AIC: DU PONT PHARMA ITALIA S.R.L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 


027481 011 14 COMPRESSE 20 + 12,5 MG A RR C09BA03 29/01/92 


PRIOMICINA Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 10/12/79 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SAN CARLO FARMACEUTICI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024067 050 12 COMPRESSE 1G Cc RR J01XX01 03/03/82 


m————— 


‘ PRIORIX Codice AIC Dossier Specialità: 034199 
data prima registrazione Specialità: 22112198 Data Rinnovo Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione infFarmacia 
034199 012 /M 1FLACONE VACCINO LIOFILIZZATO + 1 SIRINGA (& RR J07BDS1 22/12/98 
PRERIEMPITA SOLVENTE CON AGO FISSO 
034199 024 /M 10 FLACONI VACCINO LIOFILIZZATO + 10 SIRINGHE C RR J07BDS1 22/12/98 
PRERIEMPITE SOLVENTE CON AGO FISSO 
034199 036 /M 20 FLACONI VACCINO LIOFILIZZATO + 20 SIRINGHE C RR J07BDS1 22/12/98 n; 
PRERIEMPITE SOLVENTE CON AGO FISSO 
034199 048 /M 1 FLACONE VACCINO LIOFILIZZATO + 1 SIRINGA Cc RR 3J07BDS1 22/12/98 O 
PRERIEMPITA SOLVENTE SENZA AGO FISSO 
034199 051 /M 10 FLACONI VACCINO LIOFILIZZATO + 10 SIRINGHE C RR JO7BDS1 22/12/98 O 
PRERIEMPITE SOLVENTE SENZA AGO FISSO 
034199 063 /M 20 FLACONI VACCINO LIOFILIZZATO + 20 SIRINGHE C RR J07BDS1 22/12/98 O 
PRERIEMPITE SOLVENTE SENZA AGO FISSO 
034199 075 /M_1FLACONE VACCINO LIOFILIZZATO + 1 SIRINGA Cc RR J07BDS1 22/12/98 YI 
PRERIEMPITA SOLVENTE CON AGHI SEPARATI 
034199 087 /M 10 FLACONI VACCINO LIOFILIZZATO + 10 SIRINGHE C RR JO7BDS1 22/12/98 | 
PRERIEMPITE SOLVENTE CON AGHI SEPARATI 
034199 099 /M 20 FLACONI VACCINO LIOFILIZZATO + 20 SIRINGHE C RR 307BDS1 22/12/98 O 
PRERIEMPITE SOLVENTE CON AGHI SEPARATI 
034199 101 /M 1 FLACONE VACCINO LIOFILIZZATO + 1 FIALA Cc RR J07BDS1 22/12/98 O) 
SOLVENTE 
034199 113 /M 10 FLACONI VACCINO LIOFILIZZATO+10 FIALE Cc RR 307BDS1 22/12/98 [j 
SOLVENTE 
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034199 125 /M 20 FLACONI VACCINO LIOFILIZZATO+20 FIALE Cc RR J07BDS1 22/12/98 A 
SOLVENTE 
PRIOVIT 12 Codice AIC Dossier Specialità: 020699 
dala prima registrazione specialità: 23/03/66 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA'IGIENICO i 
TERAPEUTICHE S.R.L. J 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione inrarmacia 
020699 017 40 PASTL Cc SP ADIBA 02/04/83 
020699 029 FORTE 20 PAST Cc SP ADNIBA 02/04/83 G 
020699 031 FORTE 40 PASTL Cc SP AIBA 02/04/83 i 

PRIOVIT CALCIUM Codice AIC Dossier Specialità: 021533 
data prima registrazione specialità: 12/03/70 = DataRinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: BAYER S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021533 029 10 BUSTINE GRANULATO c OTC AMEB 13/07/92 
PRISMA Codice AIC Dossier Specialità: 023653 
data prima registrazione specialità: 22/12/78 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A. 
— N°AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023653 025 IM 10F 1 ML 30 MG Cc RR BO1AB 22/12/78 Ii 
023653 052 50 CAPSULE 24 MG Cc RR BOIAB 23/04/85 VA 
023653 076 30 CAPSULE 50 MG Cc RR BO1IAB 01/03/89 Mi 
| PRIVITUSSO ti Codice AIC Dossier Specialità: 029134 
data prima registrazione specialità: 08/06/98 =—Data Rinnovo Titolare AIC: MITIM S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

029134 018 SOSPENSIONE ORALE 200 ML Cc RR ROSDB21 08/06/98 
PRIXAR Codice AIC Dossier Specialità: 033633 
data prima registrazione specialità: 05/03/98 Data Rinnovo Titolare AIC: HOECHST FARMACEUTICI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033633 013 /M 5 COMPRESSE FILM RIVESTITE 250 MG A RR J01MA12 05/03/98 LÌ 
033633 025 /M 10 COMPRESSE FILM RIVESTITE 250 MG Cc RR J01MA12 05/03/98 O 
033633 037 /M 5 COMPRESSE FILM RIVESTITE 500 MG A RR 3101MA12 05/03/98 LU 
033633 049 /M 7 COMPRESSE FILM RIVESTITE 500 MG Cc RR J01MA12 05/03/98 O 
033633 052 /M 10 COMPRESSE FILM RIVESTITE 500 MG Cc RR J01MA12 05/03/98 LU) 
033633 064 /M_"500"IV 1 FLAC 100 ML SOLUZIONE PER INFUSIONE H RR 3501MA12 05/03/98 fe] 

PRO URO Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 09/08/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GHIMAS S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

025468 024 20 CAPSULE 400 MG A RR 604AB03 09/08/84 
PRO-EFFERALGAN Codice AIC Dossier Speciatità: 029505 
data prima registrazione specialità: 27/12/95 —DataRinnovo Titolare AIC: UPSAMEDICA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

029505 017 5 FLACONI 1 G EV/IM + S FIALE SOLV. Cc RR N02BE05 27/12/95 A 


PROCADIL 
data prima registrazione specialità: 06/10/84 


Codice AIC Dossier Specialità: 025470 


Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025470 016 30 COMPRESSE Cc RR R03CC08 06/10/84 
025470 028 SCIROPPO 200 ML Cc RR R03CC08 06/10/84 wi 
025470 030 1 BOMBOLETTA AEROSOL 10 ML 200 EROGAZIONI A RR R03AC16 09/03/87 vi 
———_—__————é 
| PROCAMIDE Codice AIC Dossier Specialità: 007110 
data prima registrazione specialità: 18/09/52 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ZAMBON ITALIA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
007110 012 20 CAPSULE 300 MG A RR C01BA02 18/09/52 Mi 
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PROCAPTAN Codice AIC Dossier Specialità: 027469 
data prima registrazione specialità: 13/02/92 Data Rinnovo 13/02/97 Titolare AIC: IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN’ Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 


027469 028 14 COMPRESSE DIVISIBILI 4 MG A RR C09AA04 13/02/92 
PROCEF Codice AIC Dossier Specialità: 028697 
data prima registrazione specialità; 23/06/95 Data Rinnovo Titolare AIC: DOMPE' SPA 


N° AIC Confezione Fascia SSN = Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028697 011 12 COMPRESSE 250 MG A RR JO1DA41 23/06/95 O 
028697 023 6 COMPRESSE 500 MG A RR 3101DA41 23/06/95 9] 
028697 035 POLVERE SOSPENSIONE OS 125 MG/5 ML A RR JO1DA41 23/06/95 O) 
028697 047 POLVERE SOSPENSIONE OS 250 MG/5 ML A RR J01DA41 23/06/95 IZ] 


PROCIANIDOL Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 01/02/93 Data Rinnovo 01/02/98 Titolare AIC: BRUSCHETTINI SRL 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027266 016 30 CAPSULE 50 MG Cc RR SOlXA 01/02/93 
PROCICLIDE Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità; 02/01/86 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CRINOS INDUSTRIA FARMACOBIOLOGICA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione. in Farmacia 
026111 029 INIETT.i0 FIALE 200 MG 2,5 ML Cc RR BO1IAX01 21/04/86 
026111 056 21 CAPSULE 400 MG Cc RR BO1AX01 02/05/96 Wi 
PROCIREX Codice AIC Dossier Specialità: 023922 ] 
data prima registrazione specialità: 05/02/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: F.C.F. S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023922 014 30 CONFETTI 10 MG B RR A03FA04 05/02/81 
023922 053 10 CONTENITORI MONODOSE 10 ML B RR A03FA04 23/05/86 54 


PROCORUM Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 26/09/88 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: KNOLL FARMACEUTICI S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025811 011 50 COMPRESSE DIVISIBILI 50 MG A RR C08DA02 26/09/88 
025811 023 50 COMPRESSE RICOPERTE 25 MG Cc RR C08DA02 26/09/88 O 
025811 035 5 FIALE 2 MG/SML A RR C08DA02 26/09/88 O 
025811 047 "RETARD"30 COMPRESSE 100 MG A RR C08DA02 30/04/92 Vi 


PROCTIDOL ‘Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 10/02/87 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025750 023 POMATA 20G Cc OTC COSAA0I 06/12/88 


PROCTOFOAM HC Codice AIC Dossier Specialità: 


data prima registrazione specialità: 22/02/99 Data Rinnovo Titolare AIC: STAFFORD MILLER S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032013 017 SCHIUMA USO RETTALE BOMBOLETTA SPRAY 12G C OTC AO7EA02 22/02/99 O 
032013 029 SCHIUMA USO RETTALE BOMBOLETTA SPRAY 24G C OTC A07EA02 22/02/99 i 

PROCTOLYN Codice AIC Dossier Specialità: 021925 
data prima registrazione specialità: Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021925 019 POMATA 20G c SP COSAA10 09/01/78 O 
021925 021 POMATA 40G c sP COSAA10 15/03/79 97] 
021925 033 6 SUPPOSTE 2G Cc Ni COSAA10 09/01/78 O 
021925 045 10 SUPPOSTE 2G Cc SP COSAAI10 09/01/78 Mi 
021925 058 12 SUPPOSTE 2G Cc SP COSAA10 09/01/78 O 
021925 060 TUBO CREMA RETTALE 30 G Cc OTC COSAA10 01/03/99 O 
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| PROCTONIDE Codice AIC Dossier Specialità: 025051 
data prima registrazione specialità: 28/07/83 =DataRinnovo 0106/95 Titolare AIC: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025051 018 UNGUENTO 30 G Cc RR COSAA11 28/07/83 
025051 020 10 SUPPOSTE (0) RR COSAA11 O 
PROCTOSEDYL - Codice AIC Dossier Spe 013868 | 
data prima registrazione specialità: 05/05/58 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
013868 031 POMATA 20G Cc SP COSAA01 26/11/87 
013868 043 6 SUPPOSTE Cc SP COSAA01 26/11/87 7 
PROCTOSOLL Codice AIC Dossier Specialità: 027377 
data prima registrazione specialità: 22/12/90 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ALFA WASSERMANN S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027377 011 CREMA ANTIEMORROIDARIA 20 G Cc OTC COSAAO0I 22/12/90 
| PRODISTA Codice AIC Dossier Specialità: 031622 
data prima registrazione specialità: 17/12/98 Data Rinnovo Titolare AIC: DISTA ITALIA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031622 018 12 CAPSULE 20 MG Cc RR N06AB03 17/12/98 
031622 020 60 ML SOLUZIONE ORALE 20 MG/5 ML c RR N06AB03 17/12/98 O 
PROENDOTEL Codice AIC Dossier Specialità: 026615 
data prima registrazione specialità: 19/06/87 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FIDIA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026615 056 30 CAPSULE 100 MG Cc RR B01AC02 18/06/90 i 
026615 068 1 FLAC. LIOF. 30 MG + F. SOLV. 5 ML Cc RR BOIACO2 18/06/90 vi 
| PROFASI HP Codice AIC Dossier Specialità: 003247 | 
| dataprimaregistrazione specialità: 22/04/50 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SERONO PHARMA S.P.A. 
li bero deli o vilao fog ha 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
003247 018 IM 2F+2F 500 UI c RR G03GA01 09/12/82 vi 
003247 020 IM 2F+2F 1000 UI c RR 603GA01 09/12/82 97 
003247 032 IM 2F+2F 2000 UI A RR G03GA01 09/12/82 97 
003247 044 IM 1FIALA 5000 UI + 1 FIALA 1 ML A RR G03GA0I 09/12/82 v 
003247 057 IM 2F+2F 250 UI Cc RR G03GA0I 09/12/82 O 
PROFER Codice AIC Dossier Specialità: 028146 
data prima registrazione specialità: 18/10/96 Data Rinnovo Titolare AIC: AESCULAPIUS FARMACEUTICI SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028146 013 10 FLACONCINI ORALI 15 ML Cc RR B03AB 18/10/96 O 


PROGERIL 


data prima registrazione specialità: 26/09/73 01/06/95 


Data Rinnovo 


Codice AIC Dossier Specialità: 
Titolare AIC: SANOFI WINTHROP S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022789 022 OS GTT 30 ML0,1% Cc RR CO4AEOI 26/09/73 
022789 046 50 COMPRESSE 2,5 MG Cc RR C04AE01 29/11/78 O 
PROGERIL PAPAVERINA Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 08/10/76 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SANOFI WINTHROP S.P.A. 
N° AIC Confezione ì Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023361 037 GOCCE ORALI 30 ML Cc RR C04AESI 08/10/76 O 
023361 064 20 CAPSULE Cc RR CO4AESI 08/10/76 Dj 


PROGESTOGEL 
data prima registrazione specialità: 


N° AIC 
024470 015 


10/08/81 Data Rinnovo 01/06/95 


Confezione 
GEL 30 G + 1 SIRINGA 1% 


Codice AIC Dossier Specialità: 


Titolare AIC: IST. LUSO FARMACO D'ITALIA SPA 


ATC 
G03DA04 


Fascia SSN 
A 


Registrazione 
10/08/81 


Dispensazione 
RR 


— 494 — 


20-8-1999 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 195 
i PROGESTOL Codice AIC Dossier Specialità: 024788 
| dataprimaregistrazione specialità: 26/11/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SYNTHELABO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024788 010 FLACONE 150 ML c RR G03DA04 26/11/82 
| PROGLICEM Ù Di _ fg “——_—‘’’ Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 06/07/74 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHERING PLOUGH SPA 
CNS ‘ Confezione È sss sli Fascia SSN © Dispensazione “ATC Registrazione in Farmacia 
023060 015 100 CAPSULE 100 MG A RRLIM V03AHOI 06/07/74 x] 
023060 027 100 CAPSULE 25 MG A RRLIM V03AH01 06/07/74 vI 
! PROGRAF Codice AIC Dossier Specialità: 029485 
| data prima registrazione specialità: 13/05/98 Data Rinnovo Titolare AIC: FUJISAWA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029485 012 30 CAPSULE GELATINA DURA 1 MG A 37 RNR LO4AA0S 13/05/98 7 
029485 024 50 CAPSULE GELATINA DURA 1 MG A 37 RNR LO4AA0S 13/05/98 Gi 
029485 036 100 CAPSULE GELATINA DURA 1 MG A 37 RNR LO4AA05 13/05/98 LU] 
029485 048 30 CAPSULE GELATINA DURA 5 MG A 37 RNR LO4AA0S 13/05/98 vi 
029485 051 50 CAPSULE GELATINA DURA 5 MG A 37 RNR LO4AA0S 13/05/98 a) 
029485 063 10 FIALE CONCENTRATO PER SOLUZIONE LE A 37 RNR LO4AA0S 13/05/98 O 
SMG/1ML 
PROGYNON Codice AIC Dossier Specialità: 004609 
data prima registrazione specialità: 10/03/51 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHERING SPA 
"N°AIC = Confezione ROORO GITI © Fascia SSN Dispensazone =—ATC Registrazione in Farmacia 
004609 020 "DEPOT" IM 1 FIALA 10 MG A RNR G03CA03 24/05/55 97 
PROGYNOVA ao n | _—’1’°.- Codice AIC Dossier Specialità: 021226 
data prima registrazione specialità: 04/04/69 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHERING SPA 
—  N°AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021226 016 20 CONFETTI 2 MG A RNR G03CA03 04/04/69 
| PROHANCE Codice AIC Dossier Specialità: 029055 ] 
data prima registrazione specialità: 30/05/96 =—Data Rinnovo Titolare AIC: BRACCO S.P.A. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029055 011 EV FLACONE 5 ML H OSP VO8CA04 30/05/96 {eg 
029055 023 EV FLACONE 10 ML H OSP V08CA04 30/05/96 [3] 
029055 035 EV FLACONE 20 ML H OSP VO08CA04 30/05/96 C] 
029055 047 EV FLACONE 15 ML H OSP V08CA04 30/05/96 DI} 
029055 050 "5" 1 SIRINGA PRERIEMPITA SOLUZ USO EV 5 ML Cc OSP V08CA04 17/05/99 CD] 
029055 062 "10" 1 SIRINGA PRERIEMPITA SOLUZ USO EV 10 ML C OSP V08CA04 17/05/99 QU 
029055 074 "15" 1 SIRINGA PRERIEMPITA SOLUZ USO EV 15 ML_C OSP VO08CA04 17/05/99 U) 
029055 086 "17" 1 SIRINGA PRERIEMPITA SOLUZ USO EV 17 ML_C OSP VO08CA04 17/05/99 O 
' PROLASTINA si Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 02/02/98 Data Rinnovo Titolare AIC: BAYER S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031480 015 FLAC POLV SOLUZ 500 MG + FLAC SOLV EV 20 ML H OSP B02AB02 02/02/98 
031480 027 FLAC POLV SOLUZ 1000 MG + FLAC SOLV EV 40 ML H OSP B02AB02 02/02/98 CO 
PROLEUKIN Codice AIC Dossier Specialità: 027131 
i data prima registrazione specialità: 17/02/90 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CHIRON B.V. 
N° AIC Confezione ceci Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027131 010 INIETTABILE 1 FLAC 18.000.000 UI 1 ML H OSP L03AC01 17/02/90 
PROLEV LA ì ri Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: MAX FARMA SRL 
“— N°AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028577 017 36 CAPSULE 8 MG Cc RNR RO6AX18 31/10/94 
028577 029 28 CAPSULE 12 MG Cc RNR R06AX18 31/10/94 Dj 
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| PROLIFEN Codice AIC Dossier Specialità: 021839 | 
: data prima registrazione specialità: 07/11/70 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. ;) 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021839 028 10 CAPSULE 50 MG A RR G03GB02 07/11/70 vi 
PROLUTON Codice AIC Dossier Specialità: 005375 
data prima registrazione specialità: 08/10/51 = Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: SCHFRINO €Pa i 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
005375 062 "DEPOT”" IM 1 FIALA 250 MG A 28 RNR 6G03DA03 23/12/57 Mv 
PROMEDROL Codice AIC Dossier Specialità: 029455 
data prima registrazione specialità: 29/11/95 Data Rinnovo Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029455 045 FIALA 500 MG/5 ML Cc RR H02AB04 29/11/95 a 
029455 058 FIALA 1000 MG/10 ML Cc RR H02AB04 29/11/95 O 
029455 060 1 FIALA-SIRINGA 40 MG/0,8 ML Cc RR D07AC14 30/05/96 O 
029455 072 1 FIALA-SIRINGA 125 MG/1,25 ML Cc RR D07AC14 30/05/96 G 
029455 084 1 FIALA-SIRINGA 250 MC/2,5 ML Cc RR H02AB04 30/05/96 O 
| PROMETAX Codice AEC Dossier Specialità: 034318 
data prima registrazione specialità: 17/03/99 Data Rinnovo Titolare AIC: NOVARTIS EUROPHARM LTD 
N° AIC Confezione Ri Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
034318 016 /E 1,5 MG 28 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER USO ORALE C RNRLIM N07AA406 17/03/99 O 
034318 028 /E 1,5 MG S6 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER USO ORALE C RNRLIM N07AA06 17/03/99 O 
034318 030 /E 1,5 MG 112 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER USO ORALE C RNRLIM N07AA06 17/03/99 A 
034318 042 /E 3 MG 28 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER USO ORALE — € RNRLIM N07AA06 17/03/99 ] 
034318 055 /E 3 MG 56 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER USO ORALE — C RNRLIM N07AA06 17/03/99 DU 
034318 067 /E 3 MG112 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER USO ORALE CC RNRLIM N07AA06 17/03/99 DI) 
034318 079 /E 4,5 MG 28 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER USO ORALE C RNRLIM NO7AA06 17/03/99 Lj 
034318 081 /E 4,5 MG 56 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER USO ORALE C RNRLIM NO7AA06 17/03/99 Ci 
034318 093 /E 4,5 MG 112 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER USO ORALE C RNRLIM N07AA06 17/03/99 O 
034318 105 /E 6 MG 28 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER USO ORALE — C RNRLIM N07AA06 17/03/99 O 
034318 117 /E 6 MG 56 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER USO ORALE — C RNRLIM N07AA06 17/03/99 U 
034318 129 /E 6 MG 112 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER USO ORALE C RNRLIM N07AA06 17/03/99 O 
| PROMETAZINA BAYER Codice AIC Dossier Specialità: 015902 | 
data prima registrazione specialità: 20/0479 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BAYER S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
015902 024 CREMA 20G Cc OTC DO4AA10 20/04/88 Mi 
PRONTALGIN Codice AIC Dossier Specialità: 033074 
data prima registrazione specialità: 20/03/97 —Data Rinnovo Titolare AIC: THERABEL PHARMA B.V. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033074 016 /M_ 1 FLAC GOCCE 10 ML c RNR N0O2AX02 20/03/97 vi 
033074 028 /M_ 5 FIALE 100 MG 2 ML Cc RNR N02AX02 20/03/97 Mi 
PRONTAMID Gia É Codice AIC Dossier Specialità: 007313 
i data prima registrazione specialità: 04/12/52 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA'IGIENICO 
È x dra. ____ TERAPEUTICHE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
007313 012 COLLIRIO 10 G 30% Cc RR S01AB04 04/12/52 vi 
| PRONTO PLATAMINE Codice AIC Dossier Specialità: 027069 
data prima registrazione specialità: 02/01/89 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACHEMIE B.V. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027069 018 IV FLACONE 10 MG 20 ML H OSP LOIXA01 02/01/89 
027069 020 IV FLACONE 25 MG 50 ML H OSP LO1XA0] 02/01/89 DU] 
027069 032 IV FLACONE 50 MG 100 ML H OSP LOIXA01 02/01/89 2] 
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‘ PRONTOBARIO 60% A ” Li “© Codice AIC Dossier Specialità: 028554 
! data prima registrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: BRACCO S.P.A. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028554 018 BICCHIERE 200 ML H OSP VO8BAOI 31/10/94 n 
028554 020 BICCHIERE 250 ML H OSP VOSBAO1 31/10/94 O 
028554 032 CONFEZIONE MULTIDOSE 2,5 L H OSP VO8BAO0I 31/10/94 A 
028554 044 CONFEZIONE MULTIDOSE 5 L H OSP VOSBAO1 31/10/94 Ci 
| PRONTOBARIO COLON Codice AIC Dossier Specialità: 028557 
data prima registrazione specialità: 12/12/92 = DataRinnovo 12/12/97 Titolare AIC: BRACCO S.PA. 
“= nler ira i d 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028557 015 SACCA 400 G (& OSP VO8BAOI 12/12/92 
PRONTOBARIO ESOFAGO Codice AIC Dossier Specialità: 028553 
! = dataprima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: BRACCO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028553 016 CREMA 250 ML 113% H OSP VO8BAOI 31/10/94 
‘PRONTOBARIO HD Codice AIC Dossier Specialità: 028558 
data prima registrazione specialità: 12/12/92 = DataRinnovo 12/12/97 Titolare AIC: BRACCO S.PA. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028558 017 BICCHIERE MONODOSE 340 G H OSP VO8BAO0I 12/12/92 
I PRONTOBARIO TAC ì Do Codice AIC Dossier Specialità: 028559 | 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: BRACCO S.P.A. 
N° AIC Confezione È Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028559 019 "4,9% SOSPENSIONE " 1FLACONE DA 225 ML H OSP VO8BAODI 31/10/94 
PRONTOCALCIN i Codice AIC Dossier Specialità: 026957 
| data primaregistrazione specialità 01/03/89 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: DOMPE' FARMACEUTICI SPA 
1 c 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026957 035 6 SIRINGHE PRONTO USO 0,5 ML Cc RR HOSBA01 31/10/94 0] 
026957 047 5 SIRINGHE PRONTO USO 1 ML Cc RR HOSBAO1 31/10/94 C]j 
PRONTOFLU Codice AIC Dossier Specialità: 028668 
data prima registrazione specialità: 27/04/93 = DataRinnovo 27/04/98 Titolare AIC: DUNCAN FARMACEUTICI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028668 097 AEROSOL 120 EROGAZIONI 25 MCG Cc RR R03BA05 04/03/96 U 
028668 109 AEROSOL 120 EROGAZIONI 50 MCG Cc RR R03BAO0S 04/03/96 O 
028668 111 AEROSOL 60 EROGAZIONI 125 MCG Cc RR R03BAOS 04/03/96 D) 
028668 123 AEROSOL 60 EROGAZIONI 250 MCG Cc RR R03BAOS 04/03/96 O 
028668 135 POLV.15 ROTADISK 4 DOSI 50 MCG Cc RR R03BA05 04/03/96 C]j 
028668 147 POLV.15 ROTADISK 4 DOSI 100MCG (Gi RR R03BA0S 04/03/96 E: 
028668 150 POLV.7 ROTADISK 4 DOSI 250 MCG Cc RR R03BA0S 04/03/96 UL] 
028668 162 POLV.7 ROTADISK 4 DOSI 500 MCG Cc RR R03BA05 04/03/96 LL] 
PRONTOGEST ° Codice AIC Dossier Specialità: 005239 
data prima registrazione specialità: 30/08/76 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A.M.SA. SRL. 
L Cadida Rs RS Lui 5 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
005239 049 3 FIALE 50 MG 1 ML Cc RNR G03DA04 30/08/76 GO] 
005239 052 3 FIALE 100 MG 2 ML A RNR G03DA04 20/10/84 I 
| PRONTOIODIO Codice AIC Dossier Specialità: 032264 
data prima registrazione specialità: 15/04/96 —Data Rinnovo Titolare AIC: ZAMBON ITALIA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032264 018 SOLUZIONE FLACONE 25 ML c OTC D08AG02 15/04/96 DI 
PRONTOMUCIL I Codice AIC Dossier Specialità: 025473 
data prima registrazione specialità: 22/09/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FRANCIA FARMACEUTICI INDUSTRIA FARMACO 
DA i di DE _ ABIOLOGICA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 


20-8-1999 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 195 
025473 024 AD 10 SUPPOSTE G 12 Cc RR N02BA14 22/09/84 Mi 
025473 036 BB 10 SUPPOSTE G 0,5 Cc RR N02BA14 22/09/84 O 
025473 048 AD SOSPENSIONE 200 ML Cc RR N02BA14 22/09/84 x 
025473 051 BB SOSPENSIONE 200 ML Cc RR NO2BA14 22/09/84 O 

| PRONTORED Codice AIC Dossier Specialità: 033909 Î 
| dataprimaregistrazione specialità 23/03/98 —DataRinnovo Titolare AIC: 3M ITALIA S.P.A. Î 
Rest _ RE alloro to ira i È, 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033909 019 SPRAY DERMATOLOGICO POLVERE 50 ML Cc OTC D08AG02 23/03/98 Gi 
033909 021 SPRAY DERMATOLOGICO POLVERE 100 ML (o; OTC D08AG02 23/03/98 O 
033909 033 SPRAY DERMATOLOGICO POLVERE 150 ML Cc OTC D08AG02 23/03/98 O 
033909 045 SPRAY DERMATOLOGICO POLVERE 300 ML Cc OTC D08AG02 23/03/98 O 
PRONTOVENT Codice AIC Dossier Specialità: 025237 


Data Rinnovo 


data prima registrazione specialità: 29/01/85 


01/06/95 Titolare AIC: SALUS RESEARCHES S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025237 013 30 COMPRESSE 0,02 MG c RR R03CC13 29/01/85 A 
025237 037 FLAC SCIROPPO 200 ML Cc RR R03CC13 29/01/85 CU 
025237 049 AEROSOL 200 DOSI 10 MCG 28 ML A RR R03AC14 31/10/94 O 

PROPAFENONE GNR Codice AIC Dossier Specialità: 031837 
data prima registrazione specialità 11/12998 = DataRinnovo Titolare AIC: GNR SPA 

N° AIC Confezione nai “© Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031837014 —‘"150" ASTUCCIO 30 COMPRESSE FILMRIVESTITE 150 A RR C01BC03 11/12/98 O 

MG 
031837026 —‘300"ASTUCCIO 30 COMPRESSE FILMRIVESTITE 300 A RR C01BC03 11/12/98 LI 
MG 
PROPECIA Codice AIC Dossier Specialità: 034237 ] 
data prima registrazione specialità: 20/0199 —DataRinnovo Titolare AIC: MERCK SHARP E DOHME S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
034237 014 /M_7 COMPRESSE FILMRIVESTITE 1 MG Cc RNR DI1AX 20/01/99 O 
034237 026 /M 28 COMPRESSE FILMRIVESTITE 1 MG c RNR DI1AX 20/01/99 N 
034237 038 /M 30 COMPRESSE FILMRIVESTITE 1 MG Cc RNR DI1AX 20/01/99 O) 
034237 040 /M 84 COMPRESSE FILMRIVESTITE 1 MG Cc RNR DIIAX 20/01/99 O 
034237 053 /M 98 COMPRESSE FILMRIVESTITE 1 MG Cc RNR DIIAX 20/01/99 DO] 

PROPESS Codice AIC Dossier Specialità: 033372 
data prima registrazione specialità: 28/07/98 —DataRinnovo Titolare AIC: FERRING S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

033372 018 /M_ 5 DISPOSITIVI VAGINALI 10 MG Cc OSP G02AD02 28/07/98 
PROPINE Codice AIC Dossier Specialità: 025252 
data prima registrazione specialità: 31/10/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ALLERGAN S.P.A. 

N° AIC Confezione ì Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025252 038 COLLIRIO 3 ML 0,1% A RR S01EA02 21/08/89 ai 
025252 040 FLACONE COLLIRIO 10 ML Cc RR SO1EA02 21/08/89 O 

PROPIONAT Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità 13/10/52 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMIGEA SPA 

N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
006169 015 COLLIRIO 10 ML c RR SO1AX10 13/10/52 Mi 

| PROPULM Codice AIC Dossier Specialità: 025466 
| data prima registrazione specialità: 12/10/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTORIA FARMACEUTICI S.P.A. 

N° AIC Confezione î Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025466 071 SCIROPPO 200 ML 0,0005% Cc RR R03CC08 09/11/95 Mi 
025466 083 "10" AEROSOL 2 MG 200 EROGAZIONI A RR R03AC16 09/11/95 Mi 
025466 095 "25" AEROSOL 5 MG 200 EROGAZIONI A RR R03AC16 09/11/95 Mi 
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| PRORENE Codice AIC Dossier Specialità: 022236 
data prima registrazione specialità: 25/09/73 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FATER S.A.S. DI LANGELINI 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022236 018 GOCCE ORALI 30 ML Cc RR A0IAX07 25/09/73 
PROSCAR Codice AIC Dossier Specialità: 028308 | 
data prima registrazione specialità: 01/07/92 Data Rinnovo 01/07/97 Titolare AIC: MERCK SHARP E DOHME S.P.A. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028308 017 15 COMPRESSE 5 MG B RR G04CBO01 01/07/92 vi 
PROSER Codice AIC Dossier Specialità: 027144 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: LBIR.N -ISTITUTO BIOTERAPICO NAZIONALE S.R.L. 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027144 017 30 CAPSULE GELATINA MOLLE c RR 604CX02 31/10/94 O 
| PROSTAVASIN Codice AIC Dossier Specialità: 027584 
| dataprimaregistrazione specialità: 18/02/93 = DataRinnovo 18/02/98 Titolare AIC: SCHWARZ PHARMA AG 
Li: 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027584 010 1 FIALA 20 MCG H OSP COIlEA01 18/02/93 O] 
PROSTEREN Codice AIC Dossier Specialità: 027907 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: CRINOS INDUSTRIA FARMACOBIOLOGICA S.P.A. 
—N®AIC Confezione Di Fascia SSN = Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027907 017 30 CAPSULE 160 MG Cc RR G04CX02 31/10/94 i 
PROSTIDE Codice AIC Dossier Specialità: 028356 
data prima registrazione specialità: 01/07/92 = Data Rinnovo 01/07/97 Titolare AIC: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028356 018 15 COMPRESSE 5 MG B RR G04CB01 01/07/92 
PROSTIGMINA Codice AIC Dossier Specialità: 005277 | 
data prima registrazione specialità: 21/08/51 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ICN PHARMACEUTICALS GERMANY GMBH | 
 N°AIC Confezione ° 7 Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
005277 013 6 FIALE 1 ML 0,5 MG (6; RR NO7AA0I 21/08/51 À 
005277 025 20 COMPRESSE 15 MG Cc RR NO7AAO01 21/08/51 UL] 
PROSTINE2 Codice AIC Dossier Specialità: 027114 
data prima registrazione specialità: 21/02/89 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN N.V.IS.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027114 014 IV 1 FIALA 0,75 ML H OSP 602AD02 21/02/89 I; 
PROSTIN VR Codice AIC Dossier Specialità: 026381 
data prima registrazione specialità: 27/07/97 —DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN N.V.JS.A. 
N° AIC Confezione E Fascia SSN Dispensazione ATG Registrazione in Farmacia 
026381 020 IV 1 FIALA 1 ML 0,5 MG/ML H OSP COlEADI 29/03/88 
| PROTAGENT Codice AIC Dossier Specialità: 032278 
data prima registrazione specialità: 01/06/98 Data Rinnovo Titolare AIC: ALCON ITALIA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032278 018 20 CONTENITORI MONODOSE 0,4 ML Cc OTC S01XA20 01/06/98 
PROTAMINA ICN Codice AIC Dossier Specialità: 004698 | 
data prima registrazione specialità: 30/09/51 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ICN PHARMACEUTICALS GERMANY GMBH 
N" AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
004698 027 IV 1 FIALA 50 MG/5 ML 1% A RR V03AB14 30/03/85 7] 
004698 039 IV 10 FIALE 50 MG/5 ML 1% A RR V03AB14 12/12/96 LU] 
PROTAMINA SOLF.BOOTS Codice AIC Dossier Specialità: 005025 
data prima registrazione specialità: 26/07/51 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GNR SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
005025 010 1 FIALA 10 ML 1% A RR V03AB14 26/07/51 Dj 
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PROTAPHANE HM Codice AIC Dossier Specialità: 027561 
data prima registrazione specialità: 02/0590 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVO NORDISK AIS 
L 
N* AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027561 012 1 FLAC. 10 ML 40 UI/ML A RR A10AC01 02/05/90 i 
027561 024 "PENFILL" 5 TUBOFIALE 1,5 ML 150 UI 100 UI/ML A RR AI0ACOI 30/04/92 loi 
027561 036 5 NOVOLET TUBOFIALE 1.5 ML 100 UI/ML Cc RR A10AC01 31/10/94 ha 
027561 048 5 NOVOLET TUBOFIALE 3 ML 100 UI/ML Cc RR A10AC01 31/10/94 O 
027561 051 1 FLACONE 10 ML 100 UI/ML Cc RR A10AC01 31/10/94 A 
027561 063 "PENFILL"5 TUBOFIALE 3 ML 100 UI/ML A RR A10AC001 31/10/94 O 
! PROTEOFERRINA Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 27/05/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BAYER S.PA. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023438 056 10 FLACONCINI ORALI 40 MG Cc RR B03AB09 14/08/92 
| PROTIADEN Codice AIC Dossier Specialità: 025201 
| data prima registrazione specialità; 18/05/84 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GNR SPA 
[ 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025201 029 "MITE"60 CAPSULE 25 MG (oi RR NO6AA16 18/05/84 
025201 031 30 CONFETTI 25 MG Cc RR NO6AA16 05/06/86 Mi 
| PROTON Codice AIC Dossier Specialità: 022468 
data prima registrazione specialità: 14/02/72 DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GIULIANI SPA 
N° AIC “Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022468 021 POLVERE EFFERVESCENTE 150 G c OTC A11BA 28/03/86 O 
022468 033 24 BUSTINE MONODOSE 5 G c OTC ALDIBA 28/03/86 O 
PROTOVIT Codice AIC Dossier Specialità: 004696 | 
| data prima registrazione specialità: 27/03/51 ata Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROCHE S.P.A. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
004696 011 40 CONFETTI Cc SP AMIBA 27/03/51 O 
004696 050 GOCCE ORALI 15 ML Cc SP A1lEB 15/07/96 vi 
004696 062 RAFFORZATO 40 COMPRESSE MASTICABILI Cc SP A11EB 15/07/96 Mi 
PROTROMPLEX TIM 3 Codice AIC Dossier Specialità: 023288 
Î data prima registrazione specialità: 19/01/76 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: IMMUNO AG VIENNA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023288 032 1 FLAC. LIOF. 500 UI + 1 FLAC. 20 ML A 37 OSP B02BD 13/12/89 
023288 044 1 FLAC. LIOF. 200 UI + 1 FLAC. 20 ML A 37 OSP B02BD 13/12/89 O 
' PROVENAL Codice AIC Dossier Specialità: 023707 
! data prima registrazione specialità: 23/08/78 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PULITZER ITALIANA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023707 021 50 CAPSULE Cc RR BOIAB11 23/08/78 O 
023707 058 50 CAPSULE 150 ULS Cc RR B01AB11 26/06/82 mM 
023707 072 10 FIALE (o) RR BOlABI11 23/08/78 O 
023707 096 10 FIALE 3 ML 300 ULS (e) RR BO1AB11 26/06/82 O 
023707 108 "DUE" 50 CAPSULE 250 ULS (o) RR BO1ABil 30/04/92 Mi 
023707 110 "DUE" 10 FIALE 600 ULS Cc RR BO1ABII 30/04/92 O 
| PROVERA Codice AIC Dossier Specialità: 020328 
data prima registrazione specialità: 16/02/80 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020328 136 50 COMPRESSE 100 MG Cc RNR L02AB02 09/11/84 vi 
020328 151 30 COMPRESSE 250 MG A 28 RNR L02AB02 17/10/84 mM 
020328 175 10 BUSTINE GRANULARI 500 MG A 28 RNR L02AB02 27/07/87 
020328 187 10 BUSTINE GRANULARI OS 1000 MG A 28 RNR L02AB02 27/07/87 Mi 
PROVERA G Codice AIC Dossier Specialità: 029037 
data prima registrazione specialità: 18/06/93 = DataRinnovo 18/06/98 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN.SP.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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029037 013 20 COMPRESSE 2,5 MG (o) RNR 6G03DA02 18/06/93 O 
029037 025 12 COMPRESSE 5 MG A RNR 603DA02 18/06/93 xvi 
029037 037 25 COMPRESSE 5 MG Cc RNR 603DA02 18/06/93 O 
029037 049 12 COMPRESSE 10 MG Cc RNR G03DA02 18/06/93 i 
029037 052 25 COMPRESSE 10 MG Cc RNR G03DA02 18/06/93 O 

‘ PROVERTIN UM TIM 3 i Codice AIC Dossier Specialità: 024748 
! data prima registrazione specialità: 01/09/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: IMMUNO AG VIENNA 
RAR | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024748 030 1 FLAC. LIOF. 200 Ul+SOLV. 10 ML H OSP B02BDOS 13/12/89 G 
024748 042 1 FLAC. LIOF. 500 UI + 1 FLAC. 10 ML A 37 OSP B02BD05 13/12/89 97] 
PROVIRON Codice AIC Dossier Specialità: 021938 
data prima registrazione specialità: 01/03/71 = DataRinnovo 01/06/95 Ticolare AIC: SCHERING SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021938 055 20 COMPRESSE 50 MG Cc RR G03BB01 01/03/71 
‘PROVISC Codice AIC Dossier Specialità: 028639 
data prima registrazione specialità: 26/06/95 Data Rinnovo Titolare AIC: ALCON PHARMACEUTICALS LTD 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028639 019 SIRINGA MONOUSO 0,40 ML H OSP SO1KA0I 26/06/95 
028639 027 SIRINGA MONOUSO 0,55 ML H OSP SOIKA0I1 26/06/95 O 
028639 033 SIRINGA MONOUSO 0,85 ML H OSP SOIKAO01 26/06/95 O 
| PROXERENE Codice AIC Dossier Specialità: 032861 | 
data prima registrazione specialità: 11/12)98 Data Rinnovo Titolare AIC: F.I.R.M.A. SPA | 
L_ 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032861 015 12 CAPSULE RIGIDE 20 MG A_80 RR NO6AB03 11/12/98 G] 
032861 027 1 FLACONE 60 ML SOLUZ ORALE 20 MG/5 ML A_80 RR N0O6AB03 11/12/98 O 
| PROXIL Codice AIC Dossier Specialità: 024116 
L data prima registrazione specialità: 01/02/80 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROTTAPHARM S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024116 030 20 CAPSULE 150 MG A 66 RR M01AB14 01/02/80 OD 
024116 042 50 CAPSULE 150 MG Cc RR M01AB14 01/02/80 U 
024116 067 10 SUPPOSTE 200 MG È RR M01AB14 01/02/80 % 
024116 079 20 COMPRESSE 300 MG A 66 RR M01AB14 21/06/85 97) 
024116 105 POMATA 5% S0 G (i RR M02AX10 30/07/87 Iv 
| PROZAC Codice AIC Dossier Specialità: 025970 | 
data prima registrazione specialità: 26/09/88 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ELI LILLY ITALIA S.P.A. n 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025970 017 12 CAPSULE 20 MG A 80 RR N06AB03 26/09/88 297 
025970 029 SOLUZIONE 60 ML 20 MG/5 ML A_80 RR N06AB03 31/10/94 Mi 
025970 031 "FD" 12 COMPRESSE SOLUBILI 20 MG A 80 RR N06AB03 12/06/97 Mi 
PROZIN Codice AIC Dossier Specialità: 010852 
data prima registrazione specialità: 10/02/56 —DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: IST. LUSO FARMACO D'ITALIA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
010852 010 IM S FIALE 2 ML 50 MG Cc RNR NOSAAO01 10/02/56 O 
010852 022 25 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG A RR NOSAA01 10/02/56 Mi 
010852 034 GOCCE ORALI 10 ML 4% A RR NOSAA01 10/02/56 7 
010852 046 20 COMPRESSE RIVESTITE 100 MG c RR NOSAA01 21/01/57 O 
| PSICOBEN 4 Codice AIC Dossier Specialità: 024785 
| data prima registrazione specialità: 16/04/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RAVIZZA FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024785 014 IM S FIALE 2 ML 1 MG Cc RNR NOSADO7 16/04/84 Gi 
024785 038 20 COMPRESSE 2 MG Cc RR NOSAD07 16/04/84 Li 
024785 040 GOCCE ORALI 20 ML Cc RR NO5ADO07 16/04/84 O 
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! PSICOFAR Codice AIC Dossier Specialità: 019481 
data prima registrazione specialità: 17/01/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SIFARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
019481 011 50 COMPRESSE Cc RR NOSBA02 17/01/81 Dj 
1 PSORCUTAN Codice AIC Dossier Specialità: 028254 | 
| data primaregistrazione specialità: 01/02/93 = Data Rinnovo 01/02/98 Titolare AIC: SCHERING SPA | 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028254 011 POMATA 30 G A RR DOSAX02 01/02/93 MV 
028254 023 CREMA 50 MCG/G 30 G A RR DOSAX02 13/06/96 mM 
028254 035 CREMA 50 MCG/G 100 G Cc RR DOSAX02 13/06/96 O 
028254 047 LOZIONE 0,005% 30 ML A RR DOSAX02 16/01/97 vi 
028254 050 LOZIONE 0,005% 60 ML Cc RR DOSAX02 16/01/97 O 
| PSORIDERM Codice AIC Dossier Specialità: 025794 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: ISTORIA FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025794 076 30 G CREMA 0,25% Cc RR DOSACO1 31/10/94 
025794 088 30 G CREMA 0,5% Cc RR DOSACO1 31/10/94 IZ] 
025794 090 30 G CREMA 1% Cc RR DOSACO1 31/10/94 Ie, 
PSYCOTON Codice AIC Dossier Specialità: 025039 
data prima registrazione specialità: 13/10/83 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ESSETI FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025039 025 40 COMPRESSE 800 MG Cc RR NO6BX03 13/10/83 LU 
025039 076 40 COMPRESSE G 1,2 (0) RR N06BX03 15/04/92 i 
025039 088 30 BUSTINE G i,5 Cc RR N06BX03 15/04/92 Gi 
025039 090 30 BUSTINE G 3 c RR N0O6BX03 15/04/92 Mv 
PU MAG Codice AIC Dossier Specialità: 028982 
data prima registrazione specialità: 15/09/95 Data Rinnovo Titolare AIC: MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028982 015 20 FLACONCINI ORALI 1500 MG Cc RR A1ZCC 15/09/55 a; 
028982 039 20 BUSTINE POLVERE ORALE 1500 MG Cc RR A12CC 07/0797 E] 
PUERNOL Codice AIC Dossier Specialità: 012526 
data prima registrazione specialità: 31/12/84 Data Rinnovo = 01/06/95 Tirolare AIC: PRODOTTI FORMENTI S.R.L. 
N° AIC Confezione Pet Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
012526 012 BB SCIROPPO 160 ML 2,5 % Cc RR N02BEO1 31/12/84 
| PUERZYM Codice AIC Dossier Specialità: 025493 
data prima registrazione specialità: 27/07/87 © DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: F.I.R.M.A. SPA 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025493 014 GOCCE 10 FLACONCINI 100 MG Cc RR A09AA03 27/0787 
025493 026 30 COMPRESSE 60 MG Cc RR A09AA03 27/07/87 O 
PULMARIN Codice AIC Dossier Specialità: 004220 
data prima registrazione specialità: 11/11/83 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NCSN FARMACEUTICI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Famacia 
004220 036 12 FIALOIDI ORALI 10 ML Cc OTC ROSCA10 26/05/87 il 
| PULMAXAN Codice AIC Dossier Specialità: 027621 
data prima registrazione specialità: 15/09/95 Data Rinnovo Titolare AIC: ASTRA FARMACEUTICI S.P.A. 


N° AIC Confezione 
027621 010 "TURBOHALER" 100 MCG 200 DOSI 
027621 022 "TURBOHALER 200" POLVERE INALT. 200 
MCG/DOSE 100 DOSI 
027621 034 "TURBOHALER 400 " POLVERE INALAT. 400 


MCGC/DOSE 50 DOSI 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione 
A RR R03BA02 17/02/98 
A RR R03BA02 15/09/95 
A RR R03BA02 15/09/95 
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PULMOVIROLO Codice AIC Dossier Specialità: 001066 
data prima registrazione specialità: 23/02/73 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RESTIVA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

001066 036 24 PASTIGLIE 3 G Cc OTC ROSCA09 13/01/93 wi 
| PULMOZYME Codice AIC Dossier Specialità: 029352 
data prima registrazione specialità: 20/03/95 Data Rinnovo Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

029352 010 /M 6 FIALE 2,5 MG A 72 37 OSP R05CB13 20/03/95 197] 
PULSAR Codice AIC Dossier Specialità: 023634 
data prima registrazione specialità 23/08/78 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MEDOSAN INDUSTRIE BIOCHIMICHE RIUNITE S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023634 013 30 CAPSULE 500 MG Cc RR C10A003 23/08/78 
023634 025 40 CAPSULE 500 MG (O) RR C10AC03 23/08/78 OD 
023634 037 50 CAPSULE 500 MG (o) RR C10AC03 23/08/78 Mi 
023634 049 30 BUSTINE 1G Cc RR C10AC03 30/07/87 O 

PUMILENE Codice AIC Dossier Specialità: 000487 
data prima registrazione specialità: 06/10/59 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MONTEFARMACO SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
000487 049 AD 10 SUPPOSTE (6) SP ROSCA10 23/05/86 O 
000487 052 BB 10 SUPPOSTE C SP ROSCA10 23/05/86 O) 
000487 064 LATTANTI 10 SUPPOSTE Cc SP ROSCA10 23/05/86 LU) 

PUMILSAN Codice AIC Dossier Specialità: 032217 
data prima registrazione specialità: 27/02/96 Data Rinnovo Titolare AIC: MONTEFARMACO OTC S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032217 010 36 CARAMELLE (6; OTC R02AA02 27/02/96 97 
032217 022 24 CARAMELLE Cc OTC R02AA02 27/02/96 97) 

PUPILLA Codice AIC Dossier Specialità: 025081 
data prima registrazione specialità: 28/07/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ALFA WASSERMANN S.P.A. | 
J 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

025081 023 FLACONE COLLIRIO 10 ML Cc OTC SO1GA0I 28/10/93 Mi 
PUPILLA ANTISTAMINICO i È Codice AIC Dossier Specialità: 028963 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: ALFA WASSERMANN S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

028963 015 COLLIRIO 10 ML Cc OTC SO1GA01 31/10/94 Mi 
[PUPILLA LIGHT Codice AIC Dossier Specialità: 032190 
data prima registrazione specialità: 04/03/96 Data Rinnovo Titolare AIC: ALFA WASSERMANN S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

032190 011 COLLIRIO FLAC 10 ML Cc OTC SOIAX 04/03/96 E, 
PUREGON Codice AIC Dossier Specialità: 029520 
L data prima registrazione specialità: 03/05/96 —DataRinnovo Titolare AIC: ORGANON 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029520 018 /E  IMSC1FIALA 50 UI FSH + SOLV (0 RR G03GA06 03/05/96 M 
029520 020 /E IMSC3 FIALE 50 UI FSH + SOLV A 74 RR 603GA06 03/05/96 97 
029520 032 /E IM SCS FIALE SQ UI FSH + SOLV (o) RR G03GA06 03/05/96 
029520 044 /E  IMSC 10 FIALE 50 UI FSH + SOLV Cc RR 603GA06 03/05/96 O 
029520 057 /E  IMSC1 FLAC.75 UI FSH + SOLV. Cc RR 603GA06 03/05/96 IN; 
029520 069 /E IM SC 3 FLAC.75 UI FSH + SOLV. A 74 RR G03GA06 03/05/96 DI 
029520 071 /E  IMSCS FLAC.75 UI FSH + SOLV. Cc RR G603GA06 03/05/96 Gi 
029520 083 /E  IMSCI10FL.75 UI FSH + SOLV. Cc RR G03GA06 03/05/96 O 
029520 095 /E IM SC 1 FIALA 100 UI FSH + SOL Cc RR 6G03GA06 03/05/96 b7, 
029520 107 JE IMSC3FIALE 100 UI FSH + SOL A_74 RR 603GA06 03/05/96 7 
029520 119 /E IMSCS FIALE 100UI FSH + SOL Cc RR 603GA06 03/05/96 Mi 
029520 121 /E IMSCIOFIALE 100 UI FSH+SOLV c RR G603GA06 03/05/96 0] 
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029520 133 /E  IMSC1FIALA 150 UI FSH + SOL Cc RR 6G03GA06 03/05/96 7; 
029520 145 /E IMSC3FIALE 150 UI FSH + SOL Cc RR 603GA06 03/05/96 rai 
029520 158 /E  IMSCSFIALE 150 UI FSH + SOL (o) RR 603GA06 03/05/96 MI 
029520 160 /E IMSC10FIALE 150 UI FSH+SOLV Cc RR G03GA06 03/05/96 U 
| PURINETHOL Codice AIC Dossier Specialità: 010344 | 
| data prima registrazione specialità: 27/08/55 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: THE WELLCOME FOUNDATION LTD j 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
010344 012 25 COMPRESSE 50 MG A RNR L01BB02 27/08/55 f. 
| PUROCHIN Codice AIC Dossier Specialità: 025135 
data prima registrazione specialità: 10/08/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCLAVO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025135 017 1 FL LIOF 5000 Ul+1F SOLV 2 ML H OSP B01AD04 10/03/84 O 
025135 029 1 FL LIOF 25000 UI+1F SOLV 2ML H OSP B01AD04 10/03/84 O 
025135 031 1 FL LIOF 50000 Ul+1F SOLV 2ML H OSP B01AD04 10/03/84 O 
025135 043 1 FL LIOF 100000 UI+F SOLV 2ML H OSP B01AD04 12/06/86 O 
025135 056 IV FLAC.LIOF.250000 Ul+F SOLV H OSP B01AD04 11/06/90 DO 
025135 068 FLAC. LIOF. 500.000 Ul+4 ML SOLV H OSP B01AD04 09/03/91 O 
025135 070 FL. LIOF. 1000000 UI+4 ML SOLV. H OSP B01AD04 09/03/91 OD] 
PURSENNID Codice AIC Dossier Specialità: 004758 
data prima registrazione specialità: 29/12/83 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
004758 025 40 CONFETTI Cc OTC A06AB06 29/12/83 
004758 037 20 CONFETTI Cc OTC A06AB06 10/02/90 I 
| PYLORI CHEC Codice AIC Dossier Specialità: 034230 | 
data prima registrazione specialità: 15/06/98 —DataRinnovo Titolare AIC: ALIMENTERICS B.V. I 
j 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
034230 019 /E POLVERE+SOLVENTE PER OS VASO VETRO 100 MG H RR VOACX 15/06/98 
UREA13C KIT TEST PIU' COMPONENTI USO ORALE 
PYLORID Codice AIC Dossier Specialità: 031986 
data prima registrazione specialità: 20/04/06 —Data Rinnovo Titolare AIC: GLAXO GROUP LIMITED 
j 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031986 019 /M 14 COMPRESSE 400 MG A 69 RR A02BA07 30/04/96 
031986 021 /M 28 COMPRESSE 400 MG A 69 RR A02BA07 30/04/96 7 
031986 033 /M 56 COMPRESSE 400 MG Cc RR A02BA07 30/04/96 O 
PYOCIANIL Codice AIC Dossier Specialità: 022411 | 
data prima registrazione specialità: 21/09/79 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022411 033 IM IV 1 FLAC. 5 G + FSOLV Cc RR JO01CA03 21/09/79 
PYRALVEX Codice AIC Dossier Specialità: 005268 
data prima registrazione specialità: 29/08/51 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NORGINE ITALIA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
005268 038 GOCCE 10 ML Cc OTC AQLAD 29/03/93 97 
005268 040 GOCCE 30 ML c OTC AO1AD 29/03/93 O 
QARI Codice AIC Dossier Specialità: 028028 
data prima registrazione specialità: 13/06/92 =—DataRinnovo 13/06/97 Titolare AIC: MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028028 052 6 COMPRESSE RIVESTITE 150 MG Cc RR JO1MA10 13/02/93 G 
028028 064 6 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG A RR J01MA10 13/02/93 Wi 
i Codice AIC Dossier Specialità: 033111 | 
data prima registrazione specialità: 05/02/98 =—DataRinnovo Titolare AIC: CIS BIO INTERNATIONAL | 
i 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 


504 — 


20-8-1999 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 195 


033111 016 /E DA2A4GBQ(DATA CALIBRAZIONE) PER FIALA DA H RNRLIM — VIOAX02 05/02/98 O 
1,5 A 3,1 MU1,36BQ/ML)SOLUZIONE INIETTABILE 
E.V. 
QUADRASA i TRELI “—— Codice AIC Dossier Specialità: 034243 | 
| dalaprimaregistrazione specialità: 12/04/99 Data Rinnovo Titolare AIC: NORGINE ITALIA S.R.L. | 
—NSAIC Confezione Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
034243 016 /M_2G POLVERE SOLUZ. RETTALE FLACONE+CANNUL C RR J04AA02 12/04/99 
034243 028 /M _2G POLVERE SOLUZ. RETTALE 7 FLACONI+CANNUL C RR 104AA02 12/04/99 DC] 
QUANIL Se se i ì Codice AIC Dossier Specialità: 011771 
data prima registrazione specialità: 18/10/56 =Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WYETH LEDERLE S.P.A. 
J 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
011771 019 24 COMPRESSE 400 MG (o) RR NOSBCO1 18/10/56 Mi 
“ QUARK Codice AIC Dossier Specialità: 027162 
data prima registrazione specialità: 01/03/90 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: POLIFARMA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027162 041 28 COMPRESSE 1,25 MG A RR COIAAOS 07/10/93 
027162 054 28 COMPRESSE 2,5 MG A RR COIAA05 07/10/93 
027162 066 14 COMPRESSE 5 MG A RR C09AA05 07/10/93 97; 
| QUASAR Codice AIC Dossier Specialità: 026931 
| dataprima registrazione specialità: 01/04/89 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: KNOLLAG 
L Ripi 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026931 016 30 COMPRESSE RIVESTITE 240 MG A RR CO8DAOI 01/04/89 
QUAZIUM Codice AIC Dossier Specialità: 026373 
| data prima registrazione specialità: 23/02/87 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHERING PLOUGH SPA 
N° AIC ‘ Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026373 011 20 COMPRESSE 15 MG Cc RR NOSCDI10 23/02/87 Dv 
QUESTRAN Codice AIC Dossier Specialità: 023014 
data prima registrazione specialità: 31/12/73 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A. 
N° AIC Confezione ci Fascia SSN Dispensazione ATC "Registrazione “in Farmacia 
023014 018 12 BUST.POLVERE OS 4 G A RR C10AC01 23/01/75 Mi 
QUIETAN Codice AIC Dossier Specialità: 005819 
data prima registrazione specialità: 01/02/85 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 
“N °AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
005819 065 25 CONFETTI Cc OTC NOSCX 28/12/95 MI 
QUIK hi È Codice AIC Dossier Specialità: 027763 | 
data prima registrazione specialità: 04/05/93 = DataRinnovo 04/05/98 Titolare AIC: VALEAS IND.CHIM.FARM. S.P.A. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027763 010 1 FLACONE 200 ML (o) SP R05DB21 04/05/93 
 QUINAZIDE Codice AIC Dossier Specialità: 028331 
data prima registrazione specialità: 01/02/93 Data Rinnovo 01/02/98 Zirolare AIC: ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
028331 015 "20 MG + 12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE" BLISTER A RR COBA0G 01/02/93 
14 COMPRESSE RIVESTITE 
028331 027 "20 MG + 6,25 MG COMPRESSE RIVESTITE" BLISTER A RR COIBANG 11/10/95 Ci 
14 COMPRESSE RIVESTITE 
QUINAZIE Codice AIC Dossier Specialità: 027225! 
data prima registrazione specialità: 02/05/89 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A. 
N° AIC ‘ Confezione fia ‘ Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027225 010 "5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" BLISTER A RR C09AA06 02/05/89 vi 
28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 
027225 022 "10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" BLISTER C RR COIAA0G 02/05/89 Cj 


28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 
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027225 034 "20 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" BLISTER A RR C09AA06 02/05/89 | 
14 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 
027225 061 "SMG/SML SOLUZIONE PER INFUSIONE H OSP C09AA06 19/06/98 O 
ENDOVENOSA " 5 FIALE 
027225 073 "SMG/SML SOLUZIONE PER INFUSIONE H OSP C09AA0DGE 19/06/98 n) 
ENDOVENOSA" 10 FIALE 
i QUINODIS Codice AIC Dossier Specialità: 028325 
data prima registrazione specialità: 14/03/97 Data Rinnovo Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028325 013 7 COMPRESSE LACCATE 200 MG Cc RR J01MA08 14/03/97 
028325 025 1 COMPRESSA LACCATA 400 MG Cc RR J01MA08 14/03/97 O 
028325 037 4 COMPRESSE LACCATE 400 MG c RR 301MA08 14/03/97 D 
028325 049 1 FLAC. INF. ENDOV. 400 MG Cc RR JO1MA08 14/03/97 GO 


i QUINTON Codice AIC Dossier Specialità: 


data prima registrazione specialità: 19/06/76 =Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NEOPHARMED SPA 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023341 023 IM IV 6FL+6F 2,5 ML Cc RR N02BA01 19/06/76 O 
023341 047 "1000" IM IV 6 FLPVG1+6F Cc RR N02BAO01 28/07/81 O 
023341 086 OS GRAN. 20 BUST. Cc RR N02BADI 19/06/76 O 
023341 100 "1000" 0S 20 BUSTINE 1G Cc RR N02BAO01 28/07/81 O 

QUIRIDIL Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità. 19/12/73 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: FARMACEUTICI FORMENTI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022869 010 10 COMPRESSE 200 MG B RR NOSALO1 19/12/73 Mi 
022869 034 20 CAPSULE 50 MG Cc RR NOSALO1 19/12/73 O 
022869 046 40 CAPSULE 50 MG Cc RR NOSALGI 19/12/73 O 
022869 059 6 FIALE Cc RR NOSALO1 28/10/75 [i 


QUOSTEN Ea Codice AIC Dossier Specialità: 027702 | 
: data prima registrazione specialità: 18/06/93 Data Rinnovo = 18/06/98 Titolare AIC: IST. BIOCHIMICO ITAL. GIOVANNI LORENZINI SPA 


I 


N° AIC Confezione | Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027702 051 5 FIALE INIETTABILI 50 U.I. IML A 41 RR HOSBAO1 09/01/95 L) 
027702 063 5 FIALE INIETTABILI 100 U.I. IML A 41 RR HOSBA0I 09/01/95 Lj 

RA-CLISS Codice AIC Dossier Specialità: 028794 


data prima registrazione specialità: 15/05/95 Data Rinnovo Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028794 016 CLISTERE PRONTO USO FL.130 ML Cc OTC A06AGO1 15/05/95 7 
RABARBARO COMPOSTO PIERANDREI Codice AIC Dossier Specialità: 013266 

data prima registrazione specialità: 26/06/82 =Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
013266 010 ELISIR FLAC.250 ML Cc OTC A06AB20 26/06/82 Ù 
013266 022 ELISIR FLAC.450 ML Cc SP A06AB20 26/06/82 LU] 
| RABARBARONI Codice AIC Dossier Specialità: 010759 


data prima registrazione specialità: 20/01/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MAX FARMA SRL 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
010759 013 ELISIR 280 G E OTC A06AB20 20/01/82 | 
010759 025 ELISIR 450G Cc OTC A06AB20 20/01/82 Sw 


RABAROL Codice AIC Dossier Specialità: 002432 
data prima registrazione specialità: 07/07/59 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA'IGIENICO 
i TERAPEUTICHE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
002432 019 SCIROPPO 200 G Cc OTC A06ABS7 12/02/85 È 
002432 021 SCIROPPO 400 G Cc OTC A06AB20 12/02/85 O 
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RABIES GAMMA Codice AIC Dossier Specialità: 027125 
data prima registrazione specialità: 02/10/89 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMA BIAGINI SPA 
siii 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027125 018 IM 1 FLACONCINO 2 ML 300 UI A RR J06BB05 02/10/89 
Seli — SERIA 
RABOLDO Codice AIC Dossier Specialità: 027839 î 
data prima registrazione specialità: 26/11/90 = DataRinnovo 01/06/95  Zitolare AIC: LABORATORI ITALIANI VAILLANT S.R.L. 
N° AIC ‘Confezione © Fascia SSN Dispensazione ATC = Registrazione inFarmacia 
027839:012 SCIROPPO FLACONE 130 G Cc OTC A06AB20 26/11/90 Sw 
“RABUMAN BERNA Codice AIC Dossier Specialità: 024492 
data prima registrazione specialità: 03/0883 =DataRinnovo 01/06/95 7itolare AIC: ISTITUTO SIEROTERAPICO E VACCINOGENO SVIZZERO 
3 BERNA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024492 011 1 FL 300 UI 2 ML Cc RR J06BB05 03/03/83 97] 
RAFFREDDOREMED Codice AIC Dossier Specialità: 023178 
data prima registrazione specialità 09/11/74 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: IODOSAN S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023178 054 " COMPRESSE EFFERVESCENTI" 12 COMPRESSE Cc OTC R01BA 04/03/96 i 
023178 066 "CAPSULE RIGIDE" 12 CAPSULE Cc OTC ROIBA 04/03/96 vi 


RAIA 


Codice AIC Dossier Specialità: 031857 


data prima registrazione specialità: 02/08/95 Data Rinnovo Titolare AIC: BIOINDUSTRIA FARMACEUTICI SRL 
TT N°AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031857 016 20 COMPRESSE SUBLINGUALI 20 MG Cc RR MO1ACO01 02/08/95 E 
031857 028 5 COMPRESSE SUBLINGUALI 20 MG Cc RR MOI1ACO1 10/11/98 CD 
| RAMIDOX Codice AIC Dossier Specialità: 029299 
| data prima registrazione specialità: 26/05/97 Data Rinnovo Titolare AIC: ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A. 
i 2 n 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029299 017 20 COMPRESSE 1 MG Cc RR A07DA0S 26/05/97 U 
URAN Codice AIC Dossier Specialità: 000763 
| data prima registrazione specialità: 15/06/71 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CE.LA.FAR. S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
000763 019 AD NEB RINOLOGICO 10 ML 0,1% Cc OTC RO01AA08 15/06/71 
000763 021 BB NEB RINOLOGICO 10 ML 0,05% (o) OTC R01AA08 15/06/71 Li 
i RANDUM Codice AIC Dossier Specialità: 022835 
| data prima registrazione specialità: 06/02/74 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: HOECHST MARION ROUSSEL S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022835 019 30 COMPRESSE 10 MG Cc RR A03FAOI 19/03/80 vi 
RANESTOL | Codice AIC Dossier Specialità, 026604 — | 
I  dataprimaregistrazione specialità: 26/03/97 —DataRinnovo Titolare AIC: PARKE DAVIS SPA 
ei Aa) 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026604 013 50 COMPRESSE 100 MG (o) RR C07AB06 26/03/97 U 
026604 025 50 COMPRESSE 200 MG Cc RR 007AB06 26/03/97 O 
RANIBEN Codice AIC Dossier Specialità: 025241 
data prima registrazione specialità: 18/05/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: F.I.R.MA. SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025241 050 20 COMPRESSE 150 MG A 48 RR A02BA02 11/10/86 Mi 
025241 062 IV 10 FIALE 50 MG A 48 RR A02BA02 11/10/86 Ol 
025241 074 10 COMPRESSE 300 MG A 48 RR A02BA02 11/10/86 b77 
025241 086 20 COMPRESSE 300 MG Cc RR A02BA02 11/10/86 DO 
025241 098 SCIROPPO 200 ML (150 MG/10 ML) A 48 RR A02BA02 18/10/96 R77; 
025241 100 "SOLUBILE" 20 CPR EFFERV. 150 MG A 48 RR A02BA02 31/10/94 vi 
025241 124 "SOLUBILE" 10 CPR EFFERV 300 MG A 48 RR A02BA02 31/10/94 Dai 
025241 136 "SOLUBILE" 20 CPR EFFERV 300 MG A 48 RR A02BA02 31/10/94 O 
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025241 148 "SOLUBILE"20 BUST GRAN. EFF 150 MG A 48 RR A02BA02 31/10/94 O 


| RANIBLOC vai i n |“ Codice AIC Dossier Specialità: 025490 
01/06/95 Titolare AIC: GLAXO ALLEN S.P.A. 


data prima registrazione specialità: 13/10/84 Data Rinnovo 


le I Pl SEE 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC © Registrazione in Farmacia 
025490 018 20 COMPRESSE 150 MG A 48 RR A02BA02 13/10/84 i 
025490 020 20 COMPRESSE 100 MG Cc RR A02BA02 13/10/84 D 
025490 032 IV 10 FIALE 50 MG A 48 RR A02BA02 13/10/84 197) 
025490 044 10 COMPRESSE 300 MG A RR A02BA02 07/05/86 M 
025490 057 20 COMPRESSE 300 MG Cc RR A02BA02 07/05/86 A 
025490 069 SCIROPPO FLACONE 200 ML (150 MG/10 ML) A 48 RR A02BA02 10/12/96 97] 
025490 071 "SOLUBILE" 20 CPR EFFER. 150 MG A 48 RR A02BA02 31/10/94 SM 
025490 095 "SOLUBILE" 10 CPR EFFERV. 300 MG A 48 RR A02BA02 31/10/94 7] 
025490 107 "SOLUBILE" 20 CPR EFFERV. 300 MG A 48 RR A02BA02 31/10/94 U 
025490 119 "SOLUBILE"20 BUST GRAN. EFF 150 MG A 48 RR A02BA02 31/10/94 O 


{ RANIDIL Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 15/06/81 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A.MENARINI INDUSTRIE SUD 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024447 017 20 COMPRESSE 100 MG Cc RR A02BA02 15/06/81 O 
024447 029 20 COMPRESSE 150 MG A 48 RR A02BA02 15/06/81 97] 
024447 031 IV 10 FIALE 50 MG A 48 RR A02BA02 15/06/81 7] 
024447 043 10 COMPRESSE 300 MG A 48 RR A02BA02 23/04/85 97] 
024447 056 20 COMPRESSE 300 MG Cc RR A02BA02 23/04/85 O 
024447 068 SCIROPPO 200 ML (150 MG/10 ML) A 48 RR A02BA02 18/10/96 IZ] 
024447 070 "SOLUBILE" 20 CPR EFFER. 150 MG A 48 RR A02BA02 31/10/94 7] 
024447 094 "SOLUBILE" 10 CPR EFFERV. 300 MG A 48 RR A02BA02 31/10/94 i 
024447 106 "SOLUBILE" 20 CPR EFFERV. 300 MG A 48 RR A02BA02 31/10/94 nn) 
024447 118 "SOLUBILE"20 BUST GRAN. EFFER 150 A 48 RR A02BA02 31/10/94 O 
024447 157 "75" 5 CPR 75 MG c RR A02BA02 10/12/96 O 
024447 169 "75" 10 CPR 75 MG Cc RR A02BA02 10/12/96 i 

RANVIL Codice AIC Dossier Specialità: 026019 
i data prima registrazione specialità: 20/0005 Data Binnovo (106/95. Titolare AIC: ISTITUTO GENTILI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026019 012 30 CONFETTI 20 MG Cc RR C08CA04 20/08/85 
026019 024 50 CONFETTI 20 MG A RR C08CA04 20/08/85 Mi 
026019 036 "RETARD" 30 CAPSULE 40 MG A RR C08CA04 12/09/88 baz 

RAPICORT Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 01/03/89 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026800 033 1 F.LIOF. 100 MG+1 F.SOLV2 ML Cc RR H02AB09 21/08/89 
026800 045 1 F.LIOF. 500 MG+1 F.SOLV.5 ML Cc RR H02AB09 21/08/89 [n 


RAPIFEN Codice AIC Dossier Specialità: 
i data primaregistrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: JANSSEN CILAG S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028743 019 =—S5FIALEI0ML fo OSP N01AH02 31/10/94 O 
| RAPILYSIN green ° se Codice AIC Dossier Specialità: 033131 


data prima registrazione specialità: 29/08/96 Data Rinnovo Titolare AIC: BOEHRINGER MANNHEIM GMBH 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033131 018 /E 10 U2FLACONI 10 U+2 SIR. PRER. 10 ML+2 DISPOSIT. C RNR B01AD07 29/08/96 


RAPITUX Codice AIC Dossier Specialità: 026973 
data prima registrazione specialità: 01/03/89 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026973 014 1 FLAC. SCIROPPO 200 ML 0,6% A 31 SP ROSDB19 01/03/89 7 
026973 026 GOCCE ORALI 30 ML 6% c RR RO5SDB19 01/03/89 Mi 
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RASILVAX Codice AIC Dossier Specialità: 024398 | 
data prima registrazione specialità: 28/11/83 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CHIRON S.P.A. | 

N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024398 012 1 FL LIOF+1 FSOLV 1 ML Cc RNR 307BG01 28/11/83 

RATACAND Codice AIC Dossier Specialità: 033577 
data prima registrazione specialità: 17/12/97 Data Rinnovo Titolare AIC: ASTRA FARMACEUTICI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033577 014 /M 7 COMPRESSE 2 MG o) RR 009CA06 17/12/97 O 
033577 026 /M 14 COMPRESSE 2 MG (o) RR C09CA06 17/12/97 O 
033577 038 /M 7 COMPRESSE 4 MG (o) RR C09CA06 17/12/97 O 
033577 040 /M 14 COMPRESSE 4 MG Cc RR C09CA06 17/12/97 O 
033577 053 /M 20 COMPRESSE 4 MG Cc RR C09CA06 17/12/97 O 
033577 065 /M 28 COMPRESSE 4 MG (0) RR 009CA06 17/12/97 U 
033577 077 /M_ 50 COMPRESSE 4 MG Cc RR C09CA06 17/12/97 [na 
033577 089 /M_ 56 COMPRESSE 4 MG Cc RR C09CA06 17/12/97 O 
033577 091 /M_98 COMPRESSE 4 MG Cc RR C09CA06 17/12/97 [na 
033577 103 /M 98 X 1 COMPRESSE 4 MG Cc RR C09CA06 17/12/97 i; 
033577 115 /M_100 COMPRESSE 4 MG IN ASTUCCIO Cc RR C09CA06 17/12/97 O 
033577 127 /M_ 300 COMPRESSE 4 MG Cc RR C09CADG 17/12/97 CO 
033577 139 /M 100 COMPRESSE 4 MG IN BOTTIGLIA Cc RR C09CA06 17/12/97 O 
033577 141 /M 250 COMPRESSE 4 MG Cc RR C09CA06 17/12/97 O) 
033577 154 /M 7 COMPRESSE 8 MG Cc RR C0ICADGE 17/12/97 O 
033577 166 /M 14 COMPRESSE 8 MG Cc RR C09CADE 17/12/97 LÌ 
033577 178 /M 20 COMPRESSE 8 MG Cc RR C09CA06 17/12/97 O 
033577 180 /M 28 COMPRESSE 8 MG A 73 RR C09CA06 17/12/97 97; 
033577 192 /M_ 50 COMPRESSE 8 MG Cc RR C09CA06 17/12/97 [a] 
033577 204 /M 56 COMPRESSE 8 MG Cc RR C09CA06 17/12/97 O 
033577 216 /M 98 COMPRESSE 8 MG c RR COICAHE 17/12/97 O 
033577 228 /M_ 98 X 1 COMPRESSE 8 MG Cc RR C09CA06 17/12/97 fo] 
033577 230 /M 100 COMPRESSE 8 MG IN ASTUCCIO Cc RR C09CA06 17/12/97 LU 
033577 242 /M 300 COMPRESSE 8 MG Cc RR C09CA06 17/12/97 O 
033577 255 /M_ 100 COMPRESSE 8 MG IN BOTTIGLIA Cc RR C09CA06 ‘17/12/97 Ol 
033577 267 /M_ 250 COMPRESSE 8 MG Cc RR C09CA06 17/12/97 Dj 
033577 279 /M_7 COMPRESSE 16 MG Cc RR C09CA06 17/12/97 O 
033577 281 /M_14 COMPRESSE 16 MG Cc RR C09CA06 17/12/97 O 
033577 293 /M 20 COMPRESSE 16 MG Cc RR C09CA06 17/12/97 U 
033577 305 /M 28 COMPRESSE 16 MG A 73 RR C09CA06 17/12/97 Mw 
033577 317 /M_ 50 COMPRESSE 16 MG Cc RR 009CA06 17/12/97 O 
033577 329 /M_ 56 COMPRESSE 16 MG Cc RR ©09CA06 17/12/97 O 
033577 331 /M 98 COMPRESSE 16 MG Cc RR C09CA06 17/12/97 9 
033577 343 /M 98 X 1 COMPRESSE 16 MG Cc RR C09CA06 17/12/97 CU] 
033577 356 /M 100 COMPRESSE 16 MG IN ASTUCCIO Cc RR C09CA06 17/12/97 O 
033577 368 /M 300 COMPRESSE 16 MG Cc RR C09CA06 17/12/97 O 
033577 370 /M 100 COMPRESSE 16 MG IN BOTTIGLIA Cc RR 009CA06 17/12/97 O 
033577 382 /M 250 COMPRESSE 16 MG Cc RR C09CA06 17/12/97 O 

| RATACAND PLUS Codice AIC Dossier Specialità: 034186 
data prima registrazione specialità: 24/05/99 Data Rinnovo Titolare AIC: ASTRA FARMACEUTICI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
034186 015 /M 7 COMPRESSE IN BLISTER Cc RR C09DA06 24/05/99 [na 
034186 027 /M 14 COMPRESSE IN BLISTER A 73 RR C09DA0G 24/05/99 O] 
034186 039 /M 15 COMPRESSE IN BLISTER Cc RR C09DA0GE 24/05/99 O 
034186 041 /M 28 COMPRESSE IN BLISTER A 73 RR COIDAOG 24/05/99 DI 
034186 054 /M 30 COMPRESSE IN BLISTER Cc RR 009DA06 24/05/99 O) 
034186 066 /M 50 COMPRESSE IN BLISTER Cc RR C09DA06 24/05/99 U 
034186 078 /M 56 COMPRESSE IN BLISTER Cc RR C09DA06 24/05/99 Ci 
034186 080 /M 98 COMPRESSE IN BLISTER Cc RR C09DANE 24/05/99 E] 
034186 092 /M 98X1 COMPRESSE IN BLISTER Cc RR 009DA06 24/05/99 CO 
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034186 104 /M 100 COMPRESSE IN BLISTER Cc RR C09DA0G 24/05/99 YU 
034186 116 /M 300 COMPRESSE IN BLISTER Cc RR 009DA06 24/05/99 O 
034186 128 /M 100 COMPRESSE IN FLACONE Cc RR 009DA06 24/05/99 O 


PERAZIONI 


“RATIONALE Codice AIC Dossier Specialità: 024584 
3 data prima registrazione Specialità: 17/03/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SOCIETA'ITALO-BRITANNICA L. MANETTI H. ROBERTS & C. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024584 043 25 COMPRESSE 1G Cc RR C10AC03 29/10/92 
| RAVENOL Codice AIC Dossier Specialità: 


data prima registrazione specialità: 02/10/89 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMACEUTICI CABER S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027343 033 50 CAPSULE 250 ULS Cc RR BO1AB11 02/10/89 
027343 060 10 FIALE 600 ULS (o) RR BO1AB11 27/04/91 O 


REASEC Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 10/04/81 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021234 012 20 COMPRESSE B RNR AO7DA 100481 7] 
| REBIF Codice AIC Dossier Specialità: 034091 
| data prima registrazione specialità: 04/05/98 Data Rinnovo Titolare AIC: ARES SERONO (EUROPE) LTD 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
034091 013 /E 1 SIRINGA PRERIEMPITA 22 MCG + ì ML SOLV (6 RRLIM L03AB07 04/05/98 GO 
034091 025 /E 3SIRINGHE PRERIEMPITE 22 MCG + 1 ML SOLV E RRLIM L03AB07 04/05/98 O 
034091 037 /E 12 SIRINGHE PRERIEMPITE 22 MCG + 1 ML SOLV A 65 RRLIM L03AB07 04/05/98 OA 


RECEF Codice AIC Dossier Specialità: 023783 


data prima registrazione specialità: 24/10/83 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMA UNO S.R.L. | 


N° AIC Confezione * Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

023783 057 IM 1 FLAC. 1 G+ 1 FIALA 4 ML A RR J01DA04 24/10/83 97) 
RECOMBINATE Codice AIC Dossier Specialità: 028687 
data prima registrazione specialità: 04/08/95 Data Rinnovo Titolare AIC: BAXTER HEALTHCARE CORPORATION 

N* AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028687 010 /M_ FLACONE 250 U.I. + FLACONE SOLVENTE A 37 OSP B02BD02 01/08/95 O 
028687 022 /M FLACONE 500 U.I.+ FLACONE SOLVENTE A 37 OSP B02BD02 01/08/95 M 
028687 034 /M FLACONE 1000 U.I.+ FLACONE SOLVENTE A 37 OSP B02BD02 01/08/95 MI 

RECOMBIVAX HB Codice AIC Dossier Specialità: 026710 
data prima registrazione specialità: 30/06/88 =Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PASTEUR MERIEUX MSD SN.C. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026710 018 /M_ FLACONE 1 ML/10 MCG Cc RNR J107BC01 30/06/88 Mi 
026710 020 /M FLACONE 0,5 ML/S MCG Cc RNR J07BCO01 30/06/88 
026710 032 /M_ 1 SIRINGA 5 MCG Cc RNR 307BC01 02/08/95 Vi 
026710 044 /M 1 SIRINGA 10 MCG Cc RNR J07BC01 02/08/95 MI 
026710 057 /M FLACONE 40 MCG c RNR 107BC01 02/08/95 O 


RECORDIL 


Codice AIC Dossier Specialità: 011594 
data prima registrazione specialità: 17/02/58 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.PA. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
011594 025 "LA" 30 COMPRESSE 100 MG (6 RR C01DX13 30/06/76 O 
011594 037 "LA" 40 COMPRESSE 100 MG Cc RR C01DX13 30/06/76 O 
RECTO MUGOLIO Codice AIC Dossier Specialità: 004420 
, 
| dataprimaregistrazione specialità: 26/01/81 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WARNER LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE 
(ESAISR5 S.COM.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
004420 030 AD 12 SUPPOSTE 120 MG (o) OTC ROSCA 20/04/95 vi 
004420 042 BB 12 SUPPOSTE 60 MG Cc OTC ROSCA 20/04/95 MI 
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A RECT: OMENADERM Codice AIC Dossier Specialità: 023871 
i data primaregistrazione specialità: 09/03/79 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
t 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023871 027 CREMA 30 G c RR COSAA 10/02/87 O 
RECTOREPARIL Codice AIC Dossier Specialità: 023470 
data prima registrazione specialità: 02/11/79 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MADAUSA.G. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023470 053 "45 MG + 5 MG SUPPOSTE" 10 SUPPOSTE Cc RR C0SAD02 29/07/92 I 
023470 065 "4,5% + 0,5% CREMA" 1 TUBO DA 40G Cc RR COSADO2 29/07/92 i 
| REDACTIV Codice AIC Dossier Specialità: 027519 
| data prima registrazione specialità: 30/04/92 = DataRinnovo 30/04/97 Titolare AIC: ALFA WASSERMANN S.P.A. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027519 038 POMATA 5% 30G Cc RR DO6AX11 14/06/93 I, 
027519 040 POMATA 15 G 5% Cc RR DO6AX11 20/07/95 U 
REDOXON Codice AIC Dossier Specialità: 005064 
data prima registrazione specialità: 24/11/58 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
005064 035 10 COMPRESSE EFFERV 1 G Cc OTC A11GA01 24/11/58 N, 
005064 074 10 COMPRESSE FFF G 1 AL LIMONE Cc OTC A11GA01 03/06/86 sv 
005064 086 10 COMPRESSE EFF G 1 ALL'ARANCIA Cc OTC A11GA01 03/06/86 7 
005064 100 "ARANCIO" 20 COMP.MAST. 500 MG c OTC A11GA01 03/12/87 ni 
005064 112 "MIRTILLO" 20 COMPRESSE MAST.500 MG Cc OTC AI1IGA0I 03/12/87 7 
005064 124 "LIMONE" 20 COMPRESSE MAST. 500 MG (6 OTC A11GA01 03/12/87 Mi 
005064 136 "ARANCIO" 20 COMP. MAST.250 MG Cc OTC A11GA01 06/12/88 Ka 
005064 148 10 COMPESSE EFFER. SENZA ZUCCHERO Cc OTC A11GA01 05/07/90 zi 
005064 151 20 COMPRESSE MAST. 500 MG SENZA ZUCCH (o) OTC A11GA01 11/05/91 RZ) 
005064 163 "500 MG AL LIMONE SENZA ZUCCHERO" 20 Cc OTC A11GA01 25/06/99 O 
COMPRESSE USO ORALE MASTICABILI 
005064 175 "1000 MG AL LIMONE SENZA ZUCCHERO" 10 Cc OTC A11GA01 25/06/99 fo) 
COMPRESSE USO ORALE EFFERVESCENTI 
REFAGAN Codice AIC Dossier Specialità: 011977 
data prima registrazione specialità: 11/12/56 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BAYER S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
011977 030 10 COMPRESSE 200 MG Cc OTC NO2BAS1 06/08/85 O 
011977 042 20 COMPRESSE 200 MG Cc OTC NO2BASI 06/08/85 DL] 


| REFLUDAN 


| data prima registrazione specialità: 13/03/97 —DataRinnovo 


Codice AIC Dossier Specialità: 033949 
Titolare AIC: HOECHST MARION ROUSSEL DEUTSCHLAND GMBH 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033949 013 /E 1 FLAC 50 MG POLVERE PER SOL INIET. O INFUS. H RNR B01AX03 13/03/97 O 
033949 025 /E 10 FLAC 50 MG POLVERE PER SOL INIET. O INFUS. H RNR B01AX03 13/03/97 O 
REFOBACIN PALACOS Codice AIC Dossier Specialità: 027016 
È. data primaregistrazione specialità: 31/12/92 —DataRinnovo 31/12/97 Titolare AIC: MERCK KGAA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027016 017 2 BUSTE POLV 40,8 G + 2 FSOLV Cc OSP J01GB03 31/12/92 
REGAINE Codice AIC Dossier Specialità: 026725 
data prima registrazione specialità: 30/06/88 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN N.V.IS.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026725 010 SOLUZIONE USO TOPICO 60 ML 2% Cc RR DIIAXO1 30/06/88 be; 
026725 022 GEL USO TOPICO 2% 60 ML c RR DI1AX01 07/05/91 9 
026725 034 60 ML SOLUZ. USO TOPICO 5% Cc RR DI1AXOI 31/10/94 i 
| REGLUMAX Codice AIC Dossier Specialità: 
1 dataprimaregistrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: MAX FARMA SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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31/10/94 Ti 
31/10/94 


Vea: 
Codice AIC Dossier Specialità: 021738 | 
Titolare AIC: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.PA. | 


c RNR 
Cc RNR 


V03AB32 
V03AB32 


Registrazione in Farmacia 
22/05/10 ne; 

Ce e 

Codice AIC Dossier Specialità: 002807 | 

Titolare ATC; SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA i 


ATG 
GO3AAOS 


Fascia SSN = Dispensazione 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
lo, OTC A06ABS7 04/03/96 D 
AO6ABS7 04/03/96 da 


Cc OTC 


Codice AIC Dossier Specialità: 020545 
Titolare AIC: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA / 


ATC 
AIZA 


Fascla SSN 
Cc OTC 


Dispensazione Registrazione in Farmacia 


31/10/94 
Codice AIC Dossier Specialità: 024989 
Titolare AIC: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA 


in Farmacia 
13/06/92 W 


ATC 
B03AB09 


Fascia SSN Dispensazione Registrazione 


Cc RR 


Codice AIC Dossier Specialità: 028027 
Titolure AIC: ITALFARMACO S.P.A. 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
c RR DI0ADOI 17/02/92 DJ] 
(6) RR DICADOI 17/02/92 D 
c RR DICADOI 170202 D 
c RR DIDADOI 1702/92 (n; 
loi RR DI0ADOI 17/02/92 G 
c RR DI0ADOI 17/02/92 O 
Cc RR DIOADO! 17/02/92 Di 


Codice AIC Dossier Specialità: 005032 ; 
Titolare AIC: SPA ITALIANA LABORATORI BOUTY 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
Cc RR M03BX06 08/04/52 nb: 
MOZAX10 28/04/59 % 


c SP 


Codice AIC Dossier Specialità: 029534 
Titolare AIC: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. i 


028414 01] 10 FL. LIOF. 300 MG + 10 F.SOLV. 
028414 023 10 FL. UOF. 600 MG + 10 F.SOLV, 
| REGOVAR È UD 
data prima registrazione specialità: 22/05/70 DataRinnovo 01/06/95 
a N°AIG © Confezione se 
021738 024 21 COMPRESSE 1+ 0,05 MG 
" REGULAR 
; data primaregistrazione specialità: 05/01/82 = Data Rinnovo 01/06/95 
N° AIC Confezione 
002807 030 30 CONFETTI 
002807 042 SCIROPPO 176 ML 
Î REKORD BI? Ari 
i dala prima registrazione specialità: 24/07/65 = Data Rinnovo 01/06/95 
N° AIC Confezione 
020545 036 10 FLACONCINI ORALI 
| REKORD FERRO 
| data primaregistrazione specialità: 16/05/83 = DataRinnova 01/06/95 
SSA 
N° AIC Confezione 
024989 028 10 FLACONCINI ORALI 
I RELASTEF 
! dala primaregistrazione’Specialità: 17/02/92 Data Rinnovo 17/02/97 
| 
N° AIC Contezione 
028027 011 CREMA 20G 0,05% 
028027 023 CREMA 20 G 0025% 
028027 035 CREMA 20 G 0,01% 
028027 047 LOZIONE 15 ML 0,05% 
028027 050 LOZIONE 15 ML 0,025% 
028027 062 LOZIONE 15 ML 0,01% 
028027 074 30 GARZE MEDICATE 
RELAXAR 
data prima registrazione specialità: 08/04/52 = Data Rinnovo = 01/06/95 
N° AIC Confezione 
005032 014 2 BLISTER DA 25 CONF 
005032 026 POMATA 50 G 
 RELAZYM so 
i dataprimaregistrazione specialità: 24/10/97 Data Rinnovo 
N° AIC Confezione 
029534 017 "20MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO 
INTRAMUSCOLARE" 6 FIALE 1ML 
029534 029 "20 MG CAPSULE RIGIDE* BLISTER 30 CAPSULE 
RIGIDE 
029534 031 "20 MG COMPRESSE SOLUBILI " BLISTER 30 


COMPRESSE SOLUBILI 


| RELIBERAN 
data prima registrazione specialità: 25/02/85 Data Rinnovo 01/06/95 
"a N° AIG Confezione ta 

018566 012 10 CAPSULE 30 MG 

018566 024 20 CAPSULE 30 MG 
[RELOXYL a 
i dala prima registrazione specialità: 29/11/95 Data Rinnovo 
i pei 

N° AIC Confezione 
032129 013 GEL IDROAL. TUBO 306 5% 
032129 025 GEL IDROAL. TUBO 30G 10% 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
A RR MOIACOI 24/10/97 i] 
A 66 RR MOIACOI 12/10/98 A 
A 66 RR MO1ACDI 12/10/98 O 


Codice AJC Dossier Specialità: 018566 
Titolare AIC: GEYMONAT SPA 


Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione inFamnacia 
c RR NOSBA02 25/02/85 Mi 
c RR NOSBA02 25/02/85 Mi 


da Codice AIC Dossier Specialità: 032129 
Titolare AIC: R.D.C. RICERCHE DERMO COSMETICHE S.R.L. 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
c oTC DIOAEO! 29/11/95 
c oTc DIOAEOI 29/11/95 si 
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| RELSYNE Codice AIC Dossier Specialità: 026921 
data prima registrazione specialità: 20/05/91 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SANOFI WINTHROP 
N° AIG Confezione ‘Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026921 015 1 FLAC. LIOF. 0,08 MG + SOLV H OSP V04CDOS 20/05/91 
REMDUE Codice AIC Dossier Specialità: 022929 
data prima registrazione specialità: 20/1273 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO 
li Ss SE FARMACEUTICA S.P.A. J 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022929 018 30 CAPSULE 15 MG Cc RR NOSCDOI 20/12/73 % 
022929 020 30 CAPSULE 30 MG Cc RR NOSCDO1 20/12/73 i 
| REMEBEX a Codice AIC Dossier Specialità: 031222 
i data prima registrazione specialità: 24/10/97 Data Rinnovo Titolare AIC: RECOFARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione fui Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031222 019 6 FIALE IM 20 MG/IML A RR MOI1ACOI 24/10/97 
031222 021 30 CAPSULE 20 MG A 66 RR MO1ACO1 12/10/98 O 
031222 033 30 COMPRESSE SOLUBILI 20 MG A 66 RR MO1AC01 12/10/98 O 
‘REMEFLIN a Codice AIC Dossier Specialità: 018288 
dala prima registrazione specialità: Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. 
N° AIC Confezione ASI l Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
018288 050 "20" OS GOCCE 20 ML 2% Cc RR R07AB08 27/03/74 
018288 074 40 PERLE 8 MG Cc RR R07AB08 19/04/79 O 
REMEGEL Codice AIC Dossier Specialità: 028763 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: WARNER LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE 
S.COM.PA. |] 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028763 047 5 TAV. MASTIC. MORBIDE 800 MG (0) OTC A02AC01 20/04/95 OI 
028763 050 8 TAVOLETTE MASTIC. MORBIDE 800 MG Cc OTC A02AC01 20/04/95 Dj 
028763 062 3 STICK 8 TAV. MASTICAB.800 MG Cc OTC A02AC001 20/04/95 LI 
REMEN Kf; |“ °x-|.|..|..|.|..\.}.;=+. Cadice AIC Dossier Specialità: 027908 | 
i data prima registrazione specialità: 31/12/92 = Data Rinnovo 31/12/97 Titolare AIC: PARKE DAVIS SPA | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027908 019 20 COMPRESSE 600 MG Cc RR NO6BX16 31/12/92 
027908 021 "600" 1 SCATOLA 20 BUSTINE GRAN USO ORALE 600 C RR NO6BX16 16/09/98 O 
MG 
027908 033 "1200" 1 SCATOLA 10 BUSTINE GRAN USO ORALE Cc RR NO6BX16 16/09/98 O 
1200 MG 
REMERON Codice AIC Dossier Specialità: 029444 | 
data prima registrazione specialità: 27/05/96 Data Rinnovo Titolare AIC: N.V. ORGANON | 
j 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029444 015 /M_30 COMPRESSE 15 MG Cc RR NO6AXII 27/05/96 
029444 027 /M 60 COMPRESSE 15 MG (e. RR NOGAX11 27/05/96 O) 
029444 039 /M 90 COMPRESSE 15 MG (e: RR NOG6AXI1 27/05/96 E] 
029444 041 /M 30 COMPRESSE 30 MG Cc RR NOGAXII 27/05/96 7] 
029444 078 /M_BLISTER 30 COMPRESSE 45 MG (6: RR NOG6AXI11 14/12/98 O 
| REMOV Codice AIC Dossier Specialità: 028799 
! data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: VECCHI & C PIAM SA.PA. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028799 017 30 COMPRESSE 100 MG A 66 RR MO1AX17 31/10/94 97] 
028799 029 15 COMPRESSE 200 MG Cc RR MOIAX17 31/10/94 O 
028799 031 30 BUSTINE GRANULATO 100 MG A 66 RR M01AX17 31/10/94 7 
028799 043 10 SUPPOSTE 200 MG Cc RR MO1AX17 31/10/94 IR 
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REMY STICK Codice AIC Dossier Specialità: 015503 
data prima registrazione specialità: 29/10/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.RL. 
nn et 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
015503 016 STICK 30 G E OTC M02AC 29/10/83 
015503 028 "GEL" TUBO 50 G Cc OTC M02AC 26/11/87 97] 
nn inza il 


data prima registrazione specialità: 23/04/83 =—Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 


r 
KENNIE Couice ALC Dussici Specialità. 024505 | 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024969 014 36 COMPRESSE Cc OTC A02ADOI 23/04/83 17 
024969 040 6 COMPRESSE Cc OTC A02AD01 29/11/95 O 
| RENNIE DEFLATIN Codice AIC Dossier Specialità: 027708 


data prima registrazione specialità: 09/03/91 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027708 015 18 COMPRESSE Cc OTC A02AF02 09/03/91 
027708 027 24 COMPRESSE Cc OTC A02AF02 09/03/91 {4 

| RENORMAX Codice AIC Dossier Specialità: 028582 
data prima registrazione specialità: 31/08/95 Data Rinnovo Titolare AIC: SCHERING PLOUGH SPA 

N° AIC Confezione © Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028582 017 14 COMPRESSE 6 MG A RR COSAAI1 31/08/95 

RENPRESS Ì Codice AIC Dossier Specialità: 028677 
data prima registrazione specialità: 31/08/95 Data Rinnovo Titolare AIC: L P B ISTITUTO FARMACEUTICO SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028677 019 14 COMPRESSE DIVISIBILI 6 MG A RR CO9AA11 31/08/95 O 

RENZEPIN Codice AIC Dossier Specialità: 025931 
data prima registrazione specialità: 01/03/89 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC:- BERGAMON S.R.L. 

N°AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

025931 015 50 COMPRESSE 25 MG Cc RR A02BX03 01/03/89 
| REocoL ° Codice AIC Dossier Specialità: 007798 
data prima registrazione specialità: 18/0573 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ALSO S.PA. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione “ATC Registrazione in Farmacia 
007798 034 FLACONE GRAN EFF 100 G Cc OTC A06ADI10 13/07/85 
007798 046 20 BUSTINE MONODOSE G 5 Cc OTC AO06ADI0 13/07/85 M 

REOFLUS Codice AIC Dossier Specialità; 031 126 
data prima registrazione specialità: 05/09/96 —Data Rinnovo Titolare AIC: PULITZER ITALIANA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031126 016 10 FIALE 0,2 ML 5000 UI SC A RR BO1AB01 05/09/96 E] 
031126 028 10 FIALE 0,5 ML 12500 UI SC A RR B01AB01 05/09/96 Mi 
031126 030 10 FIALE 0,8 ML 20000 UI SC A RR B01AB01 05/11/96 C] 
031126 042 10 FIALE SIRINGA 0,2 ML 5.000 UI SC A RR B01AB01 05/09/96 O 
031126 055 10 FIALE SIRINGA 0,5 ML 12.500 UI SC A RR B01AB01 05/09/96 ka 
031126 067 10 FIALE SIRINGA 0,8 ML 20000 UI SC A RR B01ABOI1 05/09/96 O) 

REOLASE Codice AIC Dossier Specialità: 027322 


data prima registrazione specialità: 27/04/91 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PULITZER ITALIANA S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027322 015 30 COMPRESSE Cc RR ROSCB 27/04/91 O] 
027322 027 30 BUSTINE GRANULATO Cc RR ROSCB 27/04/91 wi 
027322 039 10 SUPPOSTE Cc RR ROSCB 27/04/91 O 
027322 041 SCIROPPO 200 ML Cc RR ROSCB 27/04/91 Mi 
027322 054 20 BUSTINE GRANULATO 900 MG Cc RR ROSCB 31/10/94 O) 

REOMAX Codice AIC Dossier Specialità: 021033 


data prima registrazione specialità: 04/09/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PFIZER ITALIANA SPA 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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021033 016 20 COMPRESSE S0 MG Cc RR C03CC01 04/09/81 R%, 
021033 028 IV 1 FIALA 20 ML 50 MG Cc RR C03CC01 04/09/81 97 
‘REOMEDIN Codice AIC Dossier Specialità: 027183 | 
i dataprimaregistrazione specialità: 07/0892 = DataRinnovo 07/08/97 Titolare AIC: FARMADES SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027183 033 IV 1 FIALA 0,100 MG H OSP B01AC11 21/02/95 
027183 045 IV 1 FIALA 0,050 MG/0,5 ML Cc OSP BOIACII 21/02/95 DI 
REOMUCIL Codice AIC Dossier Specialità: 024152 
L data prima registrazione specialità: 16/02/80 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ASTRA FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024152 011 SCIROPPO 150 ML Cc SP R05CB03 16/02/80 9, 
024152 023 BB SCIROPPO 150 ML Cc SP R0SCB03 16/02/80 97 
024152 035 30 BUSTINE 300 MG (o; SP R05CB03 28/05/85 O 
024152 047 60 BUSTINE 300 MG Cc SP R0SCB03 28/05/85 Cl 
024152 050 20 CAPSULE 375 MG Cc SP R05CB03 28/05/85 ai 
| REOPRO Codice AIC Dossier Specialità: 031849 
data prima registrazione specialità: 03/06/95 —Data Rinnovo Titolare AIC: CENTOCOR B.V. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031849 019 1 FLACONE 10 MG/5 ML H OSP B01AC13 03/06/96 
: REPARIL se i Codice AIC Dossier Specialità: 020762 
| data prima registrazione specialità: 02/1179 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MADAUSA.G. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020762 023 MITE 40 CONFETTI 20 MG Cc RR COSCX 02/11/79 
020762 035 30 CONFETTI 40 MG Cc RR COSCX 24/03/80 7] 
020762 047 AD 3 F. LIOF. 5 MG + 3 F.5 ML Cc RR COSCX 02/11/79 97] 
REPARIL GEL Codice AIC Dossier Specialità: 022283 
data prima registrazione specialità: 02/11/79 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MADAUSA.G. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022283 016 1% 40G Cc SP M02AC 02/11/79 
022283 030 2% USO EST 40G C SP M02AC 05/05/83 b9,] 
| REPERVIT Codice AIC Dossier Specialità: 014403 
data prima registrazione specialità: 28/02/83 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: IDI FARMACEUTICI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
014403 024 30 CAPSULE 50000 U.I. c RR A11CA01 01/03/97 
REPLENS Codice AIC Dossier Specialità: 029075 
data prima registrazione specialità: 29/05/97 —Data Rinnovo Titolare AIC: JANSSEN CILAG S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029075 013 /M GEL VAGINALE 6 APPLICATORI MONOUSO Cc RR G02CX 29/05/97 
I REPTILASE RICHTER Codice AIC Dossier Specialità: 010210 
data prima registrazione specialità: 11/07/55 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: DIFA COOPER S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
010210 019 IM 2 FIALE 1 ML Cc RR B02BX03 11/07/55 
| REQUIP Codice AIC Dossier Specialità: 032261 
| data prima registrazione specialità: 17/12/96 —Data Rinnovo Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM LABORATOIRES 
3 PHARMACEUTIQUES 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032261 063 /M 21 COMPRESSE 0,25 MG A RR N04BC04 17/12/96 97] 
032261 075 /M 84 COMPRESSE 0,25 MG Cc RR N04BC04 17/12/96 O 
032261 087 /M 126 COMPRESSE 0,25 MG c RR N04BC04 17/12/96 DO] 
032261 099 /M 210 COMPRESSE 0,25 MG c RR N04BC04 17/12/96 CU] 
032261 101 /M_21 COMPRESSE 0,5 MG A RR N04BC04 17/12/96 9, 
032261 113 /M_84 COMPRESSE 0,5 MG Cc RR N04BC04 17/12/96 O 
032261 125 /M_21 COMPRESSE 1 MG A RR N04BC04 17/12/96 97 
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032261 137 /M 84 COMPRESSE 1 MG Cc RR N04BC04 17/12/96 O 
032261 149 /M_21 COMPRESSE 2 MG A RR N04BC04 17/12/96 vi] 
032261 152 /M 84 COMPRESSE 2 MG Cc RR N04BC04 17/12/96 GO 
032261 164 /M_21 COMPRESSE 5 MG A RR N04BC04 12/12/96 v% 
032261 176 /M_ 84 COMPRESSE 5 MG Cc RR N04BC04 17/12/96 DI 
| RESACTIL Codice AIC Dossier Specialità: 026072 1] 
data prima registrazione specialità: 30/06/88 =Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A, 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

026079 018 BARATTOLO POLVERE 500 G H OSP V03AEOI1 30/06/88 
RESERIL Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 23/06/95 Data Rinnovo Titolare AIC: MEAD JOHNSON S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028925 016 28 COMPRESSE 100 MG Cc RR NO6AXO06 23/06/95 
028925 028 28 COMPRESSE 200 MG Cc RR NO6AX06 23/06/95 vi 

: RESFOLIN Codice AIC Dossier Specialità: 027979 
data prima registrazione specialità: 27/04/93 = Data Rinnovo 27/04/98 Titolare AIC: VECCHI & C PIAM S.A.P.A. 

N° AIC Confezione È Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027979 018 10 COMPRESSE 15 MG Cc RR VO0JAFO3 27/04/93 
027979 044 1 FL. LIOF. $0 MG+1 F.SOLV. 5 ML Cc RR V03AF03 27/04/93 O 

RESINA CARBOLICA DENTILIN GHIMAS Codice AIC Dossier Specialità: 032195 
data prima registrazione specialità: 21/02/97 —DataRinnovo Titolare AIC: GHIMAS S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032195 012 SOLUZIONE FIALOIDE 1 G Cc OTC AOIAD 21/02/97 vi 
032195 024 SOLUZIONE FLAC 20 G Cc OTC ADIAD 21/02/97 Mi 

RESIZEM Codice AIC Dossier Specialità: 028632 
data prima registrazione specialità: 1905/99 Data Rinnovo Titolare AIC: F.I.R.M.A. SPA 

N° AIC Confezione ; e se Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028632 014 16 CAPSULE RIGIDE 180 MG A RR C08DB01 19/05/99 

RESPACAL Codice AIC Dossier Specialità: 026058 
data prima registrazione specialità: 18/05/93 =DataRinnovo 18/05/98 Titolare AIC: UCB PHARMA S.P.A. 
sE i 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026058 014 30 COMPRESSE 2 MG Cc RR R03CC11 18/05/93 L] 
026058 026 FLACONE SCIROPPO 0,02% 200 ML c RR R03CC11 18/05/93 LU 

RESPICUR Codice AIC Dossier Specialità: 027435 | 
data prima registrazione specialità: 11/05/91 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BYK GULDEN LOMBERG CHEMISCHE FABRIK GMBH 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027435 078 "400 RETARD"30 CAPSULE 400 MG A RR R03DA04 22/03/93 i 
027435 080 "200 RETARD"30 CAPSULE 200 MG A RR R03DA04 22/03/93 vi 
027435 092 "RETARD"20 CAPSULE 375 MG Cc RR R03DA04 13/03/93 na 
027435 104 "RETARD”"50 CAPSULE 375 MG Cc RR R03DA04 13/03/93 O 
027435 116 "RETARD"100 CAPSULE 375 MG Cc RR R03DA04 13/03/93 O 
027435 128 "RETARD MINOR" 20 CAPSULE 250 MG Cc RR R03DA04 13/03/93 O 
027435 130 "RETARD MINOR" 50 CAPSULE 250 MG Cc RR R03DA04 13/03/93 O 
027435 142 "RETARD MINOR" 100 CAPSULE 250 MG E RR R03DAC04 13/03/93 CD] 

| RESPIRO Codice AIC Dossier Specialità: 012321 
! dala primaregistrazione specialità: 28/07/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BYK GULDEN ITALIA SPA 
i 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

012321 028 FLACONE 20 ML Cc OTC R01AB06 28/12/95 
RESPIX hi Codice AIC Dossier Specialità: 034094 
data prima registrazione specialità: 06/08/98 Data Rinnovo Titolare AIC: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

034094 019 "20 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM " 28 o; RR R03DC01 06/08/98 


COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 
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034094 021 "40 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 28 Cc RR RO3DCO1 06/08/98 a] 
COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 
RESSEX A Codice AIC Dossier Specialità: 029515 | 
data prima registrazione specialità. 29/10/97 —Data Rinnovo Titolare AIC: ESSEX ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029515 018 1 FLAC.1000000 UI + 1 FIALA 1 ML A 32 RRLIM L03ABOS 29/10/97 O 
029515 020 1 FLAC. 3000000 UI + 1 FIALA 1 ML A 32 RRLIM L03ABOS 29/10/97 O 
029515 032 1 FLAC. 5000000 UI + 1 FIALA 1 ML A 32 RRLIM L03AB0OS 29/10/97 E 
029515 044 1 FLAC.10000000 UI + 1 FIALA 1 ML A 32 RRLIM L03ABOS 29/10/97 O 
029515 057 1 FLAC 10 MUI 2 ML A 32 RRLIM L03ABOS 29/10/97 CI 
029515 069 1 FLAC 25 MUI 5 ML H OSP L03ABOS 29/10/97 i] 
RESULIN Codice AIC Dossier Specialità: 028510 
: dataprimaregistrazione specialità 05/0393 = DataRinnovo 05/03/98 Titolare AIC: ISTITUTO CHIMICO INTERNAZIONALE DR.GIUSEPPE 
L RENDE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028510 016 30 COMPRESSE 100 MG A 66 RR MO1AX17 05/03/93 n) 
028510 028 30 BUSTINE 100 MG A 66 RR M01AX17 05/03/93 z| 
028510 030 10 SUPPOSTE 200 MG Cc RR MO1AX17 05/03/93 O 
RESURMIDE Codice AIC Dossier Specialità: 029026 
data prima registrazione specialità: 29/05/93 Data Rinnovo 29/05/98 Titolare AIC: IST. BIOCHIMICO ITAL. GIOVANNI LORENZINI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029026 010 1 FIALA 3 MG H OSP H01CB01 29/05/93 
FER TTTITITITITIIIIIIIIIIDSDSsii©sSs©sSsSsSsSsDaaaaaEEa SAS si Codice AIC Dossier Specialità: 002418 
È data prima registrazione specialità: 24/01/66 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
002418 010 SCIROPPO G 200 2% Cc OTC R05CA03 24/01/66 197; 
' RESYL DM Codice AIC Dossier Specialità: 025823 
data prima registrazione specialità: 02/07/85 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025823 028 1 FLACONE SCIROPPO 100 ML Cc OTC ROSFA02 18/06/90 
RETACNYL Codice AIC Dossier Specialità: 029403 
data prima registraziohe specialità: 10/12/96 —Data Rinnovo Titolare AIC: GALDERMA ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029403 019 CREMA 30 G 0,05% Cc RR DI0ADOI1 10/12/96 
029403 021 CREMA 30 G 0,025% Cc RR DIOADOI 10/12/96 DL] 
{ RETALZEM Codice AIC Dossier Specialità: 028003 
Î data prima registrazione specialità. 18/02/93 Data Rinnovo = 18/02/98 Titolare AIC: IST. LUSO FARMACO D'ITALIA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028003 010 16 CAPSULE 180 MG A RR C08DBO0I 18/02/93 
| RETICULOGEN ° Codice AIC Dossier Specialità: 001557 
data prima registrazione specialità: 31/03/65 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ELI LILLY ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
001557 026 IM 6 FIALE 1 ML Cc RR B03BA01 06/07/85 
RETICUS Codice AIC Dossier Specialità: 022668 
dala prima registrazione specialità: 29/11/72 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMILA FARMACEUTICI MILANO S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022668 026 CREMA 0,1% 30 G B RR DO7ABO08 29/11/72 
022668 040 LOZIONE 30 G 0,05% B RR D07AB08 29/11/72 k] 
022668 127 "ANTIMICOTICO" CREMA 30 G Cc RR D07BB02 18/05/74 O 
RETINA Codice AIC Dossier Specialità: 023242 
data prima registrazione specialità: 19/01/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CILAGAG 
L Sen da 
N° AIC Confezione Fascià SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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023242 011 CREMA 20 G 0,05% Cc RR DIOADOI 19/01/83 i 
023242 023 LOZIONE 0,05% 15 ML Cc RR DIO0ADO1 19/01/83 O 
023242 047 30 SWABS GARZE 0,05% Cc RR DI0ADO1 19/01/83 | 
023242 074 CREMA 20 G 0,025% Cc RR D10ADO1 03/08/90 MI 
023242 086 CREMA 20 G 0,010% Cc RR DI0ADO1 03/08/90 | 
023242 098 LOZIONE 15 ML 0,025% Cc RR DI0ADOI 03/08/90 O 
023242 100 LOZIONE 15 ML 0,010% Cc RR DIO0ADOI 03/08/90 Ly 
RETINOL Codice AIC Dossier Specialità: ‘022471 


data prima registrazione specialità: 30/05/73 =Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE L.N.T.E.S, 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022471 015 20 CAPSULE Cc SP SOIXA 30/05/73 vi 
RETITOP Codice AIC Dossier Specialità: 028806 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES DE LA ROCHE POSAY 
ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028806 014 CREMA 20 G Cc RR D10ADO1 31/10/94 
RETROVIR Codice AIC Dossier Specialità: 026697 
data prima registrazione specialità: 17/07/87 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: THE WELLCOME FOUNDATION LTD 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026697 019 /M 100 CAPSULE 100 MG A 37 RRLIM JOSAFO1 17/07/87 kei 
026697 058 /M_ 1 FLAC. SCIROPPO 200 ML 1% A 37 RRLIM JOSAFO1 27/04/93 i 
026697 072 /M TV 5 FLACONI 20 ML 200 MG 1% A 37 RRLIM JOSAFO1 02/05/95 O 
026697 084 /M 42 COMPRESSE 200 MG A 37 RRLIM J05SAFO1 09/08/96 O 
026697 096 /M 28 COMPRESSE 300 MG A 37 RRLIM JOSAFO1 09/08/96 DG 
026697 108 /M 60 CPR300MG A 37 RRLIM JOSAFO1 13/03/97 P77 
026697 110 /M 60 CAPSULE 250 MG A_37 RRLIM JOSAPO1 12/01/98 


{ REUCAM Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 01/08/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025402 013 30 CAPSULE 10 MG Cc RR MO1ACO1 01/08/84 
U2354U2 U25 30 CAPSULE 20 MG A 66 RR MO1AC01 01/08/84 vi 
025402 037 10 SUPPOSTE 20 MG Cc RR MDIACO1 01/08/84 O) 
025402 049 CREMA 1% 50G Cc SP M02AA07 01/03/89 9 
! REUDENE Codice AIC Dossier Specialità: 025103 ] 
' —"data prima registrazione specialità: 22/07/83 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO BIOLOGICO CHEMIOTERAPICO S.P.A. 

” N° AIC °° Confezione iù DeL Fascia SSN Dispensazione 7 ATC Registrazione in Farmacia 
025103 021 30 CAPSULE 20 MG A 66 RR MO1ACO01 22/07/83 Mi 
025103 033 10 SUPPOSTE 20 MG Cc RR MO1AC01 08/10/83 97] 
025103 045 GEL 50G1% Cc Sp M02AA07 27/04/91 i 

REUFLOS Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 06/06/81 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: HOECHST MARION ROUSSEL S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024456 081 30 COMPRESSE 500 MG Cc RR N02BA11] 27/05/83 
REUMACORT Codice AIC Dossier Specialità: 013719 Î 
data prima registrazione specialità: 25/03/58 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
013719 012 POMATA 10G Cc SP MO02AX10 25/03/58 
REUMACTIV BALSAMO Codice AIC Dossier Specialità: 028007 
| data prima registrazione specialità: 20/05/91 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ALFA WASSERMANN S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028007 019 POMATA 30G Cc OTC M02AC 20/05/91 
028007 021 POMATA 50G Cc OTC M02AC 20/05/91 DU) 
028007 045 SPRAY 30 ML Cc OTC M02AC 20/05/91 O 
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028007 058 SPRAY 60 ML c OTC M02AC 20/05/91 nni 
| REUMAGIL Codice AIC Dossier Specialità: 025262 
data prima registrazione specialità: 07/06/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: K.B.R. KROTON BIOLOGIC RESEARCHES S.R.L. 
] 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
025262 027 30 CAPSULE 20 MG A 66 RR MO1AC01 07/06/84 9) 
025262 039 10 SUPPOSTE 20 MG Cc RR M01AC01 07/06/84 I 
025262 041 CREMA 1% 50 G Cc SP M02AA07 02/08/91 e 

| REUMATOSIL Codice AIC Dossier Specialità: 019060 
data prima registrazione specialità: 08/07/61 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SABA FARMACEUTICI SA.S. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
019060 019 AD 10 SUPPOSTE (o) RR N02BB0S 08/07/61 
019060 021 BB 10 SUPPOSTE (o) RR N02BB05 08/07/61 297] 

REUPROFEN Codice AIC Dossier Specialità: 024528 
data prima registrazione specialità: 08/04/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO TERAPEUTICO M.R. SRL 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024528 010 20 CAPSULE 50 MG A 66 RR M01AE03 08/04/82 O 
024528 022 20 CAPSULE 100 MG A 66 RR M01AE03 08/04/82 or 
024528 034 10 SUPPOSTE 75 MG Cc RR M01AE03 01/09/82 
024528 046 IM 6 FL LIOF 50 MG + 6 F SOLV A RR MO1AE03 01/03/89 (97 

REVE ° Codice AIC Dossier Specialità: 027838 
data prima registrazione specialità: 06/11/90 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORI ITALIANI VAILLANT S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

027838 010 FLACONE 30 CAPSULE Cc OTC NOSCM 06/11/90 hdi 
REVITASE Codice AIC Dossier Specialità: 001773 
data prima registrazione specialità: 08/07/61 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: DERMALIFE S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
001773 011 25 CAPSULE 100 MG Cc RR A11HA03 29/04/67 O] 
001773 035 25 CAPSULE 300 MG C RR A11HA03 09/03/87 0] 
001773 047 25 CAPSULE 100 MG Cc RR A11HA03 31/10/94 O 

REVIVAN Codice AIC Dossier Specialità: 022609 
data prima registrazione specialità: 42/02/73 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ASTRA FARMACEUTICI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

022609 022 "200" 10 FIALE 5 ML H OSP C01CA04 23/09/81 CU] 
REX o Codice AIC Dossier Specialità: 029481 
data prima registrazione specialità: 15/05/95 Data Rinnovo Titolare AIC: L P B ISTITUTO FARMACEUTICO SPA 

N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029481 013 30 COMPRESSE EFFERV. 1G A RR A12AA20 15/05/95 C] 
029481 025 30 BUSTINE GRANULATO 1 G A RR A12AA20 15/05/95 a] 

REXALGAN Codice AIC Dossier Specialità: 027379 
data prima registrazione specialità: 02/01/90 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: DOMPE' FARMACEUTICI SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027379 015 20 COMPRESSE 20 MG Cc RR MOI1AC02 02/01/90 CD) 
027379 027 30 COMPRESSE 20 MG A 66 RR MO1AC02 02/01/90 IV 
027379 039 30 BUSTINE 20 MG A 66 RR M01AC02 02/01/90 SH 
027379 041 10 SUPPOSTE 20 MG Cc RR MO1AC02 02/01/90 NZ 
027379 054 1 F. LIOF. 20 MG + 1 F.SOLV. Cc RR MO01AC02 02/01/90 E] 
027379 066 2 F. LIOF. 20 MG + 2 F.SOLV. Cc RR M01AC02 02/01/90 O 
027379 078 6 FIALE LIOFILIZZATE 20 MG + 6 FIALE SOLV.IMIV A RR MO1AC02 02/01/90 97] 
027379 080 "40 FIALE" 2 FIALE LIOF. 40 MG + 2 F.SOLV. Cc RR MO1AC02 08/08/97 G 

REXAN Codice AIC Dossier Specialità: 028468 
data prima registrazione specialità: 07/06/93 Data Rinnovo 07/06/98 Titolare AIC: ISTITUTO CHIMICO INTERNAZIONALE DR.GIUSEPPE 
RENDE S.RL. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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028468 054 25 COMPRESSE 400 MG À RR JOSABOI 26/07/94 Vi 
028468 066 POMATA 5% 10 G Cc RR D06BB03 26/07/94 O 
028468 078 POMATA 5% G3 Cc RR D06BB03 26/07/94 O 
028468 080 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 8% 100 ML A RR JOSABO] 14/10/95 | 
028468 092 "800" 25 COMPRESSE 800 MG A RR JOSABOI 14/10/95 Mi 

| RIESOGAMMA Codice AIC Dossier Specialità: 021976 I 
data prima registrazione specialità: 05/12/70 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CENTEON PHARMA GMBH | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021976 016 1F 2 ML 02 MG Cc RR JO6BB01 05/12/70 
021976 028 1F3 ML 03 MG Cc RR JO6BB01 31/10/72 O 
' RAESUMAN BERNA Codice AIC Dossier Specialità: 021975 
data prima registrazione specialità: 07/11/70 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROTERAPICO E VACCINOGENO SVIZZERO 
1 BERNA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021975 014 1 FLAC. 2ML 200 MCG IM A 37 RR J06BB01 07/11/70 Mj 
021975 026 1 FLACONE 100 MCG 1 ML Cc RR J06BB01 24/02/82 DO 
021975 038 1 FLAC. 300 MCG 2 ML IM A 37 RR JO6BB01 15/10/87 NZ] 
RHINAAXIA Codice AIC Dossier Specialità: 028166 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: ZAMBON ITALIA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028166 015 SOLUZIONE RINOLOGICA 26 ML 3,8% B RR ROIACOS 31/10/94 
RHINALYOC Codice AIC Dossier Specialità: 028486 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: FARMALYOC 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028486 013 30 COMPRESSE LIOFILIZZ. 100 MG Cc RR R0SCB03 31/10/94 
028486 025 30 COMPRESSE LIOFILIZZ. 375 MG Cc RR ROSCB03 31/10/94 O 
028486 037 30 COMPRESSE LIOFILIZZ. 750 MG Cc RR ROSCB03 31/10/94 O 
RHINATHIOL TOSSE se Codice AIC Dossier Specialità: 019396 
data prima registrazione specialità: 17/06/82 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SYNTHELABO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
019396 023 /M SCIROPPO 100 ML Cc OTC ROSDA09 17/06/82 h 
019396 035 /M GEL ORALE SENZA ZUCCHERO FLACONE Cc OTC ROSDA09 03/09/98 0 
DOSATORE 52 ML 
: RHINOCORT Codice AIC Dossier Specialità: 028935 
| data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: ASTRA FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028935 029 "100" POLV INALAZ 1 INALAT TURBOHALER 200 Cc RR R03BA02 17/12/98 RYz] 
DOSI 
RIABAL Codice AIC Dossier Specialità: 023544 
data prima registrazione specialità: 06/12/78 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: IST. BIOCHIMICO ITAL. GIOVANNI LORENZINI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023544 012 "MITE" 6 FIALE 7,5 MG 1 ML Cc RR A03AB18 02/11/79 
023544 024 6 FIALE 15 MG2ML Cc RR A03AB18 24/02/82 A 
023544 036 30 CONFETTI 30 MG Cc RR A03AB18 02/11/79 8%] 
023544 048 6 SUPPOSTE 60 MG (o) RR A03AB18 02/11/79 wi 
i RIACEN Codice AIC Dossier Specialità: 024780 
data prima registrazione specialità: 23/09/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024780 013 "MITE" 30 CAPSULE 10 MG Cc RR MOI1AC01 23/09/82 O 
024780 025 30 CAPSULE 20 MG A 66 RR MO1AC01 23/09/82 7 
024780 049 10 SUPPOSTE 20 MG C RR MO1AC01 08/02/84 v 
024780 052 CREMA G 50 1% (0; SP M02AA07 20/12/84 i 


— 520 — 


20-8-1999 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 195 
| RIBELFAN Codice AIC Dossier Specialità: 017096 
data prima registrazione specialità: 21/09/79 Data Rinnovo = 01/06/95 Tisolare AIC: CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione. in Farmacia 
017096 076 10 COMPRESSE RIVESTITE Cc RR N02BB54 09/06/84 Mi 
017096 088 AD 6 SUPPOSTE Cc RR N02BB54 29/07/85 97] 
| RIBEX FLU i Codice AIC Dossier Specialità: 027677 
data prima registrazione specialità: 21/05/90 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RESTIVA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027677 018 10 COMPRESSE 25 MG Cc OTC M01AB05 21/05/90 IVA 
RIBEX NASALE x È |’ Codice AIC Dossier Specialità: 016308 
data prima registrazione specialità: 31/12/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RESTIVA S.R.L. 
N° AIC Confezione si i Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
016308 025 SPRAY NASALE 15 ML Cc OTC RO1AA04 06/11/90 
| RIBEX TOSSE i Codice AIC Dossier Specialità: 020875 
data prima registrazione specialità: 31/12/84 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RESTIVA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020875 086 "15 MG PASTIGLIE” BLISTER DA 24 PASTIGLIE Cc OTC ROSDB19 08/03/86 
020875 098 GOCCE ORALI 2% 15 ML Cc OTC ROSDB19 06/04/85 O 
020875 100 GOCCE ORALI 2% 25 ML Cc OTC R05DB19 06/04/85 hr 
020875 124 SCIROPPO 0,3% 160 ML Cc OTC ROSDB19 06/04/85 EI 
020875 136 SCIROPPO 0,3% 200 ML Cc OTC ROSDB19 06/04/85 DC) 
020875 148 "MENTA" 24 COMPRESSE Cc OTC ROSDB19 08/08/96 O 


RIBEXEN CON ESPETTORANTE Codice AIC Dossier Specialità: 020918 


data prima registrazione specialità: 31/12/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RESTIVA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020918 013 SCIROPPO 120ML c RR ROSFB02 31/12/84 Li 
020918 025 SCIROPPO 160 ML Cc RR ROSFB02 31/12/84 O 
020918 037 SCIROPPO 200 ML c RR ROSFB02 31/12/84 O 
020918 049 AD 10 SUPPOSTE c RR ROSFBO2 31/12/84 O 
020918 052 BB 12 SUPPOSTE Cc RR ROSFB02 31/12/84 
020918 064 LATTANTI 12 SUPPOSTE c RR ROSFBO2 31/12/84 
020918 076 SCIROPPO 120 ML c OTC ROSFB02 31/10/94 DC) 
020918 088 SCIROPPO 160 ML c OTC ROSFB02 31/10/94 RZ 
020918 090 SCIROPPO 200 ML Cc OTC ROSFB02 31/10/94 O 
020918 102 AD 10 SUPPOSTE c OTC ROSFB02 31/10/94 Mi 
020918 114 BB 12 SUPPOSTE c OTC ROSFB02 31/10/94 97; 
020918 126 LATTANTI 12 SUPPOSTE Cc OTC ROSFB02 31/10/94 x 

| RIBOCICLINA Codice AIC Dossier Specialità: 022492 | 
data prima registrazione specialità: 15/05/72 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: DOTT. FORMENTI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022492 019 5 CAPSULE c RR JO1AA 15/05/72 
022492 021 8 CAPSULE Cc RR JO1AA 15/05/72 i 

| RIBOMICIN Codice AIC Dossier Specialità: 023164 
data prima registrazione specialità: 24/02/75 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMIGEA SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023164 015 COLLIRIO 10 ML 0,3% A RR SOIAA11 24/02/75 
023164 027 POMATA OFTALMICA 5 G 0,3% A RR SOIAA11 24/02/75 Mi 
023164 039 5 UNITA' MONODOSE COLLIRIO 0,5 ML A $SBIS RR SOIAA11 16/12/81 97 

RIBOSTEN i Codice AIC Dossier Specialità: 020655 
data prima registrazione specialità: 18/09/84 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO BIOCHIMICO PAVESE SPA 

N° AIC | Confezione © “no ° SE Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

020655 054 OS 10 FLAC. LIOF.+10 FLAC. SOLV. le OTC A11JC 04/07/89 DC] 
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I RIBOTREX Codice AIC Dossier Specialità: 028177 
data prima registrazione specialità: 30/04/92 —DataRinnovo 30/04/97 Titolare AIC: PIERRE FABRE PHARMA S.R.L. 
© N'AICO = Confezione n Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
028177 018 6 CAPSULE 250 MG Cc RR JO1FA10 30/04/92 L_] 
028177 020 1 FLAC. POLVERE SOSPENSIONE 1500 MG 38 ML BB A RR JO1FA10 30/04/92 xi 
028177 032 3 COMPRESSE 500 MG RR JO1FA10 30/04/92 Ss 
028177 044 "AVIUM 600" BLISTER 8 COMPRESSE RIVESTITE 600 A RR JO1FA10 17/12/98 0 
MG 
028177 057 "NIPIO" POLVERE SOSP ORALE FLAC 600 MG Cc RR JO1FA10 18/05/98 O 
 RIDAURA ° Codice AIC Dossier Specialità: 025189 
| data prima registrazione specialità: 18/02/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: YAMANOUCHI PHARMA S.P.A. 
“UNSAIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025189 010 30 COMPRESSE RIVESTITE 3 MG A RR M01CB03 18/02/84 
RIDIODENT Codice AIC Dossier Specialità: 029635 
data prima registrazione specialità: 12/10/98 Data Rinnovo Titolare AIC: GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029635 012 COLLUTTORIO FLAC 130 ML Cc OTC AD1AA30 12/10/98 
| RIDUTOX Codice AIC Dossier Specialità: 028373 
data prima registrazione specialità: 18/05/93 Data Rinnovo 18/05/98 Titolare AIC: SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA'DI SERVIZIO PER 
ata a B L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI J 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028373 013 10 FL.LIOF.3 00 MG + 10 F.SOLV. Cc RR V03AB32 18/05/93 
028373 025 10 FL.LIOF. 600 MG + 10 F.SOLV. Cc RR V03AB32 18/05/93 7, 
RIDUVIR Codice AIC Dossier Specialità: 029072 
| data prima registrazione specialità: 18/09/98 Data Rinnovo Titolare AIC: FRANCIA FARMACEUTICI INDUSTRIA FARMACO 
BIOLOGICA S.R.L. J 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029072 016 CREMA 365% Cc RR DO6BB03 18/09/98 
029072 030 25 COMPRESSE 400 MG A RR J05ABO1 18/09/98 
i RIFACOL Codice AIC Dossier Specialità: 025303 | 
data prima registrazione specialità: 30/03/85 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PRODOTTI FORMENTI S.R.L. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025303 013 12 COMPRESSE 100 MG Cc RR AO7AAI1I 30/03/85 DI 
025303 025 12 COMPRESSE 200 MG A RR AO7AA11 30/03/85 si 
025303 037 1 FLACONE GOCCE 20 ML Cc RR AOTAAIM 30/03/85 0 
025303 049 1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP. 60 ML A RR AO7AA11 30/03/85 mi 
RIFADIN Codice AIC Dossier Specialità: 021110 
data prima registrazione specialità: 02/07/68 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GRUPPO LEPETIT SPA 
__N°AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021110 034 8 CAPSULE 300 MG A RR 104AB02 23/09/72 Mi 
021110 059 1 FLAC. SCIROPPO 60 ML 2% A RR 104AB02 01/06/70 i 
021110 097 8 CONFETTI 450 MG A RR J04AB02 20/11/78 vj 
021110 111 8 CONFETTI 600 MG A RR J04AB02 20/11/78 i 
021110 135 1 FIALOIDE FLEBO 600 MG A RR J04AB02 20/11/78 i 
021110 200 8 CAPSULE 150 MG Cc RR J04AB02 02/07/68 O 
RIFAMPICINA KENTON Codice AIC Dossier Specialità: 021624 ] 
data prima registrazione specialità: 19/08/70 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: KENTON S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021624 022 8 CAPSULE 300 MG (o; RR J04AB02 19/08/70 
| RIFANICOZID Codice AIC Dossier Specialità: 026025 
| dataprimaregistrazione specialità: 18/06/86 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: VECCHI & C PIAM SA.PA. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026025 015 8 COMPRESSE RICOPERTE 150 MG Cc RR J04AM02 18/06/86 LÌ 
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RIFAPIAM Codice AIC Dossier Specialità: 023464 
data prima registrazione specialità: 12/10/76 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: VECCHI & C PIAM SA.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023464 011 8 CAPSULE MG 150 Cc RR J04AB02 12/10/76 O 
023464 023 8 CAPSULE MG 300 A RR J04AB02 12/10/76 O 
023464 035 FLAC. GRAN. SOSPENSIONE ESTEMP. ML 60 Cc RR 104AB02 12/10/76 O 
023464 047 8 COMPRESSE MG 600 A RR 3J04AB02 09/07/82 O 

RIFATER Codice AIC Dossier Specialità: 026981 
data prima registrazione specialità: 02/11/89 = DataRiniovo 01/06/95 Titolare AIC: GRUPPO LEPETIT SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026981 011 40 CONFETTI (6 RR J04AM02 02/11/89 gv 
026981 023 100 CONFETTI (o) RR 104AM02 14/10/95 U 

RIFINAH Codice AIC Dossier Specialità: 025377 
data prima registrazione specialità: 01/08/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GRUPPO LEPETIT SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025377 019 "150" 8 CONFETTI Cc RR J04AM02 01/08/84 O 
025377 021 "300" 8 CONFETTI (6 RR 304AM02 01/08/84 OÙ 
025377 033 "300" 24 CONFETTI Cc RR 304AM02 04/06/87 7] 

[ RIFOCIN Codice AIC Dossier Specialità: 020009 
| data prima registrazione specialità: 24/04/62 =—Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GRUPPO LEPETIT SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020009 015 IM 1F 3 ML 250 MG (e) RR 104AB03 24/04/62 297] 
020009 041 IV 1 FIALA 10 ML 250 MG (o) RR 104AB03 15/02/65 Dj 
020009 054 IV 1 FIALA 10 ML 500 MG Cc RR 104AB03 15/02/65 U 
020009 080 LOCALE 1 FIALOIDE 90 MG+1 F DILUENTE Cc RR S03AA 29/04/96 i 

RIKOSILVER Codice AIC Dossier Specialità: 032815 
data prima registrazione specialità: 06/06/96 Data Rinnovo Titolare AIC: 3M ITALIA S.P.A. 

N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032815 019 POLVERE SPRAY BOMBOLETTA 50 ML Cc OTC RO1AX30 06/06/96 O 
032815 021 POLVERE SPRAY BOMBOLETTA 100 ML (è OTC R01AX30 06/06/96 CD] 
032815 033 POLVERE SPRAY BOMBOLETTA 150 ML Cc OTC RO1AX30 06/06/96 O 
032815 045 POLVERE SPRAY BOMBOLETTA 300 ML Cc OTC ROIAX30 06/06/96 O 

RILAPROST Codice AIC Dossier Specialità: 027339 
data prima registrazione specialità: 28/04/93 Data Rinnovo 28/04/98 Titolare AIC: LABORATORI GUIDOTTI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

027339 011 30 CAPSULE 160 MG C RR 604CX02 28/04/93 NI 
RILATEN Codice AIC Dossier Specialità: 023598 
data prima registrazione specialità: 22/06/78 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORI GUIDOTTI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023598 016 30 CONFETTI 10 MG Cc RR A03AA06 22/06/78 
023598 030 IM IV 6 FIALE 20 MG Cc RR A03AA06 09/07/82 I 
023598 042 6 SUPPOSTE 25 MG Cc RR A03AA06 22/06/78 97] 

RILUTEK Codice AIC Dossier Specialità: 032887 
data prima registrazione specialità: 10/06/96 Data Rinnovo Titolare AIC: RHONE POULENC RORER S.A. 
L 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

032887 010 /E 56 CPR RIVESTITE 50 MG H RR N07XX02 10/06/96 
‘ RINANTIPIOL Codice AIC Dossier Specialità: 013110 
data prima registrazione specialità: 01/08/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: DR. OTTOLENGHI & C. SRL 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
013110 010 POMATA RINO G 15 Cc OTC ROIAX30 01/08/84 
013110 022 LIQUIDO RINO 20 ML Cc OTC RO1LAX30 01/08/84 yi] 
013110 034 NEBULIZZATORE RINO 20 ML c OTC RO1AX30 01/08/84 97 
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| RINAZINA Codice AIC Dossier Specialità: 000590 
data prima registrazione specialità: 08/02/47 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MAGGIONI S.P.A. 
l 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
000590 012 AD 10 ML 10 MG Cc OTC RO1AA08 08/02/47 Mv 
000590 024 GOCCE 15 ML Cc OTC ROIAA08 30/12/80 Cj 
000590 036 BB 10 ML 2,5 MG Cc OTC RO1AA08 30/12/80 ai 
000590 048 BB 15 ML c OTC ROIAA08 30/12/80 O) 
000590 051 SPRAY NASALE 15 ML Cc OTC ROIAA08 01/12/84 xi 
000590 063 POMATA 15 G Cc OTC ROIAA08 02/04/82 O 
RINEDRONE Codice AIC Dossier Specialità: 018978 
data prima registrazione specialità: 06/06/61 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO CHIMICO DECA DR.CAPUANI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
018978 015 NEB. RINO *15G Cc RR RO1ADS3 06/06/61 7 
i RINELON Codice AIC Dossier Specialità: 034055 
data prima registrazione specialità: 22/12/98 Data Rinnovo Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

034055 018 SPRAY NASALE 0,05% 120 EROGAZIONI 50 MCG Cc RR RO1AD09 22/12/98 MI 
l'RINEPTYL Codice AIC Dossier Specialità: 004033 
data prima registrazione specialità: 13/10/50 Data Rinnovo 01/06/95 Titolure AIC: SPA ITALIANA LABORATORI BOUTY 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
004033 015 SOLUZIONE 20 ML Cc OTC ROIAXI10 13/10/50 C] 

RINO CALYPTOL Codice AIC Dossier Specialità: 028742 
| data prima registrazione specialità: 18/02/93 Data Rinnovo 18/02/98 Titolare AIC: RHONE POULENC RORER S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028742 017 GOCCE NASALI FLACONE 15 ML c OTC RO1AA05 18/02/93 Mi 
028742 029 NEBULIZZ.NASALE FLACONE 15 ML c OTC ROIAA05 18/02/93 9 
028742 031 SPRAY NASALE FLACONE 15 ML (Gi OTC RO1AA05 18/02/93 i 

TOT, Na Codice AIC Dossier Specialità: 009042 
data prima registrazione specialità: 72/06/54 Data Rinnova 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA'IGIENICO 
TERAPEUTICHE S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

009042 019 NEBULIZZATORE 20 ML (6; OTC RO1AB02 23/06/54 
RINOCIDINA Codice AIC Dossier Specialità: 004347 
data prima registrazione specialità: 20/11/71 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: VALEAS IND.CHIM.FARM. S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

004347 011 GOCCE 15 ML Cc SP RO1AB02 20/11/71 vi 
RINOFLUIMUCIL Codice AIC Dossier Specialità: 021993 
data prima registrazione specialità: 01/03/71 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ZAMBON ITALIA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021993 050 GOCCE RINOLOGICHE 10 ML Cc SP RO1AB 04/02/91 
021993 062 GOCCE RINOLOGICHE 25 ML (o) SP RO1AB 04/02/91 Ci 

RINOFRENAL Codice AIC Dossier Specialità: 023754 
data prima registrazione specialità: 03/11/78 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: MONSANTO ITALIANA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

023754 043 FLACONE NEBULIZZATORE 15 ML Cc SP ROIAC 04/04/96 
RINOETAL Codice AIC Dossier Specialità: 002587 
data prima registrazione specialità: 02/11/49 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ALFA WASSERMANN S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
002587 018 RINO OFTALMICO GOCCE 10 ML Cc OTC RO1AA08 02/11/49 
FINDS Codice AIC Dossier Specialità: 023547 
data prima registrazione specialità: 12/10/76 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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023547 019 SPRAY 10 ML Cc OTC RO1AA09 12/10/76 Mi 
023547 058 "EUCALIPTO" SPRAY 15 ML Cc OTC RO1AA09 18/03/96 i 

RINOGUTT ANTIALLERGICO Codice AIC Dossier Specialità: 027910 
data prima registrazione specialità: 21/12/90 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027910 013 FLACONE NEBULIZZATORE 10 ML 0) OTC RO1AB 21/12/90 Mi 
|RINOJET VALEAS O n Codice AIC Dossier Specialità: 021990 
data prima registrazione specialità: 12/12/70 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: VALEAS IND.CHIM.FARM. S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021990 039 SF AEROSOL DOSATO 200 SPRUZZI Cc RR R01AX30 13/03/93 
021990 041 AEROSOL DOSATO 200 SPRUZZI (o) RR ROAD 13/03/93 27] 
RINOMUCIL Codice AIC Dossier Specialità: 031591 
data prima registrazione specialità. 15/07/96 Data Rinnovo Titolare AIC: ZAMBON GROUP S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031591 011 10 ML FLACONE SPRAY NASALE Cc SP RO1AB 15/07/96 
RINOPAIDOLO Codice AIC Dossier Specialità: 012420 
data prima registrazione specialità: 31/08/73 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO CHIMICO DECA DR.CAPUANI S.R.L. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
012420 016 POMATA RINOLOGICA G 10 Cc OTC RO1AX30 31/08/73 97] 
| RINOPUMILENE Codice AIC Dossier Specialità: 000489 
data prima registrazione specialità: 28/07/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MONTEFARMACO SPA 
«N° AIC Confezione . Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
000489 017 AD SPRAY 12,5 G Cc OTC RO1AA03 28/07/82 GE] 
000489 029 BB SPRAY 12,5 G Cc OTC RO1AA03 28/07/82 O] 
RINOS Codice AIC Dossier Specialità: 013167 
data prima registrazione specialità: 08/11/57 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: L. MOLTENI E C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO 
S.PA. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
013167 010 SPRAY FLAC. 10 ML Cc OTC R01AB06 19/07/84 RA 
RINOSPRAY Codice AIC Dossier Specialità: 012108 
! data prima registrazione specialità: 03/08/61 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
012108 039 FLAC NEBULIZZ NASALE 15 ML Cc OTC R01AB02 10/07/95 Gg 
| RINOSTIL: Codice AIC Dossier Specialità: 011033 
data prima registrazione specialità: 13/11/57 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO CHIMICO DECA DR.CAPUANI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
011033 014 GOCCE 30 ML Cc OTC R01AX30 13/11/57 7 
RINOTRICINA Codice AIC Dossier Specialità: 023150 
! data primaregistrazione specialità: 17/05/48 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO 
TERAPEUTICHE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023150 016 GOCCE 20 ML 0,025 % c RR ROIAX 12/02/85 97 
[ RINOVAGOS Codice AIC Dossier Specialità: 029509 
data prima registrazione specialità: 09/08/96 Data Rinnovo Titolare AIC: VALEAS IND.CHIM.FARM. S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029509 015 1 FLAC. EROGATORE 200 DOSI 0,02 MG/DOSE c RR RO01AX03 09/08/96 7; 
i RINOVIT Codice AIC Dossier Specialità: 000872 


data prima registrazione specialità: 26/09/47 —DataRinnovo 01/06/95 


Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA'IGIENICO 


N° AIC Confezione 
000872 010 GOCCE RINOLOGICHE 25 G 
000872 022 "PAIDO" LIQUIDO G 15 


TERAPEUTICHE S.R.L. 
Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
c OTC RO1ABOS 26/09/47 Z| 
c OTC ROIABOS 26/09/47 O 
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000872 034 "PAIDO" LIQUIDO G 30 Cc OTC RO1ABOS 12/02/85 xv 
000872 046 "PAIDO" POMATA G 8 Cc OTC RO1ABOS 26/09/47 vj 
000872 059 POMATA RINOLOGICA 12 G Cc OTC RO1ABOS 26/09/47 Wj 

; RIOPAN Codice AIC Dossier Specialità: 027103 
| dataprimaregistrazione specialità: 01/04/89 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BYK GULDEN ITALIA SPA 
I 
= N° AIU Coniezione tascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia — 
027103 023 40 COMPRESSE 800 MG A RR A02AD02 01/04/89 I 
027103 035 "GEL OS" 40 BUSTINE 10 ML A RR A02AD02 01/04/89 a 
027103 047 "GEL OS" 1 FLAC. 250 ML A RR A02AD02 01/04/89 Mi 
RIPIX Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: CIBA VISION S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028803 017 COLLIRIO SOLUZ. OFTALM. 10 ML Cc RR S01ED54 31/10/94 
RISCHIARIL Codice AIC Dossier Specialità: 022414 
data prima registrazione specialità: 12/04/84 —DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: VECCHI & C PIAM SA.P.A. 
Il 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022414 015 10 FIALOIDI 15 ML Cc RR NO6BX04 12/04/84 
022414 041 "3000" 10 FIALOIDI ORALI 15 ML Cc RR NO6BX04 25/10/85 MV 
RISPERDAL Codice AIC Dossier Specialità: 028752 
data prima registrazione specialità: 27/06/95 —DataRinnovo Titolare AIC: JANSSEN CILAG S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028752 018 20 COMPRESSE RIVESTITE 1 MG A %1BI$37 RR NOSAX08 27/06/95 MI 
028752 020 20 COMPRESSE RIVESTITE 2 MG A 3%BI5 37 RR NOSAX08 27/06/95 MÌ 
028752 032 20 COMPRESSE RIVESTITE 3 MG A BIS 37 RR NOSAX08 27/06/95 Mi 
028752 044 20 COMPRESSE RIVESTITE 4 MG A 71BI 37 RR NOSAXO08 27/06/95 Pr] 
028752 057 60 COMPRESSE RIVESTITE 1 MG A qY1BI) 37 RR NOSAX08 27/06/95 Pl 
028752 069 60 COMPRESSE 2 MG A %BIs 37 RR NOSAX08 27/06/95 MM 
028752 071 60 COMPRESSE 3 MG A %IBIS 37 RR NOSAX08 27/06/95 a} 
028752 083 60 COMPRESSE RIVESTITE 4 MG A }1BIS 37 RR NOSAX08 27/06/95 or 
| RITION Codice AIC Dossier Specialità: 027300 | 
| data prima registrazione specialità: 09/03/91 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: VECCHI & C PIAM S.A.PA. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027300 021 10 FIALE LIOF.300 MG+SOLV.3 ML Cc OSP V03AB32 09/03/91 Wi 
027300 045 10 FIALE LIOF.600 MG+SOLV.4 ML Cc OSP V03AB32 09/03/91 a) 
027300 060 5 FIALE 600 MG + 5 F.SOLV.4 ML Cc RR V03AB32 08/01/97 x] 
| RITMOCOR Codice AIC Dossier Specialità: 018075 | 
| data prima registrazione specialità: 30/09/80 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
018075 010 30 COMPRESSE LACCATE 275 MG A RR CO1BA01 30/09/80 
018075 022 40 COMPRESSE LACCATE 275 MG Cc RR C01BA01 30/09/80 CL] 
‘ RITMODAN Codice AIC Dossier Specialità: 021894 
: data primaregistrazione specialità: 12/06/70 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: HOECHST MARION ROUSSEL S.P.A. 
_ N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia ù 
021894 035 40 CAPSULE 100 MG A RR C01BA03 12/06/70 
RITMODAN RETARD Codice AIC Dossier Specialità: 027218 
data prima registrazione specialità: 29/09/88 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: HOECHST MARION ROUSSEL S.P.A. 
| FRS 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027218 015 20 COMPRESSE 250 MG A RR C01BA03 29/09/88 
KITRO Codice AIC Dossier Specialità: 029156 | 
data prima registrazione specialità: 20/09/96 =—DataRinnovo Titolare AIC: FOURNIER PIERREL FARMA S.P.A. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029156 027 12 COMPRESSE USO ORALE 375 MG A RR JOIFA 27/11/98 Mi 
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Î RIVOTRIL Codice AIC Dossier Specialità: 023159 | 
| dataprimaregistrazione specialità 23/01/75 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023159 039 GOCCE 10 ML OS 0,25% A 54 RR NO3AEO1 23/01/75 h 4) 
[RIXIL Codice AIC Dossier Specialità: 034196] 
data prima registrazione specialità 18/02/89 —Data Rinnovo Titolare AIC: FAGEN S.R.L. 
5 J 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
034196 016 28 CAPSULE 80 MG Cc RR C09CA03 18/02/99 LU 
034196 028 28 CAPSULE 160 MG Cc RR C09CA03 18/02/99 U 
RIZALIV Codice AIC Dossier Specialità: 034130 Î 
data prima registrazione specialità: 29/04/99 —Data Rinnovo Titolare AIC: NEOPHARMED SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
034130 017 /M_"5"3 COMPRESSE IN BLISTER B RR NO2CC 29/04/99 O 
034130 029 /M "5" 6 COMPRESSE IN BLISTER Cc RR N0O2CC 29/04/99 O] 
034130 031 /M "5" 12 COMPRESSE IN BLISTER (o) RR NO2CC 29/04/99 O 
034130 043 /M "10"3 COMPRESSE IN BLISTER B RR NO2CC 29/04/99 O 
034130 056 /M "10" 6 COMPRESSE IN BLISTER Cc RR NO2CC 29/04/99 [NS 
034130 068 /M_ "10" 12 COMPRESSE IN BLISTER Cc RR NO2CC 29/04/99 O 
034130 070 /M_"RPDS" 3 LIOFILIZZATI ORALI IN BLISTER B RR N02CC 29/04/99 LU 
034130 082 /M_"RPDS" 6 LIOFILIZZATI ORALI IN BLISTER c RR N02CC 29/04/99 LI 
034130 094 /M_"RPDS" 12 LIOFILIZZATI ORALI IN BLISTER Cc RR N02CC 29/04/99 
034130 106 /M_"RPD10"3 LIOFILIZZATI ORALI IN BLISTER B RR NO2CC 29/04/99 | 
034130 118 /M_"RPD10" 6 LIOFILIZZATI ORALI IN BLISTER Cc RR N02CC 29/04/99 LI] 
034130 120 /M_"RPDI10" 12 LIOFILIZZATI ORALI IN BLISTER Cc RR N02CC 29/04/99 DL] 
RIZEN Codice AIC Dossier Specialità: 025284 
data prima registrazione specialità: 21/06/84 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: PRODOTTI FORMENTI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025284 011 40 COMPRESSE 5 MG Cc RR NOSBA21 21/06/84 id 
025284 023 30 COMPRESSE 10 MG Cc RR NOSBA21 31/12/84 MI 
025284 035 GOCCE 1% 20 ML (0) RR NOSBA21 27/07/87 MI 
ROACCUTAN Codice AIC Dossier Specialità: 026359 
data prima registrazione specialità 11/07/87 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026359 012 "2,5" 30 CAPSULE MOLLI 2,5 MG Cc RNR DIOBAO01 11/07/87 
026359 036 "10" 30 CAPSULE MOLLI 10 MG A 21 RNR DI10BA01 11/07/87 
026359 048 "20" 30 CAPSULE MOLLI 20 MG A 21 RNR DIO0BA01 11/0787 mi 
ROBITUSSIN Codice AIC Dossier Specialità: 023424 
data prima registrazione specialità: 08/10/76 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WHITEHALL ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023424 017 SCIROPPO 100 ML Cc OTC R0OSCA03 08/10/76 O 
ROBURIS Codice AIC Dossier Specialità: 025600 
data prima registrazione specialità: 06/08/85 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACO BIOLOGICO RIPARI GERO S.P.A. 
l 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025600 053 "50" 14 CAPSULE OPERCOLATE Cc RR C01EB09 06/08/85 
025600 065 "50" 14 CAPSULE MOLLI Cc RR C01EB09 06/08/85 DU) 
025600 089 "50" 10 FLACONCINI BEVIBILI Cc RR CO1EB09 06/08/85 97] 
| ROCALTROL Codice AIC Dossier Specialità: 024280 
data prima registrazione specialità: 15/10/80 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024280 012 30 CAPSULE MOLLI 0,25 MCG A RR A11CC04 15/10/80 97 
024280 024 30 CAPSULE MOLLI 0,50 MCG A RR A11CC04 15/10/80 v] 
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. ROCEFIN Codice AIC Dossier Specialità: 025202 
* data prima registrazione specialità: 03/03/84 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025202 019 "0,25" IM 1 FLAC. 250 MG + 1 FIALA 2 ML A_S5 RR J01DA13 03/03/84 h9) 
025202 021 "0,25" IM 3 FL - F+ 3 FSOLV Cc RR J01DA13 03/03/84 O 
UZIZUZ USI "59% IM i FLAC. 500 MG + 1 FIALA 2 ML A_55 RK J01DA13 03/03/84 xi 
025202 045 "0,5" IM 3 FL - F+ 3 FSOLV Cc RR 3501DA13 03/03/84 a] 
025202 058 "1" IM 1 FLAC.1 G +1 FIALA 3,5 ML A_S5 RR J01DA13 03/03/84 7] 
025202 060 "1" IM 3 FLAC. 1 G + 3 FIALE SOLV. Cc RR 3501DA13 03/03/84 O 
025202 072 "0,25" EV 1 FL- F+ 1 FSOLV H RR 3J01DA13 03/03/84 O 
025202 084 "0,5" EV 1 FL-F+ 1F SOLV H RR 3J01DA13 03/03/84 QU 
025202 096 "1" EV 1 FL- F+ 1 FSOLV H RR J01DA13 03/03/84 7] 
025202 108 "2" EV 1 FL-F PERFUS. RAP. H RR J01DA13 03/03/84 h6 
ia Codice AIC Dossier Specialità: 009550 
Î data prima registrazione specialità: 15/11/54 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROTERAPICO BERNA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
009550 017 10 SUPPOSTE Cc RR COSADO03 15/11/54 O 
009550 029 POMATA 40G Cc RR C05SAD03 26/11/82 O] 
ROFERONA Codice AIC Dossier Specialità: 025839 
data prima registrazione specialità: 10/02/87 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025839 010 /M_"3"1 FLAC. SOLUZ. INIETT. 3.000.000 U.I. 1IML A 32 RRLIM 103AB04 10/02/87 
025839 022 /M_"9"1 FLAC. SOLUZ. INIETT. 9.000.000 U.I. 1 ML A 32 RRLIM L03AB04 10/02/87 Mi 
025839 034 /M "18" 1 FLAC. SOLUZ. INIETT. 18.000.000 U.I. 3 ML Cc RRLIM L03AB04 10/02/87 CU] 
025839 059 /M "6" 1 FLAC. SOLUZ. INIETT. 6.000.000 U.I. A 32 RRLIM L03AB04 21/10/96 i 
ROGE' PASTOR FARINA Codice AIC Dossier Specialità: 011723 
data prima registrazione specialità: 02/10/56 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PASTOR FARINA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
011723 057 "ARANCIO" 10 BUSTINE 23,5 G Cc OTC A06ADIO 14/09/92 97; 
011723 069 "ARANCIO" POLVERE 200 G Cc OTC A06ADIO 14/09/92 7 
011723 071 "LIMONE" 10 BUSTINE 23,5 G (6; OTC A06ADIO 14/09/92 77] 
011723 083 "LIMONE” POLVERE 200 G Cc OTC A06ADIO 14/09/92 MI 
ROGORIN Codice AIC Dossier Specialità: 021487 
data prima registrazione specialità: 12/01/70 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: DERMALIFE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021487 032 50 CONFETTI Cc RR BOG6AA11 12/01/70 
ROIPNOL Codice AIC Dossier Specialità: 023328 
data prima registrazione specialità: 17/07/80 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023328 014 10 COMPRESSE 2 MG c RNR NOSCD03 17/07/80 
023328 026 30 COMPRESSE 2 MG (o) RNR NOSCD03 17/07/80 vi 
023328 065 10 COMPRESSE 1 MG Cc RR NOSCD03 12/11/92 Io] 
| ROKITAL Codice AIC Dossier Specialità: 027501 
data prima registrazione specialità 17/12/91 = DataRinnovo 17/12/96 Titolare AIC: PRODOTTI FORMENTI S.R.L. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027501 016 12 COMPRESSE 400 MG A RR JO1FA12 17/12/91 i 
027501 028 1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP. 48G A “RR J01FA12 17/12/91 À 
10% ; 
RONDEC Codice AIC Dossier Specialità: 024426 
data prima registrazione specialità: 06/06/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ABBOTT S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024426 052 15 COMPRESSE Cc OTC R01BA52 27/04/91 
024426 064 FLACONE SCIROPPO 100 ML Cc OTC RO1BA52 27/04/91 7 
024426 076 FLACONE GOCCE 20 ML, Cc OTC R01BAS2 27/04/91 ht] 


— 528 — 


20-8-1999 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 195 
024426 088 15 COMPRESSE MASTICABILI Cc OTC R01BAS2 27/04/91 [] 
ROSACIN Codice AIC Dossier Specialità: 025194 
data prima registrazione specialità: 17/03/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MASTER PHARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025194 010 4 CAPSULE Cc RR JO1MBO1 17/03/84 O] 
ROSAMIN Codice AIC Dossier Specialità: 027264 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027264 011 50 COMPRESSE 20 MG Cc RR C01DA14 31/10/94 
027264 023 30 COMPRESSE 40 MG Cc RR C01DA14 31/10/94 UL 
‘ ROSASED Codice AIC Dossier Specialità: 028461 
data prima registrazione specialità: 10/07/96 =—Data Rinnovo Titolare AIC: PIERRE FABRE ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028461 010 GEL 1 TUBETTO 25 G Cc RR GO1AF01 10/07/96 
028461 022 GEL 1 TUBETTO 40G (0) RR GO1AF01 10/07/96 
ROSOL GAMMA Codice AIC Dossier Specialità: 023555 
data prima registrazione specialità: 13/10/82 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMA BIAGINI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in da 
023555 016 1 FIALA 2 ML 160 MG/ML A RR 306BB06 13/10/82 
023555 028 1 FIALA 5 ML 160 MG/ML A RR J06BB06 13/10/82 5 
023555 030 1 FIALA 10 ML 160 MG/ML A RR J06BB06 13/10/82 O 
| ROSSEPAR Codice AIC Dossier Specialità: 018309 
| data prima registrazione specialità: 22/04/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: K.B.R. KROTON BIOLOGIC RESEARCHES S.R.L. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Far 
018309 043 10 FLACONCINI ORALI Cc RR B03AB 13/06/92 
ROSSITROL j Codice AIC Dossier Specialità: 026922 
data prima registrazione specialità: 01/07/89 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: HOECHST PHARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in ira 
026922 017 12 COMPRESSE 150 MG A RR J01FA06 01/07/89 
026922 031 BB 12 COMPRESSE DELITESCENTI 50 MG A RR J01FA06 14/08/92 = 
026922 043 "300" 6 COMPRESSE 300 MG A RR JO1FA06 08/06/98 Mi 
ROTILEN Codice AIC Dossier Specialità: 021166 
data prima registrazione specialità: 10/06/80 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO TERAPEUTICO M.R. SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021166 018 8 CAPSULE 300 MG Cc RR JO1AA05 10/06/80 mM 
021166 020 GOCCE EST. 10 ML Cc RR J01AA05 10/06/80 DL] 
021166 032 SOSPENS. GRAN. 60 ML Cc RR JO1AA0S 10/06/80 O) 
ROUVAX Codice AIC Dossier Specialità: 026526 
‘data prima registrazione specialità: 30/07/87 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PASTEUR MERIEUX MSD S.N.C. 
N* AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in ir 
026526 018 1 FLAC.NO LIOF + 1 SIRINGA Cc RR J07BDO1 30/07/87 
ROVAMICINA Codice AIC Dossier Specialità: 012322 
data prima registrazione specialità: 25/05/83 Data Rinnovo 01/06/95 Tirolare AIC: RHONE POULENC RORER S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
012322 020 12 COMPRESSE 3.000.000 UI A RR J01FA02 13/07/85 97] 
ROVIGON Codice AIC Dossier Specialità: 012812 
data prima registrazione specialità: 16/04/75 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in inni 
012812 018 30 CONFETTI Cc RR A1DLJA 16/04/75 
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| ROWACHOL É Codice AIC Dossier Specialità: 009495 
data prima registrazione specialità: 05/05/83 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO CHIMICO INTERNAZIONALE DR.GIUSEPPE 
leche RENDE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
009495 019 1 FLACONE GOCCE 10 ML Cc SP ROIAX30 05/05/83 O 
'ROWATIN Codice AIC Dussier Specialità: 009496 | 
esi RENDE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
009496 011 FLACONE GOCCE 10 ML Cc SP R01AX30 05/05/83 Mi 
ROXENE Codice AIC Dossier Specialità: 026076 
î dataprimaregistrazionespecialità: 20/06/86 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BENEDETTI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026076 012 30 CAPSULE 10 MG A 66 RR MO1AC01 20/06/86 
026076 024 30 CAPSULE 20 MG A 66 RR MOI1ACO1 20/06/86 M 
026076 048 CREMA 1% 50G Cc RR M02AA07 30/07/87 M 
ROXENIL Codice AIC Dossier Specialità: 025496 
data prima registrazione specialità: 20/12/84 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMACEUTICI CABER S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025496 047 10 SUPPOSTE 20 MG Cc RR MO1ACOI1 23/10/86 
025496 062 CREMA S0 G 1% Cc SP M02AA07 27/07/87 i 
025496 074 30 CAPSULE 20 MG A 66 RR M01AC01 01/03/89 197] 
ROXIDEN Codice AIC Dossier Specialità: 025062 
data prima registrazione specialità: 10/06/83 =Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PULITZER ITALIANA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025062 035 30 CAPSULE 20 MG A 66 RR MOIACO01 10/06/83 hi 
025062 050 10 SUPP 20 MG Cc RR MOI1ACOI 10/06/83 wi 
025062 062 TUBO GEL 1% G 50 Cc RR M02AA07 06/08/85 vi 
025062 074 6 FIALE SOLUZ INIETT USO IM 20 MG A RR MO1ACO01 31/05/99 O 
ROM Codice AIC Dossier Specialità: 026774 dl 
data prima registrazione specialità: 47/12/91 Data Rinnovo 17/12/96 Titolare AIC: HOECHST MARION ROUSSEL S.P.A, | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026774 012 28 COMPRESSE 75 MG A 48 RR A02BA06 17/12/91 7] 
026774 024 14 COMPRESSE 150 MG A 48 RR A02BA06 17/12/91 Mi 
ROZEX Codice AIC Dossier Specialità: 028809 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: GALDERMA ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028809 022 GEL 0,75% 30G Cc RR DO6BX01 27/11/95 7 
028809 034 CREMA TUBETTO 30 G CREMA USO Cc RR DO6BXO01 30/03/99 DU) 
DERMATOLOGICO 
ROZICEL Codice AIC Dossier Specialità: 028696 
data prima registrazione specialità: 23/06/95 Data Rinnovo Titolare AIC: UPSAMEDICA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028696 019 12 COMPRESSE 250 MG A RR JO1DA4I 23/06/95 
028696 021 6 COMPRESSE 500 MG A RR J01DA41 23/06/95 MI 
028696 033 POLVERE SOSPENSIONE OS 125 MG/5 ML A RR JO1DA41 23/06/95 O 
028696 045 POLVERE SOSPENSIONE OS 250 MG/5 ML A RR JO1DA41 23/06/95 i 
i RUBEATEN BERNA Codice AIC Dossier Specialità: 025590 
data prima registrazione specialità: 23/11/85 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROTERAPICO E VACCINOGENO SVIZZERO 
I BERNA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025590 011 1 FL VACC.LIOF + F SOLV 0,5 ML (o) RR J07BJ01 23/11/85 D) 
025590 023 1 FL VACC.LIOF+F SOLV IN SIRIN Cc RR J07BJO1 23/11/85 Mi 


— 530 — 


20-8-1999 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 195 


[ RUBEUMAN BERNA Codice AIC Dossier Specialità: 023733 
| data prima registrazione specialità: 25/01/80 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROTERAPICO E VACCINOGENO SVIZZERO 
l BERNA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023733 013 1 FLAC. 30.000 UI 5 ML A RR J06BB06 25/01/80 CL] 
| RUBIDIOSIN Codice AIC Dossier Specialità: 017675 ] 
| data prima registrazione specialità: 19/11/58 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA'IGIENICO 
TERAPEUTICHE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
017675 012 COMP. COLL. 10 G c RR SO1XA 19/11/58 197; 
| RUBISTENOL Codice AIC Dossier Specialità: 008546 
data prima registrazione specialità: 20/07/64 =—Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO ITALIANO FERMENTI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
008546 018 1 FLAC. COLLIRIO 10G Cc RR SO1XA 20/07/64 
008546 020 1 FLAC. COLLIRIO 20 G (o) RR SOlXA 25/06/81 O 
008546 032 POMATA OFTALMICA 10 G (o) RR SOIXA 20/07/64 O 
RUBJOVIT Codice AIC Dossier Specialità: 004259 
data prima registrazione specialità: 04/02/82 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: S.L.F.I. S.P.A. . 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
004259 014 COLLIRIO 10 ML Cc RR SO1XA 04/02/82 
Î RUBROCALCIUM 2000 Codice AIC Dossier Specialità: 006733 
| dataprima registrazione specialità: 20/12/84 =Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMACEUTICI CABER S.P.A. 
[ 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
006733 024 10 CONTENITORI SCIROPPO 10 ML Cc SP A12AA30 13/05/89 
RUBROCICLINA Codice AIC Dossier Specialità: 019788 
data prima registrazione specialità: 10/06/80 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: D.M.G.ITALIA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
019788 013 8 CAPSULE Cc RR JO1RA 10/06/80 
019788 025 SOSPENSIONE 60 ML C RR JOIRA 10/06/80 Ù 
RUBROFERRINA Codice AIC Dossier Specialità: 018051 
data prima registrazione specialità: 06/04/85 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: NCSN FARMACEUTICI S.R.L. 
J 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
018051 058 20 BUSTINE POLVERE Cc RR B03AB 13/06/92 Mi 
RUDI ROUVAX Codice AIC Dossier Specialità: 026771 
data prima registrazione specialità: 17/12/91 Data Rinnovo 17/12/96 Titolare AIC: PASTEUR MERIEUX MSD S.N.C. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026771 016 1 DOSE VACC.LIOF.+ 1 F.SOLV. Cc RR 107BD53 17/12/91 
; RUDIVAX Codice AIC Dossier Specialità: 023281 
data prima registrazione specialità: 16/07/84 =—Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PASTEUR MERIEUX MSD S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023281 013 1 DOSE Cc RR J07BJ01 16/07/84 
RULICALCIN Codice AIC Dossier Specialità: 027392 
data prima registrazione specialità: 01/0291 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: HOECHST MARION ROUSSEL S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027392 012 "50U.I. SOLUZIONE INIETTABILE" 5 FIALE Cc RR HOSBA01 01/02/91 
027392 024 "100U.I. SOLUZIONE INIETTABILE" 5 FIALE A 41 RR HOSBA01 01/02/91 97| 
| RULID Codice AIC Dossier Specialità: 026727 
data prima registrazione specialità: 01/04/89 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: HOECHST FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026727 014 12 COMPRESSE 150 MG A RR 301FA06 01/04/89 
026727 038 BB 12 COMPRESSE DELITESCENTI 50 MG A RR 3J01FA06 14/08/92 i 
026727 040 "300" 6 COMPRESSE 300 MG A RR 3J01FA06 18/05/98 97] 
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RUSCOROID Codice AIC Dossier Specialità: 025825 
data prima registrazione specialità: 09/09/87 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: INVERNI DELLA BEFFA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025825 011 10 SUPPOSTE (o) OTC COSADO2 09/03/87 
025825 023 POMATA G 40 Cc OTC C05ADO2 09/03/87 MV 
| RUTISAN Codice AIC Dossier Specialità: 005746 
data prima registrazione specialità: 21/09/79 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
005746 021 30 CONFETTI Cc SP COSCASI1 21/09/79 MW) 


RYTMOBETA Codice AIC Dossier Specialità: 029528 
data prima registrazione specialità: 23/11/96 Data Rinnovo Titolare AIC: KNOLL AG 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029528 015 20 COMPRESSE 80 MG A RR CO7AA07 23/11/96 O 
029528 027 50 COMPRESSE 80 MG A RR CO7AA07 23/11/96 7 
029528 039 20 COMPRESSE 160 MG A RR CO7AA07 23/11/96 O 
029528 041 50 COMPRESSE 160 MG A RR C07AA07 23/11/96 7] 
029528 054 5 FIALE 40 MG/4 ML Cc RR CO7AA07 23/11/96 O 
RYTMONORM Codice AIC Dossier Specialità: 024862 
| data prima registrazione specialità: 15/12/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: KNOLLAG 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024867017 30 COMPRESSE 150 MG A RR C01BC03 15/12/82 97] 
024862 029 30 COMPRESSE 300 MG A RR C01BC03 15/12/82 % 
024862 031 IV 5 FIALE 20 ML 70 MG A RR C01BC03 15/12/82 97 
[sA RA0195 Codice AIC Dossier Specialità: 032154 | 
| data prima registrazione specialità: 17/02/98 —DataRinnovo Titolare AIC: SARK S.P.A. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032154 015 TUBO 2 G CREMA 1% Cc RR D06BB06 17/02/98 
032154 027 FLAC EROG 2 G CREMA 1% Cc RR D06BBO6 17/02/98 LC] 
032154 039 TUBO 5 G CREMA 1% [ei RR D06BB06 17/02/98 O 
SABA Codice AIC Dossier Specialità: 026817 | 
data prima registrazione specialità: 04/05/93 = DataRinnovo 04/05/98 Titolare AIC: LAMPUGNANI FARMACEUTICI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026817 027 16 CAPSULE 320 MG Cc RR G04CX02 22/07/96 
SABRIL Codice AIC Dossier Specialità: 027443 
data prima registrazione specialità: 17/01/92 = DataRinnovo 17/01/97 Titolare AIC: HOECHST PHARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027443 011 50 COMPRESSE 500 MG A 67 RR N03AG04 17/01/92 
027443 023 50 BUSTINE 500 MG A 67 RR N03AG04 26/04/96 9zI 
027443 035 24 BUSTINE 1G A 67 RR N03AG04 26/04/96 O 
Î SACNEL Codice AIC Dossier Specialità: 007042 
data prima registrazione specialità: 13/09/52 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
007042 017 LOZIONE DERMICA G 120 € OTC D10AB02 13/09/52 
SAGRADA LAX Codice AIC Dossier Specialità: 024536 
data prima registrazione specialità: 14/06/82 Daia Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FALQUI PRODOTTI FARMACEUTICI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024536 029 20 CONFETTI Cc OTC A06ABO7 31/12/84 
SAIZEN Codice AIC Dossier Specialità: 026863 
data prima registrazione specialità: 08/08/88 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SERONO PHARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026863 011 /M 1 FLAC. LIOF. 4 U.1+ 1 FIALA 1 ML A 39 RRLIM HO1ACO1 08/08/88 M 
026863 023 /M 3 FLAC.LIOF.4 UH+3 F.SOLV.1 ML A 39 RRLIM HO1ACOI1 29/01/97 97] 
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026863 035 /M_1FLAC.LIOF.10 UI + 1 F. SOLV.5 ML A 39 RRLIM HO1ACOI 04/03/96 O 
026863 047 /M_ 1 FLAC. LIOF. 2 Ul +1 F.SOLV.1 ML A 39 RRLIM HO1ACO1 31/10/94 O 
026863 050 /M 1 FLACONE LIOFILIZZATO 24 UI + 1 FLACONE A 39 RRLIM HOLAC01 05/12/97 O 
SOLVENTE 
026863 062 /M 5 FLACONI LIOFILIZZATI 24 UI + 5 FLACONI Cc RRLIM HOIACO1 05/12/97 O 
SOLVENTE 
026863 074 /M 1 FLAC. LIOF. 24 UI + 1 CARTUC.SOLV.+1 KIT RICOST.A 39 RRLIM HOIACO1 05/12/97 2A] 
026863 086 /M 5 FLAC. LIOF. 24 UI + 5 CARTUC.SOLV +5 KIT RICOST.C RRLIM HOIACO1 05/12/97 O 
026863 098 /M 10 FLAC LIO 4UI + 10 FSOLV 1 ML Cc RRLIM HO1ACOI 21/01/99 O 
RARE 
| SALAGEN Codice AIC Dossier Specialità: 029526 
Î data prima registrazione specialità: 24/07/97 Data Rinnovo Titolare AIC: CHIRON B.V. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029526 011 /M_84 COMPRESSE 5 MG Cc RR SO1EBO1 24/07/97 
I SALAZOPYRIN EN Codice AIC Dossier Specialità: 012048 
data prima registrazione specialità: 17/03/84 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN AB 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
012048 031 100 COMPRESSE GASTROPROTETTE 500 MG A RR A07EC01 02/05/89 9A 
SALBUFAX Codice AIC Dossier Specialità: 028378 
data prima registrazione specialità: 22/03/93 = Data Rinnovo 22/03/98 Titolare AIC: MASTER PHARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028378 014 AEROSOL 200 DOSI Cc RR R03AC02 22/03/93 
028378 026 AUTOHALER 400 DOSI 100 MCG/DOSE A RR R03ACO02 19/01/95 i 
SALBUJET Codice AIC Dossier Specialità: 028898 
data prima registrazione specialità: 28/03/97 =—Data Rinnovo Titolare AIC: PROMEDICA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028898 017 AEROSOL DOSATO 200 INALAZIONI 100 MCG A RR R03AC02 28/03/97 
SALBUTARD l Codice AIC Dossier Specialità: 026912 
data prima registrazione specialità: 02/04/90 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: IST. LUSO FARMACO D'ITALIA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026912 016 30 COMPRESSE 4 MG Cc RR R03CC02 02/04/90 
026912 028 30 COMPRESSE 8 MG Cc RR R03CC02 02/04/90 I 
SALFASODA Codice AIC Dossier Specialità: 000485 
data prima registrazione specialità: 14/12/65 =Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GIULIANI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
000485 019 4 COMPRESSE EFFERVESCENTI Cc OTC NO2BASI 14/12/65 
000485 021 12 COMPRESSE EFFERVESCENTI Cc OTC N02BASI1 14/12/65 O 
SALFPAS Codice AIC Dossier Specialità: 019300 
data prima registrazione specialità: 21/10/61 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
019300 019 FL X FLEB 250 ML H OSP J04AA02 21/10/61 
019300 021 FL X FLEB 500 ML H OSP J04AA02 21/10/61 [na 
{SALI DI FRUTTA Codice AIC Dossier Specialità: 010858 
data prima registrazione specialità: 27/01/56 =Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ALFA WASSERMANN S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
010858 025 20 BUSTINE 6 G Cc OTC A06AD10 02/01/87 
SALI IODATI MONTECATINI Codice AIC Dossier Specialità: 032092 
data prima registrazione specialità: 22/02/96 Data Rinnovo Titolare AIC: TERME MONTECATINI SPA 
N* AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032092 013 20 BUSTINE 2,5 G Cc OTC A06AD10 22/02/96 
SALI LASSATIVI DI CHIANCIANO Codice AIC Dossier Specialità: 026412 
data prima registrazione specialità: 05/04/86 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TERME DI CHIANCIANO SPA 
l | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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026412 027 FLACONE 90 G Cc OTC AO6ADIO 18/06/91 IN] 
SALI PER IL FEGATO ANDREWS Codice AIC Dossier Specialità: 004984 
data prima registrazione specialità: 03/07/51 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MAGGIONI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
004984 011 1 BARATTOLO G 226 (o) OTC AO6ADIO 03/07/51 
004984 023 1 BARATTOLO G 113 Cc OTC AO6ADIO 03/07/51 LL) 
004984 035 BUSTINA G 5 c OTC AO6ADI0 29/03/84 O 
SALI SALSOMAGGIORE Codice AIC Dossier Specialità: 005173 
data prima registrazione specialità: 07/0979 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TERME DI SALSOMAGGIORE SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
005173 012 IRRIG. 15 CAPSULE 3 BAUME Cc SP GOIAX 07/03/79 
005173 024 15 BUSTINE 30 G PER IRRIGAZIONE c OTC GOlAX 31/10/94 M 
005521 012 INALAZ. 10 COMPRESSE G 30 3 BAUME Cc SP ROSX 07/08/64 Mi 
SALI TAMERICI MONTECATINI Codice AIC Dossier Specialità: 032091 
data prima registrazione specialità: 22/02/96 Data Rinnovo Titolare AIC: TERME MONTECATINI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032091 011 20 BUSTINE 2,5 G Cc OTC A06ADI0 22/02/96 
SALICALCIUM Codice AIC Dossier Specialità: 033487 
data prima registrazione specialità: 28/04/99 Data Rinnovo Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033487 012 ASTUCCIO 3 TUBI 10 CPR EFFERV 1000 MG USO A RR A12AA04 28/04/99 O 


ORALE 


Codice AIC Dossier Specialità: 005047 | 


SALISULF 
data prima registrazione specialità: I 


12/10/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GIULIANI SPA 
N°AICOC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
005047 030 50 COMPRESSE 500 MG Cc RR AO7ECO1 12/10/84 O 
005047 042 100 COMPRESSE 500 MG Cc RR A07ECO1 12/10/84 O 
005047 079 50 COMPRESSE Cc RR A07EC001 12/10/84 O 
005047 081 100 COMPRESSE Cc RR A07EC01 12/10/84 O 
| SALMETEDUR Codice AIC Dossier Specialità: 027892 
L data prima registrazione specialità: 13/01/92 Data Rinnovo 13/01/97 Titolare AIC: A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027892 049 "DISK" 7 ROTADISKS 4 DOSI 50 MCG A RR R03AC12 13/01/92 Mi 
027892 102 AEROSOL 60 EROGAZIONI 25 MCG A RR R03AC12 13/01/92 Mi 
027892 114 "DISKUS" POLVERE PER INALAZIONE 28 DOSI 50 A RR R03AC12 29/07/97 O 
MCG 
027892 126 "DISKUS" POLVERE PER INALAZIONE 60 DOSI 50 A RR R03AC12 29/07/97 Mi 
MCG 
027892 138 SOSP PRESSURIZZ PER INALAZ 120 EROGAZIONI 25 A RR R03AC12 29/07/97 Mi 
MCG 
027892 140 "DISK" 15 ROTADISK 4 DOSI 50 MCG A RR R03AC12 29/07/97 O) 
SALMOCALCIN Codice AIC Dossier Specialità: 027580 
data prima registrazione specialità: 15/12/90 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CORTISSONE SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027580 012 5 FIALE 50 U.l. i ML A 41 RR HOSBAO01 15/12/90 
027580 024 S FIALE 100 UI. 1ML A_ 41 RR HOSBA01 15/12/90 O 
SALMOFAR Codice AIC Dossier Specialità: 028586 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: LA.FA.RE. S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028586 016 S FIALE SO U.I, A 41 RR HOSBAO1 31/10/94 
028586 028 5 FIALE 100UI. A 41 RR HOSBAO1 31/10/94 UU 
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SALOFALK Codice AIC Dossier Specialità: 027357 
data prima registrazione specialità: 01/02/90 = DataRinnovo 01/06/95 Zitolare AIC: KNOLL FARMACEUTICI S.P.A. 
l sie ttt 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027357 072 /M 50 COMPRESSE 500 MG A RR A07EC02 09/03/95 
027357 084 /M 30 COMPRESSE 500 MG Cc RR A07EC02 09/03/95 CD] 
027357 096 /M 10 SUPPOSTE 500 MG A RR A07EC02 09/03/95 vi 
027357 108 /M 7 CLISMI 2 G 30 ML Cc RR A07EC02 09/03/95 U 
027357 110 /M_7CLISMI 4G 60 ML A RR A07EC02 09/03/95 vi 

SALONPAS Codice AIC Dossier Specialità: 022511 
data prima registrazione specialità: 25/06/81 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMILA FARMACEUTICI MILANO S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022511 063 10 CEROTTI MEDICATI Cc OTC M02AC 06/11/87 % 
022511 099 LINIMENTO 30 ML Cc OTC MOZ2AC 06/11/87 G 
022511 101 "E" CEROTTO MEDICATO Cc OTC M02AC 06/11/87 hifi 
022511 113 BOMBOLETTA SPRAY 250 ML Cc OTC M02AC 06/11/87 U 
022511 125 LINIMENTO 70 ML c OTC MO2AC 06/11/87 CU 
022511 137 "E" 2 CEROTTI MEDICATI Cc OTC M02AC 06/11/87 wI 
022511 176 BOMBOLETTA SPRAY 80 ML Cc OTC M02AC 13/07/92 vi 
022511 188 BOMBOLETTA SPRAY 120 ML c OTC MO2AC 13/07/92 wi 

SALUBEHR Codice AIC Dossier Specialità: 028532 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: HOECHST FARMACEUTICI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028532 012 14 COMPRESSE 2,5 + 12,5 MG A RR C09BA05 31/10/94 O 
028532 024 14 COMPRESSE 5 +25 MG A RR CO9BAO0S 31/10/94 [nn 

SALUDOPIN Codice AIC Dossier Specialità: 023170 
data prima registrazione specialità: 05/05/75 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA'IGIENICO 
B TERAPEUTICHE S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

023170 020 50 CONFETTI Cc RR C02LB01 05/05/75 
SALVITUSS Codice AIC Dossier Specialità: 027661 
data prima registrazione specialità: 05/03/93 = DataRinnovo 05/03/98 Titolare AIC: F.I.RM.A. SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027661 014 1 FLAC. SCIROPPO 200 ML 0,6% A 31 SP ROSDB19 05/03/93 97; 
027661 026 GOCCE 30 ML 6% A 31 RR ROSDB19 05/03/93 Mi 

SAMILSTIN Codice AIC Dossier Specialità: 027284 
data prima registrazione Specialità: 02/05/89 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: L PB ISTITUTO FARMACEUTICO SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027284 052 5 FIALE 1 ML (MG 0,05/ML) SC IV A 40 RR H01CB02 20/07/89 
027284 064 5 FIALE 1 ML (MG 0,1/ML) SC IV A 40 RR H01CB02 20/07/89 ne) 
027284 076 3 FIALE 1 ML (MG 0,5/ML) SC IV A 40 RR H01CB02 20/07/89 IN7| 
027284 088 1 FLAC. MULTIDOSE 5 ML (MG 0,2/ML) A 40 RR H01CB02 20/07/89 7 
027284 090 "LAR" FLACONE 10 MG A 40 RR H01CB02 19/09/95 O 
027284 102 "LAR" FLACONE 20 MG A 40 RR H01CB02 19/09/95 O 
027284 114 "LAR" FLACONE 30 MG A 40 RR H01CB02 19/09/95 O 

SAMYR Codice AIC Dossier Specialità: 022865 
data prima registrazione specialità: 09/07/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: KNOLL FARMACEUTICI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022865 152 IMIV S FL. LIOF. 200 MG + 5 F Cc RR NOGAX 09/03/95 Wi 
022865 164 20 COMPRESSE GASTRORES. 200 MG Cc RR NO6GAX 09/03/95 Mi 
022865 176 IM IV S FL. LIOF. 400 MG + 5 F Cc RR NOG6AX 09/03/95 7 
022865 188 20 COMPRESSE GASTRORES. 400MG Cc RR NO6AX 09/03/95 vi 

SAN Codice AIC Dossier Specialità: 032763 ] 
data prima registrazione specialità: 15/04/96 Data Rinnovo Titolare AIC: BRACCO S.P.A. | 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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032763 017 COLLIRIO FLACONE 10 ML Cc OTC SO1AX09 15/04/96 ni 
032763 029 COLLIRIO 50 STRIPS MONODOSE Cc OTC S01AX09 15/04/96 O) 
032763 031 COLLIRIO 100 STRIPS MONODOSE Cc OTC SOTAX09 15/04/96 CJ 
032763 043 COLLIRIO FLACONE 15 ML Cc OTC SO1AX09 15/04/96 A 
032763 056 COLLIRIO FLACONE 20 ML (o) OTC SO1AX09 15/04/96 DI 

‘ SANABRONCHIOL Codice AIC Dossier Specialità: 019693 
data prima registrazione specialità: 08/02/62 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FALQUI PRODOTTI FARMACEUTICI SPA 
È: e n va 125 => + 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
019693 023 FLACONE SCIROPPO 100 ML Cc OTC ROSDA09 01/03/88 by 
| SANAPRAV Codice AIC Dossier Specialità: 029371 
data prima registrazione specialità: 30/08/95 Data Rinnovo Titolare AIC: SANKYO PHARMA ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029371 010 "10" 20 COMPRESSE 10 MG A 13 RR CIOAA03 30/08/95 
029371 022 "20" 10 COMPRESSE 20 MG A 13 RR CIOAA03 30/08/95 7] 
029371 034 "40" 14 COMPRESSE USO ORALE 40 MG A 13 RR CIOAA03 19/03/99 vi 
| SANDIMMUN ” ca Codice AIC Dossier Specialità: 025306 
data prima registrazione specialità: 06/07/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025306 010 1 FLAC. 50 ML SOLUZIONE OS 100 MG/ML A RNR LO4AA01 06/07/84 z| 
025306 022 EV 10 FIALE 5 ML 50 MG/ML A RNR LO4AAOI 06/07/84 Mi 
025306 034 50 CAPSULE SOFT 25 MG A RNR LO4AA01 27/04/91 7 
025306 046 50 CAPSULE SOFT 50 MG A RNR LO4AA01 27/04/91 wi 
025306 059 30 CAPSULE SOFT 100 MG A RNR LO4AADI 27/04/91 z| 
SANDIMMUN NEORAL Codice AIC Dossier Specialità: 029453 | 
| data prima registrazione specialità: 31/08/95 Data Rinnovo Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A, | 
L 
N° AIC Confezione 7 Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029453 014 50 CAPSULE SOFT 25 MG A RNR LO4AADI 31/08/95 vi 
029453 026 50 CAPSULE SOFT 50 MG A RNR L0O4AA0I 31/08/95 ki 
029453 038 30 CAPSULE SOFT 100 MG A RNR L04AA01 31/08/95 i 
029453 040 1 FLAC. SOLUZIONE OS 50 ML 100 MG/ML A RNR LO4AADI 31/08/95 by 
| SANDOGLOBULINA Codice AIC Dossier Specialità: 025199 
data prima registrazione specialità: 17/03/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025199 011 IV FL.LIOF. 1 G + FL.SOLV + SET H RR JO6BA02 17/03/84 Ci 
025199 023 IV FL.LIOF. 3 G + FL.SOLV + SET H RR JO6BA02 17/03/84 wi 
025199 035 IV FL.LIOF. 6 G + FL.SOLV + SET H RR JO6BA02 17/03/84 wi 
025199 047 ENDOV. FLAC. LIOF,12G c RR J06BA02 29/03/95 L) 
SANDOMIGRAN Codice AIC Dossier Specialità: 022437 | 
data prima registrazione specialità: 29/12/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022437 014 20 CONFETTI 0,50 MG B RR N02CX01 29/12/83 
SANDOPART Codice AIC Dossier Specialità: 023286 
data prima registrazione specialità: 29/12/63 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FERRING S.P.A. 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023286 026 10 COMPRESSE BUCCALI MUCO-ADESIVE H RR H01BB01 23/03/95 
* SANDOSTATINA Codice AIC Dossier Specialità: 027083 
data prima registrazione specialità: 02/05/89 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. i 
© N°AIC ‘ Confezione n Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027083 017 5 FIALE 1 ML 0,05 MG/ML SC IV A 40 RR H01CB02 02/05/89 vi 
027083 029 5 FIALE 1 ML0,1 MG/ML SC IV A 40 RR H01CB02 02/05/89 A 
027083 031 3 FIALE 1 ML 0,5 MG/MLSCIV A 40 RR H01CB02 02/05/89 Mi 
027083 043 1 FLAC. MULTIDOSE 1 MG 5 ML A 40 RR H01CB02 02/05/89 Ka 
027083 056 ®"LAR" FLACONE 10 MG A 40 RR H01CB02 19/09/95 Vi 
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027083 068 "LAR" FLACONE 20 MG A 40 RR H01CB02 19/09/95 PY7] 
027083 070 "LAR" FLACONE 30 MG A 40 RR H01CB02 19/09/95 A 
i SANDRENA x n Codice AIC Dossier Specialità: 032991 | 
| data primaregistrazione specialità: 24/04/97 —Data Rinnovo Titolare AIC: ORION CORPORATION Î 
l 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032991 010 /M 28 BUSTINE MONODOSE GEL 0,1 % 0,5 G A RR G03CA03 24/04/97 O] 
032991 022 /M 91 BUSTINE MONODOSE GEL 0,1 % 0,5 G Cc RR 6G03CA03 24/04/97 O 
032991 034 /M 28 BUSTINE MONODOSE GEL 0,1 %1G A RR G03CA03 24/04/97 2 
032991 046 /M 91 BUSTINE MONODOSE GEL 0,1 %1G Cc RR G03CA03 24/04/97 O) 
' SANEPARINA Codice AIC Dossier Specialità: 032211 
+. data primaregistrazione specialità; 19/03/99 Data Rinnovo Titolare AIC: INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS ASSOCIATED S.R.L. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032211 017 "5000" 10 SIRINGHE PRER SOLUZ INIETTO,2 ML 5000 A RR B01AB01 19/03/99 
UI 
032211 029 "12500" 10 SIR PRER SOLUZ INIETT 0,5 ML 12500 UI A RR BOIABO1 19/03/99 LU 
| SANGEN Codice AIC Dossier Specialità: 033906 
I data prima registrazione specialità: 25/09/98 Data Rinnovo Titolare AIC: BOOTS HEALTHCARE MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A. 
L cd 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033906 013 COLLUTORIO FLACONE NEBULIZZ 50 ML (o) OTC R02AA16 25/09/98 
033906 025 FAZZOLETTO IMBEVUTO DI SOLUZ 6 BUSTINE Cc OTC DO8AI01 16/11/98 LL] 
033906 037 FAZZOLETTO IMBEVUTO DI SOLUZ 12 BUSTINE Cc OTC DO8AJ01 16/11/98 O) 
033906 049 COLLIRIO FLACONE 10 ML Cc OTC S01XA 25/09/98 O 
| SANIFER Codice AIC Dossier Specialità: 032130 
' 
data prima registrazione specialità: 17/10/96 =—Data Rinnovo Titolare AIC: ESSETI FARMACEUTICI S.P.A. 
N°AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032130 015 10 FLACONCINI ORALI 10 ML Cc RR B03AB 17/10/96 
SANIFLOR ° n Codice AIC Dossier Specialità: 027705 
data prima registrazione specialità: 22/12/89 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ESSETI FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027705 0S8 FLACONE COLLUTTORIO 120 ML Cc OTC A01AD02 08/03/90 
027705 060 "VENA GEL" TUBO 50 G Cc OTC M02AA05 08/03/90 97] 
027705 072 DENTIFRICIO 80 G Cc OTC A01ADO02 08/03/90 ez 
027705 084 DENTIFRICIO 120 G Cc OTCE AO1ADO2 08/03/90 x] 
SANIFOLIN Codice AIC Dossier Specialità: 027683 | 
data prima registrazione specialità: 09/03/91 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: ESSETI FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027683 010" 10 COMPRESSE 15 MG Cc RR V03AF03 09/03/91 ei 
027683 022 10 FL.BEV.+TAPPO CONTENIT.15 MG (o) RR V03AF03 09/03/91 197] 
027683 034 10 FIALE LIOF. 15 MG + 10 FIALE IM A 11 RR V03AF03 09/03/91 97] 
027683 046 1 FLAC. 50 MG IM IV A 11 RR V03AF03 09/03/91 9 
SANIPIRINA Codice AIC Dossier Specialità: 025038 
data prima registrazione specialità: 28/07/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BAYER S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025038 098 30 COMPRESSE 500 MG Cc SP N02BEO1 04/07/87 na 
025038 100 10 COMPRESSE EFFERVESC. 500 MG Cc SP N02BEO01 04/07/87 G 
025038 112 BB SCIROPPO 100 ML Cc SP NO2BEO01 04/07/87 CD] 
025038 124 AD 10 SUPPOSTE 600 MG Cc SP N02BE01 04/07/87 YU 
025038 136 BB 10 SUPPOSTE 300 MG Cc SP N02BEO1 04/07/87 dj 
025038 148 LATT. 10 SUPPOSTE 150 MG Cc SP N02BEO01 04/07/87 O) 
| SANORAL Codice AIC Dossier Specialità: 032111 
|  dataprimaregistrazione specialità: 29/1195 Data Rinnovo Titolare AIC: BIOPROGRESS S.P.A. 
i te 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032111 015 20 CAPSULE OROSOLUBILE Cc OTC A01AB03 29/11/95 A 
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| SANTENOL Codice AIC Dossier Specialità: 023900 | 
: dataprimaregistrazione specialità; 27/02/79 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: COOPERATIVA FARMACEUTICA SRL 
i 

 ON®AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023900 020 12 CONFETTI 50 MG Cc RNR N02BG 27/02/79 O 
023900 032 4 SUPPOSTE 50 MG Cc RNR N02BG 27/02/79 O 
023900 044 5 FIALE 3ML 60 MG c RNR N02BG 27/02/79 MI 
SAPEC Codice AIC Dossier Specialità: 028435 
data prima registrazione specialità: 12/11/92 Data Rinnovo = 12/11/97 Titolare AIC: NOVARTIS NUTRITION S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028435 016 25 COMPRESSE RICOPERTE 300 MG Cc OTC ZIZZZ 12/11/92 | 
028435 028 50 COMPRESSE RICOPERTE 300 MG Cc OTC ZZZZZ 12/11/92 O 

SAQUAT Codice AIC Dossier Specialità: 032275 
data prima registrazione specialità: 18/08/96 —DataRinnovo Titolare AIC: RAMINI S.R.L. 

_ "N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032275 012 SOLUZIONE FLAC 250 ML c OTC D08AJ01 18/03/96 MI 
032275 024 SOLUZIONE FLAC 1000 ML Cc OTC D08AJO1 18/03/96 

SARGENOR Codice AIC Dossier Specialità: 021845 
data prima registrazione specialità: 30/07/71 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ASTA MEDICA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

021845 033 20 FIALE ORALI 5 ML Cc OFC A13A 09/11/95 
SARIDON Codice AIC Dossier Specialità: 004336 
data prima registrazione specialità; 02/0151 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
004336 044 10 COMPRESSE Cc OTC N02BES1 13/05/85 
004336 071 "SENZA CAFFEINA" 10 COMPRESSE Cc OTC NO2BES1 09/03/87 LU] 
004336 083 5 COMPRESSE’ Cc OTC NO02BES1 20/07/89 O 
004336 095 "SENZA CAFFEINA" 5 COMPRESSE Cc OTC NO2BES1 20/07/89 O 

SARONIL Codice AIC Dossier Specialità: 028490 
data prima registrazione specialità: 19/09/95 Data Rinnovo Titolare AIC: L P B ISTITUTO FARMACEUTICO SPA 

l nnt 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028490 011 CREMA 1% 30 G Cc RR DO1AE02 19/09/95 
028490 023 GEL 1% 30G Cc RR DO1AE02 19/09/95 CU) 
028490 035 SOLUZIONE 1% CONTAGOCCE 30 ML Cc RR DO1AE02 19/09/95 O 
028490 047 SOLUZIONE 1% NEBULIZZAT. 30 ML Cc RR DO1AE02 19/09/95 U 

SASPEROS Codice AIC Dossier Specialità: 022790 
data prima registrazione specialità: 11/06/73 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ALFA WASSERMANN S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022790 012 8 COMPRESSE 1 G Cc RR J01DA01 05/06/81 
022790 024 SOSPENSIONE OS 100 ML Cc RR J01DA01 11/06/73 O 

| SAVECAL Codice AIC Dossier Specialità: 033439 

data prima registrazione specialità: 08/06/99 —DataRinnovo Titolare AIC: I.BIR.N -ISTITUTO BIOTERAPICO NAZIONALE S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

033439 011 ASTUCCIO 3 TUBI 10 COMPRESSE EFFERV. 1000 MG A RR AI2AA04 08/06/99 


USO ORALE 


. SCALPICIN Codice AIC Dossier Specialità: 029222 
| data prima registrazione specialità: 08/01/97 =—DataRinnovo Titolare AIC: COMBE INT. LTD 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029222 015 1 FLACONE S0 ML SOLUZIONE DERMATOLOGICA Cc OTC DO7AA02 08/01/97 
| SCANDINE Codice AIC Dossier Specialità: 025259 | 
| data prima registrazione specialità: 05/04/84 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: ZAMBON ITALIA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione =G ATC Registrazione in Farmacia 
025259 019 "50" 40 COMPRESSE 50 MG (o) RR COICAI6 05/04/84 32) 
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025259 021 "100" 40 COMPRESSE 100 MG Cc RR C01CA16 05/04/84 esi 
025259 033 "200" 20 COMPRESSE 200 MG * C RR C01CA16 05/04/84 nr] 
SCANDONEST Codice AIC Dossier Specialità: 028527 
data prima registrazione specialità: 19/12/97 —Data Rinnovo Titolare AIC: LABORATOIRES SEPFODONT 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028527 012 50 TUBOF SOLUZ INIETT 3% SENZA Cc MSP N01BB03 19/12/97 
VASOCOSTRITTORE 
028527 024 50 TUBOFIALE SOLUZ INIETT 2% CON ADREN. C MSP N01BB53 19/12/97 Li 
1:100.000 
| SCAVENGER Codice AIC Dossier Specialità: 028814 
| data primaregistrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: AESCULAPIUS FARMACEUTICI SRL 
i 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028814 010 10 FLAC. LIOF. 300 MG + SOLV. Cc RR V03AB32 31/10/94 
028814 022 10 FLAC. LIOF. 600 MG.+ SOLV. Cc RR VO03AB32 31/10/94 O) 
SCHEROGEL Codice AIC Dossier Specialità: 032226 
data prima registrazione specialità: 27/01/96 Data Rinnovo Titolare AIC: SCHERING SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032226 019 10% GEL TUBO 30 G Cc OTC DIOAEOI 27/01/96 
032226 021 5% GEL TUBO 30 G Cc OTC DIOAEO01 27/02/96 mi 
{ SCHIAS e TE Codice AIC Dossier Specialità: 005415 | 
1 
1 data prima registrazione specialità: 08/10/73 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A.F.O.M. MEDICAL SPA | 
-. LI 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
005415 031 FLACONE $00 G Cc OTC AO6ABS7 29/01/92 1, 
[ SCIROPPO BERTA Codice AIC Dossier Specialità: 004532 1 
I data prima registrazione specialità: 29/05/79 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BERTA S.R.L. | 
N° AIC Confezione . Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
004532 026 SCIROPPO 130 G Cc OTC ROSCA10 07/11/85 
SCIROPPO DOTT. FENOGLIO Codice AIC Dossier Specialità: 006663 
data prima registrazione specialità: 25/06/52 =Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A.F.0.M. MEDICAL SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
006663 037 FLACONE SCIROPPO G 200 Cc RR B03AB01 25/06/90 
006663 049 FLACONE SCIROPPO G 600 Cc RR B03ABO1 25/06/90 DC] 
SCIROPPO FAMEL Codice AIC Dossier Specialità: 006427 
data prima registrazione specialità: 01/12/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: OPTREX LIMITED 
i 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
006427 013 SCIROPPO 200 ML Cc OTC ROSCA10 01/12/84 Si 
SCIROPPO MERK EFETON. 2 snai Codice AIC Dossier Specialità: 008086 | 
i dataprimaregistrazione specialità: 15/09/53 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRACCO S.P.A. 
n N° AIC Confezione Ù Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
008086 023 SCIROPPO 145 ML C RR ROSCA10 30/07/87 7] 
SCLERAMIN Codice AIC Dossier Specialità: 025828 
data prima registrazione specialità: 20/08/85 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LBIR.N -ISTITUTO BIOTERAPICO NAZIONALE S.R.L. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025828 017 50 CAPSULE MG 26,68 Cc RR CO4AX17 20/08/85 7 
| SEACOR I Codice AIC Dossier Specialità: 027616 
data prima registrazione specialità: 12/09/91 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SOCIETA PRODOTTI ANTIBIOTICI SPA 
N° AIC Confezione : E Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
027616 010 "500 MITE" 30 CAPSULE 500 MG Cc RR CIOAX06 12/09/91 sa 
027616 022 20 CAPSULE 1G Cc RR C10AX06 12/09/91 Yi 
| SEBERCIM I e I Codice AIC Dossier Specialità: 024997 


| dataprimaregistrazione specialità: 09/05/83 —DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. 


PI 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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024997 013 14 COMPRESSE 200 MG Cc RR J01MA06 09/05/83 LU] 
024997 025 14 COMPRESSE 400 MG A RR JO01MA06 09/05/83 wi 

SECRETIL Codice AIC Dossier Specialità: 025025 
data prima registrazione specialità: 22/11/83 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMACEUTICI CABER S.P.A. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025025 026 30 COMPRESSE 30 MG Cc SP ROSCB06 22/11/83 Cl] 
025025 038 20 BUSTINE GRANULARE 15 MG Cc SP RO0SCB06 22/11/83 mi 
025025 053 FLACONE SCIROPPO 200 ML Cc SP ROSCB06 22/11/83 27] 
025025 065 SOLUZIONE INALAZIONI 100 ML Cc SP RO0SCB06 22/11/83 i 
025025 077 6 F 2 ML 15 MG Cc RR ROSCB06 22/11/83 (5) 
025025 089 20 BUSTINE 60 MG Cc RR RO5SCB06 31/10/94 b97 
025025 091 30 BUSTINE 60 MG Cc RR ROSCB06 31/10/94 LI 
SECTAM Codice AIC Dossier Specialità: 025431 
i dataprimaregistrazione specialità: 30/10/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMACEUTICI LOCATELLI S.R.L. 
©“  NSAIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025431 014 IM 1 FLAC. G 1 + 1 FLAC. SOLV H OSP J01DA18 30/10/84 Li 
025431 026 IV FLAC. G 2 + 1 F. SOLV 20 ML H OSP 301DA18 30/10/84 1] 
‘ SECTOPAR - E si Codice AIC Dossier Specialità: 028503 | 
tI = 
A data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: DOROM S.R.L. i 
N° AIC Confezione 3 Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028503 011 30 CAPSULE 300 MG Cc RR BOIAC 31/10/94 
| SECTRAL Codice AIC Dossier Specialità: 024155 
| data-prima registrazione specialità: 19/01/80 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RHONE POULENC RORER S.P.A. I 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024155 057 30 COMPRESSE 400 MG A RR C07AB04 10/06/83 i 
024155 071 6 FIALE 25 MG Cc RR C07AB04 10/06/83 [] 
| SECURGIN Codice AIC Dossier Specialità: 027436 | 
| data prima registrazione specialità: 01/04/89 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. ! 
L 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027436 017 "0,0150MG + 0,020MG COMPRESSE" 21 COMPRESSE CC RR G03AA09 01/04/89 mi 
SECUROPEN Codice AIC Dossier Specialità: 025569 
data prima registrazione specialità: 30/03/85 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BAYERAG 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025569 017 1 FLAC INF. G 5 + 1 FLAC 50 ML H OSP 101CA09 30/03/85 RE: 
025569 029 1 FLAC G 2 + 1 FIALA 20 ML H OSP J01CA09 30/03/85 i 
025569 031 1 FLACG14+1FIALA 10 ML H OSP 3J01CA09 30/03/85 EJ 
| SECURPRES Codice AIC Dossier Specialità: 024499 
| data prima registrazione specialità: 23/03/84 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MONSANTO ITALIANA S.P.A, 
li 
N° AIC * Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024499 081 48 COMPRESSE 60 MG A RR CO7AA 14/11/85 
Î SEDALEN CORT Codice AIC Dossier Specialità: 026428 
data prima registrazione specialità: 30/06/88 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MONTEFARMACO OTC S.P.A. 
Ì N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026428 021 CREMA TUBO 20G Cc OTC COSAAOI 10/07/95 
| SEDALPAN Codice AIC Dossier Specialità: 007271 | 
| data prima registrazione specialità: 09/06/76 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
007271 024 GEL 40G Cc OTC MO2AC 04/07/87 ai 
I SEDANS Codice AIC Dossier Specialità: 022497 
data prima registrazione specialità: 18/0372 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO GANASSINI S.P.A. DI RICERCHE BIOCHIMICHE 
(a NI 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione- * 3 ATC, Registrazione in Farmacia 
022497 022 20 CAPSULE RIGIDE c RR. NO6CA0I 17/12/98 ka] 


— 540 — 


20-8-1999 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 195 


(SEDATOL Codice AIC Dossier Specialità: 008081 
data prima registrazione specialità: 20/04/55 =Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BONOMELLI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
008081 034 SCIROPPO 150 G Cc OTC NOSCX 01/12/86 
008081 046 30 CAPSULE Cc OTC NOSCX 01/12/86 9) 
SEDILENE PROCTO ca 0 i ‘Codice AIC Dossier Specialità: 008453 
data prima registrazione specialità: 14/12/53 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MONTEFARMACO OTC S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
008453 033 10 SUPPOSTE Cc OTC COSAD03 10/07/95 O] 
008453 045 CREMA TUBO 40 G Cc OTC COSAD03 10/07/95 O 
SEDOBEX Codice AIC Dossier Specialità: 019942 
data prima registrazione specialità: 29/07/85 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMACEUTICI ECOBI SAS 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
019942 010 SCIROPPO 200 G Cc SP ROSFB02 29/07/85 97] 
SEDOCALCIO Codice AIC Dossier Specialità: 011073 
"— dataprimaregistrazione specialità: 15/12/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO CHIMICO DECA DR.CAPUANI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
011073 020 SOLUZIONE 100 G Cc OTC AO01AD 02/08/91 MV 
' SEDOPUER F Ò sa Codice AIC Dossier Specialità: 008769 | 
data prima registrazione specialità: 12/10/65 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA'IGIENICO i 
| ..2_. TERAPEUTICHE S.R.L. J 
AN° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
008769 022 FLACONE SCIROPPO G 100 Cc OTC NOSCX 06/04/85 si 
| SEDOTUS VALDA Codice AIC Dossier Specialità: 019771 | 
data prima registrazione specialità: 13/11/63 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: VALDA LAB.FARMACEUTICI S.P.A. J 
i 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
019771 029 FLACONE SCIROPPO G 150 Cc OTC ROSDA09 18/05/85 
019771 031 FLACONE GOCCE 20 ML Cc OTC ROSDA09 08/07/89 [2] 
SEGLOR Codice AIC Dossier Specialità: 024624 
data prima registrazione specialità: 07/07/82 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CE.LA.FAR. S.P.A. 
L È) 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024624 013 30 CAPSULE 5 MG B RR N02CA01 07/07/82 
‘ SEKI Codice AIC Dossier Specialità: 024427 
! —dataprima registrazione specialità; 25/06/81 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ZAMBON ITALIA S.R.L. | 
i Ss = x J 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024427 015 20 CONFETTI 10 MG Cc SP RO0SDB21 25/06/81 MW} 
024427 027 "BB" 20 ‘TAV. MASTIC. 4,4 MG Cc SP ROS5DB21 25/06/81 O) 
024427 039 "BB" 60 TAVOLETTE MASTIC. 4,4, MG (o) SP ROSDB21 25/06/81 0] 
024427 041 SCIROPPO 200 ML Cc SP R0SDB21 25/06/81 vi 
024427 054 GOCCE FLAC. 25 ML SOSPENSIONE Cc SP R05DB21 15/06/84 h9] 
SELECTIN Codice AIC Dossier Specialità: 027297 
data prima registrazione specialità: 15/02/90 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027297 011 10 COMPRESSE 20 MG A 13 RR CI10AA03 15/02/90 
027297 023 20 COMPRESSE 10 MG (0) RR CIOAA03 15/02/90 O 
027297 035 "40" 14 COMPRESSE USO ORALE 40 MG A 13 RR CI10AA03 19/03/99 7] 
| SELEDAT Codice AIC Dossier Specialità: 027853 
data prima registrazione specialità: 31/12/92 Data Rinnovo 31/12/97 Titolare AIC: MASTER PHARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027853 011 30 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG Cc RR N04BDO1 31/12/92 / 
027853 023 15 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG Cc RR N04BDO] 08/01/97 U 
027853 035 10 FLACONCINI ORALI 10 MG Cc RR N04BD01 08/01/97 O 
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| SELENAC Codice AIC Dossier Specialità: 020083 
| data prima registrazione specialità: 25/08/62 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WYETH LEDERLE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020083 059 30 COMPRESSE Cc OTC A02AD02 07/12/85 
020083 061 30 COMPRESSE MASTICABILI Cc OTC A02AD02 07/12/85 O 
020083 073 FLACONE SOSPENSIONE 120 ML Cc OTC A02ADO2 07/12/85 e; 
SELEPARINA Codice AIC Dossier Specialità: 026738 
data prima registrazione specialità: 01/02993 =DataRinnovo 01/02/98 Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026738 017 6 FIALE-SIRINGA 0,3 ML (2850 UI ANTIXA) A_81 RR B01AB06 01/02/93 977 
SOLUZIONE INIETTABILE 
026738 056 6 FIALE-SIRINGA 0,4 ML (3800 UI ANTIXA) A 81 RR BO1ABO6 01/02/93 97] 
SOLUZIONE INIETTABILE 
026738 068 6 FIALE-SIRINGA 0,6 ML (5700 Ul ANTIXA) A 81 RR BO1AB06 30/06/95 MI 
SOLUZIONE INIETTABILE 7 
026738 070 10 FIALE-SIRINGA 0,6 ML (5700 UI ANTIXA) A 81 RR B01AB06 30/06/95 | 
SOLUZIONE INIETTABILE 
026738 082 6 FIALE-SIRINGA 0,8 ML (7600 UI ANTIXA). A 81 RR B0O1AB06 30/06/95 hi 
SOLUZIONE INIETTABILE 
026738 094 10 FIALE-SIRINGA 0,8 ML (7600 UI ANTIXA) A 81 RR B01AB06 30/06/95 Mi 
SOLUZIONE INIETTABILE 
026738 106 6 FIALE-SIRINGA 1 ML (9500 UI ANTIXA) SOLUZIONE A_ 81 RR B01AB06 30/06/95 i 
INIETTABILE 
026738 118 10 FIALE-SIRINGA 1 ML (9500 UI ANTIXA) A 81 RR B01AB06 30/06/95 i 
SOLUZIONE INIETTABILE 
| SELES BETA Codice AIC Dossier Specialità: 024325 
|  dataprimaregistrazione specialità: 27/12/80 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHWARZ PHARMA S.P.A 
L | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024325 045 50 COMPRESSE 100 MG A RR C07AB03 29/11/95 vi 
| SELEZEN Codice AIC Dossier Specialità: 025018 
| data prima registrazione specialità: 04/06/83 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. 
MSSATO, Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025018 019 30 COMPRESSE 500 MG Cc RR NO2BA16 04/06/83 
025018 021 30 COMPRESSE 750 MG Cc RR NO2BA16 04/06/83 mi 
025018 033 FLACONE GOCCE 20 ML 40% Cc RR N02BA16 04/06/83 i 
025018 045 10 NIPIOSUPPOSTE 100 MG Cc RR N02BA16 04/06/83 Mi 
025018 058 10 SUPPOSTE 500 MG Cc RR NO2BA16 04/06/83 CD] 
025018 084 GEL 50G 5% Cc SP M02AX10 04/06/83 MI 
| SELG Codice AIC Dossier Specialità: 028877 
| dataprimaregistrazione specialità: 05/02/93 =DataRinnovo 05/02/98 Titolare AIC: PROMEFARM S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028877 013 POLVERE 4 BUSTE 70 G Cc RR A06AD65 05/02/93 
028877 025 POLVERE 16 BUSTINE BIPARTITE 17,5 G Cc RR A06AD65 05/02/93 IZ 
| SELG ESSE Codice AIC Dossier Specialità: 029121 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: PROMEFARM S.R.L. 
53 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029121 011 "1000" 4 BUSTE 70G Cc RR AO06AD65 31/10/94 
029121 023 "250" 16 BUSTE 17,5 G Cc RR A06AD65 31/10/94 O 
029121 035 "RX 250" & BUSTE 18,5 G Cc RR AO06AD65 29/11/95 I 
| SELOKEN Codice AIC Dossier Specialità: 023616 
| data prima registrazione specialità: 23/08/78 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ASTRA FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023616 028 50 COMPRESSE 100 MG A RR C07AB02 23/08/78 i 
023616 042 "RETARD" 28 COMPRESSE 200 MG A RR C07AB02 24/08/82 NA 
023616 055 IV 5 FIALE 5 ML 5 MG H OSP C07AB02 24/08/82 CL] 
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[sELOZIOE Codice AIC Dossier Specialità: 024746 
i data primaregistrazione specialità: 04/08/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ASTRA FARMACEUTICI S.P.A. 
N°AIC Confezione di ; Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024746 012 30 COMPRESSE A RR C07BB02 04/08/82 
ea Codice AIC Dossier Specialità: 028340 
data prima registrazione specialità: 29/11/95 Data Rinnovo Titolare AIC: THERABEL PHARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028340 014 50 COMPRESSE 5 MG Cc RR N04BDO1 29/11/95 
| SELVIGON Codice AIC Dossier Specialità: 018129 
Ì data prima registrazione specialità: 26/08/61 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RHONE POULENC RORER S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
018129 080 GOCCE 25 ML Cc OTC ROSDBI11 10/04/90 
018129 092 BB 10 SUPPOSTE Cc OTC ROSDB11 10/04/90 E9zI 
SEMIPENIL Codice AIC Dossier Specialità: 032799 
data prima registrazione specialità: 19/12/97 —DataRinnovo Titolare AIC: MAGIS FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032799 013 1 FLAC.NO POLV 1 G + 1 FIALA SOLV 2 ML IM ASS RNR J01CA12 19/12/97 
032799 025 1 FLAC.NO POLV 2 G + 1 FIALA SOLV 4 MLIM A_5S5 RNR JO1CA12 19/12/97 MI 
SEMPREX Codice AIC Dossier Specialità: 027324 | 
! data prima registrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: THE WELLCOME FOUNDATION LTD | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027324 019 42 CAPSULE 8 MG B RR ROGAX18 31/10/94 (97 
027324 021 100 ML SCIROPPO 8 MG/10 ML Cc RR RO6AXI8 31/10/94 DL) 
SENODIN AN Codice AIC Dossier Specialità: 008143 
data prima registrazione specialità: 02/10/53 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
008143 024 SCIROPPO 200 ML E RR ROSFA02 10/02/90 h 
| SENSIFLUOR Codice AIC Dossier Specialità: 032018 | 
| data prima registrazione specialità: 17/06/98 —Data Rinnovo Titolare AIC: WARNER LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE 
o. S.COM.P.A. J 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032018 018 GEL FLACONE 500 ML Cc MSP AOLAA01 17/06/96 
032018 020 GEL FLACONE 250 ML Cc MSP AOL1AA01 17/06/96 [nn 
i SENSIT F Codice AIC Dossier Specialità: 024295 
data prima registrazione specialità: 30/12/80 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ORGANON ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024295 026 50 CONFETTI 50 MG Cc RR COSEAOI 30/12/80 
SEPTANEST Codice AIC Dossier Specialità: 028625 | 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: LABORATOIRES SEPTODONT 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028625 010 50 TUBOFIALE 1,7 ML ADREN.1/100000 Cc MSP N01BBS8 31/10/94 Gi 
028625 022 50 TUBOFIALE 1,7 ML ADREN.1/200000 Cc MSP NO1BB58 31/10/94 O 
SEPTOMANDOLO Codice AIC Dossier Specialità: 026134 
data prima registrazione specialità: 27/07/87 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS ASSOCIATED S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026134 039 IM 1 FLAC. 1000 MG+1 FIALA 4 ML A RR JO1DA07 27/07/87 i 
026134 054 IV 1 FLAC 1000MG+1 F SOLV 10ML Cc RR J01DA07 27/07/87 Dj 
| SEPTOPAL Codice AIC Dossier Specialità: 027014 
li 
| data prima registrazione specialità: 12/12/92 Data Rinnovo 12/12/97 Titolare AIC: MERCK KGAA | 
l 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027014 012 10 SFERE SU FILO CHIRURGICO H OSP J01GB03 12/12/92 O 
027014 024 30 SFERE SU FILO CHIRURGICO H OSP J01GB03 12/12/92 U 
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027014 036 60 SFERE SU FILO CHIRURGICO H OSP J01GB03 12/1292 O 
SEQUILANT GIORNO Codice AIC Dossier Specialità: 025629 


data prima registrazione specialità: 12/1192 = DataRinnovo 12/11/97 Titolare AIC: SOCIETA'ITALO-BRITANNICA L. MANETTI H. ROBERTS & C. 
PER AZIONI 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

025629 015 20 CAPSULE Cc OTC NO02BESI 12/11/92 
SEQUILANT NOTTE Codice AIC Dossier Specialità: 025630 | 
data prima registrazione specialità: 12/11/92 = Data Rinnovo 12/11/97 Titolare AIC: SOCIETA'ITALO-BRITANNICA L. MANETTI H. ROBERTS & C. 

a SE c PER AZIONI J 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

025630 017 FLACONE 100 ML Cc OTC NO2BESI1 12/11/92 
SERAD Codice AIC Dossier Specialità: 027755 
data prima registrazione specialità: 17/0493 = DataRinnovo 17/04/98 Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

027755 014 15 CAPSULE 50 MG A_ 80 RR NO6AB06 17/04/93 i 
SERE MIT Codice AIC Dossier Specialità: 028526 
data prima registrazione specialità: 14/10/96 Data Rinnovo Titolare AIC: MITIM S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

028526 010 30 CAPSULE GELATINA 160 MG Cc RR G04CX02 14/10/96 
SERENASE Codice AIC Dossier Specialità: 016805 | 
data prima registrazione specialità: 24/03/60 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: IST. LUSO FARMACO D'ITALIA SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
016805 018 IM IV 5 FIALE 2 ML 2 MG A RNR NOSADO1 24/03/60 97 
016805 020 INIETT 5 FIALE 5 MG/2 ML A OSP NOSADO1 13/04/83 DI 
016805 032 20 COMPRESSE 1 MG (0) RR NOSADOI 10/02/87 ati 
016805 044 20 COMPRESSE 5 MG A OSP NOSADO1 13/04/83 O 
016805 057 20 COMPRESSE 10 MG H OSP NOSADO1 13/04/83 D] 
016805 095 SOLUZIONE ORALE 15 ML 0,2% Cc RR NOSADO1 13/02/86 vi 
016805 107 SOLUZIONE ORALE 15 ML 1% H OSP NOSADO1 13/02/86 MH 

| SEREPRESS Codice AIC Dossier Specialità: 025981 | 
data prima registrazione specialità: 27/07/87 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PRODOTTI FORMENTI S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

025981 010 30 COMPRESSE RIVESTITE 40 MG (i RR C02KD01 27/0787 
SEREPRILE Codice AIC Dossier Specialità: 023402 ] 
data prima registrazione specialità: 30/0976 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SYNTHELABO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023402 011 20 COMPRESSE 100 MG B RR NOSAL03 30/09/76 Mi 
023402 023 IM IV 10 FIALE 2ML 100 MG B RR NOSALO3 30/09/76 MI 

SEREUPIN Codice AIC Dossier Specialità: 027965 
data prima registrazione specialità: 01/02/93 Data Rinnovo 01/02/98 Titolare AIC: RAVIZZA FARMACEUTICI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027965 019 12 COMPRESSE 20 MG A_80 RR NO6ABOS 01/02/93 
027965 033 28 COMPRESSE RIVESTITE 20 MG A 80 RR NO6ABOS5 31/05/99 O 

SEREVENT Codice AIC Dossier Specialità: 027890 
data prima registrazione specialità: 13/01992 —DataRinnovo 13/01/97 Titolare AIC: GLAXO WELLCOME S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027890 045 "DISK" 7 ROTADISKS 4 DOSI 50 MCG A RR R03AC12 13/01/92 SY} 
027890 108 AEROSOL 60 EROGAZIONI 25 MCG A RR R03AC12 13/01/92 Ya 
027890 110 SOLUZ PRESSURIZZ PER INALAZIONI 120 EROGAZ 25A RR R03AC12 29/07/97 Yi 

MCG 
027890 122 "DISK"15 ROTADISK 4 DOSI 50 MCG A RR R03AC12 29/07/97 Ci 
027890 134 "DISKUS" POLVERE PER INALAZIONE 28 DOSI 50 A RR R03AC12 29/07/97 Li 


MCG 
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027890 146 "DISKUS" POLVERE PER INALAZIONE 60 DOSI 50 A RR R03AC12 29/07/97 vi 
MCG 
‘ SERIFON Codice AIC Dossier Specialità: 028699 | 
| data prima registrazione specialità: 27/04/93 Data Rinnovo 27/04/98 Titolare AIC: BAKER PHARMA S.P.A. | 
N°AIC—— Confezione 7 i Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028699 066 3 FL. LIOF. 1000000 U.I. Cc RRLIM L03AB 05/08/94 
028699 078 1 FL. LIOF. 3000000 U I. (e. RRLIM L0O3AB 05/08/94 G 
028699 080 3 FL. LIOF. 3000000 U.I. (o) RRLIM L03AB 05/08/94 O] 
028699 092 COLL. 3 F. LIOF. 600.000 Cc RR SO1A DOS 05/08/94 O 
028699 104 POMATA 100.000 U.I/G5G ® RR DO6BB 05/08/94 O 
SERIGLUTAN B12 Codice AIC Dossier Specialità: 019173 
data prima registrazione specialità: 21/12/61 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SERPERO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
019173 032 OS 10FL+10FL (o) RR A13A 21/12/61 
| SERMION Codice AIC Dossier Specialità: 022460 
data prima registrazione specialità: 21/09/79 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022460 036 GTT OS FL+FL SOLV Cc RR 004AE02 18/06/81 I 
022460 063 1M 4 FL LIOF 4 MG + 4 F Cc RR C04A.E02 21/09/79 DI 
022460 087 30 CONFETTI Cc RR C04A.E02 21/09/79 O 
022460 099 30 CONFETTI 10 MG Cc RR CO4AEO2 18/06/81 O 
022460 101 “50 CONFETTI 10 MG Cc RR C04A.E02 18/06/81 O 
022460 113 5 FIALE LIOF + 5 F.SOLV. (e RR CO4AEO02 18/06/81 0) 
022460 125 INIETT.10 F.LIOF. 4 MG+10 F.SOL c RR C04AE02 18/06/81 MÌ 
022460 137 30 COMPRESSE 30 MG Cc RR C04AEO2 30/07/87 Mi 
022460 149 50 COMPRESSE 30 MG Cc RR C04AE02 30/07/87 D] 
022460 152 30 COMPRESSE SOLUBILI 30 MG c RR C04AE02 27/04/91 SÉ 
SEROBIF Codice AIC Dossier Specialità: 028698 
data prima registrazione specialità: 27/04/93 =DataRinnovo 27/04/98 Titolare AIC: SERONO PHARMA S.P.A. 
l 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028698 064 3 FL. LIOF. 1.000.000 U I. A 33 RRLIM LO3AB 05/08/94 [_] 
028698 076 1 FL. LIOF. 3.000.000 U.J. A 33 RRLIM L03AB 05/08/94 _J 
028698 088 3 FLACONI LIOF. 3.000.000 U.I. A 33 RRLIM L03AB 05/08/94 gi 
028698 090 COLL. 3 F. LIOF. 600.000 UI. Cc RR S01ADO5 05/08/94 Cj 
028698 102 POMATA 100.000 U.1./G5G Cc RR D06BB 05/08/94 0) 
SEROCRYPTIN si Codice AIC Dossier Specialità: 025523 | 
data prima registrazione specialità: 23/01/85 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SERONO PHARMA S.P.A. 
} 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025523 034 30 COMPRESSE 2,5 MG Cc RR G02CB01 16/07/88 
025523 046 20 CAPSULE 10 MG Cc RR N04BC01 16/07/88 O 
| SEROFENE Codice AIC Dossier Specialità: 026972 
| data prima registrazione specialità: 09/03/92 =—DataRinnovo 09/03/97 Titolare AIC: SERONO PHARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026972 012 30 COMPRESSE 50 MG A RR G03GB02 09/03/92 
| SEROPRAM Codice AIC Dossier Specialità: 028759 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: LUNDBECK ITALIA S.P.A. | 
= ne i a cad 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028759 013 28 COMPRESSE 20 MG A 80 RR NO6AB04 31/10/94 Li 
028759 025 14 COMPRESSE 40 MG A _ 80 RR NOG6AB04 31/10/94 si 
028759 037 14 COMPRESSE 20 MG A_80 RR NO6AB04 03/07/97 i 
SEROTONYL Codice AIC Dossier Specialità: 025175 | 
data prima registrazione specialità: 13/03/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
l 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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025175 011 30 CAPSULE 50 MG Cc RR NO6AXO1 13/03/84 L] 
025175 023 20 CAPSULE 100 MG Cc RR NO6AXO1 13/03/84 {U 

Î SEROXAT Codice AIC Dossier Specialità: 027963 | 
data prima registrazione specialità: 31/12/92 Data Rinnovo 31/12/97 Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. Î 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027963 014 12 COMPRESSE 20 MG A 80 RR NO6ABOS 31/12/92 
027963 038 28 COMPRESSE RIVESTITE 20 MG A _80 RR N0O6ABOS 31/05/99 E] 
SERPAX Codice AIC Dossier Specialità: 020835 
data prima registrazione specialità: 27/02/67 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WYETH MEDICA IRELAND 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020835 031 20 COMPRESSE 15 MG c RR NOSBA04 12/12/92 
020835 043 20 COMPRESSE 30 MG Cc RR NOSBA04 12/12/92 De7 
i SERPENS Codice AIC Dossier Specialità: 027313 | 
data prima registrazione specialità: 04/05/93 =—Data Rinnovo 04/05/98 Titolare AIC: LISAPHARMA S.P.A. | | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia. 
027313 016 30 CAPSULE Cc RR G04CX02 04/05/93 
027313 028 16 CAPSULE GELATINA 320 MG Cc RR 604CX02 22/07/96 fa) 
SETRICON SHAMPOO Codice AIC Dossier Specialità: 009619 
data prima registrazione specialità: 09/08/84 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: HOME PRODUCTS ITALIANA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia — 
009619 038 SOSPENSIONE 140 G Cc OTC DI1AC03 18/11/89 
SETRILAN Codice AIC Dossier Specialità: 028583 
data prima registrazione specialità: 31/08/95 Data Rinnovo Titolare AIC: ESSEX ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028583 019 14 COMPRESSE 6 MG A RR CO9AA11 31/08/95 vi 
‘ SEVORANE î li “© ———_ ‘Codice AIC Dossier Specialità: 031841 | 
data prima registrazione specialità: 23/11/96 Data Rinnovo Titolare AIC: ABBOTT S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031841 012 FLACONE 250 ML TAPPO PILFER-PROOF H OSP N01AB08 23/11/96 O) 
031841 024 FLACONE 250 ML SECURITY LOCK H OSP NO1AB08 23/11/96 Cj 
| SGUARDI Codice AIC Dossier Specialità: 032041 
data prima registrazione specialità: 28/10/95 —DataRinnovo Titolare AIC: FARMIGEA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032041 016 COLLIRIO FLAC 10 ML (o) OTC SO1AX 28/10/95 xi 
SIBELIUM Codice AIC Dossier Specialità: 024396 | 
! —dataprimaregistrazione specialità: 04/06/83 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: JANSSEN CILAG S.P.A. 
n ta, Cesa RISO alt. ul J 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024396 020 50 CAPSULE 5 MG Cc RR N07CA03 04/06/83 
024396 032 30 COMPRESSE 10 MG Cc RR N07CA03 18/10/83 U 
024396 044 50 COMPRESSE 10 MG (0) RR N07CA03 18/10/83 i 
os 
| SICAL Codice AIC Dossier Specialità: 028167 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: ROTTAPHARM S.R.L. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028167 017 INIETT. 5 FIALE 50 UI A_4l RR HOSBA01 31/10/94 
028167 029 INIETT. 5 FIALE 100 UI A 41 RR HOSBA01 31/10/94 O 
| SICCAFLUID Codice AIC Dossier Specialità: 033816 
| data prima registrazione specialità: 29/05/98 —DataRinnovo Titolare AIC: LABORATOIRES THEA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033816 012 /M FLACONE GEL OFTALMICO 10 G 0,25% Cc SP S01XA20 29/05/98 i 


— 546 — 


547 — 


20-8-1999 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 195 
[ SICEF Codice AIC Dossier Specialità: 024127 
data prima registrazione specialità: 17/03/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: VIRGINIA FARMACEUTICI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024127 019 1 FLAC. 1000 MG + 1 FIALA 4 ML A RR JO1DA04 17/03/84 
' SICORTEN Codice AIC Dossier Specialità: 026248 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. 
” N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026248 017 CREMA 30G Cc RR D07AC12 31/10/94 
026248 029 UNGUENTO 30 G (0) RR D07AC12 31/10/94 O 
SICORTEN PLUS Codice AIC Dossier Specialità: 028879 
data prima registrazione specialità: 12/06/96 =—DataRinnovo Titolare AIC: NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A. 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028879 017 CREMA DERMATOLOGICA 30 G Cc RR DO7BC 12/06/96 
SIDEROGLOBINA Codice AIC Dossier Specialità: 025785 
data prima registrazione specialità: 08/06/85 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025785 092 10 FLACONCINI ORALI 40 MG (e) RR B03AB08 18/02/93 
025785 104 20 CAPSULE 40 MG c RR B03AB08 18/02/93 Mi 
SIDEROS ia Codice AIC Dossier Specialità: 025040 
data prima registrazione specialità: 24/06/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: INVERNI DELLA BEFFA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025040 039 ZA BUSTINE Cc RR B03AB 13/07/92 Ci 
025040 041 10 FLACONCINI Cc RR B03AB 13/07/92 U 
| SIERO ANTIOFIDICO SCLAVO Codice AIC Dossier Specialità: 004410 
| dataprimaregistrazione specialità: 28/11/83 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCLAVO S.P.A. 
i 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
004410 015 1 FIALA 10 ML Cc RR JO6AA03 28/11/83 
004410 027 1 F 10 ML + SIRINGA Cc SP JO6AA03 28/11/83 O 
: | SIERO ANTIVIPERA PURIFICATO Codice AIC Dossier Specialità: 022701 
data prima registrazione specialità: 24/07/75 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC- NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO MILANESE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022701 015 TETRAVALENTE 1 FIALA 10 ML Cc RR JOGAA03 24/07/75 O 
022701 027 TETRAVALENTE 1 F.10 ML + SET Cc RR JO6AA03 24/07/75 C] 
| SIERO CONTRO LA GANGRENA GASSOSA Codice AIC Dossier Specialità: 005750 
data prima registrazione specialità: 30/05/68 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROTERAPICO E VACCINOGENO SVIZZERO 
BERNA J 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
005750 017 1 FLACONE 10 ML H OSP JO6AA05 30/05/68 
005750 029 10 FLACONI SOLUZ INIETT IM 10 ML=25000 UI Cc OSP JOGAAOS 30/03/99 O 
SIFXZ4 Codice AIC Dossier Specialità: 025818 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: VEDIM PHARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025818 016 40 CAPSULE 10 MG Cc SP CO1EB09 31/10/94 
025818 028 14 CAPSULE 50 MG Cc SP C01EB09 31/10/94 O 
025818 042 10 FLACONCINI MONODOSE 50 MG Cc SP CO1EBO9 31/10/94 O 
SIFAMIC I Codice AIC Dossier Specialità: 025685 
data prima registrazione specialità: 15/06/85 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: S.L.F.I. S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025685 013 1 FLACONE COLLIRIO 10 ML Cc RR SO1AA21 15/06/85 
SIFICETINA Codice AIC Dossier Specialità; 012336 
data prima registrazione specialità: 28/08/61 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: S.J.F.I. S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATG Registrazione in Farmacia 
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012336 020 POMATA OFTALMICA 5 G 1% c RR SO1AA01 28/08/61 MI 
012336 032 COLLIRIO 5 ML 0,4% Cc RR SO1AA01 30/06/88 MI 
* SIFICROM Codice AIC Dossier Specialità: 026052 
ì data primaregistrazione specialità: 06/08/65 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: S.I.F.I. S.P.A. 
L i 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026052 011 COLLIRIO 10 ML 4% B RR S01GX01 06/08/85 
SIFIVIRAL I Codice AIC Dossier Specialità: 026059 
01/06/95 Titolare AIC: S..F.I. S.P.A. 


data prima registrazione specialità: 06/08/85 Data Rinnovo 


N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026059 016 POMATA OFTALMICA 3% 5 G A RR SO1AD03 06/08/85 
SIFRAMIN È Codice AIC Dossier Specialità: 029165 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029165 014 1 FLACONE 100 ML 4% Cc RR BOSBAO01 31/10/94 
029165 026 1 FLACONE 250 ML 4% Cc RR BOSBAO01 31/10/94 O 
029165 038 1 FLACONE 500 ML 4% Cc RR BOSBA0I 31/10/94 MI 
029165 040 1 FLACONE 1000 ML 4% H OSP BOSBA01 31/10/94 O 
SIGMAFON Codice AIC Dossier Specialità: 020170 
data prima registrazione specialità: 27/12/83 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LA.FA.RE. SRL. 
N° AIC ‘Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020170 015 50 COMPRESSE Cc RR NOSBC04 27/12/83 MI 
SILACT Codice AIC Dossier Specialità: 026315 
data prima registrazione specialità: 09/03/87 =—Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SOFAR S.P.A. 
; { 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026315 022 FLACONE CONTAGOCCE 3 ML c OTC AOIAA 23/04/90 
| SILEPAR Codice AIC Dossier Specialità: 024591 
data prima registrazione Specialità: 18/02/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: I.BIR.N - ISTITUTO BIOTERAPICO NAZIONALE S.R.L. 
Tk 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024591 036 30 CAPSULE 200 MG Cc SP AOSBA03 27/12/84 
024591 048 30 BUSTINE 200 MG (o. SP AOSBA03 00/03/01 Cd 
| SILIBIOS Codice AIC Dossier Specialità: 027262 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: CE.LA.FAR. S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027262 017 30 COMPRESSE LACCATE 200 MG Cc RR AOSBA03 31/10/94 
SILICOTHERM Codice AIC Dossier Specialità: 010655 
data prima registrazione specialità: 12/01/61 DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: DERMALIFE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
010655 025 POMATA DERMATOLOGICA 50 G Cc OTC DO2AA 29/11/95 
SILIMARIN Codice AIC Dossier Specialità: 023774 
data prima registrazione specialità: 28/11/83 =—Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BENEDETTI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023774 033 30 COMPRESSE 200 MG Cc RR AOSBA03 29/05/93 
| SILIREX Codice AIC Dossier Specialità: 023795 
data prima registrazione specialità: 26/03/79 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LAMPUGNANI FARMACEUTICI SPA 
N°AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione — ATC Registrazione in Farmacia 
023795 014 30 CAPSULE 140 MG Cc SP AOSBA03 01/06/81 IN, 
023795 026 SOSPENSIONE OS 160 G 2% Cc SP AOSBA03 01/06/81 de, 
023795 053 30 BUSTINE 200 MG Cc SP A0SBA03 21/09/92 k£ 
023795 065 30 CAPSULE 200 MG Cc SP AOSBA03 31/10/94 vi 
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l'SILISAN Codice AIC Dossier Specialità: 020443 | 
data prima registrazione specialità: 02/01/65 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LIPHA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020443 014 24 COMPRESSE È SP A0O2DA 02/01/65 
SILLIVER Codice AIC Dossier Specialità: 023192 
| data prima registrazione specialità: 24/02/75 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ABBOTT S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023192 014 40 COMPRESSE 100 MG (6 RR AOSBA03 24/02/75 
023192 026 30 COMPRESSE 200 MG e RR A0SBA03 09/02/82 V 
SILMAR Codice AIC Dossier Specialità: 027171 
data prima registrazione specialità: 02/11/89 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027171 014 30 BUSTINE 200 MG c RR AOSBA03 02/11/89 
027171 026 30 CAPSULE 200 MG ì Cc RR A0SBA03 02/11/89 U 
SILOMAT Codice AIC Dossier Specialità: 013344 
data prima registrazione specialità: 16/09/71 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
013344 015 20 CONFETTI 40 MG Cc SP R05DB03 16/09/71 
013344 027 IM IV SOTTOCUTE S FIALE 2 ML Cc RR RO0SDB03 27/09/72 DZ 
013344 041 SOLUZIONE ORALE 15 ML 6% Cc RR R0SDB03 27/09/72 Mi 
013344 054 SCIROPPO 200 ML 0,4% Cc OTC ROSDB03 20/07/95 Mi 
l SILZOLIN Codice AIC Dossier Specialità: 024134 
data prima registrazione specialità: 17/07/80 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TOSI FARMACEUTICI S.A.S. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024134 037 '1000' 1 FL + FSOLV A RR J01DA04 17/07/80 971 
SIMOXIL Codice AIC Dossier Specialità: 023911 
data prima registrazione specialità: 17/03/84 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: VIRGINIA FARMACEUTICI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023911 023 12 COMPRESSE 1000 MG A RR J01CA04 14/11/97 
023911 035 12 CAPSULE 500 MG Cc RR JO1CA04 29/11/95 % 
SIMP 80 Codice AIC Dossier Specialità: 032318 
data prima registrazione specialità: 10/06/96 —Data Rinnovo Titolare AIC: ESOFORMS.R.L. 

N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032318 014 SOLUZIONE FLACONE 100 ML Cc OTC DO8AJO01 10/06/96 N 
032318 026 SOLUZIONE FLACONE 200 ML Cc OTC D08AJ01 10/06/96 7 
032318 038 SOLUZIONE FLACONE 250 ML Cc OTC DO8AJOI 10/06/96 2% 
032318 040 SOLUZIONE FLACONE 300 ML Cc OTC D08AJO1 10/06/96 nf 
032318 053 SOLUZIONE FLACONE 500 ML Cc OTC DO8AJO1 10/06/96 gi 
032318 065 SOLUZIONE FLACONE 1000 ML Cc OTC DO08AJ01 10/06/96 9, 
032318 077 SOLUZIONE TANICA 5 LT Cc OTC DO08AJ01 10/06/96 vi 

SIMPLAMOX Codice AIC Dossier Specialità: 023300 1 
data prima registrazione specialità: 30/0976 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: 1.S.F. S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023300 015 OS SOSPENSIONE 50 ML2,5% Cc RR 3J01CA04 30/09/76 UO 
023300 054 IV 1 FLAC. 1G + 1 FIALA 4ML A RR J01CA04 18/09/79 U 
023300 066 IM IV 1 FLAC. 500 MG + 1 FIALA 2,5 ML A RR 3J01CA04 25/06/81 OD) 
023300 078 12 COMPRESSE 750 MG A RR J01CA04 25/06/81 O 

|FIFRIT ING INGUE Codice AIC Dossier Specialità: 033057 

I data prima registiazione specialità: 01/03/97 —Data Rinnovo Titolare AIC: ESOFORMS.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033057 011 SOLUZIONE FLACONE 500 ML Cc OTC DO08ACS2 01/03/97 vj 
033057 023 SOLUZIONE FLACONE 1000 ML (o; OTC DO8ACS2 01/03/97 vÌ 
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“SINARTROL Codice AIC Dossier Specialità: 026396 1 
/ data prima registrazione specialità: 27/07/87 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SOCIETA PRODOTTI ANTIBIOTICI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026396 010 30 COMPRESSE 15 MG Cc RR MOIAC 27/07/87 
026396 022 10 SUPPOSTE 30 MG Cc RR MOIAC 27/07/87 vi 
026396 034 CR To 5 Cc chi MODA 02/1182 dz 
026396 046 20 COMPRESSE 30 MG A 66 RR MOIAC 31/10/94 97 
026396 059 "DISPENSER" CREMA 30 G 1,5% Cc SP M02AA 31/10/94 7 
SINECOD BOCCA Codice AIC Dossier Specialità: 027610 
data prima registrazione specialità: 02/08/91 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A. 
N°AICO Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027610 017 24 COMPRESSE 1 MG Cc OTC A01AB14 02/08/91 7] 
027610 029 24 PERLE 1 MG Cc OTC A01AB14 02/08/91 i 
027610 031 SOLUZIONE SPRAY 0,2% 30 ML Cc OTC A01AB14 02/08/91 97] 
027610 043 SOLUZ. COLLUTTORIO 0,05% 200ML Cc OTC A01AB14 02/08/91 C] 


SINECOD TOSSE FLUIDIFICANTE 


data prima registrazione specialità: 28/12/83 01/06/95 


Data Rinnovo 


Codice AIC Dossier Specialità: 025165 


Titolare AIC: NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025165 010 "ADULTI SCIROPPO" 1 FLACONE DA 200 G Cc OTC RO05CB03 28/12/83 
025165 022 "BAMBINI SCIROPPO" 1 FLACONE DA 200 G (o) SP R0SCB03 28/12/83 % 
025165 046 "300 MG GRANULATO PER SOLUZIONE ORALE" 30 C SP R05CB03 20/10/86 vi 
BUSTINE 
i SINECOD TOSSE SEDATIVO Codice AIC Dossier Specialità: 021483 | 
data prima registrazione specialità: 30/09/69 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A. | 
N° AIC Confezione di Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021483 045 25 CONFETTI 5 MG 16 OTC ROSDB13 13/12/93 
021483 058 FL. SOLUZ. CONTAGOCCE 15 ML 0,2% Cc OTC ROSDB13 13/12/93 Mi 
021483 060 FLAC. SCIROPPO 125 ML 0,0345% Cc OTC ROSDB13 13/12/93 Mi 
i SINEMET Codice AIC Dossier Specialità: 023145 
data prima registrazione specialità: 27/04/74 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: DU PONT PHARMA ITALIA S.RL 
j 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023145 016 50 COMPRESSE A RR N04BA02 27/04/74 wi 
023145 028 50 COMPRESSE 25 MG + 100 MG A RR N04BA02 25/02/98 O 
SINEMET CR Codice AIC Dossier Specialità: 027962 
data prima registrazione specialità: 12/12/92 = DataRinnovo 12/12/97 Titolare AIC: DU PONT PHARMA ITALIA S.R.L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione — ATC Registrazione in Farmacia 
027962 012 30 COMPRESSE A RILASCIO CONTROLLATO A RR N04BA02 12/12/92 vi 
027962 024 "25/100" 50 COMPRESSE A RILASCIO CONTROLLATO A RR N04BA02 27/11/95 RZ 
SINERTEC Codice AIC Dossier Specialità: 033266 
data prima registrazione specialità: 21/04/97 —Data Rinnovo Titolare AIC: MERCK SHARP E DOHME S.P.A. 
N° AIC Confezione n Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033266 014 /M 14 COMPRESSE A RR C09BA02 21/04/97 
' SINEVRILE Codice AIC Dossier Specialità: 020809 
®© dataprimaregistrazione specialità: 11/08/67 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare ATC: SERPERO S.P.A. 
_J 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020809 036 IM S F LIOF + 5 FSOLV (o) RR A11DB 30/06/88 
020809 048 IM 10 F LIOF + 10 FSOLV Cc RR A11DB 30/06/88 O 
SINGULAIR Codice AIC Dossier Specialità: 034001 | 
data primaregistrazione specialità: 06/08/98 Data Rinnovo Titolare AIC: MERCK SHARP E DOHME S.P.A. : 
| 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
034001 014 /M_BLISTER 28 COMPRESSE FILM RIVESTITE 10 MG Cc RR R03DC03 06/08/98 vi 
034001 026 /M PEDIATRICO BLISTER 28 COMPRESSE MASTICABILI C RR R03DC03 06/08/98 7 
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SINKETOL Codice AIC Dossier Specialità: 023505 ! 
| data prima registrazione specialità: 19/11/79 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMACEUTICI LOCATELLI S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023505 023 30 CAPSULE 100 MG A 66 RR MO01AE03 19/11/79 
023505 050 10 SUPPOSTE 100 MG (o) RR M01AE03 19/11/79 O 
"SINKRON Codice AIC Dossier Specialità: 024052 
data prima registrazione specialità: 24/09/79 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACO BIOLOGICO RIPARI GERO S.P.A. 
} 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024052 019 INIETT. 3 FIALE 500 MG 4 ML (o. RR NO6BX06 19/03/80 
024052 021 INIETT. $ FIALE 500 MG 4 ML Cc RR N06BX06 19/03/80 7 
024052 058 INIETT. 1 FIALA 1000 MG 4 ML Cc RR NO6BX06 11/02/82 na 
024052 060 INIETT. 2 FIALE 1000 MG 4 ML C RR NO6BX06 11/02/82 O 
024052 072 INIETT. 3 FIALE 1000 MG 4 ML Cc RR NO6BX06 11/02/82 SH 
| SINTAMIN Codice AIC Dossier Specialità: 029169 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 —DataRinnovo Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 
bai N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029169 012 1 FLACONE 100 ML 10% c RR BOSBAO01 31/10/94 
029169 024 1 FLAXCONE 250 ML 10% Cc RR BOSBA01 31/10/94 LU) 
029169 036 1 FLACONE 500 ML 10% c RR BOSBAO1 31/10/94 O 
029169 048 FLACONE 1000 ML 10% H OSP BOSBAO1 31/10/94 CD] 
029169 051 SACCA PVC 5000 ML 10% Cc RR BOSBADI 08/01/97 O) 
i SINTAMIN HEPA Codice AIC Dossier Specialità; 029168 
| data prima registrazione specialità: 29/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029168 010 1 FLACONE 100 ML 8% Cc RR BOSBA01 29/10/94 
029168 022 1 FLACONE 250 ML 8% Cc RR BOSBAO1 29/10/94 O 
029168 034 1 FLACONE 500 ML 8% Cc RR BOSBA01 29/10/94 vi 
029168 046 1 FLACONE 1000 ML 8% H OSP BOSBAO1 31/10/94 O 
| SINTISONE Codice AIC Dossier Specialità: 020692 
data prima registrazione specialità: 21/0979 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020692 012 10 COMPRESSE 6,65 MG Cc RR H02AB06 21/09/79 
020692 024 20 COMPRESSE Cc RR H02AB06 21/09/79 n; 
020692 051 GOCCE ORALI 1,33% 10 ML Cc RR H02AB06 21/09/79 Ea 
| SINTOCEF Codice AIC Dossier Specialità: 028893 
data prima registrazione specialità: 29/10/94 —DataRinnovo Titolare AIC: PULITZER ITALIANA S.R.L. 
N° AIC "Confezione ° Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028893 016 IM 1 FLAC. 500 MG + SOLV 2 ML Cc RR 3501DA17 29/10/94 
028893 028 IM 1 FLAC. 1000 MG + 1 FIALA 2,5 ML A RR J01DA17 29/10/94 2] 
028893 030 IV 1 FLAC.1000 MG + SOL 2,5 ML H RR J01DA17 29/10/94 O 
| SINTOCLAR Codice AIC Dossier Specialità: 024563 
data prima registrazione specialità: 04/02/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC- PULITZER ITALIANA S.R.L. 
l 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024563 076 IS007M IV3 F3 ML Cc RR NO6BX06 04/02/82 
024563 088 '5001M IV S F3 ML (e) RR N0O6BX06 04/02/82 i 
024563 090 IM IV 1 FIALA 4 ML (o) RR NO6BX06 04/02/82 3 
024563 114 '1000'IM IV 3 FIALA 4 ML € RR NO6BX06 10/06/83 . 
SINTODIAN Codice AIC Dossier Specialità: 020397 | 
data prima registrazione specialità: 21/09/79 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020397 016 IM IV FIALOIDE 10 ML 2,5 MG/ML H RNR NOSADO8 21/09/79 O 
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SINTOLATT Codice AIC Dossier Specialità: 027249 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: LAMPUGNANI FARMACEUTICI SPA | 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029114 016 SCIROPPO 200 ML Cc SP AO6ADII 31/10/94 xv] 
SINTOMODULINA Codice AIC Dossier Specialità: 025386 
data prima registrazione specialità: 01/08/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025386 018 1 FIALA 50 MG/1 ML Cc RR LO3AX09 01/08/84 
025386 020 1 FLAC.MULTIDOSE 5 ML 10 MG/ML Cc RR LO3AX09 01/08/84 i 
Î SINTOPEN Codice AIC Dossier Specialità: 023053 
data prima registrazione specialità: 28/02/74 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MAGIS FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023053 123 12 COMPRESSE 1 G A RR J01CA04 18/05/98 Mi 
023053 135 FLACONE 100 ML GRANULI SOSP ORALE 5% A RNR J01CA04 18/05/98 Di 
023053 147 12 CAPSULE 500 MG (6) RR J01CA04 02/11/95 O 
023053 150 1 FLAC. SCIROPPO ESTEMP. 60 ML 250 MG 5% A RR 3J01CA04 02/11/95 O 
SINTOPLUS Codice AIC Dossier Specialità: 032954 
data prima registrazione specialità: 22/10/98 Data Rinnovo Titolare AIC: AESCULAPIUS FARMACEUTICI SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032954 012 1 FLACONCINO POLVERE 1 G + 1 FIALA SOLV.2 ML A _55 RNR 3J01CA12 22/10/98 Ni 
IM 
032954 024 1 FLACONCINO POLVERE 2 G + 1 FIALA SOLV.4 ML A 55 RNR J01CA12 22/10/98 7 
IM 
I SINTOTRAT Codice AIC Dossier Specialità: 025753 
data prima registrazione specialità: 01/04/87 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRACCO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione cin Farmacia 
025753 017 CREMA G 20 Cc OTC DO7AA02 01/04/87 N) 
SINTROM Codice AIC Dossier Specialità: 011782 
data prima registrazione specialità: 06/11/56 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
011782 012 20 CUMPKESSE 4 MG A RR BUIAA07 06/11/56 Vi 
011782 024 20 COMPRESSE 1 MG A RR B01AA07 31/10/94 Mi 
| SINVACOR Codice AIC Dossier Specialità: 027209 
data prima registrazione specialità: 01/04/89 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MERCK SHARP E DOHME S.P.A. 
N° AIC Confezione n ° Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
027209 016 20 COMPRESSE 10 MG Cc RR CIOAAOI 01/04/89 Mi 
027209 028 10 COMPRESSE 20 MG A_13 RR CIOAAOI 01/04/89 Mi 
027209 042 "40" 10 COMPRESSE RIVESTITE 40 MG A_13 RR CIOAAOI1 02/12/97 <% 
f 
' SIRDALUD Codice AIC Dossier Specialità: 025852 
1 data prima registrazione specialità: 18/06/93 = DataRinnovo 18/06/98 Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. 

“N° AIC Confezione da Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025852 029 30 COMPRESSE 4 MG Cc RR M03BX02 18/06/93 Mi 
025852 031 30 COMPRESSE 6 MG Cc RR M03BX02 18/06/93 97 
025852 056 15 COMPRESSE 2 MG (o) RR M03BX02 29/11/95 37) 

SIRIGEN Codice AIC Dossier Specialità: 029617 

data prima registrazione specialità: 18/03/96 Data Rinnovo Titolare AIC: A.DI.VAR ANGELINI DISTRIBUZIONI VARIE S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029617 014 SOLUZIONE FLAC 200 ML Cc OTC DO8AJO1 18/03/96 DI 
029617 026 SOLUZIONE FLAC 230 ML Cc OTC DO8AJ01 18/03/96 O 
029617 038 SOLUZIONE FLAC 1 LT Cc OTC D08AJ01 18/03/96 vi 
029617 040 SOLUZIONE FLAC 5 LT Cc OTC DOSAJO1 18/03/96 O 
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SITUALIN Codice AIC Dossier Specialità: 022927 
data prima registrazione specialità: 31/12/73 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: DOTT. FORMENTI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022927 053 CREMA 20 G Cc RR DO7AB19 20/12/84 O 
022927 089 LOZIONE 30 G c RR DO7AB19 20/12/84 Q 
| SIVASTIN Codice AIC Dossier Specialità: 027208 
| data prima registrazione specialità: 01/04/89 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027208 014 20 COMPRESSE 10 MG Cc RR CIOAAOI 01/04/89 MI 
027208 026 10 COMPRESSE 20 MG A 13 RR CIOAAO0I 01/04/89 7; 
027208 040 10 COMPRESSE 40 MG A_13 RR CIOAAOI 19/06/98 i 
| SKELID Codice AIC Dossier Specialità: 031966 
data prima registrazione specialità: 11/07/96 Data Rinnovo Titolare AIC: SANOFI WINTHROP S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031966 017 /M 28 COMPRESSE A RR MOSBAO0S 11/07/96 
SKELTIL Codice AIC Dossier Specialità: 032171 
data prima registrazione specialità: 28/01/97 —Data Rinnovo Titolare AIC: SANOFI ITALIA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032171 011 28 CPR 200 MG Cc RR MOSBA0S 28/01/97 
‘SKENAN Codice AIC Dossier Specialità: 028103 
data prima registrazione specialità: 15/04/92 = Data Rinnovo 15/04/97 Titolare AIC: ETHYPHARM S.R. 
«N° AIC Confezione : Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028103 012 16 CAPSULE DOSATE 10 MG A RMS NO2AA01 15/04/92 
028103 024 16 CAPSULE DOSATE 30 MG A RMS N02AA01 15/04/92 Mi 
028103 036 16 CAPSULE DOSATE 60 MG A RMS NO2AA01 15/04/92 7 
028103 048 16 CAPSULE DOSATE 100 MG A RMS NO2AA01 15/04/92 97 
SKF AWI 200 Codice AIC Dossier Specialità: 028979 
data prima registrazione specialità: 25/10/95 —Data Rinnovo Titolare AIC: IODOSAN S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028979 019 POMATA 15 G 2% Cc RR DO6AX09 25/10/95 
SKFAWI201 Codice AIC Dossier Specialità: 028986 
data prima registrazione specialità: 27/11/95 Data Rinnovo Titolare AIC: IODOSAN S.P.A. 
N° AIC Confezione ì Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028986 014 POMATA 3 G 2% Cc RR RO1AX06 27/11/95 Dj 
| SKF G 02 TREE Codice AIC Dossier Specialità: 027591 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: IODOSAN S.P.A. 
—J 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027591 015 IM FLAC. 500 MG + F.SOLV. 2 ML H OSP J01CA17 31/10/94 O 
027591 027 IV FLAC. 500 MG + F.SOLV. 10 ML H OSP J01CA17 31/10/94 O 
027591 039 IM FLAC. 1 G + F.SOLV. 3 ML H OSP J01CA17 31/10/94 O 
027591 041 IV FLAC. 1 G + F.SOLV. 20 ML H OSP J01CA17 31/10/94 QU 
027591 054 IV FLACONE 2G H OSP JO1CA17 31/10/94 n 
SKILAR Codice AIC Dossier Specialità: 023606 
data prima registrazione specialità: 01/12/84 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: J.C. HEALTHCARE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023606 104 POLVERE ASPERSORIA 30 G Cc RR DO1AC03 22/04/95 
023606 116 POMATA DERMATOLOGICA 30 G Cc RR DO1AC03 22/04/95 Dj 
023606 128 LATTE DERMATOLOGICO 30 G 1% Cc RR DO1AC03 22/04/95 O 
‘ SKINAT E Codice AIC Dossier Specialità: 028186 | 
| —dataprima registrazione specialità 17/02/92 Data Rinnovo 17/02/97 Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. 
il 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028186 017 3 TAVOLETTE 250 MG Cc RR D03AX 17/02/92 vi 
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028186 029 50 TAVOLETTE 10 MG Cc RR D03AX 17/02/92 O 
| SKINOREN Codice AIC Dossier Specialità: 025915 
| dataprimaregistrazione specialità: 13/05/89 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHERING SPA 
l 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025915 012 CREMA 30 G Cc OTC DI0AX03 13/05/89 Mi 
[ SLIMLINEA Codice AIC Dossier Specialità: 025974 | 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL _| 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025974 015 45 CONFETTI Cc OTC A06ABS7 31/10/94 O 
| SLO PHYLLIN Codice AIC Dossier Specialità: 025720 
data prima registrazione specialità: 28/05/85 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RHONE POULENC RORER S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025720 018 "RETARD" 30 CAPSULE 100 MG Cc RR R03DA04 28/05/85 
025720 020 "RETARD" 30 CAPSULE 200 MG Cc RR R03DA04 28/05/85 Ci 
025720 032 "RETARD" 30 CAPSULE 300 MG Cc RR R03DA04 28/05/85 Cj 
SOBREPIN i Codice AIC Dossier Specialità: 021481 
data prima registrazione specialità: 28/07/69 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 
E: 1a 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021481 193 AD IM SOLUZIONE INIETTABILE10 FIALE 4 ML Cc RR ROSCB07 28/12/95 Mi 
021481 205 BB IM SOLUZIONE INIETTABILE 10 FIALE 2 ML Cc RR R05CB07 28/12/95 97] 
021481 217 ADULTI 10 SUPPOSTE 200 MG Cc SP R05CB07 28/12/95 97] 
021481 229 BAMBINI 10 SUPPOSTE 100 MG Cc SP R05SCB07 28/12/95 i 
021481 231 LATTANTI 10 SUPPOSTE 20 MG Cc SP R0SCB07 28/12/95 7; 
021481 243 SOLUZIONE DA NEBULIZZARE 10 FIALE 3 ML 0) SP R05CB07 28/12/95 Mi 
021481 256 SCIROPPO FLACONE 200 ML Cc SP R0SCB07 28/12/95 vi 
021481 268 20 CAPSULE 200 MG Cc SP ROSCB07 28/12/95 ky] 
021481 270 GRANULI PER SOLUZIONE ORALI 100 MG 24 BUSTIN C SP R05CB07 28/12/95 O 
021481 282 GRANULI PER SOLUZIONE ORALI 300 MG 60 BUSTIN C SP R05CB07 28/12/95 ai 
021481 294 GOCCE ORALI FLACONE 25 ML [e SP R05CB07 28/12/95 mi 
021481 306 GOCCE ORALI FLACONE 40 ML c SP R05CB07 28/12/95 8; 
Î SODIOCROMOGI ICATO ISTORIA Ù È "Codice AIC Dossier Specialità: 028616’ 
data prima registrazione specialità: 29/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: ISTORIA FARMACEUTICI S.P.A. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN = Dispensazione — ATC Registrazione inFarmacia 
028616 011 12 BUSTINE 250 MG B 03 RR A07EBOI1 29/10/94 
028616 023 6 BUSTINE 500 MG B 03 RR A07EBO1 29/10/94 vi 
028616 035 24 FIALE SOLUZ. AEROSOL 2 ML 20 MG A RR R03BC01 29/10/94 O 
SOFARGEN Codice AIC Dossier Specialità: 025561 
data prima registrazione specialità: 16/02/85 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SOFAR S.P.A. 
du 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025561 010 CREMA G 301% A RR DO6BAO01 16/02/85 
025561 022 CREMA G 501% A RR DO6BAOI 16/02/85 O 
| SOFIAN Codice AIC Dossier Specialità: 027570 
data prima registrazione specialità: 26/03/97 —Data Rinnovo Titolare AIC: INVERNI DELLA BEFFA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027570 011 12 COMPRESSE 50 MG B RR NOSALOS 26/03/97 3 
| SOFRA TULLE Codice AIC Dossier Specialità: 024633 
|  dataprimaregistrazione specialità: 22/04/82 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROUSSEL LABORATOIRES LIMITED 
l 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024633 048 10 GARZE 10 X 10 Cc OTC D09AA01 28/05/90 
024633 0S1 10 GARZE 10 X 30 Cc OTC D0O9AA0I 28/05/90 O 
024633 063 SO GARZE 10 X 10 (0) OTC DO9IAA0I 28/05/90 ÙU 
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i SOL JOD Codice AIC Dossier Specialità: 005537 
i dataprimaregistrazione specialità: 07/11/51 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMACEUTICI ECOBI SAS 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
005537 028 FLACONE 30 G Cc OTC R02AA20 27/08/90 
SOLACY Codice AIC Dossier Specialità: 027900 
data prima registrazione specialità: 31/12/92 Data Rinnovo 31/12/97 Titolare AIC: LABORATOIRES SEROLAM 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATG Registrazione in Farmacia 
027900 012 45 CAPSULE Cc RR R01AX30 31/12/92 
| SOLAMIN Cadice AIC Dossier Specialità: 023081 
data prima registrazione specialità: 06/11/74 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 

N° AIC "Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023081 019 IV 1 FLACONE 250 ML 5% Cc RR BOSBAO01 06/11/74 O 
023081 021 IV 1 FLACONE 500 ML 5% (o) RR B0S5BA01 06/11/74 77 
023081 033 IV 1 FLACONE 1000 ML 5% (o) RR BOSBA0I 06/11/74 DU] 
023081 045 "FORTE"IV 1 FLAC. 250 ML 7,5% Cc RR BOSBAO01 06/11/74 ri 
023081 058 "FORTE"IV 1 FLAC. 500 ML 7,5% (o) RR BOSBA01 06/11/74 Mi 
023081 060 "FORTE"IV 1 FLAC. 1000 ML 7,5% Cc RR BOSBA01 06/11/74 nn! 

SOLART Codice AIC Dossier Specialità: 026226 
data prima registrazione specialità: 30/07/87 —DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PFIZER ITALIANA SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026226 047 —FORTE”30 CAPSULE 60 MG A 66 RR MO1AB11 20/12/88 

SOLDESAM Codice AIC Dossier Specialità: 019499 
data prima registrazione specialità: 17/06/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
019499 019 IM IV 3 FIALE 1 ML 4 MG A RR H02AB02 17/06/82 
019499 021 "FORTE" 1 FIALA 2 ML 8 MG A RR H02AB02 13/10/82 97] 
019499 060 POMATA DERMATOLOGICA 30 G 0,2% B RR D07AB19 17/06/82 7] 
019499 072 GOCCE OS 10 ML 02% A RR H02AB02 17/06/82 vi 

SOLFOMUCIL i "Codice AIC Dossier Specialità: 024685 | 
data prima registrazione specialità: 07/07/82 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMACEUTICI LOCATELLI S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024685 012 SCIROPPO 200 ML 5% Cc RR RO0SCB03 07/07/82 O 
024685 036 20 BUSTINE 1,5 G c RR R0SCB03 27/04/93 O 

SOLMUCOL Codice AIC Dossier Specialità: 028311 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: FIDIA SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028311 013 24 COMPRESSE 100 MG Cc SP ROSCB01 31/10/94 vi 
028311 025 10 BUSTINE 100 MG (è SP ROSCB01 31/10/94 MI 
028311 037 30 BUSTINE 200 MG Cc SP ROSCB01 31/10/94 97 
028311 049 30 BUSTINE 400 MG Cc SP ROSCB01 31/10/94 a) 

I SOLOSA Codice AIC Dossier Specialità: 032117 
data prima registrazione specialità: 22/11/96 —Data Rinnovo Titolare AIC: HOECHST FARMACEUTICI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

032117 018 30 COMPRESSE 2 MG A RR A10BB12 22/11/96 
SOLPLEX 40 Codice AIC Dossier Specialità: 024972 
data prima registrazione specialità: 06/10/83 =—Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC- FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024972 010 1 FLACONE SOL FIS 500 ML H OSP BOSAAOS 06/10/83 
024972 022 1 FLACONE SOLUZIONE GLUCOSATA 500 ML H OSP BOSAA05 06/10/83 YU 

SOLPLEX 7000 |——’ Codice AIC Dossier Specialità: 024973 
data prima registrazione specialità: 01/07/83 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione la Fascia SSN Dispensazione © ATC Registrazione in Farmacia 
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024973 012 1 FLACONE SOL FIS 500 ML 6% H OSP BOSAA05 01/07/83 O 
024973 024 1 FLACONE SOLUZIONE GLUCOSATA 500 ML H OSP BOSAAO5 01/07/83 Q 
| SOLPRENE Codice AIC Dossier Specialità: 016026 


| data prima registrazione specialità: 01/02/60 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMIGEA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
016026 015 COLLIRIO 5 ML B RR S01CA02 01/02/60 97 
| SOLU CORTEF Codice AIC Dossier Specialità: 013469 
data prima registrazione specialità: 31/12/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPIOHN N.V.IS.A. 
[ses 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
013469 010 IM IV 1 F 2 ML 100 MG Cc RR H02AB09 31/12/84 
013469 022 IM IV 1 F 2 ML 250 MG Cc RR H02AB09 31/12/84 Mv 
013469 034 IM IV 1 F 4 ML 500 MG c RR H02AB09 31/12/84 vj 
SOLU MEDROL Codice AIC Dossier Specialità: 023202 
data prima registrazione specialità: 17/03/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN N.V.IS.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023202 017 IM IV 1 F 1 ML 40 MG Cc RR H02AB04 31/12/84 
023202 043 IM IV 1 F 2 ML 125 MG Cc RR H02AB04 31/12/84 M 
023202 056 IM IV 1 F + F 8 ML 500 MG Cc RR H02AB04 31/12/84 vi 
023202 068 IM IV 1 F + F 16 ML 1000 MG Cc RR H02AB04 31/12/84 97 
023202 070 1 FLAC. 2 G + 1 FLAC. 32 ML IM IV A RR H02AB04 17/03/82 % 
SOLUCIS Codice AIC Dossier Specialità: 025979 
data prima registrazione specialità: 07/09/85 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: AESCULAPIUS FARMACEUTICI SRL 
N°AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025979 016 20 BUSTINE SG (o) SP ROSCB03 07/09/85 O 
025979 028 30 BUSTINE 5 G Cc SP RO0SCB03 07/09/85 b7 
025979 030 SCIROPPO 200 ML Cc SP ROSCB03 17/09/85 Mi 
025979 055 "FORTE" SCIROPPO 10 G 200 ML Cc SP R0SCB03 20/07/92 MI 
025979 079 "10"20 BUSTE 1,5G Cc RR ROSCB03 31/10/94 7 
SOLUDACORTIN Codice AIC Dossier Specialità: 015431 
data prima registrazione specialità: 20/08/59 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRACCO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
015431 024 iV 3 FIALE 10 MG+3 F.SOLV. A RR H02AB06 20/08/59 
015431 048 IV 3 FIALE 25 MG + 3 FIALE A RR H02AB06 20/08/59 oz 
SOLUMAG Codice AIC Dossier Specialità: 028057 
data prima registrazione specialità: 13/03/92 = Data Rinnovo 13/03/97 Titolare AIC: GEYMONAT SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028057 014 20 FLACONCINI 10 ML Cc RR A12CC08 13/03/92 
028057 026 20 BUSTE POLVERE MONOD, 2,25 G Cc RR A12CC08 31/10/94 vi 
SOLUPEMID Codice AIC Dossier Specialità: 024213 
data prima registrazione specialità: 26/11/83 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. 
LL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024213 047 20 BUSTINE 400 MG Cc RR G04AB03 27/07/85 O 
| SOLUVIT Codice AIC Dossier Specialità: 027984 
Î data prima registrazione specialità: 15/09/95 DataRinnovo Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN AB 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
027984 018 10 FIALE 10 ML H OSP BOSXC 15/09/95 O 
| SOLUZIONE DARROW Codice AIC Dossier Specialità: 009860 
data prima registrazione specialità: 28/03/55 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A. 
ni da FOSSI cele da Da w ‘at to ERE n a 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
009860 014 1 FLAC. IM IV 500 ML A RR BOSBB01 28/03/55 
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| SOLUZIONE SCHOUM Codice AIC Dossier Specialità: 004975 | 
| dataprimaregistrazione specialità: 08/06/51 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RHONE POULENC RORER S.P.A. | 
l 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
004975 013 FLACONE 550 G c OTC G04BX 08/06/51 %: 
004975 025 "FORTE" 250 G Cc OTC G04BX 29/07/61 i 
SOLVIFLU Codice AIC Dossier Specialità: 034246 | 
data prima registrazione specialità: 23/12/98 —DataRinnovo Titolare AIC: THE BOOTS COMPANY P.L.C. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
034246 013 12 COMPRESSE RIVESTITE Cc SP R01BAS2 23/12/98 
034246 025 24 COMPRESSE RIVESTITE Cc SP RO1BAS2 23/12/98 CO 
| SOLVOBIL Codice AIC Dossier Specialità: 001861 
| data prima registrazione specialità: Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. 
uri 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
001861 020 SCIROPPO FLACONE 200 ML (o) OTC A06AB57 15/02/79 
001861 044 30 PILLOLE Cc OTC A06AB57 15/03/50 I 
001861 057 SCIROPPO USO ORALE FLACONE 120 ML Cc OTC A06ABS7 17/12/98 O 
SOMA COMPLEX Codice AIC Dossier Specialità: 016139 
data prima registrazione specialità: 14/10/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
016139 038 "COMPRESSE RIVESTITE" BLISTER 30 COMPRESSE € RR M03BAS2 20/06/89 7; 
-. RIVESTITE 
016139 040 "SUPPOSTE" STRIP 10 SUPPOSTE Cc RR M03BAS2 20/06/89 tei 
SOMATOLINE _ Codice AIC Dossier Specialità: 022816 
| dataprimaregistrazione specialità; 23/1173 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SOCIETA'ITALO-BRITANNICA L. MANETTI H. ROBERTS & Cc. 
Lin ESSA: PER AZIONI 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022816 019 10 BUSTINE 10 G Cc OTC DIIAX 23/11/73 si 
022816 021 30 BUSTINE 10G Cc OTC DIIAX 01/12/84 7 
{ SOMATOSTATINA UCB 0 “Codice AIC Dossier Specialità. 027335 | 
| data prima registrazione specialità: 02/05/89 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: UCB SA. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027335 013 IV 1 FIALA 250 MCG + 1 FSOLV H OSP HO01CB01 02/05/89 
027335 025 IV 1 FIALA 3 MG + 1 FSOLV H OSP H01CB01 02/05/89 xi 
SOMATYL Codice AIC Dossier Specialità: 021858 | 
data prima registrazione specialità: 04/02/72 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. | 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021858 030 10 FIALE ORALI 10 ML Cc OTC A09AB 02/01/90 
| SOMOFILLINA Codice AIC Dossier Specialità: 025085 
|: data primaregistrazione specialità: 29/03/84 —Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ITALCHIMICI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025085 022 "RITARDO" 30 CAPSULE 100 MG Cc RR R03DA04 29/03/84 YU] 
025085 034 "RITARDO" 30 CAPSULE 250 MG Cc RR R03DA04 29/03/84 O 
SONGAR Codice AIC Dossier Specialità: 024731 
data prima registrazione specialità: 26/06/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: VALEAS IND.CHIM.FARM. S.P.A. i 
N°AIC "Confezione I Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024731 073 10 CAPSULE 0,25 MG Cc RR NOSCDOS 28/03/92 Zi 
024731 085 10 CAPSULE 0,125 MG Cc RR NOSCDOS 07/08/92 O) 
SOPIVAN Codice AIC Dossier Specialità: 025625 
data prima registrazione specialità: 11/05/89 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PRODOTTI FORMENTI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025625 031 20 COMPRESSE RIVESTITE 7,5 MG Cc RR NOSCFO1 18/02/93 O 


— 557 — 


— 558 — 


20-8-1999 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 195 
SOPULMIN Codice AIC Dossier Specialità: 025533 
data prima registrazione specialità: 13/07/85 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHARPER S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025533 151 SCIROPPO 200 ML c SP R05CB07 02/05/94 Sy] 
025533 175 AD 10 SUPPOSTE Cc SP R0SCB07 02/05/94 Re] 
025533 187 BB 10 SUPPOSTE Cc SP ROSCB0?7 02/05/94 ve. 
025533 199 LATTANTI 10 SUPPOSTE c SP ROSCB07 02/05/94 al 
025533 201 IM AD 10 FIALE 60 MG 4 ML Cc RR R0SCB07 02/05/94 SÌ 
025533 213 AEROSOL 10 FIALE 3 ML Cc RR R0SCB07 02/05/94 sj 
025533 225 20 BUSTINE 300 MG Cc RR ROSCB07 11/11/96 97] 
| SORBICLIS Codice AIC Dossier Specialità: 011825 
data prima registrazione specialità 03/11/61 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO 
L__ _ —_— —————————nkknm_@@—@—m———.rrtm——tmmt—tt11zy«RAPEUTICHES.RL _J 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
011825 015 AD CLISTERE 120 ML Cc OTC A06AGIO 03/11/61 
011825 027 BB CLISTERE 120 ML Cc OTC A06AG10 03/11/61 7 
SORBILANDE Codice AIC Dossier Specialità: 021023 
data prima registrazione specialità: 14/06/68 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SYNTHELABO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021023 015 20 BUSTINE 5 G Cc OTC A0O6AD 14/06/68 
SORMODREN Codice AIC Dossier Specialità: 024264 
| dataprimaregistrazione specialità: 25/06/81 DataRinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: KNOLLAG 
"N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024264 018 50 COMPRESSE 4 MG A RR NO4AA11 25/06/81 
SOTAHEXAL Codice AIC Dossier Specialità: 029517 
| data prima registrazione specialità; 30/10/95 Data Rinnovo Titolare AIC: HEXAN S.P.A. 
N° AIG Confezione Fascia SSN: —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029517 012 40 COMPRESSE 80 MG A RR C07AA07 30/10/95 Gi 
029517 024 40 COMPRESSE 160 MG A RR CO07AA07 30/10/95 U 
| SOTALEX Codice AIC Dossier Specialità: 022245 
data prima registrazione Specialità: 09/10/75 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023245 020 40 COMPRESSE 80 MG A RR C07AA07 09/10/75 
| SOYACAL Codice AIC Dossier Specialità: 026375 
data prima registrazione specialità: 27/07/87 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GRIFOLS ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026375 030 IV 1 FLAC. EMULSIONE 500 ML 10% A RRLIM B05BA02 22/04/95 O 
| SPAI Codice AIC Dossier Specialità: 029176 
| data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE I.N.T.E.S. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029176 017 IRR. INTRAOCUL. EXTRAOCUL. 250 ML Cc MSP B0SCB10 31/10/94 
029176 029 IRR. INTRAOCUL. EXTRAOCUL, 500 ML Cc MSP B0SCB10 31/10/94 O 
029176 031 IRR. INTRAOCUL. EXTRAOCUL. 15 ML Cc MSP B05CB10 31/10/94 O 
029176 043 IRR. INTRAOCUL. EXTRAOCUL. 30 ML Cc MSP B05CB10 31/10/94 G 
| SPALGIN Codice AIC Dossier Specialità: 029108 
data prima registrazione specialità: 10/06/96 =—Data Rinnovo Titolare AIC: EDOCHIM S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029108 014 "10" 30 CONFETTI 10 MG (0; RR A0ZAA 10/06/96 na 
029108 026 "20" 30 CONFETTI 20 MG Cc RR A03AA 10/06/96 Mi 
029108 038 6 FIALE 10 MG A RR AOAA 10/06/96 7 
029108 040 6 SUPPOSTE 60 MG Cc RR AOAA 10/06/96 U 
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{ SPASEN Codice AIC Dossier Specialità: 027172 
! data prima registrazione specialità: 02/11/89 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: F.LR.MA. SPA 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027172 016 6 SUPPOSTE 20 MG Cc RR A03AB06 02/11/89 
027172 030 30 COMPRESSE 40 MG Cc RR A03AB06 02/11/89 7 
| SPASEN SOMATICO Codice AIC Dossier Specialità: 027256 
i dataprimaregistrazione specialità: 01/06/90 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: F.I.RMA. SPA 
L 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027256 015 30 CONFETTI 20 MG Cc RR A03CA04 01/06/90 DI 
027256 027 30 COMPRESSE RIVESTITE 40 MG (6) RR A03CA04 01/06/90 kY7] 
SPASMERIDAN Codice AIC Dossier Specialità: 021181 
data prima registrazione specialità: 24/10/68 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: UCB PHARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021181019 30 CONFETTI Cc RR A03CBO1 24/10/68 
SPASMEX Codice AIC Dossier Specialità: 020851 
| data prima registrazione specialità: 28/07/67 =—=DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHARPER S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020851 022 6 SUPPOSTE Cc RR A0OGAX 28/07/67 i 
020851 034 IM IV 10 FIALE 40 MG 4 ML A RR A0ZAX 14/10/85 i 
020851 046 20 COMPRESSE Cc RR A0ZAX 14/05/92 
SPASMOCIBALGINA Codice AIC Dossier Specialità: 002518 
data prima registrazione specialità; 28/07/38 =Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
002518 025 AD 5 SUPPOSTE Cc RR A03DA 12/03/86 Nd 
| SPASMODIL Codice AIC Dossier Specialità: 028580 
| data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: ISTITUTO BIOLOGICO CHEMIOTERAPICO S.P.A. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028580 013 30 CONFETTI 20 MG (e) SP A0OZAA 31/10/94 i 
028580 025 30 CONFETTI 10 MG c SP A0ZAA 31/10/94 CU] 
028580 037 6 FIALE 1 MLEV IM A RR AOZAA 31/10/94 Lì 
028580 049 6 SUPPOSTE 60 MG Cc SP A0ZAA 31/10/94 2) 
i SPASMOMEN Codice AIC Dossier Specialità: 023418 | 
data prima registrazione specialità: 08/40/76 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. | 
J 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023418 015 30 CONFETTI 20 MG Cc RR A03ABO06 08/10/76 U] 
023418 039 30 CONFETTI 40 MG Cc RR A03AB06 16/03/83 vi 
023418 041 6 SUPPOSTE 20 MG (0) RR A03AB06 08/10/76 {] 
023418 092 FL.POLVERE 150 MG+FIALA SOLV. Cc OSP A03ABOG 08/03/90 L]J 
023418 104 10 FL.POLVERE 150 MG + F.SOLV. Cc OSP A03AB06 18/06/90 O 
| SPASMOMEN SOMATICO Codice AIC Dossier Specialità: 024350 _] 
data prima registrazione specialità: 31/03/81 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024350 011 30 CONFETTI Cc RR A03CA0D4 31/03/81 
024350 023 "40” 30 COMPRESSE RIVESTITE Cc RR A03ICA04 20/12/84 v 
SPASMOPLUS se i Codice AIC Dossier Specialità: 020617 
data prima registrazione specialità: 10/11/65 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020617 027 AD 5 SUPPOSTE Cc RNR N02AAS9 02/04/90 vi 
SPASMOSTOP : Codice AIC Dossier Specialità: 027458 | 
1 data prima registrazione specialità: 28/05/92 Data Rinnovo 28/05/97 Titolare AIC: IST. LUSO FARMACO D'ITALIA SPA 
L si a 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027458 013 30 COMPRESSE 40 MG Cc RR A03AB06 28/05/92 DI 
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[SFASMOSTOP SOMATICO Codice AIC Dossier Specialità: 027459 
data prima registrazione specialità: 09/03/91 = DataRinnovo 01/06/95 Titofare AIC: IST. LUSO FARMACO D'ITALIA SPA 
lrrci huh nati 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027459 015 30 CONFETTI 20 MG Cc RR A03CAO4 09/03/91 O 
027459 027 30 COMPRESSE 40 MG Cc RR A03CA04 09/03/91 Ù] 
!| SPATIX Codice AIC Dossier Specialità: 025050 | 
| data prima registrazione specialità: 01/03/97 —Data Rinnovo Titolare AIC: BIOPROGRESS S.P.A. 
“— N°AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029090 014 10 COMPRESSE GASTRORES. 100 MG Cc RR BO1AB 01/03/97 
SPECTRUM Codice AIC Dossier Specialità: 025222 
data prima registrazione specialità: 10/03/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025222 011 IM 1 FLAC. 250 MG+1 FIALA 1 ML A_55 RR JO1DA11 10/03/84 
025222 023 IM 1 FLAC. 500 MG+1 FIALA 1,5 ML A_55 RR JO1DA11 10/03/84 97 
025222 035 IM 1 FLAC. 1 G+ 1 FIALA 3 ML A 55 RR JO1DA11 10/03/84 i 
025222 047 IV 1FL1G+1 FSOLV ML 10 H RR J01DA11 10/03/84 inni 
025222 050 IV1FL2G H RR J01DA11 10/03/84 O] 
SPERTI Codice AIC Dossier Specialità: 031847 
data prima registrazione specialità: 29/11/95 Data Rinnovo Titolare AIC: HOME PRODUCTS ITALIANA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
03184? 015 POMATA TUBO 51 GR Cc OTC COSADO1 29/11/95 
031847 027 12 SUPPOSTE Cc OTC COSADO1 29/11/95 O) 
| SPIDIFEN Codice AIC Dossier Specialità: 028761 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: F.I.RM.A. SPA 
—N°AIC Confezione se Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028761 017 30 BUSTINE 400 MG (o) RR MOIAESI1 31/10/94 
028761 029 30 BUSTINE 600 MG Cc RR MOI1AESI 31/10/94 CJ) 
SPIRAXIN Codice AIC Dossier Specialità: 026740 
data prima registrazione specialità: 17/02/92 Data Rinnovo 17/02/97 Titolare AIC: ALFA WASSERMANN S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026740 023 CREMA 5% 30 G Cc RR DIOAX 06/05/94 U 
SPIRIDAZIDE Codice AIC Dossier Specialità: 022447 
data prima registrazione specialità: 06/07/72 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA'IGIENICO 
TERAPEUTICHE S.R.L. cl 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022447 015 20 CAPSULE A RR COZEAOI 06/07/72 
SPIROCORT Codice AIC Dossier Specialità: 029330 ) 
data prima registrazione specialità: 15/09/95 Data Rinnovo Titolare AIC: SIMESA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029330 026 "TURBOHALER 200" POLVERE INALAT. 200 A RR R03BA02 15/09/95 U 
MCG/DOSE 100 DOSI 
029330 038 "TURBOHALER 400" POLVERE INALAT. 400 A RR R03BA02 15/09/95 O 
MCG/DOSE 50 DOSI 
| SPIRODERM Codice AIC Dossier Specialità: 026145 
| data primaregistrazione specialità; 17/0292 = DataRinnovo 17/02/97 Titolare AIC: MONSANTO ITALIANA S.P.A. | 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026145 021 CREMA 5% 30 G Cc RR DIOAX 17/02/92 
026145 033 CREMA 30 G 2% Cc RR DIOAX 19/09/96 (i 
I SPIROFUR Codice AIC Dossier Specialità: 023749 
| ‘data primaregistrazione specialità: 23/07/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRUNO FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023749 017 "50 MG CAPSULE RIGIDE" BLISTER 10 CAPSULE A RR C03EBO01 23/07/81 Wi 


RIGIDE 


— 560 — 


20-8-1999 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 195 
i SPIROLANG Codice AIC Dossier Specialità: 019913 
dala prima registrazione specialità 09/01/63 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA'IGIENICO 
-- ves SR. TERAPEUTICHE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
019913 019 16 CAPSULE 25 MG A RR C03DA0I 09/01/63 
019913 021 10 CAPSULE 50 MG A RR C03DA0I 27/03/70 i 
019913 033 10 CAPSULE 100 MG A RR C03DA01 26/02/79 wi 
019913 045 20 CAPSULE 100 MG Cc RR C03DA01 25/09/73 CO] 
SPIROPENT Codice AIC Dossier Specialità: 024219 
data prima registrazione specialità: 30/09/80 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024219 014 30 COMPRESSE 0,02 MG Gi RR R03CC13 30/09/80 
024219 038 SCIROPPO 200 ML Cc RR R03CC13 07/07/82 ka 
| SPORANOX Codice AIC Dossier Specialità: 027808 
Î data prima registrazione specialità: 19/10/92 = DataRinnovo 19/10/97 Titolare AIC: JANSSEN CILAG S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027808 017 /M 8 CAPSULE 100 MG A RR J102AC02 19/10/92 I 
027808 029 /M 150 ML SOLUZIONE ORALE 10 MG/ML A RR J102AC02 05/02/98 mM 
| STAFF Codice AIC Dossier Specialità: 023340 
data prima registrazione specialità: 11/02/76 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
N° AIC Confezione ER Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023340 033 FLACONE GOCCE 30 ML 5% C RR N06AB09 29/11/80 
023340 045 30 COMPRESSE 25 MG C RR N06AB09 20/07/91 O 
023340 058 20 COMPRESSE 50 MG Cc RR N06AB09 20/07/91 O 
| STAFICYN Codice AIC Dossier Specialità: 017999 
data prima registrazione specialità: 16/06/62 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: F.IR.M.A. SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
017999 018 IM 1 FL+1 F 2,5 ML H RR J01CF03 16/06/62 
STAFUSID Codice AIC Dossier Specialità: 025214 
data prima registrazione specialità; 18/05/84 = DataRinnovo 01/06/95 Tirolare AIC: PRODOTTI FORMENTI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025214 014 BLISTER 8 CONFETTI 250 MG Cc RR JO1XC01 18/05/84 
| STALCIN Codice AIC Dossier Specialità: 027472 
data prima registrazione specialità: 01/06/90 DataRinnovo 01/06/95 Tirolare AIC: FARMACEUTICI LOCATELLI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027472 036 6 FIALE LIOF 50 UI + 6 FIALE A Al RR HOSBAO01 17/10/90 
027472 048 5 FIALE LIOF 100 UI + 5 FIALE A 4l RR HOSBAO01 17/10/90 Cj 
STAMARIL PASTEUR nei ne Codice AIC Dossier Specialità: 026970 | 
data prima registrazione specialità: 27/07/92 Data Rinnovo 27/07/97 Titolare AIC: PASTEUR MERIEUX MSD S.N.C. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026970 018 F.VACC.LIOF.+ SIR.0,5 ML DIL. Cc RR JO7BLO1 27/07/92 
STAPHYPAN BERNA Codice AIC Dossier Specialità: 007509 
! data prima registrazione specialità: 26/11/55 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROTERAPICO BERNA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
007509 019 6 FIALE 1 ML Cc RR JO7AX 26/11/55 VI] 
STARCEF Codice AIC Dossier Specialità: 025859 
data prima registrazione specialità: 06/07/85 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: F.I.R.M.A. SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025859 012 IM 1 FLAC. 250 MG + 1 FIALA 1 ML A 55 RR J01DA11 06/07/85 
025859 024 IM 1 FLAC. 500 MG + 1 FIALA 1,5 ML ASS RR JO1DAII 06/07/85 297 
025859 036 IM 1 FLAC. 1 G +1 FIALA 3 ML ASS RR J01DA11 06/07/85 NZ] 
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| STARSET Codice AIC Dossier Specialità: 032225 
data prima registrazione specialità: 15/04/96 =—Data Rinnovo Titolare AIC: F.I.RM.A. SPA ] 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032225 017 COLLUTTORIO FLAC 50 ML Cc OTC A01AB03 15/04/96 L] 
032225 029 COLLUTTORIO FLAC 30 ML Cc OTC A01AB03 15/04/96 GC} 
032225 031 SOLUZIONE 20 FAZZOLETTI IMBEVUTI Cc OTC DO8AC02 15/04/96 CD] 
032225 043 SOLUZIONE 30 FAZZOLETTI IMBEVUTI lc CIC DUS8AC02 15/04/96 LI 
032225 056 SOLUZIONE 50 FAZZOLETTI IMBEVUTI c OTC DO8AC02 15/04/96 GO 

di 
STATIVA Codice AIC Dossier Specialità: 033905 
data prima registrazione specialità: 19/02/98 Data Rinnovo Titolare AIC: CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033905 011 0,1 14 COMPRESSE FILMRIVESTITE 100 MCG Cc RR C10AA06 19/02/98 7} 
033905 023 0,1 28 COMPRESSE FILMRIVESTITE 100 MCG Cc RR CIOAA06 19/02/98 O 
033905 035 0,1 98 COMPRESSE FILMRIVESTITE 100 MCG Cc RR CIOAA06 19/02/98 O 
033905 047 0,2 14 COMPRESSE FILMRIVESTITE 200 MCG Cc RR CIOAA06 19/02/98 fq 
033905 050 0,2 28 COMPRESSE FILMRIVESTITE 200 MCG A 13 RR CIOAA06 19/02/98 a] 
033905 062 0,2 98 COMPRESSE FILMRIVESTITE 200 MCG Cc RR CI1OAA06 19/02/98 DL] 
033905 074 0,3 14 COMPRESSE FILMRIVESTITE 300 MCG Cc RR CIOAA06 19/02/98 O 
033905 086 0,3 28 COMPRESSE FILMRIVESTITE 300 MCG Cc RR CIOAA06 19/02/98 LL 
033905 098 0,3 98 COMPRESSE FILMRIVESTITE 300 MCG Cc RR CIOAA06 19/02/98 L_ 

| STELLAMICINA Codice AIC Dossier Specialità: 016131 
data prima registrazione specialità: 25/1 1/59 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. 

.N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
016131 017 "250 MG CAPSULE RIGIDE" BLISTER 8 CAPSULE Cc RR J01FAO01 25/11/59 A 
016131 029 "250 MG CAPSULE RIGIDE" BLISTER 16 CAPSULE (0) RR JO1FA01 25/11/59 GC) 
016131 070 "250MG/ML GRANULATO PER SOSPENSIONE ORA LE" C RR JO1FA01 07/03/60 Mal 

FLACONE 30 G 
STEMETIL Codice AIC Dossier Specialità: 014284 
data prima registrazione specialità: 04/09/58 =Data Rinnovo 01/06/95 Tirolare AIC: RHONE POULENC RORER S.P.A. 

N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
014284 018 20 COMPRESSE 5 MG B RR A04AD 04/09/58 MI 
014234 020 3 SUPPOSTE 10 MG B RR A04AD 04/09/58 wi 
014284 032 ÎM 5 FIALE 2 ML 10 MG Cc RNR A04AD 15/06/60 CL] 

STENOBRONCHIAL Codice AIC Dossier Specialità: 001235 | 
data prima registrazione specialità: 13/05/89 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABOR.FARMACEUTICO DR.GIOVANARDI 
— N°AIC Confezione “ i Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
001235 011 FLACONE SCIROPPO 200 G Cc OTC ROSCA10 13/05/89 
: STENODILATE Codice AIC Dossier Specialità: 022054 
data prima registrazione specialità: 16/04/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHWARZ PHARMA S.P.A 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022054 023 40 CAPSULE Cc RR C01DAS8 16/04/84 
STEOCIN Codice AIC Dossier Specialità: 027455 
data prima registrazione specialità: 01/06/90 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER 
L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027455 031 6 FIALE LIOFILIZZATO 50 UI + 6 FIALE A 41 RR HOSBAO01 12/10/90 MI 
027455 043 S FIALE LIOFILIZZATO 100 UI + 5 FIALE A 41 RR HOSBAO01 12/10/90 197] 

STEP Codice AIC Dossier Specialità: 028783 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: SCHERING PLOUGH SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028783 013 30 COMPRESSE 500 MG c RR AI6AA01 31/10/94 
028783 025 INIETT.5 FLAC.LIOF + 5 F.SOLV. Cc RR A16AAO01 31/10/94 O 
028783 037 INIETT.10 FL.LIOF + 10 F.SOLV. Cc RR AI6AAOI 31/10/94 O 
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STERAMIN Codice AIC Dossier Specialità: 032240 
data prima registrazione specialità: 18/03/96 —DataRinnovo Titolare AIC: PRODOTTI FORMENTI S.R.L. 

UNPAIC Confezione si Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032240 018 SOLUZIONE FLAC 50 ML (6) OTC DO8AJO1 18/03/96 x 
032240 020 SOLUZIONE FLAC 200 ML Cc OTC DO8AJO1 18/03/96 LL) 

(STERANABOL RIT. Codice AIC Dossier Specialità: 016523 
data prima registrazione specialità: 21/0979 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
016523 019 IM 2 FIALE 25 MG Cc RNR A14AB03 21/09/79 
| STERAVOL Codice AIC Dossier Specialità: 032221 
! —dataprimaregistrazione specialità: 04/04/96 Data Rinnovo Titolare AIC: RESTIVA S.R.L. 
A ai DE i _ A aL A Lal 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032221 018 SOLUZIONE SPRAY 0,02% FLAC 50 ML Cc OTC DOSAI 04/04/96 
STEREOCIDIN di Codice AIC Dossier Specialità: 023693 
data prima registrazione specialità: 21/11/78 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FOURNIER PIERREL FARMA S.P.A. 
” N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023693 031 IM AEROSOL 1 F 3 ML 300 MG Cc RR JO1GB 15/06/84 
023693 056 IM AEROSOL 1 F 1 ML 100 MG E RR 3J01GB 15/06/84 O 
STERICOLLIR Codice AIC Dossier Specialità: 032766 
data prima registrazione specialità: 24/04/96 Data Rinnovo Titolare AIC: GERMO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032766 014 COLLIRIO FLACONE 20 ML Cc OTC SO1AX09 24/04/96 DL) 
STERIDROLO Codice AIC Dossier Specialità: 032049 
data prima registrazione specialità: 28/10/95 Data Rinnovo Titolare AIC: r MOLTENI E C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO 
«PA. 2) 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032049 025 POLVERE 10 BUSTE 5 G Cc OTC DOZAX 28/10/95 
032049 037 POLVERE 12 BUSTE 2,5 G (e) OTC DO8AX 09/05/97 i) 

"STERIL ZETA ‘© Codice AIC Dossier Specialità: 033627 
data prima registrazione specialità: 04/09/97 Data Rinnovo Titolare AIC: ZETA FARMACEUTICI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione “ATC Registrazione in Farmacia 
033627 011 CREMA TUBO 20G (o) OTC DO8AF 04/09/97 n 
033627 023 POLVERE FLACONE 8 G Cc OTC DO8AF 04/09/97 i 

STERILENE Codice AIC Dossier Specialità: 032255 
:. data primaregistrazione specialità: 26/04/96 —Data Rinnovo Titolare AIC: A.M.SA. SRL. : 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

032255 022 SOLUZIONE 5 FLACONI30 ML Cc OTC R02AA20 26/04/96 (i 
STERILINA se de Codice AIC Dossier Specialità: 032220 
data prima registrazione specialità: 21/02/97 Data Rinnovo Titolare AIC: LAROS S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

032220 028 SOLUZIONE FLACONE 250 ML Cc OTC DO8AJ01 21/02/97 
STERINOR n ° È ‘Codice AIC Dossier Specialità: 025013 
data prima registrazione specialità: 19/09/84 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO BIOLOGICO CHEMIOTERAPICO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025013 018 20 COMPRESSE Cc RR J01EE02 19/03/84 
025013 020 OS SOSPENSIONE 100 ML (o) RR J01EE02 18/05/85 O 
025013 032 SOSPENS. PEDIATRICA 100 ML Cc RR J01EE02 30/07/87 O 

i STERIXIDINA Codice AIC Dossier Specialità: 032569 
|: data primaregistrazione specialità: 18/03/96 Data Rinnovo Titolare AIC: GERMO S.P.A. 

N° AIC Confezione ‘ Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032569 016 SOLUZIONE FLACONE 200 ML Cc OTC DOSACO2 18/03/96 UO 
032569 028 SOLUZIONE FLACONE 1000 ML Cc OTC D08AC02 18/03/96 [i 
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| STERODELTA Codice AIC Dossier Specialità: 025929 
Î data prima registrazione specialità: 06/08/85 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC- METAPHARMA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025929 023 CREMA 30 G 0,05% B RR D0O7AC10 06/08/85 
[rrnoroniao Codice AIC Dossier Specialità: 032306 | 
| data primaregistrazione specialità: 18/03/96 =—DataRinnovo Titolare AIC: LIFEGROUP S.P.A. | 
; } 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032306 019 LIQUIDO FLAC 250 ML Cc OTC DOS8AJ 18/03/96 
STEROLONE sE a Codice AIC Dossier Specialità: 022107 
‘© data primaregistrazione specialità: 01/03/71 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FRANCIA FARMACEUTICI INDUSTRIA FARMACO 
i BIOLOGICA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022107 015 POMATA DERMATOLOGICA 15 G (6. RR D07AC04 01/03/71 
022107 027 POMATA DERMATOLOGICA 30 G Cc RR D07AC04 02/10/72 O] 
022107 039 POMATA DERMATOLOGICA 50 G Cc RR D07AC04 02/10/72 7 
| STEROSAN i Codice AIC Dossier Specialità: 032287 
data prima registrazione Specialità: 22/07/96 Data Rinnovo Titolare AIC: LACHIFARMA S.R.L. LABORATORIO CHIMICO SALENTINO 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032287 017 SOLUZIONE FLACONE 250 ML Cc OTC DO8AJ 22/07/96 97 
032287 029 SOLUZIONE FLACONE 1000 ML Cc OTC D08AJ 22/07/96 i 
032287 031 SOLUZIONE FLACONE 500 ML Cc OTC DO8AJ 22/07/96 97] 
032287 043 SAPONE LIQUIDO 250 ML Cc OTC DO8AJ 22/07/96 7] 
032287 056 SAPONE LIQUIDO 1000 ML Cc OTC DOSAJ 22/07/96 197] 
; STILAMIN Codice AIC Dossier Specialità: 024724 
| data prima registrazione specialità: 02/07/82 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SERONO PHARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024724 015 IV 1 FIALA 250 MCG + 1 F.SOLV. H RR H01CB01 09/12/82 
024724 027 IV 1 F LIOF3 MG +1 FSOLV H OSP H01CB01 25/10/85 97 
024724 039 1 FIALA 750 MCG + F.SOLV.2 ML H RR H01CB01 17/10/96 n2] 
STILLA DECONGESTIONANTE Codice AIC Dossier Specialità: 015001 
dota prima registrazione speciallià. 27/05/03 Daia Rinnovo = ©1/06/95 Tisoiare AiC: AZ. CHiM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
015001 011 COLLIRIO GOCCE 5 ML Cc OTC S01GA02 27/05/83 DU 
015001 023 COLLIRIO 8 ML Cc OTC S01GA02 27/05/83 MI 
015001 035 "A.R." FLACONE COLLIRIO 5 ML (e) OTC S01GAS2 04/07/87 CE) 
015001 047 "A.R." FLACONE COLLIRIO 8 ML c OTC S01GA52 04/07/87 O 
015001 050 "A.R." 30 AMPOLL. UNIDOSE COLL. Cc OTC S01GAS2 07/02/89 8) 
015001 074 20 AMPOL. UNIDOSE COLL.0,3 ML Cc OTC S01GA02 16/05/90 kg] 
; STILLA DELICATO Codice AIC Dossier Specialità: 032139 
data prima registrazione specialità: 29/11/95 Data Rinnovo Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032139 014 COLLIRIO FLAC 10 ML Cc OTC SO1AX 29/11/95 
STILNOX Codice AIC Dossier Specialità: 026695 
data prima registrazione specialità: 05/12/89 =—Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SYNTHELABO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026695 015 30 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG Cc RR NOSCF02 05/12/89 
026695 027 20 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG (6) RR NOSCF02 20/12/96 O) 
| STIMTES Codice AIC Dossier Specialità: 027205 Î 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: ELI LILLY ITALIA S.P.A. I 
N° AIC Confezione © Fascia SSN Dispensazione = = ATC Registrazione in Farmacia 
027205 018 3 TAVOLETTE S X 5 250 MG (o. RR DOZAX 31/10/94 9] 
027205 032 SO TAVOLETTE 1 X 1 10 MG Cc RR D03AX 31/10/94 U) 
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i STIMUZIM Codice AIC Dossier Specialità: 025495 
i data prima registrazione specialità: 12/03/85 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: BIOTEKFARMA BKF S.R.L. 

N°AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025495 045 40 COMPRESSE 500 MG Cc RRLIM JOSAX 30/04/92 GC] 
025495 058 FLACONE SCIROPPO 120 ML (i RRLIM JOSAX 30/04/92 L) 
025495 060 COLLUTTORIO FLACONE 100 ML Cc RRLIM A01ABII 31/10/94 CL] 
025495 072 LAVANDA VAG. 10 BUSTINE 8G Cc RRLIM GO1AX 31/10/94 Id 
025495 084 120VULI3G (o) RRLIM GOIAX 31/10/94 DÌ 

STOMET Codice AIC Dossier Specialità: 024853 
| dataprimaregistrazione specialità: 27/07/85 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SARK S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024853 069 50 COMPRESSE SOLUBILI 200 MG C RR A02BAO01 22/04/89 
' STRAMINOL Codice AIC Dossier Specialità: 009846 
data prima registrazione specialità: 28/03/55 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRACCO S.P.A. 
N° AIC Confezione ti Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
009846 027 COLLUTTORIO 4% 20 ML (o) OTC AOIABII 06/11/57 
009846 041 30 COMPRESSE 1 MG Cc OTC A01ABI1 10/05/55 U 
| STRANOVAL Codice AIC Dossier Specialità: 023396 
data prima registrazione specialità: 10/11/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023396 017 POMATA DERMATOLOGICA 30 G G RR DO7XC01 10/11/81 Sei 
STRATENE Codice AIC Dossier Specialità: 023215 
data prima registrazione specialità: 23/01/75 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023215 027 30 CAPSULE 100 MG Cc RR CO4AX26 23/01/75 fc] 
STRATOFER «= Codice AIC Dossier Specialità: 028128 
data prima registrazione specialità: 10/05/93 = Data Rinnovo 10/05/98. Titolare AIC: CHEMI S.P.A. 
N° AIC © Confezione ì n Fascia SSN Dispensazione “ATC Registrazione in Farmacia 
028128 015 10 FLAC.NI ORALI 1200 MG Cc RR B03AB09 10/05/93 E] 
028128 027 10 BUST.NE ORALI 1200 MG Cc RR B03AB09 10/05/93 
028128 039 10 COMPRESSE 1200 MG Cc RR B03AB09 10/05/93 DÌ 
STREPTASE Codice AIC Dossier Specialità: 020668 
data prima registrazione specialità: 23/12/78 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BEHRINGWERKE AG 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020668 0SIÌ I FLAC.LIOF. 250000 UI H OSP B01ADO1 12/02/86 [Ed 
020668 063 1 FLAC.LIOF.750000 UI H OSP BO1IADOI 12/02/86 DU] 
020668 075 1 FLAC.LIOF.1500000 UI H OSP BO1ADOI 31/10/94 DL] 
STREPTOMAGMA Codice AIC Dossier Specialità: 011068 
data prima registrazione specialità: 30/03/56 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WYETH LEDERLE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
011068 032 SOSPENSIONE OS 90 ML Cc OTC A07BC30 15/12/87 ki 
011068 044 12 COMPRESSE Cc OTC A07BC54 15/12/87 i 
011068 057 6 BUSTINE SOSP. MONODOSE 10 ML Cc OTC A07BC30 26/09/96 O 
STREPTOMICINA SOLFATO MENARINI Codice AIC Dossier Specialità: 026034 
data prima registrazione specialità: 30/07/87 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026034 013 IM 1 FLAC.NO + i F.SOLV, Cc RR JO1GA01 30/07/87 Dj 
| STREPTOMICINA SOLFATO SQUIBB cì be Codice AIC Dossier Specialità: 002992 
data prima registrazione specialità: 03/06/54 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
002992 016 1 FLACONE 1.000.000 UI A RR 101GA01 03/06/54 7 
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| STREPTOSIL NEOMICINA Codice AIC Dossier Specialità: 023389 
data prima registrazione specialità: 11/02/78 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023589 031 POLVERE 10G Cc OTC DO6C 13/05/89 97 
023589 043 POMATA 20G Cc OTC DO6C 13/05/89 vi 
| STRESSEN Cadice AIC Macciar Soecialià: 22 
| data prima registrazione specialità: 28/02/74 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: MEDOSAN INDUSTRIE BIOCHIMICHE RIUNITE S.R.L. 
Vi se 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022960 037 10 FLACONCINI ORALI 10 ML Cc SP NO7X 29/12/92 Mi 
| STRYCIN Codice AIC Dossier Specialità: 006012 | 
| dataprimaregistrazionespecialità 11/03/52 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A. 
l 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
006012 013 SCIROPPO 5% 60 ML (e) RR A07AA04 11/03/52 O 
‘ STUGERON Codice AIC Dossier Specialità: 021688 
| dataprima registrazione specialità: 04/06/83 Data Rinnovo 01/06/95 Tirolare AIC: JANSSEN CILAG S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021688 015 "25 MG COMPRESSE" BLISTER 50 COMPRESSE Cc RR N07CA02 04/06/83 Mw 
021688 027 "75 MG CAPSULE RIGIDE" BLISTER 20 CAPSULE Cc RR N07CA02 04/06/83 wi 
021688 054 "7$MG/ML GOCCE ORALI SOLUZIONE" FLACONE 30 C RR N07CA02 04/06/83 97 
ML 
| SUADIAN Codice AIC Dossier Specialità: 028480 
data prima registrazione specialità: 04/04/96 —Data Rinnovo Titolare AIC: SCHERING SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028480 010 CREMA 1% 30 G (0) RR DO1AE02 04/04/96 
028480 022 GEL 1% 30G Cc RR DO1AE02 04/04/96 DI 
028480 034 SOLUZ.1% FLAC. CONTAGOCCE 30 ML Cc RR DO1AE02 04/04/96 vi 
028480 046 NEBULIZZATORE 1% FLACONE 30 ML C RR DO1AE02 04/04/96 vi 
SUCRAGER Ste, Se “© ““—’‘’‘’ Codice AIC DossierSpecialità: 031811 | 
data prima registrazione specialità: 05/09/96 Data Rinnovo Titolare AIC: ISTITUTO FARMACO BIOLOGICO RIPARI GERO S.P.A. 
SRI a SESIA Di a J 
N° AIC Conrezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031811 019 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 200 ML 20% A RR A02BX02 05/09/96 2} 
031811 021 30 BUSTINE SOSPENSIONE OS 5 ML/1G A RR A02BX02 05/09/96 DU) 
031811033 30 BUST DIVISIB SOSP USO ORALE 10ML 20% A RR A02BX02 29/12/98 DU) 
SUCRAL Codice AIC Dossier Specialità: 031838 
ù data prima registrazione specialità 23/11/96 —DataRinnovo Titolare AIC: BIOPROGRESS S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031838 016 "1" 30 BUSTINE GRANULATO PER USO ORALE 1 G A RR A02BX02 23/11/96 vi 
031838 028 "2" 30 BUSTINE GRANULATO PER USO ORALE 2 G A RR A02BX02 23/11/96 vi 
031838 030 SOSPENSIONE OS FLACONE 200 ML 20% A RR A02BX02 23/11/96 Mi 
SUCRALFATO DRUG RESEARCH Codice AIC Dossier Specialità: 033660 
data prima registrazione specialità: 22/10/98 —Data Rinnovo Titolare AIC: D.R. DRUG RESEARCH S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033660 010 30 COMPRESSE 1000 MG A RR A02BX02 22/10/98 DU 
033660 022 30 BUSTINE POLVFRE USO ORALE 1000 MG A RR A02BX02 22/10/98 a! 
SUCRALFIN Codice AIC Dossier Specialità: 025822 
data prima registrazione specialità: 01/10/85 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: INVERNI DELLA BEFFA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025822 014 30 BUSTINE GRANULATO 1G A RR A02BX02 01/10/85 Mi 
025822 026 40 COMPRESSE 1G A RR A02BX02 01/10/85 74; 
025822 040 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 200 ML 20% A RR A02BX02 11/05/91 97] 
025822 053 30 BUSTINE GRANULATO 2G A RR A02BX02 22/03/93 V 
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SUCRAMAL Codice AIC Dossier Specialità: 025724 

data prima registrazione specialità: 20/06/85 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SANOFI WINTHROP S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025724 030 GRANULATO 30 BUSTINE 1G A RR A02BX02 30/03/95 
025724 042 40 COMPRESSE MASTICABILI 1G A RR A02BX02 30/03/95 MI 
| SUCRATE Codice AIC Dossier Specialità: 025652 
data prima registrazione specialità: 30/07/87 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LISAPHARMA S.P.A. 
} 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025652 013 30 COMPRESSE 1G A RR A02BX02 30/07/87 
025652 037 OS 30 BUSTINE 1G A RR A02BX02 30/07/87 INI 
025652 049 GEL OS 30 BUSTINE SML 1G A RR A02BX02 28/05/92 Mi 

SUDAFED CO Codice AIC Dossier Specialità: 027994 
data prima registrazione specialità: 28/05/92 = DataRinnovo 28/05/97 Titolare AIC: GLAXO WELLCOME S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027994 019 10 COMPRESSE Cc OTC R01BA52 28/05/92 
SUDAFED RAFFREDDORE Codice AIC Dossier Specialità: 025527 
data prima registrazione specialità: 20/12/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WARNER LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE 
S.COM.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025527 058 20 COMPRESSE 30 MG Cc OTC RO1BA02 10/04/95 
025527 060 SCIROPPO 100 ML 600 MG Cc OTC R01BA02 10/04/95 O] 
| SUFENTA Codice AIC Dossier Specialità: 028744 
Ì } ; 
| data prima registrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: JANSSEN CILAG S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028744 011 EV 5 FIALE 5 ML 50MCG/ML Cc OSP NO1AH03 31/10/94 
| SUFREXAL ' Codice AIC Dossier Specialità: 025958 
i dataprimaregistrazione specialità: 30/07/87 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. 
L__ 
N* AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025958 012 30 COMPRESSE 40 MG C RR C02KDOI 30/07/87 
| SUGAST I Codice AIC Dossier Specialità: 025762 
data prima registrazione specialità: 16/07/85 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SELVI LABORATORIO BIOTERAPICO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025762 079 30 BUSTINE 05 1G A RR A02BX02 10/07/95 I 
025762 081 50 COMPRESSE 500 MG A RR A02BX02 10/07/95 G 
025762 093 40 COMPRESSE MASTICABILI 1 G A RR A02BX02 10/07/95 
025762 105 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 200 ML 20% A RR A02BX02 10/07/95 OD 
025762 117 30 BUSTINE GRANULATO 2G A RR AO2BX02 10/07/95 92 

SUGUAN Codice AIC Dossier Specialità: 022652 
data prima registrazione specialità: 23/08/72 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: HOECHST PHARMA S.P.A. 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022652 010 40 COMPRESSE 25 +2,5 MG A RR A10BDOI 23/08/72 

SUGUANM Codice AIC Dossier Specialità: 027174 

data prima registrazione specialità: 18/06/93 Data Rinnovo 18/06/98 Titolare AIC: HOECHST PHARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027174 010 40 COMPRESSE RIVESTITE 400 + 2,5MG A RR A10BDO2 18/06/93 
SULAMID Codice AIC Dossier Specialità: 027547 
data prima registrazione specialità: 05/03/93 Data Rinnovo 05/03/98 Zitolare AIC: LABORATORI BALDACCI SPA 
— N°AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027547 013 12 COMPRESSE 50 MG B RR NOSALOS 05/03/93 
SULARTRENE. Codice AIC Dossier Specialità: 025390 
| data prima registrazione specialità: 04/08/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NCSN FARMACEUTICI S.R.L. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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025390 016 20 COMPRESSE MG 100 c RR MO1AB02 04/08/84 O 
025390 028 30 COMPRESSE MG 100 c RR M01AB02 04/08/84 O 
| SULEN Codice AIC Dossier Specialità: 024107 


i dataprimaregistrazione specialità: 31/10/80 DataRinnovo 01/06/95 Zizolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 
l 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024107029 20 COMPRESSE 200 MG A 66 RR MOTABOZ 51/10/60 Li 
‘ SULFILE Codice AIC Dossier Specialità: 023588 
. data prima registrazione specialità: 11/02/78 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MONSANTO ITALIANA S.P.A. 
; 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023588 015 30 COMPRESSE 400 MG Cc sp AOSBA 11/02/78 2 
023588 027 10 F LIOF.200 MG + 10 F SOLV. Cc RR AOSBA ‘07/06/84 0A 
| SULIC Codice AIC Dossier Specialità: 024680 
data prima registrazione specialità: 28/04/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LAB.FARM.BIOL.CROSARA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024680 062 30 COMPRESSE 200 MG Cc RR M01AB02 28/04/82 
024680 074 ì0 SUPPOSTE 200 MG Cc RR M01AB02 30/03/85 O] 
| SULIDAMOR Codice AIC Dossier Specialità: 028705 
! = data prima registrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: FARMACEUTICI DAMOR S.P.A. 
i 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028705 010 30 COMPRESSE 100 MG A 66 RR MO1AX17 31/10/94 
028705 022 30 BUSTE 100 MG A 66 RR MO1AX17 31/10/94 
028705 034 10 SUPPOSTE 200 MG Cc RR MO1AX17 31/10/94 O 
SULIDE Codice AIC Dossier Specialità: 029125 
data prima registrazione specialità: 26/04/96 =—Data Rinnovo Titolare AIC: VIRGINIA FARMACEUTICI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029125 010 30 COMPRESSE 100 MG A 66 RR M01AX17 26/04/96 
029125 022 30 BUSTINE 100 MG A 66 RR MOI1AX17 26/04/96 vi 
029125 034 10 SUPPOSTE 200 MG c RR MO1AX17 26/04/96 O 
| SULINOL Codice AIC Dossier Specialità: 024184 
data prima registrazione specialità: 04/11/82 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NUOVA ICT SRL. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024184 018 30 COMPRESSE 200 MG Cc RR M01AB02 04/11/82 O 
SULMEDIL Codice AIC Dossier Specialità: 029182 
data prima registrazione specialità: 18/09/98 Data Rinnovo Titolare AIC: ERRERAPPA EUROTERAPICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029182 019 30 COMPRESSE 100 MG A 66 RR MO01AX17 18/09/98 
029182 021 15 COMPRESSE 200 MG Cc RR M01AX17 18/09/98 Cl 
029182 033 30 BUSTINE GRANULATO USO ORALE 100 MG A 66 RR M01AX17 18/09/98 O 
029182 045 10 SUPPOSTE 200 MG o) RR M01AX17 18/09/98 OD 
SULMEN Codice AIC Dossier Specialità: 024687 
data prima registrazione specialità: 17/06/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
L 
N° AIC ‘. Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024687 016 AD 20 COMPRESSE c RR JO1EE04 17/06/82 DO) 
024687 028 BB 20 COMPRESSE c RR J01EE04 17/06/82 na 
024687 030 FLACONE SCIROPPO 100 ML Cc RR J01EE04 17/06/82 O 
SULOVES Codice AIC Dossier Specialità: 026656 
data prima registrazione specialità: 12/09/88 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LAMPUGNANI FARMACEUTICI SPA 
"N° AIC Confezione — “——“—“—“——*’‘Fascia SSN Dispensazione ATC | Registrazione "in Farmacia 
026656 037 SO CAPSULE 150 ULS Cc RR BOIAB11 17/02/89 SI 
026656 049 IM IV 10 FIALE 300 ULS c RR BO1AB11 17/02/89 LÌ 
026656 052 50 CAPSULE 250 ULS Cc RR B01AB11 31/10/94 Mi 
026656 064 IM IV 10 FIALE 600 ULS c RR BO1AB11 31/10/94 O 
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SULPERAZONE Codice AIC Dossier Specialità: 028409 
data prima registrazione specialità: 20/09/98 Data Rinnovo Titolare AIC: PFIZER ITALIANA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028409 011 POLVERE PER SOLUZIONE INIETTABILE FLAC.NO1 € RR JO1DA 20/09/96 
028409 023 POLVERE PER SOLUZIONE INIETTABILE FLAC.NO 1,5 C RR JO1DA 20/09/96 O 
G 
028409 035 POLVERE PER SOLUZIONE INIETTABILE FLAC.NO 2 € RR JOIDA 20/09/96 LU] 
028409 047 POLVERE PER SOLUZIONE INIETTABILE FLAC.NO3 € RR JO1DA 20/09/96 ia; 
| SULREUMA Codice AIC Dossier Specialità: 024980 
| data prima registrazione specialità 15/04/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FINMEDICAL S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024980 031 30 COMPRESSE 200 MG Cc RR MO1AB02 15/04/83 
024980 043 10 SUPPOSTE 200 MG Cc RR MO1AB02 20/12/84 O 
SULTON Codice AIC Dossier Specialità: 027164 
| data prima registrazione specialità: 22/04/89 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GEYMONAT SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027164 110 10 FIALE LIOF + 10 FIALE SOLV A 11 RR V03AF03 09/11/95 
027164 122 10 FLACONCINI ORALI 10 ML Cc RR VO3AFO3 09/11/95 O 
027164 134 10 COMPRESSE DIVISIBILI 15 MG Cc RR VO3AF03 09/11/95 i 
SUMADOL Codice AIC Dossier Specialità: 027977 
data prima registrazione specialità: 28/11/91 = DataRinnovo 28/11/96 Titolare AIC: DUNCAN FARMACEUTICI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027977 091 2 SIR. 6 MG SENZA AUTOINIETTORE c RR NO02CC01 28/12/95 
027977 103 4 COMPRESSE 100 MG c RR NO2CC01 28/12/95 O 
027977 115 2 SIR. 6 MG/AUTOINIETT. PENKIT Cc RR N02CC01 28/12/95 O 
| SUMESTIL Codice AIC Dossier Specialità: 028522 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: BAKER PHARMA S.P.A. 
“ON°AIC ‘Confezione = Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028522 011 1 F.LIOF. 250 MCG + F.SOLV. 2 ML H RR HO1CB01 31/10/94 
028522 023 1 F.LIOF. 3 MG + 1 F.SOLV. 2 ML H OSP H01CB01 31/10/94 G 
028522 035 1 FIALA 750 MCG + F.SOLV.2 ML H RR H01CB01 17/10/96 DJ 
|SUMIGRENE se n Codice AIC Dossier Specialità: 027987 | 
data prima registrazione specialità: 28/11/91 DataRinnovo 28/11/96 Titolare AIC: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027987 039 2 SIR.PRE-RIEMP. 6 MG SENZA AUT Cc RR N02CC01 28/11/91 Uj 
027987 054 4 COMPRESSE 100 MG B RR N02CC01 28/11/91 7 
027987 066 2 SIRINGHE PRONTE C/AUTOINIETT.PENKIT 6 MG B RR NO2CC01 06/10/93 O 
SUMMAIR Codice AIC Dossier Specialità: 027684 
data prima registrazione specialità: 17/08/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: ZAMBON GROUP S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027684 012 30 COMPRESSE EFFERV 0,25 MG Cc RR R03CC 17/08/94 
027684 024 30 COMPRESSE EFFERV 0,50 MG Cc RR R03CC 17/08/94 O 
027684 063 AREOSOL DOSATO 40 MG/0,2 MG Cc RR R03AC 17/08/94 DO 
SUMMAVIT Codice AIC Dossier Specialità: 009931 
data prima registrazione specialità: 18/02/67 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BIOPROGRESS S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
009931 015 "RAFFORZATO" 40 CAPSULE MAST. Cc SP AllBA 18/02/67 
 SUPERO ea e i i Codice AIC Dossier Specialità: 024339 
! data prima registrazione specialità: 27/03/81 DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LIFEPHARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione î tali Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024339 018 IM FL 500 MG + F2 ML Cc RR J01DA06 27/03/81 O 
024339 020 IM 1 FLAC. 1 G+ 1 FIALA 4 ML A RR 101DA06 27/03/81 Mi 
024339 044 IM FL 750 MG + F3 ML Cc RR J01DA06 27/03/81 O 
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024339 057 VENA 1 FL IG +FI0 ML Cc RR J01DA06 27/03/81 | 
SUPERTHIOL Codice AIC Dossier Specialità: 023805 
data prima registrazione specialità: 05/06/81 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FRANCIA FARMACEUTICI INDUSTRIA FARMACO 
BIOLOGICA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023805 017 SCIROPPO 150 ML (0; OTC RO0SCB03 05/06/01 SÉ 
023805 029 AD 30 BUSTINE G 5 Cc RR ROSCB03 29/04/85 Mi 
023805 031 BB 30 BUSTINE G 5 Cc RR RO5CB03 29/04/85 CI 
SUPPOSTE DI GLICERINA VITI Codice AIC Dossier Specialità: 027880 | 
data prima registrazione specialità: 27/06/91 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BOOTS HEALTHCARE MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A. | 
N° AIC Confezione i ‘Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027880 018 AD 6 SUPPOSTE 2,5 G Cc OTC AO6AX01 27/06/91 
027880 020 AD 12 SUPPOSTE 2,5 G Cc OTC AO6AXO01 27/06/91 n 
027880 032 AD 18 SUPPOSTE 2,5 G Cc OTC AO6AXO01 27/06/91 O 
SUPPOSTE GLICER.S.PELLEGRINO i Codice AIC Dossier Specialità: 028181 
| data prima registrazione specialità: 30/09/91 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SYNTHELABO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028181 016 AD 18 SUPPOSTE Cc OTC A06AXO01 30/09/91 MI 
028181 028 BB 18 SUPPOSTE Cc OTC AO6AXO1 30/09/91 wi] 
028181 030 LATTANTI 12 SUPPOSTE Cc OTC AO6AXO1 30/09/91 i 
SUPPOSTE GLICERINA C ERBA Codice AIC Dossier Specialità: 005858 
data prima registrazione specialità: 21/0979 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. 
"N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
005858 016 AD 12 SUPPOSTE Cc OTC AO6AXO1 21/09/79 
005858 028 AD 18 SUPPOSTE G OTC AO6AXO1 21/09/79 i) 
005858 030 BB 12 SUPPOSTE Cc OTC AO6AXO1 21/09/79 G 
005858 042 BB 18 SUPPOSTE Cc OTC AO6AXO1 21/09/79 i 
005858 055 LATTANTI 12 SUPPOSTE (6 OTC AO6AXO1 13/05/85 x} 
SUPPOSTE GLICERINA GIULIANI Codice AIC Dossier Specialità: 028838 
i dataprimaregistrazione specialità 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: GIULIANI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028838 011 AD 18 SUPPOSTE Cc OTC AO6AX01 31/10/94 a 
028838 023 BB 18 SUPPOSTE Cc OTC AO6AXO1 31/10/94 UO 
028838 035 LATTANTI 12 SUPPOSTE Cc OTC AOGAXO1 31/10/94 DL] 
| SUPRACEF Codice AIC Dossier Specialità: 028855 
| data prima registrazione specialità: 29/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: WYETH MEDICA IRELAND 
N° AIC Confezione "© Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028855 017 S COMPRESSE 400 MG Cc RR J01DA23 29/10/94 
028855 029 GRAN. SOSPENSIONE OS 100 MG/S ML Cc RR J01DA23 29/10/94 0] 
| SUPRADYN Codice AIC Dossier Specialità: 018622 
| data prima registrazione specialità: 07/03/61 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
018622 074 10 COMPRESSE RIVESTITE Cc OTC A11AA03 15/07/91 
018622 086 30 COMPRESSE RIVESTITE Cc OTC AI1AA03 15/07/91 97) 
018622 098 10 COMPRESSE EFFERVESCENTI Cc OTC AD1AA03 15/07/91 Mi 
7 
| SUPRANE Codice AIC Dossier Specialità: 029288 
data prima registrazione specialità: 17/11/95 Data Rinnovo Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 
"N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029288 014 FLACONE 240 ML H OSP NO1AB07 17/11/95 
| SUPRAX Codice AIC Dossier Specialità: 027127 
data prima registrazione specialità: 17/04/90 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WYETH LEDERLE S.PA. 
e . 3 j 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027127 012 6 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG Cc RR J01DA23 17/04/90 DO) 
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027127 036 S COMPRESSE 400 MG A RR 3501DA23 28/03/92 si 
027127 051 1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP. 2% 100 A RR J01DA23 28/03/92 sv 
ML 
| SUPRECUR Codice AIC Dossier Specialità: 028243 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: HOECHST MARION ROUSSEL S.P.A. |] 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028243 018 /M 1 FLACONE 10 G + EROGATORE Cc RR LO2AEO1 31/10/94 3 
028243 020 /M  DEPOT 1 SIRINGA PRERIEMPITA A DOPPIA CAMERA C RR L0O2AE01 16/02/99 E: 
028243 032 /M_DEPOT 3 SIRINGA PRERIEMPITA A DOPPIA CAMERA C RR LO2AEO1 16/02/99 CL) 
I SUPREFACT Codice AIC Dossier Specialità: 025540 
data prima registrazione specialità: 06/08/85 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: HOECHST MARION ROUSSEL S.P.A. 

n N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025540 016 /M_SC1FLAC. 5,5 ML 1MG A_S1 RR LO2AEO1 06/08/85 R77 
025540 028 /M "NASALE" 1 FLAC. 10 MG/DOSE 100 EROGAZIONI + A 51 RR LO2AEOI] 06/08/85 xi 

EROGATORE 
025540 030 /M_"DEPOT" 1 SIRINGA MONOUSO A 51 RR LO2AEO1 28/04/93 Rei 
025540 042 /M _"DEPOT 3 MESI" IMPIANTO CON SIRINGA PRECAR.3 € RR LOZAEOI 16/02/99 O] 
BAR. 
SURALGAN Codice AIC Dossier Specialità: 025996 
data prima registrazione specialità: 20/08/85 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MONSANTO ITALIANA S.P.A. 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025996 063 30 COMPRESSE 300 MG A 66 RR MO1AE11 24/10/87 
025996 087 30 BUSTINE 300 MG A 66 RR MOIAE11 24/10/87 A 
025996 101 10 SUPPOSTE 300 MG (e) RR MO1AE11 24/10/87 
| SURETIN Codice AIC Dossier Specialità: 033663 
data prima registrazione specialità: 03/11/97 Data Rinnovo Titolare AIC: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. 
edi _ E _ Diode) ea ea don - = = } 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033663 016 GEL ACQUOSO 0,1% 10G Cc RR DOSAXOS 03/11/97 fa 
033663 028 GEL ACQUOSO 0,1% 15 G A RR DOSAXOS 03/11/97 Sf 
033663 030 GEL ACQUOSO 0,1% 30 G (o) RR DOSAXOS 03/11/97 O 
033663 042 GEL ACQUOSO 0,1% 50.G Cc RR DOSAXOS 03/11/97 C] 
033663 055 GEL ACQUOSO 0,1% 60 G Cc RR DOSAXOS 03/11/97 E 
033663 067 GEL ACQUOSO 0,1% 100 G Cc RR DOSAXOS 03/11/97 Lo 
033663 079 GEL ACQUOSO 0,05% 10 G (e; RR DOSAXOS 03/11/97 L] 
033663 081 GEL ACQUOSO 0,05% 15 G Cc RR DOSAXOS 03/11/97 Ai 
033663 093 GEL ACQUOSO 0,05% 30 G Cc RR DOSAXOS 03/11/97 _} 
033663 105 GEL ACQUOSO 0,05% 50 G Cc RR DOSAXO05 03/11/97 se 
033663 117 GEL ACQUOSO 0,05% 60 G Cc RR DOSAXOS 03/11/97 E 
033663 129 GEL ACQUOSO 0,05% 100 G Cc RR DOSAXOS 03/11/97 i] 
SURFACTAL Codice AIC Dossier Specialità: 026751 
data prima registrazione specialità: 01/07/87 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026751 026 "16/50ML SOLUZIONE PER INFUSIONE Cc OSP R05CB06 05/05/88 
ENDOVENOSA" FLACONE 50 ML 
SURFOLASE Codice AIC Dossier Specialità: 027044 
data prima registrazione specialità: 19/06/92 = Data Rinnovo 19/06/97 Titolare AIC: MONSANTO ITALIANA S.P.A. 
l 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia. 
027044 015 P 30 BUSTINE GRANULARE 25 MG Cc RR R03DA 19/06/92 LU] 
027044 027 AD 30 BUSTINE 100 MG Cc RR R03DA 19/06/92 vi 
027044 039 30 CAPSULE 100 MG Cc RR R03DA 19/06/92 Ci 
027044 041 FLACONE SCIROPPO 1% 200 ML Cc RR R03DA 19/06/92 vi 
SURGAMYL i Codice AIC Dossier Specialità: 025195 | 
data prima registrazione specialità: 25/02/84 =—Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHARPER S.R.L. 
Fi 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025195 025 30 COMPRESSE 300 MG A 66 RR MOIAE11 18/03/85 vi 
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025195 037 10 SUPPOSTE 300 MG Cc RR MOIAE11 02/07/85 97 
025195 052 30 BUSTINE GRANULATO 300 MG A 66 RR MO1AE11 02/07/85 v 
025195 064 IM 6 F. LIOF. 200 MG+6 F. SOLV. c RR MO1AE]11 17/12/87 vi 

i SURIL Codice AIC Dossier Specialità: 031900 | 
| data prima registrazione specialità: 10/12/96 Data Rinnovo Titolare AIC: I.BIR.N -ISTITUTO BIOTERAPICO NAZIONALE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia ì 
031900 018 "1" 30 BUSTINE GRANULATO 1 G A RR A02BX02 10/12/96 i 
031900 020 "2" 30 BUSTINE GRANULATO 2 G A RR A02BX02 10/12/96 vl 
SURMONTIL Codice AIC Dossier Specialità: 020118 
data prima registrazione specialità: 17/10/62 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RHONE POULENC RORER S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020118 016 50 COMPRESSE 25 MG A RR NO6AAO06 17/10/62 
020118 028 20 COMPRESSE 100 MG A RR NO6AA06 17/10/62 97 
020118 030 GOCCE OS 20 ML 4% A RR NOGAAO06 04/10/65 Mi 
SUSCARD Codice AIC Dossier Specialità: 025248 
| data prima registrazione specialità: 17/03/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PIERREL SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025248 016 50 COMPRESSE MG 2,5 Cc RR C01DA02 17/03/84 LU 
SUSTANON Codice AIC Dossier Specialità: 016094 
data prima registrazione specialità: 01/12/59 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: N.V. ORGANON 
N° AIC ‘ Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
016094 017 IM1FIML Cc RR 6G03BA03 01/12/59 v 
SUSTEMIAL Codice AIC Dossier Specialità: 026688 
data prima regisi razione specialità: 04/05/93 Data Rinnovo 04/05/98 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia — 
026688 010 10 FLACONCINI MONODOSE 300 MG Cc RR B03AA03 04/05/93 
SUSTENIUM Codice AIC Dossier Specialità: 024118 
data prima registrazione specialità: 19/11/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024118 059 OS 10 FL. TAPPO SERBATOIO 500 MG Cc OTC C01EB06 18/06/93 2 
SWEETLY Codice AIC Dossier Specialità: 032653 | 

data prima registrazione specialità: 24/04/98 —Data Rinnovo Titolare AIC: GERMO S.P.A. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032653 014 COLLIRIO FLACONE 20 ML (e) OTC SOlLAX 24/04/96 U 
SYLLAMALT Codice AIC Dossier Specialità: 023275 
data prima registrazione specialità: 04/10/80 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SPA ITALIANA LABORATORI BOUTY 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023275 050 POLVERE 250 G Cc OTC A06ACSI 27/07/93 
023275 062 POLVERE 100G Cc OTC A06ACSI 27/07/93 U 
SYMPATOL Codice AIC Dossier Specialità: 003268 
data prima registrazione specialità: 23/08/72 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
003268 012 ORALE SOLUZIONE 10 G 10% Cc RR C01CA08 23/08/72 
003268 024 ORALE SOLUZIONE 25 G 10% (o) RR C01CA08 23/08/72 vj 
003268 051 SC IM IV 6 FIALE 1 ML 0,06G Cc RR C01CA08 23/08/72 PI 
SYNACTHEN Codice AIC Dossier Specialità: 020780 
data prima registrazione specialità: 18/02/07 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020780 019 IM IV 1 FIALA 0,25 MG A 49 RR HO1AA02 18/02/67 77 
020780 021 "DEPOT"IM 1 FIALA 1 ML 1 MG Cc RR HOLA A02 27/09/68 297 
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: SYNALGO Codice AIC Dossier Specialità: 025082 

| dataprimaregistrazione specialità: 15/09/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GEYMONAT SPA 

di N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025082 052 "340" 30 COMPRESSE Cc RR MO1AE02 29/05/93 
025082 064 AD 10 SUPPOSTE Cc RR MO1AE02 29/05/93 O) 
025082 076 BB 10 SUPPOSTE Cc RR MO1AE02 29/05/93 CI 
025082 088 "500" 30 COMPRESSE 680 MG A 66 RR MO1AE02 29/05/93 ira 

SYNAREL | Codice AIC Dossier Specialità: 028011 

i data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

028011 017 SOLUZ ENDONAS 2 MG/ML FLAC 10 ML Cc RR H01CA02 31/10/94 O] 

 SYNFLEX Codice AIC Dossier Specialità: 024722 
data prima registrazione specialità: 17/06/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

024722 011 30 CAPSULE 275 MG Cc RR MO1AE02 17/06/82 i 
024722 023 "FORTE 550"10 SUPPOSTE 550 MG Cc RR MO01AE02 17/06/82 NZ] 
024722 035 10 SUPPOSTE 275 MG Cc RR M01AE02 20/12/84 n: 
024722 047 "FORTE "30 COMPRESSE RIVESTITE 550 MG A 66 RR M01AE02 20/12/84 Mi 
024722 086 "FORTE" 30 BUSTINE GRANULATO 550 MG A 66 RR M01AE02 27/04/91 oz] 
024722 098 "FORTE 550" IM 6 FIALE 550 MG (o) RR M01AE02 27/04/91 DI 
024722 112 "FORTE" 10 COMPRESSE RIVESTITE 550 MG Cc RR MO1AE02 20/04/99 Dj 

; SYNTARIS Codice AIC Dossier Specialità: 024721 


data prima registrazione specialità: 06/03/85 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. 


N° AIC "Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024721 021 SPRAY NASALE 24 ML 0,025% 200 DOSI B RR R01AD04 06/03/85 vi 
024721 033 "BRONCHIALE" 1 BOMBOLETTA AEROSOL 10 ML A RR R03BA03 31/10/86 vi 
‘ SYNTOCINON ° Codice AIC Dossier Specialità: 014684 
data prima registrazione specialità: 29/12/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
014684 029 IM IV 6 FIALE 1 MLSUI, H RR H01BB02 29/12/83 wi 
‘SYSCOR Codice AIC Dossier Specialità: 026667 
i dataprimaregistrazione specialità: 09/03/91 DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BAYER S.P.A. | 
L_ 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026667 028 24 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG A RR C08CA07 15/04/93 
026667 030 "CC" 14 COMPRESSE RIVESTITE RIL MODIF 10 MG Cc RR C08CA07 19/06/98 
026667 042 "CC" 14 COMPRESSE RIVESTITE RIL MODIF 20 MG Cc RR CO8CA07 19/06/98 CU] 
026667 055 "CC" 14 COMPRESSE RIVESTITE RIL MODIF 30 MG Cc RR C08CA07 19/06/98 DC] 
026667 067 "CC" 14 COMPRESSE RIVESTITE RIL MODIF 40 MG Cc RR C08CA07 19/06/98 C 
SYSTEM Codice AIC Dossier Specialità: 022474 
data prima registrazione specialità: 15/04/72 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia — 
022474 011 AD 20 COMPRESSE Cc RR JO1EEO1 15/04/72 
022474 035 OS SOSPENSIONE 100 ML Cc RR JO1EEO1 15/04/72 O 
SYSTEN Codice AIC Dossier Specialità: 028648 
data prima registrazione specialità: 01/06/95 Data Rinnovo Titolare AIC: JANSSEN CILAG S.P.A. 
N° AIC Confezione © Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028648 018 6 SISTEMI TRANSDERMICI 50 MCG/DIE A RNR 603CA03 01/06/95 
| TAC ESOFAGO Codice AIC Dossier Specialità: 028560 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: BRACCO S.P.A. 
© UN'AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028560 011 BARATTOLO 30 G H OSP VO8BAO01 31/10/94 O 
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‘ TACHIDOL Codice AIC Dossier Specialità: 031825 
' —dataprimaregistrazione specialità: 13/06/97 —DataRinnovo Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
INSAICOT Confezione “Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031825 019 FLACONE SCIROPPO 120 ML Cc RR N02AAS9 13/06/97 O 
031825 021 10 BUSTINE ADULTI GRANULATO EFFERVESCENTE C RR N02AA59 13/06/97 x 
031825 033 10 BUSTINE BAMBINI GRANULATO EFFERVESCENTE C RR N02AAS9 13/06/97 O 
ACHIPIKINA 3 ” Codice AIC Dossier Specialità: 012745 | 
data prima registrazione specialità: 01/08/57 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA I 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
012745 016 FLACONE SCIROPPO 120 ML 2,4% (6; SP N02BEO1 25/01/79 VI 
012745 028 10 COMPRESSE 500 MG E SP NO2BEO1 11/02/78 [pe] 
012745 042 10 SUPPOSTE 250 MG Cc SP N02BEO1 11/02/78 Mi 
012745 055 10 SUPPOSTE 500 MG Cc SP N0O2BEOI1 11/02/78 S 
012745 067 10 SUPPOSTE 1 G C SP NO2BEOI 11/02/78 wi 
012745 079 10 MICROSUPPOSTE 125 MG Cc SP N02BEO1 05/06/81 zi 
012745 081 GOCCE ORALI 30 ML 10% Cc SP NO2BEOI 05/06/81 % 
012745 093 20 COMPRESSE 500 MG Cc SP N02BEO1 11/04/86 97] 
012745 117 20 BUSTINE 500 MG Cc SP N02BEOI 31/10/94 97 
Cc SP N02BEO1 14/10/95 Mi 


012745 129 20 BUSTINE GRAN. EFFERV. 125 MG 


|‘ TACHIPIRINA C Codice AIC Dossier Specialità: 028818 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
INSAICO == Confezione “Fascia SSN = Dispensazone =—ATC— Registrazione in Farmacia 
028818 019 20 BUSTINE GRAN. EFFERV. Cc SP N02BES1 31/10/94 
028818 021 12 COMPRESSE EFFERVESCENTI Cc SP N02BESI1 27/11/95 
‘TAD Codice AIC Dossier Specialità: 027154 
| data prima registrazione specialità: 02/11/89 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO 
I i FARMACEUTICA S.P.A. J 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027154 018 "300" 5 FL.LIOF+5 F.SOLV 3 ML Cc OSP V03AB32 02/11/89 LÌ 
027154 020 "300"10 FL.LIOF+10 F.SOLV 3 ML (o) OSP V03AB32 02/11/89 Mi 
027154 032 "600" 5 FL.LIOF+5 F.SOLV 4 ML C OSP V03AB32 02/11/89 O 
027154 044 "600" 10 FL.LIOF+10 F.SOLV 4 ML Cc OSP V03AB32 02/11/89 4 
H OSP V03AB32 31/10/94 0) 


027154 057 FL.LIOF. 2,5 G + FL.SOLV 2,5 ML 


Codice AIC Dossier Specialità: 022578 


| TADENAN 
data prima registrazione specialità: 15/05/72 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FOURNIER PIERREL FARMA S.P.A. 

N° AIC Confezione di Tua Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

022578 037 30 CAPSULE 50 MG (0) RR G04CX01 06/10/84 vi 
TAG-TISH wi i Codice AIC Dossier Specialità: 032037 | 
data prima registrazione specialità: 28/10/95 Data Rinnovo Titolare AIC: FALQUI PRODOTTI FARMACEUTICI SPA O 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

032037 018 TAMPONCINO DISINFETTANTE Cc OTC DO8AX 28/10/95 O 
TAGAMET i Codice AIC Dossier Specialità: 023572 
data prima registrazione specialità: 12/01/78 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM S.PA. 

N° AIC "Confezione E n ” | Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023572 023 "200" IM 12 FIALE 2 ML 200 MG A 48 RR A02BA01 12/01/78 7 
023572 047 "200" 50 COMPRESSE 200 MG Cc RR A02BA01 12/01/78 vi 
023572 062 "400" 50 COMPRESSE 400 MG A 48 RR A02BA01 11/02/82 Mi 
023572 074 "200" 30 BUSTINE 200 MG Cc RR A02BAO01 11/02/82 1) 
023572 086 "200" 40 BUSTINE 200 MG Cc RR A02BA01 11/02/82 L 
023572 098 "200" 50 BUSTINE 200 MG (0) RR A02BA01 11/02/82 L; 
023572 100 "400" 30 BUSTINE 400 MG Cc RR A02BA01 11/02/82 Li 
023572 112 "400" 40 BUSTINE 400 MG Cc RR A02BA01 11/02/82 LÌ 
023572 124 "800" 30 COMPRESSE 800 MG A 48 RR A02BAO01 02/07/85 Mi 
023572 136 "800" 30 BUSTINE 800 MG A 48 RR A02BA01 02/07/85 v 


e 


20-8-1999 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 195 


023572 148 "400" 50 BUSTINE 400 MG A_48 RR A02BA01 16/10/85 vi; 
| TAIGALOR si “°° Codice AIC Dossier Specialità: 029304 
data prima registrazione specialità. 29/01/97 —Data Rinnovo Titolare AIC: PRODOTTI FORMENTI S.R.L. | 
N° AIC | Confezione n se © Fascia SSN Dispensazione ATEO ‘Registrazione in Farmacia 
029304 033 30 COMPRESSE RIVESTITE DI VISIBILI 8 MG Cc RR MOLACOS 31/05/99 O 
| TAKA DIASTASE di CA ° "Codice AIC Dossier Specialità: 010178 
data prima registrazione specialità: 17/02/56 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WARNER LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE | 
L S.COM.PA. el 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
010178 073 25 CONFETTI PEPSINA + PANCREATINA Cc OTC A09AA02 20/04/95 
'TAKUS Gs Codice AIC Dossier Specialità: 025290 | 
data prima registrazione specialità: 27/07/87 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. | 
- N° AIC Confezione ° Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025290 014 1 FIALA 40 MCG / 2 ML Cc RR V04CC04 27/07/87 
025290 026 1 FIALA 5 MCG /1 ML Cc RR V04CC04 27/07/87 CU] 
| TALAVIR Codice AIC Dossier Specialità: 029498 | 
data prima registrazione specialità: 13/02/98 —Data Rinnovo Titolare AIC: DUNCAN FARMACEUTICI SPA Ì 
N° AIC Confezione i Fascia SSN Dispensazione ia ATC Registrazione in Farmacia 
029498-019 42 COMPRESSE RIVESTITE 500 MG A RR JOSAB11 13/02/98 L] 
029498 021 21 COMPRESSE RIVESTITE 1000 MG A RR JOSAB11 13/02/98 wi 
:TALGAL > 7 da cena © © Codice AIC Dossier Specialità: 024323 
data prima registrazione specialità: 20/10/84 = DataRinnovo 01/06/95 Tirolare AIC: PHARMARECORD S.R.L. | 
N° AIC Confezione E Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024323 040 SO BUSTINE GRANULARI Cc OTC AQEA 27/06/91 Lu 
024323 053 "1000" 50 BUSTINE GRANULARE Cc OTC A02EA 27/06/91 
| TALOFEN se i i 0 © ©. Codice AIC Dossier Specialità: 012611’ 
data prima registrazione specialità: 18/05/57 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FOURNIER PIERREL FARMA S.P.A. | 
N° AIC Confezione Ò Fascia SSN “Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
012611 099 25 COMPRESSE 25 MG Cc RR NOSAA03 10/07/95 h 
012611 101 IM IV 6 FIALE 50 MG Cc RNR NOSAA03 10/07/95 vÌ 
012611 113 IM IV 10 FIALE 50 MG Cc RNR NOSAA03 10/07/95 O 
012611 125 FLAC. GOCCE 30 ML Cc RR NOSAA03 10/07/95 7 
TALOXA ” Codice AIC Dossier Specialità: 030822 | 
data prima registrazione specialità: 29/11/95 Data Rinnovo Titolare AIC: SCHERING PLOUGH SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030822 011 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 230 ML 600 MG/5S ML A 67 RRLIM N03AXI10 29/11/95 
030822 023 40 COMPRESSE 400 MG A 67 RRLIM N03AX10 29/11/95 97, 
030822 035 40 COMPRESSE 600 MG A 67 RRLIM N03AXIO 29/11/95 MI 
TALSUTIN E di i sé Codice AIC Dossier Specialità: 022598 
data prima registrazione specialità: 19/0176 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022598 027 CREMA VAG. 30 G C/AP Cc RR GOIAA 29/07/77 
TALWIN Codice AIC Dossier Specialità: 021410 
i data primaregistrazione specialità: 26/09/69 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ABBOTT S.P.A. 
Ri 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021410 030 IM IV SC 5 FIALE 1 ML 30 MG A RMS N02AD01 27/07/95 
021410 042 IM 10 F1 ML Cc RMS N02AD01 27/07/95 0] 
TALWINSUP Codice AIC Dossier Specialità: 023056 | 
data prima registrazione specialità: 26/02/74 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SANOFI WINTHROP S.P.A. 
È 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023056 031 6 SUPPOSTE Cc RMS N02ADO1 27/07/95 E] 
023056 043 12 SUPPOSTE Cc RMS N02AD01 27/07/95 O 
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[TALWINTAB Codice AIC Dossier Specialità: 022564 
data prima registrazione specialità: 26/05/72 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ABBOTT S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022564 037 10 COMPRESSE 50 MG A RMS N02ADO1 27/07/95 
. 022564 049 20 COMPRESSE 50 MG c RMS N02ADOI1 27/07/95 O 
TAMARINE Codice AIC Dossier Specialità: 021528 
data prima registrazione specialità: 29/07/75 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021528 029 MARMELLATA 170 G Cc OTC A06ABS6 09/12/82 O 
021528 070 24 COMPRESSE MASTICABILI Cc OTC A06ABS6 09/12/82 O 
021528 082 36 COMPRESSE MASTICABILI Cc OTC A06AB56 09/12/82 O 
021528 106 "SORBITOLO" SCIROPPO 140 G (o; OTC A06ABS6 09/12/82 Mi 
021528 120 BB SACCAROSIO SCIROPPO G 140 c OTC A06ABS6 09/12/82 A 
021528 132 20 BUSTINE G 2,5 Cc OTC A06ABS6 23/04/83 O 
021528 144 30 BUSTINE G 2,5 Cc OTC A06ABS6 23/04/83 O 
021528 157 MARMELLATA 260 G Cc OTC A06ABS6 05/05/84 77; 


TAMETIN Codice AIC Dossier Specialità: 023604 
data prima registrazione specialità: 02/08/78 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMACEUTICI CABER S.P.A. 


N° AIC Confezione "Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023604 073 40 CONFETTI 200 MG (e) RR A02BA01 07/06/88 
023604 085 50 CONFETTI 200 MG Cc RR A02BA01 07/06/88 Dj 
023604 109 50 CONFETTI 400 MG A 48 RR A02BA01 07/06/88 97] 
} TAMOBLOC se; Codice AIC Dossier Specialità: 033534 
data prima registrazione specialità: 12/02/98 —DataRinnovo Titolare AIC: ZENECA ITALIA S.R.L. I 
L 
— N°AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033534 013 3 COMPRESSE 2,5 MG B RR N02CC03 12/02/98 ina 
033534 025 6 COMPRESSE 2,5 MG Cc RR N02C003 12/02/98 CL) 
033534 037 6 COMPRESSE 2,5 MG CON CONTENITORE Cc RR N02CC03 12/02/98 O 
033534 049 12 COMPRESSE 2,5 MG Cc RR N02CC03 12/02/98 G 
033534 052 18 COMPRESSE 2,5 MG Cc RR N02CC03 12/02/98 fai 
033534 064 3 COMPRESSE 5 MG Cc RR N02CC03 12/02/98 LU) 
033534 076 6 COMPRESSE 5 MG Cc RR N02CC03 12/02/98 O 
033534 088 6 COMPRESSE 5 MG CON CONTENITORE Cc RR N02CC03 12/02/98 G 
033534 090 12 COMPRESSE 5 MG Cc RR N02CC03 12/02/98 a] 
033534 102 18 COMPRESSE 5 MG Cc RR N02CC03 12/02/98 O 
'TAMOXIFENE TEVA ” Codice AIC Dossier Specialità: 029440 
| data primaregistrazione specialità: 17/05/99 Data Rinnovo Titolare AIC: TEVA PHARMA B.V. 
L 
N° AIC Confezione n Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029440 017 30 COMPRESSE USO ORALE 10 MG A RR L02BA01 17/05/99 C] 
029440 029 30 COMPRESSE USO ORALE 20 MG A RR L0O2BAO01 17/05/99 ci 
'TAMYL Codice AIC Dossier Specialità: 025844 
data prima registrazione specialità: 06/07/85 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMATRADING S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025844 046 8 CAPSULE 500 MG A RR JO1DA21 23/03/87 
025844 061 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 100 ML 5% A RR JO1DA21 23/03/87 59) 
| TANATRIL Codice AIC Dossier Specialità: 034148 
| data primaregistrazione specialità: 05/11/98 Data Rinnovo Titolare AIC: TANABE EUROPE NV 
SEO tn 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
034148 015 /M 7 COMPRESSE 2,5 MG IN BLISTER Cc RR COIAA 05/11/98 O 
034148 027 /M 14 COMPRESSE 2,5 MG IN BLISTER Cc RR COIAA 05/11/98 O 
034148 039 /M 28 COMPRESSE 2,5 MG IN BLISTER Cc RR COIAA 05/11/98 O 
L34148 041 /M 7 COMPRESSE 5 MG IN BLISTER Cc RR C09AA 05/11/98 O 
034148 054 /M 14 COMPRESSE 5 MG IN BLISTER Cc RR COIAA 05/11/98 O 
034148 066 /M 28 COMPRESSE 5 MG IN BLISTER Cc RR COIAA 05/11/98 Ci) 
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034148 078 /M 7 COMPRESSE 10 MG IN BLISTER Cc RR COSAA 05/11/98 L] 
034148 080 /M 14 COMPRESSE 10 MG IN BLISTER Cc RR CO9AA 05/11/98 O 
034148 092 /M 28 COMPRESSE 10 MG IN BLISTER Cc RR C09AA 05/11/98 O 
034148 104 /M 7 COMPRESSE 20 MG IN BLISTER Cc RR C09AA 05/11/98 DU 
034148 116 /M_ 14 COMPRESSE 20 MG IN BLISTER E RR CORAA 05/11/98 O 
034148 128 /M_ 28 COMPRESSE 20 MG IN BLISTER Cc RR COSAA 05/11/98 CU] 

“TANRIX Codice AIC Dossier Specialità: 020956 
data prima registrazione specialità: 19/02/68 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020956 037 1 FIALA 0,5 ML 1 DOSE c RNR J07AM01 27/02/92 R77 
020956 049 10 F. 0,5 ML + 10 SIR. MONOUSO Cc RNR JO7AMOI 24/10/95 O) 
TANTUM Codice AIC Dossier Specialità: 020378 
data prima registrazione specialità: 10/07/64 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020378 016 30 CONFETTI 50 MG Cc RR M01AX07 12/08/76 oz] 
020378 030 AD 10 SUPPOSTE 100 MG Cc RR MO1AX07 06/05/76 wi 
020378 055 BB 10 SUPPOSTE 50 MG Cc RR MO1AX07 06/10/76 Mi 
020378 079 GOCCE ORALI 30 ML 3% Cc RR MO1AX07 27/12/66 Io, 
020378 105 "FORTE" POMATA 50G Cc SP M02AA05 12/08/76 ez 
020378 131 GEL S0G 5% Cc SP M02AA05 17/06/82 EVA 
‘TANTUM BIOTIC Codice AIC Dossier Specialità: 021228 
| data prima registrazione specialità: 11/12/68 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021228 022 20 CAPSULE Cc RR JOAA 12/01/70 
021228 034 SOSPENSIONE OS 120 ML Cc RR JOIAA 24/04/76 
TANTUM ROSA Codice AIC Dossier Specialità: 023399 
data prima registrazione specialità: 06/10/76 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023399 013 10 BUST. VAC. 500 MG Cc sp G02CC03 08/10/76 % 
023399 025 10 FLAC.NI 500 MG 10 ML Cc SP G02CC03 08/10/76 % 
023399 037 1 FLAC. LAVANDA VAGINALE 140 ML Cc SP 602CC03 21/05/79 [nni 
023399 049 5 FLAC. LAVANDA VAGINALE 140 ML Cc SP 602CC03 21/05/79 i 
023399 064 CREMA GINEC.30 G + 6 APPLICATORI c RR G02CC03 14/09/92 7) 
TANTUM VERDE Codice AIC Dossier Specialità: 022088 
data prima registrazione specialità: 01/03/71 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
4 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022088 052 FLACONE COLLUTTORIO 120 ML Cc OTC A01AD02 13/01/93 Mi 
022088 064 FLACONE NEBULIZZATORE 30 ML c OTC AGIADO2 13/01/93 x. 
022088 076 FLACONE COLLUTTORIO 240 ML Cc OTC A01AD0O2 31/12/92 %i 
022088 088 NEBULIZZATORE 15 ML Cc OTC AGIADO2 17/06/96 Si 
TANTUM VERDE DENTAL Codice AIC Dossier Specialità: 028821 
data prima registrazione specialità 13/01/93 = DataRinnovo 13/01/98 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028821 015 PASTA DENTIFRICIA 120 G Cc OTC A01AD02 13/01/93 Mi 
| TANTUM VERDE P Codice AIC Dossier Specialità: 028494 
data prima registrazione specialità: 30/04/92 Data Rinnovo 30/04/97 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028494 033 20 PASTIGLIE 3 MG Cc OTC AO1ADO2 13/01/93 
028494 045 30 PASTIGLIE 3 MG Cc OTC A01ADO2 13/01/93 O 
TAPAZOLE Codice AIC Dossier Specialità: 005472 
data prima registrazione specialità: 21/04/65 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ELI LILLY ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
005472 016 100 COMPRESSE 5 MG A RR H03BB02 27/07/66 Mi 
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TARAZ Codice AIC Dossier Specialità: 028063 
© data prima registrazione specialità: 17/02/92 = Data Rinnovo 17/02/97 Titolare AIC: SARK S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028063 016 1 FIALA 3 MG ML IV A 57 RR AO4AA02 17/02/92 U 
028063 028 10 COMPRESSE 1 MG A ST RR A04AA02 31/10/94 O] 
N2RDAINIA IM 1 SIRINGA PRERIEMPITA 3 MG/1 ML A_57 RR A04AA02 04/08/95 a 
028063 042 IM 3 SIRINGHE PRERIEMPITE 3 MG/1 ML A 57 RR A04AA02 04/08/95 O 
028063 055 1 SIRIN. PRERIEMPITA E.V.3 MG/5 ML A_57 RR A04AA02 24/03/97 Ul 
028063 067 1 FIALA E.V. 1 MG/1 ML A_57 RR A0O4AA02 24/03/97 O 
028063 079 "2" 1 COMPRESSA 2 MG A 57 RR AO4AA02 24/03/97 O 
028063 081 "2" 5S COMPRESSE 2 MG A_57 RR AO4AA02 24/03/97 O 
028063 093 1 FLACONE SOLUZIONE OS 30 ML 0,2 MG/ML A 57 RR AO4AA02 24/03/97 U 
TAREG Codice AIC Dossier Specialità: 033178 
data prima registrazione specialità: 12/02/97 —DataRinnovo Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farnnacia 
033178 017 /M_ 28 CAPSULE 80 MG A 73 RR C09CA03 12/02/97 
033178 029 /M_ 28 CAPSULE 160 MG Cc RR C09CA03 12/02/97 O 
| TARGET Codice AIC Dossier Specialità: 025089 
data prima registrazione specialità: 28/07/63 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LISAPHARMA S.P.A, 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025089 018 14 COMPRESSE 100 + 25 MG A RR C07CB03 28/07/83 
025089 020 21 COMPRESSE 100 + 25 MG A RR C07CB03 28/07/83 O 
025089 032 28 COMPRESSE 100 + 25 MG A RR C07CB03 28/07/83 MI 
TARGOSID Codice AIC Dossier Specialità: 026458 
data prima registrazione specialità: 30/07/87 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GRUPPO LEPETIT SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026458 012 1 FLAC. 200 MG + 1 FIALA 3 ML A_56 RR J01XA02 30/07/87 
‘TARKA se Codice AIC Dossier Specialità: 032384 
| data prima registrazione specialità: 26/11/96 = DataRinnovo Titolare AIC: KNOLL AG 
IN°AIC Coniezione Fascia SSN Dispensazione ATC Regisirazione in ranmacia 
032384 051 /M 180/230 CAPSULE LENTO RILASCIO (6: RR C09BB10 26/11/96 vi 
032384 063 /M 180/2 50 CAPSULE LENTO RILASCIO c RR C09BB10 26/11/96 O 
| TATIG Codice AIC Dossier Specialità: 027754 
data prima registrazione specialità: 27/04/93 Data Rinnovo 27/04/98 Titolare AIC: BIOINDUSTRIA FARMACEUTICI SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027754 011 15 CAPSULE 50 MG A 80 RR NO6AB06 27/04/93 
‘ TATIONIL Codice AIC Dossier Specialità: 026185 
data prima registrazione specialità: 04/07/87 =—=DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROCHE S.P.A. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026185 013 S FLAC. LIOF. 300 MG + 5 FSOLV (0) RR V03AB32 04/07/87 O 
026185 025 10 FL. LIOF. 300 MG + 10 FSOLV Cc RR V03AB32 04/07/87 wi 
026185 037 5 FLAC. LIOF. 600 MG + 5 FSOLV Cc RR V03AB32 04/07/87 LÌ 
026185 049 10 FL. LIOF. 600 MG + 10 FSOLV c RR V03AB32 04/07/87 i 
‘ TAUGLICOLO Codice AIC Dossier Specialità: 021600 
data prima registrazione specialità: 13/12/69 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA'IGIENICO 
miu 8 7 TERAPEUTICHE SRL. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021600 010 SCIROPPO 150 ML Cc SP ROSCB10 13/12/69 72] 
021600 059 AD 12 SUPPOSTE Cc SP ROSCB10 20/07/91 v 
021600 061 BB 12 SUPPOSTE Cc SP R05CB10 13/12/69 97] 
021600 073 IM 12 FIALE 2 ML Cc RR R0SCB10 20/07/91 x 
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{ TAULIZ Codice AIC Dossier Specialità: 024263 
data prima registrazione specialità: 22/04/81 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: HOECHST MARION ROUSSEL S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024263 016 20 COMPRESSE 6 MG A RR C03CA03 22/04/81 wi 
024263 028 "3" 20 COMPRESSE 3 MG A RR C03CA03 22/04/81 wi 
TAUMA ni i Codice AIC Dossier Specialità: 028100 
data prima registrazione specialità: 02/08/91 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORI ITALIANI VAILLANT S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028100 016 FLACONE SCIROPPO 130 G Cc OTC NOSCM 02/08/91 
TAURO Codice AIC Dossier Specialità: 026772 
data prima registrazione specialità: 28/12/91 Data Rinnovo 28/12/96 Titolare AIC: RAVIZZA FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026772 020 "MITE"20 CAPSULE 150 MG A 02 RR AOSAA 28/12/91 
026772 032 20 CAPSULE 250 MG A 02 RR AOSAA 28/12/91 xi 
026772 044 "RETARD" 20 COMPRESSE RILASCIO GRADUALE 500 C RR AOSAA 02/09/96 LJ 
MG 
[TAURSOL Codice AIC Dossier Specialità: 026891 
| dataprimaregistrazione specialità: 13/02/93 Data Rinnovo 13/02/98 Titolare AIC: ALFA WASSERMANN S.P.A. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026891 010 20 COMPRESSE 150 MG A 02 RR AOSAA 13/02/93 
026891 022 20 COMPRESSE 300 MG A 02 RR AOSAA 13/02/93 LI 
| TAUXOLO beati “—Codice AIC Dossier Specialità: 025311 
data prima registrazione specialità: 29/06/84 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA'IGIENICO 
L TERAPEUTICHE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025311 010 30 COMPRESSE 30 MG Cc RR R0SCB06 29/06/84 
025311 022 FLACONE SCIROPPO 200 ML G RR R05CB06 29/06/84 vi 
025311 034 20 BUSTINE 15 MG C RR RO05CB06 23/01/85 LU] 
025311 046 IM 6 FIALE 2 ML Cc RR ROSCB06 23/01/85 Mi 
025311 059 AD 10 SUPPOSTE 30 MG Cc RR ROSCB06 23/01/85 Yz] 
025311 061 BB 10 SUPPOSTE 15 MG Cc RR RO0SCB06 23/01/85 Mi 
TAVANIC Codice AIC Dossier Specialità: 033634 
data prima registrazione specialità: 03/03/98 Data Rinnovo Titolare AIC: HOECHST MARION ROUSSEL S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033634 015 /M_"250"5 COMPRESSE FILM RIVESTITE 250 MG A RR JO01MA12 03/03/98 97 
033634 027 /M_ "250" 10 COMPRESSE FILM RIVESTITE 250 MG Cc RR J01MA12 03/03/98 [} 
033634 039 /M_"500"5 COMPRESSE FILM RIVESTITE 500 MG A RR J01MA12 03/03/98 yi 
033634 041 /M_"500"7 COMPRESSE FILM RIVESTITE 500 MG Cc RR J01MA12 03/03/98 
033634 054 /M "500" 10 COMPRESSE FILM RIVESTITE 500 MG Cc RR 501MA12 03/03/98 O 
033634 066 /M_"500"IV 1 FLAC 100 ML SOLUZIONE PER INFUSIONE H RR J01MA12 03/03/98 LL] 
TAVEGIL Codice AIC Dossier Specialità: 021001 
Î data prima registrazione specialità: 29/12/83 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021001 021 SCIROPPO 100 ML 10% Cc OTC RO6AA04 29/12/83 
021001 033 10 COMPRESSE 1 MG (o) OTC ROGAA04 17/12/87 7 
021001 045 GEL 0,03% 20G Cc OTC DO4AA14 05/03/93 x] 
TAVIDAN Codice AIC Dossier Specialità: 027497 
' data prima registrazione specialità: 12/09/91 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORI BALDACCI SPA 
ì N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027497 027 20 COMPRESSE GASTRORES. 40 MG Cc RR B01AB 12/09/91 
TAVOR Codice AIC Dossier Specialità: 022531 
LL data prima registrazione specialità: 29/04/72 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WYETH MEDICA IRELAND 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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022531 053 20 COMPRESSE 1 MG Cc RR NOSBA06 02/01/86 xv 
022531 077 20 COMPRESSE 2,5 MG Cc RR NOSBA06 02/01/86 % 
022531 091 FLACONE GOCCE 10 ML C RR NOSBA06 26/11/86 Vj 
022531 103 “EXPIDET" 20 DISCOIDI 1 MG Cc RR NOSBA06 05/07/90 97] 
022531 127 "EXPIDET" 20 DISCOIDI 2,5 MG Cc RR NOSBA06 05/07/90 
022531 139 INIETT. 5 FIALE 4 MG H OSP NOSBA06 N9/N3/9S Dl 
TAXOL Codice AIC Dossier Specialità: 028848 
data prima registrazione specialità: 30/12/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028848 012 /M 1 FLACONE 30 MG/5 ML H OSP L01CDOI 30/12/94 
028848 024 /M FLACONE 100 MG/17 ML Cc OSP LO1CDO1 08/04/97 O 
| TAXOTERE Codice AIC Dossier Specialità: 032391 | 
data prima registrazione specialità; 27/11/95 =DataRinnovo Titolare AIC: RHONE POULENC RORER S.A. È 
"N°AIC ‘Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032391 017 /E "20 MG" CONCENTRATO PER INFUSIONI IV + H OSP L01CD02 27/11/95 
SOLVENTE 
032391 029 /E "80 MG" CONCENTRATO PER INFUSIONE IV + H OSP L01CD02 27/11/95 O 
SOLVENTE 
TAZOBAC Codice AIC Dossier Specialità: 028512 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 —DataRinnovo Titolare AIC: WVETH MEDICA IRELAND 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028512 010 1 FLAC. LIOF 1 + 0,125 G + 1 FLAC A_55 RR JO1CR05 31/10/94 Cl 
028512 022 1 FLAC. LIOF2 + 0,250 G + 1 FLAC A 55 RR JO1CR0S5 31/10/94 O 
TAZOCIN Codice AIC Dossier Specialità: 028249 
| data prima registrazione specialità: 31/10/94 DataRinnovo Titolare AIC: WYETH LEDERLE S.P.A. 
L j 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028249 011 1 FLAC. LIOF l'+ 0,125 G + 1 FLAC A_55 RR JO1CROS 31/10/94 
028249 023 1 FLAC. LIOF 2 + 0,250 G + 1 FLAC A_55 RR JO1CROS 31/10/94 Mi 
028249 035 1 FLACONE POLVERE X SOLUZIONE INFUSIONE IV H RR J01CROS 29/12/98 O 
4,56 
TTEBLOCO Codice AIC Dossier Specialità: 024455 
| data prima registrazione specialità: 25/06/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LA.FA.RE. S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024455 014 30 CAPSULE 2 MG B RR A07DA03 25/06/81 
I TEBRAXIN Codice AIC Dossier Specialità: 028058 
I data prima registrazione specialità: 13/06/92 = DataRinnovo 13/06/97 Titolare AIC: BRACCO S.P.A. 
= 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028058 093 6 COMPRESSE RIVESTITE 150 MG (0) RR JO1MA10 18/02/93 
028058 105 6 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG A RR J01MA10 18/02/93 VI 
TECHNESCAN MAG 3 DRN 4334 Codice AIC Dossier Specialità: 034032 
data prima registrazione specialità: 01/06/98 —DataRinnovo Titolare AIC: MALLINCKRODT MEDICAL B.V. (OLANDA) 
L $ ‘Se Fari 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
034032 019 KIT DIAGNOSTICO 5 FLACONI LIOFILIZZATO X 18M C OSP VOSCA 01/06/98 
TECNEMAB-K.1 Codice AIC Dossier Specialità: 033069 
data prima registrazione specialità: 05/09/96 —DataRinnavo Titolare AIC: NYCOMED AMERSHAM SORIN SRL. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033069 016 /E "FRAMMENTI MAB ANTIMELANOMA"3 FIALE EV C RNR VOS9IIA02 05/09/96 
0,35 MG/F 
TEFAMIN Codice AIC Dossier Specialità: 002021 
data prima registrazione specialità: 21/09/49 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. 
eni 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
002021 018 IM IV 10 FIALE 1,5 ML 240 MG A RR. R03DAOS 21/09/49 vi 
002021 020 IM 10 F 3 ML0,48G Cc RR RO3DA05 21/09/49 Mi 
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002021 032 IV 5 FIALE 10 ML 240 MG A RR RO3DAO5 21/09/49 n} 
002021 044 30 CONFETTI 200 MG A RR R03DAO5 10/05/50 ev, 
002021 057 10 SUP. 360 MG (e RR RO3DAO0S 21/09/49 97 
002021 069 ELISIR 1 FLAC. 200 ML 1,58% A RR R03DA04 09/07/82 hg] 
TEGENS Codice AIC Dossier Specialità: 023539 
data prima registrazione specialità: 16/10/76 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: INVERNI DELLA BEFFA SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023539 012 20 CAPSULE 80 MG Cc OTC COSCA 16/10/76 hi 
023539 051 20 BUSTINE GRANULATO 80 MG Cc OTC COSCA 30/04/82 RA 
023539 063 20 CAPSULE 160 MG Cc OTC COSCA 20/12/84 Ri 
023539 075 20 BUSTINE GRANULATO 160 MG Cc OTC COSCA 31/10/94 n} 

TEGRETOL Codice AIC Dossier Specialità: 020602 
data prima registrazione specialità: 19/02/66 = DataRinnovo 0106/95 Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. 
{i 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020602 013 50 COMPRESSE 200 MG A RR N03AFO1 19/02/66 i 
020602 025 30 COMPRESSE 400 MG A RR NO3AFO1 16/03/83 i 
020602 037 1 FLAC. SCIROPPO 250 ML 2%BB A RR N0O3AFO1 13/06/79 iz 
020602 049 "CR" 30 COMPRESSE 200 MG A RR N03AFO01 01/09/89 MI 
020602 052 "CR" 30 COMPRESSE 400 MG A RR N03AFO1 01/09/89 YA 
020602 064 28 COMPRESSE MASTICAB.100 MG Cc RR N03AFO1 31/07/98 CD) 
020602 076 5 SUPPOSTE 125 MG Cc RR N03AFO1 31/10/94 O 
020602 088 -.5 SUPPOSTE 250 MG (E RR N03AFO1 31/10/94 [] 

| TEICOMID Codice AIC Dossier Specialità: 027167 Ì 
data prima registrazione specialità: 09/06/89 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: HOECHST FARMACEUTICI S.P.A. | 
cata Sul 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
.027167 016 1 F LIOF 200 MG + F SOLV 3 ML H RR J01XA02 09/06/89 

TELDANE Codice AIC Dossier Specialità: 024881 
data prima registrazione specialità: 19/01/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GRUPPO LEPETIT SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024881 017 30 COMPRESSE 60 MG B RR RO6AX12 19/01/83 97] 
024881 031 1 FLAC. SCIROPPO 0,6% 120 ML B RR RO6AX12 06/11/87 3) 

TELFAST Codice AIC Dossier Specialità: 033303 | 
data prima registrazione specialità 22/05/97 —DataRinnovo Titolare AIC: GRUPPO LEPETIT SPA Î 

N° AIC Confezione A “ Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033303 013 /M 60 COMPRESSE RIVESTITE 40 MG Cc RR ROGAX26 22/05/97 fr 
033303 037 /M "180" 20 COMPRESSE FILMRIVESTITE 180 MG B RR RO6AX26 13/10/97 vi 
033303 049 /M "120" 20 COMPRESSE FILMRIVESTITE 120 MG B RR ROGAX26 13/10/97 i 

| TEMETEX Codice AIC Dossier Specialità: 023682 
data prima registrazione specialità: 03/1778 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023682 026 POMATA 30 G 0,1% Cc RR D07AC06 03/11/78 7] 
023682 053 UNGUENTO 30 G 0,1% Cc RR DO7AC06 03/11/78 
023682 089 CREMA 30 G 0,1% (o RR D07AC06 03/11/78 oi 
023682 103 LOZIONE 30 ML 0,1% B RR DO7AC06 27/04/91 ii 
023682 115 "FORTE" POMATA 20 G 0,3% B RR D07AC06 30/04/92 E97| 
023682 139 "FORTE" UNGUENTO 20 G 0,3% B RR DO7AC06 30/04/92 97] 

TEMGESIC Codice AIC Dossier Specialità: 025215 
data prima registrazione specialità: 05/04/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RECKITT & COLMAN PRODUCIS LTD 
urti 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025215 017 5 FIALE IML 0,3MG IM IV A RNR NO2AE01 05/04/84 
025215 029 10 COMPRESSE 0,2 A RNR NO2AE01 05/04/84 RA 
025215 031 10 CPR SUBLINGUALI 0,4 MG A RNR N02AE01 30/03/99 CU) 
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{ TEMIC Codice AIC Dossier Specialità: 024149 
data prima registrazione specialità: 24/10/83 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolure AIC FARMA UNO SRL. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024149 027 30 COMPRESSE 200 MG Cc RR A02BA01 24/10/83 CU] 
024149 039 50 COMPRESSE 400 MG A 48 RR A02BA01 24/10/83 M 
024149 054 30 COMPRESSE 800 MG A 48 RR A02BA01 30/07/87 7] 
TEMPORINOLO Codice AIC Dossier Specialità: 318684 i 
data prima registrazione specialità: 06/07/78 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: HOECHST MARION ROUSSEL S.P.A. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
018684 047 12 CAPSULE CRONOIDI Cc OTC RO1BAS1 02/01/87 vj 
| TENACID Codice AIC Dossier Specialità: 026639 
data prima registrazione specialità: 30/07/87 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026639 017 IV FLACONE 250 + 250 MG H OSP JO1DHSI 30/07/87 
026639 029 IV FLACONE 500 + 500 MG H OSP JO1DHS1 30/07/87 O 
026639 031 IV FLACONE 500 + 500 MG + FLAC.SOLV H OSP J01DHS1 30/07/87 U 
026639 043 IM 1FLAC. 500 + 500 MG + 1 FIALA 2 ML A 56 RR J01DHS1 09/11/89 i 
026639 056 "MONOVIAL" IV FL 500 MG/500 MG+ SOLV, 100 ML__H OSP J01DHS1 26/09/96 Ù 
' TENITRAN Codice AIC Dossier Specialità: 021164 
data prima registrazione specialità: 04/09/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PFIZER ITALIANA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021164 013 50 COMPRESSE 2,5 MG Cc RR C01DA38 04/09/81 Fl 
021164 025 50 COMPRESSE 10 MG A RR C01DA38 13/10/82 wi 
TENOLONE Codice AIC Dossier Specialità: 024929 Ì 
data prima registrazione specialità: 09/04/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: IST. LUSO FARMACO DTTALIA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024929 010 30 COMPRESSE 125 MG A RR C07CB03 09/04/83 il 
TENOMAX ” Codice AIC Dossier Specialità: 029420 


data prima registrazione specialità: 


22/40/98 Data Rinnovo 


GAZZONE S.R.L. 


Titolare AIC: LABORATORI PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E ] 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

029420 015 ASTUCCIO 50 COMPRESSE DIVISIBILI 100 MG A RR C07AB03 22/10/98 L]j 
TENORETIC Codice AIC Dossier Specialità: 024737 
data prima registrazione specialità: 04/08/82 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ZENECA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024737 013 14 COMPRESSE 100+25 MG Cc RR C07CB03 04/08/82 n 
024737 025 28 COMPRESSE 100 + 25 MG A RR C07CB03 04/08/82 | 
024737 037 'MITE' 28 COMPRESSE 50 + 12,5 MG A RR C07CB03 04/08/82 IY7 

TENORMIN Codice AIC Dossier Specialità: 024016 
data prima registrazione specialità: 20/04/79 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ZENECA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024016 014 "100 MG COMPRESSE" BLISTER 14 COMPRESSE A RR C07AB03 20/04/79 MI 
024016 026 IV 10 FIALE 10 ML 5 MG A RR C07AB03 02/05/89 [E] 

TENOXOL Codice AIC Dossier Specialità: 027467 
data prima registrazione specialità: 29/05/93 = DataRinnovo 29/05/98 Titolare AIC: PULITZER ITALIANA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027467 024 AD 30 COMPRESSE 37,4 MG Cc RR R05CB14 29/05/93 Gi 
027467 048 AD 30 BUSTINE 37,4 MG (e) RR ROSCB14 29/05/93 2 
027467 063 AD FLAC. GRANUL. 0,748% 120 ML Cc RR ROSCB14 29/05/93 i 

| TENSADIUR Codice AIC Dossier Specialità: 028211 | 
| data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: CRINOS INDUSTRIA FARMACOBIOLOGICA S.P.A. Î 
— - te zi 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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028211 011 14 COMPRESSE 5 + 6,25 MG Cc RR C09BA07 31/10/94 GO 
028211 023 14 COMPRESSE 10 + 12,5 MG A RR C09BA07 31/10/94 97] 
028211 035 14 COMPRESSE 20 + 25 MG E RR C09BA07 31/10/94 O 
TENSANIL Codice AIC Dossier Specialità: 027662 
data prima registrazione specialità: 30/09/91 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CRINOS INDUSTRIA FARMACOBIOLOGICA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027662 028 14 COMPRESSE BISECABILI 10 MG A RR C09AA07 30/09/91 Rd 
027662 042 28 COMPRESSE BISECABILI 5 MG A RR C09AA07 09/09/96 Dj 
TENSICOR i È Codice AIC Dossier Specialità: 029177 
data prima registrazione specialità: 20/05/97 —Data Rinnovo Titolare AIC: STADA ARZNEIMITTEL AG 
Ì 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione | in Farmacia 
029177 021 "10" 50 CAPSULE 10 MG A RR CO8CA0S 20/05/97 
029177 033 "20 RETARD" 20 COMPRESSE RIVESTITE 20 MG Cc RR COS8CAOS 20/05/97 O 
029177 060 "10" 20 CAPSULE 10 MG Cc RR COSCAOS 20/05/97 [3] 
029177 072 "10" 100 CAPSULE 10 MG Cc RR CO8CAOS 20/05/97 O 
029177 084 "20 RETARD" 50 COMPRESSE RIVESTITE 20 MG A RR COSCAOS 20/05/97 DI) 
029177 096 "20 RETARD" 100 COMPRESSE RIVESTITE 20 MG Cc RR CO8CAOS 20/05/97 O) 
TENSILENE Codice AIC Dossier Specialità: 024023 
data prima registrazione specialità: 14/0979 = Data Rinnovo 01/06/95 Zirolare AIC: FARMACEUTICI CABER S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024023 018 50 CAPSULE Cc RR CO7TEA 14/09/79 
024023 020 "D" 50 CAPSULE Cc RR CO7TEA 16/12/83 U 
| TENSIPLEX Codice AIC Dossier Specialità: 025565 
| data prima registrazione specialità: 23/01/85 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FRANCIA FARMACEUTICI INDUSTRIA FARMACO 
l BIOLOGICA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025565 021 10 FIALE 20 MG/2 ML Cc RR C04AX17 23/01/85 
025565 033 30 CAPSULE 20 MG Cc RR C04AX17 23/01/85 Mi 
| TENSOGARD Codice AIC Dossier Specialità: 027824 
data prima registrazione specialità: 13/12/91 = DataRinnovo 13/12/96 Titolare AIC: MEAD JOHNSON S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027824 010 "10" 28 COMPRESSE 10 MG A RR COIAA09 13/12/91 
027824 022 14 COMPRESSE 20 MG A RR COIAA09 13/12/91 (97 
| TENSOZIDE Codice AIC Dossier Specialità: 029004 
data prima registrazione specialità: 01/06/95 =DataRinnovo Titolare AIC: MEAD JOHNSON S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029004 013 14 COMPRESSE 20 + 12,5 MG A RR C09BA09 01/06/95 71 
‘TENUATE DOSPAN Codice AIC Dossier Specialità: 019749 
data prima registrazione specialità: 10/06/83 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRUNO FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione = Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
019749 011 10 COMPRESSE 75 MG Cc RNR AO8AA03 10/06/83 
| TEOBID Codice AIC Dossier Specialità: 028551 
data prima registrazione specialità: 27/07/92 Data Rinnovo 27/07/97 Titolare AIC: LABORATORI FARMACEUTICI VITA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028551 012 FLACONE 200 ML SOSPENSIONE 6% Cc RR R03DA04 27/07/92 
028551 024 FLACONE 200 ML SOSPENSIONE 4% Cc RR R03DA04 27/07/92 YU 
028551 036 FLACONE 200 ML SOSPENSIONE 2% Cc RR RO3DA04 27/07/92 DG 
“TEOCOR Codice AIC Dossier Specialità: 028647 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. 
N° AIC ‘Confezione “© Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028647 016 14 CAPSULE 50 MG (e) RR COl1EBO9 31/10/94 D 
028647 028 10 FLACONCINI 50. MG Cc RR C01EB09. 31/10/94 Ci 
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TEONIM Codice AIC Dossier Specialità: 029198 
! data prima registrazione specialità: 18/09/96 =—DataRinnovo Titolare AIC: MIPHARM S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029198 013 30 BUSTINE 100 MG A 66 RR MO1AX17 18/09/96 
029198 025 30 COMPRESSE 100 MG A 66 RR M01AX17 18/09/96 Dj 
{ TEONOVA I Codice AIC Dossier Specialità: 025993 
data prima registrazione specialità: 13/09/85 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: HOFCHST PHARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025993 041 SOSPENS.100 MG TEOFILLINA/5 ML Cc RR R03DA04 09/03/92 O 
025993 054 SOSPENSIONE 300 MG TEOFILLINA/5 ML Cc RR R03DA04 09/03/92 Di 
025993 066 SOSPENSIONE 200 MG TEOFILLINA/S ML O. RR R03DA04 09/03/92 O 
TEOPLUS Codice AIC Dossier Specialità: 026902 
data prima registrazione specialità: 02/05/89 =—DataRinnovo 01/06/95 Tizolare AIC: PRODOTTI FORMENTI S.R.L. 
Ì 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026902 015 30 COMPRESSE 300 MG C RR R03DA04 02/05/89 
026902 027 30 COMPRESSE 100 MG Cc RR R03DA04 09/03/92 U 
TEORAN Codice AIC Dossier Specialità: 029056 
data prima registrazione specialità: 18/11/97 —DataRinnovo Titolare AIC: FARMADES SPA 
Pei | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029056 013 1 FLACONE SOLUZIONE CONCENTRATA 100 ML H OSP VO8CAOI 18/11/97 
TERAPROST Codice AIC Dossier Specialità: 028651 
data prima registrazione specialità: 13/02/93 Data Rinnovo 13/02/98 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028651 014 10 COMPRESSE DIVISIBILI 2 MG B RR 604CA03 13/02/93 %j 
028651 026 14 COMPRESSE DIVISIBILI 5 MG B RR G04CA03 13/02/93 IN 
028651 040 FLAC. GOCCE 730 ML (2,5 MG/ML) Cc RR G04CA0I 31/10/94 i: 
| TERAZOL Codice AIC Dossier Specialità: 026535 
data prima registrazione specialità: 27/07/87 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CILAG AG 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026535 017 CREMA VAG. 0,4% 40 G +8 APPL. Cc RR G01AG02 27/07/87 O 
U206535 U31 UKEMA VAU. 0,8% 5U G + b AFPL. Cc RR G01AGOZ 27/07/67 LI 
026535 056 6 OVULI 40 MG Cc RR 601AG02 27/07/87 LÌ 
026535 068 6 OVULI 80 MG Cc RR G01AG02 27/07/87 O 
026535 070 2 OVULI 240 MG Cc RR 601AG02 27/07/87 DD] 
026535 082 "COMBIPACK" 6 OVULI+CREMA 30 G c RR G01AG02 27/02/87 O 
TERBITEF Codice AIC Dossier Specialità: 028630 | 
data prima registrazione specialità: 12/12/92 = DataRinnovo 12/12/97 Titolare AIC: FAGEN SRL. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028630 010 8 COMPRESSE 250 MG A RR DOI1BA02 12/12/92 
028630 022 16 COMPRESSE 125 MG A RR D01BA02 12/12/92 CE) 
028630 046 CREMA TUBO 20 G 1% Cc RR DO1NAE15 17/11/95 DO 
| TERCONAL Codice AIC Dossier Specialità: 026637 
data prima registrazione specialità: 30/07/87 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ITALCHIMICI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026637 013 CREMA VAGINALE 0,4% 40 G Cc RR G01AG02 30/07/87 Q 
026637 025 CREMA VAGINALE 0,8% 30 G Cc RR G01AG02 30/07/87 O 
026637 037 6 OVULI VAGINALI 40 MG Cc RR G01AG02 30/07/87 DI 
026637 049 6 OVULI VAGINALI 80 MG Cc RR G01AG02 30/07/87 ea 
026637 052 2 OVULI VAGINALI 240 MG (o) RR 601AG02 30/07/87 O 
TERNELIN Codice AIC Dossier Specialità: 027290 | 
data prima registrazione specialità: 18/06/93 = DataRinnovo 18/06/98 Titolare AIC: FAGEN S.RL. 
N° AIC “Confezione Fascia SSN Dispensazione "ATC Registrazione in Farmacia 
027290 028 30 COMPRESSE 4 MG Cc RR M03BX02 18/06/93 O 
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027290 030 30 COMPRESSE 6 MG Cc RR M03BX02 18/06/93 i] 
027290 055 15 COMPRESSE 2 MG Cc RR M03BX02 29/11/95 fe) 
TERRAMICINA POLIMIX * Codice AIC Dossier Specialità: 010588 | 
| data prima registrazione specialità: 30/12/64 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PFIZER ITALIANA SPA J 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
010588 010 POMATA 15 G Cc RR DO6C 19/08/74 
| TESLASCAN Codice AIC Dossier Specialità: 034007 
| data prima registrazione specialità: 22/05/97 —DataRinnovo Titolare AIC: NYCOMED IMAGING AS 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
034007 017 /E  0,01MMOL/ML 1 FLACONE 50 ML H RNR VO8CAOS 22/05/97 
034007 029 /E 0,01MMOL/ML 10 FLACONI 50 ML H RNR VOBCAOS 22/05/97 O 
TESOR-C Codice AIC Dossier Specialità: 034259 | 
data prima registrazione specialità: 16/03/99 =—DataRinnovo Titolare AIC: SEGIX ITALIA S.P.A. i 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
034259 010 /M "1" BLISTER 28 COMPRESSE 1 MG FILMRIVESTITE  C RNR G03FB0OS 16/03/99 
034259 022 /M "1"3 BLISTER 28 COMPRESSE 1 MG FILMRIVESTITE € RNR G03FBOS 16/03/99 DL] 
034259 034 /M "2" BLISTER 28 COMPRESSE 2 MG FILMRIVESTITE € RNR G03FB05 16/03/99 O 
TESTO ENANT Codice AIC Dossier Specialità: 009746 
data prima registrazione specialità: 25/02/85 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GEYMONAT SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATG Registrazione in Farmacia 
009746 013 IM 1F IML 100MG (6, RR G03BA03 25/02/85 i. 
009746 025 IM 1 FIALA 2 ML 250 MG A 36 RR G03BA03 25/02/85 mi 
TESTOSTERONE DEPOSITUM LUSOFARMACO Codice AIC Dossier Specialità: 013566 
data prima registrazione specialità: 21/02/58 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: IST. LUSO FARMACO D'ITALIA SPA 
 N°AIC “Confezione È Fascia SSN ‘Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
013566 017 DEPOT 1 FIALÀ Cc RR G03BA03 21/02/58 
[TESTOTOP Ò Dl ana Codice AIC Dossier Specialità: 028975 
data prima registrazione specialità 15/05/95 Data Rinnovo Titolare AIC: ALZA LIMITED 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028975 011 "TTS 10" 10 SIST.TER.TRANSCUTANEO Cc RR G03BA03 15/05/95 U 
028975 023 TTS 15" 10 SIST.TER.TRANSCUTANEO Cc RR G03BA03 15/05/95 O 
028975 035 "TTS 10" 30 SIST.TER.TRANSCUTANEO E RR G03BA03 15/05/95 Ci 
028975 047 "TTS 10" 50 SIST.TER.TRANSCUTANEO Cc RR 603BA03 15/05/95 DI 
028975 050 "TTS 18" 30 SIST.TER.TRANSCUTANEO” Cc RR G03BA03 15/05/95 L} 
028975 062 "TTS 15" 50 SIST.TER.TRANSCUTANEO Cc RR G03BA03 15/05/95 CD] 
TESTOVIRON Codice AIC Dossier Specialità: 002922 
data prima registrazione specialità: 07/02/50 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHERING SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
002922 058 "DEPOT"IM 1 FIALA 1 ML 100 MG Cc RR G03BA03 27/09/54 
002922 060 "DEPOT"IM 1 FIALA 1 ML 250 MG G RR G03BA03 10/06/53 EV 
| TESTOVIS Codice AIC Dossier Specialità: 003559 I 
| data prima registrazione Specialità: 30/06/50 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA'IGIENICO 
TERAPEUTICHE S.R.L. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
003559 010 20 COMPRESSE 10 MG A 36 RR G03BA02 12/02/85 Mi 
003559 046 IM 2 FIALE 2 ML 50 MG A 36 RR G03BA03 12/02/85 KYA] 
003559 059 IM 2 FIALE 2 ML 100 MG A 36 RR G03BA03 12/02/85 Vj 
TETABULIN Codice AIC Dossier Specialità: 022601 
data prima registrazione specialità: 29/08/72 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: IMMUNO AG VIENNA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022601 064 FL. LIOF. 250 UI + SOLV. 2 ML Cc RR 106BB02 13/07/92 O 
022601 076 1 FIALA 250 Ul 1 ML Cc RR 306BB02 13/07/92 CD] 
022601 088 1 SIRINGA 250 UI A RR J06BB02 13/07/92 2] 
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022601 090 1 SIRINGA 500 UL2 ML IM A RR J06BB02 13/07/92 vi 
| TETAGAMMA l i Codice AIC Dossier Specialità: 022195 
data prima registrazione specialità 01/03/71 DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO MILANESE S.R.L. 
N° AIC | Confezione È a Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022195 010 1 FLAC. 250 U 2 ML IM A RR J06BB02 01/03/71 O 
022195 022 1 SIRINGA 2 ML 250 Ul IM A RR J06BB02 29/01/85 O 
022195 034 1 FLAC. 2 ML 500 UT IM A RR J06BB02 29/01/85 el 
022195 046 IM 1 SIRINGA 500 UI 2 ML A RR J06BB02 28/03/86 vi 
[ TETANUS GAMMA Codice AIC Dossier Specialità: 022488 
data prima registrazione specialità: 13/10/82 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AC: FARMA BIAGINI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022488 011 IM 1 FLAC. 250 UI + FIALA 2 ML A RR 3J06BB02 13/10/82 LU 
022488 023 IM 1 FLAC. 250 UI 2 ML A RR J06BB02 13/10/82 A 
022488 035 IM 1 FLAC. 500 UI 2 ML A RR J06BB02 29/03/83 O 
022488 047 1 SIRINGA 250 UI 2 ML IM A RR 3106BB02 01/03/89 O 
022488 050 1 SIRINGA 500 UI 2 ML IM A RR J06BB02 01/03/89 Il 
TETATOX BERNA Codice AIC Dossier Specialità: 019110 
data prima registrazione specialità: 19/06/61 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: o SIEROTERAPICO E VACCINOGENO SVIZZERO 
ERNA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
019110 016 1 F 0,5 ML Cc RR JO7AM01 19/06/61 xv 
019110 028 1 SIRINGA PRERIEMPITA 0,5 ML Cc RR 107AM01 11/07/83 Vv 
019110030 10 SIR PRERIEMP SOLUZ INIETT IM 0,5 ML (o) OSP JO7AMO1 30/03/99 DU 
019110 042 10 FIALE SOLUZ INIETT IM 0,5 ML Cc OSP 107AMO1 30/03/99 Cj 
TETAVEN — ” de | Codice AIC Dossier Specialità: 026250 
| daiaprimaregisirazionespecialià: 27/05/86 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: IMMUNO AG VIENNA 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026250 011 IV 1 FL.5000 VI + 1 FL 50 ML H OSP J06BB02 27/05/86 
'TETRABIOPTAL Codice AIC Dossier Specialità: 011077 
I data prima registrazione specialità: 09/05/56 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMILA FARMACEUTICI MILANO S.R.L. 
L ano j 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
011077 017 POMATA OFTALMICA 5 G 1% A RR SO1AA09 09/05/56 
011077 029 COLLIRIO 5 ML 5 MG 1% A RR SO1AA09 15/06/71 D 
TETRACICLINA EG | Codice AIC Dossier Specialità: 017638 | 
| data prima registrazione specialità: 28/03/66 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: EG S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
017638 040 8 CAPSULE 250 MG A RR JO1AA07 12/11/92 
TETRACICLINA LUX Codice AIC Dossier Specialità: 013476 
data prima registrazione specialità: 24/03/82 Data Rinnova 01/06/95 Titolare AIC: TUBILUX PHARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
013476 015 POMATA OFTALMICA 3,5 G Cc RR SO1AA09 24/03/82 
| TETRACT-HIB Codice AIC Dossier Specialità: 032133 
data prima registrazione specialità: 11/03/96 Data Rinnovo Titolare AIC: PASTEUR MERIEUX MSD S.P.A. 
) 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione. ATC Registrazione in Farmacia 
032133 011 1 SIRINGA PRECARICATA 0,5 ML Cc RR J07CA06 11/03/96 
- 
| TETRAFOSAMMINA Codice AIC Dossier Specialità: 015487 
| data prima registrazione specialità: 20/08/59 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: F.I.R.M.A. SPA 
I 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
015487 022 8 CAPSULE 250 MG (sì RR J01AAD?7 18/11/87 
TETRALYSAL Codice AIC Dossier Specialità: 018469 
data prima registrazione specialità: 19/07/61 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GALDERMA ITALIA S.P.A | 
J 
N° AIC Confezione Fascia SSN =—Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
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018469 015 8 CAPSULE 150 MG (o) RR JOIAA04 14/06/61 
| TETRAMIL Codice AIC Dossier Specialità: 017863 j 
data prima registrazione specialità: 08/160 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMIGEA SPA | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
017863 010 FLACONE COLLIRIO 10 ML Cc SP S01GAS2 08/11/60 vj 
017863 034 10 FL COLLIRIO MONODOSE 0,5 ML (6) SP S01GAS2 04/05/85 97 
i TETUMAN BERNA Codice AIC Dossier Specialità: 021178 
data prima registrazione specialità: Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROTERAPICO E VACCINOGENO SVIZZERO 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021178 013 1 FLAC. 500 U.I.2 ML IM A RR J06BB02 16/11/68 I 
021178 025 1 FLAC. 250 U.I.2 ML IM A RR J06BB02 16/11/68 O 
021178 037 1 FIALA SIRINGA 250 U.I.2 ML IM A RR 106BB02 12/07/79 O 
021178 049 1 FIALA SIRINGA 500 U.I.2 ML IM A RR J06BB02 05/05/84 vi 
TEVETENZ Codice AIC Dossier Specialità: 033331 


data prima registrazione specialità: 18/09/97 Data Rinnovo 


Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM PHARMA GMBH 


‘N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033331 012 /M 28 COMPRESSE FILM RIVESTITE 200 MG Cc RR C09CA02 18/09/97 
033331 024 /M_ 56 COMPRESSE FILM RIVESTITE 200 MG Cc RR C09CA02 18/09/97 O] 
033331 036 /M 14 COMPRESSE FILM RIVESTITE 300 MG Cc RR C09CA02 18/09/97 = 
033331 048 /M 28 COMPRESSE FILM RIVESTITE 300 MG Cc RR C09CA02 18/09/97 | 
033331 051 /M 56 COMPRESSE FILM RIVESTITE 300°:MG Cc RR C09CA02 18/09/97 LI 
033331 063 /M 100 COMPRESSE FILM RIVESTITE 300 MG Cc RR C09CA02 18/09/97 O 
033331 075 /M 280 COMPRESSE FILM RIVESTITE 300 MG Cc RR C09CA02 18/09/97 A 
033331 087 /M 14 COMPRESSE FILM RIVESTITE 400 MG Cc RR C09CA02 18/09/97 (a) 
033331 099 /M 28 COMPRESSE FILM RIVESTITE 400 MG Cc RR C09CA02 18/09/97 G 
033331 101 /M 56 COMPRESSE FILM RIVESTITE 400 MG Cc RR C09CA02 18/09/97 
033331 113 /M 100 COMPRESSE FILM RIVESTITE 400 MG (® RR C09CA02 18/09/97 O 
033331 125 /M 280 COMPRESSE FILM RIVESTITE 400 MG Cc RR C09CA02 18/09/97 LI 
| THAMESOL Codice AIC Dossier Specialità: 021253 | 
data prima registrazione specialità: 29/12/69 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021253 024 SOL X FLEB. 250 ML H OSP B05BB03 29/12/69 O 
THEO 24 Codice AIC Dossier Specialità: 026461 
data prima registrazirne specialità: 30/07/87 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: G.D. SEARLE & COMPANY 
N° AIC Confezione i Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026461 020 "RETARD" 30 CAPSULE 200 MG A RR R03DA04 30/07/87 I 
026461 032 "RETARD" 30 CAPSULE 300 MG A RR R03DA04 30/07/87 vi 
THEO DUR Codice AIC Dossier Specialità: 025267 
data prima registrazione specialità: 13/03/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025267 016 30 COMPRESSE 300 MG A RR R03DA04 13/03/84 97 
025267 028 "200" 30 COMPRESSE 200 MG A RR R03DA04 13/03/84 9, 
025267 042 30 COMPRESSE 450 MG Cc RR R03DA04 01/06/92 A 
THEOLAIR Codice AIC Dossier Specialità: 025730 
data prima registrazione specialità: 21/06/85 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: 3M ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione. in Farmacia 
025730 019 "SR 250" 30 COMPRESSE 250 MG A RR R03DA04 21/06/85 
025730 021 "SR 350" 30 COMPRESSE 350 MG A RR R03DA04 21/06/85 I 
025730 033 "24" 30 CAPSULE 300 MG A RR R03DA04 30/09/92 DU] 
THEOPHYL CHOLINE Codice AIC Dossier Specialità: 008093 
data prima registrazione specialità: 17/09/53 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PROMEDICA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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008093 015 GOCCE ORALI 20 ML Cc RR R03DA02 17/09/53 O 
008093 027 10 SUPPOSTE 0,5 G Cc RR R03DA02 17/09/53 O] 
008093 039 IM 6 FIALE 0,18G Cc RR R03DA02 17/09/53 inn 
‘ THERMALGEN Codice AIC Dossier Specialità: 023820 
data prima registrazione specialità: 08/11/78 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023820 020 CREMA 2,5% 5S0G Cc RR MOZAA10 08/11/78 OD 
023820 032 CREMA 2,5% 30G Cc RR MO2AA10 29/11/95 O) 
| THERMOGENE Codice AIC Dossier Specialità: 004363 
| data prima registrazione specialità: 23/11/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MONTEFARMACO OTC S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
004363 014 OVATTA G 34 Cc OTC M02AB 23/11/82 Mi 
004363 026 OVATTA G 57 Cc OTC M02AB 23/11/82 O 
004363 038 POMATA G 20 (6) OTC M02AB 26/07/84 O 
004363 040 POMATA G 40 Cc OTC M02AB 26/07/84 si 
004363 053 POMATA RIVULSIVA 5 G c OTC MOZAC 22/01/88 Ù] 
004363 065 POMATA RIVULSIVA 20 G Cc OTC M02AC 22/01/88 97] 
004363 077 EMULSIONE ESTEMPORANEA 100 G Cc OTC M02AC 22/01/88 O 
‘ THIOGUANINE Codice AIC Dossier Specialità: 022825 
i data prima registrazione specialità: 16/10/73 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: THE WELLCOME FOUNDATION LTD 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022825 018 25 COMPRESSE 40 MG A RNR LO1BB03 16/10/73 
' THIOLA Codice AIC Dossier Specialità: 021547 
+ dataprima registrazione specialità: 30/09/69 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: COOPERATIVA FARMACEUTICA SRL 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021547 017 IM IV 10 FIALE 2 ML 100 MG (6; RR R05CB12 30/09/69 
021547 029 IM IV 6 FIALE 5 ML 250 MG C RR R05CB12 30/09/69 Mi 
021547 031 "FORTE" 1V 4 FIALE 5 ML 500 MG Cc RR ROSCB12 30/07/71 AQ 
021547 043 30 CONFETTI 250 MG Cc RR R05CB12 30/07/71 Mi 
021547 068 AD SCIROPPO 1,7% 200 ML Cc RR R05CB12 05/09/72 297] 
021547 070 BB GRANULARE 20 BUSTINE 5 G Cc RR ROSCB12 22/04/82 a 
| THIOPLEX Codice AIC Dossier Specialità: 033473 | 
| data prima registrazione specialità: 11/12/98 = DataRinnovo Titolare AIC: WYETH LEDERLE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033473 012 FLACONE POLVERE SOLUZ INIETT 15 MG H OSP LO1ACO1 11/12/98 
RETE ZIO 
THIOSOL Codice AIC Dossier Specialità: 023743 
data prima registrazione specialità: 23/08/78 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: COOPERATIVA FARMACEUTICA SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023743 014 "AEROSOL" 10 FIALE 2 ML 100 MG Cc RR ROSCB12 23/08/78 v% 
023743 026 "AEROSOL" 6 FIALE 3 ML 250 MG c RR RO0SCB12 23/08/78 Mi 
023743 038 "AEROSOL" 6 FIALE 3 ML 400 MG (o) RR ROSCB12 23/08/78 7] 
023743 065 AD GRANULARE 20 BUSTINE 350 MG Cc SP ROSCB12 19/03/80 M 
023743 077 BB GRANULARE 20 BUSTINE 150 MG Cc SP R05CB12 19/03/80 KI 


THIOXENE Codice AIC Dossier Specialità: 028087 
data prima registrazione specialità: 17/01/92 Data Rinnovo 17/01/97 Titolare AIC: ESSETI FARMACEUTICI S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028087 029 "600"10 FL. LIOF+10 F. SOLV. 4 ML Cc RR V03AB32 1701/92 
TI TRE Codice AIC Dossier Specialità: 013401 
i dataprimaregistrazione specialità: 10/11/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
013401 068 50 COMPRESSE 20 MCG A RR HO3AA02 10/11/81 PI 


— 588 — 


20-8-1999 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 195 


TIABRENOLO Codice AIC Dossier Specialità: 024932 
data prima registrazione specialità: 22/02/83 =Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NCSN FARMACEUTICI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024932 030 50 COMPRESSE 800 MG Cc RR CIOAX03 22/02/83 


[TIACLAR Codice AIC Dossier Specialità: 024771 
| data prima registrazione specialità: 19/07/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L. 


N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024771 026 50 COMPRESSE 600 MG Cc RR CIOAX03 21/07/82 
“"TIADEN Codice AIC Dossier Specialità: 023877 
data prima registrazione specialità: 26/02/79 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.PA. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023877 018 40 COMPRESSE Cc RR C10AX03 26/02/79 
TIAKEM Codice AIC Dossier Specialità: 028244 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: LABORATORI FARMACEUTICI VITA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028244 010 14 CAPSULE RITARDO 300 MG A RR CO8DBO1 31/10/94 O) 
TIAPROFEN Codice AIC Dossier Specialità: 028613 
data prima registrazione speciafità: 18/02/93 = DataRinnovo 18/02/98 Titolare AIC: BIOPROGRESS S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028613 014 30 COMPRESSE 300 MG A 66 RR MONAE11 18/02/93 Mi 
028613 026 30 BUSTINE 300 MG A 66 RR MOI1AE11 18/02/93 292] 
TIAPROREX Codice AIC Dossier Specialità: 027676 
| data primaregistrazione specialità: 07/06/93 = Data Rinnovo 07/06/98 7itolare AIC: LAMPUGNANI FARMACEUTICI SPA 
L 
N° AIC Confezione ” Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027676 016 30 BUSTINE 300 MG A 66 RR MO1AE11 07/06/93 
027676 028 30 COMPRESSE 300 MG A 66 RR MOIAE11 07/06/93 U 
027676 030 10 SUPPOSTE 300 MG (o) RR MOI1AE11 07/06/93 O 
TIBERAL Codice AIC Dossier Specialità: 024403 
data prima registrazione specialità: 18/06/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024403 014 3 COMPRESSE 500 MG A RR P01AB03 18/06/81 
024403 038 5 FIALE 3 ML 500 MG Cc RR J01XD03 30/07/87 CE) 
| TIBICORTEN Codice AIC Dossier Specialità: 022705 
data prima registrazione specialità: 31/12/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: AVANTGARDE S.P.A. 
N° AIC — Confezione i a ‘Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022705 038 "F" CREMA DERMATOLOGICA G 20 (o) RR D07CB01 31/12/84 [fi 
i TICALMA Codice AIC Dossier Specialità: 008290 
data prima registrazione specialità: 03/09/55 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: KELEMATA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
008290 064 10 BUSTINE FILTRO ORALI Cc OTC NOSCM09 08/03/89 Q 
008290 076 "ERBE" G 20 TISANA Cc OTC NOSCM09 08/03/89 O 
008290 088 20 BUSTINE FILTRO ORALI Cc OTC NOSCM09 08/03/89 VI 
008290 090 30 CONFETTI Cc OTC NOSCM09 08/03/89 MV 
TICAVENT Codice AIC Dossier Specialità: 027658 
data prima registrazione specialità 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: GLAXO ALLEN S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027658 018 INALATORE 12 G SOSPENS 120 EROG (o) RR R03BA05 31/10/94 O 
TICLODONE Codice AIC Dossier Specialità: 024716 
! data prima registrazione specialità: 19/05/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA 
L sa 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione. ATC Registrazione in Farmacia 
024716 021 30 CONFETTI 250 MG A 09 RNR BO1ACOS 19/05/82 7] 
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TICLOPIDINA BIOSELECTA n Codice AIC Dossier Specialità: 029291 | 
data prima registrazione specialità: 30/03/95 —Daia Rinnovo Titolare AIC: BIOSELECTA S.R.L. 
"N° AIC — Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029291 010 30 COMPRESSE 250 MG A 09 RNR BOIACOS 30/03/95 
TICLOPIDINA DOROM Codice AIC Dossier Specialità: 029296 
data prima registrazione specialità: 30/03/95 —Data Rinnovo Titolare AIC: DOROM S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029296 011 30 COMPRESSE 250 MG A 09 RNR BO1ACO5 30/03/95 vj 
| TICLOPROGE Codice AIC Dossier Specialità: 028965 
| data primaregistrazione specialità: 10/07/95 Data Rinnovo Titolare AIC: PROGE FARM S.R.L. 
È ni 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028965 010 30 COMPRESSE 250 MG A 09 RNR BOIACOS 10/07/95 I 
TICOFLEX Codice AIC Dossier Specialità: 025769 
data prima registrazione specialità: 15/06/85 = Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: FARMA UNO S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione | in Farmacia 
025769 011 AD 10 SUPPOSTE Cc RR MO1AE02 15/06/85 
025769 023 30 COMPRESSE Cc RR MO1AE02 15/06/85 O 
025769 035 GEL 50 G Cc SP M02AA12 02/10/89 97] 
TIENAM Codice AIC Dossier Specialità: 025887 
data prima registrazione specialità: 30/0787 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MERCK SHARP E DOHME S.P.A. 
È 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025887 011 IV I FLACONE INIETTABILE 250 MG H OSP JO1DHS1 30/07/87 O 
025887 023 IV 1 FLACONE INIETTABILE 500 MG H OSP JO1DHS1 30/07/87 O 
025887 035 IV 1 FLAC. INIETT. 500 MG + SOLV H OSP JO1DHS1 30/07/87 O 
025887 047 IM 1 FLAC. 500 + 500 MG + 1 FIALA 2 ML A 56 RR JO1DHS1 09/11/89 97] 
025887 050 "MONOVIAL® ÎV FL 500 M6/500 MG+SOL H OSP J01DHS1 29/11/95 QD 
| TIENOR Codice AIC Dossier Specialità: 025283 
data prima registrazione specialità: 05/05/84 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMAKA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025283 019 40 COMPRESSE 5 MG Cc RR NOSBA21 05/05/84 NA 
025283 021 30 COMPRESSE 10 MG Cc RR NOSBA21 05/05/84 af; 
025283 045 FLACONE GOCCE 20 ML 1% Cc RR NOSBA21 30/07/87 Mi 
‘"TIFOX sen Codice AIC Dossier Specialità: 024701 | 
data prima registrazione specialità: 24/10/83 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CHONG KUN DANG ITALIA S.P.A. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024701 043 IM 1FL1G+1FSOLV2ML H OSP JO1DA05 08/05/95 
024701 056 IV1FL1G+1FSOLV IO ML Cc OSP JO1DA05 08/05/95 O 
TIGASON Codice AIC Dossier Specialità: 025191 
I dataprimaregistrazione specialità: 18/02/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025191 014 5O CAPSULE 10 MG A RNR DOSBB01 18/02/84 vi 
025191 026 30 CAPSULE 25 MG A RNR DOSBBOI 18/02/84 97] 
TIKLID Codice AIC Dossier Specialità: 024453 
! | dataprima registrazione specialità: 15/06/81 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SANOFI WINTHROP S.P A. 
N° AI Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024453 021 30 COMPRESSE 250 MG A 09 RNR BOIACOS 15/06/81 
TILADE Codice AIC Dossier Specialità: 026632 
| data prima registrazione specialità: 30/11/88 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RHONE POULENC RORER S.P.A. 
l 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026632 012 AEROSOL 112 MG/56 EROGAZIONI (6: RR R03BC03 30/11/88 
026632 024 "AEROSOL" 2 MG/EROGAZIONE 112 DOSI A RR R03BC03 18/02/93 Ss 
026632 036 36 FIALE 2 ML 10 MG SOLUZIONE AEROSOL A RR R03BC03 31/10/94 Mi 
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|TILARIN Codice AIC Dossier Specialità: 028206 
data prima registrazione specialità: 31/12/92 = DataRinnovo 31/12/97 Titolare AIC: RHONE POULENC RORER S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

028206 011 1 FLAC. SPRAY NASALE 1% 30 ML B RR ROLAC07 31/12/92 
TILAVIST Codice AIC Dossier Specialità: 028098 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: RHONE POULENC RORER S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

028098 010 1 FLAC. GOCCE OCULARI 2% 5 ML B RR SO1GX04 31/10/94 
TILCOTIL Codice AIC Dossier Specialità: 026758 ] 
data prima registrazione specialità: 01/09/89 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026758 019 20 COMPRESSE LACCATE 20 MG Cc RR M01AC02 01/09/89 DM 
026758 021 30 COMPRESSE LACCATE 20 MG A 66 RR MO1AC02 01/09/89 i 
026758 033 30 BUSTINE 20 MG A 66 RR M01AC02 01/09/89 z| 
026758 045 10 SUPPOSTE 20 MG Cc RR MOIACO2 01/09/89 7 
026758 058 1 FIALA LIOF. 20 MG + 1 F.SOLV. Cc RR MO01AC02 01/09/89 O] 
026758 072 IM IV 6 FIALE LIOFILIZZATE 20 MG + 6 FIALE A RR MO01AC02 01/09/89 MI 
026758 084 1 FIALA LIOF. 20 MG+1 F.SOLV Cc RR MO1AC02 01/09/89 O 
026758 096 2 FIALA LIOF. 20 MG+2 F.SOLV (o) RR MO1AC02 01/09/89 O 
026758 110 "40 FIALE" 2 FIALE 40 MG + 2 FIALE SOLVENTE Cc . RR MO1ACD2 29/07/97 LU 

TILDIEM Codice AIC Dossier Specialità: 025278 
data prima registrazione specialità: 29/03/84 —DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: 

"N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025278 019 50 COMPRESSE 60 MG A RR CO8DB01 29/03/84 277] 
025278 021 IV 5 FL LIOF 50 MG + SF 5 ML Cc RR CO8DBO1 12/03/86 O 
025278 045 FLEBO 5 FLACONI LIOF. 100 MG Cc OSP CO8DBO1 17/04/90 O 
025278 058 "RETARD" 24 COMPRESSE 120 MG A RR CO8DB01 27/04/91 297] 
025278 060 “RETARD" 14 CAPSULE 300 MG A RR CO8DBO1 28/04/93 [9] 
025278 072 "200" RETARD 36 CAPSULE 200 MG A RR CO8DBO01 17/06/96 97 

TILENE Codice AIC Dossier Specialità: 025572 
data prima registrazione specialità: 23/01/85 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FRANCIA FARMACEUTICI INDUSTRIA FARMACO 
BIOLOGICA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

025572 013 30 CAPSULE 100 MG A 14 RR C10ABOS 23/01/85 
TILEXIM Codice AIC Dossier Specialità: 027020 
data prima registrazione specialità: 20/11/90 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SELECT PHARMA S.P.A. 

N° AIC Confezione i Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027020 015 12 COMPRESSE 125 MG Cc RR J01DA06 20/11/90 
027020 027 12 COMPRESSE 250 MG A RR J01DA06 20/11/90 U 
027020 039 6 COMPRESSE RIVESTITE 500 MG A RR J01DA06 20/11/90 Ol 
027020 041 1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP. 100 A RR J01DA06 27/02/91 O 

ML 25 MG/ML 
TIMECEF Codice AIC Dossier Specialità: 027939 
data prima registrazione specialità: 31/12/92 = Data Rinnovo 31/12/97 Titolare AIC: HOECHST PHARMA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027939 014 IM IV 1 FL. 250 MG+1 F.SOLV .2 ML H OSP J01DA25 31/12/92 
027939 026 IM IV 1 FL. 500 MG+1 F.SOLV. 2 ML H OSP J01DA25 31/12/92 GU 
027939 038 IM 1 FLAC. 1 G+ 1 FIALA 4 ML A 55 RR JO1DA25 31/12/92 97] 
027939 040 IM IV 1 FL.1G+ 1 F.SOLV. 4 ML H OSP J01DA25 31/12/92 O 
027939 053 IV 1 FLAC. 2 G +1 F.SOLV. 10 ML H OSP J01DA25 31/12/92 DU] 

TIMELIT Codice AIC Dossier Specialità: 026534 
data prima registrazione specialità: 27/07/87 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LUNDBECK ITALIA S.P.A. i 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 


026534 026 30 COMPRESSE 70 MG Cc RR NO6AA07 27/11/95 Dj 
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TIMENTIN Codice AIC Dossier Specialità: 027118 
data prima registrazione specialità: 01/06/90 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. 
il 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027118 013 IM 1 FLAC. 1,2 G+1 FIALA 2 ML A 55 RR J01CR03 01/06/90 
027118 025 IV 1 FLACONE 3,2 G H OSP J01CR03 27/04/91 DÌ 
027118 037 "1,6 EV PEDIATRICO" FLAC POLV SOLUZ 1,6 G H OSP J01CR03 26/11/98 O 
027118 049 "0,6 IM PEDIATRICO" FLAC POLV SOLUZ 0,6G+FSOLV A RR J01CR03 26/11/98 MI 
2ML 
TIMICOLID Codice AIC Dossier Specialità: 033583 
data prima registrazione specialità: 31/03/99 Data Rinnovo Titolare AIC: RESTIVA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033583 016 1% CREMA 50G c RR DOSACO1 31/03/99 
033583 028 3% CREMA 50G c RR DOSACDI 31/03/99 DO] 
| TIMICON Codice AIC Dossier Specialità: 027888 


| data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo 


Titolare AIC: LABORATOIRES MERCK SHARP & DOHME - CHIBRET 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027888 015 "2" FLACONE 5 ML Cc RR SOIEDSI 31/10/94 i 
027888 027 "4" FLACONE 5 ML Cc RR S01EDSI 31/10/94 97 

TIMOPTOL Codice AIC Dossier Specialità: 024278 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024278 018 FL 3 ML SOLUZ. OFT 0,25% (o) RR SO1EDO1 17/10/80 7] 
024278 020 FL 5 ML SOLUZ OFT 0,25% E RR S01EDO1 17/10/80 DI) 
024278 032 SOLUZIONE OFTALMICA 0,50% 3 ML A RR SO1EDO1 17/10/80 7 
024278 044 SOLUZIONE OFTALMICA 0,5% 5 ML A RR S01EDO1 17/10/80 Mi 
024278 057 SOLUZ OFTAL 0,25% 30 CONT MONOD 0,25 ML Cc RR SO1EDO1 15/12/97 O 
024278 069 SOLUZ OFTAL 0,50% 30 CONT MONOD 0,25 ML A RR SOlEDOIL 15/12/57 UD] 
024278 071 "XE 0,25%" SOLUZIONE GELIFICANTE 2,5 ML Cc RR SO1EDO1 29/11/95 Mi 
024278 083 "XE 0,5%" SOLUZIONE GELIFICANTE 2,5 ML Cc RR S01ED01 29/11/95 7 

TIMUNOX Codice AIC Dossier Specialità: 025389 
data prima registrazione specialità: 28/07/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: JANSSEN CILAG S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025389 014 IM 1 FIALA 50 MG/ML Cc RR LO3AX09 28/07/84 
025389 026 IM 1 FLACONE 10 MG/ML 5 ML Cc RR L03AX09 28/07/84 O 

[ TINADERM Codice AIC Dossier Specialità: 020961 
data prima registrazione specialità: 30/08/87 =Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHERING PLOUGH SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020961 049 LOZIONE 1% 30 ML Cc OTC DO1AE18 13/02/92 
020961 052 CREMA 1% 30G Cc OTC DO1AE18 13/02/92 Mi 
020961 064 POLVERE 0,5% 20 G Cc OTC DO1AE18 13/02/92 Mi 

TINSET Codice AIC Dossier Specialità: 025293 
data prima registrazione specialità: 18/05/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PRODOTTI FORMENTI S.R.L. 

N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025293 010 30 COMPRESSE 30 MG B RR RO6AE06 18/05/84 Wi 
025293 034 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 30 ML 2,5% B RR RO06AE06 05/05/88 97] 
025293 046 GEL 30G Cc RR DO4AA 27/04/93 M 
025293 059 "NIPIO" SOSPENSIONE OS 2;5 MG/ML Cc RR RO6AE06 27/04/93 ez] 

TINTURA STOMATICA Codice AIC Dossier Specialità: 005529 
data prima registrazione specialità: 13/0757 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: I.B.N. . ISTITUTO BIOLOGICO NAZIONALE S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

005529 033 SOLUZ. ORALE FLACONE 500 G Cc SP A06ABS7 31/10/94 CÌ 
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| TIOCALMINA * Codice AIC Dossier Specialità: 008883 
| data prima registrazione specialità: 22/05/70 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: DR. OTTOLENGHI & C. SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
008883 035 SCIROPPO G 200 Cc OTC RO5FB02 22/01/88 Mi 
008883 047 24 COMPRESSE Cc OTC ROSFB02 22/01/88 mM 
‘TIOGUAIALINA Codice AIC Dossier Specialità: 010723 
data prima registrazione specialità: 14/01/84 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: MONTEFARMACO OTC S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
010723 029 SCIROPPO G 175 o) OTC ROSCA09 30/05/89 
TIONAMIL Codice AIC Dossier Specialità: 012207 
data prima registrazione specialità: 21/02/57 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
012207 027 FLACONE SCIROPPO 220 G c OTC ROSCA10 20/06/89 
| TIOREDOX Codice AIC Dossier Specialità: 028859 
data prima registrazione specialità: 11/12/98 Data Rinnovo Titolare AIC: DR. A.TORRE FARMACEUTICI SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028850 016 FLAC 4,8 G POLV LIOF + FLAC 50 ML SOLV X SOL. H OSP V03AB32 11/12/98 
INF. 
028850 028 FLAC 2,4 G POLV LIOF+FLAC 25 ML SOLV X SOL. H OSP V03AB32 11/12/98 ni 
INFUS. 
TIOREST - Codice AIC Dossier Specialità: 026691 
data prima registrazione specialità: 30/07/87 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BIOINDUSTRIA FARMACEUTICI SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026691 016 CREMA DERMICA 1% 30 G Cc RR D0O1AC07 30/07/87 
026691 028 CREMA GINECOL.2% 78 G Cc RR GO1AF08 30/07/87 DI 
026691 030 LOZIONE DERMICA 1% 30 G (6 RR D0O1AC07 30/07/87 L] 
026691 042 POLVERE DERMICA 1% 30 G Cc RR DOIAC07 30/07/87 L] 
026691 055 6 OVULI VAGINALI 100 MG Cc RR GO1AF08 30/07/87 L]) 
026691 079 SOLUZIONE UNGUEALE 28% 12 ML (o) RR DO1AC07 31/10/94 I; 
026691 105 SCHIUMA DERMICA 1% 6 BUSTE 10G Cc RR DOLAC07 31/10/94 
026691 117 5 FLAC. 150 ML LAVANDA VAG. 0,2% Cc RR GO1AF08 31/10/94 CL) 
TIOTAU Di Codice AIC Dossier Specialità: 028902 | 
| data primaregistrazione specialità: 04/03/97 —Data Rinnovo Titolare AIC: FARMACEUTICI DAMOR S.P.A. | 
Ì 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028902 017 FLAC. SCIROPPO 3% 200 ML Cc RR ROSCB 04/03/97 ki 
028902 029 30 BUSTINE 300 MG Cc SP ROSCB 04/03/97 mi 
| TIOTEN Codice AIC Dossier Specialità: 024917 
data prima registrazione specialità: 16/03/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: THERABEL PHARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024917 041 30 BUSTINE GRAN. 5 G 180 MG Cc SP RO5CB11 16/03/83 
024917 054 30 BUSTINE GRAN. 5 G 360 MG Cc SP ROSCB11 16/03/83 i 
TIRACRIN Codice AIC Dossier Specialità: 007610 
data prima registrazione specialità: 28/02/83 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GEYMONAT SPA 
L i 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
007610 013 30 CONFETTI 50 MG A RR H03AA05 28/02/83 i 
007610 037 ASTUCCIO 30 COMPRESSE CON PREROTTURA A A RR HO3AA05 26/11/98 Vj 
CROCE 
TIROCULAR Codice AIC Dossier Specialità: 028165 
data prima registrazione specialità: 02/09/94 Data Rinnovo Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028165 025 FLACONE COLLIRIO 10 ML Cc RR SO1XA08 22/05/95 
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TIROIDE AMSA Codice AIC Dossier Specialità: 005417 
data prima registrazione specialità: 28/12/72 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A.M.SA. SRL. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
005417 035 50 COMPRESSE 33 MG (o) RR HO3AA05 15/12/90 
005417 047 25 COMPRESSE 125 MG Cc RR HO3AA05 15/12/90 be7| 
TIROIDE BRUCO Codice AIC Dossier Specialità: 001661 | 
| = dataprimaregistrazione specialità: 22/10/82 = Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: OFOCRIN SPA | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
001661 014 BB 50 COMPRESSE 0,15 G Cc RR H03AA05 22/10/82 
001661 026 AD 50 COMPRESSE 0,20 G Cc RR H03AA05 22/10/82 Ci 
. TIROIDE VISTER Codice AIC Dossier Specialità; 000550 
i dataprimaregistrazione specialità: 26/01/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
000550 044 —NORMALE"20 CONFETTI IN BLISTER 30 UK (o RR H03AA05 04/03/97 
000550 057 —DEBOLE"30 CONFETTI IN BLISTER 10 UK Cc RR HO3AA0S 04/03/97 MI 
TIROTRICINA ISM Codice AIC Dossier Specialità: 004031 
data prima registrazione specialità: 03/10/52 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO MILANESE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
004031 011 10 OVULI VAGINALI Cc RR GOIAA 03/10/52 
TIRS Codice AIC Dossier Specialità: 032769 
data prima registrazione specialità: 24/04/96 Data Rinnovo Titolare AIC: DIFA COOPER S.P.A. 

“N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032769 010 COLLIRIO FLACONE 10 ML Cc OTC SO1AX 24/04/96 N) 
032769 022 COLLIRIO FLACONE 15 ML (6 OTC SOlIAX 24/04/96 na | 

TISANA ARNALDI Codice AIC Dossier Specialità: 003789 
data prima registrazione specialità: 10/08/50 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: COLONIA DELLA SALUTE CARLO ARNALDI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
003789 017 SCATOLA G 90 Cc OTC A06ABSG 10/08/50 
TISANA KELEMATA Codice AIC Dossier Specialità: 000367 
data prima registrazione specialità: 204857 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: KFILFMATA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
000367 033 10 BUSTINE FILTRO G 13 Cc OTC A06ABS6 31/07/68 O 
000367 045 10 BUSTINE FILTRO G 2 Cc OTC A06ABS6 31/07/68 O 
000367 058 "ERBE" POLVERE G 80 C OTC A06ABS6 31/07/68 O 
000367 060 "ERBE" POLVERE G 100 lo) OTC A06AB06 31/07/68 wi 
000367 072 20 BUSTINE FILTRO G 13 (o) OTC A06AB20 31/07/68 MI 
000367 108 40 CONFETTI Cc OTC AO6ABS6 20/04/88 77 
000367 110 FLAC. GRANULATO SOLUBILE 100 G Cc OTC A06AB06 31/10/94 | 
i TISSUCOL Codice AIC Dossier Specialità: 025243 
| data prima registrazione specialità: 17/03/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: IMMUNO AG VIENNA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025243 130 2 SIR. P. USO SOLUZ. CONGEL. 0,5 ML H OSP B02BC 04/09/95 
025243 142 2 SIR. P. USO SOLUZ. CONGEL. 1 ML H OSP B02BC 04/09/95 a 
025243 155 2 SIR. P. USO SOLUZ. CONGEL. 2 ML H OSP B02BC 04/09/95 O 
025243 167 2 SIR. P. USO SOLUZ. CONGEL. 5 ML H OSP B02BC 04/09/95 Dj 
TOBAN ì Codice AIC Dossier Specialità: 028471 
data prima registrazione specialità: 05/03/93 =—Data Rinnovo 05/03/98 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028471 011 105 GOMME 2 MG Cc OTC N07BA01 05/03/93 DU 
028471 023 105 GOMME 4 MG Cc OTC NO7BAOI 05/03/93 O 
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TOBRADEX Codice AIC Dossier Specialità: 027457 
data prima registrazione specialità: 31/12/92 = DataRinnovo 31/12/97 Titolare AIC: ALCON-COUVREUR S.A. 
N° AIC È Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027457 011 COLLIRIO 5 ML B RR SC1CAOI 31/12/92 
027457 023 POMATA OFTALMICA 3,5 G B RR SOlCAO01 31/12/92 97] 
027457 035 "OTO" CONTAGOCCE FLAC.S ML Cc RR S02CA06 22/07/96 2] 
| TOBRAL Codice AIC Dossier Specialità: 025860 | 
data prima registrazione specialità: 20/08/85 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ALCON LABORATORIES INC | 
L ] 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025860 026 COLLIRIO 5 ML Cc RR SOIAA12 20/08/85 
025860 040 POMATA OFTALMICA 3,5 G 0,3% Cc RR SOlAA12 27/07/87 9 
025860 053 FLAC. GOCCE OTOLOGICHE 5 ML Cc RR S02AA 31/10/94 Mi 
TOBRASONE Codice AIC Dossier Specialità: 029161 
data prima registrazione specialità: 23/06/05 Data Rinnovo Titolare AIC: ALCON PHARMACEUTICALS LTD 
I 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029161 015 COLLIRIO FLAC. CONTAGOCCE 5 ML Cc RR S01CA07 23/06/95 
[TOBREX Codice AIC Dossier Specialità: 024968 
data prima registrazione specialità: ‘15/04/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: F.I.R.M.A. SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024968 036 IM 1 FL PV 100 MG Cc RR JO1GBO01 15/04/83 
TOCALFA Codice AIC Dossier Specialità: 005982 
data prima registrazione specialità: 17/02/52 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ASTA MEDICA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
005982 018 OS GTT 10 ML Cc RR ALDA 17/02/52 
005982 020 20 GELOPERLE Cc SP ALIJA 11/08/58 97] 
| TOCOFEROLO BIOGLAN Codice AIC Dossier Specialità: 005986 
| data prima registrazione specialità: 13/12/60 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NEOPHARMED SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
005986 017 20 CONFETTI Cc RR A11HA03 13/12/60 
{ TOCOGEN Codice AIC Dossier Specialità: 025910 I 
| data prima registrazione specialità: 12/06/85 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ABIOGEN PHARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione. Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025910 023 10 COMPRESSE 100 MG Cc RR A11HA03 12/06/85 
TOCOLYSAN Codice AIC Dossier Specialità: 026305 
data prima registrazione specialità: 09/03/87 —DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BYK GULDEN ITALIA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026305 033 30 COMPRESSE 0,5 MG A RR G02CA 09/03/87 
026305 058 IV 1 FIALA 10 ML/0,025 MG A RR G02CA 01/09/88 DU] 
TOFRANIL Codice AIC Dossier Specialità: 014969 
data prima registrazione specialità: 12/03/59 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
014969 012 50 CONFETTI 25 MG A RR NO6AA02 12/03/59 
014969 024 60 CONFETTI 10 MG A RR NO6AA02 1103/61 97, 
| TOLECTIN Codice AIC Dossier Specialità: 023513 
Î data prima registrazione specialità: 19/01/83 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CILAGAG 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023513 017 30 CAPSULE 400 MG Cc RR M01AB03 19/01/83 
023513 056 GEL TUBO G 50 5% Cc RR MO02AA21 25/02/85 O 
TOLIMAN Codice AIC Dossier Specialità: 022535 
data prima registrazione specialità: 24/03/75 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHARPER S.R.L: 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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022535 013 50 COMPRESSE 25 MG Cc RR N07CA02 09/03/87 Mi 
022535 037 "100" 30 CAPSULE Cc RR N07CA02 24/03/75 97; 
022535 052 FLACONE GOCCE 30 ML Cc RR NO7CA02 20/11/78 vi 

TOLMICEN Codice AIC Dossier Specialità: 023776 
data prima registrazione specialità: 21/09/79 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023776 014 CREMA 30 G 1% Cc SP DO1AE19 16/07/83 e, 
023776 026 LOZIONE 30 ML 1% Cc SP DO1AE19 21/09/79 77] 
023776 038 POLVERE 50 G 0,5% Cc SP DO1AE19 21/09/79 O 
023776 040 POLVERE 100 G 0,5% E SP DO1AE19 21/09/79 MI 
023776 053 UNGUENTO 30 G 1% Cc SP DO1AE19 21/09/79 97] 

[TOMABEF *Codice AIC Dossier Specialità: 025330 
data prima registrazione specialità: 05/05/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SALUS RESEARCHES S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

025330 022 IM 1 FLAC,1 G+ 1 FIALA 3 ML A 55 RR J01DA32 05/05/84 O 
TOMUDEX Codice AIC Dossier Specialità: 031251 
data prima registrazione specialità: 23/04/97 Data Rinnovo Titolare AIC: ZENECA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

031251 010 IV FLACONE LIOFILIZZATO 2 MG Cc OSP LO1BA03 23/04/97 9 
TONAMIL Codice AIC Dossier Specialità: 007584 
data prima registrazione specialità: 05/08/64 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMACEUTICI ECOBI SAS 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
007584 067 20 COMPRESSE Cc OTC R06AC06 10/02/90 
007584 079 POMATA DERMATOLOGICA 25 G Cc OTC DO4AA01 10/02/90 Mi 
007584 08î GOCCE NASALI 15 G Cc OTC ROIACO6 10/02/90 N 

TONESS Codice AIC Dossier Specialità: 020691 
data prima registrazione specialità: 20/04/66 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020691 022 30 COMPRESSE 100 MG Cc RR A03AX07 04/05/79 O 
020691 034 40 COMPRESSE 100 MG Cc RR A03AX07 25/07/67 YU 
020691 046 AD 6 SUPPOSTE 500 MG Cc RR A03AX07 20/04/66 fo) 
020691 085 IM IV 6 FL LIOF+6 F SOLV Cc RR A03AX07 20/04/66 O 
020691 097 OS GTT 30 ML 5% Cc RR A03AX07 23/11/73 Mi 

TONICUM 500 ” Codice AIC Dossier Specialità: 023067 
data prima registrazione specialità: 23/01/75 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO 
TERAPEUTICHE S.R.L. 

N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023067 022 10 FLACONCINI ORALI 10 ML Cc SP A13A 15/05/90 
023067 034 10 FLACONCINI ORALI 10 ML Cc OTC A13A 31/10/94 vi 

TONOCALCIN Codice AIC Dossier Specialità: 025857 
data prima registrazione specialità: 20/07/85 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MONSANTO ITALIANA S.P.A. 

N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025857 172 5 FIALE 50 ULI. Cc RR HOSBA01 19/03/99 
025857 184 5 FIALE 100 UI. Cc RR HOSBAOI 19/03/99 D77I 

TONOFOLIN Codice AIC Dossier Specialità: 025990 
data prima registrazione specialità: 02/09/85 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. | 
} 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025990 045 10 FLACONCINI ORALI 4 MG Cc RR VO3AFOI 02/09/85 
025990 060 20 COMPRESSE 4 MG Cc RR V03AF03 02/09/85 Mi 

TONOGEN Codice AIC Dossier Specialità: 021229 
data prima registrazione specialità: 12/10/76 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO BIOLOGICO CHEMIOTERAPICO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione ‘in Farmacia 

021229 036 10 FLACONCINI USO ORALE 10 ML c SP A13A 04/02/91 Mi 
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TONOPLUS Codice AIC Dossier Specialità: 024077 
data prima registrazione specialità: 23/01/80 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO BIOLOGICO CHEMIOTERAPICO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione Lin Farmacia 
024077 024 10 FLACONCINI ORALI 10 ML (6; OTC A13A 04/02/91 
TOP CALCIUM Codice AIC Dossier Specialità: .029261 
data prima registrazione specialità: 22/04/96 —DataRinnovo Titolare AIC: ESSETI FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione « in Farmacia 
029261 017 30 COMPRESSE EFFERV. 1000 MG A RR A12AA04 22/04/96 n] 
| TOP-NITRO Codice AIC Dossier Specialità: 028564 
| data prima registrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: SCHERING PLOUGH SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028564 019 "2,5" 15 CEROTTI TRANSDERMICI 2,5 MG/24 H Cc RR C01DA02 31/10/94 
028564 021 "5" 15 CEROTTI TRANSDERMICI 5 MG/24 H A RR C01DA02 31/10/94 97] 
028564 033 "7,5" 15 CEROTTI TRANSDERMICI 7,5 MG/24 H A RR C01DA02 31/10/94 si 
028564 045 "10" 15 CEROTTI TRANSDERMICI 10 MG/24 H A RR C01DA02 31/10/94 i 
028564 058 "15" 10 CEROTTI TRANSDERMICI 15 MG/24 H A RR C01DA02 31/10/94 97] 
TOPAMAX Codice AIC Dossier Specialità: 032023 
data prima registrazione specialità: 17/12/98 Data Rinnovo Titolare AIC: JANSSEN CILAG S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032023 020 "50" 60 COMPRESSE RIVESTITE USO ORALE 50 MG A RR N03AX11 17/12/98 MI 
032023 032 "100" 60 COMPRESSE RIVESTITE USO ORALE 100 MG A RR NO3AX11 17/12/98 Mi 
032023 044 "200" 60 COMPRESSE RIVESTITE USO ORALE 200 MG A RR NO3AX11 17/12/98 MI 
032023 057. "300" 60 COMPRESSE RIVESTITE USO ORALE 300 MG C RR NO3AX11 17/12/98 O) 
032023 069 "400" 60 COMPRESSE RIVESTITE USO ORALE 400 MG C RR NO3AX11 17/12/98 LÌ 
TOPICAL REPTILASE Codice AIC Dossier Specialità: 027149 
data prima registrazione specialità. 30/09/91 —DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: IKETON FARMACEUTICI SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027149 018 GOCCE FLAC.LIOF + SOLV. 6 ML Cc MSP B02BX03 30/09/91 
{TOPREK : ; | Codice AIC Dossier Specialità: 027895 
data prima registrazione specialità: 21/12/90 —DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BELLON 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione © ATC Registrazione in Farmacia 
027895 010 10 COMPRESSE DOSATE 25 MG c RR - M0]AE03 21/12/90 
TOPSTER Codice AIC Dossier Specialità: 031115 
data prima registrazione specialità: 30/03/99 =—Data Rinnovo Titolare AIC: VALEAS IND.CHIM.FARM. S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031115 013 FLAC PRESS 35ML SCHIUMA RETTALE 14DOSI A RR A07EA07 30/03/99 
3MG+CANNULE : 
031115 037 ? FLAC MONODOSE SOSP RETTALE 60ML+CANNULE A RR A07EA07 30/03/99 DU 
RETTALI 
TOPSYN Codice AIC Dossier Specialità: 022556 
data prima registrazione specialità: 15/05/72 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022556 029 POMATA DERM. 30 G 0,05% Cc RR D07AC08 15/05/72 
022556 043 UNGUENTO DERM. 30 G 0,05% Cc RR D07AC08 15/05/72 CD] 
022556 056 "NEOMICINA" POMATA G 30 1% RR DO07CC0S 15/02/79 L] 
022556 068 LOZIONE 30 ML 0,05% B RR D07AC08 15/02/79 2 
022556 070 GEL 30G Cc RR D07AC08 15/02/79 77] 
| TORA DOL Codice AIC Dossier Specialità: 027253 
| data prima registrazione specialità: 05/04/90 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. 
l 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027253 018 "10" IM IV 6 FIALE 10 MG Cc RR MO1AB15 05/04/90 xv 
027253 020 IM IV 3 FIALE 30 MG A RR M01AB15 05/04/90 9) 
027253 032 10 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG Cc RR MO1AB15 05/04/90 MI 
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027253 057 6 SUPPOSTE 30 MG c RR MO1AB15 31/12/92 O 
027253 069 FLAC.10 ML SOLUZIONE O$ 2% lo RR MO1AB15 31/10/94 MI 
027253071 3 SUPPOSTE 30 MG c RR MO1ABIS 29/11/95 97 
| TORADIUR 


Codice AIC Dossier Specialità: 028252 O 


| data prima registrazione specialità: 07/06/93 = DataRinnovo 07/06/98 Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 

N° AI Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028252 017 14 COMPRESSE: 10 MG Cc RR C03CA04 07/06/93 i 
028252 029 5 FIALE 10 MG 2 ML Cc RR C03CA04 07/06/93 Mi 
028252 031 1 FIALA 200 MG 20 ML (e RR C03CA04 07/06/93 Wi 
028252 043 28 COMPRESSE 2,5 MG Cc RR C03CA04 28/07/98 CD 

TORECAN Codice AIC Dossier Specialità: 019889 
data prima registrazione specialità: 29/12/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
019889 031 6 SUP. 6,5 MG (e. RR A04AD 18/03/96 MI 
019889 043 15 CONFETTI C RR A04AD 18/03/96 Mj 


TORFAN 


data prima registrazione specialità: 17/03/82 —DataRinnovo 


01/06/95 


Codice AIC Dossier Specialità: 024618 


Titolare AIC: ABBOTT S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024618 011 8 COMPRESSE Cc OTC ROSFA02 17/03/82 O 
024618 035 15 COMPRESSE (6) OTC ROSFA02 22/09/86 297] 
(TORVAST | Codice AIC Dossier Specialità: 033007 | 
data prima registrazione specialità: 05/06/97 —DataRinnovo Titolare AIC: PFIZER ITALIANA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033007 016 "10" 10 COMPRESSE 10 MG A 13 RR CIOAA0S 05/06/97 i] 
033007 028 "10" 30 COMPRESSE 10 MG Cc RR CIOAAOS 05/06/97 O 
033007 030 "20" 10 COMPRESSE 20 MG A 13 RR CIOAAOS 05/06/97 M 
033007 042 "20" 30 COMPRESSE 20 MG Cc RR CIOAAOS 05/06/97 O 
033007 055 "40" 10 COMPRESSE 40 MG Cc RR CIOAAO5 05/06/97 I 
033007 067 "40" 30 COMPRESSE 40 MG Cc RR CIOAA0S 05/06/97 O] 
| TOSSEMED Codice AIC Dossier Specialità: 026564 
| data prima registrazione specialità: 30/06/88 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: IODOSAN S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026564 070 SCIROPPO 150 ML Cc OTC ROSFA02 04/03/96 97 
026564 082 "ARANCIA" 20 PASTIGLIE G 2,3 Cc OTC ROSFA02 04/03/96 Ci 
026564 094 "MENTA" 20 PASTIGLIE G 23 Cc OTC ROSFA02 04/03/96 7 
TOSSORAL Codice AIC Dossier Specialità: 025273 
data prima registrazione specialità: 01/02/85 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025273 083 30 COMPRESSE Cc OTC ROSDA09 29/11/95 M 
025273 095 SCIROPPO 100 ML. Cc OTC ROSDA09 29/11/95 O 
{ TOSUMAN BERNA Codice AIC Dossier Specialità: 019373 
data prima registrazione specialità: 09/02/63 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROTERAPICO E VACCINOGENO SVIZZERO 
I BERNA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
019373 012 1 FLACONE 2 ML (o) RR J06BB13 09/02/63 QU 
019373 024 1 FLACONE SIRINGA 2 ML Cc RR 506BB13 25/10/79 DI] 
TOTACEF Codice AIC Dossier Specialità: 022810 
data prima registrazione specialità: 21/05/72 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022810 055, IV 1 FLAC.1G+1 FIALA 10 ML A RR J01DA04 21/05/72 DU 
022810 081 IM FL 250MG + F Cc RR J01DA04 21/05/72 OÙ 
022810 105 IM FL 500 MG + F Cc RR 3J01DA04 21/05/72 9, 
022810 129 IM 1 FLAC. 1 G+ 1 FIALA 4ML A RR 3101DA04 21/05/72 97] 
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TOTALIP Codice AIC Dossier Specialità: 033006 
data prima registrazione specialità: 10/06/97 =—Data Rinnovo. Titolare AIC: LABORATORI GUIDOTTI S.P.A, 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATG Registrazione inFarmacia 
033006 014 ‘"10" 10 COMPRESSE 10 MG A 13 RR C1IOAAO5 10/06/97 Mi 
033006 026 ""10" 30 COMPRESSE 10 MG Cc RR CIOAAOS 10/06/97 O 
033006 038 "20" 10 COMPRESSE 20 MG A 13 RR CIOAAOS 10/06/97 Pe) 
033006 040 =520" 30 COMPRESSE 20 MG (08 RR CIOAAOS 10/06/97 GO 
033006 053 è"40" 10 COMPRESSE 40 MG Cc RR CIOAA05 10/06/97 97 
033006 065 "40" 30 COMPRESSE 40 MG (o) RR CIOAAOS 10/06/97 O 
'TOTIFEN o Codice AIC Dossiet Specialità: 024778 
: data prima registrazione Specialità: 22/11/83 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MASTER PHARMA S.R.L. 
i s 
N° AIC Confezione Fascia SSN —-Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024778 019 30 CAPSULE 1 MG (o) RR RO6AX17 22/11/83 
024778 021 SCIROPPO 200 ML € RR RO6AX17 22/11/83 DC) 
TOXEPASI 400 Codice AIC Dossier Specialità: 029166 
data prima registrazione specialità: 22/1193 = DataRinnovo 22/11/98 Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029166 016 5 FIALE LIOF 400 MG + 5 F SOLV Cc RR AOSBA 22/11/93 
[TPH i Codice AIC Dossier Specialità: 029189 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: BAXTER S.P.A. 
N° AIC © Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029189 014 SOLUZIONE 100 ML 6% Cc RR BOSBAOI 31/10/94 
029189 026 SOLUZIONE 250 ML 6% Cc RR BOSBAO1 31/10/94 0] 
029189 038 SOLUZIONE 500 ML 6% Cc RR BOSBAO1 31/10/94 O 
[ TRACRIUM Codice AIC Dossier Specialità: 026519 
data prima registrazione specialità: 30/07/87 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: THE WELLCOME FOUNDATION LTD 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026519 013 IV S FIALE 25 MG 2,5 ML Cc OSP M03AC04 30/07/87 
026519 025 IV S FIALE S0 MG 5 ML Cc OSP M03AC04 30/07/87 O 
TRACTUR Codice AIC Dossier Specialità: 024741 
data prima registrazione specialità: 02/07/84 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMACEUTICI DAMOR S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024741 023 20 CAPSULE 400 MG A RR 6G04AB03 02/07/84 
| TRANDATE Codice AIC Dossier Specialità: 023578 
! "data primaregistrazione specialità: 10/11/81 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. 
ife 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023578 014 30 COMPRESSE RICOPERTE 100 MG A RR C07A6G01 10/11/81 
023578 038 30 COMPRESSE RICOPERTE 200 MG A RR CO7AGOI 10/1181 M 
023578 053 IV 1 F.20 ML 100 MG H OSP C07AGO1 10/1181 UO 
TRANDIUR Codice AIC Dossier Specialità: 024742 
data prima registrazione specialità: 19/07/82 .Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. 
N° AI: Confezione da Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024742 025 30 COMPRESSE 200 + 20 MG Cc RR C07CG01 19/07/82 
TRANEX Codice AIC Dossier Specialità: 022019 
data prima registrazione specialità: 21/06/79 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022019 018 30 CAPSULE 250 MG A RR B02AA02 21/06/79 
022019 020 30 CAPSULE 500 MG A RR B02AA02 30/04/82 Mi 
022019 032 OS IV IM 6 FIALE 5 ML 500 MG A RR B02AA02 21/06/79 7 
TRANQUIRIT Codice AIC Dossier Specialità: 020445 
‘data prima registrazione specialità: 02/12/64 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RHONE POULENC RORER S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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020445 019 20 LENTOCAPSULE Cc RR NOSBAO01 02/12/64 i 
020445 021 GOCCE OS 20 ML 0,5% A 54 RR NOSBA01 20/11/71 Mi 

ITRANSACT LATO cai Codice AIC Dossier Specialità: 028741 
i dataprimaregistrazione specialità: 34/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: THE BOOTS COMPANY P.L.C. 
Vas SI nn nrrtn_©_—t 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028741 015 10 SISTEMI TRANSCUTANEI 40 MG € RR MO1AE09 31/10/94 ni 
028741 039 5 CEROTTI MEDICATI 40 MG Cc RR M01AE09 21/06/99 O 
| TRANSCOP ° Codice AIC Dossier Specialità: 025492 
data prima registrazione specialità: 17/10/84 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ALZA CORPORATION 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025492 024 4 SISTEMI TRANSDERMICI Cc OTC A04ADO1 13/01/93 
025492 036 2 CEROTTI TRANDERMICI 1,5 MG Cc OTC A04AD01 31/01/95 va] 
TRANSENE Codice AIC Dossier Specialità: 021397 
data prima registrazione specialità: 06/09/79 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SANOFI WINTHROP 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021397 017 30 CAPSULE 5 MG Cc RR NOSBA05 06/03/79 Wi 
021397 031 30 CAPSULE 10 MG Cc RR NOSBA05 06/03/79 Ri 
021397 043 30 CAPSULE 15 MG Cc RR NOSBA05 05/06/81 197] 
TRANSFERT Codice AIC Dossier Specialità: 026950 
. data prima registrazione specialità: 02/05/89 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: VECCHI & C PIAM S.A.P.A. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026950 016 10 FIALOIDI ORALI 1 G Cc RR A16AA01 02/05/89 
026950 028 IM 5 FIALE SML1G Cc RR A16AA01 02/05/89 D 
TRANSIL Codice AIC Dossier Specialità: 024285 al 
data prima registrazione specialità: 22/04/81 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AÎC: ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.PA, | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024285 013 IM IV 5 F LIOF+5 F SOLV 3 ML Cc RR B02AA 22/04/81 
024285 025 12 BUSTINE ORALI 10 MG c RR BO2AA 22/04/81 O 
i TRANSIPEG Codice AIC Dossier Specialità: 033098 
data prima registrazione specialità: 26/05/98 —DataRinnovo Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 
N°AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033098 029 /M 30 BUSTINE GRANULARE 2950 MG c SP A06AD 26/05/98 
TRANSMETIL di *. Codice AIC Dossier Specialità: 027898 
data prima registrazione specialità: 18/08/93 = DataRinnovo 18/06/98 Titolare AIC: KNOLL FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027898 067 5 FLAC.LIOF. 500 MG + 5 F. SOLV Cc RR AOSBA 09/03/95 
027898 081 10 COMPRESSE GASTRORES. 500 MG Cc RR AOSBA 09/03/95 294; 
TRANSPULMINA Codice AIC Dossier Specialità: 003008 
data prima registrazione speciafità 01/03/50 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC- BAYER S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
003008 012 BALSAMICA 20 PASTIGLIE Cc OTC R02AA20 27/09/84 O] 
003008 048 GEL 20G Cc OTC ROSX 27/09/84 Cal 
003008 051 "TOSSE" SCIROPPO 200 ML Cc OTC ROSCA10 27/09/84 Mi 
003008 063 "TOSSE" 20 PASTIGLIE c OTC ROSCA10 27/09/84. v 
| TRANSPULMINA GOLA Codice AIC Dossier Specialità: 023837 
data prima registrazione specialità: 27/11/78 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BAYER S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023837 014 20 PASTIGLIE Cc OTC R02AA20 27/11/18 l 
023837 026 FLAC. NEBULIZZATORE 30 ML Cc OTC R02AA20 24/10/88 ÙU 
023837 038 FLAC. NEBULIZZATORE 50 ML Cc OTC R02AA20 24/10/88 0] 
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| TRANSPULMINA RINO Codice AIC Dossier Specialità: 014570 
data prima registrazione specialità: 27/05/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BAYER S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
014570 028 FLAC. NEBULIZZATORE 15 ML Cc OTC RO1AB02 25/06/88 
er Codice AIC Dossier Specialità: 023376 
data prima registrazione specialità: 30/09/76 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023376 015 "RETARD" 30 CONFETTI A RR C07CA02 18/05/81 
TRAUMAL Codice AIC Dossier Specialità: 024170 
data prima registrazione specialità: 19/08/80 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024170 019 GEL 40G Cc OTC COSBASI 19/03/80 
TRAUMATOCICLINA Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 03/11/78 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO 
FARMACEUTICA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023711 043 POMATA 30G Cc OTC DO6GAA 28/02/90 
023711 056 POLVERE 20 G Cc OTC DO6AA 28/02/90 wi 
| TRAUMICID Codice AIC Dossier Specialità: 032219 
data prima registrazione specialità: 18/03/96 Data Rinnovo Titolare AIC: DAREC S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032219 014 FLAC POLVERE 6 G Cc OTC DO8AJ 18/03/96 
032219 026 CREMA TUBO 20 G Cc OTC DO8AJ 18/03/96 si 
032219 038 FLACONE LIQUIDO 200 ML Cc OTC DO8AJ 18/03/96 IZ 
TRAVELGUM Codice AIC Dossier Specialità: 005170 
data prima registrazione specialità: 12/03/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ASTA MEDICA ARZNEIMITTEL GMBH 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
005170 016 6 CONFETTI GOMMOSI MASTIC. 20 MG Cc OTC A04AD 17/03/84 
005170 028 .10 CONFETTI GOMMOSI MASTIC. 20 MG € OTC A04AD 17/03/84 O 
TRAVISCO Codice AIC Dossier Specialità: 027347 
data prima registrazione specialità: 02/05/89 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MASTER PHARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027347 032 IV 6 FIALE 100 MG/2 ML Cc RR COIDXI1 02/05/89 
027347 057 30 CONFETTI 100 MG Cc RR COIDX11 02/05/89 n 
027347 071 "R" 30 COMPRESSE 200 MG Cc RR COIDXI11 17/02/92 vi 
TRAVOCORT Codice AIC Dossier Specialità: 025371 
data prima registrazione specialità: 09/11/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHERING SPA 
ande ua 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025371 016 CREMA G 20 Cc RR DO7XC 09/11/84 
| TRAVOGEN Codice AIC Dossier Specialità: 025349 
data prima registrazione specialità: 07/06/84 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHERING SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025349 010 CREMA VAGINALE G 30 + 6 APPLIC. MONOUSO Cc RR G01AF07 07/06/84 
025349 109 CREMA DERMATOLOGICA 20 G Cc RR DO1AC05 26/05/87 7 
025349 111 OVULO VAGINALE 600 MG Cc RR G01AF07 30/07/87 vi 
TRAXAM Codice AIC Dossier Specialità: 026099 | 
data prima registrazione specialità: 05/03/93 Data Rinnovo 05/03/98 Titolare AIC: WYETH RESEARCH (U.K.) LIMITED 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026099 010 GEL 50G3% Cc SP M02AA08 05/03/93 
TRAZYL Codice AIC Dossier Specialità: 032900 
data prima registrazione specialità: 13/06/97 Data Rinnovo Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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032900 019 FLACONE 5 ML COLLIRIO LIO 1% + FLACONE 5 ML C RR S01FB03 13/06/97 O 
SOLV 
032900 021 FLACONE 5 ML COLLIRIO LIO 2% + FLACONE 5 ML C RR S01FB03 13/06/97 Mi 
SOLV 
| TREDILAT Codice AIC Dossier Specialità: 025743 
data prima registrazione specialità 27/0787 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: COOPERATIVA FARMACEUTICA SRL 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Ì Registrazione in Farmacia 
025743 016 20 COMPRESSE 1,5 MG (o) RR C04AEO1 27/07/87 
025743 042 "PRESS" 30 COMPRESSE 4,5 MG Cc RR C04AEO1 27/07/87 i 
025743 067 GOCCE 30 ML 0,1% Cc RR C04AEO1 18/06/91 i 

TREMARIL Codice AIC Dossier Specialità: 014136 
data prima registrazione specialità: 29/12/83 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: L PB ISTITUTO FARMACEUTICO SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
014136 028 20 COMPRESSE 5 MG A RR N04AA03 18/03/96 

TREMBLEX Codice AIC Dossier Specialità: 024039 
data prima registrazione specialità: 09/03/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: YAMANOUCHI PHARMA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024039 012 40 COMPRESSE 0,5 MG (o) RR NO4AA08 09/03/81 
024039 036 IM S FIALE 2 ML 0,125 MG/ML G RR N04AA08 29/07/88 n 

TRENTAL Codice AIC Dossier Specialità: 022863 
data prima registrazione specialità: 17/07/73 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: HOECHST MARION ROUSSEL S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022863 031 5 FIALE 5 ML Cc RR C04AD03 14/02/79 
022863 056 "400" 30 CONFETTI Cc RR C04AD03 14/02/79 97 
022863 068 30 COMPRESSE RIVESTITE 600 MG Cc RR C04AD03 13/05/96 7 

| TREPARIN Codice AIC Dossier Specialità: 023797 | 
data prima registrazione specialità; 04/10/78 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NUOVO CONSORZIO SANITARIO NAZIONALE S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023797 119 50 CAPSULE U.L.S. 250 Cc RR BO1AB11 30/01/92 Mi 
023797 121 INIETT 10 FIALE U.L.S. 600 (0) RR BO1AB11 30/01/92 97 

i TREPIDAN Codice AIC Dossier Specialità: 023394 
| data prima registrazione specialità. 11/04/79 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MAX FARMA SRL , 

N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

023894 013 30 COMPRESSE 10 MG Cc RNR NOSBA11 11/04/79 i 
TRETINOINA SAME Codice AIC Dossier Specialità: 027707 
data prima registrazione specialità: 30/04/92 Data Rinnovo 30/04/97 Titolare AIC: SAVOMA MEDICINALI SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027707 037 CREMA 0,05% 20G Cc RR DI0AD01 13/01/93 Mi 

TRI WYCILLINA AP Codice AIC Dossier Specialità: 020971 
data prima registrazione specialità: 31/12/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PRARMACIA & UPJOHN S.P.A. 

N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

020971 014 IM 1.200.000 U I. Cc RR J01CE30 31/12/84 2] 
TRIACELLUVAX Codice AIC Dossier Specialità: 029401 
data prima registrazione specialità: 22/12/94 Data Rinnovo Titolare AIC: CHIRON S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029401 015 FIALA 0,5 ML Cc RR 107AJ52 22/12/94 [o 
029401 027 FIALA SIR.PRONTO USO 0,5 ML Cc RR J107AJ52 22/12/94 vj 

TRIAMINIC Codice AIC Dossier Specialità: 016897 | 
data prima registrazione specialità: 29/12/83 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A. l 
_ j 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
-016897 035 12 CONFETTI Cc OTC RO1BASI 19/08/85 Mi 
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TRIAMINIC NASALE Codice AIC Dossier Specialità: 020884 
data prima registrazione specialità: 01/12/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020884 021 SPRAY NASALE 15 ML Cc OTC RO01AB06 06/12/88 
| TRIAMINICFLU Codice AIC Dossier Specialità: 028195 
I data prima registrazione specialità: 30/09/91 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A. 
l 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028195 016 10 COMPRESSE EFFERVESCENTI Cc OTC N02BES1 30/09/91 
TRIAMTERIL COMPLEX Codice AIC Dossier Specialità: 020468 ] 
data prima registrazione specialità: 21/09/79 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020468 017 20 CAPSULE Cc RR CO3IEAOI 21/09/79 
TRIAPIN Codice AIC Dossier Specialità: 034095 
data prima registrazione specialità: 03/11/98 Data Rinnovo Titolare AIC: HOECHST MARION ROUSSEL S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
034095 012 /M "MITE" BLISTER 14 COMPRESSE FILMRIVESTITE 2,5 C RR C09BB05 03/11/98 
MG 
034095 024 /M "MITE" BLISTER 28 COMPRESSE FILMRIVESTITE 2,5 C RR C09BBOS 03/11/98 Cl 
MG 
034095 036 /M _BLISTER 14 COMPRESSE FILMRIVESTITE 5 MG Cc RR C09BB0S 03/11/98 D] 
034095 048 /M BLISTER 28 COMPRESSE FILMRIVESTITE 5 MG Cc RR C09BBO0S 03/11/98 O 
TRIASPORIN Codice AIC Dossier Specialità: 027814 
j data@primaregistrazione specialità: 19/10/92 = Data Rinnovo 19/10/97 Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. 
i 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027814 019 8 CAPSULE 100 MG A RR J02AC02 19/10/92 
027814 021 150 ML SOLUZIONE ORALE 10 MG/ML A RR 102AC02 05/02/98 n] 
| TRIATEC Codice AIC Dossier Specialità: 027161 
data prima registrazione specialità: 01/03/90 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: HOECHST MARION ROUSSEL S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027161 049 28 COMPRESSE 1,25 MG A RR COIAAOS 07/10/93 
027161 052 28 COMPRESSE 2,5 MG A RR C09AA0S 07/10/93 7] 
027161 064 14 COMPRESSE 5 MG A RR CO9%AA05 07/10/93 97] 
| TRIATEC HCT Codice AIC Dossier Specialità: 028531 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: HOECHST MARION ROUSSEL S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028531 010 "2,5" 14 COMPRESSE 2,5 MG + 12,5 MG A RR COIBAOS 31/10/94 
028531 022 "5" 14 COMPRESSE 5 MG + 25 MG A RR C09BA05 31/10/94 297] 
i TRIATOP Codice AIC Dossier Specialità: 029009 
| data primaregistrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: JANSSEN CILAG S.P.A. 
l 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029009 014 FLACONE SHAMPOO 1% 120 ML Cc OTC DO1AC08 31/10/94 
TRICANDIL Codice AIC Dossier Specialità: 023083 
data prima registrazione specialità: 28/02/74 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SOCIETA PRODOTTI ANTIBIOTICI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023083 013 15 CANDELETTE Cc RR GO1AA09 28/02/74 
023083 049 CREMA VAG 75G Cc RR GOlAA09 05/01/79 
| TRICEF Codice AIC Dossier Specialità: 025384 
| data prima registrazione specialità: 01/10/84 —DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: EUROFARMACO S.R.L. 
L 
N* AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025384 013 8 CAPSULE 500 MG A RR JO1DA21 01/10/84 MI 
025384 037 20 BUSTINE 250 MG A RR J01DA21 13/06/92 O 


— 603 — 


20-8-1999 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 195 
‘ TRICHOGIN MONODOSE Codice AIC Dossier Specialità: 023487 
| data prima registrazione specialità: 23/08/78 Dafa Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023487 010 4 COMPRESSE 500 MG Cc RR PO1AB02 23/08/78 
023487 022 8 COMPRESSE 500 MG Cc RR PO1AB02 23/08/78 O 
TRICILEST Codice AIC Dossier Specialità: 027478 
data prima registrazione specialità: 01/02/93 = Data Rinnovo 01/02/98 Titolare AIC: FANSSEN CHACSDA. ! 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027478 015 21 COMPRESSE Cc RR G03AB05 01/02/93 
TRICLORDIURIDE Codice AIC Dossier Specialità: 020207 
data prima registrazione specialità: 31/12/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMACEUTICI FORMENTI S.P.A. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020207 039 50 COMPRESSE 4 MG Cc RR C03AA06 31/12/84 
020207 054 "K" 50 CONFETTI 2 MG Cc RR C03AA06 31/12/84 nn 
020207 078 "K" 50 CONFETTI 4 MG Cc RR COZAA0G 31/12/84 Di 
TRICLOSE n “Codice AIC Dossier Specialità: 023406 
data prima registrazione specialità: 16/04/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NUOVA ICT S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023406 010 20 CAPSULE 200 MG A RR P01AB04 16/04/84 297] 
023406 022 15 CANDELETTE VAGINALI 250 MG Cc RR G01AF13 16/04/84 si 
| TRICOCET Codice AIC Dossier Specialità: 014444 | 
data prima registrazione specialità: 21/08/61 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: IST. LUSO FARMACO D'ITALIA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
014444 018 20 COMPRESSE Cc RR PO1ABO1 23/12/61 G 
| TRICOFUR Codice AIC Dossier Specialità: 015095 | 
data prima registrazione specialità: 28/04/59 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PRODOTTI FORMENTI S.R.L. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
015095 019 12 OVULI VAG Cc RR GO1AX 28/04/59 O 
TRICORTIN Codice AIC Dossier Specialità: 019941 
data prima registrazione specialità: © 03/04/62 Data Rinnovo (01/06/95 Titolare AIC- FIDIA SPA 
= De dit: P° ESA | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
019941 020 1000 IM 5 F2 ML Cc RR NO6BX 31/01/64 
TRICOXIDIL Codice AIC Dossier Specialità: 026694 
data prima registrazione specialità: 30/06/88 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PFIZER ITALIANA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026694 024 LOZIONE 2% 60 ML (0) RNR DIIAX01 30/06/88 
TRIDELTA Codice AIC Dossier Specialità: 005124 
data prima registrazione specialità: 14/11/61 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A. CECCARELLI E C. DEI F.LLI LUC.ARN. CORR. 
1 TANGANELLI sa 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
005124 019 NORM.3 F 2 ML 100000U Cc RR A11CC0S 14/11/61 
005124 021 FORTE 3 F 2 ML 200000 U Cc RR A11CC0S 14/11/61 Mi 
TRIDIN Codice AIC Dossier Specialità: 026748 
| data prima registrazione specialità: 09/03/91 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROTTAPHARM S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026748 018 40 COMPRESSE MASTICABILI Cc RR A12AA 09/03/91 
026748 020 40 BUSTINE SOSPENSIONE OS Cc RR A12AA 31/10/94 O 
TRIDODILAN Codice AIC Dossier Specialità: 020664 
data prima registrazione specialità: 26/02/66 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: HOECHST MARION ROUSSEL S.P.A. 
| 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020664 025 20 CONFETTI Cc RR A11DB 31/12/84 [E] 
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i TRIENE Codice AIC Dossier Specialità: 006408 
data prima registrazione specialità: 13/05/52 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ALFA WASSERMANN S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
006408 025 POMATA DERMICA G 50 Cc OTC D02AX 05/06/81 hd) 
TRIFERON Codice AIC Dossier Specialità: 021667 
data prima registrazione specialità: 09/02/70 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SALUS RESEARCHES S.PA. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021667 011 20 CONFETTI Cc SP AJDB 09/02/70 
: TRIFLUX Codice AIC Dossier Specialità: 028504 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: SCHARPER S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028504 013 30 CAPSULE 300 MG (o) RR BOIAC 31/10/94 7] 
| TRIGESIC Codice AIC Dossier Specialità: 007187 
| data prima registrazione specialità: 18/10/52 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
007187 053 4 COMPRESSE Cc OTC N02BES1 10/02/87 Cl] 
007187 065 20 COMPRESSE Cc OTC N02BES1 10/02/87 D] 
007187 077 4 CONFETTI Cc OTC NO2BES1 10/02/87 DÌ 
007187 089 20 CONFETTI Cc OTC NO2BESI 10/02/87 LI 
TRIGGER Codice AIC Dossier Specialità: 025098 
| data primaregistrazione specialità: 24/06/83 = Data Rinnovo IMMIINININ 7it0/2r: A/C: DUNCAN FARMACEUTICI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025098 017 20 COMPRESSE 100 MG Cc RR A02BA02 24/06/83 
025098 029 20 COMPRESSE 150 MG A 48 RR A02BA02 24/06/83 i 
025098 031 IV 10 FIALE 50 MG 5 ML A 48 RR A02BA02 24/06/83 DL] 
025098 043 10 COMPRESSE 300 MG A 48 RR A02BA02 06/07/85 77 
025098 056 20 COMPRESSE 300 MG Cc RR A02BA02 06/07/85 9 
025098 068 "150" 20 COMPRESSE SOLUBILI 150 MG USO ORALE A 48 RR A02BA02 12/05/99 O 
025098 082 "300"10 COMPRESSE SOLUBILI 300 MG USO ORALE A RR A02BAD2 12/05/99 O 
025098 094 "300" 20 COMPRESSE SOLUBILI 300 MG USO ORALE A RR A02BA02 12/05/99 O 
025098 106 "150" 20 BUSTINE GRANULATO 150 MG USO ORALE A RR A02BA02 12/05/99 0 
TRIGYNON Codice AIC Dossier Specialità: 024870 | 
data prima registrazione specialità: 25/02/84 —DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHERING SPA | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024870 014 21 CONFETTI A 34 RR G03AB03 25/02/84 
TRIHERPINE î Codice AIC Dossier Specialità: 027418 
data prima registrazione specialità: 18/06/93 =—DataRinnovo 18/06/98 Titolare AIC: CIBA VISION S.R.L. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027418 019 POMATA OFTALMICA 1% 2,5 G A RR S01AD02 18/06/93 97] 
027418 021 COLLIRIO 1% 5 ML A RR S01AD02 18/06/93 i] 
| 'TRILAFON Codice AIC Dossier Specialità: 013403 
data prima registrazione specialità: 26/08/63 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHERING PLOUGH SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
013403 011 20 CONFETTI 8 MG Cc RR NOSAB03 26/08/63 
013403 023 20 CONFETTI 2 MG Cc RR NOSAB03 26/08/63 z| 
013403 035 20 CONFETTI 4 MG Cc RR NOSAB03 26/08/63 az; 
013403 047 IM 5 FIALE IML 5 MG c RR NOSAB03 26/08/63 97 
TRILAFON DECANOATO Codice AIC Dossier Specialità: 031854 
data prima registrazione specialità: 24/10/97 —Data Rinnovo Titolare AIC: SCHERING PLOUGH SPA 
i J 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031854 019 1 FIALA 108,2 MG/1 ML Cc RR NOSAB03 24/10/97 O 
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TRILAFON ENANTATO Codice AIC Dossier Specialità: 024002 
data prima registrazione specialità: 29/06/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHERING PLOUGH SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024002 014 1 FIALA 100 MG 1 ML A RNR NOSAB03 29/06/84 
TRILEPTAL Codice AIC Dossier Specialità: 028304 | 
data prima registrazione specialità: 34/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. Ì 
J 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028304 018 50 COMPRESSE DIVISIBILI 300 MG Cc RR N03AF02 31/10/94 
028304 020 50 COMPRESSE DIVISIBILI 600 MG Cc RR N03AFO02 31/10/94 hi) 
TRILUDAN Codice AIC Dossier Specialità: 027507 
data prima registrazione specialità: 02/04/90 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: HOECHST FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027507 019 30 COMPRESSE 60 MG C RR RO6AX12 02/04/90 
027507 033 1 FLAC. SCIROPPO 0,6% 120 ML B RR RO6AX12 02/04/90 O 
TRIMAX dù ° É Codice AIC Dossier Specialità: 022947 
| data prima registrazione specialità: 30/01/74 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MAGGIONI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022947 042 30 COMPRESSE Cc OTC AO2AFO2 21/08/89 
022947 055 50 COMPRESSE Cc OTC A02AF02 21/08/89 O 
022947 067 60 COMPRESSE (o) OTC A02AF02 21/08/89 O 
TRIMED Codice AIC Dossier Specialità: 023514 
data prima registrazione specialità: 08/10/76 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RHONE POULENC RORER S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023514 019 10 CAPSULE Cc RR JO1EE 08/10/76 
TRIMEDAT Codice AIC Dossier Specialità: 024500 
data prima registrazione specialità: 10/08/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024500 011 30 CAPSULE 100 MG Cc RR A03AAOS 10/08/81 
024500 023 50 CAPSULE 100 MG Cc RR A03AA0S 10/08/81 O 
024500 035 30 CAPSULE 150 MG Cc RR ADIAANS 2900/22 2 
024500 047 GRANULARE ORALE 150 G Cc RR A03AA0S 10/08/81 O 
f 5 
TRIMETON Codice AIC Dossier Specialità: 006152 
data prima registrazione specialità: 27/0963 =Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHERING PLOUGH SPA 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
006152 021 INIETT. 5 F 1 ML 10 MG Cc RR R06AB04 27/09/63 
006152 033 20 CONFETTI 8 MG Cc RR R06AB04 27/09/63 bY, 
006152 045 SCIROPPO 100 ML 0,05% Cc RR R06AB04 27/09/63 97] 
006152 058 20 COMPRESSE 4 MG Cc RR RO6AB94 28/03/86 Pez 
| TRIMINULET Codice AIC Dossier Specialità: 027359 
data prima registrazione specialità: 01/12/92 Data Rinnovo 01/12/97 Titolare AIC: WYETH MEDICA IRELAND 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027359 013 21 CONFETTI A 34 RR G03AB06 01/12/92 
TRIMONASE Codice AIC Dossier Specialità: 024860 
data prima registrazione specialità: 16/03/83 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TOSI FARMACEUTICI S.A.S. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024860 025 8 COMPRESSE 500 MG A RR PO1AB02 16/03/83 
TRIMOVAX Codice AIC Dossier Specialità: 026918 
data prima registrazione specialità: 12/10/90 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PASTEUR MERIEUX MSD S.N.C. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026918 019 1 FIALA LIOF + SIRINGA 0,5 ML Cc RR J07BD52 12/10/90 A 
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‘TRINEVRINA B6 Codice AIC Dossier Specialità: 020705 
data prima registrazione specialità: 17/05/66 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORI GUIDOTTI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020705 012 30 COMPRESSE Cc RR A11DB 03/12/81 
020705 024 IM 5 F+5 F3 ML Cc RR A11DB 03/12/81 n7 

TRINIDEX Codice AIC Dossier Specialità: 009859 
data prima registrazione specialità: 28/03/55 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A. si 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
009859 012 SOL X FLEB. 1000 ML Cc RR BOSBA10 28/03/55 ; 

| TRINIPLAS Codice AIC Dossier Specialità: 029030 
I data prima registrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029030 044 "5" 15 SISTEMI TRANSDERMICI 5 MG A RR C01DA02 04/03/96 h 
029030 057 "10" 15 SISTEMI TRANSDERMICI 10 MG A RR C01DA02 04/03/96 n} 
029030 069 "15" 15 SISTEMI TRANSDERMICI 15 MG A RR C01DA02 04/03/96 97 

'TRINITRINA u& i Codice AIC Dossier Specialità: 006035 
data prima registrazione specialità: 01/12/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
006035 012 70 CONFETTI 0,3 MG A RR C01DA02 01/12/84 
TRINORDIOL Codice AIC Dossier Specialità: 024869 
data prima registrazione specialità: 25/02/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WYETH MEDICA IRELAND 
«N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024869 012 21 CONFETTI Cc RR 603AB03 25/02/84 97 
TRINOVUM Codice AIC Dossier Specialità: 025526 
data prima registrazione specialità; 12/02/85 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CILAGAG 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025526 029 21 COMPRESSE B RR G03AB04 26/11/87 

TRIOCETIN Codice AIC Dossier Specialità: 022823 
data primz registrazione specialità: 19/08/74 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022823 013 8 CAPSULE Cc RR J01FA08 19/08/74 n 
022823 025 12 CAPSULE (o) RR 3101FA08 19/08/74 O 
022823 037 16 CAPSULE Cc RR 301FA08 19/08/74 O) 
022823 049 FLAC SCIROPPO 60 ML Cc RR J01FA08 19/08/74 O 
022823 052 FLAC SCIROPPO 100 ML Cc RR J01FA08 19/08/74 LU 

TRIPLICE Codice AIC Dossier Specialità: 025108 
data prima registrazione specialità: 11/11/83 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MAGGIONI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025108 034 4 COMPRESSE Cc OTC NO2BESI 10/07/95 
025108 046 10 COMPRESSE (o) OTC N02BES1 10/07/95 O 

TRIPT-OH Codice AIC Dossier Specialità: 024158 
data prima registrazione specialità: 06/03/80 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024158 014 30 CAPSULE 50 MG c RR NOGAXO1 06/03/80 vi 
024158 026 20 CAPSULE 100 MG Cc RR NOGAXO1 06/03/80 197] 
024158 038 OS GRAN. 20 BUST. SG E RR NOGAXO01 06/03/80 kh] 
024158 040 20 CAPSULE 200 MG Cc RR NO6AXO01 27/07/87 97] 

TRIPTENE Codice AIC Dossier Specialità: 025065 
data prima registrazione specialità: 18/06/83 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WYETH LEDERLE S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025065 018 30 CAPSULE 50 MG Cc RR NO6AXO1 18/06/83 DU 
025065 020 20 CAPSULE 100 MG c RR NO6AXO1 18/06/83 fa) 
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025065 044 20 BUSTINE GRAN. EFFERV. 100 MG Cc RR NO6AXO01 01/10/84 O 
TRIPTIZOL Codice AIC Dossier Specialità: 019803 
data prima registrazione specialità: 29/07/77 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MERCK SHARP & DOHME LIMITED 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
019803 016 25 COMPRESSE 25 MG A RR NO6AA09 29/07/77 97] 
019803 028 30 COMPRESSE 10 MG Cc RR NO6AA09 29/07/77 A) 
[TRIRINOL Codice AIC Dossier Specialità: 019657 


data prima registrazione specialità: 16/07/68 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ALFA WASSERMANN S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
019657 016 NEBULIZZATORE NASALE 15 ML Cc OTC R01AB06 16/07/68 vi 
TRISALGINA Codice AIC Dossier Specialità: 013470 
data prima registrazione Specialità: 26/05/78 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: L. MOLTENI E C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO 
S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
013470 048 25 COMPRESSE (©; RR N02BB02 09/03/87 Ei 
013470 051 S SUPPOSTE o) RR N02BB02 09/03/87 ul 
@e@E=ese=& 
TRISEQUENS Codice AIC Dossier Specialità: 026595 
data prima registrazione specialità: 15/05/96 —DataRinnovo Titolare AIC: NOVO NORDISK AIS 
N° AIC Canfezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026595 013 28 COMPRESSE (12+10+6) Cc RNR G03FBOS 15/05/96 
026595 025 "FORTE" 28 COMPRESSE (12+10+6) Cc RNR G03FB0S 15/05/96 MI 
TRISORALEN Codice AIC Dossier Specialità: 021861 
data prima registrazione specialità; 24/06/70 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021861 012 28 CONFETTI 5 MG Cc RR DOSBAO01 24/06/70 
021861 024 50 CONFETTI 5 MG Cc RR DOSBAO1 24/06/70 Cj 
TRISSIL Codice AIC Dossier Specialità: 026813 
data prima registrazione specialità: 02/11/89 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: VECCHI & C PIAM S.A.PA. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026813 016 30 COMPRESSE RICOPERTE 200 MG Cc RR AOSBA03 02/11/89 
i TRITANRIX-HB Codice AIC Dossier Specialità: 030694 
| data prima registrazione specialità: 19/07/96 Data Rinnovo Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A. 
LR 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030694 018 /E  FIALA MONODOSE IM 3 ML Cc RR J07CA05 19/07/96 
030694 020 /E  FIALA MULTIDOSE IM 10 ML Cc RR J07CA05 19/07/96 O 
TRITTICO Codice AIC Dossier Specialità: 022323 
data prima registrazione specialità: 15/10/71 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022323 012 IM IV 3 FIALE 50 MG 5 ML A RR NOGAXO5 1510/71 
022323 036 30 COMPRESSE 50 MG A RR NO6AX05 19/03/80 97 
022323 048 30 COMPRESSE 100 MG A RR NOG6AXO5 19/03/80 297] 
022323 0S1 GOCCE ORALI 2,5 % 30 ML A RR NOG6AXOS 15/01/75 97] 
022323 063 30 COMPRESSE DIVISIBILI 75 MG A RR NO6AXOS 01/06/90 MI 
022323 075 20 COMPRESSE DIVISIBILI 150 MG A RR NO6AX05 01/06/90 97 
022323 087 "H" 1 FLACONE 250 ML Cc OSP NO6AXO0S 30/09/91 L] 


TRIVASTAN Codice AIC Dossier Specialità: 023241 
data prima registrazione specialità: 01/07/80 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: EUTHERAPIE 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023241 019 30 CONFETTI Cc RR C04AX13 01/07/80 az 
023241 021 RITARDO 50'30 CONF Cc RR C04AX13 06/06/81 wi 
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{ TRIVEMIL S Codice AIC Dossier Specialità: 027025 
data prima registrazione specialità: 28/05/90 .DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CLINTEC PARENTERAL 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027025 042 FLACONE 500 ML H OSP BOSBA10 29/11/95 1 
027025 055 FLACONE 1000 ML H OSP BOSBA10 29/11/95 a 

TRIVIRATEN BERNA Codice AIC Dossier Specialità: 027356 
data prima registrazione specialità: 20/07/91 = DataRinnovo 01/06/95 Zitolare AIC: ISTITUTO SIEROTERAPICO E VACCINOGENO SVIZZERO 
BERNA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027356 017 1 FLAC. LIOF. 1 DOSE+SOLV. 0,5 ML Cc RR J07BDS52 20/07/91 197] 
027356 029 1 FL. LIOF. 1 DOSF+FL.SIR. 0,5 ML Cc RR J07BDS2 20/07/91 Mi 

TRIXIA Codice AIC Dossier Specialità: 027142 
data prima registrazione specialità: 10/12/97 —DataRinnovo Titolare AIC: FARMACEUTICI FORMENTI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027142 013 FLACONE SOLUZIONE 2% 30 ML Cc RNR DI1AX01 10/12/97 
027142 025 FLACONE SOLUZIONE 2% 50 ML Cc RNR DI1AX01 10/12/97 O 
027142 037 FLACONE SOLUZIONE 2% 100 ML (e; RNR DI1lAX01 10/12/97 CL] 

TRIXIDINE Codice AIC Dossier Specialità: 025787 
data prima registrazione specialità: 06/07/85 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ASTA MEDICA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025787 060 8 CAPSULE 500 MG Cc RR 301DA21 01/03/86 
025787 072 SOSPENSIONE OS FL 100 ML 250 MG/5 ML (6; RR 101DA21 01/03/86 fa} 
025787 084 SOSPENSIONE OS FL. 60 ML 500 MG/5 ML Cc RR J01DA21 01/03/86 DO 

TRIXILAN Codice AIC Dossier Specialità: 025393 
data prima registrazione specialità: 27/07/64 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PULITZER ITALIANA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025393 012 8 CAPSULE 500 MG A RR JO01DA21 27/07/84 i 
025393 024 1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP. 100 A RR J01DA21 05/01/85 MÌ 

ML 5% 
TRIXON Codice AIC Dossier Specialità: 027468 
data prima registrazione specialità: 22/07/96 Data Rinnovo Titolare AIC: FARMACEUTICI LOCATELLI S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027468 014 FLACONE 60 ML 2% Cc RNR DIIAXO01 22/07/96 
027468 026 FLACONE 60 ML 1% Cc RNR DIilAX01 22/07/96 CL] 

TRIZADOL Codice AIC Dossier Specialità: 034244 
data prima registrazione Specialità: 29/04/99 Data Rinnovo Titolare AIC: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
034244 018 /M 5 MG3 COMPRESSE BLISTER B RR NO2CC 29/04/99 Li 
034244 020 /M 5 MG6 COMPRESSE BLISTER Cc RR NO2CC 29/04/99 LU 
034244 032 /M 5 MG 12 COMPRESSE BLISTER Cc RR N02CC 29/04/99 na 
034244 044 /M 10 MG 3 COMPRESSE BLISTER B RR NO2CC 29/04/99 O 
034244 057 /M_ 10 MG 6 COMPRESSE BLISTER C RR NO2CC 29/04/99 Dj 
034244 069 /M 10 MG 12 COMPRESSE BLISTER (è. RR N02CC 29/04/99 Dj 
034244 071 /M_RPDS MG3LIOFILIZZATI ORALI BLISTER B RR NO2CC 29/04/99 n 
034244 083 /M_RPDS5 MG 6 LIOFILIZZATI ORALI BLISTER Cc RR N02CC 29/04/99 [5] 
034244 095 /M_ RPD SS MG 12 LIOFILIZZATI ORALI BLISTER Cc RR N02CC 29/04/99 O) 
034244 107 /M_RPD 10 MG3 LIOFILIZZATI ORALI BLISTER B RR NO2CC 29/04/99 O 
034244 119 /M_RPD 10 MG 6 LIOFILIZZATI ORALI BLISTER Cc RR N02CC 29/04/99 Dl 
034244 121 /M_RPD10 MG 12 LIOFILIZZATI ORALI BLISTER Cc RR N02CC 29/04/99 CD 

TRIZINA Codice AIC Dossier Specialità: 024734 
data prima registrazione specialità: 07/07/82 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FRANCIA FARMACEUTICI INDUSTRIA FARMACO 
i BIOLOGICA S.R.L. - 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

024734 016 8 CAPSULE 500 MG A RR JOIDA21 07/07/82 197] 
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024734 028 1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP. 100 A RR J01DA21 05/01/85 Mi 
ML 5% 
fee === . ” ». Ì 
| TROBICIN Codice AIC Dossier Specialità: 022735 
i data prima registrazione specialità: 22/03/73 Data Ririnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN N.V.IS.A. st: 
Î ; 
NS AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC ‘ Registrazione in Farmacia 
022735 017 IM 1 FLAC. 2 G + 1 FIALA 5 ML A RR 3101XX04 22/03/73 Ai 
| TROFOCALCIUM Codice AIC Dossier Specialità: 022988 | 
| data prima registrazione specialità: 06/07/74 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FOURNIER PIERREL FARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022988036 12 FLACONCINI ORALI 10 ML, Cc SP A12AX 14/06/93 yi 
TROFODERMIN Codice AIC Dossier Specialità: 020942 
data prima registrazione specialità: 21/09/79 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CARLO ERBA O..T.C. S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020942 013 CREMA 10G Cc SP DIlAE 21/09/79 
020942 025 CREMA DERM. 30 G Cc SP DI1AE 21/09/79 7 
020942 037 CREMA DERM. 50 G Cc SP DIIAE 21/09/79 Li 
020942 049 SPRAY 30 ML c SP DI1AE 21/09/79 Mi 
| TROMBENOX Codice AIC Dossier Specialità: 027575 | 
| data prima registrazione specialità: 01/02/93 Data Rinnovo 01/02/98 Titolare AIC: A. NATTERMANN & CIE GMBH | 
li 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027575 036 6 SIR. PRONTE 2000 UI AXA 0,2 ML A 81 RR B01AB0S 01/02/93 wi 
027575 048 6 SIR. PRONTE 4000 UI AXA 0,4 ML A_ 81 RR B01AB05 01/02/93 Mi 
| TROMBENOX T Codice AIC Dossier Specialità: 029126 
data prima registrazione specialità: 20/07/95 Data Rinnovo Titolare AIC: A. NATTERMANN & CIE GMBH 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029126 048 2 SIRINGHE PRONTE 6000 UI AXA 0,6 ML A_8I RR BO1ABOS 20/05/97 3 
029126 051 2 SIRINGHE PRONTE 8000 UI AXA 0,8 ML A 81 RR B01ABOS 20/05/97 O 
029126 063 2 SIRINGHE PRONTE 10000 UI AXA 1 ML A_ 81 RR BO1ABOS 20/05/97 D] 
TROMBOLIS Codice AIC Dossier Specialità: 028584 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
sa | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028584 023 FLACONE 250000 U.1. H OSP BO1ADO1 31/10/94 Oi 
028584 035 FLACONE 750000 UI. H OSP BOIADOI 31/10/94 OY 
028584 047 FLACONE 1500000 U.I. H OSP BOIADOI 31/10/94 0] 
TROMBOVAR Codice AIC Dossier Specialità: 021363 
data prima registrazione specialità: 28/07/69 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: SPA ITALIANA LABORATORI BOUTY 
N° AIC Confezione Fascia' SSN Dispensazione ATC Registrazione in'Farmacia 
021363 015 SOL 1% 12 F 2 ML C RR COSBB04 28/07/69 97 
021363 027 SOL 3% 12 F 2 ML Cc RR COSBB04 28/07/69 197] 
TROMIR Codice AIC Dossier Specialità: 029093 
data prima registrazione specialità: 10/12/96 Data Rinnovo Titolare AIC: LBIR.N -ISTITUTO BIOTERAPICO NAZIONALE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029093 010 10 CAPSULE GASTRORES. 100 MG c RR BOLAB 10/12/96 O 
TRONAN Codice AIC Dossier Specialità: 027758 
data prima registrazione specialità: 09/03/91 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROCHE S.P.A. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione ‘în Farmacia 
027758 010 10 CONFETTI GASTRORES. 100 MG Cc RR BO1AB 09/03/91 197] 
027758 022 20 CONFETTI GASTRORES. 50 MG Cc RR BOlLAB 09/03/91 i 
027758 034 CREMA 30 G Cc RR COSBADI 31/10/94 O 
TRONOTENE Codice AIC Dossier Specialità: 011351 
data prima registrazione specialità: 14/09/56 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ABBOTT S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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011351 018 POMATA ANESTETICA 30 G Cc OTC C0SADO07 14/09/56 vi 
011351 020 10 SUPPOSTE Cc OTC COSADO7 22/07/83 i 
| TROPIMIL, Codice AIC Dossier Specialità: 016453 Î 
data prima registrazione specialità: 21/01/61 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMIGEA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
016453 033 FLACONE COLLIRIO 5 ML Cc RR S01FA06 28/01/88 
016453 045 COLLIRIO 5 FL MONODOSE 0,5 ML Cc RR S01FA06 28/01/88 92] 
_ 


TROSYD Codice AIC Dossier Specialità: 025647 
| data prima registrazione specialità: 27/07/87 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROERIG FARMACEUTICI ITALIANA S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025647 013 CREMA DERMATOLOGICA 1% 30 G c SP D01AC07 27/07/87 mi 
025647 025 CREMA GINECOLOGICA 2% 78 G lo, RR G01AF08 27/07/87 az 
025647 037 POLVERE DERMICA 1% 30 G c SP DO1AC07 27/07/87 ar} 
025647 049 LOZIONE DERMICA 1% 30 G Cc SP DO1ACO? 27/07/87 197] 
025647 076 6 OVULI 100 MG c RR G01AR08 27/07/87 ari 
025647 114 SOLUZIONE UNGUEALE 28% 12 ML c SP D01AC07 11/05/91 WI 
025647 126 LAVANDA VAG.0,2% 5 FLAC. 150 ML c RR GOlAFO8 11/05/91 vi 
025647 138 SCHIUMA DERMICA 1% 6 BUST. 10G Cc SP DO1AC0? 1105/91 ki 


TROZOCINA Codice AIC Dossier Specialità: 027948 
data prima registrazione specialità: 30/04/92 Data Rinnovo 30/04/97 Titolare AIC: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027948 049 6 CAPSULE 250 MG Cc RR JO1FA10 14/09/92 
027948 052 BB i FLAC. POLVERE SOSPENSIONE 1500 MG 38 MLA RR JO1FA10 14/09/92 Mi 
027948 064 3 COMPRESSE 500 MG A RR J01FA10 14/09/92 i IZ 
027948 076 "NIPIO" FLAC 600 MG POLV SOSP, ORALE Cc RR JO1FAI10 12/06/98 O 
027948 088 "AVIUM 600" BLISTER 8 COMPRESSE 600 MG A RR JO1FA10 17/12/98 O 
| TRUSOPT Codice AIC Dossier Specialità: 031848 
data prima registrazione specialità: 22/07/96 Data Rinnovo Titolare AIC: MERCK SHARP E DOHME S.P.A. 
N° AIC Confezione ° Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031848 017 SOLUZIONE OFTALMICA 2% 5 ML A_78 RR S01EC03 22/07/96 
TRUST Codice AIC Dossier Specialità: 026859 
data prima registrazione specialità: 30/06/88 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: EDMOND PHARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026859 013 POMATA 20 G Cc OTC D04AB04 30/06/88 
026859 025 EMULSIONE 30 G Cc OTC D04AB04 30/06/88 O) 
026859 037 BOMBOLA SPRAY 50 G Cc OTC D04AB04 30/05/89 NE 
TUBERCOLINA BERNA Codice AIC Dossier Specialità: 013500 


data prima registrazione specialità: 17/02/58 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROTERAPICO BERNA S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
013500 095 PPD SECCA 1 UT RT 23 LIOF.+1 F.SOLV. 1-3 PROVE C RR VO4CFO1 19/03/97 
013500 107 PPD SECCA 5 UT RT 23 LIOF.+1 F.SOLV. 1-3 PROVE C RR VO4CFO1 19/03/97 O 
013500 119 PPD SECCA 2 UT RT 23 LIOF.+1 F. SOLV. 1-3 PROVE C RR VO4CFO1 19/03/97 Wi} 
013500 121 PPD SECCA 10 UT RT 23 LIOF.+1 F. SOLV. 1-3 PROVE C RR VO4CFO1 19/03/97 O 

TUBERCOLINA PPD j Codice AIC Dossier Specialità: 020257 

data prima registrazione specialità: 11/09/63 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WYETH LEDERLE S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020257 010 TINE TEST 25 TEST Cc RR VO4CFO1 11/09/63 


TUBERCOLINA PPD MERIEUX Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 06/02/92 Data Rinnovo 06/02/97 Titolare AIC: PASTEUR MERIEUX MSD S.N.C. 


027111 


l_ 


N° AIC Confezione j Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027111 018 1 FIALA 10 IDR+1 F.SOLV. 0,1 ML Cc RNR VO4CFO1 06/02/92 O) 
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TUCLASE a Codice AIC Dossier Specialità: 009928 
data prima registrazione specialità: 16/04/55 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AÎC: UCB PHARMA S.P.A. 
L_ % dè, 


N° AIC Confezione ì Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
009928 058 20 CONFETTI 25 MG Cc OTC ROSDB0S 08/07/89 (6) 
009928 060 SCIROPPO 150 ML Cc OTC ROSDB0S 13/03/93 MV 

TUDCABIL: Codice AIC Dossier Specialità: 026707 
diaia prima registrazione speciaiità: 28/12/91 Data Rinnovo 28/12/96 Titolare AIC:- PHARMACIA & UPJOFN S.P.A. ni 

N° AIC Confezione : Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026707 024 20 CAPSULE 150 MG A 02 RR AOSAA 28/12/91 
026707 036 20 CAPSULE 250 MG A 02 RR AOSAA 28/12/91 97] 
026707 048 "RETARD" 20 COMPRESSE 500 MG Cc RR AOSAA 11/09/95 O 

TURBINAL Codice AIC Dossier Specialità: 023833 
data prima registrazione specialità: 20/11/78 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: VALEAS IND.CHIM.FARM. S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

023833 015 AEROSOL NASALE 10 MG 200 INALAZIONI B RR RO1ADOL 20/11/78 
| TURBOCALCIN | Codice AIC Dossier Specialità: 025301 
data prima registrazione specialità: 21/04/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025301 084 $ FIALE 1 ML A 41 RR HOSBA 09/05/97 
TUROPTIN Codice AIC Dossier Specialità: 027039 
data prima registrazione specialità: 02/05/90 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CIBA VISION S.R.L. 
«N° AIC Confezione : Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027039 015 COLLIRIO 0,1% 5 ML Cc RR SO1EDO4 02/05/90 
027039 027 COLLIRIO 0,3% 5 ML A RR SO1ED04 02/05/90 mM 
027039 039 COLLIRIO 0,6% 5 ML Cc RR SO01ED04 02/05/90 O 
| TUSBEN Codice AIC Dossier Specialità: 025643 
data prima registrazione specialità: 30/07/87 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BENEDETTI S.P.A. 

N° AIC Confezione ‘Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025643 014 20 CONFETTI 10 MG Cc SP ROSDA11 30/07/87 
025643 026 FLACONE SCIROPPO 120 ML (o. SP ROSDA11 30/07/87 97 
023643 V38 FLACONE GOCCE 20 ML Cc SP ROSDA11 30/07/87 7 

TUSCALMAN BERNA 0 Codice AIC Dossier Specialità: 022458 


data prima registrazione specialità: 14/02/72 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROTERAPICO BERNA S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022458 032 "PLUS" GOCCE 20 ML Cc OTC ROSFA02 08/03/90 
022458 044 "PLUS" SCIROPPO 120 ML Cc OTC ROSFA02 08/03/90 Mi 
022458 057 AD 10 SUPPOSTE lo RR ROSFA02 08/03/90 SZ 
022458 069 BB 10 SUPPOSTE Cc RR ROSFA02 08/03/90 i 
TUSSAMAG Codice AIC Dossier Specialità: 005749 
data prima registrazione specialità; 09/01/79 = DataRinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
005749 015 SCIROPPO 200 ML Cc OTC ROSCA10 09/01/79 
005749 039 "COMPLEX" SCIROPPO 200 G Cc OTC ROSFB02 22/03/85 wi 
TUSSANYL Codice AIC Dossier Specialità: 010842 


data prima registrazione specialità: 17/12/86 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABOR.FARMACEUTICO DR.GIOVANARDI 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
010842 021 FLACONE SCIROPPO 175 ML Cc OTC ROSCAI10 13/05/89 97] 
TUSSEVAL Codice AIC Dossier Specialità: 019613 
data prima registrazione specialità: 31/12/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BOOTS HEALTHCARE MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
019613 049 SCIROPPO G 125 Cc OTC R0SDB23 27/07/87 O 
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i TUSSI VIL Codice AIC Dossier Specialità: 021321 
| data prima registrazione specialità: 01/03/71 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WYETH LEDERLE S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021321 031 FLACONE SCIROPPO 120 ML Cc RR ROSFA02 09/03/91 
TUSSIBRON Codice AIC Dossier Specialità: 019911 


data prima registrazione specialità: 29/10/83 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
019911 015 SCIROPPO 190 ML 1% Cc OTC R05DB07 29/10/83 Mi 
019911 027 20 CPR 100 MG Cc OTC ROSDB07 29/10/83 97 

TUSSIDIN Codice AIC Dossier Specialità: 027527 
data prima registrazione specialità: 18/06/90 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MAGGIONI S.P.A. 

N* AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027527 011 SCIROPPO FLACONE 150 ML Cc OTC ROSFA02 18/06/90 
027527 023 20 CONFETTI Cc OTC ROSFA02 18/06/90 CI 

TUSSIFLEX Codice AIC Dossier Specialità: 015424 
data prima registrazione specialità: 20/08/59 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: KEMYOS BIOMEDICAL RESEARCH S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

015424 029 SCIROPPO 180 G Cc OTC RO05FB02 04/06/87 
| TUSSOLVINA Codice AIC Dossier Specialità: 028621 
data prima registrazione specialità: 05/03/93 = DataRinnovo 05/03/98 Titolare AIC: PFIZER ITALIANA SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028621 011 GOCCE 1% FLACONE 30 ML Cc RR RO5DB26 05/03/93 
028621 023 SCIROPPO 0,1% FLACONE 200 ML Cc RR RO5DB26 05/03/93 i 

TUSSYCALM Codice AIC Dossier Specialità: 027026 
data prima registrazione specialità: 30/06/88 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RHONE POULENC RORER S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

027026 018 16 CAPSULE MASTICABILI Cc } OTC ROSDA09 30/06/88 


028163 


TWIN Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 12/12/92 Data Rinnovo 12/12/97 Titolare AIC: KNOLL FARMACEUTICI S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028163 069 IM 1Y S FL. LIOF. 100 MG+5 F.SOL Cc RR NO6AX 29/11/95 O 
028163 071 IM IV S FL. LIOF. 200 MG+5 F. SOL Cc RR NO6AX 29/11/95 CU} 
028163 083 20 COMPRESSE 200 MG Cc RR NOG6GAX 29/11/95 O 
028163 095 IM iV 5 FL. LIOF. 400 MG+5 F. SOL Cc RR NO6AX 29/11/95 CU] 
028163 107 20 COMPRESSE 400 MG Cc RR NOGAX 29/11/95 O 

TWINRIX Codice AIC Dossier Specialità: 033014 
data prima registrazione specialità: 20/09/96 Data Rinnovo Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033014 010 /E ADULTI 20 MCG/ML 1 SIRINGA PRER. MONODOSE IM C RNR 107BC20 20/09/96 hà} 
033014 022 /E ADULTI 20 MCG/ML 10 SIRINGHE PRER. MONODOSE C RNR 3J07BC20 20/09/96 O 

IM 
033014 034 /E ADULTI 20 MCG/ML 25 SIRINGHE PRER. MONODOSE C RNR J07BC20 20/09/96 O 
IM 
033014 046 /E ADULTI 20 MCG/ML 1 FIALA MONODOSE IM Cc RNR 3107BC20 20/09/96 Od 
033014 059 /E ADULTI 20 MCG/ML 10 FIALE MONODOSE IM Cc RNR J07BC20 20/09/96 O 
033014 061 /E ADULTI 20 MCG/ML 25 FIALE MONODOSE IM Cc RNR 107BC20 20/09/96 O 
033014 073 /E PEDIATRICO 1 FLACONE MONODOSE Cc RNR 107BC20 10/02/97 CL] 
033014 085 /E PEDIATRICO 3 FLACONI MONODOSE (© RNR J07BC20 10/02/97 O 
033014 097 /E PEDIATRICO 10 FLACONI MONODOSE Cc RNR J07BC20 10/02/97 O 
033014 109 /E PED.10 MCG/0,5 ML 1 SIRINGA PRERIEMP. IM Cc RNR 107BC20 10/02/97 97] 
033014 111 /E  PED.10 MCG/0,5 ML 10 SIRINGHE PRERIEMP. IM c RNR J07BC20 10/02/97 O 
033014 123 /E PED. 10MCG/0,5ML 1 SIRINGA PRERIEM. AGO c RNR J107BC20 10/02/97 O 


SEPARATO 
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033014 135 /E PED 10MCG/0,5ML 10 SIRINGHE PRERIEMP. AGO Cc RNR 107BC20 10/02/97 LU] 
SEPARATO 
TYLENOL RAFFREDDORE Codice AIC Dossier Specialità: 027338 
data prima registrazione specialità: 28/05/92 = Data Rinnovo 28/05/97 Titolare AIC: JOHNSON & JOHNSON S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027338 019 6 COMPRESSE Cc OTC ROSDA20 28/05/92 
027338 021 12 COMPRESSE Cc OTC R05DA20 28/05/92 O 
TYPHIM VI Codice AIC Dossier Specialità: 029153 
data prima registrazione specialità: 14/10/95 Data Rinnovo Titolare AIC: PASTEUR MERIEUX MSD S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029153 018 IM 1 FIALA SIRINGA 0,5 ML Cc RR J07AP03 14/10/95 
| UBICARDEN Codice AIC Dossier Specialità: 026139 
! data prima registrazione specialità: 27/07/87 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMACEUTICI LOCATELLI S.R.L. 
l 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026139 042 10 FLAC. 50 MG+TAPPO SERB. GRAN. c RR 001EB09 01/03/89 
026139 055 14 CAPSULE OPERCOLATE 50 MG Cc RR C01EB09 01/03/89 O] 
UBICARDIO Codice AIC Dossier Specialità: 026353 
data prima registrazione specialità: 30/07/87 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TOSI FARMACEUTICI S.A.S. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026353 033 10 FLACONCINI 50 MG Cc RR CO1EB09 01/03/89 
026353 045 14 COMPRESSE 50 MG Cc RR CO1EB09 01/03/89 O 
UBICOR Codice AIC Dossier Specialità: 026257 
data prima registrazione specialità: 27/07/87 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MAGIS FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026257 028 30 COMPRESSE 10 MG Cc RR C01EB09 27/07/87 O 
026257 079 40 COMPRESSE 10 MG Cc RR C01EB09 01/03/89 Di 
026257 117 10 FLACONCINI ORALI 50 MG Cc SP C01EB09 01/03/89 97] 
026257 129 14 CAPSULE 50 MG Cc SP C01EB09 01/03/89 9%] 


UBIDECARENONE CILAG e Codice AIC Dossier Specialità: 028733 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: JANSSEN CILAG S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028733 018 14 CAPSULE 50 MG © RR C01EB09 31/10/94 
028733 020 10 FLACONCINI ORALI 50 MG (6: RR C01EB09 31/10/94 CD] 


UBIDENONE Codice AIC Dossier Specialità: 027682 


data prima registrazione specialità: 02/04/90 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ESSETI FARMACEUTICI S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027682 018 14 CAPSULE 50 MG Cc RR C01EB09 02/04/90 
027682 032 10 FL. BEV.+TAPPO CONTENIT. 50 MG Cc RR C01EB09 02/04/90 Mi 
! UBIDEX Codice AIC Dossier Specialità: 027408 
data prima registrazione Specialità: 18/06/93 Data Rinnovo 18/06/98 — Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027408 018 14 CAPSULE 50 MG Cc RR C01EB09 18/06/93 O 
UBIFACTOR Codice AIC Dossier Specialità: 026084 
data prima registrazione specialità: 01/10/85 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SAN CARLO FARMACEUTICI SPA 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026084 044 14 CAPSULE 50 MG Cc RR C01EB09 01/03/89 
026084 057 10 FLACONCINI ORALI 50 MG Cc RR C01EB09 02/05/89 O 


UBIMAIOR Codice AIC Dossier Specialità: 025228 
data prima registrazione specialità: 21/04/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025228 014 40 COMPRESSE 10 MG Cc SP CQI1EB09 21/04/84 
025228 053 "50" 14 CAPSULE 50 MG Cc SP C01EB09 06/08/85 vi 
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025228 065 "50" 10 FLACONCINI ORALI 50 MG Cc SP C01EB09 06/08/85 mM 
UBION Codice AIC Dossier Specialità: 027490 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: K.B.R. KROTON BIOLOGIC RESEARCHES S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027490 010 10 FLACONCINI ORALI Cc RR C01EB0O9 31/10/94 
027490 022 14 CAPSULE Cc RR CO1EB09 31/10/94 DU] 

UBISAN Codice AIC Dossier Specialità: 027169 
data prima registrazione specialità: 02/11/89 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FINMEDICAL S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027169 010 14 CAPSULE 50 MG Cc RR C01EB09 02/11/89 
027169 022 10 FLACONCINI ORALI 50 MG C RR C01EB09 02/11/89 Ci 
027169 034 40 COMPRESSE 10 MG Cc RR CO1EB0O9 02/11/89 LÌ 

UBISTESIN Codice AIC Dossier Specialità: 029227 
data prima registrazione specialità: 17/12/98 Data Rinnovo Titolare AIC: ESPE DENTAL AKTIENGESELLSCHAFT 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029227 016 "4%" 50 TUBOFIALE 1,7 ML CON ADRENALINA Cc OSP N01BBS8 17/12/98 

1:200.000 
029227 028 "4%" 50 TUBOFIALE 1,7 ML CON ADRENALINA Cc OSP N01BB58 17/12/98 O 
1:100.000 
UBITEN Codice AIC Dossier Specialità: 025229 
Î data prima registrazione specialità: 21/04/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LIFEPHARMA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025229 016 40 COMPRESSE 10 MG Cc SP C01EB09 21/04/84 CU] 
025229 067 "50" 14 CAPSULE OPER. 50 MG C SP CO1EBO9 06/08/85 wi 
025229 081 "50" 10 FLAC.NI ORALI 50 MG Cc SP C01EB09 06/08/85 n} 

UBIVIS Codice AIC Dossier Specialità: 025905 
data prima registrazione specialità; 02/05/89 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A.G.I.P.S. FARMACEUTICI SRL 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025905 023 14 CONFETTI 50 MG Cc RR C01EB09 02/05/89 
025905 035 10 FLACONCINI ORALI 50 MG Cc RR C01EB09 02/05/89 a] 

UBIXAL Codice AIC Dossier Specialità: 027843 
data prima registrazione specialità: 28/03/92 Data Rinnovo = 28/03/97 Titolare AIC: I.B.N. ISTITUTO BIOLOGICO NAZIONALE S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027843 010 10 FLACONCINI 50 MG Cc RR C01EB09 28/03/92 
027843 034 14 CAPSULE 50 MG Cc RR C01EB09 28/03/92 IR: 

UGUROL Codice AIC Dossier Specialità: 021458 
data prima registrazione specialità: 26/09/69 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BAYER AG 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021458 017 20 COMPRESSE 250 MG A RR B02AA02 26/09/69 
021458 029 IM IV OS S FIALE SML S00MG A RR B02AA02 26/09/69 IN] 

UKIDAN Codice AIC Dossier Specialità: 023208 
data prima registrazione specialità: 20/11/74 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SERONO PHARMA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023208 010° IV 1 FL+1 F 5000 Ui H OSP B01AD04 20/11/74 Vj 
023208 022 IV 1 FL+1 F 25000 UI H OSP B01AD04 09/12/82 97 
023208 046 IV 1 FL+1 F 100000 UI H OSP B01AD04 09/12/82 97 
023208 059 IV 1 FL.+ 1 F. SOLV. 250000 UI H OSP B01AD04 02/06/90 U 
023208 061 IV 1 FL.+ 1 F. SOLV. 500000 UI H OSP B01AD04 02/06/90 O 
023208 073 IV 1 F.+ 1 F.SOLV. 1000000 U] H OSP B01AD04 02/06/90 CJ 

| ULCEDIN Codice AIC Dessier Specialità: 024443 | 
Î data prima registrazione specialità: 22/09/81 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A.G.I.P.S. FARMACEUTICI SRL Î 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

024443 020 "200" 50 COMPRESSE 200 MG Cc RR A02BA01 22/09/81 O 
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024443 057 "400" 50 COMPRESSE CONFETTATE 400 MG A 48 RR A02BA01 13/10/84 i 
024443 069 "800" 30 COMPRESSE 800 MG A_ 48 RR A02BA01 02/09/85 97 
024443 071 50 BUSTINE POLVERE 400 MG A 48 RR A02BA01 31/10/94 vi 
024443 083 30 BUSTINE POLVERE 800 MG A 48 RR A02BA01 31/10/94 Wi 
ULCESTOP Codice AIC Dossier Specialità: 024104 


data prima registrazione specialità: 16/01/80 Data Rinnovo 


N° AIC Confezione 


024104 059 50 COMPRESSE 400 MG 
ULCEX 


01/06/95 


Titolare AIC: METAPHARMA S.R.L. 


RR 


TC Registrazione in Farmacia 
A02BA01 


31/10/84 
Codice AIC Dossier Specialità: 


025084 


data prima registrazione specialità: 24/06/83 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORI GUIDOTTI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025084 017 20 COMPRESSE 150 MG A 48 RR A02BA02 24/06/83 VA] 
025084 029 20 COMPRESSE 100 MG Cc RR A02BA02 24/06/83 O 
025084 031 10 FIALE 50 MG IV A 48 RR A02BA02 24/06/83 MI 
025084 043 "300" 10 COMPRESSE 300 MG A 48 RR A02BA02 13/05/85 I 
025084 056 "300" 20 COMPRESSE 300 MG Cc RR A02BA02 13/05/85 O 
025084 068 SCIROPPO 200 ML (150 MG/10 ML ) A 48 RR A02BA02 18/10/96 Mi 
025084 070 "SOLUBILE" 20 CPR EFFERV 150 MG A 48 RR A02BA02 31/10/94 
025084 094 “"SOLUBILE" 10 CPR EFFERV 300 MG A 48 RR A02BA02 31/10/94 i 
025084 106 “"SOLUBILE" 20 CPR EFFERV 300 MG A 48 RR A02BA0D2 31/10/94 Ci 
025084 118 "SOLUBILE"20 BUST GRAN. EFFER 150 A 48 RR A02BA02 31/10/94 O 
ULCIN Codice AIC Dossier Specialità: 025589 I 
data prima registrazione specialità: 23/01/85 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: I1.BIR.N - ISTITUTO BIOTERAPICO NAZIONALE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025589 021 50 CAPSULE 50 MG Cc RR A02BX03 23/01/85 O 
ULCODINA Codice AIC Dossier Specialità: 024215 
data prima registrazione specialità: 10/12/80 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA'DI SERVIZIO PER 
ia, L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI J 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
024215 079 50 COMPRESSE 400 MG A 48 RR A02BA01 28/12/95 
024215 081 30 BUSTINE 800 MG A 48 RR A02BA01 28/12/95 vi 
‘UDCONEDINA Codice AIC Dossier Specialità: 024496 peri 
data prima registrazione specialità: 20/10/81 = DataRiniovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMALAND S.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024496 073 50 COMPRESSE 400 MG A 48 RR A02BA01 29/01/85 hi 
024496 085 GRANULATO 50 BUSTINE 400 MG A 48 RR A02BA01 29/01/85 DU 
024496 097 30 COMPRESSE 800 MG Cc RR AD2BAO01 31/10/94 LU 
024496 109 30 BUSTINE 800 MG Cc RR A02BA01 31/10/94 0 
| ULCOPIR Codice AIC Dossier Specialità: 025549 
| data prima registrazione specialità: 21/06/84 —Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: AESCULAPIUS FARMACEUTICI SRL 
N° AI Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025549 039 30 COMPRESSE 50 MG Cc RR A02BX03 07/11/85 
025549 041 50 COMPRESSE 50 MG Cc RR A02BX03 07/11/85 D 
; ULIS Codice AIC Dossier Specialità: 024612 
| data prima registrazione specialità: 01/08/84 —DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LA.FA.RE. S.R.L. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024612 032 50 COMPRESSE 200 MG Cc RR A02BA01 30/04/87 C] 
024612 057 50 CAPSULE 400 MG A 48 RR A02BAO01 30/04/87 M 
024612 069 SO BUSTINE 400 MG A 48 RR A02BA01 30/04/87 7] 
024612 071 30 COMPRESSE 800 MG A 48 RR A02BA01 30/04/87 v 
024612 083 30 BUSTINE 800 MG A 48 RR A02BA01 30/04/87 vi 
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[uLTIVA Codice AIC Dossier Specialità: 033003 
data prima registrazione specialità: 28/12/96 Data Rinnovo Titolare AIC: GLAXO WELLCOME S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033003 017 /M 5 FLACONI 1 MG Cc RR NO1AH06 28/12/96 
033003 029 /M 5 FLACONI 2 MG c RR NO1AHO6 28/12/96 O 
033003 031 /M_$ FLACONI S MG Cc RR NO1AH0O6 28/12/96 n 
ULTRACAIN Codice AIC Dossier Specialità: 026206 
data prima registrazione specialità: 04/07/87 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVAXA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026206 019 "DS" 100 TUBO FIALE 1,7 ML Cc MSP N01BB58 04/07/87 O 
026206 021 "DS"100 FIALE 2 ML (o) MSP N01BBS8 04/07/87 O 
026206 033 "DS" 10 FLACONI 20 ML Cc MSP N01BBS8 04/07/87 O 
026206 045 "DS FORTE"100 TUBO FIALE 1,7ML Cc MSP N01BB58 04/07/87 CI 
026206 058 "DS FORTE"100 FIALE 2 ML Cc MSP N01BB58 04/07/87 O 
026206 060 "DS FORTE"10 FLACONI 20 ML Cc MSP N01BB58 04/07/87 O 
'ULTRADERM Codice AIC Dossier Specialità: 022605 | 
data prima registrazione specialità: 23/12/70 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMACEUTICI ECOBI SAS 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022605 012 POMATA DERM. 15G Cc RR D07AC04 29/11/72 Di 
022605 024 POMATA DERM, 30 G Cc RR D07AC04 29/11/72 Mi 
022605 036 POMATA 60 G 0,025% B RR D07AC04 23/12/70 Mi 
022605 048 LOZ. DERM. 20 ML c RR D07A004 29/11/72 97 
| ULTRALAN Codice AIC Dossier Specialità: 020910 
i data primaregistrazione specialità: Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHERING SPA 
(i 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020910 016 POMATA 20 G, Cc RR DO7ACOS 10/06/80 O 
020910 028 POMATA 30G B RR DO7ACOS 28/07/67 7 
020910 055 CREMA 20 G c RR D07AC05 10/06/80 Dj 
020910 067 CREMA 30 G B RR DO7TACOS 21/02/70 297] 
020910 093 UNGUENTO 20 G (e: RR D07AC0S5 10/06/80 LU 
020910 105 UNGUENTO 30 G B RR D07AC05 21/02/70 z| 
020910 129 LOZIONE 20 ML Cc RR D0O7AC05 21/02/70 CL] 
020910 131 LOZIONE 30 ML B RR DO7ACOS 10/06/80 9 
022226 017 "ORALE" 10 COMPRESSE 20 MG A RR H02AB03 01/03/71 IN, 
{ ULTRAMICINA Codice AIC Dossier Specialità: 024852 
I data prima registrazione specialità: 16/06/83 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LISAPHARMA S.P.A. 
si N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024852 055 IM1FL1G+1F Cc RR J101XX01 16/06/83 
024852 067 12 COMPRESSE MAST 1G Cc RR JO1XX01 16/06/83 Q 
| ULTRAPROCT Codice AIC Dossier Specialità: 021122 
data prima registrazione specialità: Pata Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHERING SPA 
I 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021122 054 POMATA RETTALE 40 G Cc SP COSAA08 31/10/94 MI 
021122 066 12 SUPPOSTE (0) SP COSAA08 31/10/94 Bz] 
021122 078 COMBI POMATA 30 G+12 SUPPOSTE c SP COSAAO8 31/10/94 CU) 
ULTRATARD HM Codice AIC Dossier Specialità: 027562 
data prima registrazione specialità: 02/05/90 Data Rinnovo Titolare AIC: NOVO NORDISK AIS 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027562 014 1 FLAC. 10 ML 40 UI/ML A RR A10AEO1 02/05/90 
027562 026 1 FLACONE 10 ML 100 UI/ML Cc RR A10AE01 31/10/94 O] 
| ULTRAVISIN Codice AIC Dossier Specialità: 027129 
‘data primaregistrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: FARMIGEA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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027129 016 20 CAPSULE MOLLI c RR SO1XA 31/10/94 si 
027129 028 40 CAPSULE MOLLI GC RR SO1XA 31/10/94 O 

| ULTRA VIST Codice AIC Dossier Specialità: 026965 
| data prima registrazione specialità: 29/01/92 = DataRinnovo 29/01/97 Titolare AIC: SCHERING A.G. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026965 018 "240" 1 FLACONE 50 ML H OSP VO08ABOS 29/01/92 O 
026965 044 "300" 1 FI,ACONE 50 ML H osp VOSABOS 29/01/92 O 
026965 057 "300" 1 FLACONE 75 ML H OSP VO8ABOS 29/01/92 O 
026965 069 "300" 1 FLACONE 100 ML H OSP V08ABOS 29/01/92 O 
026965 083 "370" 1 FLACONE 50 ML H OSP VO8ABOS 29/01/92 O 
026965 095 "370" 1 FLACONE 100 ML H OSP V08ABOS 29/01/92 O 
026965 107 "370" 1 FLACONE 200 ML H OSP VO8ABOS 29/01/92 O 
026965 121 "150" 1 FLACONE 200 ML H OSP VO8ABOS 29/01/92 Gj 
026965 133 "300" 1 FLACONE 200 ML H OSP VO8ABOS 11/03/96 O 
026965 145 "300" 1 FLACONE 500 ML H OSP VO8ABOS 11/03/96 Dj 
026965 160 "370" 1 FLACONE 500 ML H OSP VO08ABOS 11/03/96 I: 
026965 184 "300" 1 FLACONE 20 ML H OSP V08ABOS 11/03/96 O 
| UMAN ALBUMIN Codice AIC Dossier Specialità: 021111 
data prima registrazione specialità: 13/10/82 DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMA BIAGINI SPA 
i N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021111 012 1 FLAC. 10 ML 20% A_15 RR BOSAAOI 13/10/82 DO 
021111 024 1 FLAC. 50 ML 20% A 15 RR BOSAAO1 13/10/82 i 
021111 036 FLACONE 50 ML 5% Cc RR BOSAAO1 22/02/83 O 
021111 048 FLACONE 100 ML 5% Cc RR BOSAAO1 22/02/83 O 
021111 051 FLACONE 250 ML 5% C RR BOSAAO01 22/02/83 O 
021111 063 1 FLAC. 10 ML 25% A_15 RR BOSAAO1 05/05/84 CD] 
021111075 1 FLAC. 20 ML 25% A_15 RR BOSAAO1 05/05/84 O 
021111087 i FLAC. 50 ML'25% A 15 RR BOSAAO1 05/05/84 mi 
[UMAN BIG Codice AIC Dossier Specialità: 023782 
data prima registrazione specialità: 13/10/82 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMA BIAGINI SPA 
N° AIC Confezione i Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023782 016 IM 1 FLAC.3 ML A RR 106BB04 13/10/82 I 
023782 028 IM 1 FLAC.1 ML A RR 306BB04 13/10/82 GO 
| UMAN CIG 7 Codice AIC Dossier Specialità: 026173 
data prima registrazione specialità: 01/03/89 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMA BIAGINI SPA 
N° AIC “Confezione 5A ‘ Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026173 017 IM FIALA 2 ML H OSP J06BB09 01/03/89 CD) 
026173 029 IM FIALA 5 ML H OSP J06BB09 01/03/89 Dj 
026173 031 IV FLAC. LIOF.+ FLAC. SOLV. 10 ML H OSP J06BB09 22/01/96 O 
026173 043 IV FLAC. LIOF.+ FLAC. SOLV. 20 ML H OSP 106BB09 22/01/96 O 
026173 056 IV FLAC. LIOF.+ FLAC. SOLV. 50 ML H OSP J06BB09 22/01/96 OD] 
| UMAN COMPLEX DI. Codice AIC Dossier Specialità: 023309 
data prima registrazione specialità: 12/08/76 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: OSLOFARM LIMITED 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023309 091 FLAC. LIOF. 200 UI + SOLV. 10 ML Cc OSP B02BD01 28/12/95 
023309 103 FLAC LIOF 500 UI + SOLV 10 ML Cc OSP B02BDOI1 28/12/95 CO] 
0 UMAN CRY DI. Codice AIC Dossier Specialità: 023308 
| dataprimaregistrazione specialità: 12/0876 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: OSLOFARM LIMITED 
[ne 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023308 152 IV 1 FLAC. LIOFILIZZATO 500 UI + 1FIALA 10 ML A 37 OSP B02BD02 28/12/95 Cd 
023308 164 IV 1 FLAC. LIOFILIZZATO 250 UI + 1 FIALA 10 ML A_37 OSP B02BD02 28/12/95 O 
023308 176 IV 1 FLAC. LIOFILIZZATO 100 VI + 1 FIALA 5 ML A_37 OSP B02BD02 28/12/95 O 
023308 188 IV 1 FLAC. LIOFILIZZATO 1000 UI + 1 FIALA 10 ML A 37 OSP B02BD02 28/12/95 O 
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UMAN GAMMA Codice AIC Dossier Specialità: 021113 
data prima registrazione specialità: 13/10/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMA BIAGINI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021113 016 IM 1 FLAC 2 ML 16% Cc RR J06BA01 13/10/82 
021113 028 IM 1 FLAC 5 ML Cc RR JO6BA01 13/10/82 O 
021113 030 IM 1 FLAC 10 ML 16% Cc RR J06BA01 13/10/82 O 
021113 055 IM FLAC LIOF 320 MG Cc RR J06BA01 13/10/82 O 
UMAN SERUM Codice AIC Dossier Specialità: 021112 
data prima registrazione specialità: 13/10/82 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMA BIAGINI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021112 014 FLEBO 250 ML 3,5% Cc RR BOSAA02 13/10/82 
021112 026 FLEBO 50 ML 5% Cc RR BOSAA02 13/10/82 fj 
021112 038 FLEBO 100 ML 5% C RR BOSAA02 13/10/82 O] 
021112 040 FLEBO 250 ML 5% Cc RR BOSAA02 13/10/82 LU] 
| UMAN VZIG Codice AIC Dossier Specialità: 026364 
data prima registrazione specialità: 24/09/87 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMA BIAGINI SPA 
N° AIC Confezione ' Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026364 012 IM 1 FIALA 5 ML Cc RR J06BB03 24/09/87 
026364 024 IM 1 FIALA 2ML E RR J06BB03 24/09/87 CL] 
UMAN VZIG ENDOVENA Codice AIC Dossier Specialità: 027140 
data prima registrazione specialità: 22/01/96 —Data Rinnovo Titolare AIC: FARMA BIAGINI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027140 019 FLAC. LIOF. 250 U.I+SOLV. 5 ML H OSP J06BB03 22/01/96 G 
027140 021 FLAC. LIOF. 100 U.I.+SOLV. 20 ML H OSP J06BB03 22/01/96 GO 
027140 033 FLAC. LIOF. 2500 U.I.+SOLV. 50 ML H OSP J06BB03 22/01/96 LU] 
UNACIL Codice AIC Dossier Specialità: 022733 
data prima registrazione specialità: 11/06/73 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: F.LRMA. SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022733 012 5 CAPSULE 100 MG Cc RR JO1AA02 11/06/73 
022733 036 ì FLAC. SOSPENSIONE OS 30ML 1% A RR JO1AA02 11/06/73 O 
UNASYN Codice AIC Dossier Specialità: 026360 
data prima registrazione specialità: 27/07/87 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PFIZER ITALIANA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026360 014 IM 1 FLAC. 500 + 1000 MG +1 FIALA 3,2 ML A RR JO1CRO1 27/07/87 MI 
026360 026 IV FL. 500 MG SULB.+1000 MG AMP. H OSP JO1CRO1 27/07/87 O 
026360 038 BB IM/IV 1 FLAC. 250 + 500 MG+ 1 FIALA 1,6 A RR JO1CR01 01/06/90 9 
026360 053 12 COMPRESSE 375 MG Cc RR J01CR04 01/06/90 O 
026360 065 BB 1 FL. SOSPENSIONE 100 ML/S G Cc RR J01CR04 01/06/90 92] 
026360 077 8 COMPRESSE DIVISIBILI 750 MG (o) RR J01CR04 09/03/91 wi 
026360 089 IV 1 FLAC.1 G SULB.+2 G AMP, H OSP J01CR01 27/04/93 O 
‘ UNDETIN Codice AIC Dossier Specialità: 003451 | 
data prima registrazione specialità: 29/05/50 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
003451 010: POLVERE ASPERSORIA 30 G Cc OTC DO1AE20 29/05/50 
UNERGOL Codice AIC Dossier Specialità: 025646 | 
data prima registrazione specialità: 10/02/87 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MONSANTO ITALIANA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025646 011 30 COMPRESSE 10 MG Cc RR C04AE04 10/02/87 197] 
UNI DUR Codice AIC Dossier Specialità: 028158 
data prima registrazione specialità: 26/06/95 Data Rinnovo Titolare AIC: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A, 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028158 018 30 COMPRESSE RIL. CONTROLLATO 600 MG A RR R03DA04 26/06/95 i 
028158 020 30 COMPRESSE RIL. CONTROLLATO 400 MG A RR R03DA04 26/06/95 hi 
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UNICAL Codice AIC Dossier Specialità: 033485 


Î data prima registrazione specialità: 30/03/99 Data Rinnovo Titolare AIC: EPIFARMA S.R.L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033485 018 ASTUCCIO 3 TUBI 10 CPR EFFERV 1000 MG USO A RR A12AA04 30/03/99 nn 
ORALE 
UNICID Codice AIC Dossier Specialità: 029042 
data prima registrazione specialità: 14/10/95 Data Rinnovo Titolare AIC: PROSPA ITALIA SRL. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029042 049 IM 1 FLAC. 500 MG + 1 FIALA SOLV. A RR 301DA17 04/03/96 
029042 052 IM 1 FLAC.1000 MG + 1 FIALA SOLV. A OSP J01DA17 04/03/96 97] 
029042 064 IV 1 FLAC.1000 MG + SOLV. H OSP J01DA17 04/03/96 O 

UNICLAR Codice AIC Dossier Specialità: 034006 
data prima registrazione specialità: 23/12/98 —DataRinnovo Titolare AIC: ESSEX ITALIA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

034006 015 SPRAY NASALE 0,05% 120 EROGAZIONI 50 MCG Cc RR R01AD09 23/12/98 
UNIDIPIN i Codice AIC Dossier Specialità: 028339 
data prima registrazione specialità; 07/06/95 = DataRinnovo Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028339 012 14 COMPRESSE 20 MG Cc RR C08CA0S 07/06/95 
028339 024 14 COMPRESSE 50 MG Cc RR C08CA05 07/06/95 O 

UNIDOL Codice AIC Dossier Specialità: 027709 
data prima registrazione specialità: 05/03/93 = DataRinnovo 05/03/98 Titolare AIC: MONSANTO ITALIANA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

027709 017 20 COMPRESSE 750 MG Cc RR MO1AE02 05/03/93 
UNIFER Codice AIC Dossier Specialità: 024628 
data prima registrazione specialità: 16/04/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TOSI FARMACEUTICI S.A.S. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024628 113 20 CAPSULE 40 MG Cc RR B03AB02 13/06/92 wi 
024628 125 20 BUSTINE 40 MG Cc RR B03AB02 13/06/92 Mi 
024628 137 10 FLACONCINI ORALI 40 MG Cc RR B03AB02 13/06/92 Mi 
DIAEIS ra0 10 FLACONCINI ORALI 62,5 MG Cc RR B03AB02 13/06/92 wi 
024628 152 20 BUSTINE 62,5 MG (o) RR B03AB02 13/06/92 297 

UNIMAX Codice AIC Dossier Specialità: 033993 
data prima registrazione specialità 22/10/98 =—DataRinnovo Titolare AIC: ASTRA FARMACEUTICI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033993 015 /M "MITE" BLISTER 14 CPR FILMRIVESTITE 2,5 MG Cc RR C09BBOS 22/10/98 
033993 027 /M "MITE" BLISTER 28 CPR FILMRIVESTITE 2,5 MG C RR C09BBOS 22/10/98 O 
033993 039 /M_BLISTER 14 CPR FILMRIVESTITE 5 MG Cc RR CO9BBOS 22/10/98 LU 
033993 041 /M_BLISTER 28 CPR FILMRIVESTITE 5 MG Cc RR C09BB05 22/10/98 DC) 

UNIPLUS Codice AIC Dossier Specialità: 020075 


data prima registrazione specialità: 05/03/63 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020075 040 AD 10 SUPPOSTE Cc SP N02BBS54 05/03/63 MI 
020075 065 BB 10 SUPPOSTE (o) SP N02BBS4 05/03/63 7 
020075 089 10 MICROSUPPOSTE Cc SP N02BBS4 05/01/79 b97 

UNIPRIL i Codice AIC Dossier Specialità: 027166 
data prima registrazione specialità: 01/03/90 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ASTRA FARMACEUTICI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027166 040 28 COMPRESSE 1,25 MG A RR C09AA0S 07/10/93 LU] 
027166 053 28 COMPRESSE 2,5 MG A RR CO9AA0S 07/10/93 a 
027166 065 14 COMPRESSE 5 MG A RR CO9AA0OS 07/10/93 97] 
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| UNIQUIN Codice AIC Dossier Specialità: 027944 
data prima registrazione specialità: 28/1291 = DataRinnovo 28/12/96 Titolare AIC: ALFA WASSERMANN S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione  in.Farmacia 

027944 040 5 COMPRESSE 400 MG A RR 3J01MA07 12/11/92 
UNITRIM Codice AIC Dossier Specialità: 028322 ] 
data prima registrazione specialità: 31/12/92 Data Rinnovo 31/12/97 Titolare AIC: MASTER PHARMA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione | in Farmacia 
028322 016 10 COMPRESSE 200 MG A RR JO1EA02 31/12/92. 197] 
028322 028 1 FLAC. SOSPENSIONE 1% 100 ML A RR JO1EA02 31/12/92 i 
028322 030 10 BUSTINE BIPARTITE 200 MG A RR JO1EA02 31/12/92 wi 

| UNITUSS Codice AIC Dossier Specialità: 033204 
data prima registrazione specialità: 12/05/99 Data Rinnovo Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033204 013 FLACONE SCIROPPO150 ML USO ORALE Cc OTC ROSDA09 12/05/99 OD 

UNIVER Codice AIC Dossier Specialità: 027291 
data prima registrazione specialità: 27/04/91 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027291 018 28 CAPSULE 120 MG c RR CO8DAOI 27/04/91 O 
027291 020 56 CAPSULE 180 MG Cc RR CO8DAO1 27/04/91 O) 
027291 032 28 CAPSULE 240 MG Cc RR C08DA0I 27/04/91 O 

UNIXIME Codice AIC Dossier Specialità: 027152 
data prima registrazione specialità: 17/04/90 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: F.I.R.M.A. SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027152 026 6 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG Cc RR J01DA23 28/03/92 
027152 038 5 COMPRESSE 400 MG l A RR J01DA23 28/03/92 Mi 
027152 040 1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP. 100 À RR J01DA23 28/03/92 7 

ML 100 MG/5S ML 
UNOPROST Codice AIC Dossier Specialità: 028652 
data prima registrazione specialità: 18/05/93 = DataRinnovo 18/05/98 Titolare AIC: LABORATORI GUIDOTTI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028652 016 10 COMPRESSE DIVISIBILI 2 MG B RR G04CA03 18/05/93 
028652 028 14 COMPRESSE DIVISIBILI S MG B RR 6G04CA03 18/05/93 i 
028652 042 FLAC GOCCE 30 ML, 2,5 MG/ML Cc RR G04CA03 29/10/94 O 

UPSAFEN Codice AIC Dossier Specialità: 032024 | 
data prima registrazione specialità: 01/03/99 Data Rinnovo Titolare AIC: UPSAMEDICA S.P.A. si 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia — 
032024 010 TUBO 10 CPR EFFERV. 200 MG USO ORALE Cc OTC M01AE01 01/03/99 Dj 

UPSALGINA Codice AIC Dossier Specialità: 028680 
data prima registrazione specialità: 29/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: LABORATOIRES UPSA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028680 015 20 COMPRESSE EFFERV. 325 MG Cc RR NO2BA01 29/10/94 O 
028680 027 20 COMPRESSE EFFERV. 500 MG Cc RR NO2BA01 29/10/94 U 

i UPSAPLUS ì Codice AIC Dossier Specialità: 017255 
Î data prima registrazione specialità: 26/05/64 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: UPSAMEDICA S.P.A, 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
017255 023 AD 10 SUPPOSTE Cc SP N02BB54 04/04/69 Vj 
017255 035 BB 10 SUPPOSTE Cc SP NO2BB54 26/05/64 i] 

URACTONE Codice AIC Dossier Specialità: 019408 
data prima registrazione specialità: 30/11/62 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SOCIETA PRODOTTI ANTIBIOTICI SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
019408 018 10 COMPRESSE 100 MG A RR C03DAO01 30/11/62 wi 
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URALGIN 


Codice AIC Dossier Specialità: 021374 I 


data prima registrazione specialità: 01/08/71 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A. CECCARELLI E C. DEI F.LLI LUCARN. CORR. 
TANGANELLI 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021374 018 20 COMPRESSE 0,5 G Cc RR 604AB01 01/03/71 i 
021374 020 FLACONE SCIROPPO 100 ML 5% Cc RR G04AB01 01/03/71 O 

URALYT U Codice AIC Dossier Specialità: 021213 
| data prima registrazione specialità: 02/11/79 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: IST. BIOCHIMICO ITAL. GIOVANNI LORENZINI SPA i 
L 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021213 018 OS GRAN 100G Cc RR G04BC 02/11/79 wi 
021213 032 OS GRAN. 200 G Cc RR 604BC 02/11/79 D 

| URAPRENE Codice AIC Dossier Specialità: 026562 
data prima registrazione specialità 30/07/87 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: IST. BIOCHIMICO ITAL. GIOVANNI LORENZINI SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione . in Farmacia 
026562 013 1 FIALA INIETTABILE 25 MG Cc RR C02CA06 30/07/87 
026562 037 1 FIALA INIETTABILE 50 MG H OSP C02CA06 30/07/87 CD] 
026562 052 30 CAPSULE 30 MG A RR C02CA06 30/07/87 O 
026562 076 30 CAPSULE 60 MG A RR C02CA06 30/07/87 2 

URBASON Codice AIC Dossier Specialità: 024001 
data prima registrazione specialità: 20/04/79 =Data Rinnovo 01/06/95 Zitolare AIC: HOECHST MARION ROUSSEL S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024001 012 10 COMPRESSE 4 MG Cc RR H02AB04 20/04/79 97 
024001 036 *"RETARD” 10 CONFETTI 8 MG A RR H02AB04 20/04/79 97] 
024001 051 "RETARD MITE" 10 CONFETTI 4 MG A RR H02AB04 20/04/79 i 

URBASON SOLUBILE Codice AIC Dossier Specialità: 018259 
data prima registrazione specialità: 29/06/79 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: HOECHST MARION ROUSSEL S.P.A. i 
3 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
018259 022 3 F 20 MG+3 F1 ML Cc RR H02AB04 29/06/79 
018259 034 1 F 40 MG+1 F1 ML (o) RR H02AB04 29/06/79 77 
018259 059 FORTE 1 F 250 MG+1 F 5 ML Cc RR H02AB04 11/11/83 hi 

[URDES n i Codice AIC Dossier Specialità: 026893 | 
| data prima registrazione specialità: 01/03/89 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026893 038 20 COMPRESSE 150 MG A 02 02BIS RR A0SAA02 28/12/91 Mi 
026893 040 20 COMPRESSE 300 MG A 02 02BIS RR AOSAA02 28/12/91 3 
026893 053 "CD" 20 COMPRESSE 450 MG A 02 02BI5 RR AOSAA02 22/03/93 97) 
026893 065 "CD" 20 COMPRESSE 225 MG A 02 02BIS RR AO0SAA02 22/03/93 MI 

URECHOLINE CLOR. Codice AIC Dossier Specialità: 008478 
data prima registrazione specialità: 18/01/54 == DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MERCK & CO. INC. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
008478 012 6 FLACONI INIETTABILI 1 ML S MG A RR N07AB02 29/06/84 
008478 024 100 COMPRESSE 5 MG A RR N07AB02 18/01/54 92] | 

URECORTYN Codice AIC Dossier Specialità: 024265 
data prima registrazione specialità. 22/11/80 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: HOECHST MARION ROUSSEL S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

024265 011 POMATA 30 G 1% (o) RR D07AA02 22/11/80 O 
URFADYN Codice AIC Dossier Specialità: 020270 
data prima registrazione specialità: 26/08/63 = DataRinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: ZAMBON ITALIA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

020270 017 20 COMPRESSE 40 MG A RR 604AC02 26/08/63 Cl 
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Codice AIC Dossier Specialità: 


022441 


data prima registrazione specialità: 27/11/71 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: L. MOLTENI E C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO 
L S.PA. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022441 036 50 COMPRESSE 100 MG A RR M04AA01 23/03/95 
022441 048 30 COMPRESSE 300 MG A RR M04AA01 23/03/95 O 
| URICODUE a ; "Codice AIC Dossier Specialità: 022906 
data prima registrazione specialità: 30/09/80 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOTERAPICO ITALIANO SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022906 010 30 COMPRESSE Cc RR MO4AAS1 30/09/80 
URICOZYME Codice AIC Dossier Specialità: 024622 
data prima registrazione specialità: 17/03/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SANOFI WINTHROP 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024622 019 IM IV 3 FLAC. LIOF. + 3 F.SOLV. Cc RR MO04AX01 17/03/82 
j URIDOZ Codice AIC Dossier Specialità: 029128 
data prima registrazione specialità: 13/09/94 Data Rinnovo Titolare AIC: ZAMBON GROUP S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029128 016 BB 2 BUSTE 2G A RR JO1XX01 13/09/94 
029128 028 2BUSTE3G A RR JO01XX01 13/09/94 LU} 
| URIFUGAN Codice AIC Dossier Specialità: 026087 
| data prima registrazione specialità 21/10/85 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WYETH LEDERLE S.P.A. 
.N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026087 015 30 COMPRESSE Cc RR M04AAS1 21/10/85 
026087 027 50 COMPRESSE Cc RR M04AAS1 21/10/85 LU 
026087 039 30 BUSTINE 5 G Cc RR M04AA51 21/10/85 CI 
| URITRATE Codice AIC Dossier Specialità: 023141 
| dataprimaregistrazione specialità: 23/01/75 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PARKE DAVIS SPA 
es 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023141 017 10 COMPRESSE 750 MG Cc RR G04AB04 23/01/75 
023141 029 20 COMPRESSE 750 MG Cc RR G04AB04 23/01/75 CU] 
i UROC Codice AIC Dossier Specialità: 026766 i 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: LAMPUGNANI FARMACEUTICI SPA | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026766 016 20 CAPSULE 500 MG A RR 604AB05 31/10/94 
UROCARF Codice AIC Dossier Specialità: 024925 
data prima registrazione specialità: 16/03/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SOCIETA PRODOTTI ANTIBIOTICI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024925 012 20 COMPRESSE 500 MG Cc RR GO1AA08 16/03/83 
| UROCHINASI CRINOS Codice AIC Dossier Specialità: 026195 
data prima registrazione specialità: 30/07/87 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CRINOS INDUSTRIA FARMACOBIOLOGICA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026195 091 FLAC.NO LIOFILIZ. 25000 UI. H OSP BO1AD04 07/02/95 O 
026195 103 FLAC.NO LIOFILIZ. 100000 UI. H OSP B01AD04 07/02/95 O 
026195 115 FLAC.NO LIOFILIZ. 250000 UL. H OSP B01AD04 07/02/95 O 
026195 127 FLAC.NO LIOFILIZ. 500000 U I. H OSP B01AD04 07/02/95 O 
026195 139 FLAC.NO LIOFILIZ. 1000000 U.I. H OSP B01AD04 07/02/95 U) 
026195 141 SIR. PRONTO USO 250000 U.I. H OSP B01AD04 07/02/95 DL] 
026195 154 SIR. PRONTO USO 500000 U I. H OSP B01AD04 07/02/95 D] 
026195 166 SIR. PRONTO USO 1000000 U I. H osp B01AD04 07/02/95 Dj 
URODENE Codice AIC Dossier Specialità: 025947 i 
data prima registrazione specialità: 20/07/85 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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025947 019 
RIGIDE 


"200 MG CAPSULE RIGIDE" BLISTER 20 CAPSULE A RR 


G04AB03 20/07/85 O 


| URODIE Codice AIC Dossier Specialità: 028284 


data prima registrazione specialità: 01/12/92 =DataRinnovo 01/12/97 Titolare AIC: ABBOTT S.P.A. | 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028284 014 10 COMPRESSE DIVISIBILI 2 MG B RR G04CA03 01/12/92 
028284 026 14 COMPRESSE DIVISIBILI 5 MG B RR GOACADI 01/12/92 Gi 
028284 040 GOCCE 30 ML. 2,5 MG/ML Cc RR 604CA03 31/10/94 O 

UROGRAM Codice AIC Dossier Specialità: 021128 
data prima registrazione specialità: 27/12/68 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: F.I.R.M.A. SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021128 018 20 COMPRESSE 500 MG Cc RR G04AB01 27/12/68 
021128 020 20 COMPRESSE 1G Cc RR G04ABO1 28/04/82 DI 

UROKINASE CHOAY Codice AIC Dossier Specialità: 025718 
data prima registrazione specialità: 18/05/85 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SANOFI WINTHROP 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025718 026 IV 1 FL LIO 100000 UI PH EUR + F SOLV 5 ML H RR B01AD04 18/05/85 
025718 038 "300.000 UI" 1 FLAC. LIOF + 1 FIALA SOLV. 10 ML H OSP B01AD04 26/03/97 O 

UROMIRO Codice AIC Dossier Specialità: 020927 
data prima registrazione specialità: 15/05/68 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRACCO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020927 012 "300" 1 F 10 ML 300 MG/ML H OSP VO08AA03 03/05/71 O 
020927 024 "300" 1 F 20 ML H OSP VOBAA03 15/05/68 a 
020927 036 "300" 1 F 50 ML 300 MG/ML H OSP VOBAA03 03/05/71 O 
020927 048 "300" 1 F 100 ML 300 MG/ML H OSP VOBAA03 14/02/72 O 
020927 051 "420" 1 F 25 ML 420 MG/ML H OSP VO8AA03 03/05/71 O 
020927 063 “420" 1 FL 50 ML 420 MG/ML H OSP VO8AA03 03/05/71 O) 
020927 075 FLACONE 24% 250 ML H OSP VOBAA03 28/06/69 O 
020927 099 FLACONE 36% 250 ML H OSP VOBAA03 03/05/71 O) 

UROMIRO 300 SODICO Codice AIC Dossier Specialità: 023184 
data prima registrazione specialità: 30/06/75 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRACCO S.P.A. 
} 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023184 017 INIETT. 1 FLAC. 100 ML H OSP VOBAA03 07/06/84 

UROMIRO 340 Codice AIC Dossier Specialità: 022064 
data prima registrazione specialità: 05/12/70 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRACCO S.P.A. 
Ù #3 | 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022064 012 1 FIALA 25 ML H OSP VOBAA03 05/12/70 

UROMITEXAN Codice AIC Dossier Specialità: 025312 
:.dataprimaregistrazione specialità: 18/05/85 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ASTA MEDICA AG 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025312 024 IV 15 FIALE 4 ML 400 MG A 37 RR VO3AFO1 18/05/85 IN 
025312 051 10 COMPRESSE RIVESTITE 400 MG Cc RR V03AFO1 15/09/98 O 
025312 063 20 COMPRESSE RIVESTITE 400 MG Cc RR V03AFO1 15/09/98 O 
025312 075 50 COMPRESSE RIVESTITE 400 MG (o) RR V03AFO1 15/09/98 O 
025312 087 10 COMPRESSE RIVESTITE 600 MG Cc RR VO3AFO1 15/09/98 CD 
025312 099 20 COMPRESSE RIVESTITE 600 MG (6; RR V03AFOI 15/09/98 O 
025312 101 50 COMPRESSE RIVESTITE 600 MG Cc RR VO3AFOI 15/09/98 O 

URONORM Codice AIC Dossier Specialità: 025325 
| dataprimaregistrazione specialità: 07/06/84 —DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ALFA WASSERMANN S.P.A. 
I 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

025325 010 20 CAPSULE 500 MG A RR G04AB05 07/06/84 N 
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UROPIMID Codice AIC Dossier Specialità: 024482 
data prima registrazione specialità: 25/06/81 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO C.T, S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024482 022 20 CAPSULE 400 MG A RR G04AB03 25/06/81 
| UROSAN Codice AIC Dossier Specialità: 025465 
data prima registrazione specialità: 23/01/85 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A.G.I.P.S. FARMACEUTICI SRL 
 NSAIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025465 016 20 CAPSULE 400 MG A RR G04AB03 23/01/85 
| UROSETIC Codice AIC Dossier Specialità: 024970 
data prima registrazione specialità: 13/04/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FINMEDICAL S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024970 028 20 CAPSULE 400 MG A RR G04AB03 13/04/83 
| UROTRACTIN Codice AIC Dossier Specialità: 023869 
I data prima registrazione specialità: 20/11/78 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023869 011 "MITE" 20 CAPSULE 200 MG A RR 604AB03 20/11/78 
023869 023 20 CAPSULE 400 MG A RR G04AB03 20/11/78 oz 
UROVAL Codice AIC Dossier Specialità: 024600 
data prima registrazione specialità: 17/03/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: F.I.R.M.A. SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024600 013 "MITE" 20 CAPSULE 200 MG Cc RR G04AB03 17/03/82 
024600 025 20 CAPSULE 400 MG Cc RR G604AB03 17/03/82 na 
UROVIDEO Codice AIC Dossier Specialità: 023761 
data prima registrazione specialità: 03/12/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRACCO S.P.A. 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023761 012 60% 1 FIALA 20 ML H OSP VO8AA03 03/12/81 
023761 024 75% 1 FIALA 20 ML H OSP VO8BAA03 03/12/81 nn 
UROXACIN Codice AIC Dossier Specialità: 025710 
data prima registrazione specialità: 27/05/85 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025710 017 20 CAPSULE 500 MG A RR 604AB0S 27/05/85 RI] 
URSACOL Codice AIC Dossier Specialità: 023630 | 
| data prima registrazione specialità: 17/07/78 —Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ZAMBON ITALIA S.R.L. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023630 015 20 COMPRESSE 50 MG Cc RR AOSAA02 17/07/78 n 
023630 027 40 COMPRESSE S0 MG Cc RR AOSAA02 17/07/78 7] 
023630 039 20 COMPRESSE 150 MG A 02 ©2BI$ RR AOSAA02 17/07/78 17 
023630 041 40 COMPRESSE 150 MG A 02 22BI£ RR AOSAA02 17/07/78 O 
023630 054 10 COMPRESSE 300 MG A 02 22BI5 RR AOSAA02 01/08/80 O 
023630 066 20 COMPRESSE 300 MG A 02 22BIS RR AOSAA02 01/08/80 97] 
023630 078 30 COMPRESSE 300 MG A 02 02BIS RR AOSAA02 01/08/80 O 
URSILON Codice AIC Dossier Specialità: 024173 
data prima registrazione specialità: 04/06/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: IST. BIOCHIMICO ITAL. GIOVANNI LORENZINI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024173 054 "RETARD” 20 CAPSULE 450 MG A 02 92BIS RR AOSAA02 23/10/96 7 
024173 066 "RETARD MITE"20 CAPSULE 225 MG A 02 92BI5S RR AOSAA02 23/10/96 97] 
024173 078 20 CAPSULE 150 MG c RR AOSAA02 12/01/98 97; 
024173 080 20 CAPSULE 300 MG A 02 02BI5 RR AOSAA02 12/01/98 97 
URSOBIL Codice AIC Dossier Specialità: 024444 
data prima registrazione specialità: 15/06/81 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO BIOLOGICO CHEMIOTERAPICO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024444 034 20 CAPSULE 150 MG A 02 62BI5S RR AOSAA02 15/06/81 7 
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024444 059 20 CAPSULE 250 MG A 02 02BIS RR AOSAA02 15/06/81 Mi 
024444 085 GOCCE 20 ML. A 02 02BI$ RR AOSAA02 18/05/98 Q 
024444 097 "150" SCATOLA 40 CPS GELATINA DURA 150 MG Cc RR AOSAA02 17/05/99 O 
024444 109 "250" SCATOLA 30 CPS GELATINA DURA 250 MG Cc RR AOSAA02 17/05/99 O 
024444 111 SCIROPPO FLACONE 200 ML A 02 02BI) RR AOSAA02 18/05/98 O 
URSOBIL HT Codice AIC Dossier Specialità: 029038 
data prima registrazione specialità: 28/04/93 Data Rinnovo = 28/04/98 Titolare AIC: ISTITUTO BIOLOGICO CHEMIOTERAPICO S.P.A. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029038 015 20 CAPSULE RILASCIO CONTROLLATO 225 MG A 02 02BIS RR AOSAA02 28/04/93 
029038 027 20 CAPSULE RILASCIO CONTROLLATO 450 MG A 02 02BI5 RR AOSAA02 28/04/93 Mi 
URSODAMOR ” Codice AIC Dossier Specialità: 026328 
data prima registrazione specialità: 27/07/87 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMACEUTICI DAMOR S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026328 017 "150" 20 COMPRESSE 150 MG A 02 02BI5 RR AOSAA02 27/07/87 
026328 029 "300" 20 COMPRESSE 300 MG A 02 02BI5 RR AOSAA02 27/07/87 % 
URSODIOL Codice AIC Dossier Specialità: 028366 
data prima registrazione specialità: 04/05/93 = Data Rinnovo 04/05/98 Titolare AIC: BIOPROGRESS S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028366 019 20 CAPSULE 300 MG A 02 02BIS RR AOSAA02 04/05/93 
028366 021 "RETARD" 20 CAPSULE 225 MG A 02 ©€2BI5S RR AOSAA02 31/10/94 O 
028366 033 "RETARD" 20 CAPSULE 450 MG A_02 Q2BI5 RR AOSAA02 31/10/94 i 
URSOFALK Codice AIC Dossier Specialità: 026074 | 
data-prima registrazione specialità: 30/07/87 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: KNOLL FARMACEUTICI S.P.A. | 
N° AIC Confezione © Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026074 029 20 CAPSULE 150 MG A 02 02BIC RR AOSAA02 30/07/87 
026074 031 20 CAPSULE 300 MG A 02 62BIS RR AOSAA02 30/07/87 | 
026074 043 "S.R." 20 CAPSULE 450 MG A 02 v2BI5 RR AOSAA02 31/10/94 97] 


URSOFLOR Codice AIC Dossier Specialità: 026073 


data prima registrazione specialità: 29/07/86 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER 
ea L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026073 015 20 CAPSULE 150 MG A 02 02BI5 RR AOSAA02 29/07/86 MI 
026073 027 20 CAPSULE 300 MG A 02 C2BIS RR AOSAA02 29/07/86 97 
026073 039 "RETARD" 20 COMPRESSE RITARDO 450 MG A 02 32BI5 RR AOSAA02 29/11/95 M 


URSOGARANT Codice AIC Dossier Specialità: 029484 
data prima registrazione specialità: 09/08/96 Data Rinnovo Titolare AIC: LABORATORIO CHIMICO GARANT S.R.L. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029484 019 20 COMPRESSE 240 MG A 02 ©2BIs RR AOSAA02 09/08/96 
029484 021 20 COMPRESSE 480 MG A 02 c2BIS RR AOSAA02 09/08/96 O 
URSOLAC Codice AIC Dossier Specialità: 028931 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO 
FARMACEUTICA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028931 018 "300" 20 CAPSULE 300 MG A 02 C2BIS RR AOSAA02 31/10/94 
028931 020 —’RETARD"20 CAPSULE RILASCIO CONTROLLATO A 02 c2BIS RR AOSAAO2 31/10/94 O 
225 MG 
028931 032 —'RETARD"20 CAPSULE RILASCIO CONTROLLATO A 02 ©2815 RR AOSAA02 31/10/94 Mi 
450 MG 
URSOLISIN Codice AIC Dossier Specialità: 025430 
data prima registrazione specialità: 06/10/84 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MAGIS FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025430 063 20 CAPSULE 150 MG A 02 ©2BIS RR AOSAA02 06/10/84 
025430 075 30 CAPSULE 150 MG Cc RR AOSAA02 06/10/84 O 
025430 087 40 CAPSULE 150 MG Cc RR AOSAA02 06/10/84 N; 
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025430 099 10 CAPSULE 300 MG Cc RR AOSAA02 06/10/84 O 
025430 101 20 CAPSULE 300 MG A 02 02BI5 RR AOSAA02 06/10/84 197 

| URSON Codice AIC Dossier Specialità: 025968 
data prima registrazione specialità: 30/07/85 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACO BIOLOGICO RIPARI GERO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione “ATC Registrazione in Farmacia 
025968 025 20 COMPRESSE 240 MG A 02 02BIS RR AOSAA02 30/07/85 97 
025968 037 20 COMPRESSE 480 MG A 02 02BIs RR AOSAA02 30/07/85 97, 

| URSOPROGE Codice AIC Dossier Specialità: 028746 
data prima registrazione specialità: 28/10/94 =—Data Rinnovo Titolare AIC: PROGE FARM S.R.L. 
J 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028746 016 20 CAPSULE 300 MG A 02 02BIS RR AOSAA02 28/10/94 

URTOSAL Codice AIC Dossier Specialità: 006203 
data prima registrazione specialità: 02/04/52 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

006203 020 20 COMPRESSE 500 MG E OTC N02BA0S 01/06/76 
USTIOSAN Codice AIC Dossier Specialità: 021247 
data prima registrazione specialità: 01/12/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: KELEMATA SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
02124? 059 LOZIONE 50 G Cc OTC D04AB 14/06/93 
021247 061 LOZIONE 150 G Cc OTC D04AB 14/06/93 O 
021247 085 POMATA 30G Cc OTC DOSAH 11/10/95 MI 

UTINOR Codice AIC Dossier Specialità: 028483 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: NEOPHARMED SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028483 016 14 COMPRESSE 400 MG A RR JO1MA06 31/10/94 [97 

VAC.DIFTO TETANO ISI Codice AIC Dossier Specialità: 003952 
data prima registrazione specialità: 25/11/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO LS.I. S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
003952 013 1 FIALA 0,5 ML Cc RR JO7AMSI1 25/11/82 
003952 025 1 FIALA SIRINGA 0,5 ML Cc RR JO7AMS1 30/09/92 O 

VAC.DPT ISI Codice AIC Dossier Specialità: 003972 
data prima registrazione specialità: 25/11/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO 1,S.I, S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

003972 015 1 ALA 1 ML Cc RR J07AJ52 25/11/82 O 
VACC.ANTISTAFILOCOCCICO CURAT. Codice AIC Dossier Specialità: 020464 
data prima registrazione specialità: 20/04/79 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRUSCHETTINI SRL 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020464 018 5F2ML Cc RR JO7AX 20/04/79 7] 

VACCINO ANTICOLERICO ISI Codice AIC Dossier Specialità: 022890 
data prima registrazione specialità: 25/11/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO 1.S.1, S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022890 014 INIETTABILE 1 FIALA 1 ML Cc RR JO7AEO1 25/11/82 O 
022890 026 INIETTABILE 1 F+ 1 F (6; RR JO7AEO1 25/11/82 O 

VACCINO ANTIPIOGENO POLIVAL. Codice AIC Dossier Specialità: 011014 
| dataprimaregistrazione specialità: 20/04/79 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRUSCHETTINI SRL 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
011014 014 SF2ML [o RR JO7AX 20/04/79 dz 

[VACCINO ANTIPNEUMOCATARRALE Codice AIC Dossier Specialità: 002961 
data prima registrazione specialità: 20/04/79 —DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRUSCHETTINI SRL 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
002961 011 SF2ML Cc RR JO7AX 20/04/79 (N, 
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VACCINO ANTITETANICO Codice AIC Dossier Specialità: 009553 ] 
data prima registrazione specialità: 25/11/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO 1.S.I. S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
009553 037 "ADSORBITO" 1 F 0,5 ML Cc RR J07AM01 25/11/82 O 
009553 049 1 FIALA SIRINGA 0,5 ML Cc RR JO7AM01 30/09/92 O 
VACCINO BERNA CONTRO MORBILLO E ROSOLIA Codice AIC Dossier Specialità: 027978 
data prima registrazione specialità: 27/07/92 Data Rinnovo 27/07/97 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROTERAPICO E VACCINOGENO SVIZZERO ] 
BERNA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027978 016 FL. LIOF.1 DOSE + FL.SIR. 0,5 ML Cc RR J07BD53 27/07/92 O 
VACCINO COLERICO BERNA Codice AIC Dossier Specialità: 022574 
data prima registrazione specialità: 30/09/72 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROTERAPICO E VACCINOGENO SVIZZERO 
L BERNA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022574 014 1 FIALA 1 ML c RR J07AE01 30/09/72 
| VACCINO HEVAC B PASTEUR Codice AIC Dossier Specialità: (024987 | 
data prima registrazione specialità: 15/04/83 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PASTEUR MERIEUX MSD S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024987 012 SIRINGA MONODOSE 1 ML (i RNR J07BC01 15/04/83 
| VACCINO MUTAGRIP PASTEUR Codice AIC Dossier Specialità: 027278 
data prima registrazione specialità: 15/11/88 —Data Rinnovo Titolare AIC: PASTEUR MERIEUX MSD S.N.C. 
vu | 
ANS AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027278 112 /M 1 SIRINGA PRERIEMPITA 0,5 ML Cc RR J07BB02 07/07/98 
VADOLAX Codice AIC Dossier Specialità: 005988 
data prima registrazione specialità: 22/12/59 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A. 
N° AIC Confezione ° Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
005988 023 30 CONFETTI E OTC A06ABS7 30/06/88 
VAGIFEM Codice AIC Dossier Specialità: 028894 
data prima registrazione specialità: 30/03/95 Data Rinnovo Titolare AIC: NOVO NORDISK A/S 
M° AIO Canfaziana Lannin COM Minansanciana ATA Manlatonziana la Parmnnala 
dure NSF TI NdR TAGLIO VIuIV LWHOpGUIOLIAIE la Uh°4 TVEYISU GLIVI TG Its GIIGLI 
028894 018 15 SISTEMI MONODOSE 25 MG B RNR 603CA03 30/03/95 97 
VAGILEN Codice AIC Dossier Specialità: 020689 
data prima registrazione specialità: 27/02/73 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMIGEA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020689 016 10 CANDELETTE VAGINALI (0; RR G01AFO1 27/02/73 h4) 
020689 028 20 CAPSULE 250 MG A RR PO1ABO1 27/02/73 
| VAGISIL Codice AIC Dossier Specialità: 028700 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: COMBE INT. LTD 
N° AIC Confezione sn 7 Fascia SSN Dispensazione TATO Registrazione in Farmacia 
028700 019 CREMA 30 G C OTC GOIAX 31/10/94 
028700 021 CREMA 60G Cc RR GO1AX 31/10/94 O 
' VAGOLISAL Codice AIC Dossier Specialità: 025250 
Î data prima registrazione specialità: 05/05/84 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BIOTEKFARMA BKF S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione "in Farmacia 
025250 022 50 COMPRESSE 400 MG A 48 RR A02BA01 05/05/84 
VAL PLUS Codice AIC Dossier Specialità: 025553 
| data prima registrazione specialità: 02/01/86 =Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: EDMOND PHARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025553 013 30 CAPSULE c OTC NOSCX 02/01/86 DI 
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VAL UNO Codice AIC Dossier Specialità: 025547 
data prima registrazione specialità: 23/04/85 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: EDMOND PHARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025547 011 30 CAPSULE Cc OTC NOSCM09 23/04/85 
* VALASE Codice AIC Dossier Specialità: 025304 
data prima registrazione specialità: 07/06/84 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MDM S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025304 041 30 CAPSULE Cc RR ROSCB11 29/11/95 U 
VALDORM Codice AIC Dossier Specialità: 022926 
data prima registrazione specialità: 11/12/73 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: VALEAS IND.CHIM.FARM, S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022926 012 30 CAPSULE 15 MG Cc RR NOSCDO1 11/12/73 
022926 036 30 CAPSULE 30 MG Cc RR NOSCDO1 11/12/73 97] 
VALEANS Codice AIC Dossier Specialità: 025941 
data prima registrazione specialità: 06/08/85 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: VALEAS IND.CHIM.FARM. S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025941 016 24 CAPSULE 0,50 MG Cc RR NOSBA12 06/08/85 
025941 028 24 CAPSULE 0,25 MG Cc RR NOSBA12 06/08/85 IN 
VALERIANA DISPERT Codice AIC Dossier Specialità: 004853 
| dataprimaregistrazione specialità: 23/03/81 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SOLVAY PHARMACEUTICALS GMBH 
N° AIC Confezione “Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
004853 014 30 CONFETTI 45 MG Cc OTC NOSCM09 23/03/81 
VALERIANA E PASSIFLORA BAYER 7 Codice AIC Dossier Specialità: 027380 
data prima registrazione specialità: 21/08/89 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BAYER S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027380 017 24 CAPSULE Cc OTC NOSCX 21/08/89 
VALERIANA FARMADES Codice AIC Dossier Specialità: 025204 
data prima registrazione specialità: 01/10/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMADES SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025204 037 30 CONFETTI c OTC NOSCM09 09/06/89 
VALERIANA SCHIAPPARELLI Codice AIC Dossier Specialità: 001042 
data prima registrazione specialità: 03/01/48 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ALFA WASSERMANN S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
001042 023 30 CONFETTI Cc OTC NOSCM09 21/02/85 
001042 035 6 CONFETTI Cc OTC NOSCM09 04/06/87 U 
VALEROCALMA Codice AIC Dossier Specialità: 000558 
data prima registrazione specialità: 19/03/80 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: VECCHI & C PIAM S.A.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
000558 015 30 CAPSULE MG 320 Cc SP NOSCM09 07/07/82 97] 
000558 027 20 BUSTINE GRANULATO G 4,37 Cc SP NOSCM09 07/07/82 0] 
000558 039 SCIROPPO 150 ML Cc SP NO5CM09 19/03/80 LU] 
| VALEROMILL Codice AIC Dossier Specialità: 002441 
data prima registrazione specialità: 13/10/83 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BYK GULDEN ITALIA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
002441 044 30 CONFETTI (e. OTC NOSCM 28/12/95 
| VALIUM Codice AIC Dossier Specialità: 019995 
| data prima registrazione specialità: 20/11/65 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
019995 012 20 CAPSULE 5 MG (e RR NOSBA01 20/11/65 MI 
019995 024 30 CAPSULE 2 MG Cc RR NOSBA01 03/03/69 vj 
019995 036 3 FIALE 10 MG Cc RNR NOSBA01 11/11/67 197] 
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019995 048 GOCCE ORALI 20 ML (o) RR NOSBA01 20/04/70 97] 
pennni kl 
VALNIC Codice AIC Dossier Specialità: 032021 
| data prima registrazione specialità 11/12/98 Data Rinnovo Titolare AIC: EUDERMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032021 014 "40 RETARD" 30 CAPSULE DURE A RIL A RR C08CA04 11/12/98 
PROLUNGATO 40 MG 
VALONTAN Codice AIC Dossier Specialità: 003452 | 
data prima registrazione specialità: 29/05/50 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
003452 012 4 COMPRESSE RIVESTITE 100 MG Cc OTC A04AD 20/09/50 Na 
003452 024 10 COMPRESSE RIVESTITE 100 MG Cc OTC A04AD 29/03/84 7 
003452 036 4 SUPPOSTE 100 MG Cc OTC A04AD 29/05/50 Mw 
003452 048 "BABY" 4 COMPRESSE RIV, 25 MG (o) OTC A04AD 23/03/87 I 
003452 051 "BABY "10 COMPRESSE RIV. 25 MG Cc OTC A04AD 23/03/87 CI 
003452 063 "BABY" 4 SUPPOSTE 25 MG Cc OTC A04AD 02/06/90 O 
| VALOPRIDE Cedice AIC Dossier Specialità: 023360 
data prima registrazione specialità: 07/10/78 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMAFAR S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023360 062 30 CAPSULE 10 MG Cc RR A03FA04 29/11/95 
023360 074 10 FIALE 2 ML 10 MGIM IV A RR A03FA04 29/11/95 i 
VALOZIM i ° Codice AIC Dossier Specialità: 023607 i 
data prima registrazione specialità: 02/08/78 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ALFA WASSERMANN S.P.A. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023607 017 30 CAPSULE (o) RR AQ0AA 02/08/78 DU 
023607 029 50 CAPSULE Cc RR A00AA 02/08/78 O 
VALPAMAG Codice AIC Dossier Specialità: 027827 
data prima registrazione specialità: 18/02/93 = Data Rinnovo 18/02/98 Titolare AIC: SANOFI WINTHROP S.P.A, 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027827 017 40 COMPRESSE 200 MG Cc RR N03AG01 18/02/93 
027827 029 40 COMPRESSE 500 MG Cc RR N03AG01 18/02/93 LU] 
027827 031 SOLUZIONE 100 ML 10% Cc RR N03AG01 18/02/93 a 
VALPINAX Codice AIC Dossier Specialità: 021168 | 
data prima registrazione specialità: 16/11/68 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CRINOS INDUSTRIA FARMACOBIOLOGICA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021168 012 "20" 30 COMPRESSE Cc RR A03CB 16/11/68 
021168 048 "2%" GOCCE ORALI 30 ML Cc RR A03CB 28/04/79 vi 
021168 051 "40" 40 COMPRESSE Cc RR A03CB 31/10/94 MI 
021168 063 "4%" GOCCE ORALI 30 ML (o) RR A03CB 31/10/94 Mi 
I VALPRESSION Codice AIC Dossier Specialità: 033119 
| data prima registrazione specialità: 21/02/97 =—DataRinnovo Titolare AIC: A.MENARINI INDUSTRIE SUD 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033119 013 28 CAPSULE 80 MG A 73 RR C09CA03 21/02/97 i 
033119 025 28 CAPSULE 160 MG Cc RR C09CA03 21/02/97 O 
| VALSERA Codice AIC Dossier Specialità: 024051 
I data prima registrazione specialità: 08/10/79 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: POLIFARMA SPA 
ere J 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024051 017 30 COMPRESSE 2 MG Cc RNR N0O5CD03 06/10/79 
VALTRAX Codice AIC Dossier Specialità: 021206 
data prima registrazione specialità: 03/03/69 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: VALEAS IND.CHIM.FARM. S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021206 014 25 COMPRESSE Cc RR A03CA0I 03/03/69 i 
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l VAMIN Codice AIC Dossier Specialità: 031774 
I data prima registrazione specialità: 15/11/96 —DataRinnovo Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN AB 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031774 019 "14 EF" 1 FLAC 500 ML H OSP BOSBAOI 15/11/96 EJ 
031774 021 "14 EF" 1 FLAC 1000 ML H OSP BOSBAO1 15/11/96 Ci 
031774 033 "18 EF" 1 FLAC 500 ML H OSP BOSBAO01 15/11/96 O 
031774 045 "18 EF" 1 FLAC 1000 ML H OSP BOSBAO1 15/11/96 UO 

VANCOCINA A.P. Codice AIC Dossier Specialità: 016334 
data prima registrazione specialità: 09/02/60 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ELI LILLY ITALIA S.P.A. 

N°AICO Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
016334 029 IV 1 FLACONE 500 MG H OSP JO1XA01 15/01/88 
016334 031 4 CAPSULE 250 MG A RR A0O7AA09 27/04/91 97 
016334 056 "1" FLACONE 1G IV H OSP JO1XA01 10/12/96 DU] 

VANCOMICINA ABBOTT Codice AIC Dossier Specialità: 032213 
data prima registrazione specialità: 19/05/99 —DataRinnovo Titolare AIC: ABBOTT S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATO Registrazione in Farmacia 
032213 011 1 FLAC.NO 500 MG POLV SOLUZ INFUS EV H OSP JOIXA01 19/05/99 
032213 023 1 FLAC.NO 1000 MG POLV SOLUZ INFUS EV H OSP JOIXA01 19/05/99 O 

VANQUIN Codice AIC Dossier Specialità: 017472 
data prima registrazione specialità: 11/06/60 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: WARNER LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE 
S.COM.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
017472 046 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 60 ML 1,5% A RR PO2CX01 21/04/95 
017472 059 8 CONFETTI 50 MG A RR PO2CX01 21/04/95 iz] 

VAQTA Codice AIC Dossier Specialità: 033317 ] 
data prima registrazione specialità: 27/05/97 —DataRinnovo Titolare AIC: PASTEUR MEREUX MSD 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033317 013 /M ADULTI 1 SIRINGA 1 ML 50 U Cc RR 107BC02 27/05/97 
033317 025 /M BAMBINI 1 SIRINGA 0,5 ML 25 U Cc RR J07BC02 27/05/97 LU) 

VAR ZETA Codice AIC Dossier Specialità: 026264 
data prima registrazione specialità: 02/04/90 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ALFA BIOTECH S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026264 059 FL. LIOF. 500 MG+SOLV. 10 ML+SET Cc RR J06BB03 14/08/92 (1) 
026264 061 FL. LIOF. 1000 MG+SOLV. 20 ML+SET Cc RR J06BB03 14/08/92 O 
026264 073 FL. LIOF. 2500 MG+SOLV. 50 ML+SET Cc RR J06BB03 14/08/92 O 
026264 085 FL. LIOF. 5000 MG+SOLV. 100 ML+SET Cc RR J06BB03 14/08/92 Dj 

VARAMEL Codice AIC Dossier Specialità: 031116 
data prima registrazione specialità: 24/06/97 Data Rinnovo Titolare AIC: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031116 015 30 COMPRESSE RIVESTITE 40 MG A RR CO8DAOI 24/06/97 
031116 027 30 COMPRESSE RIVESTITE 80 MG A RR C08DA01 24/06/97 O 

T VARIADOL Codice AIC Dossier Specialità: 013953 
data prima registrazione specialità: 01/12/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: VI.REL PHARMA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

013953 017 20 COMPRESSE Cc OTC NO2BESI1 01/12/84 
| VARIBIOTIC Codice AIC Dossier Specialità: 022055 
| data prima registrazione specialità: 05/12/70 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WYETH LEDERLE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022055 014 8 CAPSULE Cc RR JOlAA 05/12/70 
VARICOGEL Codice AIC Dossier Specialità: 026895 
data prima registrazione specialità: 30/06/88 =—Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ALFA WASSERMANN S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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026895 019 TUBO GEL 30 G Cc OTC COSCX 30/06/88 O 
026895 021 ‘TUBO GEL 50 G (o) OTC COSCx 30/06/88 97 
026895 033 TUBO GEL 100 G . (o) OTC COSCX ‘30/06/88 CD) 
VARIDASE Codice AIC Dossier Specialità: 005684 
data prima registrazione specialità: 02/02/60 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WYETH LEDERLE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
005684 055 "ORALE" 12 COMPRESSE Cc RR BO6AASS 03/12/86 
VARILRIX Codice AIC Dossier Specialità: 028427 


data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS SA. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

028427 019 1 FLAC+SIR.MONOUSO 0,5 ML SOLV Cc RR 507BK01 31/10/94 O 
VARITECT Codice AIC Dossier Specialità: 026978 

data prima registrazione specialità: 18/02/93 = DataRinnovo 18/02/98 Titolare AIC: BIOTEST PHARMA GMBH 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026978 015 IV 1 FIALA $S ML H OSP J06BB03 18/02/93 
026978 027 IV 1 FIALA 20 ML H OSP J06BB03 18/02/93 D 
026978 039 IV 1 FLACONE S0 ML H OSP J06BB03 18/02/93 O 


VAS 40 Codice AIC Dossier Specialità; 027465 


data prima registrazione specialità: 19/10/92 Data Rinnovo 19/10/97 Titolare AIC: GEYMONAT SPA 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027465 020 30 CONFETTI GASTRORESISTENTI 40 MG Cc RR BOIAB 19/10/92 MI 
027465 032 "RETARD" 10 COMPRESSE 120 MG Cc RR BOlAB 04/05/93 i 197] 

VASCOMAN Codice AIC Dossier Specialità: 029200 
data prima registrazione specialità: 17/11/95 Data Rinnovo Titolare AIC: TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029200 019 14 COMPRESSE 10 MG c RR CO8CA11 17/11/95 LI 
029200 021 14 COMPRESSE 20 MG A RR CO8CAI11 17/11/95 MI 

VASCULENE Codice AIC Dossier Specialità: 025956 
data prima registrazione specialità: 12/08/85 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FINMEDICAL S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

025956 020 50 CAPSULE 5 MG Cc RR N07CA03 02/05/90 iv 


VASDILAT 
data prima registrazione specialità: 12/12/96 Data Rinnovo Titolare AIC: MDM S.R.L. 


Codice AIC Dossier Specialità: 029331 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029331 016 30 CPS RILASCIO CONTROLL.50 MG A RR C01DA14 12/12/96 i 
VASOBRAL Codice AIC Dossier Specialità: 025678 
data prima registrazione specialità: 30/06/88 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GEYMONAT SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025678 018 FLACONE SOLUZIONE 30 ML Cc RR CO4AE 30/06/88 7, 
025678 020 FLACONE SOLUZIONE 50 ML Cc RR CO4AE 30/06/88 nd 
025678 032 50 CAPSULE GELATINA MOLLE (o) RR N04BC03 31/10/94 IN 
VASODILENE Codice AIC Dossier Specialità: 017466 
data prima registrazione specialità: 26/07/66 =Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione. in Farmacia 
017466 069 OS GTT 30 ML 1% Cc RR C04AA01 14/06/68 O 
VASODIN Codice AIC Dossier Specialità: 026060 
data prima registrazione specialità: 02/09/85 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026060 020 50 COMPRESSE 20 MG A RR C08CA04 02/09/85 Mi 
026060 032 "RETARD" 30 CAPSULE 40 MG A RR 008CA04 01/09/88 Mi 
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! VASOFEN Codice AIC Dossier Specialità: 020993 
data prima registrazione specialità: 24/03/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TUBILUX PHARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020993 022 COLLIRIO FLACONE 10 ML Cc RR SO1AA20 07/11/85 
VASOLEVE Codice AIC Dossier Specialità: 028719 
| Kata prima registrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: MAX FARMA SRL 
2 J 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028719 019 30 CAPSULE 300 MG Cc RNR BOIAC 31/10/94 
VASONETT Codice AIC Dossier Specialità: 023683 
data prima registrazione Specialità: 19/09/80 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE I.N.T.E.S. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023683 016 20 COMPRESSE 10 MG Cc RR C04AX07 19/09/80 bri 
023683 028 5°*F 15 MG o) RR 004AX07 19/09/80 U 
VASONORM Codice AIC Dossier Specialità: 027738 
data prima registrazione specialità: 29/07/97 —Data Rinnovo Titolare AIC: NCSN FARMACEUTICI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027738 020 50 COMPRESSE 20 MG A RR C08CA04 29/07/97 DC) 
027738 032 "RETARD" 30 CAPSULE 40 MG A RR C08CA04 29/07/97 LÌ 
| VASOREMA i gni Codice AIC Dossier Specialità: 027498 
data prima registrazione specialità; 28/11/91 = DataRinnovo 28/11/96 Titolare AC: INVERNI DELLA BEFFA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027498 029 20 COMPRESSE GASTRORES. 40 MG Cc RR B01AB 28/11/91 vi 
VASORETIC Codice AIC Dossier Specialità: 027056 ] 
data prima registrazione specialità: 01/12/89 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MERCK SHARP E DOHME S.P.A. 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027056 011 14 COMPRESSE 20 MG/12,5 MG A RR C09B A02 01/12/89 
VASORINIL Codice AIC Dossier Specialità: 018949 
data prima registrazione specialità: 19/02/66 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMILA FARMACEUTICI MILANO S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
018949 014 NEBULIZZATORE NASALE 20 ML Cc OTC RO1AA06 19/02/66 I] 
VASOSTERONE Codice AIC Dossier Specialità: 010316 
! data prima registrazione specialità: 19/08/55 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
Ì Su 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
010316 014 BB GOCCE NASALI 20 ML Cc SP R01AD60 02/02/56 Mi 
010316 026 COLLIRIO $ ML Cc RR S01CB03 14/08/56 I 
010316 038 ANTIBIOT. GOCCE NASALI 10 ML (e) RR R01AD60 14/08/56 197; 
010316 040 AD GOCCE RINOLOGICHE 10 ML Cc SP R01AD60 19/08/55 wi 
010316 053 NEBULIZZATORE RINOLOGICO 10 ML Cc SP R01AD60 09/12/55 DU 
VASOSTERONE OTO Codice AIC Dossier Specialità: 011986 
|. data primaregistrazione specialità: 13/12/56 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
011986 027 GOCCE 10 ML Cc RR S02CA02 23/03/95 i 
VASOSUPRINA Codice AIC Dossier Specialità: 021279 
data prima registrazione specialità: 04/04/69 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: IST. LUSO FARMACO DITALIA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021279 031 IV IM 10F 10 MG Cc RR CO4AA0I 04/04/69 i 
021279 056 'RETARD' 20 COMPRESSE Cc RR C04AA01 03/10/73 Mi 
' VASOTON Codice AIC Dossier Specialità: 028296 
| data primaregistrazione specialità: 05/03/93 —DataRinnovo 05/03/98 Titolare AIC: NCSN FARMACEUTICI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028296 022 GOCCE 0,2% 30 ML Cc RR C04AE04 05/03/93 ] 
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028296 034 10 FLACONCINI 20 MG Cc RR C04AE04 05/03/93 E] 
VASPIT Codice AIC Dossier Specialità: 024490 
| data primaregistrazione specialità 19/09/81 DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHERING SPA a 
[ 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024490 017 CREMA G 15 Cc RR D07AB04 19/09/81 O 
024490 029 POMATA G 15 Cc RR D07AB04 19/09/81 O 
024490 043 CREMA G 30 0,75% B RR DO7AB04 20/12/84 iN 
024490 056 POMATA G 30 0,75% B RR D07AB04 20112184. _M 

VASTAREL Codice AIC Dossier Specialità: 027511 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

027511 029 60 COMPRESSE (o) RR C01EB15 31/10/94 
VASTOCIN Codice AIC Dossier Specialità: 024143 
data prima registrazione specialità: 10/06/80 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMACEUTICI COLI SRL 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024143 051 12 COMPRESSE MAST 1 G Cc RR JO1XX01 22/02/83 

VATRAN Codice AIC Dossier Specialità: 020706 | 
data prima registrazione specialità: 17/05/66 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: VALEAS IND.CHIM.FARM. S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020706 014 25 COMPRESSE 2 MG o) RR NOSBAO01 17/05/66 MI 
020706 026 25 COMPRESSE 5 MG Cc RR NOSBA01 17/05/66 SM 
020706 038 25 COMPRESSE 10 MG Cc RR NOSBA01 17/05/66 Mi 
020706 065 FLACONE SCIROPPO 120 ML Cc RR NOSBA01 ‘03/03/69 0) 
020706 077 IM IV 3 FIALE 10 MG 2 ML Cc RNR NOSBA01 03/03/69 i 
020706 103 IMIV 3 FIALE 20 MG 2,5 ML Cc RNR NOSBA01 03/03/69 RI 

| VAXAR Codice AIC Dossier Specialità: 033644 | 
data prima registrazione specialità: 29/10/98 —Data Rinnovo Titolare AIC: GLAXO WELLCOME S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033644 016 /M_1 COMPRESSA FILMRIVESTITA 400 MG Cc RR J01MA11 29/10/98 O 
033644 028 /M 2 COMPRESSE FILMRIVESTITE 400 MG Cc RR JO1MA11 29/10/98 tea 
033644 030 /M 5 COMPRESSE FILMRIVESTITE 400 MG Cc RR JO1MA11 29/10/98 LU 
033644 042 /M 7 COMPRESSE FILMRIVESTITE 400 MG 0) RR JO1MA11 29/10/98 O 
033644 055 /M 10 COMPRESSE FILMRIVESTITE 400 MG Cc RR J01MA11 29/10/98 DÌ 
033644 067 /M_1 COMPRESSA FILMRIVESTITA 600 MG Cc RR JO1MA11 29/10/98 CD] 
033644 079 /M 2 COMPRESSE FILMRIVESTITE 600 MG Cc RR J01MA11 29/10/98 Cj 
033644 081 /M 5 COMPRESSE FILMRIVESTITE 600 MG Cc RR JO1MA11 29/10/98 G 
033644 093 /M 7 COMPRESSE FILMRIVESTITE 600 MG Cc RR J01MA11 29/10/98 F] 
033644 105 /M 10 COMPRESSE FILMRIVESTITE 600 MG Cc RR JO1MA11 29/10/98 O] 

VAXEM HIB Codice AIC Dossier Specialità: 028780 
data prima registrazione specialità: 29/03/95 Data Rinnovo Titolare AIC: CHIRON S.P.A. (A 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028780 017 1 FLACONE 0,25 ML + 1 FIALA SOSP. 0,25 ML Cc RR J07AG01 29/03/95 
028780 029 1 FLACONE 0,25 ML + 1 FIALA-SIRINGA SOSP., 0,25 M C RR JO7AG01 29/03/95 i 

VAXIGRIP Codice AIC Dossier Specialità: 026032 
data prima registrazione specialità: 11/10/86 =—Data Rinnovo Titolare AIC: PASTEUR MERIEUX MSD S.N.C. i 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione ‘in Farmacia 
026032 197 /M_"JUNIOR"SIRINGA PRERIEMP 0,25 ML SOSPINIETT  C RR 307BB02 18/09/98 97] 
IM$SC 
026032 209 /M 1 SIRINGA PRERIEMPITA 0,5 ML Cc RR J07BB02 07/07/98 97] 
VAXIPAR Codice AIC Dossier Specialità: 027504 
data prima registrazione specialità: 16/05/90 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CHIRON S.P.A. 

N° AIC Confezione Ì Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

027504 036 FLAC. VACC. LIOF.+ F.SOLV. 0,5 ML Cc RNR J07BEO1 20/05/91 oz 


ser ge 
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027504 048 FLAC. VACC. LIOF.+ F.SIR, 0,5 ML Cc RNR J07BEO1 20/05/91 O 
VCANALARE ° Codice AIC Dossier Specialità: 033935 | 
data prima registrazione specialità: 23/03/98 Data Rinnovo Titolare AIC: VEBAS S.R.L. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033935 014 POLV FLAC 8G+SOLV FLAC SML PER PASTA Cc OTC ZIZZZ 23/03/98 
DENTALE 
VECLAM ° Codice AIC Dossier Specialità: 027529 


data prima registrazione specialità: 01/03/90 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027529 039 IV FLAC. 500 MG + F. SOLV. 10 ML H OSP JO1FA09 13/03/92 O 
027529 041 .BB FLAC.SOSPENSIONE 100 ML 2,5 % A RR JO1FA09 29/01/97 97 
027529 054 12 COMPRESSE 250 MG A RR JO1FA09 29/01/97 M 
027529 080 14 BUSTINE GRANULATO PER SOSP ORALE 250 MG A RR J01FA09 15/02/99 U 
027529 092 14 BUSTINE GRANULATO PER SOSP ORALE 500 MG A RR JO1FA09 15/02/99 nn! 
027529 116 "500" 14 COMPRESSE RIVESTITE 500 MG A RR 3J01FA09 19/02/99 vl 

VECTAVIR Codice AIC Dossier Specialità: 032155 
data prima registrazione specialità: 17/02/98 Data Rinnovo Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032155 018 TUBO 2 G CREMA 1% Cc RR DO06BB06 17/02/98 
032155 020 FLAC EROG 2 G CREMA 1% c RR DO06BB06 17/02/98 0] 
032155 032 TUBO 5 G CREMA 1% (o) RR D06BB06 17/02/98 Mi 

VEDRIN ù Codice AIC Dossier Specialità: 018852 
data prima registrazione specialità: 21/10/68 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: POLIFARMA SPA 

N° AIC * Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
018852 018 30 COMPRESSE 150 MG (o) RR C04AD02 21/10/68 
018852 020 IM IV 10 FIALE 2 ML (e RR C04AD02 21/10/68 LUI 

VEGEBYL Codice AIC Dossier Specialità: 001113 
data prima registrazione specialità: 28/08/73 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
001113 051 25 CONFETTI Cc OTC A06ABS7 28/12/95 
001113 063 SCIROPPO 200 G Cc OTC A06AB20 28/12/95 O 

VEGELAX Codice AIC Dossier Specialità: 026815 | 
data prima registrazione specialità: 20/05/91 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GIULIANI SPA | 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026815 011 20 BUSTINE 3,5 G Cc OTC AO6ACSI1 20/05/91 O 
026815 023 GRANULATO LASSATIVO 100 G Cc OTC AO6ACS1 20/05/91 O 
026815 035 GRANULATO LASSATIVO 250 G Cc OTC AO6ACS1 20/05/91 GC] 

VEGETALLUMINA Codice AIC Dossier Specialità: 000444 
| data primaregistrazione specialità: 06/06/59 =Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. 
l 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
000444 012 POMATA G 40 (0) OTC M02AC 06/06/59 
000444 024 GEL TUBO G 20 Cc OTC M02AC 25/02/84 U 
000444 036 GEL TUBO G 40 Cc OTC MOZAC 25/02/84 197] 
000444 048 GEL TUBO G 80 Cc OTC M02AC 25/02/84 [o] 
000444 051 "100" GEL TUBO G 20 Cc OTC M02AC 25/02/84 DI) 
000444 063 "100" GEL TUBO G 40 Cc OTC M0O2AC 25/02/84 vi 
000444 075 "100" GEL TUBO G 80 Cc OTC M02AC 25/02/84 O 
000444 087 "SPRAY" FLACONE 40 ML Cc OTC M02AC 02/01/90 MI 

VELAMOX Codice AIC Dossier Specialità: 023097 
data prima registrazione specialità: Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023097 013 12 CAPSULE 500 MG A RR 101CA04 12/08/76 i 
023097 037 1 FLAC. GRANUL. SOSPENSIONE ESTEM 100 ML A RR 301CA04 20/04/79 I 


3,75% BB 
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N° AIC Confezione 
025297 019 IV 1 FL LIOF 0,5 G+1 FIOML 
025297 021 FLEBO FL LIOF 2,5 G+F 50 ML 
025297 033 FLEBO FL LIOF 5 G+F 100 ML 
025297 045 FLEBO FL LIOF 10 G+F 200 ML 
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023097 064 1 FLAC. 500 MG + 1 FIALA 3 ML IV IM A RR J01CA04 23/01/80 i 
023097 076 2 FLAC. 500 MG + 2 FIALE 3 ML IV IM Cc RR 3401CA04 23/01/80 [na 
023097 088 1 FLAC. 1 G + 1 FIALA S ML IV IM A RR 301CA04 23/01/80 7 
023097 090 2 FLAC. 1 G+ 2 FIALE 5 MLIMIV Cc RR 3101CA04 23/01/80 DU 
023097 102 12 COMPRESSE 1G A RR J01CA04 25/06/81 Mi 

VELATEN ‘Codice AIC Dossier Specialità: 023023 sa 
data prima registrazione specialità: 27/02/74 = Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: HOECHST PHARMA S.P.A. | 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023023 017 30 CAPSULE Cc RR JOlEE 27/02/74 MI 
023023 029 AD 10 SUPPOSTE (o RR JO1EE 27/02/74 (WI 
023023 031 BB 10 SUPPOSTE Cc RR JOlEE 27/02/74 MI 
023023 043 LATTANTI 10 MICROSUPPOSTE (o) RR JOlEE 27/02/74 Mi 
023023 056 GRANULATO PER SCIROPPO 26,7 G Cc RR JO1EE 17/02/75 O 

VELBE Codice AIC Dossier Specialità: 020430 
data prima registrazione specialità: 05/08/84 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ELI LILLY ITALIA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

020430 017 ‘1 FLAC. 10 MG + 1 FIALA 10 ML IV H OSP LOICAO0I 07/11/70 
VELLUTAN Codice AIC Dossier Specialità: 031494 
data prima registrazione specialità: 16/11/98 Data Rinnovo Titolare AIC: ABIOGEN PHARMA S.P.A. __| 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

031494 014 TUBO UNGUENTO USO TOPICO 20 G A RR DOSAX04 16/11/98 
VELOCEF Codice AIC Dossier Specialità: 022661 
data prima registrazione specialità: 11/10/72 = Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022661 019 8 COMPRESSE 1G Cc RR JO1DA31 11/10/72 Gj 
022661 045 SOSPENSIONE OS 10% 100 ML Cc RR 101DA31 19/05/82 OD 
022661 058 IM 1 FLACONE 1 G + F4ML Cc RR JO1DA31 14/02/77 O 

VENACTONE Codice AIC Dossier Specialità: 023644 
data prima registrazione specialità: 23/08/78 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BENEDETTI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

023644 026 1 FIALOIDE 200 MG + 1 FIALA 20 ML IV A RR C03DA02 23/08/78 Mi 
VENALISIN Codice AIC Dossier Specialità: 022277 | 
data prima registrazione specialità: 06/07/71 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A.G.I.P.S. FARMACEUTICI SRL 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022277 014 20 CAPSULE 400 MG Cc RR COSCA 06/07/71 O 
022277 026 30 CAPSULE 400 MG Cc RR COSCA 02/09/85 O 

VENBIG. Codice AIC Dossier Specialità: 026415 
data prima registrazione specialità: 23/01/89 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMA BIAGINI SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026415 012 IV 1 FLACONE SOLUZIONE 10 ML H OSP J06BB04 23/01/89 DU 
026415 024 IV 1 FLACONE SOLUZIONE 2 ML H OSP J06BB04 23/01/89 O 
026415 036 IV FL LIOF 100 Ul+FL SOLV 2 ML H OSP J06BB04 30/09/92 O 
026415 048 IV FL LIOF 500 UI+FL SOLV 10 ML H OSP J06BB04 30/09/92 CÌ 

VENIMMUN Codice AIC Dossier Specialità: 025297 
data prima registrazione specialità: 06/04/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: CENTEON PHARMA GMBH 


in Farmacia 


VENITRIN 
data prima registrazione specialità: 


N° AIC 


03/10/81 Data Rinnovo 01/06/95 


Confezione 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione 
H OSP JO6BA02 06/04/84 CD] 
H osp 106BA02 06/04/84 na 
H OSP J06BA02 06/04/84 O 
H OSP J06BA02 06/04/84 C] 
Codice AIC Dossier Specialità: 018128 
Titolare AIC: ASTRA FARMACEUTICI S.P.A. 
tl) 
Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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018128 025 FLEBO 2 FIALE 5 MG + SET INFUS H OSP C01DA02 04/02/91 O 
018128 037 "T 5" 15 SISTEMI TRANSDERMICI 5 MG/24 H A RR C01DA02 27/04/91 Mi 
018128 049 "T 10" 15 SISTEMI TRANSDERMICI 10 MG/24 H A RR 001DA02 27/04/91 i, 
018128 052 "T15" 15 SIST.TRANSD.15 MG/24 H A RR C01DA02 27/04/91 97] 
VENOGAMMA ANTI RHO (D) Codice AIC Dossier Specialità: 026005 
data prima registrazione specialità: 09/12/85 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ALFA BIOTECH S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026005 049 FL.LIOF.100 MCG + SOLV.2 ML+SET H OSP J06BB01 14/08/92 
026005 052 FL.LIOF.200 MCG + SOLV.4 ML+SET H OSP J06BBO01 14/08/92 DU 
026005 064 FL.LIOF.300 MCG + SOLV.6 ML+SET H OSP J06BB01 14/08/92 O 


VENOGAMMA POLIVALENTE Codice AIC Dossier Specialità; 025261 


data prima registrazione specialità: 16/04/84 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ALFA BIOTECH S.P.A. 
i ‘ 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025261 102 FLAC. LIOF. 250 MG+SOLV. 5 ML+SET H OSP J06BA02 14/08/92 O 
025261 114 FL. LIOF. 500 MG+SOLV. 10 ML+SET H OSP JO6BA02 14/08/92 O) 
025261 126 FL. LIOF.1000 MG+SOLV. 20 ML+SET H OSP 3J06BA02 14/08/92 CD] 
025261 138 FL. LIOF. 2500 MG+SOLV. 50 ML+SET H OSP J06BA02 14/08/92 na 
025261 140 FL. LIOF.5000 MG+SOLV. 100 ML+SET H OSP J06BA02 14/08/92 fa 
025261 153 FL. LIOF. 10000 MG+SOLV. 200 ML+SET H OSP 3J06BA02 14/08/92 O 


| VENOLEN Codice AIC Dossier Specialità; 021335 
data prima registrazione specialità: 17/06/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021335 029 20 CAPSULE 300 MG Cc RR COSCA04 17/06/82 
021335 043 POMATA 2% 40 G Cc RR COSCA04 17/06/82 59 

VENOPLUS Codice AIC Dossier Specialità: 025414 
data prima registrazione specialità: 01/12/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ALSO S.P.A. 
I ì E 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

025414 018 FLAC.GOCCE 30 ML Cc OTC COSCX 01/12/84 4 
Ì VENORUTON Codice AIC Dossier Specialità: 017076 
data prima registrazione specialità: 08/06/62 =Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
017076 011 "10" FLACONE GOCCE 20 ML e sp COSCAN4 26/11/85 97 
017076 023 20 CAPSULE 300 MG Cc SP COSCA04 07/08/72 297] 
017076 035 2% GEL 40 G Cc SP COSCA04 12/03/73 vi 
017076 062 "INTENS" 20 COMPRESSE 500 MG Cc SP COSCA04 26/11/85 97] 
017076 074 30 BUSTINE 1000 MG Cc SP COSCA04 20/12/84 7] 
017076 086 "1000" GRANULARE 12 BUSTINE 1000 MG Cc SP COSCA04 07/05/97 

VENOSMINE Codice AIC Dossier Specialità: 024062 
data prima registrazione specialità: 25/02/85 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GEYMONAT SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024062 022 20 CAPSULE 300 MG Cc RR COSCA03 25/02/85 O 
024062 034 20 BUSTINE GRANULARE 300 MG Cc RR COSCA03 25/02/85 O 
024062 046 POMATA 40 G 4% Cc SP COSCA03 25/02/85 7 
024062 059 30 COMPRESSE 150 MG Cc RR COSCA03 27/07/87 7 
024062 073 20 COMPRESSE 450 MG C RR COSCA03 13/04/92 97; 
024062 085 20 BUSTE 450 MG Cc RR COSCA03 13/04/92 Mi 
024062 097 "300" 30 CAPSULE 300 MG Cc RR COSCA03 13/05/96 O 
024062 109 "300" 30 BUSTE 300 MG Cc RR COSCA03 13/05/96 O 

VENOTRAUMA Codice AIC Dossier Specialità: 020228 


data prima registrazione specialità: 02/01/63 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ALSO S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020228 033 POMATA 40G Cc OTC COSBAS3 20/10/86 | 
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VERAMON 
data prima registrazione specialità: 22/03/85 


| 


Data Rinnovo 01/06/95 


Codice AIC Dossier Specialità: 
Titolare AIC: SOFAR S.P.A. 


20-8-1999 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 195 
! VENTOLIN Codice AIC Dossier Specialità: 022984 | 
| dataprimaregistrazione specialità: 27/1273 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GLAXO WELLCOME S.P.A. 

l TA 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022984 025 30 COMPRESSE EFFERV 2 MG Cc RR R03CC02 27/12/73 mM 
022984 052 1 FLAC. 20 MG AEROSOL 200 DOSI 100 A RR R03AC02 10/1181 “M 
MCG/EROGAZIONE 
022984 102 SCIROPPO 200 ML 6,024% Cc RR R03CC02 17/03/82 2) 
022984 114 10 FIALE 100 MCG Cc RR R03CC02 19/01/98 n 
022984 126 10 FIALE 500 MCG Cc RR R03CC02 19/01/98 CU 
022984 138 "DISKUS” 60 DOSI 200 MCG (o) RR R03AC02 12/01/98 [na 
022984 153 /M_ "EASY" SOSP PRESS INAL 200 EROGAZIONI (o) RR R03AC02 21/05/98 Ci 
100MCG/EROG 
Î VENTOLIN ESPETTORANTE Codice AIC Dossier Specialità: 023393 
data prima registrazione specialità: 12/10/76 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GLAXO WELLCOME S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023393 034 SCIROPPO 200 ML Cc RR R03CK 12/10/76 p 
VENTOLIN FLOGO Codice AIC Dossier Specialità: 024133 Ì 
| dataprimaregistrazione specialità 28/1280 —DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GLAXO WELLCOME S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione “în Farmacia 
024133 011 1 FLAC. INALATORE 200 EROGAZIONI B RR R03AK04 28/12/80 
‘ VENTOLIN ROTACAP Codice AIC Dossier Specialità: 024495 
i dataprima registrazione specialità: 10/08/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ALLEN & HANBURYS LIMITED 
«N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024495 018 30 CARTUCCE POLVERE 0,480 MG Cc RR R03AC02 10/08/81 
024495 020 "MITE"30 CART. POLVERE 0,240 MG Cc RR R03AC02 10/08/81 O 
| VEPAR Codice AIC Dossier Specialità: 028563 | 
data prima registrazione specialità: 27/04/93 = Data Rinnovo 27/04/98 Titolare AIC: ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028563 082 CREMA 30 G 1% Cc RR COSBAO01 31/12/94 
' VEPESID Codice AIC Dossier Specialità: 024639 | 
I dataprimaregistrazione specialità: 17/03/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024639 015 1 FIALA 100 MG S ML IV H OSP LO1CBO1 17/03/82 Zi 
024639 039 20 CAPSULE 50 MG Cc RNRLIM LO1CB01 15/05/95 i 
024639 041 10 CAPSULE 100 MG Cc RNRLIM LO1CB01 15/05/95 977] 
| VERALIPRIL Codice AIC Dossier Specialità: 025272 
data prima registrazione specialità: 30/03/85 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SANOFI WINTHROP S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025272 016 20 CAPSULE 100 MG Cc RNR NOSALO6 30/03/85 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
002806 089 4 COMPRESSE (6; OTC NO2BES1 31/10/85 
002806 091 10 COMPRESSE (0) OTC NO2BESI 31/10/85 MI 
Li ita 
‘ VERAPAMIL GNR Codice AIC Dossier Specialità: 026179 
data prima registrazione specialità: 29/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: GNR SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026179 010 30 CONFETTI 40 MG Cc RR C08DA01 29/10/94 
026179 022 30 CONFETTI 80 MG (o) RR COSDACI 29/10/94 C] 
026179 034 5 FIALE 5 MG 2ML (o) RR CO08DA0I 29/10/94 O 
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f VERAX Codice AIC Dossier Specialità: 023490” 
data prima registrazione specialità: Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TOSI FARMACEUTICI S.A.S. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

023490 079 GEL 5% 5S0G Cc SP M02AA05 02/10/89 
VERAX BLU Codice AIC Dossier Specialità: 026979 
data prima registrazione specialità: 13/01/88 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TOSI FARMACEUTICI S.A.S. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

026979 017 "0,15% COLLUTTORIO" 1 FLACONE DA 120 ML (6) OTC AO1ADO2 13/01/88 
VERAX INTIMO Codice AIC Dossier Specialità: 024164 
data prima registrazione specialità: 25/01/80 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TOSI FARMACEUTICI S.A.S. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024164 042 "GINECOLOGICO"10 BUSTINE 500 MG Cc SP G02CC03 25/01/80 
024164 055 "P" SOL. GINECOLOGICA PRONTA 1 FLACONE 140 MLC RR G02CC03 07/06/84 O 
024164 067 "P" SOL. GINECOLOGICA PRONTA 5 FLACONI 140 ML C RR 602CC03 07/06/84 i 

| VERBESOL Codice AIC Dossier Specialità: 026661 
data prima registrazione specialità: 27/12/90 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NUOVA ICT S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026661 013 IM 10 FIALE 30 MG Cc RR ROSCA11 27/12/90 O 
026661 025 IM 10 FIALE 10 MG Cc RR ROSCA11 27/12/90 O 
026661 037 AD 10 SUPPOSTE 200 MG Cc RR ROSCA11 27/12/90 O 
026661 049 BB 10 SUPPOSTE 50 MG Cc RR ROSCA11 ‘27/12/90 O 
026661 052 10 SUPPOSTE LATTANTI 25 MG Cc RR ROSCA11 27/12/90 AO 
026661 064 20 CAPSULE 100 MG C RR ROSCA11 27/12/90 DJ 

VERCITE Codice AIC Dossier Specialità: 021992 
data prima registrazione specialità: 09/06/71 DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ABBOTT S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

021992 021 30 COMPRESSE 25 MG A RR LO1AX02 09/06/71 
VERDAL Codice AIC Dossier Specialità: 009178 
data prima registrazione specialità: 28/07/73 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FALQUI PRODOTTI FARMACEUTICI SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
009178 132 10 COMPRESSE Cc OTC NO2BES1 03/12/86 

VERECOLENE C.M. Codice AIC Dossier Specialità: 033708 
data prima registrazione specialità: 14/11/97 Data Rinnovo Titolare AIC: MAGGIONI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATO Registrazione in Farmacia 

033708 013 20 COMPRESSE RIVESTITE 5 MG Cc OTC AO06AB02 14/11/97 
VERELAIT Codice AIC Dossier Specialità: 029543 
data prima registrazione specialità: 03/12/96 —Data Rinnovo Titolare AIC: VALDA LAB.FARMACEUTICI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

029543 016 "68 G SOLUZIONE ORALE" 1 FLACONE 180 ML Cc OTC AO6ADII 03/12/96 Mi 
VERICAINA Codice AIC Dossier Specialità: 021393 
| —data primaregistrazione specialità: 30/09/69 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021393 020 2X100 10F 2 ML E RR N01BB 30/09/69 U 
021393 044 SOLUZ. 2% 10 F 10 ML Cc RR NOI1BB 30/09/69 U 

VERIDERM Codice AIC Dossier Specialità: 032288 
data prima registrazione specialità: 19/05/97 —Data Rinnovo Titolare AIC: CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032288 019 SOSPENSIONE DERMATOLOGICA FLAC 30 ML Cc OTC D10AB02 19/05/97 Di 
' VERMOX Codice AIC Dossier Specialità: 023821 
data prima registrazione specialità: 04/06/83 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: JANSSEN CILAG S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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023821 010 6 COMPRESSE 100 MG 


023821 022 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 2% 30 ML 


023821 034 30 COMPRESSE 500 MG 


A RR PO2CA01 18/10/83 Mi 
A RR PO2CA01 04/06/83 Mi 
A RR PO2CAO0I 25/10/84 7 


VEROLAX 


1 data prima registrazione specialità: 20/11/87 Data Rinnovo 


Codice AIC Dossier Specialità: 026525 | 
01/06/95 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 


N° AIC Confezione 
026525 042 BB MICROCLISMI 3G 


026525 055 AD MICROCLISMI 9 G 


026525 081 LATTANTI 12 MICROSUPPOSTE 
026525 093 AD 18 SUPPOSTE 
026525 105 BB 18 SUPPOSTE 


VEROXIL Codice AIC Dossier Specialità: 025586 


data prima registrazione specialità: 16/02/85 Data Rinnovo 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
c OTC AOCAGO4 20/05/91 
c OTC A06AG04 20/05/91 h4 
c OTC AO6AXO1 20/05/91 n; 
Cc OTC AO6AX01 30/09/91 IN 
c OTC AO6AX01 30/09/91 M 


01/06/95 Titolare AIC: LABORATORI BALDACCI SPA 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
A RR C03BA11 09/03/87 RA 


N° AIC Confezione 
025586 025 30 COMPRESSE 2,5 MG 
‘ VERSACORT 


data prima registrazione specialità: 06/05/76 Data Rinnovo 


Codice AIC Dossier Specialità: 023323 
01/06/95 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 


N° AIC Confezione 
023323 013 POMATA DERM. 20 G 3% 
023323 025 CREMA DERM.20G3% 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
Cc RR DO7AA 30/06/76 DC) 
(o) RR DO7AA 06/05/76 O 


VERSUS 
Î data prima registrazione specialità: 09/11/68 Data Rinnovo 


Meli RE diari isa 
Codice AIC Dossier Specialità: 021179 
01/06/95 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 


N° AIC Confezione 
021179 054 CREMA 50 G 3% 
021179 104 POMATA 50G 3% 
021179 128 PASTA 50G1% 
021179 268 NEOMICINA POMATA 30 G 3% 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
(o; SP M02AAI11 12/0581 7 
c SP MOZAAI1LI 12/05/81 Î9, 
E SP MOZAAII 12/05/81 7 
Cc RR DO6AX 09/11/68 O 


| VERTISERC 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo 


Codice AIC Dossier Specialità: 027232 | 


Titolare AIC: SOLVAY PHARMA S.P.A. 
J 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027232 014 50 COMPRESSE 8 MG Cc RR NO7CA01 31/10/94 wi 
027232 026 20 COMPRESSE 16 MG (ni RR NO7CA01 01/03/97 ml 
027232 038 50 COMPRESSE 16 MG (0) RR NO7CAO01 01/03/97 [C) 

VESANOID 7 n° Codice AIC Dossier Specialità: 029838 
data prima registrazione specialità: 11/10/96 —Data Rinnovo Titolare AIC: ROCHE REGISTRATION LIMITED 
 N°AIC Confezione Fascia SSN © Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029838 012 /M 100 CAPSULE 10 MG IN BLISTER H RNR LO1XX14 11/10/96 O 
029838 024 /M 100 CAPSULE 10 MG FLACONE VETRO H RNR LOIXX14 11/10/96 MÌ 


VESISTOL 
data prima registrazione specialità: 22/09/89 Data Rinnovo 


Codice AIC Dossier Specialità: 026107 
01/06/95 Titolare AIC: INVERNI DELLA BEFFA SPA 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

026107 019 IV 1 FIALA 20 ML H OSP. CO1CE0I 22/09/89 O 
VESSEL Codice AIC Dossier Specialità: 022629 
data prima registrazione specialità: 30/09/72 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ALFA WASSERMANN S.P.A. 

N° AIC Confezione ° É Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022629 0S1 "DUE" 50 CAPSULE 150 ULS Cc RR B01ABI1 24/02/82 A 
022629 099 "DUE" IM IV 10F 1ML 300 ULS Cc RR BO1AB11 24/02/82 U 
022629 101 "DUE F"IM IV 10 F 2 ML 600 ULS Cc RR B01AB11 01/09/88 M 
022629 113 "DUE F” 50 CAPSULE 250 ULS Cc RR BO1AB11 01/09/88 be) 

| VESSIFLEX n° Codice AIC Dossier Specialità: 023549 
data prima registrazione specialità: 16/10/76 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ALFA WASSERMANN S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione. ATC Registrazione in Farmacia 
023549 013 POMATA 5S0G Cc OTC MOZAA 16/10/76 z| 
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023549 025 GEL 50G Cc OTC M02AA 23/09/82 7 
023549 037 POMATA 30 G Cc OTC MO2AA 22/01/88 O 
023549 049 GEL 30G c OTC MO2AA 22/01/88 mi 
VEXOL Codice AIC Dossier Specialità: 033221 
data prima registrazione specialità: 18/02/97 —Data Rinnovo Titolare AIC: ALCON ITALIA SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033221 019 /M_ COLLIRIO SOSP. OFTALMICA 1% 3 ML Cc RR S01BA13 18/02/97 
033221 021 /M COLLIRIO SOSP. OFTALMICA 1% 5 ML Cc RR S01BA13. 18/02/97 O 
033221 033 /M_ COLLIRIO SOSP. OFTALMICA 1% 10 ML Cc RR S01BA13 18/02/97 O 

| VIAFEN Codice AIC Dossier Specialità: 023689 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

023689 019 CREMA G 40 Cc OTC M02AA09 17/10/78 
VIAGRA Codice AIC Dossier Specialità: 034076 
data prima registrazione specialità: 14/09/98 Data Rinnovo Titolare AIC: PFIZER LIMITED (SANDWICH UK) 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
034076 012 /E 1 COMPRESSA FILM RIVESTITA 25 MGIN BLISTER CC RNR G04BE03 14/09/98 O) 
034076 024 /E 4 COMPRESSE FILM RIVESTITE 25 MG IN BLISTER Cc RNR G04BE03 14/09/98 MI 
034076 036 /E 8 COMPRESSE FILM RIVESTITE 25 MG IN BLISTER Cc RNR G04BE03 14/09/98 z| 
034076 048 /E 12 COMPRESSE FILM RIVESTITE 25 MG IN BLISTER CC RNR G04BE03 14/09/98 O 
034076 051 /E 1 COMPRESSA FILM RIVESTITA 50 MG IN BLISTER = C RNR G04BE03 14/09/98 Dj 
034076 063 /E 4 COMPRESSE FILM RIVESTITE 50 MG IN BLISTER Cc RNR G04BE03 14/09/98 zi 
034076 075 /E 8 COMPRESSE FILM RIVESTITE 50 MG IN BLISTER (o; RNR G04BE03 14/09/98 n} 
034076 087 /E 12 COMPRESSE FILM RIVESTITE 50 MG IN BLISTER C RNR G04BE03 14/09/98 CT 
034076 099 /E 1 COMPRESSA FILM RIVESTITA 100 MG IN BLISTER C RNR G04BE03 14/09/93 O 
034076 101 /E 4 COMPRESSE FILM RIVESTITE 100 MG IN BLISTER C RNR G04BE03 14/09/98 R7] 
034076 113 /E 8 COMPRESSEFILM RIVESTITE 100 MG IN BLISTER  C RNR G04BE03 14/09/98 vw] 
034076 125 /E 12 COMPRESSE FILM RIVESTITE 100 MG IN BLISTER C | RNR G04BE03 14/09/98 DI 

VIAMAL Codice AIC Dossier Specialità: 001088 
data prima registrazione specialità: 04/10/80 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BYK GULDEN ITALIA SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
001088 107 10 COMPRESSE 375 MG Cc OTC NO2BASI 16/03/85 Mi 
001088 121 10 COMPRESSE 500 MG Cc OTC NO2BAS1 16/03/85 O} 
001088 210 "500" 20 COMPRESSE RIVESTITE 500 MG Cc OTC NO2BASI 17/06/96 7, 
001088 222 "375" 20 COMPRESSE 375 MG Cc OTC NO2BASI 17/06/96 wi 
001088 234 "375" 20 COMPRESSE RIVESTITE 375 MG Cc OTC N0O2BAS1 17/06/96 197 

VIAMAL TRAUMA i Codice AIC Dossier Specialità: 025208 
data prima registrazione specialità: 07/06/84 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BYK GULDEN ITALIA SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 


025208 024 GEL 50G Cc OTC M02AC 20/07/89 


VIAPRES Codice AIC Dossier Specialità: 027887 
data prima registrazione specialità: 15/07/91 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ZAMBON ITALIA S.R.L. 


L 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027887 025 14 COMPRESSE DIVISIBILI 4 MG A RR CO8CA09 15/07/91 197 
027887 049 14 COMPRESSE RIVESTITE 6 MG A RR C08CA09 10/11/98 7 
027887 052 28 COMPRESSE RIVESTITE 6 MG Cc RR 008CA09 10/11/98 O 
027887 064 35 COMPRESSE RIVESTITE 6 MG Cc RR COSCA09 10/11/98 O 
027887 076 28 COMPRESSE RIVESTITE 4 MG A RR CO8CA09 18/05/98 MI 


VIAREX Codice AIC Dossier Specialità: 024789 


| data prima registrazione specialità: 28/0283 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SCHERING PLOUGH LABO N.V. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024789 012 AEROSOL 20 G Cc RR RO03BA01 28/02/83 
024789 024 BOMBOLETTA AEROSOL G 20 Cc RR RO1ADOI 23/04/85 O] 
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VIARTRIL S Codice AIC Dossier Specialità: 028034 
data prima registrazione specialità 18/02/93 = DataRinnovo 18/02/98 Titolare AIC: ROTTA RESEARCH LABORATORIUM SPA 
N° AIC “Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028034 015 20 BUSTINE MONODOSE ORALI Cc RR MO1AX05 18/02/93 
028034 027 6 FIALE 400 MG + 6 FIALE SOLVENTE Cc RR MO1AX05 17/06/96 O 
VIAZEM SR Codice AIC Dossier Specialità: 033755 


data prima registrazione specialità: 


26/11/97 Data Rinnovo 


Titolare AIC: BIOVAIL (UK) LTD 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033755 012 /M 3 CAPSULE RILASCIO CONTROLLATO 120 MG Cc RR COsDBO1 26/11/97 [e] 
033755 024 /M 3 CAPSULE RILASCIO CONTROLLATO 180 MG Cc RR C08DB01 26/11/97 CI] 
033755 036 /M 3 CAPSULE RILASCIO CONTROLLATO 240 MG Cc RR C08DB01 26/11/97 O 
033755 048 /M 3 CAPSULE RILASCIO CONTROLLATO 300 MG Cc RR C08DBO0I 26/11/97 U 
033755 051 /M_3 CAPSULE RILASCIO CONTROLLATO 360 MG Cc RR C08DBO1 26/11/97 n 
033755 063 /M 30 CAPSULE RILASCIO CONTROLLATO 120 MG Cc RR COSDBO1 26/11/97 O 
033755 075 /M 30 CAPSULE RILASCIO CONTROLLATO 180 MG Cc RR C08DB01 26/11/97 O 
033755 087 /M 30 CAPSULE RILASCIO CONTROLLATO 240 MG Cc RR CO8DBO1 26/11/97 U 
033755 099 /M 30 CAPSULE RILASCIO CONTROLLATO 300 MG c RR CO8DBO1 26/11/97 U 
033755 101 /M_ 30 CAPSULE RILASCIO CONTROLLATO 360 MG Cc RR C08DBO1 26/11/97 DJ) 

VIBROCIL n Codice AIC Dossier Specialità: 023443 
data prima registrazione specialità: 19/05/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023443 029 RINO GEL 15G Cc OTC RO1AB0O1 19/05/82 
023443 043 SOLUZIONE NASALE 15 ML Cc OTC R01ABO1 17/12/87 wi 

VICI Codice AIC Dossier Specialità: 007112 
data prima registrazione specialità: 11/11/57 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MONICO S.P.A. 
L J 

N° AIC Confezione . Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia. 
007112 016 FORTE IM 5 F 5 ML 0,50 G Cc RR AI11GAO01 02/08/58 

VICILAN î Codice AIC Dossier Specialità: 023546 
data prima registrazione specialità: 16/10/76 =Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ZENECA S.P.A. 

N° AIC Confezione È “i Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023546 029 20 COMPRESSE 100 MG A RR NOG6AX09 16/10/26 
023546 043 10 FIALE 5 ML 100 MG Cc RR NO6AX09 01/06/90 DÌ 

VICITINA Codice AIC Dossier Specialità: 000761 
data prima registrazione specialità: 02/05/60 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
000761 015 URTO IV OS 6F SMLIG Cc RR A11GAO01 21/07/62 
000761 027 10 FLS ML Cc RR A11GA0I 21/07/62 Di 

VICKS CETAMIUM C Codice AIC Dossier Specialità: 007771 
data prima registrazione specialità: 04/08/81 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PROCTER & GAMBLE S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

007771 013 20 PASTIGLIE LIMONE CON VIT.C Cc OTC R02AA20 04/08/81 
VICKS FLU ACTION Codice AIC Dossier Specialità: 031990 
data prima registrazione specialità: 20/12/96 Data Rinnovo Titolare AIC: PROCTER & GAMBLE S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

031990 017 12 COMPRESSE (0) RR R01BAS2 20/12/96 
VICKS INALANTE Codice AIC Dossier Specialità: 003136 
data prima registrazione specialità: 04/08/81 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PROCTER & GAMBLE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN = Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
003136 025 FLACONE 1G Cc OTC R01AX30 28/03/86 
VICKS MEDINAIT Codice AIC Dossier Specialità: 024449 
data prima registrazione specialità: 18/06/81 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PROCTER & GAMBLE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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024449 011 SCIROPPO 180 ML Cc OTC ROSDA20 18/06/81 kr} 
024449 023 FLACONE SCIROPPO 90 ML Cc OTC ROSDA20 22/07/86 Mi 
VICKS PECTORAL Codice AIC Dossier Specialità: 025067 
data prima registrazione specialità: 22/07/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PROCTER & GAMBLE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025067 024 SCIROPPO 150 ML Cc OTC ROSFB02 22/07/83 CJ 
025067 036 SCIROPPO 125 ML Cc OTC ROSFB02 28/11/89 
VICKS SINEX Codice AIC Dossier Specialità: 023198 
data prima registrazione specialità: 04/08/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PROCTER & GAMBLE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023198 017 SPRAY 15 ML (e) OTC R01AB06 04/08/81 
023198 029 NEBULIZZATORE 15 ML Cc OTC ROIAA05 03/08/90 wi 
023198 031 FLACONE CONTAGOCCE 15 ML Cc OTC ROIAA0S 03/08/90 ii 
VICKS TOSSE Codice AIC Dossier Specialità: 031107 
data prima registrazione specialità: 29/04/96 Data Rinnovo Titolare AIC: PROCTER & GAMBLE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031107 016 "PASTIGLIE" 18 PASTIGLIE Cc OTC ROSDA09 29/04/96 
| VICKS TOSSE FLUIDIFICANTE Codice AIC Dossier Specialità: 028689 
data prima registrazione specialità: 12/12/92 Data Rinnovo 12/12/97 Titolare AIC: PROCTER & GAMBLE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028689 014 SCIROPPO 120 ML Cc OTC ROSCA03 12/12/92 
028689 026 SCIROPPO 180 ML Cc OTC ROSCA03 12/12/92 C] 
028689 038 SCIROPPO 250 ML Cc OTC ROSCA03 12/12/92 A 
| VICKS TOSSE SEDATIVO Codice AIC Dossier Specialità: 028688 
data prima registrazione specialità: 12/12/92 Data Rinnovo = 12/12/97 Titolare AIC: PROCTER & GAMBLE S.P.A. 
N° AI Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028688 012 SCIROPPO 120 ML Cc OTC ROSDA09 12/12/92 
028688 024 SCIROPPO 180 ML Cc OTC ROSDA09 12/12/92 Ci 
028688 036 SCIROPPO 250 ML Cc OTC ROSDA09 12/12/92 
VICKS VAPORUB Codice AIC Dossier Specialità: 021625 
data prima registrazione specialità: 26/11/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PROCTER & GAMBLE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021625 049 POMATA BALSAMICA 90 G Cc OTC RO1AX30 14/10/85 
021625 052 POMATA BALSAMICA 40G (o) OTC RO1AX30 14/10/95 i 
VICKS VAPORUB EUROMED Codice AIC Dossier Specialità: 028329 
data prima registrazione specialità: 18/05/92 Data Rinnovo = 18/05/97 Titolare AIC: EUROMED S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028329 011 POMATA BALSAMICA %0 G Cc OTC RO1AX30 18/05/92 
' VICTAN Codice AIC Dossier Specialità: 026341 
i dataprimaregistrazione specialità: 27/07/87 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SANOFI WINTHROP S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026341 014 30 COMPRESSE 2 MG (ai RMS NOSBA18 27/07/87 
VIDEO-LIGHT Codice AIC Dossier Specialità: 032042 
| data primaregistrazione specialità: 28/10/95 Data Rinnovo Titolare AIC: FARMILA FARMACEUTICI MILANO S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032042 018 COLLIRIO 15 ML Cc OTC SOMAX 28/10/95 
032042 020 BAGNO OCULARE 120 ML Cc OTC SO1IAX 28/10/95 M 
VIDEO-MILL Codice AIC Dossier Specialità: 033206 
data prima registrazione specialità: 19/01/98 —Data Rinnovo Titolare AIC: FARMILA FARMACEUTICI MILANO S.R.L. 
n 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033206 018 FLAC SOLUZ OFTALM 0,1% 10 ML c OTC SO1GA01 19/01/98 Mi] 
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I VIDEORELAX Codice AIC Dossier Specialità: 032071 
| dataprimaregistrazione specialità: 29/11/95 Data Rinnovo Titolare AIC: S.I.F.I. S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione 1 ATC Registrazione in Farmacia 

032071 019 COLLIRIO FLAC 5 ML Cc OTC SOlAX09 29/11/95 

032071 021 BAGNO OCULARE FLAC 120 ML Cc OTC SO1AX09 29/11/95 Wi 
VIDERM Codice AIC Dossier Specialità: 032200 
data prima registrazione specialità: 10/0596 Data Rinnovo Titolare AIC: ISTITUTO GANASSINI S.P.A. DI RICERCHE BIOCHIMICHE 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032200 014 POMATA TUBO 25 ML Cc OTC D08AH03 10/05/96 97] 
VIDERMINA Codice AIC Dossier Specialità: 032194 
data prima registrazione specialità: 26/0496 Data Rinnovo Titolare AIC: ISTITUTO GANASSINI S.P.A. DI RICERCHE BIOCHIMICHE 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032194 019 10 OVULI Cc 1 OTC G01AX15 26/04/96 ) 
| VIDEX Codice AIC Dossier Specialità: 028341 


| data prima registrazione specialità: 01/12/92 Data Rinnovo 01/12/97 Titolare AIC: BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028341 028 /M_ 60 COMPRESSE MASTICABILI DISPERSIB. 25 MG A_37 RRLIM JOSAF02 01/12/92 
028341 030 /M_ 60 COMPRESSE MASTICABILI DISPERSIB.50 MG A 37 RRLIM JOSAF02 01/12/92 i 
028341 042 /M 60 COMPRESSE MASTICABILI DISPERSIB.100 MG A_ 37 RRLIM JO5AFO02 01/12/92 vi) 
028341 055 /M_ 60 COMPRESSE MASTICABILI DISPERSIB.150 MG A 37 RRLIM JOSAF02 01/12/92 x] 
| VIDORA 7 Codice AIC Dossier Specialità: 025426 
data prima registrazione specialità. 29/09/84 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WYETH LEDERLE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025426 014 30 COMPRESSE 25 MG Cc RR C02CA02 29/09/84 Di 
025426 026 30 COMPRESSE 50 MG c RR C02CA02 29/09/84 _J 
| VIGOTONA j Codice AIC Dossier Specialità: 016084 
data prima registrazione specialità: 29/10/83 == DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: HOECHST MARION ROUSSEL S.P.A. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
016084 016 20 CAPSULE Cc RR A11JA 29/10/83 
{ VINCA RI Codice AIC Dossier Specialità: 025125 
data prima registrazione specialità: 31/12/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE IN.T.E.S. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025125 030 50 CAPSULE 33 MG Cc RR CO4AX07 20/04/95 
VINCA TREIS Codice AIC Dossier Specialità: 023786 
data prima registrazione specialità: 05/01/79 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMACEUTICI ECOBI SAS 
N° AIC Confezione — Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione  inFarmacia 
023786 041 "FORTE" 50 COMPRESSE 20 MG Cc RR C04AX07 29/09/81 i 
023786 054 GOCCE 30 ML 0,75% Cc RR C04AX07 05/01/79 O 
023786 078 "RETARD" 40 CAPSULE 30 MG Cc RR C04AX07 01/03/89 O 
VINCADAR Codice AIC Dossier Specialità: 022955 
| data prima registrazione specialità: Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: HOECHST MARION ROUSSEL S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022955 037 20 COMPRESSE 20 MG (6; RR C04AX07 12/03/79 wi 
022955 052 IM 10 FIALE 1 ML 15 MG (o) RR C04AX07 30/06/76 O 
022955 064 GOCCE ORALI 25 ML Cc RR C04AX07 12/03/79 U 
022955 088 "RETARD" 40 CAPSULE 30 MG Cc RR C04AX07 29/04/82 Vi 
VINCAFOLINA Codice AIC Dossier Specialità: 023785 
data prima registrazione specialità: Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LAMPUGNANI FARMACEUTICI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023785 037 OS GTT 30 ML Cc RR C04AX07 22/12/78 n 
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“ VINCAMIDOL Codice AIC Dossier Specialità: 023731 
| dataprimaregistrazione specialità: 04/10/78 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MAGIS FARMACEUTICI S.P.A. 
L J 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023731 108 GOCCE 30 ML (o) RR C04AX07 04/10/78 Dj 
023731 122 "RETARD" 50 CAPSULE 30 MG Cc RR C04AX07 19/05/82 {i 
' VINCAMIN Codice AIC Dossier Specialità: 023944 | 
| dataprimaregistrazione specialità: 06/03/79 =—Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO 
| TERAPEUTICHE S.R.L. i 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023944 059 SO CPR 20 MG Cc RR CO4AX07 06/03/79 O 
023944 061 RITARDO 40 COMPRESSE 40 MG Cc RR CO4AX07 12/02/85 O 
| VINCI Codice AIC Dossier Specialità: 007659 
data prima registrazione specialità: 10/04/53 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BAYER S.P.A. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
007659 028 20 COMPRESSE 500 MG Cc OTC AIIGA01 10/04/53 
007659 042 10 COMPRESSE EFFERVESCENTI 1G (o) OTC A11GA01 18/02/84 O 
007659 055 20 COMPRESSE EFFERVESCENTI G 1 (o) OTC A11GA01 18/02/84 O) 
| VINCRISTINA Codice AIC Dossier Specialità: 020782 
| dataprimaregistrazione specialità: 31/10/66 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ELI LILLY ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020782 025 1 FL2MG+1 FL SOLV 10 ML (o) OSP LOICA02 19/03/84 
020782 037 FIALA SOLUZIONE PRONTA 1MG/ML H OSP LOICA02 08/01/97 Mi 
VINCRISTINA DBL Codice AIC Dossier Specialità: 028492 
| data primaregistrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: FAULDING PHARMACEUTICALS PLC 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028492 015 SIRINGA SOLUZ. PRONTA 1 MG/1 ML H OSP LO1CA02 31/10/94 
028492 027 SIRINGA PRERIEMP SOLUZ INIETT 2 MG/2 ML H OSP LO1CA02 26/11/98 Dj 
VINCRISTINA PHARMACIA & UPJOHN Codice AIC Dossier Specialità: 033329 
data prima registrazione specialità: 26/06/97 =—Data Rinnovo Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033329 018 /M 1 FLACONE 1 MG 1 ML Cc OSP LOICA02 26/06/97 
033329 020 /M 1 FLACONE 2 MG 2 ML Cc OSP LOICA02 26/06/97 CI 
033329 032 /M 1 FLACONE 5 MG 5 ML Cc OSP LO1CA02 26/06/97 nn! 
VINCRISTINA TEVA Codice AIC Dossier Specialità: 026709 
: data prima registrazione specialità: 30/07/87 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026709 016 1 FLACONE SOLUZIONE 1 ML 1 MG/ML IV H OSP LO1CA02 30/07/87 
l VINORELBINE PIERRE FABRE Codice AIC Dossier Specialità: 028189 
data prima registrazione specialità: 17/02/92 Data Rinnovo 17/02/97 Titolare AIC: PLANTES & MEDECINES S.R.L. J 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028189 088 1 FLAC. 10 MG 1 ML H OSP LOICA04 20/07/94 O 
028189 090 1 FLAC. 50 MG 5 ML H OSP LOICA04 20/07/94 O 
VINSAL Codice AIC Dossier Specialità: 023739 
data prima registrazione specialità: 18/05/81. = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SALUS RESEARCHES S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023739 055 "RITARDO" 45 CAPSULE 30 MG c RR C04AX07 06/07/83 
VIOBETA Codice AIC Dossier Specialità: 024572 
data prima registrazione specialità: 28/02/83 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: IDI FARMACEUTICI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024572 012 U.EST. POMATA 30 G Cc RR D07BC01 28/02/83 Vi 
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VIOCIDINA Codice AIC Dossier Specialità: 008031 | 
I dataprimaregistrazione specialità: 28/02/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: IDI FARMACEUTICI SPA | 
L ngi renti, daga Tel rosea, Bui a E Lal cal 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
008031 027 CREMA 30G (i RR DO8AH30 20/12/88 
| VIRAC Codice AIC Dossier Specialità: 025401 | 
data prima registrazione specialità: 20/1284 —DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC LAB.FARM.BIOL.CROSARA S.P.A. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025401 011 FLACONE SCIROPPO 120 ML Cc RR JOSAX 20/12/84 O] 
025401 035 40 COMPRESSE 500 MG Cc RR JOSAX 20/12/84 O 
025401 112 12 OVULI VAGINALI e RR G01AX 27/04/91 O 
025401 124 10 BUSTINE LAVANDE VAGINALI Cc RR GOIAX 27/04/91 DU 
025401 136 COLLUTTORIO 20% FLACONE 100 ML Cc RR AO1ABII1 27/04/91 U 
VIRACEPT Codice AIC Dossier Specialità: 033281 
data prima registrazione specialità: 22/01/98 —Data Rinnovo Titolare AIC: ROCHE REGISTRATION LIMITED 
pe Li 5 Par SI a | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033281 015 /E 180 COMPRESSE 250 MG Cc RR JOSAE04 22/01/98 
033281 027 /E 270 COMPRESSE 250 MG H RR JOSAE04 22/01/98 U 
033281 039 /E POLVERE ORALE 144 G 50 MG/G H RR JOSAE04 22/01/98 O 
{VIRAFER i n ” Codice AIC Dossier Specialità: 023079 
data prima registrazione specialità: 14/09/74 —DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A. NATTERMANN & CIE GMBH 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023079 015 ELISIR 200 ML Cc SP ANEC 14/09/74 
VIRAFON Codice AIC Dossier Specialità: 033058 
data prima registrazione specialità: 11/07/97 Data Rinnovo Titolare AIC: PLOUGH S.P.A. 
lecco:nrt j 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033058 013 /M "1" 1 FLAC 1000000 UI + 1 FIALA 1 ML A 32 RRLIM L03ABOS 11/07/97 LI 
033058 025 /M "3" 1 FLAC 3000000 UI + 1 FIALA i ML A 32 RRLIM L03ABOS 1107/97 U 
033058 037 /M_ "5" 1 FLAC 5000000 UI + 1 FIALA 1 ML A 32 RRLIM L03ABOS 11/07/97 O 
033058 049 /M_ "10" 1 FLAC 10000000 UI + 1 FIALA 1 ML A 32 RRLIM L03ABOS 11/07/97 O] 
033058 052 /M "10" 1 FIALA 10000000 UI A 32 RRLIM L03ABOS 11/07/97 O 
033058 064 /M_ "25" 1 FIALA 25000000 UI H OSP LOZABOS 11/07/97 il 
033058 088 /M SOLUZIONE INIETTABILE 1 FLACONE 3 MUI/0,5 ML A 32 RRLIM L03ABOS 09/07/98 O) 
033058 090 /M SOLUZIONE INIETTABILE 1 FLACONE 5 MUI/0,5 ML A 32 RRLIM L03ABOS 09/07/98 CU 
033058 102 /M SOLUZIONE INIETTABILE 1 FLACONE 10 MUI/1 MLA 32 RRLIM L03ABOS 09/07/98 O 
033058 114 /M 1 PENNA MULTIDOSE 18 MUI/1,2 ML (15 MUI/1ML) A 32 RRLIM L03ABOS 17/03/99 CJ 
033058 126 /M 1 PENNA MULTIDOSE 30 MUI/1,2 ML (25 MUI/IML) A 32 RRLIM LO3ABOS 17/03/99 DU 
033058 138 /M 1 PENNA MULTIDOSE 60 MUI/1,2 ML (50 MUV/IML) — C RRLIM L03ABOS 17/03/99 O 
VIRALIN Codice AIC Dossier Specialità: 028224 | 
data prima registrazione specialità: 29/01/92 =—=Data Rinnovo 29/01/97 Titolare AIC: MAGIS FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028224 018 40 COMPRESSE 500 MG Cc RR JOSAX 29/01/92 
028224 020 FLAC.COLLUTTORIO 20% 100 ML Cc RR A01AB11 29/01/92 VÀ 
028224 032 LAVANDA VAG.10 BUSTINE 5 G Cc RR G01AX 29/01/92 CD 
| VIRAMUNE Codice AIC Dossier Specialità: 033999 
data prima registrazione specialità: 05/02/98 Data Rinnovo Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033999 018 /E BLISTER 60 COMPRESSE 200 MG H RR JOSAGO1 05/02/98 Cl 
VIRDEX Codice AIC Dossier Specialità: 012437 
data prima registrazione specialità: 28/07/67 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FULTON MEDICINALI SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
012437 036 NORMALE 5 SUPPOSTE Cc OTC N02CA52 18/11/89 Mi 
012437 048 FORTE 5 SUPPOSTE Cc OTC N02CA52 18/11/89 wi 
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VIRGINIANA GOCCE AZZURRE Codice AIC Dossier Specialità: 032121 
data prima registrazione specialità: 29/11/95 Data Rinnovo Titolare AIC: KELEMATA SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032121 016 COLLIRIO FLAC 9 ML Cc OTC SO1AX 29/11/95 

VIRGINIANA GOCCE VERDI Codice AIC Dossier Specialità: 025353 | 
data prima registrazione specialità: 03/12/86 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: KELEMATA SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025353 032 FLACONE COLLIRIO 9 ML Cc OTC SO1GAO1 15/04/93 

VIRIDAL Codice AIC Dossier Specialità: 033085 
data prima registrazione specialità: 01/06/98 Data Rinnovo Titolare AIC: SCHWARZ PHARMA S.P.A 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione i ATC si Registrazione in Farmacia 
033085 010 FLAC LIOF 5 MCG+ SIR. PRERIEM. SOLV SOLUZ Cc RNR G04BEO1 01/06/98 
INIETT 
033085 022 FLAC LIOF 10 MCG+SIR. PRERIEM. SOLV SOLUZ Cc RNR G04BEO01 01/06/98 vi 
INIETT 
033085 034 FLAC LIOF 20 MCG+ SIR PRERIEM. SOLV SOLUZ Cc RNR G04BEOI 01/06/98 IA 
INIETT 
VIRLIX Codice AIC Dossier Specialità: 027811 
data prima registrazione specialità: 17/02/92 Data Rinnovo 17/02/97 Titolare AIC: MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027811 025 FLACONE GOCCE ORALI SOLUZIONE 20 ML B RR RO6AE07 02/12/97 
027811 037 20 COMPRESSE 10 MG B RR R06AE07 23/03/95 bri 

VIROSTAT Codice AIC Dossier Specialità: 028323 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: JANSSEN CILAG S.P.A. 
iii 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028323 018 CREMA 15G , Cc RR DO06BB09 31/10/94 

VIRUDIN Codice AIC Dossier Specialità: 028452 
data prima registrazione specialità: 05/03/93 =DataRinnovo 05/03/98 Titolare AIC: BRACCO S.PA. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028452 011 1 FLAC. 250 ML 2,4% IV A 37 OSP JOSADOI 05/03/93 U 
028452 023 FLACONE 500 ML Cc OSP JOSADO1 05/03/93 LU 

VIRUSEROL Codice AIC Dossier Specialità: 024406 
data prima registrazione specialità: 24/02/82 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

024406 011 POMATA 30 G Cc RR D06BB02 24/02/82 
I VIRUSTOP Codice AIC Dossier Specialità: 024616 
data prima registrazione specialità: 09/08/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PULITZER ITALIANA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024616 029 40 CAPSULE 500 MG Cc RR JOSAX 09/08/84 O 
024616 031 20 BUSTINE GRANULARE G 1 Cc RR JOSAX 09/08/84 MI 
024616 070 FLACONE COLLUTTORIO 100 ML (o) RR A01AB11 06/08/85 Vi 
024616 094 "LAVANDA" 10 BUST.NE VAGGS (o) RR GOIAX 06/08/85 (97 
024616 106 "LAVANDA" 10 BUST VAG 2,5 G Cc RR GOIAX 06/08/85 LÌ 
024616 144 LAVANDA VAGINALE 5 FLAC.150 ML Cc RR GOIAX 02/05/92 7 
024616 157 12 OVULI USO VAGINALE 1,5 GR C RR GOIAX 15/05/95 9, 

VIRUXAN Codice AIC Dossier Specialità: 024055 
data prima registrazione specialità: 13/06/79 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024055 028 40 COMPRESSE 500 MG c RR JOSAX 13/06/79 Mi 
024055 030 SCIR. 120ML6G Cc RR JOSAX 13/06/79 U9zi 
024055 055 OS 20 BUST. 1G Cc RR JOSAX 04/02/82 M 
024055 093 CREMA 20 G 20% Cc RR DO6BB 13/07/85 Ci 
024055 131 10 BUSTINE VAGINALI G 10 Cc RR GO1AX 13/07/85 O 
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024055 168 IM IV 10 FIALE 1 G/S ML E RR JOSAX 21/10/85 DT 
024055 170 12 OVULI VAGINALI 1500 MG Cc RR G01AX 01/06/89 O 

| VISADRON Codice AIC Dossier Specialità: 021579 
! —dataprimaregistrazione specialità: 23/11/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021579 014 COLLIRIO 10 ML c OTC SO1GAOS 23/11/81 Dez 
VISCAL Codice AIC Dossier Specialità: 022020 
data prima registrazione specialità: 01/08/80 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMACEUTICI FORMENTI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022020 022 5 FIALE 2 ML Cc RR A03FAO0I 01/08/80 
022020 034 SCIROPPO 150 ML Cc RR A03FAOI 01/08/80 CT 
VISCOAT Codice AIC Dossier Specialità: 027791 
data prima registrazione specialità: 31/12/92 Data Rinnovo 31/12/97 Titolare AIC: ALCON-COUVREUR SA. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027791 019 SIRINGA MONODOSE 0,5 ML H OSP SO1KASI 31/12/92 
lVISCOMUCIL Codice AIC Dossier Specialità: 025105 
data prima registrazione specialità: 06/07/83 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO BIOLOGICO CHEMIOTERAPICO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025105 014 20 COMPRESSE 30 MG Cc RR R05CB06 08/10/83 DG 
025105 026 SCIROPPO 200 ML Cc SP RO05CB06 06/07/83 te. 
025105 038 6 FIALE 2 ML C RR ROSCB06 06/07/83 MI 
025105 053 NIPIO 10 SUPPOSTE 15 MG Cc RR R05CB06 20/10/84 OD 
025105 065 BB 10 SUPPOSTE 30 MG Cc RR R05CB06 20/10/84 Gj 
025105 077 BB 20 BUSTINE 15 MG (o) RR R05CB06 25/10/84 77; 
025105 089 20 BUSTINE 30 MG Cc SP RO0SCB06 25/10/84 O 
VISCOTIOL Codice AIC Dossier Specialità: 024297 
data prima registrazione specialità: 31/10/80 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MONSANTO ITALIANA S.P.A. 
l 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024297 020 30 COMPRESSE 50 MG Cc RR ROSCB09 31/10/80 U 
024297 032 30 BUSTINE GRANULATO 50 MG Cc RR ROSCB09 29/09/82 97] 
024297 069 BB 40 BUSTINE GRANULATO 25 MG Cc RR ROSCB09 29/09/82 % 
VISCOTIRS ne sati n Codice AIC Dossier Specialità: 032115 
data prima registrazione specialità: 29/11/95 =—Data Rinnovo Titolare AIC: CIBA VISION S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032115 014 GEL LIQUIDO STER. TUBO 10G Cc OTC S01XA20 29/11/95 Mi 
[VISERGIL Codice AIC Dossier Specialità: 021327 
| data primaregistrazione specialità: 29/12/83 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: L P B ISTITUTO FARMACEUTICO SPA 
nl 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021327 010 30 CONFETTI C RR NOSAC 29/12/83 
021327 034 SOLUZIONE GOCCE 20 ML Cc RR NOSAC 14/11/85 97; 
VISINE Codice AIC Dossier Specialità: 018331 
data prima registrazione specialità: 30/12/64 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RESTIVA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
018331 013 GOCCE OFTALMICHE 15 ML Cc OTC S01GA02 30/12/64 
| VISIPAQUE Codice AIC Dossier Specialità: 029354 
data prima registrazione specialità: 03/04/96 Data Rinnovo Titolare AIC: NYCOMED IMAGING AS 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029354 014 150 MG I/ML FLAC.SOLUZ.50 ML Cc OSP VO08AB09 03/04/96 O 
029354 026 150 MG I/ML, FLAC.SOLUZ.200 ML Cc OSP VO8AB09 03/04/96 O 
029354 038 270 MG I/ML FLAC.SOLUZ.20 ML Cc OSP VO8AB09 03/04/96 D 
029354 040 270 MG I/ML FLAC.SOLUZ.50 ML Cc OSP VOSABO9 03/04/96 O 
029354 053 270 MG I/ML FLAC.SOLUZ.100 ML Cc OSP VO08AB09 03/04/96 OD 
029354 065 270 MG iI/ML FLAC.SOLUZ.200 ML Cc OSP VO8AB09 03/04/96 DU 
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029354 077 320 MG I/ML FLAC.SOLUZ.20 ML (o) OSP VO08AB09 03/04/96 O 
029354 089 320 MG I/ML FLAC.SOLUZ.S0 ML Cc OSP V08AB09 03/04/96 O 
029354 091 320 MG I/ML FLAC.SOLUZ.100 ML Cc osp V08AB09 03/04/96 DU] 
029354 103 320 MG I/ML FLAC.SOLUZ.200 ML Cc OSP VO8ABO9 03/04/96 YU 
VISKEN Codice AIC Dossier Specialità: 022674 
data prima registrazione specialità: 29/12/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022674 016 30 COMPRESSE 5 MG A RR COTAA03 29/12/83 
[er AGAN Codice AIC Dossier Specialità: 025737 
| data prima registrazione specialità: 30/07/87 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ALLERGAN S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025737 014 COLLIRIO 5 ML 0,5% A RR S01ED03 30/07/87 
025737 026 FLACONE COLLIRIO 3 ML 0,5% Cc RR SO1ED03 30/07/87 O) 
025737 038 FLACONE COLLIRIO 5 ML 0,25% A RR S01ED03 02/04/90 i 
025737 040 FLACONE COLLIRIO 5 ML 0,1% Cc RR S01ED03 31/10/94 NZ 
Î VISTIDE Codice AIC Dossier Specialità: 033132 
data prima registrazione specialità; 23/04/97 —DataRinnovo Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN SA. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033132 010 /E 1FIALASML H RNR JO5AB12 23/04/97 
033132 022 /E 6 FIALESML Cc RNR J05AB12 23/04/97 U 
VISUBLEFARITE i Codice AIC Dossier Specialità: 020085 
data prima registrazione specialità: 02/07/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: VISUFARMA S.R.L. 
N°AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020085 015 FLAC. COLLIRIO 5 ML (6) RR S01CB04 02/07/84 
020085 027 FLAC. COLLIRIO 10 ML Cc RR S01CB04 02/07/84 i 
VISUCLOBEN Codice AIC Dossier Specialità: 026591 
data prima registrazione specialità: 27/07/87 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: VISUFARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026591 014 SOSPENSIONE OFTALMICA 5 ML Cc RR S01BA09 27/07/87 
026591 026 SOSPENSIONE OFTALMICA 10 ML 0,1% B RR S01BA09 27/07/87 x) 
| VISUCLOBEN ANTIBIOTICO — Codice AIC Dossier Specialità: 026585 | 
data prima registrazione specialità: 01/03/89 = DataRinnovo 01/06/95 Tizolare AIC: VISUFARMA S.R.L. 
} 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026585 012 SOSPENSIONE OFTALMICA 5 ML Cc RR SOICAlI 01/03/89 CL] 
026585 024 SOSPENSIONE OFTALMICA 10 ML Cc RR SOlCA11 01/03/89 LU) 
{ VISUCLOBEN DECONGESTIONANTE Codice AIC Dossier Specialità: 026592 
: dataprimaregistrazione specialità: 01/03/89 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: VISUFARMA S.R.L. 
l 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026592 016 SOSPENSIONE OFTALMICA 5 ML Cc RR S01GAS2 01/03/89 ; 
026592 028 SOSPENSIONE OFTALMICA 10 ML Cc RR S01GA52 01/03/89 O 
VISUGLICAN Codice AIC Dossier Specialità: 024851 
data prima registrazione specialità: 15/06/84 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: VISUFARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024851 014 COLLIRIO FLAC.10 ML Cc RR SO1GXS1 15/06/84 
VISUMETAZONE Codice AIC Dossier Specialità: 015980 
data prima registrazione specialità: 19/03/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: VISUFARMA S.R.L. 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
015980 016 COLLIRIO 3 ML 0,1% B RR S01BA01 19/03/84 
015980 028 FLAC. COLLIRIO 5 ML Cc RR SO1BAO1 19/03/84 [i 
015980 030 FLAC. COLLIRIO 10 ML Cc RR SO1BAO01 19/03/84 UD] 
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È VISUMETAZONE ANTIBIOTICO 


Codice AIC Dossier Specialità: 022729 
data prima registrazione speciafità: 19/03/84 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: VISUFARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022729 014 FLAC. COLLIRIO 5 ML c RR S01CB04 19/03/84 
022729 026 FLAC. COLLIRIO 10 ML Cc RR S01CB04 19/03/84 7 
‘ VISUMETAZONE ANTISTAMINICO Codice AIC Dossier Specialità: 015912 | 
| data prima registrazione specialità: 19/03/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: VISUFARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
015912 013 FLACONE COLLIRIO 3 ML Cc RR S01BB 19/03/84 
015912 025 FL COLL 5 ML c RR SO1BB 19/03/84 U 
015912 037 FLAC. COLLIRIO 10 ML Cc RR S01BB 19/03/84 C] 
VISUMETAZONE DECONGESTIONANTE Codice AIC Dossier Specialità: 016458 
data prima registrazione specialità: 19/03/84 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: VISUFARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
016458 010 FLAC. COLLIRIO 3 ML Cc RR S01BB 19/03/84 
016458 022 FLAC. COLLIRIO 5 ML Cc RR S01BB 19/03/84 O 
016458 034 FLAC. COLLIRIO 10 ML Cc RR S01BB 19/03/84 G 
! VISUMICINA ai I | —“’ Codice AIC Dossier Specialità: 022728 
data prima registrazione specialità 18/05/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: VISUFARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022728 012 “FLAC. NO COLLIRIO 10 ML Cc RR SO1AA20 18/05/84 
" VISUMIDRIATIC Codice AIC Dossier Specialità: 018002 
| data prima registrazione specialità: 17/03/84 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: VISUFARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
018002 016 FLAC. COLLIRIO 10 ML 0,5% Cc RR S01FA06 17/03/84 gd 
l VISUMIDRIATIC ANTIFLOGISTICO to * Codice AIC Dossier Specialità: 019367 
1 data prima registrazione specialità: 21/04/84 = DataRinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: VISUFARMA S.R.L. | 
N° AIC Confezione “Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
019367 010 FLAC. COLLIRIO 5 ML Cc RR S01BB04 21/04/84 
019367 022 FLAC. COLLIRIO 10 ML Cc RR S01BB04 21/04/84 O 
VISUMIDRIATIC FENILEFRINA È dal Codice AIC Dossier Specialità: 020698 
1 dataprimaregistrazione specialità: 18/05/84 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: VISUFARMA S.R.L. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020698 015 FLAC.NO CONTAGOCCE 10 ML Cc RR S01FAS6 18/05/84 
VISUSTRIN Codice AIC Dossier Specialità: 015582 
data prima registrazione specialità: 23/03/84 —DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MERCK SHARP E DOHME S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
015582 012 COLLIRIO 10 ML (o) OTC S01GA02 23/03/84 
VISUTENSIL Codice AIC Dossier Specialità: 020353 
data prima registrazione specialità: 17/03/84 = DataRinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: VISUFARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020353 013 FLAC. COLLIRIO 10 ML Cc RR SO1EX01 17/03/84 
[vr AN Codice AIC Dossier Specialità: 009896 
î dataprimaregistrazione specialità: 08/04/55 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMIGEA SPA 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
009896 010 POMATA OFTALMICA 56 Cc RR S01XA02 08/04/55 
| VIT PORPHYRIN e à "Codice AIC Dossier Specialità: 001266 
data prima registrazione specialità: 05/12/70 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. 
J 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
001266 055 "I GRADO" IM 10 F+10 F SOLV Cc RR A13A 26/06/95 
001266 067 "Il GRADO" IM 10 F+10 FSOLV Cc RR A13A 26/06/95 MW 
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"VITBI ANGELINI Codice AIC Dossier Specialità: 005567 
| data prima registrazione specialità: 14/11/51 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
005567 019 "URTO" 3 FIALE 100 MG Cc RR AI1DA01 05/12/61 O 
VIT.B1 SALF Codice AIC Dossier Specialità: 007539 
data prima registrazione specialità: 11/04/60 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SA.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
007539 012 IM 3 FIALE 100 MG Cc RR AL1DA01 11/04/60 
007539 024 IM 5 FIALE 50 MG c RR A11DA01 11/04/60 O) 
| VIT.C SALF Codice AIC Dossier Specialità: 008194 
: data prima registrazione specialità: 13/10/53 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
008194 019 IM 3 FIALE 5 ML 500 MG Cc RR A11GA01 13/10/53 
'VIT.D2 SALF Codice AIC Dossier Specialità: 007537 
data prima registrazione specialità: 18/04/53 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
007537 018 IM 2 FIALE 400000 U I. Cc RR A11CC01 18/04/53 
007537 020 IM 1 FIALA 600000 U.I. Cc RR A11CC01 18/04/53 DU] 
VIT.K ANGELINI Codice AIC Dossier Specialità: 005568 
data prima registrazione specialità: 14/11/51 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
005568 011 IM 6 FIALE 10 MG A RR B02BA02 14/11/51 O 
VIT.K MAGGIONI Codice AIC Dossier Specialità: 001032 
data prima registrazione specialità: 30/12/80 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SANOFI WINTHROP S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
001032 034 "FORTE" 5 FIALE 50 MG Cc RR B02BA02 27/07/95 
001032 046 "NORMALE" 5 FIALE 10 MG Cc RR B02BA02 27/07/95 LD) 
| VIT.K SALF Codice AIC Dossier Specialità: 007535 
data prima registrazione specialità: 16/04/53 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
007535 014 IM 5 FIALE 2 ML 10 MG Cc RR B02BA02 16/04/53 L]J 
007535 026 IM 5 FIALE 2 ML 50 MG Cc RR B02BA02 16/04/53 I 
VIT PP ANGELINI Codice AIC Dossier Specialità: 005564 
data prima registrazione specialità: 21/11/51 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
005564 012 IM 6 FIALE 100 MG Cc RR A11HA0] 21/11/51 fi] 
VITA FIDES Codice AIC Dossier Specialità: 023661 | 
data prima registrazione specialità: 06/12/78 =Data Rinnovo 01/06/95 Zitolare AIC: MAGGIONI S.P.A, 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023661 022 20 COMPRESSE MASTICABILI Cc OTC A07FASI 18/07/87 O 
VITABIL Codice AIC Dossier Specialità: 000834 
data prima registrazione specialità: 09/04/83 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO BIOCHIMICO PAVESE SPA 
__ NÒAIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
000834 010 COMPOSTO SCIROPPO 170 G Cc OTC A06AB20 09/04/83 
000834 022 COMPOSTO SCIROPPO 300 G Cc OTC A06AB20 09/04/83 []} 
VITALIPID Codice AIC Dossier Specialità: 027983 ] 
data prima registrazione specialità: 15/09/95 Data Rinnovo Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN AB | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027983 016 AD 10 FIALE 10 ML H OSP BOSXC 15/09/95 LL] 
027983 028 BB 10 FIALE 10 ML H OSP BOSXC 15/09/95 n: 
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VITAMFENICOLO © Codice AIC Dossier Specialità: 007076 
data prima registrazione specialità: 24/03/82 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TUBILUX PHARMA S.PA. 


N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
007076 019 COLLIRIO 4 ML Cc RR SO1AAO01 24/03/82 
007076 021 POMATA 4G (o) RR SOIAA01 24/03/82 MI 
VITAMINA C ANGELINI Codice AIC Dossier Specialità: 005569 
data prima registrazione specialità: 14/11/51 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
005569 025 IM 6 FIALE 100 MG Cc RR A11GA01 14/11/51 
005569 052 20 COMPRESSE 500 MG Cc SP A11GAO0I 11/08/58 Mi 
005569 076 10 FIALE 500 MG 5 ML (€ RR A11GA01 13/07/85 O 
005569 088 10 FIALE 1 G 5 ML Cc RR A11GA01 13/07/85 O 


VITAMINA C BIL Codice AIC Dossier Specialità: 030709 
data prima registrazione specialità: 15/05/95 —DataRinnovo Titolare AIC: BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030709 012 10 FIALE 500 MG/5 ML Cc RR A11GAO01 15/05/95 
030709 024 10 FIALE 1000 MG/5S ML C RR A11GA01 15/05/95 O 
VITAMINA C BRACCO Codice AIC Dossier Specialità: 024811 
data prima registrazione specialità: 24/08/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRACCO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024811 022 6 FIALE 500 MG Cc RR A11GA01 24/08/82 97 
024811 034 10 FIALE 500 MG Cc RR A11GA01 24/08/82 O] 
024811 046 6 FIALE1G Cc RR A11GA01 24/08/82 97] 
VITAMINA C ELLEM Codice AIC Dossier Specialità: 003090 | 
| data prima registrazione specialità: 29/03/83 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PIERRE FABRE PHARMA S.R.L. | 
N° AIC Confezione 4 Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
003090 014 20 COMPRESSE EFFERV. 500 MG Cc OTC A11GA01 29/03/83 LÌ 
003090 026 20 COMPRESSE MASTICAB. 500 MG Cc OTC A11GA01 29/03/83 
( VITAMINA C KELEMATA Codice AIC Dossier Specialità: 001721 
data prima registrazione specialità: 22/05/70 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: KELEMATA SPA 
l sa Nea TA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
001721 024 "FORTE" 20 COMPRESSE Cc OTC A11GA01 22/05/70 
001721 036 "FORTISSIMA" 20 COMPRESSE Cc OTC A11GA01 22/05/70 L]j 
001721 048 10 BUSTINE GRANULATO Cc OTC A11GA01 22/05/70 DI 
VITAMINA C RECOGEN Codice AIC Dossier Specialità: 033783 
data prima registrazione specialità: 27/10/97 Data Rinnovo Titolare AIC: RECOGEN SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033783 010 10 FIALE 1G 5 ML (o) RR A11GAO01 27/10/97 
VITAMINA C ROCHE Codice AIC Dossier Specialità: 025116 
data prima registrazione specialità: 11/11/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025116 017 3 FIALE 5 ML 500 MG Cc RR A11GA01 11/11/83 
025116 029 3 FIALESML1G Cc RR A11GA01 11/11/83 Mi 


VITAMINA C UPSA Codice AIC Dossier Specialità: 007224 
data prima registrazione specialità: 04/04/66 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: UPSAMEDICA S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
007224 013 OS 10 FIALE 10 ML1G Cc SP A11GAO0I 04/04/66 
VITAMINA C VCA Codice AIC Dossier Specialità: 015128 
data prima registrazione specialità: 13/07/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BERGAMON S.R.L. 
li 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
015128 010 20 CONFETTI 500 MG Cc RR A11GA01 13/07/83 O 
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i VITAMINA C VITA Codice AIC Dossier Specialità: 007780 | 
data prima registrazione specialità: 23/12/57 =DataRinnovo 01/06/95  Zitolare AIC: SYNTHELABO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
007780 012 20 COMPRESSE 0,5 G Cc RR A11GA01 28/01/70 LI] 
007780 048 10 COMPRESSE EFFERVESCENTI 1 G Cc RR A11GA01 28/01/70 LI 
007780 075 10 FLACONCINI ORALI 10 ML Cc SP A11GA01 31/10/94 SÌ 
VITAMINA E VCA Codice AIC Dossier Specialità: 001790 
data prima registrazione specialità: 13/07/63 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BERGAMON S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
001790 043 15 GELUCAPSULE 30 MG Cc SP A11HA03 04/07/89 
001790 056 15 GELUCAPSULE 100 MG Cc SP A11HA03 04/07/89 I 
001790 068 20 GELUCAPSULE 300 MG Cc SP A11HA03 04/07/89 WI 
‘ VITASPRINT B12 Codice AIC Dossier Specialità: 019219 
data prima registrazione specialità: 13/01/68 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MONSANTO ITALIANA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
019219 068 30 CAPSULE (o) OTC A13A 31/10/94 
019219 070 10 FLACONCINI ORALI MONODOSE Cc OTC A13A 31/10/94 Mi 
VITASPRINT COMPLEX Codice AIC Dossier Specialità: 029123 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: MONSANTO ITALIANA S.P.A. 
. N° AIC Confezione E Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029123 015 10 FLACONCINI ORALI MONODOSE Cc OTC A13A 31/10/94 vj 
VITAVERDE DIGESTIVO Codice AIC Dossier Specialità: 028791 
data prima fegistrazione specialità: 18/06/93 Data Rinnovo 18/06/98 Titolare AIC: NOVARTIS NUTRITION S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028791 010 12 BUSTINE GRAN. MONOD. G 6 Cc OTC A06AB20 18/06/93 
028791 022 24 BUSTINE GRAN. MONOD. G 6 Cc OTC A06AB20 18/06/93 O 
028791 034 12 BUSTINE FILTRO MONOD. G 2,5 Cc OTC A06AB20 18/06/93 CD] 
028791 046 24 BUSTINE FILTRO MONOD. G 2,5 Cc OTC A06AB20 18/06/93 CJ 
| VITAVERDE LASSATIVO : Codice AIC Dossier Specialità: 028802 
| dataprimaregistrazione specialità; 18/06/93 =DataRinnovo 18/06/98 Titolare AIC: NOVARTIS NUTRITION S.R.L. 
- N°AIC Confezione © Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028802 015 12 BUSTINE MONOD. GRAN. 6 G Cc OTC A06ABSG 18/06/93 
028802 027 24 BUSTINE MONOD. GRAN. 6 G Cc OTC A06ABS6 18/06/93 O 
028802 039 12 BUSTINE FILTRO MONOD. 2,5 G Cc OTC A06ABS6 18/06/93 DI 
028802 041 24 BUSTINE FILTRO MONOD. 2,5 G Cc OTC A06ABS6 18/06/93 LU] 
VITAVERDE SONNO Codice AIC Dossier Specialità: 028786 
data prima registrazione specialità: 07/06/93 Data Rinnovo = 07/06/98 Titolare AIC: NOVARTIS NUTRITION S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028786 010 12 BUSTE GRAN.MONODOSE 6 G c OTC NOSCM 07/06/93 
028786 022 24 BUSTE GRAN.MONODOSE 6 G Cc OTC NOSCM 07/06/93 O 
028786 034 12 BUSTE FILTRO MONODOSE 2,5 G Cc OTC NOSCM 07/06/93 O] 
028786 046 24 BUSTE FILTRO MONODOSE 2,5 G Cc OTC NOSCM 07/06/93 O 
| VITECAF Codice AIC Dossier Specialità: 015203 
data prima registrazione specialità: 06/06/59 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: S1.F.1. S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
015203 019 POMATA OFTALMICA 5 G (i RR SO1AA30 06/06/59 
015203 033 1 FLACONE COLLIRIO 5 ML Cc RR SO1AA30 30/07/87 mM 
VITEF Codice AIC Dossier Specialità: 005137 
| data prima registrazione specialità: 01/08/51 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
005137 017 POMATA DERMATOLOGICA 50 G 2% Cc OTC D0O2AX 01/08/51 MI 
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Codice AIC Dossier Specialità: 012363 


VITEPARIN 
data prima registrazione specialità: 07/12/79 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. 
Da | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
012363 014 FLACONE COLLIRIO 5 ML Cc RR S01XA14 07/12/79 MI 
VITERRA Codice AIC Dossier Specialità: 006541 
Ì dataprimaregistrazione specialità: 24/10/68 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RESTIVA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
006541 039 30 COMPRESSE MASTICABILI Cc SP A11AA03 31/07/96 Mi 
! VITIALGIN Codice AIC Dossier Specialità: 010220 ] 
| data prima registrazione specialità: 31/12/84 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: BOOTS HEALTHCARE MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
010220 059 10 COMPRESSE Cc OTC N02BESI 20/06/89 
010220 061 20 COMPRESSE Cc OTC N02BES1 20/06/89 MI 
| VITIKON Codice AIC Dossier Specialità: 029219 
data prima registrazione specialità: 10/07/95 Data Rinnovo Titolare AIC: CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029219 019 1 FLAC. POLV. LIOF. 20 MCG + F. SOLV. Cc RNR G04BEO1 10/07/95 O 
029219 021 1 FLAC. POLV. LIOF, 10 MCG + F. SOL Cc RNR G04BEO01 10/07/95 O 
029219 033 1 FLAC POLV LIOF 10 MCG + i SIRINGA 1 ML +2 (6. RNR G04BE01 29/01/97 Ù 
AGHI 
029219 045 1 FLAC POLV LIOF 20 MCG + 1 SIRINGA 1 ML +2 (o) RNR G04BEO0I 29/01/97 O 
AGHI 
VIVIDYL Codice AIC Dossier Specialità: 020930 
data prima registrazione specialità: 21/08/67 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ELI LILLY ITALIA S.P.A. 
° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020930 032 20 CAPSULE 10 MG A RR NO6AAI10 15/11/88 
020930 044 20 CAPSULE 25 MG A RR NO6AA10 15/11/88 ij 
VIVIN C Codice AIC Dossier Specialità: 020096 
data prima registrazione specialità: 19/12/72 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATOIRES UPSA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020096 018 10 COMPRESSE EFFERVESCENTI Cc OTC N02BASI 19/12/72 ij 
020096 020 20 COMPRESSE EFFERVESCENTI Cc OTC NO2BASI 03/10/73 97 
| VIVOTIF BERNA Codice AIC Dossier Specialità: 025219 
data prima registrazione specialità: 17/03/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROTERAPICO BERNA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025219 027 3 CAPSULE Cc RR J07APO1 29/04/85 
| VOLMAX Codice AIC Dossier Specialità: 026913 
| data prima registrazione specialità: 02/04/90 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GLAXO ALLEN S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026913 018 30 COMPRESSE 4 MG (è RR R03CC02 02/04/90 
026913 020 30 COMPRESSE 8 MG Cc RR R03CC02 02/04/90 Mi 
VOLTAMICIN Codice AIC Dossier Specialità» 031653 
data prima registrazione specialità: 20/09/96 Data Rinnovo Titolare AIC: CIBA VISION S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031653 013 1 FLAC. SOLUZIONE OFTALMICA 5 ML B RR S01CC01 20/09/96 
VOLTAREN Codice AIC Dossier Specialità: 023181 
; | dataprimaregistrazione specialità: 21/05/79 =Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023181 011 30 COMPRESSE 50 MG A 66 RR M01ABOS 21/05/79 Mi 
023181 023 10 SUPPOSTE 100 MG (i RR M01AB05 21/05/79 vi 
023181 035 "RETARD" 21 COMPRESSE 100 MG A 66 RR M01AB0S 18/06/81 MI 
023181 047 IM 5 FIALE 3 ML 75 MG A RR MO1ABO0S 25/06/81 vi 
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023181 050 "EMULGEL" GEL 50G 1% c SP M02AA15 02/04/90 vi 
023181 074 "SR" 30 COMPRESSE 75 MG A 66 RR M01AB0S 29/01/97 7I 
023181 086 10 COMPRESSE SOLUBILI 46,5 MG Cc RR MO1ABOS 17/11/95 i 
VOLTAREN OFTA Codice AIC Dossier Specialità: 027917 
data prima registrazione specialità: 01/07/92 = DataRinnovo 01/07/97 Titolare AIC: CIBA VISION S.R.L. 
N° AIC Confezione = Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027917 018 COLLIRIO FLACONE 5 ML B RR S01BC03 01/07/92 
VOLTAREN OFTA MONODOSE i dai “Codice AIC Dossier Specialità: 029289 
data prima registrazione specialità 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: CIBA VISION S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029289 016 30 OFTIOLI MONODOSE 0,3ML 0,1% B RR S01BC03 31/10/94 
| VOLTFAST Codice AIC Dossier Specialità: 028945 
data prima registrazione specialità: 26/04/96 Data Rinnovo Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028945 018 30 CONFETTI 25 MG Cc RR MO1ABOS 26/04/96 
028945 020 30 CONFETTI 50 MG A 66 RR M01AB05 26/04/96 D] 
028945 032 30 BUSTINE GRANULATO SOLUZIONE ORALE 50 MG A_66 RR MO01ABOS 10/02/99 O 
VOLUTINE Codice AIC Dossier Specialità: 024065 
data prima registrazione specialità: 25/02/85 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GEYMONAT SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024065 017 30 CAPSULE 100 MG A 14 RR C10ABOS 25/02/85 
024065 029 SO CAPSULE 100 MG A 14 RR C10ABOS 25/02/85 D) 
VORZAN Codice AIC Dossier Specialità: 034197 
data prima registrazione specialità: 03/03/99 —DataRinnovo Titolare AIC: DUNCAN FARMACEUTICI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
034197 018 "400" 1 COMPRESSA RIVESTITA 400 MG Cc RR JO01MA11 03/03/99 
034197 020 "400" 2 COMPRESSE RIVESTITE 400 MG Cc RR JOIMA11 03/03/99 L] 
034197 032 "400" 5 COMPRESSE RIVESTITE 400 MG A RR JO1MA11 03/03/99 __] 
034197 044 "400" 7 COMPRESSE RIVESTITE 400 MG C RR JO1MA11 03/03/99 O) 
034197 057 "400" 10 COMPRESSE RIVESTITE 400 MG (o) RR JOIMA11 03/03/99 O 
034197 069 "600" 1 COMPRESSA RIVESTITA 600 MG Cc RR JOIMA11 03/03/99 LÌ) 
034197 071 "600" 2 COMPRESSE RIVESTITE 600 MG (0) RR JO1MA11 03/03/99 DU) 
034197 083 "600" 5 COMPRESSE RIVESTITE 600 MG A RR JO1MA11 03/03/99 O) 
034197 095 "600" 7 COMPRESSE RIVESTITE 600 MG Cc RR JO1MA11 03/03/99 O) 
034197 107 "600" 10 COMPRESSE RIVESTITE 600 MG Cc RR JOlMA11 03/03/99 G]j 
VRAAP Codice AIC Dossier Specialità: 024598 | 
data prima registrazione specialità: 26/06/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: INVERNI DELLA BEFFA SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024598 031 50 CAPSULE 30 MG Cc RR C04AX07 26/06/82 
VUEFFE Codice AIC Dossier Specialità: 025489 | 
data prima registrazione specialità: 11/09/84 —DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATORI BALDACCI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025489 028 6 FIALE 2 ML Cc RR B02BD02 30/07/87 
VUMON Codice AIC Dossier Specialità: 024601 
data prima registrazione specialità: 17/03/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A. 
Pegeli 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024601 015 IV 1 FIALA 50 MG 5 ML H OSP L01CB02 17/03/82 
WARTEC Codice AIC Dossier Specialità: 027447 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: PERSTORP AB 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027447 010 3 ML FLAC SOLUZ 5% + APPLIC Cc RR D06BB04 31/10/94 
027447 022 CREMA 0,15% 5 G c RNR D06BB04 07/11/96 UO 
027447 034 CREMA 0,15% 10G Cc RNR D06BB04 07/11/96 U 
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WELLFERON Codice AIC Dossier Specialità: 026705 
data prima registrazione specialità; 09/06/89 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: THE WELLCOME FOUNDATION LTD 

N° AIC Confezione “Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026705 018 /M SOLUZIONE INIETTABILE SC 1 FLAC. 1 ML 3.000.000 A_52 RRLIM L03AB06 09/06/89 ] 

UI 
026705 020 /M SOLUZIONE INIETTABILE SC FLAC 1 ML 10.000.000 A 52 RRLIM LO3ABGG 09/06/69 n 
UI 
026705 032 /M SOLUZIONE INIETTABILE FLACONCINO 1 ML A 52 RRLIM L03AB06 29/10/96 Yz] 
5.000.000 UI 
l WELLVONE Codice AIC Dossier Specialità: 029557 
data prima registrazione specialità: 04/08/95 Data Rinnovo Titolare AIC: THE WELLCOME FOUNDATION LTD 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029557 016 /M 63 COMPRESSE 250 MG H + OSP PO1AX06 04/08/95 
029557 028 /M 1 FLACONE SOSPENSIONE OS 240 ML H OSP POIAX06 08/07/97 O 

WINADOL Codice AIC Dossier Specialità: 027856 
data prima registrazione specialità: 27/08/90 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MAGGIONI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

027856 018 10 SUPPOSTE 500 MG Cc SP N02BEO1 27/08/90 
| WYCILLINA A.P. Codice AIC Dossier Specialità: 009740 
| dataprimaregistrazione specialità: 19/03/80 DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
009740 010 IM FLAC. 600000 U.I. + SOLV. Cc RR J01CE08 19/03/80 
009740 022 IM FLAC. 1200000 U.I. + SOLV. Cc RR J01CE08 19/03/80 Mi 

X PREP Codice AIC Dossier Specialità: 024514 
data prima registrazione specialità: 24/12/81 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ASTA MEDICA S.P.A. | 

N° AIC Confezione . Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024514 022 FLAC. 75 ML/TAPPO SERB. 0,150 G (o) OTC A06AB06 12/11/92 

| XALATAN ° ” Codice AIC Dossier Specialità: 033219 
data prima registrazione specialità: 24/07/97 Data Rinnovo Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 

N° AIC Confezione ” ‘Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033219 015 /M_1 FLACONE GOCCE OFTALMICHE 0,005% 2,5 ML A_78 RR S01EX03 24/07/97 Vj 
033219 027 /M 3 FLACONI GOCCE OFTALMICHE 0,005% 2,5 ML (o) RR SO1EX03 24/07/97 n! 

XALAZIN Codice AIC Dossier Specialità: 029050 
data prima registrazione specialità: 20/07/95 Data Rinnovo Titolare AIC: ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO SRL 

N° AIC Confezione 5 Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029050 010 20 SUPPOSTE 500 MG A RR A07EC02 20/07/95 
029050 022 50 COMPRESSE RIVESTITE 500 MG A RR A07EC02 20/07/95 O 
029050 034 7 CLISMI PRONTO USO 50 ML 4% A RR A07EC02 20/07/95 U 
029050 046 7 CLISMI PRONTO USO 100 ML 4% A RR A07EC02 20/07/95 CD] 

XAMAMINA Codice AIC Dossier Specialità: 002955 
data prima registrazione specialità: 10/02/50 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRACCO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
002955 058 2 CAPSULE 50 MG (i OTC A04AD 03/12/86 
002955 060 6 CAPSULE 50 MG Cc TC A0O4AD 03/12/86 Mi 
002955 072 10 CAPSULE 50 MG Cc OTC A04AD 03/12/86 97 
002955 108 "PEDIATRICO" 6 CAPSULE 25 MG Cc OTC A0O4AD 12/02/88 x 

XANAX Codice AIC Dossier Specialità: 025980 
data prima registrazione specialità: 27/07/85 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025980 057 20 COMPRESSE 0,25 MG Cc RR NOSBA12 29/07/92 M 
025980 069 20 COMPRESSE 0,50 MG Cc RR NOSBA12 29/07/92 Mi 
025980 071 20 COMPRESSE 1 MG Cc RR NOSBA12 29/07/92 i 
025980 083 FLAC. GOCCE 1 ML/0,75 MG 20 ML Cc RR NOSBA12 07/02/95 z| 
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XANTERVIT Codice AIC Dossier Specialità: 020066 
data prima registrazione specialità: 22/06/62 =—DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: S.I.F.1. S.P.A. 
i N° AIC Confezione ‘Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020066 015 POMATA OFT.5G Cc RR SOlXA 22/06/62 ar] 
XANTERVIT ANTIBIOTICO Codice AIC Dossier Specialità: 028234 
data prima registrazione specialità: 29/01/92 = DataRinnovo 29/01/97 Titolare AIC: S.I.F.1. S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028234 019 POMATA OFTALMICA 5G Cc RR SO1XA 29/01/92 
XANTERVIT EPARINA Codice AIC Dossier Specialità: 028235 
data prima-registrazione specialità: 29/01/92 = DataRinnovo 29/01/97 Titolare AIC: S.L.F.I. S.PA. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028235 024 POMATA OFTALMICA 5G Cc RR SOlXA 29/01/92 
| XANTIUM Codice AIC Dossier Specialità: 025704 
data prima registrazione specialità: 30/04/87 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WYETH LEDERLE S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025704 014 5 FIALE 0,5 MG1ML Cc RR N07X 30/04/87 
025704 026 3 FIALE 1 MG1 ML Cc RR N07X 30/04/87 O) 
025704 040 1 FIALA 2 MG 1 ML Cc RR NO7X 30/04/87 CI] 
025704 053 IM 3 FIALE 2 MG 1 ML Cc RR N07X 30/11/88 97] 
XANTURENASI Codice AIC Dossier Specialità: 017849 
data prima registrazione specialità: 31/12/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. 
«N° AIC Confezione 7 Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
017849 023 10 COMPRESSE 300 MG Cc RR A11HA02 31/12/84 
| XARATOR Codice AIC Dossier Specialità: 033005 
| data prima registrazione specialità: 04/06/97 =—Data Rinnovo Titolare AIC: PARKE DAVIS SPA 
L bi siasi 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033005 012 /M "10" 10 COMPRESSE 10 MG A 13 RR CIOAAOS 04/06/97 
033005 024 /M_"10"30 COMPRESSE 10 MG Cc RR CIOAAOS 04/06/97 U 
033005 036 /M "20" 10 COMPRESSE 20 MG A 13 RR CIOAAOS 04/06/97 ZI 
033005 048 /M_ "20"30 COMPRESSE 20 MG Cc RR CIOAA0S 04/06/97 O 
033005 051 /M "40" 10 COMPRESSE 40 MG Cc RR CIOAA05 04/06/97 ka] 
033005 063 /M "40" 30 COMPRESSE 40 MG Cc RR CIOAAOS 04/06/97 9; 
XATRAL Codice AIC Dossier Specialità: 027314 
data prima registrazione specialità: 04/02/91 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SYNTHELABO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027314 018 30 COMPRESSE RIVESTITE 2,5 MG B RR G04CA01 04/02/91 
027314 020 "RETARD" 20 COMPRESSE RIVESTITE RILAS. B RR G04CA01] 20/07/95 97] 
CONTROLLATO 5 MG 
| XEFO Codice AIC Dossier Specialità: 029313 | 
data prima registrazione specialità: 29/01/97 =—DataRinnovo Titolare AIC: DOTT. FORMENTI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029313 032 30 COMPRESSE RIVESTITE DIVISIBILI 8 MG Cc RR MO1AC05 31/05/99 
ÎXENAR a I Codice AIC Dossier Specialità: 023383 
| data prima registrazione specialità: 27/09/76 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ALFA WASSERMANN S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023383 021 "250 MG COMPRESSE” BLISTER 30 COMPRESSE Cc RR MO1AE02 16/02/80 UO 
023383 033 "500 MG COMPRESSE" BLISTER 30 COMPRESSE A 66 RR MO1AE02 24/03/82 97] 
023383 058 "250 MG SUPPOSTE" STRIP 10 SUPPOSTE Cc RR MO1AE02 27/096 na 
023383 072 “500 MG SUPPOSTE" STRIP 10 SUPPOSTE Cc RR MOIAE02 27/09/76 DY7i 
023383 084 "375 MG CAPSULE MOLLI" BLISTER 30 CAPSULE Cc RR MO1AE02 24/03/82 O 
023383 096 "5% CREMA" 1 TUBO 50G (o) SP M02AA12 72/83 O 
023383 110 "375 MG GRANULATO PER SOLUZIONE ORALE" 30 C RR © ‘MOIAE02 3/83 O 
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023383 146 "10% GEL" i TUBO 50G Cc SP M02AA12 27/0787 Mi 
023383 159 “750 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" A 66 RR MO1AE02 27/04/91 VI 
BLISTER 20 COMPRESSE 
XENETIX Codice AIC Dossier Specialità: 032830 
data prima registrazione specialità: 30/07/96 Data Rinnovo Titolare AIC: LABORATOIRE GUERBET 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032830 010 /M "250" 1 FLACONE 50 ML 250 MGI/ML Cc OSP VO08AB11 30/07/96 na 
032830 022 /M_ "250" 1 FLACONE 100 ML 250 MGI/ML, Cc OSP VOSABII 30/07/96 O 
032830 034 /M_ "250" 1 FLACONE 200 ML 250 MGI/ML Cc OSP VO8ABII 30/07/96 C] 
032830 046 /M_ "250" 1 FLACONE 500 ML 250 MGI/ML Cc OSP VO8ABI1 30/07/96 CD] 
032830 059 /M "250" 1 FLACONE 50 ML + SIRINGA E Cc OSP VO8AB11 30/07/96 O 
MICROPERFUSORE 
032830 061 /M "300" 1 FLACONE 500 ML 300 MGI/ML (6 OSP VOBAB1I 30/07/96 O 
032830 073 /M "300" 1 FLACONE 20 ML 300 MGI/ML Cc OSP VO8AB11 30/07/96 O 
032830 085 /M "300" 1 FLACONE 50 ML 300 MGI/ML Cc OSP V08ABI11 30/07/96 D 
032830 097 /M "300" 1 FLACONE 60 ML 300 MGI/ML Cc OSP VOSABII 30/07/96 C] 
032830 109 /M "300" 1 FLACONE 100 ML 300 MGI/ML Cc OSP VO8ABI1 30/07/96 DU 
032830 111 /M "300" 1 FLACONE 150 ML 300 MGI/ML Cc OSP VOBAB11 30/07/96 O 
032830 123 /M "300" 1 FLACONE 200 ML 300 MGI/ML Cc OSP VOBAB11 30/07/96 O 
032330 135 /M_ "300" 1 FLACONE 50 ML + SIRINGA E Cc OSP VO8ABI11 30/07/96 O 
MICROPERFUSORE 
032830 147 /M "300" 1 FLACONE 60 ML + SIRINGA E C OSP VOS8ABII 30/07/96 O 
MICROPERFUSORE 
032830 150 /M "350" 1 FLACONE 20 ML 350 MGI/ML Cc OSP VO8AB11 30/07/96 O 
032830 162 /M "350" 1 FLACONE 50 ML 350 MGI/ML Cc OSP VO8AB11 30/07/96 DC] 
032830 174 /M "350" 1 FLACONE 60 ML 350 MGI/ML Cc OSP V08ABI11 30/07/96 O 
032830 186 /M_ "350" 1 FLACONE 100 ML 350 MGY/ML Cc OSP VO8AB11 30/07/96 CD) 
032830 198 /M “350” 1 FLACONE 150 MI, 350 MGI/ML Cc OSP VOSABII 30/07/96 LL] 
032830 200 /M "350" 1 FLACONE 200 ML 350 MGI/ML Cc OSP VO8ABII 30/07/96 CL] 
032830 212 /M "350" 1 FLACONE S00 ML 350 MGI/ML Cc OSP VOSABII 30/07/96 DI 
032830 224 /M "350" 1 FLACONE S0 ML + SIRINGA E Cc OSP VO8ABI11 30/07/96 LÌ 
MICROPERFUSORE 
032830 236 /M "350" 1 FLACONE 60 ML + SIRINGA E Cc OSP VO8AB11 30/07/96 A 


MICROPERFUSORE 


| NENICAL Codice AIC Dossier Specialità: 034195 
| data prima registrazione specialità: 29/07/98 Data Rinnovo Titolare AIC: ROCHE REGISTRATION LIMITED 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
034195 014 /E 120 MG CAPSULA RIGIDA 21 CAPSULE BLISTER USO C RR A08AB01 29/07/98 LL 
ORALE 
034195 026 /E 120 MG CAPSULA RIGIDA 42 CAPSULE BLISTER USO C RR A08ABO1 29/07/98 O 
ORALE 
034195 038 /E 120 MG CAPSULA RIGIDA 84 CAPSULE BLISTER USO C RR A08ABO1 29/07/98 97 
ORALE 
034195 040 /E 120 MG CAPSULA RIGIDA 21 CAPSULE FLACONE Cc RR A08ABO1 29/07/98 O 
VETRO USO ORALE 
034195 053 /E 120 MG CAPSULA RIGIDA 42 CAPSULE FLACONE Cc RR AOB8ABO1 29/07/98 O 
VETRO USO ORALE 
034195 065 /E 120 MG CAPSULA RIGIDA 84 CAPSULE FLACONE Cc RR A08ABOI 29/07/98 GC] 
VETRO USO ORALE 
[ XILEN Codice AIC Dossier Specialità: 033784 — 
| dataprimaregistrazione specialità: 27/10/97 Data Rinnovo Titolare AIC: PHARMARECORD S.R.L. 
N° AIC ‘Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033784 012 SOLUZ GENGIVALE 2% FLACONE 10 ML Cc RR A01AD11 27/10/97 
‘ XILO MYNOL i Codice AIC Dossier Specialità: 027397 
data prima registrazione specialità: 28/02/90 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: L. MOLTENI E C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO 
e Sa pinto A S.P.A. + 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027397 013 10 TUBOFIALE 1,8 ML Cc MSP N01BB02 28/02/90 O 
027397 025 SO TUBOFIALE 1,8 ML Cc MSP N01BB02 28/02/90 O 
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027397 037 "A100"10 TUBOFIALE 1,8 ML Cc MSP NO1BBS2 28/02/90 O 
027397 049 "A100"50 TUBOFIALE 1,8 ML È MSP N0OIBBS2 28/02/90 CU] 
027397 052 "A80"10 TUBOFIALE 1,8 ML Cc MSP N01BB52 28/02/90 La 
027397 064 “A80"50 TUBOFIALE 1,8 ML c MSP N01BB52 28/02/90 LÌ 
027397 076 "A50"10 TUBOFIALE 1,8 ML Cc MSP N01BB52 28/02/90 LÌ 
027397 088 "A5S0"50 TUBOFIALE 1,8 ML Cc MSP N01BB52 28/02/90 
027397 090 "N"FLACONE NEBULIZZATORE 60 ML Cc MSP N01BB02 28/02/90 

‘ XIVAL ass Codice AIC Dossier Specialità: 007944 
| data prima fegistrazione specialità: 10/03/82 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BAYER S.P.A. 
l 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia o 
007944 010 10 CONFETTI Cc OTC N02BBS4 27/05/83 
007944 022 24 CONFETTI Cc OTC N02BBS4 27/05/83 CU] 
XYLESTESINA Codice AIC Dossier Specialità: 026098 | 
data prima registrazione specialità: 05/03/86 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ESPE DENTAL AKTIENGESELLSCHAFT | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026098 032 50 TUBO FIALE 1,8 ML 2% Cc RNR N01BB52 05/03/86 
026098 044 SPRAY 55 ML Cc RNR N01BBS2 05/03/86 O 
026098 071 "S" SO TUBO FIALE 1,8 ML 2% Cc RNR N01BB52 23/10/86 CL] 
XYLOCAINA ASTRA Codice AIC Dossier Specialità: 004535 
data prima registrazione specialità: 12/06/61 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ASTRA FARMACEUTICI S.P.A, 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
004535 011 2% 1 FLACONE 50 ML (6) RNR N01BB02 05/10/77 Mi 
004535 035 POMATA 20 G 5% Cc RR D04AB01 07/02/79 DY, 
004535 047 1 FIALA 2% 5 ML Cc RNR N01BB02 18/02/93 vi 
904535 050 1 FIALA 2% 10 ML Cc RNR N01BB02 18/02/93 I 
004535 062 2% SIR PRERIEM SOLUZ INIETT 5 ML Cc RNR N01BB02 12/01/98 i 
004535 074 2% SIR PRERIEM SOLUZ INIETT 10 ML Cc RNR N01BB02 12/01/98 LI] 
004535 098 10% SPRAY FLACONE 50 ML (o) MSP D04AB01 04/05/98 sv 
004535 175 "2%" 1 FIALA POLYAMP 10 ML SOLUZ 2% IN BLISTER C RNR N01BB02 31/05/99 LUI 
1 XYLOCAINA CON ADRENALINA ASTRA Codice AIC Dossier Specialità: 022671 
data prima registrazione specialità: 27/03/73 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ASTRA FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione ll Fascia SSN ‘Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022671 022 2% ADRENALINA 1:80000 50 TUBOFIALE 1,8 ML Cc MSP N01BB52 27/03/73 i 
022671 046 2% ADRENALINA 1:80000 5 TUBOFIALE 1,8 ML Cc MSP N01BBS2 27/03/73 
022671 059 2% ADRENALINA 1:80000 50 TUBOFIALE c MSP N01BBS2 02/08/91 O 
AUTOASP.1,8 ML 
022671 061 2% ADRENALINA 1:50000 5 FIALE 2 ML Cc MSP N01BB52 31/10/94 El 
022671 073 2% ADRENALINA 1:50000 50 TUBOFIALE 1,8 ML Cc MSP N01BB52 31/10/94 i 
022671 085 2% ADRENALINA 1:50000 50 TUBOFIALE (o) MSP N01BBS2 31/10/94 LI 
AUTOASP.1,8 ML 
XYLONOR Codice AIC Dossier Specialità: 023787 
i data primaregistrazione specialità: 24/12/81 DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: LABORATOIRES SEPTODONT 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023787 029 50 TUBOFIALE (6) MSP NO1BB02 24/12/81 
023787 043 2% LEVARTERENOLO 50 TUBOFIALE E MSP N01BB52 24/12/81 O 
023787 068 SPECIAL 50 TUBOFIALE Cc MSP N01BB5S2 24/12/81 LU] 
023787 082 SOLUZIONE 13 ML Cc MSP N01BB52 24/12/81 LU) 
023787 094 PELLETS FL 65 ML Cc MSP NO1BB52 24/12/81 CD] 
023787 106 SPRAY FL 36 ML (0) MSP N01BB52 18/03/96 Dj 
XYLOPROCT Codice AIC Dossier Specialità: 020635 
data prima registrazione specialità: 10/11/65 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ASTRA FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Îe Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
020635 037 POMATA 20G Cc OTC COSAA01 30/05/89 i 
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FAYVIRO i Codice AIC Dossier Specialità: 029173. 
Ì data prima registrazione specialità: 01/06/95 Data Rinnovo Titolare AIC: IODOSAN S.P.A. |] 
N°AIC © Confezione — Sana Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029173 010 21 COMPRESSE 250 MG A RR JOSAB09 01/06/95 
029173 022 12 COMPRESSE 250 MG Cc RR J05AB09 01/06/95 O 
YOMESAN Codice AIC Dossier Specialità: 018725 
data prima registrazione specialità: 12/05/61 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BAYERAG 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
018725 010 4 COMPRESSE 500 MG A RR P02DA01 12/05/61 i 
YOVIS Codice AIC Dossier Specialità; 029305 
data prima registrazione specialità: 29/11/95 Data Rinnovo Titolare AIC: ISTITUTO ITALIANO FERMENTI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029305 012 10 BUSTE Cc RR A07FAO0I 29/11/95 
ZADAXIN Codice AIC Dossier Specialità: 028364 
data prima registrazione specialità: 27/04/93 Data Rinnovo = 27/04/98 Titolare AIC: SCICLONE PHARMACEUTICALS ITALY S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028364 014 FLAC.LIOF. 2 MG + F.SOLV. 1 ML Cc RR LO3ZAX 27/04/93 
028364 026 FLACONE LIOF. 1,6 MG + FIALA SOLV. 1 ML. (e; RR LO3AX 26/04/96 O 
[ZADIPINA Codice AIC Dossier Specialità: 026674 
data prima registrazione specialità: 09/03/91 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026674 010 24 COMPRESSE 10 MG A RR CO8CA07 09/03/91 7] 
| ZADITEN Codice AIC Dossier Specialità: 024574 | 
data prima registrazione specialità: 29/12/83 = Daia Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024574 028 1 FLAC. SCIROPPO CON ZUCCHERO 200 ML B RR RO6AX17 29/12/83 i 
024574 030 1 FLAC. SCIROPPO SENZA ZUCCHERO 200 ML B RR RO6AX17 29/12/83 wi 
024574 042 "SRO" 15 COMPRESSE 2 MG B RR RO6AX17 13/03/93 % 
ZAFEN Codice AIC Dossier Specialità: 028760 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: ZAMBON GROUP S.P.A. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028760 015 30 BUSTINE 400 MG Cc RR MO1AESI 31/10/94 O 
028760 027 20 BUSTINE 600 MG Cc RR MOIAES1 31/10/94 
028760 039 12 BUSTINE 400 MG Cc RR MO1AES1 30/08/95 DL] 
028760 041 8 BUSTINE 600 MG C RR MOI1AES1 30/08/95 DJ 
ZAFIRST Codice AIC Dossier Specialità: 032957 
data prima registrazione specialità; 06/08/98 Data Rinnovo Titolare AIC: CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032957 019 "20MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 28 (® RR R03DC01 06/08/98 i 
COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 
032957 021 "40MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 28 Cc RR R03DC01 06/08/98 vi 
COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 
| ZALIG Codice AIC Dossier Specialità: 026317 
Î data prima registrazione specialità: 30/06/88 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FOURNIER PIERREL FARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026317 040 12 COMPRESSE DIV. 500 MG A RR JO1FA01 10/07/95 
026317 053 12 COMPRESSE 200 MG Cc RR JO1FA01 10/07/95 O 
026317 065 12 BUSTINE GRAN. 200 MG Cc RR JO1FA01 10/07/95 O 
ZAMBESIL Codice AIC Dossier Specialità: 018489 | 
data prima registrazione specialità: 24/03/61 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ISTITUTO GENTILI S.P.A. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
018489 029 30 COMPRESSE 25 MG A RR C03BA04 10/02/87 Ci 
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“ZAMOCILLIN pina cai ni | Codice AIC Dossier Specialità: 025044 | 
data prima registrazione specialità: 08/10/83 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ZAMBON ITALIA S.R.L. 
N° AIC ‘Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025044 049 12 CAPSULE 500 MG A RR JO1CA04 08/10/83 
ZANEDIP Codice AIC Dossier Specialità: 033224 
data prima registrazione specialità: 18/03/97 Data Rinnovo Titolare AIC: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033224 015 /M 14 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG A RR C08CA13 18/03/97 a] 
033224 027 /M 28 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG Cc RR C08CA13 18/03/97 DI 
033224 039 /M 35 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG Cc RR C08CA13 18/03/97 O 
033224 041 /M 50 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG Cc RR C08CA13 18/03/97 O} 
033224 054 /M 100 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG (o; RR C08CA13 18/03/97 DO 
| ZANITRIN Codice AIC Dossier Specialità: 025269 
| data prima registrazione specialità: 16/04/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025269 010 12 CAPSULE 250 MG Cc RR JOIDA21 31/12/84 
025269 022 8 CAPSULE 500 MG c RR JO1DA21 31/12/84 O 
025269 034 SOSPENSIONE OS 100 ML 250 MG/5 ML Cc RR JO1DA21 16/04/84 na 
025269 046 «SOSPENSIONE OS 60 ML 500 MG/5 ML Cc RR J01DA21 21/02/85 O) 
ZANIZAL Codice AIC Dossier Specialità: 026618 | 
data prima registrazione specialità: 27/07/87 =Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026618 013 "150" 20 CAPSULE 150 MG A 48 RR A02BA04 27/07/87 
026618 025 "300" 10 CAPSULE 300 MG A 48 RR A02BA04 27/07/87 Vv 
026618 037 IV $ FIALE 100 MG/4 ML Cc OSP A02BA04 13/03/92 CU 
026618 049 IV S FIALE 150 MG/6 ML Cc OSP A02B A04 13/03/92 O 
026618 052 IV 5 FIALE 300 MG/12 ML Cc OSP A02BA04 13/03/92 O 
| ZANTAC Codice AIC Dossier Specialità: 024448 
data prima registrazione specialità: 15/06/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GLAXO WELLCOME S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024448 019 20 COMPRESSE 100 MG Cc RR A02BA02 10/11/81 O 
024448 021 20 COMPRESSE 150 MG A 48 RR A02BA02 15/06/81 7 
024448 033 IV 10 FIALE 5 ML 50 MG A 48 RR A02BA02 10/11/81 9) 
024448 045 10 COMPRESSE 300 MG A 48 RR A02BA02 23/04/85 97] 
024448 058 20 COMPRESSE 300 MG Cc RR A02BA02 23/04/85 O 
024448 060 SCIROPPO 200 ML (150 MG/10 ML) A 48 RR A02BA02 18/10/96 MI 
024448 072 "SOLUBILE" 20 CPR EFFERV, 150 MG A 48 RR A02BA02 31/10/94 vi 
024448 096 "SOLUBILE" 10 CPR EFFER 300 MG A 48 RR A02BA02 31/10/94 MI 
024448 108 "SOLUBILE" 20 CPR EFFERV. 300 MG A 48 RR A02BA02 31/10/94 DJ 
024448 110 "SOLUBILE" 20 BUST. GRAN. EFF.150 A 48 RR A02BA02 31/10/94 O] 
024448 159 /M_ "75" 5 CPR 75 MG Cc RR A02BA02 12/11/96 O) 
024448 161 /M_ "75" 10 CPR 75 MG Cc RR A02BA02 12/11/96 I 
“ZAR Codice AIC Dossier Specialità: 028937 
| data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: SOCIETA PRODOTTI ANTIBIOTICI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028937 011 "300" 30 COMPRESSE 300 MG Cc RR M01AB 31/10/94 
028937 023 "600" 15 COMPRESSE 600 MG E RR MO1AB 31/10/94 O 
| ZARENT Codice AIC Dossier Specialità: 031121 
| data prima registrazione specialità: 21/04/96 Data Rinnovo Titolare AIC: RHONE POULENC RORER S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031121 015 "2MG + 100MCG SOLUZIONE PRESSURIZZATA PER B RR R03AKO04. 21/04/96 
INALAZIONE” 1 BOMBOLA CON VALVOLA 
DOSATRICE DA 112 EROGAZIONI 
031Î21 027 10MG + 1,5 MG SOLUZIONE DA NEBULIZZARE”" 36 B RR R03AC02 21/04/96 Mi 


FIALE 2 ML 
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| ZARIVIZ Codice AIC Dossier Specialità: 024259 

| data prima registrazione specialità: 19/09/80 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: HOECHST MARION ROUSSEL S.P.A. 

i N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024259 018 1 FLAC. 250 MG + 1 FIALA 2 ML IV IM A 55 RR J01DA10 19/09/80 N 
024259 020 1 FLAC. 500 MG + 1 FIALA 2 ML IV IM A_55 RR JO1DA10 19/09/80 i 
024259 032 1 FLAC.1G+ 1 FIALA 4 ML IV IM ASS RR 3I01DA10 19/09/80 i 
024259 044 1 FLAC. 1 G + 1 FIALA 4 ML CON LIDOCAINA IM A 55 RR JO1DA10 19/09/80 7 
024259 057 INF 1 FL2GX70ML H OSP JC1DA10 19/09/80 UD) 
024259 069 1 FL2G+i FIOML H OSP JO1DA10 19/09/80 O 

ZARONTIN Codice AIC Dossier Specialità: 018930 
data prima registrazione specialità: 15/05/61 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PARKE DAVIS SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
018930 014 50 CAPSULE 250 MG A RR N03ADO1 15/05/61 z| 
018930 038 1 FLACONE SCIROPPO 200 ML USO ORALE A RR N03ADO1 20/04/99 O 
ZAROXOLYN Codice AIC Dossier Specialità: 024488 
© dataprimaregistrazione specialità: 29/07/81 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: TEOFARMA SRL. 

Ì N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024488 064 "5" 50 COMPRESSE 5 MG A RR C03BA08 29/07/81 
024488 090 "10" 50 COMPRESSE 10 MG A RR C03BA08 29/07/81 297] 

ZAVEDOS i sE Codice AIC Dossier Specialità: 

data prima registrazione specialità: 01/03/90 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027441 017 IV 1 F. LIOF. 5 MG + F. SOLV. 5 ML Cc OSP L01DB06 01/03/90 MM 
027441 029 1 FLAC. LIOF IV 10 MG H OSP LO1DB06 01/03/90 i 
027441 031 1 CAPSULA 5 MG A RNR L01DB06 25/07/94 Mi 
027441 043 1 CAPSULA 10 MG A RNR L01DB06 25/07/94 I, 
027441 056 1 CAPSULA 25 MG A RNR LO1DB06 25/07/94 97] 

| ZECNIL Codice AIC Dossier Specialità: 027906 

data prima registrazione specialità: 05/03/93 = DataRinnovo 05/03/98 Titolare AIC: FERRING S.P.A. 

L 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027906 015 1 F. LIOF. 250 MCG+1 F. SOLV. 2 ML H OSP HO1CB01 05/03/93 
027906 027 1 F. LIOF. 3 MG + 1 F. SOLV. 2 ML H OSP H01CB01 05/03/93 O 

ZEDDAN Codice AIC Dossier Specialità: 028266 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in farmacia 
028266 017 14 CAPSULE 2 MG A RR CO9AA10 31/10/94 
028266 029 28 CAPSULE 0,5 MG A RR COIAA10 31/10/94 O 

ZEFALGIN Codice AIC Dossier Specialità: 028710 
data prima registrazione specialità: 18/07/95 DataRinnovo Titolare AIC: ZAMBON ITALIA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028710 010 12 COMPRES. EFFERV. 200 MG (©) OTC MO1AEO01 18/07/95 
028710 022 12 BUSTINE 200 MG c OTC MO1AE01 18/07/95 Ul 
028710 034 12 COMPRESSE 200 MG Cc OTC MO1AEO01 18/07/95 O 

| ZELIS Codice AIC Dossier Specialità: 027383 

| data prima registrazione specialità: 02/05/90 —DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PROSPA ITALIA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027383 049 30 COMPRESSE 15 MG A 66 RR MO1AC 23/03/95 vi 
027383 052 10 SUPPOSTE 30 MG c RR MOIAC 23/03/95 vi 
027383 064 CREMA 50 G 1,5% Cc SP MO2AA 23/03/95 IVA 
027383 076 20 COMPRESSE 30 MG A 66 RR MOI1AC 18/10/96 Mv 

ZELITREX Codice AIC Dossier Specialità: 029503 
data prima registrazione specialità: 19/01/98 Data Rinnovo Titolare AIC: GLAXO WELLCOME S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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029503 012 42 COMPRESSE RIVESTITE 500 MG A RR J05A4B11 19/01/98 no 
029503 024 21 COMPRESSE RIVESTITE 1000 MG A RR JOSABI11 19/01/98 vi 
ZEMELAN ui Codice AIC Dossier Specialità: 028233 | 
data prima registrazione specialità: 15/05/95 Data Rinnovo Titolare AIC: BRACCO S.P.A. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028233 017 RETARD 14 CAPSULE 120 MG A RR C08DB01 15/05/95 
028233 029 RETARD 14 CAPSULE 180 MG A RR C08DB01 15/05/95 CU} 
028233 031 RETARD 14 CAPSULE 240 MG (è. RR CO8DBOI 15/05/95 ù 
| ZEN Codice AIC Dossier Specialità: 027382 
|  dataprimaregistrazione specialità: 02/05/90 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SELECT PHARMA S.P.A. 
i . 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027382 011 30 COMPRESSE 15 MG A 66 RR MO1AC 02/05/90 
027382 023 10 SUPPOSTE 30 MG Cc RR MOIAC 02/05/90 (a) 
027382 035 CREMA 50 G (o) RR M02AA 27/04/91 Mi 
ZENODIAN Codice AIC Dossier Specialità: 032884 
data prima registrazione specialità: 31/05/99 Data Rinnovo Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032884 013 ASTUCCIO 40 COMPRESSE MASTICABILI 1 G A RR A02BX02 31/05/99 
032884 025 30 BUSTINE GRANULATO SOSP ORALE 16 A RR A02BX02 31/05/99 CI 
032884 037 30 BUSTINE GRAN SOSP ORALE 2G A RR A02BX02 31/05/99 L_] 
ZENOL PLASTER ” Codice AIC Dossier Specialità: 028140 
| data primaregistrazione specialità 30/09/91 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: WYETH LEDERLE S.P.A. 
N° AIC Confezione i Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028140 010 5 BENDE AUTOADERENTI 14 X 10 CM (o; OTC M02AC 30/09/91 
| ZENTEL Codice AIC Dossier Specialità: 027096 | 
data prima registrazione specialità: 04/12/89 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM LABORATOIRES 
” PHARMACEUTIQUES 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027096 015 3 COMPRESSE 400 MG A RR P02CA03 01/12/89 
027096 027 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 4% 30 ML A RR PO2CA03 01/12/89 MI 
ZEPAC Codice AIC Dossier Specialità: 032802 
data prima registrazione specialità: 08/09/97 Data Rinnovo Titolare AIC: ISTITUTO CHIMICO INTERNAZIONALE DR.GIUSEPPE 
RENDE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032802 011 SOLUZIONE INIETTABILE 10 FIALE 0,2 ML 5000 UI A RR BO1ABO1 08/09/97 O 
032802 023 SOLUZIONE INIETTABILE 10 FIALE-SIRINGA 0,2 MLA RR B01ABO1 08/09/97 O 
5000 
032802 035 SOLUZIONE INIETTABILE 10 FIALE 0,5 ML 12500 UI A RR BO1ABO1 08/09/97 O 
032802 047 SOLUZIONE INIETTABILE 10 FIALESIRINGA 0,5 MLA RR BO1ABO1 08/09/97 Mi 
12500 
e 
ZEPELIN Codice AIC Dossier Specialità: 022534 
data prima registrazione specialità: 15/04/72 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. 
Li Li 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022534 111 CREMA 30 G Cc SP MO02AA16 26/10/73 O 
022534 123 CREMA 50 G Cc SP M02AA16 26/10/73 Mi 
ZEPELINDUE Codice AIC Dossier Specialità: 028508 
| data prima registrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028508 036 10 BUSTINE LAV. VAG. 500 MG/10 ML Cc RR G02CC 31/10/94 DU 
028508 048 20 CAPSULE 320 MG A 66 RR MO1AE03 31/10/94 Mi 
028508 051 10 SUPPOSTE 160 MG Cc RR M01AE03 31/10/94 MI 
028508 063 SCHIUMA 50 ML Cc SP MO02AA10 31/10/94 A 
028508 075 10 SUPPOSTE PEDIATRICHE 60 MG Cc RR MO1AE03 31/10/94 197] 
028508 087 10 SUPPOSTE PEDIATRICHE 30 MG Cc RR M01AE03 31/10/94 VI 
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028508 099 30 BUSTINE GRANULATO BIPARTITE 80 MG A 66 RR M01AE03 01/06/95 Li 
028508 101 COLLUTTORIO 1 FLACONE 150 ML Cc RR MO01AE03 14/10/96 yi 

| ZERINETTA Codice AIC Dossier Specialità: 028808 È 
data prima registrazione specialità: 12/4 1/92 Data Rinnovo 12/11/97 Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

028808 018 10 SUPPOSTE PEDIATRICHE Cc RR NO2BES1 12/11/92 
i ZERINOL Codice AIC Dossier Specialità: 023427 
data prima registrazione specialità: 08/10/76 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023427 077 20 CONFETTI Cc OTC NO2BES1 12/11/92 
023427 089 AD.10 SUPPOSTE Cc OTC N02BES1 12/11/92 97] 

ZERIT Codice AIC Dossier Specialità: 032803 
data prima registrazione specialità: 08/05/96 =—DataRinnovo Titolare AIC: BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032803 013 /E 1 FLACONE 60 CP 1S MG Cc RNR JOSAFO4 08/05/96 CD] 
032803 025 /E 1BLISTER 56 CAPSULE 15 MG H RNR J0O5AF04 08/05/96 O 
032803 037 /E 1 FLACONE 60 CP 20 MG Cc RNR JOSAF04 08/05/96 O 
032803 049 /E 1 BLISTER 56 CAPSULE 20 MG H RNR JOSAFO4 08/05/96 GO 
032803 052 /E 1 FLACONE 60 CP 30 MG Cc RNR JOSAF04 08/05/96 O) 
032803 064 /E 1BLISTER 56 CAPSULE 30 MG H RNR JOSAFO4 08/05/96 O 
032803 076 /E 1 FLACONE 60 CP 40 MG Cc RNR J05AF04 08/05/96 O 
032803 088 /E 1 BLISTER 56 CAPSULE 40 MG H RNR JOSAF04 08/05/96 7 
032803 090 /E POLVERE PER SOL OS 1 MG/ML 200 MG Cc RNR J05AF04 08/05/96 O 

ZESTORETIC Codice AIC Dossier Specialità: 027482 
data prima registrazione specialità: 29/01/92 = DataRinnovo 29/01/97 Titolare AIC: ZENECA S.P.A. 

N° AIC Confezione : Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

027482 013 14 COMPRESSE 20/12,5 MG A RR C09BA03 29/01/92 3% 
| ZESTRIL Codice AIC Dossier Specialità: 026834 
data prima registrazione specialità: 16/08/89 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ZENECA S.P.A. 

N° AIC Confezione - Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026834 010 "5" 14 COMPRESSE 5 MG A RR C09AA03 16/08/89 Mi 
026834 022 "20" 14 COMPRESSE 20 MG A RR C09AA03 16/08/89 Mi 
026834 034 "10" 14 COMPRESSE 10 MG Cc RR C09AADI 16/08/89 O 

pr EA | 
ZETA NOVULI Codice AIC Dossier Specialità: 032157 
data prima registrazione specialità: 29/11/95 Data Rinnovo Titolare AIC: BERGAMON S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

032157 012 10 OVULI VAGINALI Cc OTC GO1AX 29/11/95 MI 
li ro ra 

ZETACEF Codice AIC Dossier Specialità: 024709 

data prima registrazione Specialità: 22/02/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024709 014 12 CAPSULE 250 MG (0) RR J01DA01 22/02/83 
024709 026 8 CAPSULE 500 MG Cc RR JO1DA01 22/02/83 n 
024709 038 SOSPENSIONE ESTEMP. 100 ML c RR J01DA01 22/02/83 [na 
024709 040 8 COMPRESSE 1000 MG (o) RR J01DA01 18/05/84 O 

| ZETACEF LIS Codice AIC Dossier Specialità: 024825 
data prima registrazione specialità: 06/07/83 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024825 010 1 FL 250 MG + 1 FSOLV 2 ML GC RR J01DA01 06/07/83 O 
024825 022 1 FL 500 MG + 1 FSOLV 2 ML Cc RR J01DA01 06/07/83 DI 
024825 034 1 FL 1000 MG + 1 F SOLV 3,6 ML Cc RR JO1DA01 06/07/83 O 
024825 046 1 FL 2000 MG + 1 F SOLV 4 ML € RR J01DA01 06/07/83 O 
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ZETALAX — Codice AIC Dossier Specialità: 028837 
: — data prima registrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: ZETA FARMACEUTICI S.P.A. 
L - 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028837 019 AD 18 SUPPOSTE c OTC A06AXO01 31/10/94 Mi 
028837 021 BB 18 SUPPOSTE c OTC AO6AX01 31/10/94 O 
028837 033 LATTANTI 12 SUPPOSTE Cc OTC AO6AX01 31/10/94 O 
028837 045 AD 6 MICROCLISMI c OTC A06AG04 31/10/94 O 
028837 058 BB 6 MICROCLISMI Cc OTC A06AG04 31/10/94 O 
[ ZETALAX CLISMA FOSFATO Codice AIC Dossier Specialità: 028904 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: ZETA FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028904 011 FLACONE 133 ML Cc OTC A06AGO1 31/10/94 U 
| ZETAMICIN Codice AIC Dossier Specialità: 024829 
data prima registrazione specialità: 29/09/82 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
024829 018 15 IM IV 1F 1,5ML Cc RR J01GB07 29/09/82 vi 
024829 020 "50" IM IV 1 FIALA 1 ML A SSBIS RR J01GB07 29/09/82 97 
024829 032 "100" IM IV 1 FIALA 1 ML A SSBIS RR J01GB07 29/09/82 INzI 
024829 044 "150" IM IV 1 FIALA 1,5 ML A S5BIS RR J501GB07 29/09/82 2) 
024829 057 "200" IM IV 1 FIALA 2 ML A SSBIS RR J01GB07 29/09/82 197 
024829 069 "300" IM IV 1 FIALA 300 MG 3 ML A S$SBIS RR J01GB07 02/05/90 i 
| ZIAXEL Codice AIC Dossier Specialità: 032385 
| dataprima registrazione specialità: 03/12/96 —Data Rinnovo Titolare AIC: RAVIZZA FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione È Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032385 054 /M 180/230 CAPSULE LENTO RILASCIO Cc RR C09BB10 03/12/96 
032385 066 /M 180/250 CAPSULE LENTO RILASCIO Cc RR C09BBI0 03/12/96 O] 
ZIBREN Codice AIC Dossier Specialità: 025367 
data prima registrazione specialità: 07/06/84 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PUROPHARMA S.R.L. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025367 044 20 BUSTINE 500 MG Cc RR N06BX12 07/06/84 
025367 069 1 FLACONE GOCCE Cc RR N06BX12 07/11/85 DL) 
025367 071 5 FLAC. LIOF.+ 5 F. SOLV. Cc RR N06BX12 14/06/93 L) 
( ZILDEN Codice AIC Dossier Specialità: 025281 
data prima registrazione specialità: 16/04/84 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: MONSANTO ITALIANA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025281 039 50 COMPRESSE 60 MG A RR C08DB01 23/05/89 
ZIMOSER Codice AIC Dossier Specialità: 028472 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: BAKER PHARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028472 013 1 FLAC. LIOF. 4 UI + SOLV. 1 ML A 39 RRLIM H01AC01 31/10/94 
ZIMOX Codice AIC Dossier Specialità: 023086 
| data primaregistrazione specialità: 21/09/79 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023086 061 12 CAPSULE 500 MG A RR JOICA04 21/09/79 177) 
023086 097 1 FLAC. SOSPENSIONE ESTEMP. 100 ML 5% A RR J01CA04 05/02/83 ki 
023086 109 BB GOCCE ORALI 20 ML 10% Cc RR J01CA04 21/09/79 197] 
023086 150 12 COMPRESSE 1G A RR J01CA04 05/02/83 I 
023086 162 12 COMPRESSE SOLUBILI 500 MG A RR 3101CA04 18/07/95 Mi 
023086 174 12 COMPRESSE SOLUBILI 1 G A RR J01CA04 18/07/95 7 
ZINADIUR Codice AIC Dossier Specialità: 028193 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028193 011 "10" 14 COMPRESSE BISECABILI 10+12,5 MG A RR C09BA07 31/10/94 vj 
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028193 023 "5" 14 COMPRESSE BISECABILI 5+6,25 MG Cc RR C09BA07 31/10/94 U 
028193 035 "20" 14 COMPRESSE BISECABIL. 20 + 25 MG Cc RR C09BA07 31/10/94 [E 

“ZINADRIL Ò Codice AIC Dossier Specialità: 027573 
data prima registrazione specialità: 12/09/91 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. | 
si } 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027573 029 14 COMPRESSE 10 MG A RR LODAAO0? 12/09/91 xi 
027573 031 28 COMPRESSE BISECABILI 5 MG A RR C09AA07 09/09/96 ki] 

ZINAF Codice AIC Dossier Specialità: 025432 
data prima registrazione specialità: 10/01/85 Data Rinnovo = 01/06/95 Titolare AIC: SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA'DI SERVIZIO PER 
L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione . ATC Registrazione in Farmacia 
025432 016 8 CAPSULE 500 MG A RR JO1DA21 10/01/85 
025432 028 1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP. 100 A RR J01DA21 10/01/85 Mi 

ML 5% 
ZINC IMIZOL Codice AIC Dossier Specialità: 003351 
data prima registrazione specialità: 27/05/50 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: FARMIGEA SPA 
_- 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

003351 020 FLACONE COLLIRIO 10 ML Cc RR S01GASI 05/05/88 
ZINCOIMIDAZYL x Codice AIC Dossier Specialità: 009816 
data prima registrazione specialità: 24/03/82 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ALLERGAN S.P.A. 

N° AIC Confezione Ò Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

009816 012 FLACONE COLLIRIO 10 ML Cc SP S01GASI 24/03/82 
ZINCOMETIL Codice AIC Dossier Specialità: 032068 
data prima registrazione specialità: 28/10/95 Data Rinnovo Titolare AIC: FARMILA FARMACEUTICI MILANO S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

032068 013 FLAC CONTAGOCCE 15 ML Cc OTC SO1AX 28/10/95 
ZINERYT # Codice AIC Dossier Specialità: 028734 
data prima registrazione specialità: 14/07/85 Data Rinnovo Titolare AIC: YAMANOUCHI EUROPE B.V. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

028734 010 LOZIONE 30 ML Cc RR DI0AFS2 14/07/95 
ZINNAT Codice AIC Dossier Specialità: 026915 
data prima registrazione specialità: 20/11/80 DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GLAXO WELLCOME S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN -Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026915 013 "P" 12 COMPRESSE RIVEST, 125 MG Cc RR JO1DA06 20/11/90 O 
026915 025 12 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG A RR J01DA06 20/11/90 Mi 
026915 037 6 COMPRESSE RIVESTITE 500 MG A RR 3J01DA06 20/11/90 MV 
026915 049 1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP. 100 A RR J01DA06 21/02/91 7 

ML 25 MG/(ML 
026915 052 12 BUSTINE GRANULATO 250 MG A RR JO1DA06 31/10/94 Mi 
ZIPZOC Codice AIC Dossier Specialità: 033817 
data prima registrazione specialità: 24/02/98 Data Rinnovo Titolare AIC: PERSTORP AB 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033817 014 /M 1 GARZA MEDICATA IMBEVUTA DI OSSIDO DI ZINC_C RR D02AB 24/02/98 
033817 026 /M 4 GARZE MEDICATE IMBEVUTE DI OSSIDO DI ZINCO C RR D02AB 24/02/98 a) 
033817 038 /M 10 GARZE MEDICATE IMBEVUTE DI OSSIDO DI Cc RR D02AB 24/02/98 U) 

ZINCO 
i ZIRTEC E Ò sE Codice AIC Dossier Specialità: 026894 
| data prima registrazione specialità: 01/04/89 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: UCB PHARMA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026894 016 20 COMPRESSE FILM COATED 10 MG B RR R06AE07 01/04/89 
026894 028 GOCCE OS 20 ML 10 MG/ML B RR RO6AE07 21/02/91 7] 
026894 030 BB SCIROPPO 150 ML 1 MG/ML Cc RR RO6AE07 10/11/95 i 
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I ZITRIX Codice AIC Dossier Specialità: 025696 | 
| data prima registrazione specialità: 27/07/85 DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: METAPHARMA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025696 016 8 CAPSULE 500 MG A RR JO1DA21 27/07/85 
025696 042 1 FLAC. POLVERE SOSPENSIONE ESTEMP. 60 G 10% A RR J01DA21 27/07/85 LÌ 

ZITROMAX Codice AIC Dossier Specialità: 027860 
data prima registrazione specialità: 30/04/92 = DataRinnovo 30/04/97 Titolare AIC: PFIZER ITALIANA SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027860 016 6 CAPSULE 250 MG Cc RR JOlFA10 30/04/92 U 
027860 028 1 FLAC. POLVERE SOSPENSIONE BB 1500 MG A RR JO1FA10 30/04/92 Mi 

(40MG/ML) 
027860 042 3 COMPRESSE 500 MG A RR JO1FA10 30/04/92 sa 
027860 055 "NIPIO" POLVERE SOSPENSIONE ORALE 1 FLACONE C RR JO1FA10 29/12/95 DU) 
600 MG 
027860 067 POLVERE SOSP.ORALE FLAC.900 MG Cc RR JO1FA10 20/09/96 O) 
027860 079 POLVERE SOSP.ORALE FL.1200 MG Cc RR JO1FA10 20/09/96 n 
027860 081 POLVERE SOSPENSIONE ' ORALE 3 BUSTINE 100 MG C RR JO1FA10 23/02/96 CO] 
027860 093 POLVERE SOSPENSIONE ORALE 3 BUSTINE 150 MG C RR JO1FA10 23/02/96 Lj 
027860 105 POLVERE SOSPENSIONE ORALE 3 BUSTINE 200 MG C RR JO1FA10 23/02/96 CU 
027860 117 POLVERE SOSPENSIONE ORALE 3 BUSTINE 300 MG C RR JO1FA10 23/02/96 Fej 
027860 129 POLVERE SOSPENSIONE ORALE 3 BUSTINE 400 MG C RR JO1FA10 23/02/96 O) 
027860 143 “"AVIUM 600" 8 COMPRESSE 600 MG A RR JO1FA10 12/01/98 Mi 
| ZOCOR Codice AIC Dossier Specialità: 027216 
data prima registrazione specialità: 01/04/89 =DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NEOPHARMED SPA 

N° AIC Confezione ih Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027216 011 20 COMPRESSE 10 MG (o) RR CIOAA0I 01/04/89 
027216 023 10 COMPRESSE 20 MG A 13 RR CIOAA01 01/04/89 R77| 
027216 035 "40" 10 COMPRESSE RIVESTITE 40 MG A 13 RR CIOAAOI 02/12/97 xi 

ZOFRAN Codice AIC Dossier Specialità: 027612 
data prima registrazione specialità; 02/05/91 DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GLAXO WELLCOME S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027612 011 6 COMPRESSE 4 MG A_ 57 RR A04AA01 02/05/91 i 
027612 023 6 COMPRESSE 8 MG A_S7 RR A04AA0I 02/05/91 wi 
027612 035 1 FIALA 4 MG 2 ML A_57 RR A04AA01 02/05/91 
027612 047 1 FIALA 8 MG 4 ML A_S7 RR AOAA0I 02/05/91 tv] 
027612 050 2 FIALE 4 MG 2 ML c RR A04AA0I 02/05/91 O 
027612 062 2 FIALE 8 MG 4ML Cc RR A0O4AAO01 02/05/91 O 
027612 074 4 SUPPOSTE 16 MG Cc RR A04AA01 31/03/98 O 
027612 086 FLACONE 50 ML 4 MG/SML A_ 57 RR AO4AA0I 12/01/98 vi 

‘ ZOLADEX Codice AIC Dossier Specialità: 026471 
data prima registrazione specialità: 27/07/87 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: ZENECA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026471 019 "3.6" SC 1 SIRINGA DEPOT 3,6 MG A_S1 RR L02AE03 27/07/87 
026471 021 "10.8" SOTTOCUT.SIRINGA DEPOT 10,8 MG ASI RR L02AE03 23/11/96 i 

ZOLIN Codice AIC Dossier Specialità: 023853 
data prima registrazione specialità: 29/11/78 = Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SAN CARLO FARMACEUTICI SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
023853 029 1 FLAC. 500 MG IM + 1 FIALA 2 ML A RR J01DA04 29/11/78 
023853 031 1 FLAC.I G IM + 1 FIALA 4 ML A RR J01DA04 29/11/78 MI 
023853 068 IV1FL1G+F10ML Cc RR J01DA04 29/11/78 G 

ZOLISTAM Ì Codice AIC Dossier Specialità: 032311 
data prima registrazione specialità: 05/06/97 Data Rinnovo Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032311 019 10 COMPRESSE 10 MG BLISTER Cc RR RO6AX25 05/06/97 O 


geo 
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032311 021 15 COMPRESSE 10 MG BLISTER B RR ROGAX25 05/06/97 97 
032311 033 30 COMPRESSE 10 MG BLISTER Cc RR ROGAX25 05/06/97 G 
032311 045 10 COMPRESSE 10 MG TUBO SECURITAJNER Cc RR RO6AX25 05/06/97 O 
032311 058 15 COMPRESSE 10 MG TUBO SECURITAINER B RR ROGAX25 05/06/97 CE] 
032311 060 30 COMPRESSE 10 MG TUBO SECURITAINER Cc RR | RO6GAX25 05/06/97 O 

ZOLOFT “© Codice AIC Dossier Specialità: 027753 | 
data prima registrazione specialità: 17/04/93 Data Rinnovo 17/04/98 Titolare AIC: ROERIG FARMACEUTICI ITALIANA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027753 019 15 CAPSULE 50 MG A 80 RR NO6ABO06 17/04/93 
027753 033 15 COMPRESSE DIVISIBILI 50 MG A 80 RR NO6AB06 09/06/95 7 
027753 045 15 COMPRESSE 100 MG A 80 RR NO6AB06 09/06/95 O 

| ZOMACTON Codice AIC Dossier Specialità: 027743 
| data prima registrazione specialità: 31/10/94 Data Rinnovo Titolare AIC: FERRING S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
027743 020 /M 1 FL. LIOF. 4 UI + F.SOLV. 1,5 ML A 39 RRLIM HO1ACO1 31/10/94 
027743 032 /M_1FL. LIOF.12 UI + FIALA SOLV. 3,5 ML A 39 RRLIM HO1ACOI] 31/10/94 Mi 
027743 044 /M_ 1 FLAC. LIOF. 18 UI + FIALA SOLV. 5 ML A 39 RRLIM HO1AC01 31/10/94 O] 
027743 057 /M_ 3 FLAC LIO 4 UI+3 FL SOLV 1,5 + 6 SIR + 12 AGHI A 39 RRLIM HOLACO1 12/02/97 ni 

ZOMIG Codice AIC Dossier Specialità: 033345 
data prima registrazione specialità: 07/08/97 —Data Rinnovo Titolare AIC: ZENECA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033345 012 /M 3 COMPRESSE FILM RIVESTITE 2,5 MG B RR N02CC03 07/08/97 Mi 
033345 024 /M 6 COMPRESSE FILM RIVESTITE 2,5 MG (8) RR N02CC03 07/08/97 a; 
033345 036 /M 6 COMPRESSE FILM RIVESTITE 2,5 MG CON Cc RR N02CC03 07/08/97 O 

CONTENITORE 
033345 048 /M 12 COMPRESSE FILM RIVESTITE 2,5 MG Cc RR N02CC03 07/08/97 E) 
033345 051 /M 18 COMPRESSE FILM RIVESTITE 2,5 MG Cc RR N02CC03 07/08/97 O 
033345 063 /M_3 COMPRESSE FILM RIVESTITE 5 MG (o) RR N02CC03 07/08/97 ici 
033345 075 /M 6 COMPRESSE FILM RIVESTITE 5 MG (6 RR N02CC03 07/08/97 O 
033345 087 /M_6 COMPRESSE FILM RIVESTITE 5 MG CON Cc RR N02C003 07/08/97 O 
CONTENITORE 
033345 099 /M 12 COMPRESSE FILM RIVESTITE 5 MG c RR N02CC03 07/08/97 DI 
033345 101 /M_ 18 COMPRESSE FILM RIVESTITE 5 MG RR N02CC03 07/08/97 LÌ 
ZONCEF Codice AIC Dossier Specialità: 025783 
data prima registrazione specialità: 27/07/85 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: A.G.I.P.S. FARMACEUTICI SRL 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025783 010 1FLAC.1GIM+1 FIALA 3ML A_55 RR 101DA32 27/07/85 
025783 022 IM 1 FL 500 MG+1 F SOLV 2 ML (0) RR J01DA32 27/07/85 DI) 
025783 034 EV 1 FL2G+1F SOLV 10 ML H OSP J01DA32 27/07/85 nn 

ZORAC Codice AIC Dossier Specialità: 033248 
data prima registrazione specialità: 23/09/97 —DataRinnovo Titolare AIC: ALLERGAN S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033248 016 /M GEL ACQUOSO 0,1% 10G Cc RR DOSAXO0S 23/09/97 a) 
033248 028 /M GEL ACQUOSO 0,1% 15G A RR DOS AX05 23/09/97 hi 
033248 030 /M GEL ACQUOSO 0,1% 30G (6 RR DOSAXOS 23/09/97 O 
033248 042 /M_ GEL ACQUOSO 0,1% 50G Cc RR DOSAXOS 23/09/97 GO 
033248 055 /M GEL ACQUOSO 0,1% 606 Cc RR DOSAX05 23/09/97 O 
033248 067 /M_ GEL ACQUOSO 0,1% 100G Cc RR DOSAX05 23/09/97 O 
033248 079 /M GEL ACQUOSO 0,05% 10 G Cc RR DOSAX05 23/09/97 O 
033248 081 /M GEL ACQUOSO 0,05% 15 G Cc RR DOSAXOS 23/09/97 DM] 
033248 093 /M_ GEL ACQUOSO 0,05% 30 G (6 RR DOSAXO05 23/09/97 U 
033248 105 /M GEL ACQUOSO 0,05% 50 G Cc RR DOSAX05 23/09/97 O 
033248 117 /M_ GEL ACQUOSO 0,05% 60G Cc RR DOSAXOS 23/09/97 DO] 
033248 129 /M GEL ACQUOSO 0,05% 100 G Cc RR DOSAX05 23/09/97 O 
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{ ZOREF Codice AIC Dossier Specialità: 026917 

| data prima registrazione specialità: 20/11/90 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: DUNCAN FARMACEUTICI SPA 

L 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
026917 017 "P" 12 COMPRESSE RIVESTITE 125 MG Cc RR 3J01DA06 20/11/90 
026917 029 12 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG A RR J01DA06 20/11/90 Mi 
026917 031 6 COMPRESSE RIVESTITE 500 MG A RR 301DA06 20/11/90 i 
026917 043 1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP. 100 A RR J01DA06 21/02/91 Mi 

ML 25 MG/ML 
026917 056 12 BUSTINE GRANULARE 250 MG A RR 3J01DA06 31/10/94 O 
ZOTON Codice AIC Dossier Specialità: 028775 
data prima registrazione specialità: 31/10/94 —Data Rinnovo Titolare AIC: WYETH LEDERLE S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028775 017 14 CAPSULE 30 MG A 48 RR A02BC03 31/10/94 wi 
028775 029 14 CAPSULE 15 MG A 48 RR A02BC03 31/10/94 wi 

ZOVIRAX Codice AIC Dossier Specialità: 025298 
data prima registrazione specialità: 16/04/84 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GLAXO WELLCOME S.P.A. 

N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025298 011 3 FIALE IV 250 MG A RR JOSABO1 16/04/84 
025298 023 CREMA 3G c RR D06BB03 08/06/85 Pez] 
025298 047 POMATA OFTALMICA 4,56 3% A RR S01AD03 08/06/85 Mi 
025298 050 25 COMPRESSE 200 MG A RR J05SABO1 27/07/87 Mi 
025298 062 CREMA 10 G Cc RR D06BB03 27/07/87 i 
025298 074 25 COMPRESSE 400 MG A RR JO5AB01 01/03/90 nea] 
025298 086 "FORTE" 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 100 ML 8% A RR JO5ABO1 09/03/91 Mi 
025298 124 35 COMPRESSE 800 MG A RR JOSABO1 02/02/98 Mi 

ZUNDEN Codice AIC Dossier Specialità: 025809 
data prima registrazione specialità: 29/07/85 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: SANKYO PHARMA ITALIA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
025809 068 30 CAPSULE 20 MG A 66 RR MOIACGI 30/04/87 si 
025809 082 10 SUPPOSTE 20 MG Cc RR MOIACO1 30/04/87 97 

| ZUREM Codice AIC Dossier Specialità: 031220 

| data primaregistrazione specialità: 17/05/96 =—DataRinnovo Titolare AIC: ROCHE S.P.A. 

“—— N°AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031220 015 40 COMPRESSE 100 MG (e) RR MO1AB16 17/05/96 O 
031220 027 30 BUSTINE 100 MG Cc RR MOLAB16 17/05/96 O 
031220 039 6 FLACONI LIOF. 150 MG+ 6 FEALE SOLV. Cc RR M01AB16 17/05/96 O 
031220 041 12 SUPPOSTE 200 MG c RR MO1AB16 17/05/96 C] 
031220 054 CREMA 1,5% TUBO 50 GR Cc RR MO1AB16 17/05/96 O 

ZYLORIC Codice AIC Dossier Specialità: 021259 
data prima registrazione specialità: 27/12/68 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: GLAXO WELLCOME S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
021259 015 50 COMPRESSE 100 MG (o) RR MO4AA01 27/12/68 
021259 027 30 COMPRESSE DIVISIBILI 300 MG A RR M04AA01 22/12/78 MI 
021259 039 28 BUSTINE GRANULATO OS 300 MG A RR M0O4AA01 10/08/81 MI 

ZYMAFLUOR Codice AIC Dossier Specialità: 022252 

| data prima registrazione specialità: 09/06/71 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A. 

L 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
022252 035 200 COMPRESSE 0,25 MG Cc OTC AO1AA01 20/04/95 2 
022252 047 100 COMPRESSE 1 MG Cc OTC AO1AA01 20/04/95 Mi 
022252 050 GOCCE ORALI SOLUZIONE FLACONE 20 ML Cc OTC ADIAA0DI 22/10/98 M 

' ZYNOXYL Codice AIC Dossier Specialità: 010462 

| data prima registrazione specialità: 29/10/83 = DataRinnovo 01/06/95 Titolare AIC: DERMALIFE S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
010462 024 CREMA 40 G c OTC D02AB 29/03/93 Dj 
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FEVPREXA © Codice AIC Dossier Specialità: 033638 

data prima registrazione specialità: 27/09/96 Data Rinnovo Titolare AIC: ELI LILLY NEDERLAND BV 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

033638 014 /E "2,5" 100 COMPRESSE 2,5 MG (0) RR NOSAH03 27/09/96 O 
033638 026 /E "2,5" 28 COMPRESSE 2,5 MG Cc RR NOSAH03 27/09/96 Ci 
033638 038 /E "5" 28 COMPRESSE 5 MG A 31BI5 37 RR NOSAH03 27/09/96 | 
033638 040 /E "5" 100 COMPRESSE 5 MG C RR NOSAH03 27/09/96 C) 
033638 053 /E "7,5" 100 COMPRESSE 7,5 MG Cc RR NOSAHO3 27/09/96 O) 
033638 065 /E "7,5" 56 COMPRESSE 7,5 MG Cc RR NOSAH03 27/09/96 Cj 
033638 077 /E "10" 100 COMPRESSE 10 MG (0; RR NOSAH03 27/09/96 O 
033638 089 /E "1057 COMPRESSE 10 MG (o) RR NOSAH03 27/09/96 DU] 
033638 091 /E  "10"28 COMPRESSE 10 MG A 31BI537 RR NOSAH03 27/09/96 j 
033638 103 /E "10" 56 COMPRESSE 10 MG Cc RR NOSAH03 27/09/96 U 
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ALLEGATO 2 


Codice AIC Dossier Specialità 


: 029699 Î 


ACHILLEA 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: DYNACREN LABORATORIO FARMACEUTICO DEL | 
DOTT.A.FRANCIONI E DI M.GEROSA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029699 016 /G TISANA 20 FILTRI 5 G C SP 08/11/93 O 
029699 028 /G TISANA SACCHETTO 100 G Cc SP 08/11/93 O 

| ACICLOVIR Codice AIC Dossier Specialità: 033551 
data prima registrazione specialità: 28/04/99 —Data Rinnovo Titolare AIC: DOC GENERICI SRL 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033551 019 /G 25 COMPRESSE 200 MG A RR JOSABO1 28/04/99 LI 
033551 021 /G 25 COMPRESSE 400 MG A RR J0SABO1 28/04/99 ‘Dal 
033551 033 /G 25 COMPRESSE 800 MG A RR J0SABO1 28/04/99 DO) 
033551 045 /G TUBO CREMA 5% 3 G Cc RR D06BB03 28/04/99 O 
033551 058 /G TUBO CREMA 5% 10G Cc RR D06BB03 28/04/99 LI 
033551 060 /G FLACONE 100 ML SOSPENSIONE ORALE 8% A RR 3J05ABO1 28/04/99 L_] 

ACICLOVIR Codice AIC Dossier Specialità: 032972 
data prima registrazione specialità: 12/01/98 Data Rinnovo Titolare AIC: DUNCAN FARMACEUTICI SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032972 010 /G 3 FLAC POLV SOLUZ INIETT 250 MG A RR JOSABO1 12/01/98 LI 
032972 022 /G 25 COMPRESSE 200 MG A RR J05ABO1 12/01/98 
032972 034 /G 25 COMPRESSE 400 MG A RR JOSABO1 12/01/98 O 
032972 046 /G 25 COMPRESSE 800 MG A RR J05AB01 12/01/98 [Ly 
032972 059 /G 35 COMPRESSE 800 MG A RR JOSABO1 12/01/98 
032972 061 /G 1 FLAC SOSP ORALE 100 ML A RR JOSABO1 12/01/98 L] 
032972 073 /G 1 TUBO UNGUENTO OFTAL. 4,5 G A RR S01AD03 12/01/98 LÌ 
032972 085 /G 1 TUBO CREMA 3G Cc RR DO6BB03 12/01/98 U 
032972 097 /G 1 TUBO CREMA 10G Cc RR D06BB03 12/01/98 LI 

ACICLOVIR Codice AIC Dossier Specialità: 034132 
data prima registrazione specialità: 20/10/98 =—Data Rinnovo Titolare AIC: FAGEN S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia — 
034132 011 /G 25 COMPRESSE 200 MG Cc RR JOSABO1 20/10/98 » 
034132 023 /G 25 COMPRESSE 400 MG Cc RR 305AB01 20/10/98 i 
034132 035 /G 30 COMPRESSE 400 MG C RR JOSABO1 20/10/98 Cl 
034132 047 /G 25 COMPRESSE 800 MG Cc RR JOSABO1 20/10/98 L 
034132 050 /G 35 COMPRESSE 800 MG Cc RR JOSABO1 20/10/98 CD] 

i ACICLOVIR Codice AIC Dossier Specialità: 032927 
data prima registrazione specialità: 12/01/98 Data Rinnovo Titolare AIC: GLAXO ALLEN S.P.A. 
L 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032927 016 /G 3 FLAC POLV SOLUZ INIETT 250 MG A RR J0SABOI 12/01/98 CL] 
032927 028 /G 25 CPR 200 MG A RR J05ABO1 12/01/98 na 
032927 030 /G 25 CPR 400 MG A RR JOSABO1 12/01/98 O 
032927 042 /G 25 CPR 800 MG A RR 3J05ABO1 12/01/98 O) 
032927 055 /G 35 CPR 800 MG A RR JOSABO1 12/01/98 LD) 
032927 067 /G 1 FLAC SOSP ORALE 100 ML A RR J05AB01 12/01/98 UO 
032927 079 /G CREMA 1 TUBO 3 G (si RR D06BB03 12/01/98 Ci 
032927 081 /G CREMA 1 TUBO 10 G Cc RR D06BB03 12/01/98 LU] 
032927 093 /G TUBO UNGUENTO OFTALMICO 4,5 G A RR S01AD03 12/01/98 LD] 
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ACICLOVIR Codice AIC Dossier Specialità: 033410 
data prima registrazione specialità: 31/05/99 Data Rinnovo Titolare AIC: GNR SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033410 010 /G "200" ASTUCCIO 25 COMPRESSE USO ORALE 200 A RR JOSABO1 31/05/99 O 

MG 
033410 022 /G "400"ASTUCCIO 25 COMPRESSE USO ORALE 400 A RR JOSABO1 31/05/99 U 
MG 
033410 034 /G "800" ASTUCCIO 25 COMPRESSE USO ORALE 800 A RR JOSABO1 31/05/99 O 
MG 
ACICLOVIR Codice AIC Dossier Specialità: 033063 
data prima registrazione specialità: 28/04/99 Data Rinnovo Titolare AIC: I.B.N. - ISTITUTO BIOLOGICO NAZIONALE S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033063 013 /G "400" ASTUCCIO 25 COMPRESSE 400 MG A RR JOSABO1 28/04/99 O 
033063 025 /G "800" ASTUCCIO 25 COMPRESSE 800 MG A RR JOSABO1 28/04/99 [1] 

ACIDO ACETILSALICILICO Codice AIC Dossier Specialità: 029878 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: A.F.0.M. MEDICAL SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029878 016 /G 20 COMPRESSE 100 MG Cc RR N02BA01 08/11/93 LU 
029878 028 /G 20 COMPRESSE 500 MG Cc SP NO2BA01 08/11/93 LI 

ACIDO ACETILSALICILICO Codice AIC Dossier Specialità: 031276 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ASSOGALENICA - OFFICINA GALENICA PER IL TERZO 
MONDO 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031276 013 /G 3000 COMPRESSE 100 MG (e RR N02BAO0Î 08/11/93 I; 
031276 025 /G 1000 COMPRESSE 500 MG Cc SP N02BA01 08/11/93 LÌ 

ACIDO ACETILSALICILICO Codice AIC Dossier Specialità: 030009 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030009 017 /G 20 COMPRESSE 500 MG Cc SP N02BAO01 08/11/93 Ù 
030009 029 /G 1000 COMPRESSE 500 MG Cc SP N02BA01 08/11/93 CU] 

ACIDO ACETILSALICILICO Codice AIC Dossier Specialità: 032648 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 =—DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

032648 014 /G = 20 COMPRESSE 500 MG Cc SP N02BA01 08/11/93 O 
ACIDO ACETILSALICILICO Codice AIC Dossier Specialità: 029606 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FALQUI PRODOTTI FARMACEUTICI SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029606 011 /G 20 COMPRESSE GASTRORESSISTENTI 500 MG Cc SP N02BA01 08/11/93 O 
029606 023 /G 20 COMPRESSE 100 MG Cc RR NO2BAO01 08/11/93 O 


ACIDO ACETILSALICILICO Codice AIC Dossier Specialità: 030252 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMACEUTICI ECOBI SAS 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030252 011 /G 20 COMPRESSE 100 MG Cc RR N02BA01 08/11/93 O] 
030252 023 /G 20 COMPRESSE 500 MG c SP N02BA0I 08/11/93 n: 

ACIDO ACETILSALICILICO Codice AIC Dossier Specialità: 030994 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMACEUTICI GELLINI SPA 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030994 014 /G 20 COMPRESSE 500 MG (©) SP N0O2BA01 08/11/93 Gi 
030994 026 /G 20 COMPRESSE 100 MG Cc RR N02BA01 08/11/93 C] 
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Medicinali a Denominazione Generica 


ACIDO ACETILSALICILICO Codice AIC Dossier Specialità: 030446 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL 


N° AIC Confezione sei Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030446 013 /G 20 COMPRESSE 100 MG Cc RR NO2BA01 08/11/93 LD) 
030446 025 /G 100 COMPRESSE 100 MG Cc RR NO2BA01 08/11/93 DL) 
030446 037 /G 500 COMPRESSE 100 MG Cc RR N02BA01 08/11/93 [1] 
030446 049 /G 1000 COMPRESSE 100 MG (0; RR N02BA01 08/11/93 LI 
030446 052 /G 20 COMPRESSE 300 MG Cc Sp N02BA01 08/11/93 U 
030446 064 /G 100 COMPRESSE 300 MG Cc SP N02BA0î 08/11/93 Ù 
030446 076 /G. = 500 COMPRESSE 300 MG Cc SP N02BA01 08/11/93 O 
030446 088 /G 1000 COMPRESSE 300 MG Cc SP N02BA0I 08/11/93 O) 

ACIDO ACETILSALICILICO Codice AIC Dossier Specialità: 030071 “il 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOTERAPICO ITALIANO SPA Î 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030071 017 /G 20 COMPRESSE 100 MG Cc RR N02BA01 08/11/93 DU] 
030071 029 /G 20 COMPRESSE 500 MG Cc SP N02BA01 08/11/93 O) 
030071 031 /G © 1000 COMPRESSE 100 MG Cc RR N02BA01 08/11/93 LI 
030071 043 /G © 100 COMPRESSE 500 MG Cc SP N02BA01 08/11/93 DU 
030071 056 /G 1000 COMPRESSE 500 MG c Ni N02BA01 08/11/93 L] 


ACIDO ACETILSALICILICO Codice AIC Dossier Specialità: 030825 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO L.S.I, S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030825 018 /G 20 COMPRESSE 100 MG Cc RR N02BA01 08/11/93 LD) 
030825 020 /G 20 COMPRESSE 500 MG Cc SP NO2BAO0I 08/11/93 L} 
030825 032 /G 1000 COMPRESSE 100 MG Cc RR N02BAO01 08/11/93 O 
030825 044 /G 1000 COMPRESSE 500 MG Cc SP N02BA01 08/11/93 O 


ACIDO ACETILSALICILICO Codice AIC Dossier Specialità: 030132 | 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 =DataRinnovo 08/11/98 7itolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. 
j 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030132 017 /G 20 COMPRESSE 100 MG Cc RR NO2BA01 08/11/93 9) 
030132 029 /G 20 COMPRESSE 500 MG Cc SP N02BA01 08/11/93 LI 
ACIDO ACETILSALICILICO Codice AIC Dossier Specialità: 030175 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030175 018 /G 20 COMPRESSE 100 MG c RR N02BA01 08/11/93 U 
030175 020 /G 20 COMPRESSE 500 MG (o) SP N02BA01 08/11/93 Li 
f 
ACIDO ACETILSALICILICO Codice AIC Dossier Specialità: 029605 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONTEFARMACO SPA 
= 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029605 019 /G 20 COMPRESSE 100'MG Cc RR N02BA01 08/11/93 UD] 
029605 021 /G 20 COMPRESSE 500 MG Cc SP N02BAO0I 08/11/93 L] 
ACIDO ACETILSALICILICO Codice AIC Dossier Specialità: 032393 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032393 011 /G 20 COMPRESSE 500 MG Cc SP N02BA0I1 08/11/93 O 
ACIDO ASCORBICO Codice AIC Dossier Specialità: 031275 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 —Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ASSOGALENICA - OFFICINA GALENICA PER IL TERZO 
Sa MONDO 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031275 011 /G 1000 COMPRESSE 500 MG Cc SP A11GA01 08/11/93 D] 
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ACIDO ASCORBICO Codice AIC Dossier Specialità: 032573 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BELTAPHARM S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032573 014 /G 20 COMPRESSE 500 MG c SP A11GA0I 08/11/93 O 
cà 
ACIDO ASCORBICO Codice AIC Dossier Specialità: 029663 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: DYNACREN LABORATORIO FARMACEUTICO DEL 
DOTT.A.FRANCIONI E DI M.GEROSA S.R.L. -l 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029663 010 /G 20 COMPRESSE 500 MG c SP A11GA01 08/11/93 a) 
ACIDO ASCORBICO Codice AIC Dossier Specialità: 030253 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 =Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMACEUTICI ECOBI SAS 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030253 013 /G 20 COMPRESSE 500 MG Cc SP A11GA01 08/11/93 O 
ACIDO ASCORBICO Codice AIC Dossier Specialità: 030995 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMACEUTICI GELLINI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030995 017 /G 20 COMPRESSE 500 MG Cc SP A11GA01 08/11/93 Ci 
ACIDO ASCORBICO Codice AIC Dossier Specialità: 030447 
i data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030447 015 /G 20 COMPRESSE 500 MG Cc SP A11GA01 08/11/93 na 
030447 027 /G 100 COMPRESSE 500 MG Cc SP A11GA01 08/11/93 CL] 
030447 039 /G 500 COMPRESSE 500 MG \oi SP A11GA01 08/11/93 Ci 
030447 041 /G 1000 COMPRESSE 500 MG Cc SP A11GA01 08/11/93 O 
ACIDO ASCORBICO Codice AIC Dossier Specialità: 030072 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOTERAPICO ITALIANO SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030072 033 /G 1000 COMPRESSE 500 MG Cc SP A11GA01 08/11/93 LÌ 
ACIDO ASCORBICO Codice AIC Dossier Specialità: 030826 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO I.S.I. S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030826 010 /G © 20 COMPRESSE 500 MG Cc SP A11GA01 08/11/93 O 
030826 022 /G 1000 COMPRESSE 500 MG Cc SP A11GA01 08/11/93 U 
ACIDO ASCORBICO Codice AIC Dossier Specialità: 030131 ] 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. Î 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030131 015 /G 20 COMPRESSE 500 MG Cc SP A11GA0I 08/11/93 U 
| ACIDO ASCORBICO Codice AIC Dossier Specialità: 030176 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030176 0I0 /G 20 COMPRESSE 500 MG (0) SP A11GA0I 08/11/93 O 
ACIDO ASCORBICO Codice AIC Dossier Specialità: 029777 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029777 012 /G 20 COMPRESSE 500 MG Cc SP AI11GA01 08/11/93 LÌ 
| ACIDO ASCORBICO Codice AIC Dossier Specialità: 031878 I 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LACHIFARMA S.R.L. LABORATORIO CHIMICO SALENTINO 
L. EIA LS MIRO Ti VO ine SELES Por iaia Pra dt - 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031878 010 /G 20 COMPRESSE 500 MG Cc SP A11GA01 08/11/93 DI) 
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. ACIDO ASCORBICO Codice AIC Dossier Specialità: 032394 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 
lp 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032394 013 /G 20 COMPRESSE 500 MG Cc SP A11GA01 08/11/93 O) 
ACIDO LATTICO Codice AIC Dossier Specialità: 030455 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMA 3 SRL 
Dad 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030455 012 /G 6 OVULI 500 MG Cc SP G01AD01 08/11/93 LD] 
{ : 
ACIDO NALIDIXICO __ Codice AIC Dossier Specialità: 030289 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BELTAPHARM S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030289 019 /G = 20 COMPRESSE 500 MG A RR G04AB01 08/11/93 O] 
030289 021 /G = SCIROPPO 6% 150 ML A RR G04AB01 08/11/93 O 
i ACIDO NALIDIXICO Codice AIC Dossier Specialità: 032649 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032649 016 /G 20 COMPRESSE 500 MG A RR G04AB0O1 08/11/93 O 
ACIDO NALIDIXICO Codice AIC Dossier Specialità: 029664 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: DYNACREN LABORATORIO FARMACEUTICO DEL 
DOTTA.FRANCIONI E DI M.GEROSA S.R.L. a 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029664 012 /G = 20 COMPRESSE 500 MG A RR G04AB01 08/11/93 [] 
ACIDO NALIDIXICO Codice AIC Dossier Specialità: 030254 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMACEUTICI ECOBI SAS 
3 i 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione "ATC Registrazione in Farmacia 
030254 015 /G 20 COMPRESSE 500 MG A RR G04ABO1 08/11/93 L] ; 
' ACIDO NALIDIXICO Codice AIC Dossier Specialità: 030448 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030448 017 /G = 20 COMPRESSE 500 MG A RR. G04AB01 08/11/93 
030448 029 /G 100 COMPRESSE 500 MG (o) RR G04AB01 08/11/93 
030448 031 /G 500 COMPRESSE 500 MG Cc RR G04AB01 08/11/93 CU] 
030448 043 /G 1000 COMPRESSE 500 MG Cc RR G04AB01 08/11/93 0] 
ACIDO NALIDIXICO Codice AIC Dossier Specialità: 030074 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOTERAPICO ITALIANO SPA Î 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC © Registrazione in Farmacia 
030074 013 /G © 20 COMPRESSE 500 MG A RR G04ABO01 08/11/93 O 
030074 025 /G = 40 COMPRESSE 500 MG Cc RR G04AB01 08/11/93 Li 
030074 037 /G 100 COMPRESSE 500 MG Cc RR G04AB01 08/11/93 O] 
030074 049 /G 200 COMPRESSE 500 MG Cc RR G04AB01 08/11/93 L) 
ACIDO NALIDIXICO Codice AIC Dossier Specialità: 030133 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. 

— N°AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030133 019 /G 20 COMPRESSE 500 MG A RR G04AB01 08/11/93 O 
030133 021 /G = SCIROPPO 6% FLACONE 150 ML A RR G04AB01 08/11/93 CL] 

ACIDO NALIDIXICO Codice AIC Dossier Specialità: 029981 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MEDISCA FARMACEUTICI S.R.L. 
in 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029981 014 /G = SCIROPPO 6% 150 ML A RR G04AB01 08/11/93 DJ 
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029981 026 /G 20 COMPRESSE 500 MG A RR G04AB01 08/11/93 in 
ACIDO NALIDIXICO Codice AIC Dossier Specialità: 029591 
|? data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONTEFARMACO SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029591 017 /G 20 COMPRESSE 500 MG A RR G04AB01 08/11/93 O 
ACIDO SALICILICO Codice AIC Dossier Specialità: 031038 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FA.DEM SAS 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031038 019 /G 1% SOLUZIONE IDROALCOOLICA FLACONE 20ML € SP DI1AF 08/11/93 k4 
031038 021 /G 1% SOLUZIONE IDROALCOOLICA FLACONE SOML € SP DI1AF 08/11/93 na 
031038 033 /G 1% SOLUZIONE IDROALCOOLICA FLACONE Cc SP DI1AF 08/11/93 O 
1000ML 
ACIDO SALICILICO Codice AIC Dossier Specialità: 030456 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMA 3 SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030456 014 /G FLACONE 20 G SOLUZIONE IDROALCOOLICA 1% C SP DI1AF 08/11/93 b%, 
030456 026 /G FLACONE 100 G SOLUZIONE IDROALCOOLICA 1% € SP DI1AF 08/11/93 O 
030456 038 /G FLACONE 100 G SOLUZIONE IDROALCOOLICA 2% C SP DI1AF 08/11/93 O 
030456 040 /G COMPOSTO SOLUZIONE IDROALCOOLICA G 50 Cc SP DI1AF 08/11/93 U 
ACIDO SALICILICO Codice AIC Dossier Specialità: 030449 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030449 019 /G FLACONE 20 ML SOLUZIONE IDROALCOOLICA 1% C SP DIIAF 08/11/93 0) 
n 030449 021 te) FLACONE 100 MLSOLUZIONE IDROALCOOLICA 1% C SP DI1AF 08/11/93 DU] 
| ACIDO SALICILICO : 23 Codice AIC Dossier Specialità: 030959 
' — data primaregistrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE I.N.T.E.S. 
N° AIC Confezione : ° ni © Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030959 011 /G 2% VASO 250G Cc RR DI1AF 08/11/93 L) 
030959 023 /G 5% VASO 250 G E RR DI1AF 08/11/93 D] 
030959 035 /G 10% VASO 250G c RR DI1AF 08/11/93 L] 
030959 047 /G 10% TUBOSG Cc RR DILAF 08/11/93 O) 


ACIDO SALICILICO Codice AIC Dossier Specialità: 030177 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030177 012 /G FLACONE 20 G SOLUZIONE IDROALCOOLICA 1% € SP DI1AF 08/11/93 Iv 
ACIDO SALICILICO Codice AIC Dossier Specialità: 029778 
i data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L. 
ie 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029778 014 /G.= FLACONE 50 ML SOLUZIONE IDROALCOOLICA 1% C SP DI1AF 08/11/93 [6] 
029778 026 /G FLACONE 100 G SOLUZIONE IDROALCOOLICA 1% € SP DI1AF 08/11/93 97 
ACIDO SALICILICO | Codice AIC Dossier Specialità: 031777 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: RAMINI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031777 016 /G FLACONE 20 MLSOLUZIONE IDROALCOOLICA 1% € SP DI1AF 08/11/93 i 
| ACIDO SALICILICO Codice AIC Dossier Specialità: 031294 
Î data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ZETA FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031294 010 /G FLACONE 20 ML SOLUZIONE IDROALCOLICA 1% € SP DI1AF 08/11/93 Wi 
031294 022 /G FLACONE 20 ML SOLUZIONE IDROALCOLICA 2% € SP DI1AF 08/11/93 O 


e [e 
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ACIDO TRICLOROACETICO 


Codice AIC Dossier Specialità: 031039 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FA.DEM SAS | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031039 011 /G FIALA 10 ML SOLUZIONE 50% c SP DI1AF 08/11/93 Mi 
ACIDO TRICLOROACETICO Codice AIC Dossier Specialità: 030458 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMA 3 SRL 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030458 018 /G FIALA 3 G SOLUZIONE 50% Cc SP DIAF 08/11/93 si 
nas ; 
ACIDO TRICLOROACETICO Codice AIC Dossier Specialità: 030178 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030178 014 /G FILA 2,5 ML SOLUZIONE 50% Cc. SP DI1AF 08/11/93 0] 
ACIDO TRICLOROACETICO Codice AIC Dossier Specialità: 031778 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo = 08/11/98 Titolare AIC: RAMINI S.R.L. J 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031778 018 /G FIALA 2,5 ML SOLUZIONE 50% Cc SP DIAF 08/11/93 RZ} 
ACIDO TRICLOROACETICO Codice AIC Dossier Specialità: 031296 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ZETA FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031296 015 /G FIALA 10 ML Cc SP DI1AF 08/11/93 Mi 
ACQUA BORICA Codice AIC Dossier Specialità: 029879 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: A.F.0.M. MEDICAL SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029879 018 /G G 200 Cc SP D08AD 08/11/93 na 
029879 020 /G G 500 Cc SP DO8AD 08/11/93 I 
ACQUA BORICA Codice AIC Dossier Specialità: 031310 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ALLEANZA SALUTE ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031310 016 /G 3% FLACONE 500 ML Cc SP D08AD 08/11/93 wi 
ACQUA BORICA Codice AIC Dossier Specialità: 030318 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BOOTS HEALTHCARE MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030318 012 /G 3% FLACONE 200 ML Cc SP D08AD 08/11/93 i 
030318 024 /G 3% FLACONE 500 ML Cc SP D08AD 08/11/93 A 
{ 
ACQUA BORICA Codice ATC Dossier Specialità: 032650 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032650 018 /G SOLUZIONE 3% FLACONE 200 ML C SP DO8AD 08/11/93 O 
032650 020 /G SOLUZIONE 3% FLACONE 500 ML c SP DO8AD 08/11/93 OD) 
ACQUA BORICA Codice AIC Dossier Specialità: 029648 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029648 019 /G 3% FLACONE 500 ML Cc SP D08AD 08/11/93 VA 
Î ACQUA BORICA Codice AIC Dossier Specialità: 029693 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 =—DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: DYNACREN LABORATORIO FARMACEUTICO DEL 


DOTT.A.FRANCIONI E DI M.GEROSA S.R.L. 


N° AIC Confezione 
029693 013 /G 3% FLACONE 200 ML 
029693 025 /G 3% FLACONE 500 ML 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
c SP D08AD 08/11/93 ÙU 
E SP DOBAD 08/11/93 LU 


SA ge 
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| ACQUA BORICA 


Codice AIC Dossier Specialità: 031041 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FA.DEM SAS 
N° AIC Confezione i Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031041 015 /G 3% FLACONE 500 ML Cc SP DO8AD 08/11/93 97 
ACQUA BORICA Codice AIC Dossier Specialità: 030460 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMA 3 SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030460 012 /G 3% FLACONE 500 ML Cc SP D08AD 08/11/93 vi 
ACQUA BORICA Codice AIC Dossier Specialità: 031059 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMED SAS 
N° AIC Confezione E Fascia SSN Dispensazione ATC È Registrazione in Farmacia 
03F059 013 /G 3% FLACONE 500 ML Cc SP DO8AD 08/11/93 C] 
ACQUA BORICA Codice AIC Dossier Specialità: 031012 
1 data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARVE S.RL. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031012 014 /G 3% FLACONE 500 ML Cc SP DO8AD 08/11/93 O 
031012 026 /G 3% FLACONE 1000 ML Cc SP DOSAD 08/11/93 O Ù 
ACQUA BORICA Codice AIC Dossier Specialità: 030450 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030450 011 /G 3% FLACONE 200 ML Cc SP DO8AD 08/11/93 O 
030450 023 /G 3% FLACONE 500 ML C SP DORAN 08/11/93 MI 
ACQUA BORICA Codice AIC Dossier Specialità: 030179 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030179 016 /G 3% FLACONE 100 ML Cc SP D08AD 08/11/93 O 
030179 028 /G 3% FLACONE 200 ML Cc SP DOSAD 08/11/93 7 
030179030 /G 3% FLACONE 500 ML c SP DOBAD 08/11/93 M 
030179 042 /G 3% FLACONE 1000 ML Cc SP D08AD 08/11/93 LU 
ACQUA BORICA Codice AIC Dossier Specialità: 029779 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029779 016 /G 3% FLACONE 500 ML Cc SP DOSAD 08/11/93 vi 
029779 028 /G 3% FLACONE 250 ML Cc SP D08AD 08/11/93 O 
| ACQUA BORICA Codice AIC Dossier Specialità: 031877 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LACHIFARMA S.R.L. LABORATORIO CHIMICO SALENTINO 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031877 018 /G 3% FLACONE 250 ML Cc SP DO08AD 08/11/93 O 
031877 020 /G 3% FLACONE 500 ML Cc SP D0O8AD 08/11/93 D 
‘ ACQUA BORICA Codice AIC Dossier Specialità: 031092 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OLCELLI DOTT. M.&C. SRL LABORATORIO CHIMICO- 
2 FARMACEUTICO 
N° AIC Confezione Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031092 012 /G 3% FLACONE 100 ML Cc SP DO8AD 08/11/93 O 
031092 024 /G 3% FLACONE 500 ML (6; SP DO8AD 08/11/93 O 
ACQUA BORICA Codice AIC Dossier Specialità: 031779 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: RAMINI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione: in Farmacia 
031779 010 /G 3% FLACONE 500 ML Cc SP D08AD 08/11/93 MM 
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ACQUA BORICA Codice AIC Dossier Specialità: 031299 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ZETA FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031299 011 /G 3% FLACONE 500 ML Cc SP D08AD 08/11/93 zi 
ACQUA DI CALCE Codice AIC Dossier Specialità: 029880 
data prima registrazione specialità: 08/11/33 =DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: A.F.O.M. MEDICAL SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029880 022 /G FLACONE G 1000 Cc SP D08AX 08/11/93 [na 
ACQUA DI CALCE Codice AIC Dossier Specialità: 032651 


N° AIC 
032651 010 /G 
032651 022 /G 


Confezione 


FLACONE 100 G 
FLACONE 1000 G 


Fascia SSN 
Cc 
Cc 


Dispensazione 
SP 
SP 


ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 —DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: AGUETTANT ITALIA S.R.L. 


N° AIC 
030898 011 /G. 
030898 023 /G 
030898 035 /G 
030898 047 /G 
030898 050 /G 
030898 062 /G 


Confezione 
PER IRRIGAZIONI FLACONI 500 ML 
PER IRRIGAZIONI FLACONI 1000 ML 
SACCA 1000 ML 
SACCA 2000 ML 
SACCA 3000 ML 
SACCA 5000 ML 


Fascia SSN 
c 


(oMeMeMmente: 


ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 


N° AIC 
030010 019 /G 
030010 021 /G 
030010 033 /G 
030010 045 /G 
030010 058 /G 
030010 060 /G 


N° AIC 
030891 016 /G 
030891 028 /G 
030891 030 /G 
030891 042 /G 
030891 055 /G 
030891 067 /G 
030891 079 /G 
030891 081 /G 
030891 093 /G 
030891 105 /G 
030891 117 /G 
030891 129 /G 
030891 131 /G 
030891 143 /G 


Dispensazione 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 


Confezione 
FIALA 2ML 
10 FIALE 2 ML 
FIALA 5 ML 
10 FIALE 5 ML 
FIALA 10 ML 
10 FIALE10 MEL 


Fascia SSN 
A 


OPNP>O 


Dispensazione 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 


ATC 


DO8AX 
DOSAX 


Codice AIC Dossier Specialità: 030898 


Registrazione in Farmacia 
08/11/93 O 
08/11/93 O 


ATC 
V07AB 
V07AB 
VO7AB 
V07AB 
V07AB 
V07AB 


Registrazione in Farmacia 
08/11/93 Li 
08/11/93 Ci 
08/11/93 L] 
08/11/93 O 
08/11/93 O 
08/11/93 O 


Codice AIC Dossier Specialità: 030010 i 


ATC 
V07AB 
V07AB 
V07AB 
V07AB 
V07AB 
V07AB 


Registrazione in Farmacia 
08/11/93 O 
08/11/93 DU 
08/11/93 O 
08/11/93 O 
08/11/93 LI 
08/11/93 LI 


ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BAXTER S.P.A. 


Confezione 
SACCA FLESSIBILE PER IRRIGAZIONI 1000ML 
SACCA FLESSIBILE PER IRRIGAZIONI 2000ML 
SACCA FLESSIBILE PER IRRIGAZIONI 3000ML 
SACCA FLESSIBILE PER IRRIGAZIONI 5000 ML 
SACCA FLESSIBILE PER IRRIGAZIONI 6000ML 
SACCA FLESSIBILE 50 ML 
SACCA FLESSIBILE 100 ML 
SACCA FLESSIBILE 250 ML 
SACCA FLESSIBILE 500 ML 
SACCA FLESSIBILE 1000 ML 
SACCA FLESSIBILE PER IRRIGAZIONI 10000 ML 
50 ML IN SACCA FLESSIBILE 100 ML 
100 ML IN SACCA FLESSIBILE 250 ML 
250 ML IN SACCA FLESSIBILE 500 ML 


Codice AIC Dossier Specialità: 030891 | 


Fascia SSN 


(el 


ncn0n1Nn0n0nnannnnnn 


Dispensazione 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 


ATC 
V07AB 
V07AB 
V07AB 
V07AB 
V07AB 
V07AB 
V07AB 
V07AB 
V07AB 
V07AB 
V07AB 
V07AB 
VO7AB 
V07AB 


Registrazione in Farmacia 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 


G0ULaDnDidctEO AE 


ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL S.P.A. 


N° AIC 


Confezione 


Fascia SSN 
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Dispensazione 


Codice AIC Dossier Specialità: 030906 Î 


ATC 


Registrazione in Farmacia 
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030906 010 /G. = FLACONE S0 ML c SP VO7AB 08/11/93 Ci 
030906 022 /G =—FLACONE 100 ML c SP VO7AB 08/11/93 DU 
030906 034 /G = FLACONE 250 ML c SP VO7AB 08/11/93 O] 
030906 046 /G = FLACONE 500 ML c SP VO7AB 08/11/93 LU 
030906 059 /G =—SACCA CLEAR-FLEX 100 ML c SP VO7AB 08/11/93 O 
030906 061 /G SACCA CLEAR-FLEX 250 ML c SP VO7AB 08/11/93 Lu 
030906 073 /G =—SACCA CLEAR-FLEX 500 ML c SP VO7AB 0811193 UU] 
030906 085 /G = SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML c SP VO7AB 08/11/93 OD 
030906 097 /G —FIALA1ML c SP VO7AB 08/11/93 O 
030906 109 /G —FIALA2ML A SP V07AB 08/11/93 O 
030906 111 /G = FIALASML A SP V07AB 08/11/93 U 
030906 123 /G. = FIALA 10 ML A SP VO7AB 08/11/93 O 
030906 135 /G =—FIALA 20 ML c SP VO7AB 08/11/93 OD 
030906 147 /G. = SACCA CLEAR-FLEX 2000 ML c SP VO7AB 08/11/93 na) 
030906 150 /G SACCA CLEAR-FLEX 2500 ML Cc SP VO7AB 08/11/93 0] 
030906 162 /G = SACCA CLEAR-FLEX 3500 ML c SP VO7AB 08/11/93 _] 
030906 174 /G SACCA CLEAR-FLEX 4000 ML c SP VO7AB 08/11/93 LU] 
030906 186 /G SACCA CLEAR-FLEX 4500 ML c SP VO7AB 08/11/93 L] 
030906 198 /G = SACCA CLEAR-FLEX 5500 ML c SP VO7AB 08/11/93 O 

lo SP VO7AB 08/11/93 O 


030906 200 /G SACCA CLEAR-FLEX 6000 ML 


‘ ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI Codice AIC Dossier Specialità: 031022 
1 data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo = 08/11/98 Tirolare AIC: BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031022 015 /G FLACONE 50 ML (i SP V07AB 08/11/93 O 
031022 027 /G SACCA 100 ML Cc SP V07AB 08/11/93 O 
031022 039 /G SACCA 250 ML (è. SP VO7TAB 08/11/93 DJ 
031022 041 /G SACCA 500 ML Cc SP V07AB 08/11/93 i 
031022 054 /G SACCA 1000 ML Cc SP VOTAB 08/11/93 Sal 
031022 066 /G SACCA 2000 ML Cc SP V07AB 08/11/93 E 
031022 078 /G SACCA 3000 ML Cc SP V07AB 08/11/93 Dj 
031022 080 /G SACCA 4000 ML Cc SP VO7AB 08/11/93 Li 
031022 092 /G SACCA 5000 ML Cc Sp VOTAB 08/11/93 = 
031022 104 /G 50 ML IN FLACONE 100 ML (6; SP V07AB 08/11/93 Di 
031022 116 /G S FIALE 1 ML Cc SP VÒTAB 08/11/93 Ù 
031022 128 /G 10 FIALE 1 ML Cc SP V07AB 08/11/93 O 
031022 130 /G 100 FIALE 1 ML Cc SP VO7AB 08/11/93 UH 
031022 142 /G 100 ML IN FLACONE 250 ML (o) SP VO07AB 08/11/93 O 
031022 155 /G 5 FIALE S ML C SP VO7AB 08/11/93 LU 
031022 167 /G 10 FIALE 5 ML Cc SP VO7AB 08/11/93 Cl 
031022 179 /G 100 FIALE 5 ML Cc SP V07AB 08/11/93 Ci 
031022 181 /G 250 ML IN FLACONE 500 ML Cc SP VO07AB 08/11/93 O 
031022 193 /G 5 FIALE 10 ML Cc SP VO7AB 08/11/93 DU 
031022 205 /G 10 FIALE 10 ML c SP VO7AB 08/11/93 a 
031022 217 /G 100 FIALE 10 ML Cc SP V07AB 08/11/93 O 
031022 229 /G S FIALE 15 ML Cc SP VO7AB 08/11/93 O 
031022 231 /G 10 FIALE 15 ML Cc SP VO07AB 08/11/93 O 
031022 243 /G 100 FIALE 15 ML (o) SP VO7AB 08/11/93 O 
031022 256 /G 5 FIALE 20 ML Cc SP VO7AB 08/11/93 O 
031022 268 /G 10 FIALE 20 ML Cc SP V07AB 08/11/93 CU 
031022 270 /G 100 FIALE 20 ML Cc SP VO7AB 08/11/93 Cl 
031022 282 /G FLACONE 100 ML (e) SP VO7AB 08/11/93 O 
031022 294 /G FLACONE 250 ML Cc SP VO7AB 08/11/93 U 
031022 306 /G FLACONE 500 ML Cc SP VO7AB 08/11/93 O 
031022 318 /G S FIALE 2 ML Cc SP VO7AB 08/11/93 DL] 
031022 320 /G 10 FIALE 2 ML C SP VO7AB 08/11/93 O 
031022 332 /G 100 FIALE 2 ML Cc SP V07AB 08/11/93 na 
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| ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI Codice AIC Dossier Specialità: 030047 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L. 


N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030047 017 /G FIALA 1 ML Cc SP V07AB 08/11/93 O 
030047 029 /G 10 FIALE 1 ML (o) SP V07AB 08/11/93 O 
030047 031 /G FIALA2ML A SP VO7AB 08/11/93 O] 
030047 043 /G 10 FIALE 2 ML Cc SP V07AB 08/11/93 LU 
030047 056 /G FIALA 3 ML Cc SP V07AB 08/11/93 CL] 
030047 068 /G 10 FIALE 3 ML Cc SP V07AB 08/11/93 O 
030047 070 /G FIALA 5 ML A SP VO7AB 08/11/93 CI 
030047 082 /G 10 FIALE 5 ML Cc SP VO07AB 08/11/93 O 
030047 094 /G FIALA 10 ML A SP V07AB 08/11/93 LU 
030047 106 /G 10 FIALE10 ML Cc SP V07AB 08/11/93 O 
030047 118 /G 50 FIALE] ML Cc SP V07AB 08/11/93 O 
030047 120 /G 100 FIALE1 ML Cc SP V07AB 08/11/93 O 
030047 132 /G 50 FIALE2 ML Cc SP V07AB 08/11/93 Q 
030047 144 /G 100 FIALE2 ML Cc SP VO7AB 08/11/93 DU] 
030047 157 /G 50 FIALE3 ML To SP V07AB 08/11/93 CL) 
030047 169 /G 100 FIALE3 ML (0) SP V07AB 08/11/93 O 
030047 171 /G 50 FIALES ML (o) SP V07AB 08/11/93 U] 
030047 183 /G 100 FIALES ML Cc SP VO7TAB 08/11/93 O 
030047 195 /G 50 FIALE10 ML Cc SP V07AB 08/11/93 LU] 
030047 207 /G 100 FIALE10 ML (o) SP V07AB 08/11/93 O 

ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI Codice AIC Dossier Specialità: 030945 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO 
FARMACEUTICA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030945 012 /G 50 ML IN FLACONE 100 ML (o) SP VO7TAB 08/11/93 U 
030945 024 /G FLACONE S0 ML Cc SP V07AB 08/11/93 LI 
030945 036 /G FLACONE 100 ML Cc SP V07AB 08/11/93 na 
030945 048 /G FLACONE 250 ML (o) SP V07AB 08/11/93 LU 
030945 051 /G FLACONE 500 ML Cc SP V07AB 08/11/93 O 
030945 063 /G FLACONE 1000 ML Cc SP VO7AB 08/11/93 O) 
030945 075 /G FIALA 2ML A SP VO7AB 08/11/93 DL] 
030945 087 /G_ FIALASML A SP VO7AB 08/11/93 CJ 
030945 099 /G FIALA 10 ML A SP VO7AB 08/11/93 0] 

ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI Codice AIC Dossier Specialità: 032655 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 3 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032655 019 /G FIALA 1 ML Cc SP V07AB 08/11/93 ] 
032655 021 /G FIALA 2 ML A SP V07AB 08/11/93 O 
032655 033 /G FIALA 3 ML C SP V07AB 08/11/93 O 
032655 045 /G FIALA 5 ML A SP V07AB 08/11/93 O 
032655 058 /G FIALA 10 ML A sp V07AB 08/11/93 DU 
032655 060 /G FLACONE 20 ML Cc SP V07AB 08/11/93 DU) 
032655 072 /G 2 FIALE 1 ML Cc SP V07AB 08/11/93 C] 
032655 084 /G 2 FIALE 2 ML Cc SP V07AB 08/11/93 G 
032655 096 /G 2 FIALE 3 ML Cc SP V07AB 08/11/93 O) 
032655 108 /G 2 FIALE S ML Cc SP VO7AB 08/11/93 CI 
032655 110 /G 2 FIALE 10 ML Cc SP V07AB 08/11/93 G] 
032655 122 /G 2 FLACONI 10 ML Cc SP V07AB 08/11/93 U 
032655 134 /G S FIALE 1 ML (e: SP V07AB 08/11/93 O 
032655 146 /G S FIALE 2 ML @ SP V07AB 08/11/93 LI] 
032655 159 /G 5 FIALE 3 ML Cc SP VO7AB 08/11/93 i 
032655 161 /G S FIALE 5 ML Cc SP V07AB 08/11/93 D] 
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032655 173 /G 5 FIALE 10 ML Cc SP V07AB 08/11/93 LI 
032655 185 /G 5 FLACONI 20 ML Cc SP VO7AB 08/11/93 Dei 
032655 197 /G 10 FIALE 1 ML Cc SP VO7AB 08/11/93 A 
032655 209 /G 10 FIALE 2 ML Cc SP V07AB 08/11/93 O) 
032655 211 /G 10 FIALE 3 ML (e; SP V07AB 08/11/93 O] 
032655 223 /G 10 FIALE 5 ML Cc SP V07AB 08/11/93 LI) 
032655 235 /G 10 FIALE 10 ML (o) SP V07AB 08/11/93 [3] 
032655 247 /G 10 FLACONI 20 ML Cc SP V07AB 08/11/93 Ei 
| ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI Codice AIC Dossier Specialità: 030361 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 =—DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: COLLALTO LAB. CHIMICO-FARMACEUTICI DI 
c 1h — AGNELLI MASSIMO & C. S.A.S. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030361 012 /G FIALA 2 ML A SP VO7AB 08/11/93 n7} 
030361 024 /G 10 FIALE 2 ML Cc SP VO7AB 08/11/93 O 
030361 036 /G FIALA 3 ML Cc SP VO7AB 08/11/93 GC) 
030361 048 /G 10 FIALE 3 ML Cc SP VO7AB 08/11/93 O] 
030361 051 /G FIALA S$ ML A SP VO7AB 08/11/93 hi 
030361 063 /G 10 FIALE 5 ML Cc SP V07AB 08/11/93 Li 
030361 075 /G FIALA 10 ML A SP V07AB 08/11/93 vi 
030361 087 /G 10 FIALE 10 ML Cc SP V07AB 08/11/93 O 
030361 099 /G FIALA 20 ML (0) SP V07AB 08/11/93 0 
030361 101 /G 5 FIALE 20 ML Cc SP VO7AB 08/11/93 Mi 
030361 113 /G 10 FIALE 20 ML Cc SP VO07AB 08/11/93 DI 
030361 125 /G FLACONE 100 ML Cc SP VO07AB 08/11/93 LU] 
030361 137 /G = 50 FLACONI 100 ML Cc SP V07AB 08/11/93 O 
030361 149 /G FLACONE 250 ML Cc Sp V07AB 08/11/93 LU] 
030361 152 /G 25 FLACONI 250 ML Cc SP V07AB 08/11/93 O 
030361 164 /G FLACONE 500 ML (o) SP V07AB 08/11/93 3 
030361 176 /G 25 FLACONI 500 ML Cc SP VO7AB 08/11/93 LU 
030361 188 /G SACCA 1000 ML Cc SP VO7AB 08/11/93 O 
030361 190 /G SACCA 2000 ML Cc SP V07AB 08/11/93 O 

ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI Codice AIC Dossier Specialità: 033122 
data prima registrazione specialità: 12/10/98 Data Rinnovo Titolare AIC: EUROSPITAL S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

033122 019 /G FLACONE 500 ML Cc SP V07AB 12/10/98 OD 
ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI Codice AIC Dossier Specialità: 032571 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FIDIA SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032571 010 /G FIALA 5 ML A SP VO7AB 08/11/93 [na 

ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI Codice AIC Dossier Specialità: 031405 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FISIOPHARMA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

031405 018 /G 10 FIALE Cc SP V07AB 08/11/93 9, 
ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI Codice AIC Dossier Specialità: 030757 
[Seaton pece "Ia: Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 

N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030757 013 /G FLACONE 50 ML 0) SP V07AB 08/11/93 D 
030757 025 /G FLACONE 100 ML Cc SP V07AB 08/11/93 LD} 
030757 037 /G FLACONE 250 ML Cc SP V07AB 08/11/93 LU] 
030757 049 /G FLACONE 500 ML (e. SP V07AB 08/11/93 À% 
030757 052 /G FLACONE 1000 ML. Cc SP V07AB 08/11/93 YU 
030757 064 /G FLACONE 1000 ML PER IRRIGAZIONI Cc SP V07AB 08/11/93 (al 
030757 076 /G FLACONE 2000 ML PER IRRIGAZIONI Cc SP VO7AB 08/11/93 O 
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030757 088 /G FLACONE 3000 ML PER IRRIGAZIONI Cc SP V07AB 08/11/93 O 
030757 090 /G FLACONE 5000 ML PER IRRIGAZIONI Cc SP V07AB 08/11/93 O] 
030757 102 /G FLACONE 6000 ML PER IRRIGAZIONI Cc SP V07AB 08/11/93 LI 
030757 114 /G 1FIALA1ML Cc SP VOTAB 08/11/93 LÌ 
030757 126 /G 2 FIALE i ML Cc SP V07AB 08/11/93 DI 
030757 138 /G 3 FIALE 1 ML Cc SP V07AB 08/11/93 YU 
030757 140 /G 4 FIALE I ML Cc SP VO7ZAB 08/11/93 Li 
030757 153 /G 5 FIALE 1 ML Cc SP V07AB 08/11/93 LÌ 
030757 165 /(G 6FIALE1ML c SP VO7AB 08/11/93 L] 
030757 177 (G 7FIALEIML c SP VOTAB 08/11/93 DU] 
030757 189 /G  &FIALE1ML c SP VOTAB 08/11/93 O) 
030757 191 /G 9FIALEI1ML c SP VO7AB 08/11/93 O 
030757 203 /G 10 FIALE 1 ML Cc SP VO7AB 08/11/93 O 
030757 215 /G 1 FIALA 2 ML A SP V07AB 08/11/93 O] 
030757 227 /G 2 FIALE 2 ML Cc SP V07AB 08/11/93 O 
030757 239 /G  3FIALE2ML lo SP VO7AB 08/11/93 O) 
030757 241 /G 4FIALE2ML fo sP VO7AB 08/11/93 O 
030757 254 /G 5FIALE2ML c SP VO7AB 08/11/93 O 
030757 266 /G = 6FIALE2ML le SP VO7AB 08/11/93 D] 
030757 278 /G 7 FIALE 2 ML Cc SP VO07AB 08/11/93 O 
030757 280 /G 8 FIALE 2 ML Cc SP V07AB 08/11/93 CU) 
030757 292 /G 9 FIALE 2ML Cc SP V07AB 08/11/93 DI 
030757 304 /G 10 FIALE2 ML c SP VO7AB 08/11/93 UL 
030757 316 /G1FIALA3ML c SP VO7AB 08/11/93 O 
030757 328 /G 2 FIALE3ML c SP VO7AB 08/11/93 O 
030757 330 /G 3 FIALE 3 ML Cc SP VO7AB 08/11/93 D] 
030757 342 /G 4 FIALE 3 ML Cc SP V07AB 08/11/93 LU 
030757 355 /G 5 FIALE 3 ML Cc SP V07AB 08/11/93 O) 
030757 367 /(G. 6FIALE3ML lo SP VO7AB 08/11/93 O 
030757 379 /G 7 FIALE3 ML Cc SP V07AB 08/11/93 O 
030757 381 /G &FIALE3ML c SP VO7AB 08/11/93 L] 
030757 393 /G. 9FIALE3 ML lo SP V07AB 08/11/93 L] 
030757 405 /G 10 FIALE 3 ML Cc SP VO7AB 08/11/93 D) 
030757 417 /G 1 FIALA 5 ML A SP V07AB 08/11/93 LI] 
030757 429 /G 2 FIALE 5 ML Cc SP V07AB 08/11/93 DL] 
030757 431 /G 3FIALESML c SP VO7AB 08/11/93 O 
030757 443 /G = 4FIALESML c sp V07AB 08/11/93 O 
030757 456 /G SFIALESML c SP VO7AB 08/11/93 O 
030757 468 /G 6 FIALESML c SP VO7AB 08/11/93 O 
030757 470 /G 7 FIALE $S ML Cc SP V07AB 08/11/93 a 
030757 482 /G 8 FIALE 5 ML Cc SP V07AB 08/11/93 DÌ 
030757 494 /G 9 FIALE 5 ML Cc SP V07AB 08/11/93 CL] 
030757 506 /G = 10FIALESML c SP VO7AB 08/11/93 O 
030757 518 /G1FIALA 10 ML A SP V07AB 08/11/93 U 
030757 520 /G = 2FIALE 10 ML c SP VO7AB 08/11/93 Li 
030757 532 /G 3FIALE10ML c SP VO7AB 08/11/93 O 
030757 544 /G 4 FIALE 10 ML Cc SP V07AB 08/11/93 LC] 
030757 557 /G 5 FIALE i0 ML Cc SP VO7AB 08/11/93 DI) 
030757 569 /G 6 FIALE 10 ML (61 SP VO7AB 08/11/93 OD 
030757 571 /G  7FIALEI0ML c SP VO7AB 08/11/93 LD] 
030757 583 /G SFIALEI0ML c SP VOTAB 08/11/93 O 
030757 595 /G 9FIALE10ML lo SP VO7AB 08/11/93 Q 
030757 607 /G 10 FIALE 10 ML Cc SP VO7AB 08/11/93 D 
030757 619 /G 1 FIALA 20 ML Cc SP VO7AB 08/11/93 DI 
030757 621 /G 2 FIALE 20 ML Cc SP V07AB 08/11/93 DU 
030757 633 /G = 3FIALE20ML c SP VO7AB 08/11/93 O 
030757 645 /G = 4FIALE20ML c SP VO7AB 08/11/93 TU 
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030757 658 /G 5 FIALE 20ML Cc SP V07AB 08/11/93 DO 
030757 660 /G 6 FIALE 20ML Cc SP V07AB 08/11/93 O 
030757 672 /G. 7 FIALE 20ML c SP V07AB 08/11/93 O 
030757 684 /G 8 FIALE20ML Cc SP V07AB 08/11/93 CD] 
030757 696 /G 9 FIALE 20 ML Cc SP V07AB 08/11/93 O 
030757 708 /G 10 FIALE 20 ML Cc SP V07AB 08/11/93 LÌ 
030757 710 /G 1 CONTENITORE PLASTICA 1 ML c SP V07AB 08/11/93 O 
030757 722 /G. 2 CONTENITORI PLASTICA 1 ML Cc SP V07AB 08/11/93 n 
030757 734 /G 3 CONTENITORI PLASTICA 1 ML Cc SP VO7AB 08/11/93 DJ 
030757 746 /G 4 CONTENITORI PLASTICA 1 ML Cc SP V07AB 08/11/93 DI 
030757 759 /G 5 CONTENITORI PLASTICA 1 ML Cc SP V07AB 08/11/93 U 
030757 761 /G 6 CONTENITORI PLASTICA 1 ML Cc sp VO7AB 08/11/93 O 
030757 773 /G 7 CONTENITORI PLASTICA 1 ML Cc SP VO7AB 08/11/93 U 
030757 785 /G 8 CONTENITORI PLASTICA 1 ML Cc SP V07AB 08/11/93 O 
030757 797 /G. 9 CONTENITORI PLASTICA 1 ML Cc SP V07AB 08/11/93 CD] 
030757 809 /G 10 CONTENITORI PLASTICA 1 ML Cc SP V07AB 08/11/93 CL] 
030757 811 /G_ = 1 CONTENITORE PLASTICA 2 ML Cc SP V07AB 08/11/93 O 
030757 823 /G 2 CONTENITORI PLASTICA 2 ML Cc SP V07AB 08/11/93 J 
030757 835 /G = 3 CONTENITORI PLASTICA 2 ML c SP V07AB 08/11/93 DU 
030757 847 /G 4 CONTENITORI PLASTICA 2 ML Cc SP VO7TAB 08/11/93 OÙ 
030757 850 /G = 5 CONTENITORI PLASTICA 2 ML Cc SP V07AB 08/11/93 O 
030757 862 /G 6 CONTENITORI PLASTICA 2 ML Cc SP V07AB 08/11/93 DU] 
030757 874 /G 7 CONTENITORI PLASTICA 2 ML Cc SP VO7AB 08/11/93 O 
030757 886 /G = 8 CONTENITORI PLASTICA 2 ML c SP V07AB 08/11/93 a) 
030757 898 /G 9 CONTENITORI PLASTICA 2 ML Cc SP V07AB 08/11/93 O] 
030757 900 /G 10 CONTENITORI PLASTICA 2 ML Cc SP V07AB 08/11/93 Ù 
030757 912 /G 1 CONTENITORE PLASTICA 3 ML c SP V07AB 08/11/93 LÌ 
030757 924 /G 2 CONTENITORI PLASTICA 3 ML Cc SP VO7AB 08/11/93 O 
030757 936 /G = 3 CONTENITORI PLASTICA 3 ML c SP V07AB 08/11/93 M 
030757 948 /G 4 CONTENITORI PLASTICA 3 ML Cc SP V07AB 08/11/93 DI 
030757 951 /G = 5 CONTENITORI PLASTICA 3 ML c SP VO7AB 08/11/93 0 
030757 963 /G— 6 CONTENITORI PLASTICA 3 ML Cc SP V07AB 08/11/93 O 
030757 975 /G 7 CONTENITORI PLASTICA 3 ML € SP VO7AB 08/11/93 MI 
030757 987 /G — 8 CONTENITORI PLASTICA 3 ML Cc SP VO7AB 08/11/93 DU 
030757 999 /G 9 CONTENITORI PLASTICA 3 ML Cc SP V07AB 08/11/93 OD) 
031917 014 /G 10 CONTENITORI PLASTICA 3 ML Cc SP V07AB 08/11/93 DU 
031917 026 /G 1 CONTENITORE PLASTICA 5 ML Cc SP V07AB 08/11/93 D) 
031917 038 /G 2 CONTENITORI PLASTICA 5 ML Cc SP V07AB 08/11/93 Ci 
031917 040 /G 3 CONTENITORI PLASTICA 5 ML (0) SP V07AB 08/11/93 O 
031917 053 /G 4 CONTENITORI PLASTICA 5 ML Cc SP VO7AB 08/11/93 O 
031917 065 /G 5 CONTENITORI PLASTICA 5 ML Cc SP V07AB 08/11/93 O 
031917077 /G 6 CONTENITORI PLASTICA 5 ML Cc SP V07AB 08/11/93 O 
031917 089 /G 7 CONTENITORI PLASTICA 5 ML Cc SP V07AB 08/11/93 O 
031917 091 /G 8 CONTENITORI PLASTICA S ML Cc SP V07AB 08/11/93 O 
031917 103 /G 9 CONTENITORI PLASTICA 5 ML Cc SP V07AB 08/11/93 O 
031917 115 /G 10 CONTENITORI PLASTICA 5 ML Cc SP V07AB 08/11/93 U 
031917 127 /G. 1 CONTENITORE PLASTICA 10 ML Cc SP VO7AB 08/11/93 O 
031917 139 /G_ 2 CONTENITORI PLASTICA 10 ML c SP V07AB 08/11/93 O 
031917 141 /G 3 CONTENITORI PLASTICA 10 ML c SP VO7AB 08/11/93 O 
031917 154 /G = 4 CONTENITORI PLASTICA 10 ML Cc SP V07AB 08/11/93 CÌ 
031917 166 /G = 5 CONTENITORI PLASTICA 10 ML Cc SP V07AB 08/11/93 ne 
031917 178 /G = 6 CONTENITORI PLASTICA 10 ML Cc SP V07AB 08/11/93 O 
031917 180 /G = 7 CONTENITORI PLASTICA 10 ML Cc SP V07AB 08/11/93 O 
031917 192 /G = 8 CONTENITORI PLASTICA 10 ML Cc SP V07AB 08/11/93 DC] 
031917 204 /G = 9 CONTENITORI PLASTICA 10 ML Cc SP V07AB 08/11/93 ÙU 
031917 216 /G 10 CONTENITORI PLASTICA 10 ML Cc SP VO7AB 08/11/93 ni 
031917 228 /G 1 CONTENITORE PLASTICA 20 ML Cc SP VO7AB 08/11/93 O 
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031917 230 /G 2 CONTENITORI PLASTICA 20 ML Cc SP V07AB 08/11/93 (ne 
031917 242 /G 3 CONTENITORI PLASTICA 20 ML Cc SP V07AB 08/11/93 O 
031917 255 /G 4 CONTENITORI PLASTICA 20 ML Cc SP VO7AB 08/11/93 O 
031917 267 /G $ CONTENITORI PLASTICA 20 ML Cc SP VO7AB 08/11/93 U 
031917 279 /G 6 CONTENITORI PLASTICA 20 ML Cc SP V07AB 08/11/93 na 
031917 281 /G 7 CONTENITORI PLASTICA 20 ML Cc SP V07AB 08/11/93 DU 
031917 293 /G 8 CONTENITORI PLASTICA 20 ML Cc SP VO7AB 08/11/93 L] 
031917 305 /G 9 CONTENITORI PLASTICA 20 ML (Sì SP VO7AB 08/11/93 LU 
031917 317 /G 10 CONTENITORI PLASTICA 20 ML Cc SP V07AB 08/11/93 O 
031917 329 /G.— SACCA FLESSIBILE 50 ML Cc SP V07AB 04/09/97 O 
031917331 /G SACCAFLESSIBILE 100 ML Cc SP VO7AB 04/09/97 O 
031917 343 /G. SACCA FLESSIBILE 250 ML c SP V07AB 04/09/97 LU 
031917 356 /G SACCA FLESSIBILE 500 ML Cc SP V07AB 04/09/97 O 
031917 368 /G SACCA FLESSIBILE 1000 ML Cc SP V07AB 04/09/97 O 
031917 370 /G CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 250 ML Cc SP V07AB 04/09/97 O 
031917 382 /G CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 500 ML Cc SP V07AB 04/09/97 n 
031917 394 /G SACCA FLESSIBILE 1000 ML PER IRRIGAZIONI Cc SP V07AB 04/09/97 LU] 
031917 406 /G = SACCA FLESSIBILE 2000 ML PER IRRIGAZIONI Cc SP V07AB 04/09/97 O 
031917 418 /G SACCA FLESSIBILE 3000 ML.PER IRRIGAZIONI c SP V07AB 04/09/97 [a 
031917 420 /G = SACCA FLESSIBILE 5000 ML PER IRRIGAZIONI Cc SP V07AB 04/09/97 U 
031917 432 /G SACCA FLESSIBILE 6000 ML PER IRRIGAZIONI Cc SP V07AB 04/09/97 O 
031917 444 /G CONTENITORE RIGIDO PLAST 1000 ML PER Cc SP V07AB 04/09/97 O 
IRRIGAZIONI 
031917 457 /G CONTENITORE RIGIDO PLAST 5000 ML PER Cc SP VO7AB 04/09/97 DU 
IRRIGAZIONI 
031917 469 /G. 5 CONTENITORI PLASTICA 5 ML Cc SP V07AB 04/09/97 LU 
031917 471 /G 5 CONTENITORI PLASTICA 10 ML Cc SP V07AB 04/09/97 LU] 
031917 483 /G S CONTENITORI PLASTICA 20 ML Cc SP V07AB 04/09/97 O] 
031917 495 /G 6 CONTENITORI PLASTICA 5 ML Cc SP V07AB 04/09/97 U 
031917 507 /G 6 CONTENITORI PLASTICA 10 ML Cc SP V07AB 04/09/97 DU] 
031917 519 /G 6 CONTENITORI PLASTICA 20 ML Cc SP V07AB 04/09/97 L] 


ti» 
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ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI Codice AIC Dossier Specialità: 0297 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A. 


N° AIC ‘Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029728 019 /G FIALA 2 ML A SP V07AB 08/11/93 O 
029728 021 /G FIALA 5 ML A SP V07AB 08/11/93 O) 
029728 033 /G FIALA 10 ML A SP V07AB 08/11/93 U 

ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI Codice AIC Dossier Specialità: 031534 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE 
L ha 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031534 011 /G FIALA 1 ML Cc SP V07AB -08/11/93 L] 
031534 023 /G FIALA 2 ML A SP V07AB 08/11/93 C] 
031534 035 /G— FIALA3 ML Cc SP V07AB 08/11/93 O 
031534 047 /G FIALA 5 ML A SP V07AB 08/11/93 DC] 
031534 050 /G FIALA 10 ML A SP V07AB 08/11/93 DU] 
031534 062 /G = FIALA 20 ML Cc SP V07AB 08/11/93 DO] 
031534 074 /G FLACONE 100 ML Cc SP V07AB 08/11/93 O) 
031534 086 /G FLACONE 250 ML Cc SP VO7AB 08/11/93 LU] 
031534 098 /G. FLACONE 500 ML Cc SP V07AB 08/11/93 LU] 
031534 100 /G FLACONE 1000 ML Cc SP V07AB 08/11/93 E] 
031534 112 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 50 ML Cc SP VO7AB 08/11/93 CD] 
031534 124 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 100 ML Cc SP V07AB 08/11/93 O] 
031534 136 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 250 ML Cc SP VO7AB 08/11/93 O 
031534 148 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 500 ML Cc SP V07AB 08/11/93 O 
031534 151 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1000 ML Cc SP V07AB 08/11/93 O] 
031534 163 /G = SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1500 ML Cc SP V07AB 08/11/93 U 
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031534 175 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2000 ML Cc SP VO7AB 08/11/93 O] 
031534 187 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2500 ML Cc SP V07AB 08/11/93 O) 
031534 199 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 3000 ML Cc SP V07AB 08/11/93 O) 
031534 201 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 3500 ML Cc SP V07AB 08/11/93 O 
031834 213 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 4000 ML c SP V07AB 08/11/93 O 
031534 225 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 4500 ML (o) SP VO7AB 08/11/93 O 
031534 237 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 5000 ML Cc SP VO7TAB 08/11/93 O 
ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI Codice AIC Dossier Specialità: 032606 
data prima registrazione specialità: 14/06/96 Data Rinnovo Titolare AIC: LR.I.S. BIOMEDICA INDUSTRIA RICERCA SUD 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032606 016 /G FLACONE 50 ML Cc SP V07AB 14/06/96 U 
032606 028 /G FLACONE 100 ML Cc SP VO7AB 14/06/96 O 
032606 030 /G FLACONE 250 ML Cc SP VO7AB 14/06/96 O 
032606 042 /G FLACONE 500 ML Cc SP VO7AB 14/06/96 U 
032606 055 /G SACCA PVC 100 ML Cc SP VO07AB 14/06/96 Q 
032606 067 /G SACCA PVC 250 ML (o) SP V07AB 14/06/96 O] 
032606 079 /G SACCA PVC 500 ML Cc SP VO7AB 14/06/96 CI] 
032606 081 /G SACCA PVC 1000 ML Cc SP VO07AB 14/06/96 na 
032606 093 /G SACCA 3000 ML Cc SP V07AB 14/06/96 CL] 
032606 105 /G SACCA 5000 ML Cc SP VO7TAB 14/06/96 DU 
ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI Codice AIC Dossier Specialità: 030598 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: I.S.F. S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030598 015 /G 10 FIALE 5 ML Cc SP V07AB 08/11/93 [ni 
ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI Codice AIC Dossier Specialità: 029824 | 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029824 012 /G FIALA 1 ML G SP VO7TAB 08/11/93 na) 
029824 024 /G FIALA 2 ML A SP V07AB 08/11/93 Mi 
029824 036 /G FIALA3 ML Cc SP V07AB 08/11/93 CD] 
029824 048 /G FIALA 5 ML A SP V07AB 08/11/93 vi 
029824 051 /G FIALA 10 ML A SP VO7AB 08/11/93 vi 
029824 063 /G FIALA 20 ML Cc SP VO07AB 08/11/93 O 
029824 075 /G FLACONESOML Cc SP V07AB 08/11/93 n) 
029824 087 /G FLACONE 100 ML Cc SP VOT7TAB 08/11/93 Cl 
029824 099 /G FLACONE 250 ML Cc SP VO07AB 08/11/93 LÌ 
029824 101 /G FLACONE 500 ML Cc SP V07AB 08/11/93 VI 
029824 113 /G FLACONE 1000 ML Cc SP VO7AB 08/11/93 LÌ 
029824 125 /G SACCA 50 ML C SP VO07AB 08/11/93 O 
029824 137 /G SACCA 100 ML Cc SP V07AB 08/11/93 Cd] 
029824 149 /G SACCA 250 ML (Gi SP V07AB 08/11/93 DU 
029824 152 /G SACCA 500 ML Cc SP V07AB 08/11/93 O 
029824 164 /G SACCA 1000 ML Cc SP V07AB 08/11/93 O 
029824 176 /G PER IRRIGAZIONI SACCA 1000 ML Cc SP VO7AB 08/11/93 O 
029824 188 /G PER IRRIGAZIONE SACCA 2000 ML Cc SP V07AB 08/11/93 Cj 
029824 190 /G PER IRRIGAZIONE SACCA 3000 ML Cc SP VO07AB 08/11/93 O 
029824 202 /G PER IRRIGAZIONI SACCA 5000 ML (o) SP V07AB 08/11/93 U 
029824 214 /G PER IRRIGAZIONI SACCA 6000 ML Cc SP VO7AB 08/11/93 n 
029824 226 /G PER IRRIGAZIONI SACCA 10000 ML Cc SP V07AB 08/11/93 U 
029824 238 /G 5 FIALE 1 ML Cc SP VO07AB 08/11/93 O 
029824 240 /G 10 FIALE 1 ML Cc SP V07AB 08/11/93 O 
029824 253 /G SFIALE2 ML c SP VO7AB 08/11/93 O 
029824 265 /G 10 FIALE 2 ML Cc SP V07AB 08/11/93 DU 
029824 277 /G S FIALE 3 ML Cc SP V07AB 08/11/93 U 
029824 289 /G_ 10 FIALE3ML c SP VO7AB 08/11/93 O 
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029824 291 /G S FIALE 5 ML C SP VO7AB 08/11/93 O 
029824 303 /G 10 FIALE S ML Cc SP V07AB 08/11/93 U 
029824 315 /G 5 FIALE 10 ML Cc SP V07AB 08/11/93 O 
029824 327 /G 10 FIALE 10 ML Cc SP V07AB 08/11/93 DU 
ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI Codice AIC Dossier Specialità: 032846 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE I.N.T.E.S. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032846 014 /G RALA 1 ML Cc SP V07AB 08/11/93 O 
032846 026 /G FIALA 2 ML A SP VO7AB 08/11/93 O 
032846 038 /G FIALA 3 ML Cc SP VO7AB 08/11/93 O 
032846 040 /G FLACONE 5 ML A SP VO7AB 08/11/93 D) 
032846 053 /G FLACONE 10 ML A SP VO7TAB 08/11/93 O 
032846 065 /G FLACONE 20 ML Cc SP V07AB 08/11/93 [] 
032846 077 /G FLACONE 50 ML Cc SP VO7AB 08/11/93 CU] 

ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI Codice AIC Dossier Specialità: 030134 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030134 011 /G FIALA 2 ML A SP V07AB 08/11/93 O) 
030134 023 /G FIALA 5 ML A SP VO7AB 08/11/93 CL] 
030134 035 /G FIALA 10 ML A SP V07AB 08/11/93 O 

| ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI Codice AIC Dossier Specialità: 030180 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 

N° AIC Confezione i È Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030180 018 /G FIALA 2 ML A SP VO7AB 08/11/93 al 
030180 020 /G FIALA 5 ML A SP VO7AB 08/11/93 EYZ 
030180 032 /G FIALA 10 ML A SP V07AB 08/11/93 U 

[ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI Codice AIC Dossier Specialità: 033840 
| data prima registrazione specialità: 18/05/98 Data Rinnovo Titolare AIC: LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033840 012 /G FLACONE VETRO 50 ML Cc SP V07AB 18/05/98 DU 
033840 024 /G FLACONE VETRO 100 ML Cc SP V07AB 18/05/98 U 
033840 036 /G FLACONE VETRO 250 ML Cc SP V07AB 18/05/98 O 
033840 048 /G FLACONE VETRO 500 ML Cc SP V07AB 18/05/98 Ci 
033840 051 /G FLACONE VETRO 1000 ML Cc SP V07AB 18/05/98 LU 

ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI Codice AIC Dossier Specialità: 030875 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LABORATORI DON BAXTER SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030875 013 /G SACCA 50 ML Cc SP VO7AB 08/11/93 O 
030875 025 /G SACCA 100 ML Cc SP V07AB 08/11/93 O] 
030875 037 /G SACCA 250 ML Cc SP V07AB 08/11/93 DU 
030875 049 /G = SACCA S00ML Cc SP V07AB 08/11/93 n 
030875 052 /G SACCA 1000 ML Cc SP V07AB 08/11/93 QU 
030875 064 /G SACCA 2000 ML Cc SP V07AB 08/11/93 [nna 
030875 076 /G SACCA 3000 ML (6) SP V07AB 08/11/93 O 
030875 088 /G SACCA 4000 ML Cc SP V07AB 08/11/93 O] 
030875 090 /G SACCA 5000 ML Cc SP V07AB 08/11/93 O 
030875 102 /G 50 ML IN SACCA 100 ML Cc SP V07AB 08/11/93 [E] 
030875 140 /G 100 ML IN SACCA 250 ML Cc SP V07AB 08/11/93 CU) 
030875 189 /G 250 ML IN SACCA 500 ML Cc SP V07AB 08/11/93 0 
030875 191 /G FLACONE VETRO 50 ML (o) SP V07AB 08/11/93 ez 
030875 203 /G FLACONE VETRO 100 ML Cc SP V07AB 08/11/93 na 
030875 215 /G FLACONE VETRO 250 ML c SP V07AB 08/11/93 O 
030875 227 /G FLACONE VETRO 500 ML Cc SP V07AB 08/11/93 be) 
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030875 239 /G FLACONE VETRO 1000 ML Cc SP V07AB 08/11/93 n! 
| ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI Codice AIC Dossier Specialità: 029982 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MEDISCA FARMACEUTICI S.R.L. 
 N'AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029982 016 /G 10 FIALE 2 ML (o) SP V07AB 08/11/93 Di 
029982 028 /G 10 FIALE 3 ML (i SP VO07AB 08/11/93 O 
029982 030 /G 10 FIALE 5 ML Cc SP V07AB 08/11/93 U 
029982 042 /G 10 FIALE 10 ML Cc SP VO7AB 08/11/93 Ul 
ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI Codice AIC Dossier Specialità: 030779 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONICO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030779 019 /G FIALA 2 ML A SP V07AB 08/11/93 Mi 
030779 021 /G FIALA 5 ML A SP V07AB 08/11/93 77 
030779 033 /G FIALA 10 ML A SP V07AB 08/11/93 vi 
030779 045 /G FIALA 20 ML Cc SP VO7AB 08/11/93 U 
030779 058 /G 10 FIALE 2 ML Cc SP VO7AB 08/11/93 O 
030779 060 /G 10 FIALE 5 ML Cc SP V07AB 08/11/93 CU 
030779 072 /G 10 FIALE 10 ML C SP VO7AB 08/11/93 ja: 
030779 084 /G 10 FIALE 20 ML Cc SP V07AB 08/11/93 DU 
030779 096 /G FLACONE 50 ML Cc SP V07AB 08/11/93 U 
030779 108 /G FLACONE 100 ML Cc SP VO7AB 08/11/93 L] 
030779 110 /G FLACONE 250 ML Cc SP VO7AB 08/11/93 Ni 
030779 122 /G FLACONE 500 ML Cc SP V07AB 08/11/93 LI 
030779 134 /G FLACONE 1000 ML Cc SP V07AB 08/11/93 QU 
030779 146 /G SACCA 2000 ML (o) SP VO7AB 08/11/93 na; 
030779 159 /G SACCA 3000 ML (o) SP VO7AB 08/11/93 LI 
030779 161 /G SACCA 4000 ML Cc SP VO07AB 08/11/93 L] 
030779 173 /G SACCA 5000 ML Cc SP VO7AB 08/11/93 O 
030779 185 /G 50 ML IN FLACONI 100 ML 0) SP VO7AB 08/11/93 LI 
030779 197 /G 100 ML IN FLACONI 250 ML Cc SP VO7AB 08/11/93 O 
030779 209 /G 250 ML IN FLACONE 500 ML Cc SP VO7AB 08/11/93 O 
030779 211 /G 500 ML IN FLACONE 1000 ML Cc SP V07AB 08/11/93 O 
030779 235 /G SACCA 100 ML Cc SP V07AB 08/11/93 
030779 247 /G SACCA 250 ML Cc SP V07AB 08/11/93 O 
030779 250 /G SACCA 500 ML Cc SP V07AB 08/11/93 DL} 
030779 262 /G SACCA 1000 ML (0) SP V07AB 08/11/93 D]) 

ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI Codice AIC Dossier Specialità: 032395 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032395 016 /G FIALA 1 ML Cc SP VO7AB 08/11/93 O 
032395 028 /G FIALA 2 ML A SP V07AB 08/11/93 O 
‘032395 030 /G FIALA 3 ML Cc SP VO7AB 08/11/93 QU 
032395 042 /G = FIALA S ML A SP VOTAB 08/11/93 U 
032395 055 /G FIALA 10 ML A SP VO7AB 08/11/93 O 
032395 067 /G FIALA 20 ML (6) SP VO7AB 08/11/93 O 
032395 079 /G 2 FIALE 1 ML (© SP VO7AB 08/11/93 O 
032395 081 /G 2 FIALE 3 ML Cc SP VO7AB 08/11/93 O 
032395 093 /G 2 FIALE 20 ML Cc SP V07AB 08/11/93 O 
032395 105 /G 5 FIALE 1 ML Cc SP V07AB 08/11/93 O 
032395 117 /G SFIALE3ML (e SP VO7AB 08/11/93 O 
032395 129 /G 5 FIALE 20 ML Cc SP V07AB 08/11/93 CU 
032395 131 /G 10 FIALE 1 ML Cc SP V07AB 08/11/93 DU 
032395 143 /G 10 FIALE 3 ML Cc SP V07AB 08/11/93 
032395 156 /G 10 FIALE 20 ML (o) SP V07AB 08/11/93 
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ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI Codice AIC Dossier Specialità: 030738 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 


N° AIC Confezione | Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030738 013 /G FLACONE 50 ML Cc SP VO7AB 08/11/93 U 
030738 025 /G FLACONE 100 ML Cc SP VO7AB 08/11/93 U] 
030738 037 /G FLACONE 250 ML c SP V07AB 08/11/93 O) 
030738 049 /G FLACONE 500 ML Cc SP VO07AB 08/11/93 Cl 
030738 052 /G FLACONE 1000 ML Cc SP V07AB 08/11/93 O 
030738 064 /G SACCA 1 LITRO c SP V07AB 08/11/93 DU] 
030738 076 /G SACCA 3 LITRI Cc SP VO7AB 08/11/93 ÙU 
030738 088 /G SACCA 5 LITRI Cc SP V0?7AB 08/11/93 U 


ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: PHARMINVEST SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031005 010 /G_—10FIALE1ML Cc SP V07AB 08/11/93 Li 
031005 022 /G 10 FIALE3 ML Cc SP V07AB 08/11/93 OÙ 
031005 034 /G FIALA 2 ML A SP V07AB 08/11/93 mv 
031005 046 /G = FIALASML A SP VO7AB 08/11/93 Mi 
031005 059 /G = FIALA10ML A SP V07AB 08/11/93 Mi 
| ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI Codice AIC Dossier Specialità: 030649 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030649 014 /G FIALA 2 ML A SP V07AB 08/11/93 a 
030649 026 /G = SOFIALE2ML Cc SP V07AB 08/11/93 O 
030649 038 /G— FIALASML A SP V07AB 08/11/93 RI) 
030649 040 /G SO FIALE 5 ML Cc SP V07AB 08/11/93 [Ba 
030649 053 /G = FIALA 10 ML A SP V07AB 08/11/93 i 
030649 065 /G 100 FIALE 10 ML Cc SP V07AB 08/11/93 O 
030649 077 /G FIALA 20 ML Cc SP V07AB 08/11/93 ÙU 
030649 089 /G 50 FIALE 20 ML Cc SP V07AB 08/11/93 O 
030649 091 /G. = FIALA SOML Cc SP V07AB 08/11/93 LU 
030649 103 /G FIALA 100 ML Cc SP V07AB 08/11/93 LU] 
030649 115 /G FIALA250ML Cc SP V07AB 08/11/93 O 
030649 127 /G = FLACONE 500 ML Cc SP V07AB 08/11/93 O 
030649 139 /G = FIALA 1000 ML Cc SP V07AB 08/11/93 O 
030649 141 /G SACCA 100 ML Cc SP V07AB 08/11/93 O 
030649 154 /G = SACCA 250 ML Cc SP V07AB 08/11/93 O 
030649 166 /G = SACCA 500 ML Cc SP V07AB 08/11/93 O 
030649 178 /G SACCA 1000 ML Cc SP V07AB 08/11/93 U 
030649 180 /G SACCA 2000 ML Cc SP VO7AB 08/11/93 U 
030649 192 /G = SACCA 3000 ML Cc SP V07AB 08/11/93 O 
030649 204 /G SACCA 4000 ML Cc SP V07AB 08/11/93 O 
030649 216 /G = SACCA 5000 ML Cc SP V07AB 08/11/93 O 
030649 228 /G 100 FIALE5 ML Cc SP V07AB 08/11/93 O 
ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI Codice AIC Dossier Specialità: 031858 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: SERPERO S.P.A. 


i 
i 
Ì 
lu 


N° AIC ‘ Confezione Fascia SSN Dispensazione ——ATC Registrazione in Farmacia 
031858 018 /G FIALA2 ML A SP VOTAB 08/11/93 O] 
031858020 /GFIALA3ML c sp VOTAB 08/11/93 U 
031858032 /G = FIALA4ML c SP VO7AB 08/11/93 DU 
031858044 /G = FIALASML A SP VOTAB 08/11/93 Ci 
031858057 /G = FIALA I0 ML A SP VOTAB 08/11/93 U 
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i ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI i Codice AIC Dossier Specialità: 031170 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: TERAPEUTICA VENETA SRL . LABORATORIO FARMACO - 
i “ .—. «BIOLOGICO i 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031170 020 /G = FLACONE i00 ML, c sr V07AB 08/11/93 Di 
031170 032 /G = FLACONE250 ML Cc SP VO7AB 08/11/93 O 
031170 044 /G = FLACONE 500 ML Cc SP V07AB 08/11/93 U 
031170 057 /G. = PER IRRIGAZIONI SACCA 1000 ML Cc SP V07AB 08/11/93 OÙ 
031170 069 /G PER IRRIGAZIONI SACCA 2000 ML Cc SP VO7AB 08/11/93 Q 
031170 071 /G_ PERIRRIGAZIONI SACCA 3000 ML Cc SP V07AB 08/11/93 O) 
031170 095 /G PER IRRIGAZIONI SACCA 5000 ML Cc SP V07AB 08/11/93 O) 
031170 107 /G = 50 MLINFLACONE 100 ML Cc SP V07AB 08/11/93 LU] 
031170 119 /G 100 ML IN FLACONE 250 ML Cc SP V07AB 08/11/93 Ù 
031170 121 /G 250 ML IN FLACONE 500 ML Cc SP V07AB 08/11/93 na; 
031170 133 /G_ FLACONE 1000 ML Cc SP V07AB 08/11/93 U 

| ACQUA PREPARAZIONI INIETTABILI PER IRRIGAZIONE Codice AIC Dossier Specialità: 030905 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL S.PA. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030905 018 /G = SACCA CLEAR-FLEX 3000ML Cc SP V07AB 08/11/93 O 
030905 620 /G. = SACCA CLEAR-FLEX 5000ML Cc SP VO7AB 08/11/93 LI 

ACQUA PREPARAZIONI INIETTABILI PER IRRIGAZIONE Codice AIC Dossier Specialità: 031536 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031536 016 /G FIALA1ML Cc SP V07AB 08/11/93 LU 
031536 028 /G FIALA2ML A SP V07AB 08/11/93 DU 
031536 030 /G— FIALA3 ML Cc SP VO7AB 08/11/93 DL) 
031536 042 /G FIALA 5 ML A SP V07AB 08/11/93 O 
031536 055 /G. FIALA 10 ML A SP V07AB 08/11/93 i: 
031536 067 /G— FIALA20ML Cc SP V07AB 08/11/93 U 
031536 079 /G = FLACONE 100 ML Cc SP V07AB 08/11/93 LÌ 
031536 081 /G  FLACONE250ML Cc SP V07AB 08/11/93 LI 
031536 093 /G FLACONE 500 ML Cc SP V07AB 08/11/93 O 
031536 105 /G = FLACONE 1000 ML Cc SP VO7AB 08/11/93 U 
031536 117 /G = SACCA PLASTICA FLESSIBILE 50 ML (e; SP V07AB 08/11/93 L 
031536 129 /G. SACCA PLASTICA FLESSIBILE 100 ML c SP V07AB 08/11/93 U 
031536 131 /G_ SACCA PLASTICA FLESSIBILE 250 ML Cc SP V07AB 08/11/93 Ù] 
031536 143 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 500 ML Cc SP V07AB 08/11/93 O 
031536 156 /G = SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1000 ML Cc SP V07AB 08/11/93 O 
031536 168 /G = SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1500 ML (o; SP V07AB 08/11/93 DU] 
031536 170 /G.— SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2000 ML Cc SP VO7AB 08/11/93 DU 
031536 182 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2500 ML Cc SP V07AB 08/11/93 D 
031536 194 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 3000 ML Cc SP VO7AB 08/11/93 O 
031536 206 /G = SACCA PLASTICA FLESSIBILE 3500 ML Cc SP V07AB 08/11/93 Ù 
031536 218 /G = SACCA PLASTICA FLESSIBILE 4000 ML Cc SP V07AB 08/11/93 LD) 
031536 220 /G = SACCA PLASTICA FLESSIBILE 4500 ML Cc SP V07AB 08/11/93 DI 
031536 232 /G = SACCA PLASTICA FLESSIBILE 5000 ML Cc SP V07AB 08/11/93 O] 


i ADRENALINA Codice AIC Dossier Specialità: 032758 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo = 08/11/98 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032758 017 /G 5 FIALE 0,5 MG/ML 1 ML A RR C01CA24 08/11/93 U 
032758 029 /G 10 FIALE 0,5MG/ML 1 ML Cc RR C01CA24 08/11/93 O 
032758 031 /G 10 FIALE 1MG/ML 1 ML (o) RR C01CA24 08/11/93 O 
032758 043 /G S FIALE IMG/ML 1 ML A RR C01CA24 08/11/93 O 
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| ADRENALINA Codice AIC Dossier Specialità: 030907 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030907 012 /G 1 FIALA 0,5 MG/IML 1 ML Cc RR C01CA24 08/11/93 DU 
030907 063 /G 1 FIALA 1 MG/IML 1 ML Cc RR C01CA24 08/11/93 O 

ADRENALINA Codice AIC Dossier Specialità: 031169 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031169 016 /G SF 1MG/IML A RR COICA24 08/11/93 CL] 
031169 028 /G 10F 1MG/1ML Cc RR C01CA24 08/11/93 O 
031169 030 /G 100F 1MG/1ML Cc RR C01CA24 08/11/93 O 
031169 042 /G SF 0,5MG/1ML A RR C01CA24 08/11/93 O 
031169 055 /G 10F 0,5MG/IML Cc RR COICA24 08/11/93 U 
031169 067 /G 100F 0,5MG/1ML Cc RR CO01CA24 08/11/93 O 

ADRENALINA Codice AIC Dossier Specialità: 030048 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030048 019 /G. 5 FIALE0,5 MG/1 ML A RR C01CA24 08/11/93 O 
030048 021 /G 10 FIALE0,5 MG/1 ML Cc RR C01CA24 08/11/93 U 
030048 033 /G 50 FIALE 0,5 MG/1 ML Cc RR C01CA24 08/11/93 O 
030048 045 /G 100 FL 0,5 MG/1 ML Cc RR C01CA24 08/11/93 O 
030048 058 /G S FIALEI MG/1 ML A RR C01CA24 08/11/93 Ù 
030048 060 /G 10 FIALE] MG/1 ML Cc RR C01CA24 08/11/93 CU] 
030048 072 /G 50 FIALE 1 MG/1 ML Cc RR C01CA24 08/11/93 DT] 
030048 084 /G 100 FIALEI MG/1 ML Cc RR C01CA24 08/11/93 i; 

ADRENALINA Codice AIC Dossier Specialità: 032656 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032656 011 /G 5 FIALE 0,5 MG/1 ML A RR C01CA24 08/11/93 CD] 
032656 023 /G S MALE 1 MG/1 ML A RR C01CA24 08/11/93 O 

ADRENALINA Codice AIC Dossier Specialità: 030362 
data prima registrazione specialità 08/1193 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: COLLALTO LAB. CHIMICO-FARMACEUTICI DI 
AGNELLI MASSIMO & C. SA.S. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

030362 014 /G 5 FLACONI 1 MG/1 ML A RR C01CA24 08/11/93 97 
ADRENALINA Codice AIC Dossier Specialità: 031406 
pe prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FISIOPHARMA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031406 010 /G 5 FIALE 0,5MG/1ML A RR C01CA24 08/11/93 O) 
031406 022 /G 5 FIALE 1 MG/IML A RR C01CA24 08/11/93 U 

ADRENALINA Codice AIC Dossier Specialità: 031921 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031921 012 /G 1 FIALA 1 ML 0,5MG/1ML Cc RR C01CA24 08/11/93 CD] 
031921 024 /G 2 FIALE 1 ML0,5MG/IML Cc RR C01CA24 08/11/93 O 
031921 036 /G 3 FIALE 1 ML 0,5MG/1ML Cc RR C01CA24 08/11/93 CU 
031921 048 /G 4 FIALE 1 ML 0,5MG/1ML Cc RR C01CA24 08/11/93 O 
031921 051 /G 5 FIALE 1 ML 0,5MG/1ML A RR C01CA24 08/11/93 i 
031921 063 /G 6 FIALE 1 ML 0,5MG/IML Cc RR C01CA24 08/11/93 O] 
031921 075 /G 7 FIALE 1 ML 0,5MG/1ML Cc RR C01CA24 08/11/93 O 
031921 087 /G 8 FIALE 1 ML0,SMG/IML Cc RR C01CA24 08/11/93 O 
031921 099 /G 9 FIALE 1 ML 05MG/IML Cc RR C01CA24 08/11/93 DI 
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031921 101 /G 10 FIALE 1 ML0,5SMG/1ML c RR C01CA24 08/11/93 DÌ 
031921 113 /G 1 FIALA 1 ML 1MG/IML Cc, RR C01CA24 08/11/93 Dj 
031921 125 /G 2 FIALE 1 ML 1MG/IML Cà RR C01CA24 08/11/93 O 
031921 137 /G 3 FIALE 1 ML 1MG/IML Cc RR C01CA24 08/11/93 LU 
031921 149 /G 4 FIALE 1 ML, 1MG/1IML Cc RR CO1CA24 08/11/93 Q 
031921 152 /G 5 FIALE 1 ML 1MG/IML A RR C01CA24 08/11/93 O] 
031921 164 /G 6 FIALE i ML 1MG/1ML Cc RR C01CA24 08/11/93 LÌ 
031921 176 /G 7 FIALE 1 ML 1MG/1ML Cc RR C01CA24 08/11/93 DO] 
031921 188 /G 8 FIALE 1 ML 1MG/IML Cc RR C01CA24 08/11/93 (a 
031921 190 /G 9 FIALE 1 ML 1MG/1ML Cc RR C01CA24 08/11/93 O] 
031921 202 /G 10 FIALE 1 ML 1IMG/IML (e) RR C01CA24 08/11/93 n 
ADRENALINA Codice AIC Dossier Specialità: 029729 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: 1.S.F. S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029729 011 /G 5 FIALE 1 MG/1 ML A RR C01CA24 08/11/93 0] 
029729 023 /G — 5 FIALE0,5 MG/IML c RR C01CA24 06/07/98 0] 

ADRENALINA Codice AIC Dossier Specialità: 030827 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO 1:S.I. S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030827 012 /G F FIALE 0,5MG/1ML Cc RR C01CA24 08/11/93 DJ 
030827 024 /G © 5 FIALE IMG/IML A RR C01CA24 08/11/93 ni 
030827 036 /G = 50 FIALEO,SMG/IML Cc RR C01CA24 08/11/93 LÌ 
030827 048 /G 50 FIALE 1MG/IML Cc RR C01CA24 08/11/93 O 

| ADRENALINA Codice AIC Dossier Specialità: 030135 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 =DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030135 014 /G 5 FIALE 0,5 MG/1 ML A RR C0ICA24 08/11/93 O 
030135 026 /G S FIALE 1 MG/1 ML A RR C01CA24 08/11/93 CD] 

ADRENALINA Codice AIC Dossier Specialità: 030780 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 =DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONICO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030780 011 /G 5 FIALE 0,5 MG/1 ML A RR C01CA24 08/11/93 
030780 023 /G S FIALE 1 MG/1 ML A RR C01CA24 08/11/93 ari 
030780 035 /G 10 FIALE 1 MG/1 ML Cc RR C01CA24 08/11/93 7 
030780 047 /G 10 FIALE 0,5MG/1ML (o) RR C01CA24 08/11/93 O 

ADRENALINA Codice AIC Dossier Specialità: 032396 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032396 018 /G S FIALE 0,5MG/1ML A RR C01CA24 08/11/93 LU] 
032396 020 /G 5 FIALE IMG/IML A RR C01CA24 08/11/93 Dj 


08/11/98 


Codice AIC Dossier Specialità: 030650 


Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 


ADRENALINA 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 —Data Rinnovo 
N° AIC Confezione 
030650 016 /G 5 FIALE 0,5MG/IML 


030650 028 /G 
030650 030 /G 
030650 042 /G 


50 FIALE 1 ML0,5 MG 
$ FIALE 1MG/IML 
50 FIALE 1 ML 1 MG 


Fascia SSN 
A 


c 
A 
Cc 


Dispensazione 
RR 
RR 
RR 
RR 


ATC Registrazione in Farmacia 
001CA24 08/11/93 MI 
001CA24 08/11/93 O] 
C01CA24 08/11/93 i 
C01CA24 08/11/93 O 


ADRENALINA Codice AIC Dossier Specialità: 031859 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo = 08/11/98 Titolare AIC: SERPERO S.P.A. 
J 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031859 010 /G 5 FIALE 0,5MG/1ML A RR C01CA24 08/11/93 O) 
031859 022 /G = SFIALE DA 1 MG/IML A RR C01CA24 08/11/93 E) 
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Codice AIC Dossier Specialità: 029825 


j 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE SRL. 

N* AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029825 015 /G 5 FIALE 0,5MG/1ML A RR C01CA24 08/11/93 DI 
029825 027 /G 10 FIALE 0,5MG/1ML Cc RR C01CA24 08/11/93 LÌ 
029825 039: /G 5 FIALE IMG/IML A RR C01CA24 08/11/93 na 
029825 041 /G 10 FIALE 1IMG/IML Cc RR C01CA24 08/11/93 U 


ALCOOL CANFORATO 


031312 


Codice AIC Dossier Specialità: 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolere AIC: ALLEANZA SALUTE ITALIA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

031312010 /G FLACONE 100 ML Cc SP MO2AXI0 08/11/93 zi 
' ALCOOL SAPONATO Codice AIC Dossier Specialità: 029881 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: A.F.0.M. MEDICAL SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029881 012 /G 250 ML Cc SP DOSAX 08/11/93 Id] 
029881 036 /G FLACONE 1000 ML Cc SP DOBAX 08/11/93 O 

ALCOOL SAPONATO Codice AIC Dossier Specialità: 030319 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BOOTS HEALTHCARE MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030319 014 /G FLACONE 100 ML (6 SP DOSAX 08/11/93 O] 
030319 026 /G FLACONE 200 ML Cc SP DOSAX 08/11/93 Mi 
030319 038 /G FLACONE 1000 ML Cc SP DOBAX 08/11/93 R9z 

| ALCOOL SAPONATO Codice AIC Dossier Specialità: 030463 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMA 3 SRL 
» } 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030463 018 /G SOLUZIONE 100 G Cc SP DOBAX 08/11/93 O 
030463 020 /G SOLUZIONE 250 G c SP D0O8AX 08/11/93 3] 
030463 032 /G SOLUZIONE 1 L Cc SP DOBAX 08/11/93 DU) 

ALCOOL SAPONATO Codice AIC Dossier Specialità: 030451 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030451 013 /G FLACONE 250 ML Cc SP DOSAX 08/11/93 
030451 025 /G FLACONE 500 Cc SP DO8AX 08/11/93 i 
030451 037 /G FLACONE 1000 ML Cc SP DOBAX 08/11/93 vi 

| ALCOOL SAPONATO Codice AIC Dossier Specialità: 030181 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030181 010 /G FLACONE 200 ML c SP DOSAX 08/11/93 [n 
030181 022 /G FLACONE 500 ML Cc SP DOSAX 08/11/93 nn 
030181 034 /G FLACONE 1000 ML Cc SP DO8AX 08/11/93 nf 

ALCOOL SAPONATO Codice AIC Dossier Specialità: 031093 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OLCELLI DOTT. M.&C. SRL - LABORATORIO CHIMICO- 


N° AIC Confezione 
031093 014 /G_ 100G 
031093 026 /G 200 ML 
031093 038 /G FLACONE 500 ML 


031093 040 /G = FLACONE 1000 ML 


FARMACEUTICO 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
c SP DOSAX 08/11/93 O 
c SP DOBAX 08/11/93 O 
c SP DOSAX 08/11/93 Di 
c SP DOSAX 08/11/93 O 
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| ALCOOL SAPONATO 


Codice AIC Dossier Specialità: 031780 | 


Î data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: RAMINI S.R.L. 

N° AIC . Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031780 012 /G FLACONE 100 ML Cc SP DOSAX 08/11/93 MI 
031780 024 /G FLACONE 200 ML Cc SP DOBAX 08/11/93 ZI 
031780 036 /G FLACONE 500 ML (6; SP DOSAX 08/11/93 n; 
031780 048 /G FLACONE 1000 ML Cc SP PO8AX 08/11/93 MI 

Fr = . . » PRES 
ALLOPURINOLO Codice AIC Dossier Specialità: 030255 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 —DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMACEUTICI ECOBI SAS 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030255 018 /G 50 COMPRESSE 100 MG Cc RR M04AA01 08/11/93 O 
ALLOPURINOLO Codice AIC Dossier Specialità: 030452 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030452 015 /G_ = 50 COMPRESSE 100 MG Cc RR M04AA01 08/11/93 O] 
030452 027 /G 100 COMPRESSE 100 MG Cc RR MO04AA01 08/11/93 na) 
030452 039 /G = 500 COMPRESSE 100 MG Cc RR MO4AA01 08/11/93 DU 
030452 041 /G 1000 COMPRESSE 100 MG Cc RR MO04AA01 08/11/93 DU 
! ALLOPURINOLO Codice AIC Dossier Specialità: 030136 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. 
na 
«N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC ‘ Registrazione in Farmacia 
030136 016 /G 50 COMPRESSE 100 MG Cc RR MO04AA0I 08/11/93 O 
ALLOPURINOLO Codice AIC Dossier Specialità: 032397 
data prima registrazione specialità. 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032397 010 /G 50 COMPRESSE 100 MG Cc RR M04AA01 08/11/93 O 
| ALLOPURINOLO IFI Codice AIC Dossier Specialità: 030075 
L data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOTERAPICO ITALIANO SPA 
© NAIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030075 016 /G = 50 COMPRESSE 100 MG Cc RR M04AA01 08/11/93 na 
| ALLUMINIO ACETATO BASICO Codice AIC Dossier Specialità: 031094 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OLCELLI DOTT. M.&C. SRL - LABORATORIO CHIMICO- 
FARMACEUTICO — 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031094 016 /G SOLUZIONE 50 G Cc SP D08AB 08/11/93 U 
031094 028 /G SOLUZIONE 1000 G Cc SP D08AB 08/11/93 Dj 
ALLUMINIO IDROSSICO E MAGNESIO TRISILICATO Codice AIC Dossier Specialità: 032399 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA SRL. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032399 014 /G 30 COMPRESSE MASTICABILI 120MG+250MG Cc SP A02ADO1 08/11/93 UO 
| 
! ALLUMINIO IDROSSIDO Codice AIC Dossier Specialità: 031278 
dala prima registrazione specialità: 08/11/93 =DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ASSOGALENICA - OFFICINA GALENICA PER IL TERZO 
Ù MONDO 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031278 017 /G 1000 COMPRESSE MAST 500 MG Cc SP A02ABO01 08/11/93 Q 
| ALLUMINIO IDROSSIDO Codice AIC Dossier Specialità: 030256 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMACEUTICI ECOBI SAS 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

030256 010 /G 30 COMPRESSE 500 MG Cc SP A02ABO1 08/11/93 CD 
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rano IDROSSIDO 


Codice AIC Dossier Specialità: 030996 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMACEUTICI GELLINI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030996 019 /G 30 COMPRESSE 500 MG Cc SP A02AB01 08/11/93 D 
| ALLUMINIO IDROSSIDO Codice AIC Dossier Specialità: 030453 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL 
Brest da l ; j 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030453 017 /G 30 COMPRESSE 500 MG Cc SP A02ABOI 08/11/93 DU 
030453 029 /G 100 COMPRESSE 500 MG Cc SP A02ABO1 08/11/93 O 
030453 031 /G 500 COMPRESSE 500 MG (ei SP A02AB01 08/11/93 U 
030453 043 /G 1000 COMPRESSE 500 MG Cc SP A02ABOI 08/11/93 O 
ALLUMINIO IDROSSIDO Codice AIC Dossier Specialità: 030076 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 —DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOTERAPICO ITALIANO SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030076 032 /G 1000 COMPRESSE MASTICABILI 500 MG Cc SP A02ABOI1 08/11/93 O 
Sade 
ALLUMINIO IDROSSIDO Codice AIC Dossier Specialità: 030828 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO I.S.I. S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030828 014 /G 30 COMPRESSE MASTICABILE 500 MG Cc SP A02AB01 08/11/93 O 
030828 026 /G 500 COMPRESSE MASTICABILE 500 MG Cc SP A02ABO1 08/11/93 O 
ALLUMINIO IDROSSIDO Codice AIC Dossier Specialità: 032398 Î 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 
N° AIC Confezione 3 Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032398 012 /G 30 COMPRESSE 500 MG Cc SP A02ABOI 08/11/93 O) 
ALLUMINIO IDROSSIDO CON MAGNESIO TRISILICATO Codice AIC Dossier Specialità: 031271" 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: DR. OTTOLENGHI & C. SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031271 012 /G 32 COMPRESSE 120 + 250 MG (e) SP A02ADO1 08/11/93 DC) 
n 
ALLUMINIO IDROSSIDO CON MAGNESIO TRISILICATO Codice AIC Dossier Specialità: 030464 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMA 3 SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030464 010 /G 30 COMPRESSE 120 + 250 MG Cc SP A02AD0O1 08/11/93 O 
ALLUMINIO IDROSSIDO CON MAGNESIO TRISILICATO Codice AIC Dossier Specialità: 029730 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029730 013 /G 30 COMPRESSE 120 + 250 MG Cc SP A02ADO1 08/11/93 O 


ALLUMINIO IDROSSIDO CON MAGNESIO TRISILICATO 


Codice AIC Dossier Specialità: 029780 


bic data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L. 
N° AIC Confezione ° Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029780 018 /G 20 COMPRESSE 120 + 250 MG c SP A02AD01 08/11/93 O 
| ALOPERIDOLO Codice AIC Dossier Specialità: 030288 ] 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 —DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BELTAPHARM S.P.A. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030288 029 /G 20 COMPRESSE 2 MG (0) RR NOSADO1 08/11/93 iz 
ALOPERIDOLO Codice AIC Dossier Specialità: 030049 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN, Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030049 011 /G $ FIALE] ML 2MG/1ML c. SAI RR NOSADO1 08/11/93 O 
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030049 023 /G 
030049 035 /G 


50 FIALE 1. ML 2MG/IML 


08/11/93 U 
08/11/93 O 


NOSADOI 
NOSADO1 


c RR 
c RR 


100 FIALE1 ML 2 M6/1 ML 
ALOPERIDOLO 


Codice AIC Dossier Specialità: 032657 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 
N*AICO Confezione Fascia SSN Dispensazione "ATC Registrazione în Farmacia 
032657 013 /G 5 FIALE 2 MG/1 ML Cc RR NOSADO1 08/11/93 U 
ALOPERIDOLO Codice AIC Dossier Specialità: 030998 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMACEUTICI GELLINI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030998 013 /G 16 COMPRESSE 1 MG Cc RR NOSADOI1 08/11/93 O] 
030998 025 /G = 20 COMPRESSE 1 MG Cc RR NOSADO1 08/11/93 na 
030998 037 /G 16 COMPRESSE 2 MG Cc RR NOSADO1 08/11/93 O 
030998 049 /G 20 COMPRESSE 2 MG Cc RR NOSADO1 08/11/93 O 
ALOPERIDOLO Codice AIC Dossier Specialità: 031922 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031922 014 /G 1 FIALA 1 ML 2MG/IML Cc RR NOSADO1 08/11/93 U 
031922 026 /G 2 FIALE 1 ML 2MC/IML (0) RR NOSADO1 08/11/93 O) 
031922 038 /G 3 FIALE 1 ML 2MG/IML Cc RR NOSADO1 08/11/93 E) 
031922 040 /G 4 FIALE 1] ML 2MG/IML Cc RR NOSADO1 08/11/93 O 
031922 053 /G 5 FIALE 1 ML 2MG/IML Cc RR NOSADO1 08/11/93 DU] 
031922 065 /G 6 FIALE 1 ML 2MG/IML (e) RR NOSADO1 08/11/93 U 
031922 077 /G 7 FIALE 1 ML 2MG/1ML Cc RR NOSADO1 08/11/93 U 
031922 089 /G 8 FIALE 1 ML 2MG/IML Cc RR NOSADO1 08/11/93 Ul 
031922 091 /G $ FIALE ì ML 2MGO/iML Cc RR NOSADOi 08/11/93 CI 
031922 103 /G 2MG/1ML 10 FIALE 1 ML 2MG/1ML Cc RR NOSADO1 08/11/93 O) 
Î ALOPERIDOLO Codice AIC Dossier Specialità: 029826 | 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
A elet iz _} 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029826 017 /G FIALA 1 ML 2 MG/ML Cc RR NOSADOI 08/11/93 C] 
029826 029 /G 5 FIALE 2MG/iML Cc RR NOSADO1 08/11/93 Ù 
ALOPERIDOLO Codice AIC Dossier Specialità: 030077 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOTERAPICO ITALIANO SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030077 046 /G 100 COMPRESSE 1 MG Cc RR NOSADO1 08/11/93 G 
ALOPERIDOLO Codice AIC Dossier Specialità: 030137 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030137 018 /G 20 COMPRESSE 1 MG Cc RR NOSADO1 08/11/93 U 
_ 030137 020 /G 20 COMPRESSE 2 MG Cc RR NOSADO1 08/11/93 U 
| ALOPERIDOLO Codice AIC Dossier Specialità: 030651 
I data prima registrazione specialità: 08/11/03 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
Lu 
N° AIG Confezione Fascia SSN = Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030651 018 /G 5 FIALE 1 ML 2MG/IML Cc RR NOSADO1 08/11/93 a 
030651 020 /G 50 FIALE 1 ML 2MG/IML Cc RR NOSADO] 08/11/93 O 
ALTEA Codice AIC Dossier Specialità: 029953 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: A.F.0.M. MEDICAL SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029953 015 /G TISANA G 100 Cc SP ROSCA 08/11/93 O 
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ALTEA ‘Codice AIC Dossier Specialità: 029700 | 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: DYNACREN LABORATORIO FARMACEUTICO DEL 
DOTT.A.FRANCIONI E DI M.GEROSA S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029700 010 /G TISANA 20 BUSTINE 5 G Cc SP ROSCA 08/11/93 [N 
029700 022 /G SACCHETTO 100G ca) SP ROSCA 08/11/93 CD) 

AMIDO GLICEROLATO Codice AIC Dossier Specialità: 029884 
j data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: A.F.O.M. MEDICAL SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

029884 018 /G GEL TUBO 30G Cc SP D0O2AX 08/11/93 O 
AMIDO GLICEROLATO Codice AIC Dossier Specialità: 030320 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BOOTS HEALTHCARE MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

030320 016 /G— TUB030G Cc SP DO2AX 08/11/93 O 
AMIDO GLICEROLATO Codice AIC Dossier Specialità: 032658 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032658 015 /G  TUBO030G Cc SP DO2AX 08/11/93 O) 
032658 027 /G BARATTOLO 1000 G c SP DO2AX 08/11/93 O 

AMIDO GLICEROLATO Codice AIC Dossier Specialità: 031042 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FA.DEM SAS 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031042 017 /G BARATTOLO 250G Cc SP DO2AX 08/11/93 O 
031042 029 /G BARATTOLO 1000 G C SP DO2AX 08/11/93 Mi 

AMIDO GLICEROLATO Codice AIC Dossier Specialità: 030466 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMA 3 SRL 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030466 015 /G GEL TUBO G 30 Cc SP D02AX 08/11/93 Mi 
030466 027 /G , GELBARATTOLO KG i Cc SP DO2AX 08/11/93 O 

AMIDO GLICEROLATO Codice AIC Dossier Specialità: 030182 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

030182 012 /G GEL TUBO 30 G Cc SP DO2AX 08/11/93 O 
AMIDO GLICEROLATO Codice AIC Dossier Specialità: 029781 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029781 010 /G TUBO30G Cc SP DO2AX 08/11/93 sm 
029781 022 /G VASO 1000 G Cc SP DO2AX 08/11/93 O 
029781 034 /G = VASO 500G Cc SP DO2AX 08/11/93 CL] 

AMIDO GLICEROLATO Codice AIC Dossier Specialità: 031781 | 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: RAMINI S.R.L. 
ì S| 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031781 014 /G_ TUBO30G Cc SP DOZAX 08/11/93 87 
031781 026 /G VASO 1000 G Cc SP D0O2AX 08/11/93 O 

AMIDO GLICEROLATO Codice AIC Dossier Specialità: 031301 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ZETA FARMACEUTICI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

031301 017 /G TUBO 30 GR G SP D02AX 08/11/93 NZ] 
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AMINOFILLINA 


Codice AIC Dossier Specialità: 031279 | 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 =—Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ASSOGALENICA - OFFICINA GALENICA PER IL TERZO | 
lepre il, i iaia pi fo Lu a Lau sui -MONDO — 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031279 019 /G = 1000 COMPRESSE MASTICABILI 200 MG Cc RR R03DA05 08/11/93 O 
| AMINOFILLINA Codice AIC Dossier Specialità: 031171 Î 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 7itolare AIC: BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI spa | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031171 010 /G © 5 FIALE 10 ML 240 MG/10 ML Cc RR R03DA0S 08/11/93 DU] 
‘031171 022 /G 10 FIALE 240 MG/10 ML Cc RR R03DAOS 08/11/93 DO 
031171 034 /G = 100 FIALE 240 MG/10 ML Cc RR R03DA0S 08/11/93" DI 


I AMINOFILLINA 


Codice AIC Dossier Specialità: 030050 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030050 013 /G S FIALE 10 ML 240 MG/10 ML Cc RR R03DA05 08/11/93 O] 
030050 025 /G 50 FIALE 10 ML 240 MG/10 ML Cc RR R03DA05 08/11/93 Ù 
030050 037 /G 100 FIALE240 MG/10 ML Cc RR R03DA05 08/11/93 CI 
030050 049 /G 10 FIALE 240 MG/10 ML Cc RR R03DAO05 08/11/93 O 
AMINOFILLINA Codice AIC Dossier Specialità: 032659 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032659 017 /G 5 FIALE 240 MG/10 ML Cc RR R03DA0S 08/11/93 DL) 
AMINOFILLINA Codice AIC Dossier Specialità: 030468 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMA 3 SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030468 019 /G 10 SUPPOSTE 300 MG Cc RR R03DA05 08/11/93 O 
Î AMINOFILLINA Codice AIC Dossier Specialità: 031407 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FISIOPHARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031407 012 /G S FIALE 10 ML 240 MG/10 ML Cc RR R03DA05 08/11/93 O 
AMINOFILLINA Codice AIC Dossier Specialità: 031923 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031923 016 /G 1 FIALA 10 ML 240 MG/10 ML Cc RR R03DA05 08/11/93 O 
031923 028 /G 2 FIALE 10 ML 240 MG/10 ML (6 RR R03DAOS 08/11/93 O 
031923 030 /G 3 FIALE 10 ML 240 MG/10 ML Cc RR R03DAOS 08/11/93 O 
031923 042 /G 4 FIALE 10 ML 240 MG/10 ML Cc RR R03DA05 08/11/93 U 
031923 055 /G S FIALE 10 ML 240 MG/10 ML Cc RR R03DA05 08/11/93 O] 
031923 067 /G 6 FIALE 10 ML 240 MG/10 ML Cc RR R03DAOS 08/11/93 CD] 
031923 079 /G 7 FIALE 10 ML 240 MG/10 ML Cc RR R03DAOS 08/11/93 ÒO 
031923 081 /G 8 FIALE 10 ML 240 MG/10 ML Cc RR R03DA05 08/11/93 Ù] 
031923 093 /G 9 FIALE 10 ML 240 MG/10 ML Cc RR R03DA05 08/11/93 Ù] 
031923 105 6 10 FIALE 10 ML 240 MG/10 ML c 3 RR R03DA05 08/11/93 LÌ 
“ AMINOFILLINA Codice AIC Dossier Specialità: 030601 Î 
1 dataprimaregistrazione specialità: 08/11/93 =DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: 1.S.F. S.P.A. 
i 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030601 013 /G 5 FIALE 10 ML 240 MG/10 ML Cc RR R03DAOS 08/11/93 Ù 
AMINOFILLINA Codice AIC Dossier Specialità: 029827 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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Serie generale - n. 195 


Medicinali a Denominazione Generica 


029827 019 /G 
029827 021 /G 


FIALA 10 ML 240 MG/10 ML 
5 FIALE 240MG/10ML 


Cc RR 
c RR 


R03DA05 
R03DA05 


08/11/93 
08/11/93 


O 
O 


i AMINOFILLINA 


data prima registrazione specialità: 


08/11/93 Data Rinnovo 


08/11/98 


Codice AIC Dossier Specialità: 030454 


Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL 


N° AIC 
030454 019 /G 
030454 021 /G 
030454 033 /G 
030454 045 /G 


Confezione 


20 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG 
100 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG 
500 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG 
1000 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG 


Fascia SSN Dispensazione 
Cc RR 
(0) RR 
Cc RR 
Cc RR 


ATC 
R03DAOS 
R03DAO0S 
R03DAO5 
R03DAOS 


Registrazione 


08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 


in Farmacia 
O 
OÙ 
O 
OÙ 


AMINOFILLINA Codice AIC Dossier Specialità: 030829 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO 1.S.I. S.P.A. 

N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030829 016 /G 20 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG Cc RR R03DA05 08/11/93 DJ 
030829 028 /G 5 FIALE 10 ML 240 MG/10 ML Cc RR R03DAO5 08/11/93 DU 
030829 030 /G 1000 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG Cc RR RO03DAOS 08/11/93 Li 
030829 042 /G 50 FIALE 240MG/10 ML Cc RR R03DAO5 08/11/93 U 

AMINOFILLINA Codice AIC Dossier Specialità: 030138 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo = 08/11/98 Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030138 010 /G © 5 FIALE 10 ML 240 MG/10 ML Cc RR R03DA05 08/11/93 U 
030138 022 /G 10 SUPPOSTE 100 MG Cc RR R03DAO5 08/11/93 O 
030138 034 /G 10 SUPPOSTE 300 MG (e) RR R03DA0S 08/11/93 [n 
030138 046 /G 20 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG Cc RR R03DAO0S 08/11/93 DÌ 

AMINOFILLINA Codice AIC Dossier Specialità: 030184 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 
l 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

030184 016 /G = 20 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG Cc RR R03DA05 08/11/93 LU 
AMINOFILLINA Codice AIC Dossier Specialità: 029983 vi 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MEDISCA FARMACEUTICI SRL. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029983 018 /G 10 FIALE 240 MG/10 ML Cc RR R03DAOS 08/11/93 A 

| AMINOFILLINA Codice AIC Dossier Specialità: 030782 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONICO S.P.A. 
L 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

030782 015 /G © 5 FIALE 10 ML 240 MG/10 ML Cc RR RO3DAOS 08/11/93 Mi 
AMINOFILLINA Codice AIC Dossier Specialità: 029577 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONTEFARMACO SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029577 018 /G. = 5 FIALE 10 ML 240 MG/10 ML Cc RR R03DA05 08/11/93 O 

‘ AMINOFILLINA Codice AIC Dossier Specialità: 032400 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 
Si 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032400 018 /G = 5 FIALE 240MG/10ML Cc RR R03DAOS 08/11/93 LU 
032400 020 /G 20 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG Cc RR R03DA05 08/11/93 LI 

AMINOFILLINA Codice AIC Dossier Specialità: 031007 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: PHARMINVEST SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031007 014 /G 5 FIALE 10 ML 240 MG/10 ML c RR R03DAOS 08/11/93 O] 
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Codice AIC Dossier Specialità: 030652 
Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 


AMINOFILLINA 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 
N° AIC Confezione 


5 FIALE 10 ML 240 MG/10 ML 
100 FIALE 10 ML 240 MG 


030652 010 /G 
030652 022 /G 


AMINOFILLINA 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
c RR RO3DAO5 08/11/93 U 
c RR RO3DA05 08/11/93 DU 


Codice AIC Dossier Specialità: 031871 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: SERPERO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

031871 015 /G EV S FIALE 10 ML 240 MG/10 ML Cc RR R03DA05 08/11/93 9 
AMINOFILLINA IFI Codice AIC Dossier Specialità: 030078 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo = 08/11/98 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOTERAPICO ITALIANO SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030078 024 /G 100 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG Cc RR R03DAO05 08/11/93 O 

AMITRIPTILINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 032660 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 —DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

032660 019 /G 30 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG Cc RR NOG6AA09 08/11/93 O) 
* AMITRIPTILINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030457 
1 dataprimaregistrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL 

N° AIC “ Confezione ERA Fascia SSN —Dispensazione. ATC Registrazione in Farmacia 
030457 016 /G 30 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG Cc RR NO6AA09 08/11/93 DI 
030457 028 /G 100 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG Cc RR NO6AA09 08/11/93 DU 
030457 030 /G 500 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG Cc RR NO6AA09 08/11/93 O 
030457 042 /G 1000 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG (o) RR NO6AA09 08/11/93 Lu 

AMITRIPTILINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030139 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 =—DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

030139 012 /G 30 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG Cc RR NO6AA09 08/11/93 O 
' AMITRIPTILINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030185 Î 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. | 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030185 019 /G 30 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG Cc RR NO6AA09 08/11/93 O 

AMITRIPTILINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 029570 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONTEFARMACO SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029570 013 /G = 30 COMPRESSE 10 MG Cc RR NO6AA09 08/11/93 CD] 

AMMONIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 029620 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Zitolare AIC: BAXTER S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

029620 010 /G FLACONCINO 30 ML 3 MEQ/ML Cc RR BOSXA04 08/11/93 O 
1 AMMONIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 030759 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030759 017 /G 0,89% FLACONE 50 ML (e RR B05XA04 08/11/93 ni 
030759 029 /G 0,89% FLACONE 100 ML Cc RR BO05XA04 08/11/93 O 
030759 031 /G 0,89% FLACONE 250 ML Cc RR BOSXA04 08/11/93 O 
030759 043 /G 0,89% FLACONE 500 ML Cc RR BOSXA04 08/11/93 i 
030759 056 /G 0,89% FLACONE 1000 ML Cc RR BOSXA04 08/11/93 Cd] 
030759 068 /G 10 FIALE 10 ML 3 MEQ/ML Cc RR BO5SXA04 08/11/93 O 
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030759 070 /G 100 F 10 ML 3 MEQ/ML Cc RR BOSXA04 08/11/93 O 
030759 082 /G FLACONCINO 30 ML, 3 MEQ/ML Cc RR BOSXA04 08/11/93 nn 
030759 094 /G 20 FLACONCINI 30 ML 3 MEQ/ML Cc RR BOSXA04 08/11/93 U 
030759 106 /G 5 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 3MEQ/ML c RR BOSXA04 04/09/97 O 
030759 118 /G =—6 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 3MEQ/ML Cc RR BOSXA04 04/09/97 O 


AMMONIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 031537 
data prima registrazione specialità: 08/11/99 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031537 018 /G FIALA 1 ML Cc RR BOSXA04 08/11/93 O 
031537 020 /G FIALA 2 ML Cc RR BOSXA04 08/11/93 O 
031537 032 /G—FIALA3ML Cc RR BOSXA04 08/11/93 Gi 
031537 044 /G FIALA 5 ML Cc RR BOSXA04 08/11/93 A 
031537 057 /G FIALA 10 ML Cc RR B05XA04 08/11/93 O 
031537 069 /G FIALA 20 ML Cc RR BOSXA04 08/11/93 uni 
031537 071 /G FLACONE 100 ML Cc RR -B0O5XA04 08/11/93 O 
031537 083 /G FLACONE 250 ML Cc RR BOSXA04 08/11/93 O 
031537 095 /G FLACONE 500 ML (o) RR BOSXA04 08/11/93 O 
031537 107 /G FLACONE 1000 ML Cc RR BOSXA04 08/11/93 LU) 
031537 119 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 50 ML Cc RR BOSXA04 08/11/93 O 
031537 121 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 100 ML (o) RR BOSXA04 08/11/93 O] 
031537 133 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 250 ML Cc RR BOSXA04 08/11/93 O 
031537 145 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 500 ML (0) RR BOSXA04 08/11/93 O 
031537 158 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1000 ML E: RR B0OSXA04 08/11/93 A 


AMMONIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 029828 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 


N° AIC Confezione ° Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

029828 011 /G FIALA 10 ML 3 MEQ/ML Cc RR BOSXA04 08/11/93 

029828 023 /G 0,89% FLACONE 50 ML Cc RR BOSXA04 08/11/93 O 
029828 035 /G 0,89% FLACONE 100 ML Cc RR BOSXA04 08/11/93 O) 
029828 047 /G 0,89% FLACONE 250 ML Cc RR BOSXA04 08/11/93 OD 
029828 050 /G 0,89% FLACONE 500 ML (o) RR BO5SXA04 08/11/93 O 
029828 062 /G 0,89% FLACONE 1000 ML Cc RR BOSXA04 08/11/93 U 
029828 074 /G 5 FIALE 3MEQ/10ML Cc RR BOSXA04 08/11/93 Ù 


AMMONIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 030810 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONICO S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030810 016 /G 10 FIALE 10 ML 3 MEQ/ML Cc RR BOSXA04 08/11/93 O 
030810 028 /G = 10 FLACONI 30 ML 3MEQ/ML Cc RR BOSXA04 08/11/93 n 

AMMONIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 030693 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030693 016 /G $ FIALE10 ML 3 MEQ/ML Cc RR BOSXA04 08/11/93 O 
030693 028 /G 50 FIALE10 ML 3 MEQ/ML (o) RR B0OSXA04 08/11/93 O 
030693 030 /G FIALA 100 ML 0,89% Cc RR BOSXA04 08/11/93 0) 
030693 042 /G FIALA 250 ML 0,89% Cc RR BOSXA04 08/11/93 O 
030693 055 /G FIALA 500 ML 0,89% Cc RR BOSXA04 08/11/93 O 

AMMONIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 031172 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: TERAPEUTICA VENETA SRL : LABORATORIO FARMACO - 
BIOLOGICO 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031172 012 /G 0,89% FLACONE 50 ML Cc RR B05XA04 08/11/93 CU] 
031172 024 /G 0,89% FLACONE 100 ML Cc RR BOSXA04 08/11/93 O 
031172 036 /G 0,89% FLACONE 250 ML Cc RR BOSXA04 08/11/93 O 
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031172 048 /G 
031172 051 /G 
031172 063 /G 
031172 075 /G 
031172 087 /G 


AMOXICILLINA 


[ 
data prima registrazione specialità: 


N° AIC 
030051 027 /G 
030051 039 /G 
030051 041 /G 
030051 054 /G 


030051 066 /G 


AMOXICILLINA 


0,89% FLACONE 500 ML 

0,89% FLACONE 1000 ML 

0,89% 50 ML IN FLACONE DA 100 ML 
0,89% 100 ML IN FLACONE DA 250 ML 
0,89% 250 ML IN FLACONE DA 500 ML 


cvnonn 


B05XA04 08/11/93 LI 
BOSXA04 08/11/93 n 
BOSXA04 08/11/93 O 
BOSXA04 08/11/93 a 
BOSXA04 08/11/93 CD 


08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 


Confezione 


12 CAPSULE 500 MG 

8 COMPRESSE 1G 

12 COMPRESSE 1G 

2,5% 1 FLACONE 66,666 GRANUL./I00ML 
SOSPENSIONE 

5% 1 FLACONE 66,66G GRANUL./100ML 
SOSPENSIONE 


Fascia SSN 
Cc 


A 
Cc 
Cc 


c 


Dispensazione 


ATC Registrazione in Farmacia 
J01CA04 08/11/93 O] 
J01CA04 08/11/93 U 
J01CA04 08/11/93 O 
J01CA04 08/11/93 QU 
J01CA04 08/11/93 O 


Codice AIC Dossier Specialità: 030140 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030140 014 /G 12 CAPSULE 250 MG A RR J01CA04 08/11/93 O 
030140 026 /G 6 CAPSULE 500 MG A RR J01CA04 08/11/93 LI 
030140 038 /G SCIROPPO 2,5% FLACONE 60 ML Cc RR J01CA04 08/11/93 na 
030140 040 /G SCIROPPO 2,5% FLACONE 100 ML A RR J01CA04 08/11/93 LÌ 
030140 053 /G SCIROPPO 5% FLACONE 60 ML Cc RR J01CA04 08/11/93 O) 
030140 065 /G SCIROPPO 5% FLACONE 100 ML Cc RR J01CA04 08/11/93 LI 

AMOXICILLINA Codice AIC Dossier Specialità: 031242 
i data prima registrazione specialità: 08/11/03 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONTEFARMACO SPA | 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031242 011 /G 12 CAPSULE 250 MG A RR J01CA04 08/11/93 O 
031242 023 /G 6 CAPSULE 500 MG A RR JOICA04 08/11/93 na) 

AMOXICILLINA Codice AIC Dossier Specialità: 032401 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 
srl 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032401 010 /G 8 COMPRESSE 1G A RR J01CA04 08/11/93 wi 
032401 046 /G SCIROPPO 2,5% FLACONE 100 ML A RR J01CA04 08/11/93 tl 
032401 059 /G SCIROPPO 5% FLACONE 100 ML Cc RR 101CA04 08/11/93 

AMOXICILLINA TRIIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 029579 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 =—Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONTEFARMACO SPA 


N° AIC 
029579 012 /G 
029579 024 /G 


Confezione 


SCIROPPO 2,5% FLACONE 100 ML 
SCIROPPO 5% FLACONE 100 ML 


AMPICILLINA 


data prima registrazione specialità: 


N° AIC 
033121 017 /G 


033121029 /G 


033121 031 /G 


Fascia SSN 


A 
Cc 


Dispensazione 


RR 
RR 


ATC Registrazione in Farmacia 
101CA04 08/11/93 O 
101CA04 08/11/93 LU 


12/10/98 Data Rinnovo 


Confezione 


Titolare AIC: BIOPHARMA S.R.L. 


FLAC.NO 250 MG POLVERE SOLUZ INIETT+FIALA A 


SOLV 


FLAC.NO 500 MG POLVERE SOLUZ INIETT+FIALA A 


SOLV 


FLAC.NO 1000 MG POLVERE SOLUZ INIETT+FIALA A 


SOLV 


AMPICILLINA 


data prima registrazione specialità: 


08/11/93 Data Rinnovo 


N° AIC 


Confezione 


Codice AIC Dossier Specialità: 033121 


— 102 — 


DERE 
Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
RR JO1CA01 12/10/98 Dl) 
RR J01CA01 12/10/98 I 
RR JO1CA01 12/10/98 fa] 
Codice AIC Dossier Specialità: 031408 
08/11/98 Titolare AIC: FISIOPHARMA S.R.L. 
Fascia SSN Dispensazione “ATC Registrazione in Farmacia 


20-8-1999 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 195 


Medicinali a Denominazione Generica 


031408 014 /G 1 FLACONE 250 MG A RR JOICAO01 08/11/93 O) 
031408 026 /G = 1FLACONE 500 MG A RR JO1CA01 08/11/93 O 
031408 038 /G 1 FLACONE 1000 MG A RR JO1CA01 08/11/93 O) 
031408 040 /G 12 COMPRESSE 250 MG A RR J01CA01 08/11/93 CD] 
031408 053 /G 6 CAPSULE 500 MG Cc RR 101CA01 08/11/93 U 
AMPICILLINA Codice AIC Dossier Specialità: 030603 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: I.S.F. S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030603 017 /G —FIALA 250 MG A RR JO1CA01 08/11/93 O 
030603 029 /G = FIALA 500 MG A RR JO1CA01 08/11/93 U 
030603 031 /G FIALA 1000 MG A RR JO1CA01 08/11/93 O 
030603 043 /G 12 CAPSULE 250 MG A RR J01CA01 08/11/93 O 
030603 056 /G —6 CAPSULE 500 MG Cc RR J01CA01 08/11/93 O 

AMPICILLINA Codice AIC Dossier Specialità: 030830 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO LS.I. S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030830 018 /G 12 CAPSULE 250 MG A RR JO1CA0I 08/11/93 O 
030830 020 /G 12 CAPSULE 500 MG Cc RR JO1CA01 08/11/93 U 
030830 032 /G 1000 CAPSULE 250 MG Cc RR JO1CA01 08/11/93 E 
030830 044 /G 1000 CAPSULE 500 MG Cc RR JO1CA01 08/11/93 O 

AMPICILLINA Codice AIC Dossier Specialità: 030141 I 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. | 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030141 016 /G 12 CAPSULE 250 MG A RR JO1CA01 08/11/93 O 
030141 028 /G = 6 CAPSULE 500 MG Cc RR J01CA01 08/11/93 LÌ 

AMPICILLINA Codice AIC Dossier Specialità: 029571 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONTEFARMACO SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029571 015 /G © 12 CAPSULE 250 MG A RR JOICA01 08/11/93 DU] 
029571 027 /G = 6 CAPSULE 500 MG Cc RR JO1CA01 08/11/93 CU 

| AMPICILLINA Codice AIC Dossier Specialità: 032402 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 

di N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032402 012 /G 12 CAPSULE 250 MG A RR JO1CA01 08/11/93 CU 
032402 024 /G = 6 CAPSULE 500 MG Cc RR J01CA01 08/11/93 LU] 
032402 036 /G FIALA 250 MG A RR J01CA01 08/11/93 0] 
032402 048 /G = FIALA 500 MG A RR J01CA01 08/11/93 LÌ 
032402 051 /G == FIALA 1000 MG A RR J01CA01 08/11/93 LI] 

AMPICILLINA Codice AIC Dossier Specialità: 019730 
data prima registrazione specialità: 20/11/67 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: RECOFARMA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
019730 047 /G IMIVFL+F 250MG Cc RR JO01CA01 26/09/69 LU] 
019730 050 /G —IMIV 3FL+F 250MG Cc RR J01CA01 26/09/69 DU 
019730 062 /G IM IV 1FL+F 0,5G Cc RR JO1CA01 26/09/69 a) 
019730 074 /G IM IV 3FL+F 0,5G Cc RR JO01CA01 26/09/69 Q 
019730086 /G IMIVIFL+F1G Cc RR J01CA01 26/09/69 CU 

AMPICILLINA SODICA Codice AIC Dossier Specialità: 030142 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 —DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030142 018 /G FLACONE 250 MG + 2,5 ML FIALA SOLVENTE A RR JO1CA01 08/11/93 Ci 
030142 020 /G FLACONE 500 MG + 2,5 ML FIALA SOLVENTE A RR J01CA01 08/11/93 O 
030142 032 /G FLACONE 1000 MG + 4 ML FIALA SOLVENTE A RR J01CA01 08/11/93 O 
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Medicinali a Denominazione Generica 


ANICE 
data prima registrazione specialità: 


08/11/93 Data Rinnovo 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


08/11/98 Titolare AIC: DYNACREN LABORATORIO FARMACEUTICO DEL 


Serie generale - n. 195 


Codice AIC Dossier Specialità: 


029701 | 


DOTT.A.FRANCIONI E DÌ M.GEROSA S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029701 012 /G = TISANA 20 FILTRI SG c sp AI6AX 08/11/93 CD) 
029701 024 /G TISANA SACCHETTO 100 G (0) SP A16AX 08/11/93 O 

ANTAZOLINA E NAFAZOLINA Codice AIC Dossier Specialità: 032661 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 

N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

032661 011 /G 0,5%4+0,025% SOLUZIONE OFTALMICA FLACONE Cc SP S01GAS1 08/11/93 O 
10 ML 
ANTAZOLINA SOLFATO E NAFAZOLINA NITRATO Codice AIC Dossier Specialità: 029731 


Data Rinnovo 08/11/98 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 


Titolare AIC: GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

029731 015 /G_ 0,5%+0,025% COLLIRIO FLACONE 10 ML Cc SP S01GAS1 08/11/93 Mi 
ANTAZOLINA SOLFATO E NAFAZOLINA NITRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030962 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE I.N.T.E.S. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030962 017 /G = 0,5%+0,025% SOLUZIONE OFTALMICA 10 ML Cc SP S01GAS1 08/11/93 LÌ 

ANTICOAGULANTE ACD Codice AIC Dossier Specialità: 030892 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BAXTER S.P.A. 
l 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030892 018 /G FORMULA A SACCA FLESSIBILE 250 ML Cc RR VO7AC 08/11/93 LÌ 
030892 020 /G = FORMULA A SACCA FLESSIBILE 500 ML Cc RR VO7AC 08/11/93 L] 
030892 032 /G FORMULA A SACCA FLESSIBILE 1000 ML Cc RR VO7AC 08/11/93 U 

ANTICOAGULANTE ACD Codice AIC Dossier Specialità: 030760 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030760 019 /G FORMULA A 500 ML (6 RR VO7AC 08/11/93 Srl 
030760 021 /G FORMULA B 62,5/350 ML Cc RR VO7TAC 08/11/93 CD] 
030760 033 /G FORMULA B 100/500 ML Cc RR VO7TAC 08/11/93 DL) 
030760 045 /G FORMULA A FLACONE 250 ML Cc RR VO7AC 04/09/97 n 
030760 058 /G FORMULA A SACCA FLESSIBILE 250 ML Cc RR VO7AC 04/09/97 U 
030760 060 /G FORMULA A SACCA FLESSIBILE 500 ML Cc RR VO07AC 04/09/97 LU] 

ANTICOAGULANTE ACD Codice AIC Dossier Specialità; 031574 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031574 078 /G FLACONE 100 ML Cc RR VO7AC 08/11/93 LU 
031574 080 /G = FLACONE250 ML c RR VO7AC 08/11/93 LI 
031574 092 /G FLACONE 500 ML (o) RR VO7TAC 08/11/93 LI 
031574 104 /G FLACONE 1000 ML Cc RR VO7TAC 08/11/93 LI 
031574 116 /G SACCA FLESSIBILE 50 ML Cc RR VO7TAC 08/11/93 DU 
031574 128 /G SACCAFLESSIBILE 100 ML Cc RR VO7AC 08/11/93 LÌ 
031574 130 /G SACCA FLESSIBILE 250 ML Cc RR VO7AC 08/11/93 DU] 
031574 142 /G SACCA FLESSIBILE 500 ML Cc RR VO7AC 08/11/93 LI 
031574 155 /G SACCA FLESSIBILE 1000 ML Cc RR VO7AC 08/11/93 LI 

ANTICOAGULANTE ACD Codice AIC Dossier Specialità: 030855 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 =DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONICO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030855 011 /G FORMULA B FLACONI 50 ML Cc RR VO7AC 08/11/93 LÌ 
030855 023 /G FORMULA B FLACONI 100 ML Cc RR VO7AC 08/11/93 O 


IA 
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Medicinali a Denominazione Generica 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 195 


030855 035 /G = FORMULA B FLACONI 250 ML c RR VO7AC 08/11/93 O 
030855 047'/G — FORMULA B FLACONI 500 ML Cc RR VO7AC 08/11/93 O 
030855 050 /G FORMULA B SO ML IN SACCA 100 ML Cc RR VOTAC 08/11/93 CE} 
030855 062 /G FORMULA B 100 ML IN SACCA 250 ML (o) RR VO7AC 08/11/93 O 
030855 074 /G = FORMULA B 250 ML IN SACCA 500 ML Cc RR VO7TAC 08/11/93 CL] 
030855 086 /G FORMULA B 500 ML IN SACCA 1000 ML Cc RR VO7TAC 08/11/93 O] 
030855 098 /G FORMULA B SACCA 50 ML Cc RR VO7AC 08/11/93 O 
030855 100 /G FORMULA B SACCA 100 ML Cc RR VOTAC 08/11/93 nni 
030855 112 /G  FORMULAB SACCA 250 ML Cc RR VO7AC 08/11/93 LU] 
030855 124 /G = FORMULA BSACCA 500 ML c RR VO7AC 08/11/93 DÌ 

! ANTICOAGULANTE ACD ' Codice AIC Dossier Specialità: 030701 I 

I data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO vi 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030701 015 /G FORMULA A FIALA 500 ML c RR VO7AC 08/11/93 G 
030701 041 /G = FORMULA A SACCA 250 ML Cc RR VO7TAC 08/11/93 DU] 
030701 054 /G = FORMULA A SACCA 500 ML Cc RR V07AC 08/11/93 0] 
031325 018 /G FORMULA B FIALA 500 ML Cc RR VO7AC 08/11/93 [ne 
031325 020 /G FORMULA B SACCA 250 ML Cc RR VO7AC 08/11/93 U 
031325 032 /G = FORMULA B SACCA 500 ML Cc RR V07AC 08/11/93 UL] 

ANTICOAGULANTE CPD Codice AIC Dossier Specialità: 031236 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BAXTER S.P.A. 
L 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione LATC Registrazione in Farmacia 
031236 019 /G SACCA FLESSIBILE 250 ML Cc RR VO07AC 08/11/93 O 
031236 021 /G SACCA FLESSIBILE 500 ML Cc RR V07AC 08/11/93 U) 
031236 033 /G = SACCA FLESSIBILE 1000 ML Cc RR VO7TAC 08/11/93 LU] 

ANTICOAGULANTE CPD Codice AIC Dossier Specialità: 031375 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031375 013 /G_ FLACONE 350 ML Cc RR V07AC 08/11/93 U 
031375 025 /G FLACONE 500 ML Cc RR VO7AC 08/11/93 O 
031375 037 /G SACCA FLESSIBILE 350 ML Cc RR VO7TAC 04/09/97 DU 
031375 049 /G = SACCA FLESSIBILE 500 ML Cc RR V07AC 04/09/97 DL] 

ANTICOAGULANTE CPD Codice AIC Dossier Specialità: 031575 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031575 071 /G FLACONE 100 ML Cc RR VO7AC 08/11/93 O 
031575 083 /G FLACONE 250 ML Cc RR VO7AC 08/11/93 O 
031575 095 /G FLACONE 500 ML Cc RR VO7TAC 08/11/93 OÙ 
031575 107 /G. FLACONE 1000 ML Cc RR VO7TAC 08/11/93 O 
031575 119 /G SACCA FLESSIBILE 50 ML Cc RR V07AC 08/11/93 O : 
031575 121 /G_ SACCA FLESSIBILE 100 ML Cc RR VO7TAC 08/11/93 Ù 
031575 133 /G. SACCA FLESSIBILE 250 ML Cc RR VO7AC 08/11/93 U) 
031575 145 /G SACCAFLESSIBILE 500 ML Cc RR VO7AC 08/11/93 D 
031575 158 /G SACCA FLESSIBILE 1000 ML Cc RR VO7AC 08/11/93 O 

ANTICOAGULANTE CPD Codice AIC Dossier Specialità: 031328 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031328 014 /G = FLACONE 500 ML Cc RR V07AC 08/11/93 O 
031328 026 /G SACCA 250 ML Cc RR V07AC 08/11/93 U 
031328 038 /G SACCA 500 ML Cc RR VO7AC 08/11/93 O) 
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Codice AIC Dossier Specialità: 029886 


data prima registrazione specialità: 08/11/93‘. Data Rinnovo 08/11/98 Zitolare AIC:, A.F.O.M. MEDICAL SPA 
NSAIC Confezione CT Fascia SSN Dispensazione ATC ‘. Registrazione in Farmacia 
029886 013 /G 10 SUPPOSTE C SP COSADO3 08/11/93 G 
Presto ese ua Dai Lal tane 
| ANTIEMORROIDALI Codice AIC Dossici Specialità: 029732 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029732 017 /G 10 SUPPOSTE Cc SP COSAD03 08/11/93 U 
ANTIMICOTICA SOLFORATA Codice AIC Dossier Specialità: 029887 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: A.F.O.M. MEDICAL SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029887 015 /G SOLUZIONE G 250 Cc SP DO1AE20 08/11/93 U 
ANTISCOTTATURA Codice AIC Dossier Specialità: 030321 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BOOTS HEALTHCARE MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030321 018 /G UNGUENTO TUBO 30 G Cc SP DOZAX 08/11/93 Mi 
ANTISCOTTATURA Codice AIC Dossier Specialità: 030596 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: DR. OTTOLENGHI & C. SRL 
N° AIC Confezione ai Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030596 011 /G UNGUENTO TUBO 30 G Cc SP D02AX 08/11/93 G 
| ANTISCOTTATURA Codice AIC Dossier Specialità: 030469 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMA 3 SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC ‘ Registrazione in Farmacia 
030469 011 /G UNGUENTO TUBO 30 G Cc SP DO2AX 08/11/93 Mi 
— 
ANTISCOTTATURA Codice AIC Dossier Specialità; 030299 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LABOR.FARMACEUTICO DR.GIOVANARDI 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030299 010 /G UNGUENTO TUBO 25 G Cc SP DO2AX 08/11/93 n) 
030299 022 /G UNGUENTO TUBO 50 G Cc SP DO2AX 08/11/93 na 
i + 
ANTISCOTTATURA Codice AIC Dossier Specialità: 031879 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LACHIFARMA S.R.L. LABORATORIO CHIMICO SALENTINO 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031879 012 /G UNGUENTO TUBO 30 G C SP D02AX 08/11/93 [nn 
ANTISCOTTATURA Codice AIC Dossier Specialità: 031095 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 7itolare AIC: OLCELLI DOTT. M.&C. SRL - LABORATORIO CHIMICO- 
FARMACEUTICO HJ 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031095 019 /G = UNGUENTO TUBO 30 G Cc SP DO2AX 08/11/93 O] 
ANTISCOTTATURE Codice AIC Dossier Specialità: 031043 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo = 08/11/98 Titolare AIC: FA.DEM SAS 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031043 019 /G  UNGUENTO TUBETTO CON ASTUCCIO 30 G Cc SP DO2AX 08/11/93 O 
031043 021 /G UNGUENTO VASETTO 100 G Cc SP DO2AX 08/11/93 O 
031043 033 /G = UNGUENTO BARATTOLO 1000 G Cc SP DO2AX 08/11/93 LÌ 
ARGENTO NITRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030963 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE IN.T.E.S. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030963 019 /G SOLUZIONE OFTALMICA 1% 0,5 ML (°) RR SO1AX02 08/11/93 OÙ 
030963 021 /G SOLUZIONE OFTALMICA 1% 10 ML (0) RR SO1AX02 08/11/93 O 
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ARGENTO PROTEINATO 


Codice AIC Dossier Specialità: ‘ 029888 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: A.F.O.M. MEDICAL SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029888 017 /G 0,5% FLACONCINO GOCCE 10 ML C SP RO1AX10 08/11/93 wi. 
029888 029 /G 1% FLACONCINO GOCCE 10 ML Cc SP ROIAXI0 08/11/93 DI 
029888 031 /G 2% FLACONCINO GOCCE 10 ML Cc SP ROIAXIO 08/11/93 Mi 

ARGENTO PROTEINATO Codice AIC Dossier Specialità: 031314 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ALLEANZA SALUTE ITALIA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031314 014 /G 0,5% FLACONCINO GOCCE 10 ML A SP ROIAXIO 08/11/93 wi 
031314 026 /G 1% FLACONCINO GOCCE 10 ML Cc SP ROIAXI10 08/11/93 MI 
031314 038 /G 2% FLACONCINO GOCCE 10 ML Cc SP ROIAXI10 08/11/93 kz) 

ARGENTO PROTEINATO ‘Codice AIC Dossier Specialità: 030322 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BOOTS HEALTHCARE MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030322 010 /G: 0,5% FLACONCINO GOCCE 10 ML A SP ROIAX10 08/11/93 wi 
030322 022 /G 1% FLACONCINO GOCCE 10 ML Cc SP RO1IAXI0 08/11/93 vi 
030322 034 /G 2% FLACONCINO GOCCE 10 ML C SP RO1AXI10 08/11/93 mM 

ARGENTO PROTEINATO Codice AIC Dossier Specialità: 032662 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032662 013 /G 0,5% GOCCE NASALI BB FLACONE 10 G A SP ROIAX10 08/11/93 O 
032662 025 /G 1% GOCCE NASALI AD FLACONE 20 G Cc SP ROIAXI0 08/11/93 LU 

| ARGENTO PROTEINATO Codice AIC Dossier Specialità: 031044 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FA.DEM SAS 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031044 011 /G 0,5% FLACONCINO GOCCE 10 ML A SP RO1AXI10 08/11/93 Va] 
031044 023 /G 1% FLACONCINO GOCCE 10 ML Cc SP ROIAX10 08/11/93 0) 
031044 035 /G 2% FLACONCINO GOCCE 10 ML Cc SP ROIAXIO 08/11/93 O) 

| ARGENTO PROTEINATO Codice AIC Dossier Specialità: 030472 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMA 3 SRL 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030472 017 /G 0,5% FLACONE GOCCE 10G Cc SP ROIAXI0 08/11/93 I 
030472 029 /G 1% FLACONE GOCCE 10 G Cc SP ROIAX10 08/11/93 27 

ARGENTO PROTEINATO Codice AIC Dossier Specialità: 031061 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMED SAS 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031061 017 /G 0,5% FLACONCINO GOCCE 10 ML A SP RO1AXI10 08/11/93 O 

ARGENTO PROTEINATO Codice AIC Dossier Specialità: 029733 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A. 
Le 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

029733 019 /G 0,5% FLACONCINO GOCCE 10 ML A SP ROIAXI10 08/11/93 [a 
ARGENTO PROTEINATO Codice AIC Dossier Specialità: 030459 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 —DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030459 010 /G 0,5% FLACONCINO GOCCE 10 ML A SP RO1AX10 08/11/93 mM 
030459 022 /G 1% FLACONCINO GOCCE 10 ML Cc SP RO1IAX10 08/11/93 Cj 
030459 034 /G 2% FLACONCINO GOCCE 10 ML Cc. SP RO1AX10 08/11/93 O 


== 
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Codice AIC Dossier Specialità: 030964 
Titolare AIC: INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE LN.T.E.S, 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030964 011 /G © 0,5% FLACONCINO GOCCE 5 ML Cc SP RO1AX10 08/11/93 O 
030964 023 /G 0,5% FLACONCINO GOCCE 10 ML A SP ROIAXI0 08/11/93 CD 
030964 035 /G 1% FLACONCINO GOCCE 5 ML Cc SP ROIAX10 08/11/93 U 
030964 047 /G 1% FLACONCINO GOCCE 10 ML Cc SP RO1AXI10 08/11/93 O 
030964 050 /G 2% FLACONCINO GOCCE 5 ML Cc SP ROLAXI0 08/11/93 O 
030964 062 /G 2% FLACONCINO GOCCE 10 ML Cc SP ROIAXI10 08/11/93 U 
030964 074 /G 4% FLACONCINO GOCCE 5 ML Cc SP ROl1AX10 08/11/93 O 
030964 086 /G 4% FLACONCINO GOCCE 10 ML (e) SP RO1AX10 08/11/93 nn 

ARGENTO PROTEINATO Codice AIC Dossier Specialità: 030186 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030186 011 /G 0,5% FLACONCINO GOCCE 10 ML c SP RO1AX10 08/11/93 NZ 
030186 023 /G 1% FLACONCINO GOCCE 10 ML Cc SP RO1AX10 08/11/93 NZ 
030186 035 /G 2% FLACONCINO GOCCE 10 ML Cc SP RO1AXI0 08/11/93 [] 

ARGENTO PROTEINATO Codice AIC Dossier Specialità: 029576 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 =—DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LABORATORI GAMBAR S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

029576 016 /G 0,5% FLA CONCINO GOCCE 10 ML A SP ROlIAX10 08/11/93 O 
ARGENTO PROTEINATO Codice AIC Dossier Specialità: 029782 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA SRL. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029782 012 /G. 0,5% FLACONCINO GOCCE 10 ML Cc SP ROIAX10 08/11/93 vi 
029782 024 /G 1% FLACONCINO GOCCE 10 ML Cc SP RO1AX10 08/11/93 wi 
029782 036 /G 2% FLACONCINO GOCCE 10 ML Cc SP ROIAXI0 08/11/93 di 

ARGENTO PROTEINATO Codice AIC Dossier Specialità: 031096 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo = 08/11/98 Titolare AIC: OLCELLI DOTT. M.&C. SRL - LABORATORIO CHIMICO- | 
FARMACEUTICO 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031096 011 /G 0,5% FLACONCINO GOCCE 10 ML A SP ROIAX10 08/11/93 U 
031096 023 /G 1% FLACONCINO GOCCE 10 ML Cc SP RO1AX10 08/11/93 na 
031096 035 /G 2% FLACONCINO GOCCE 10 ML Cc SP RO1AX10 08/11/93 O 

| ARGENTO PROTEINATO Codice AIC Dossier Specialità: 031782 
i data prima registrazione specialità 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: RAMINI S.R.L. | 
E Dis 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031782 016 /G 0,5% FLACONCINO GOCCE 10 ML A SP RO1AX10 08/11/93 i 
031782 028 /G 1% FLACONCINO GOCCE 10 ML Cc SP RO1AX10 08/11/93 VI 
031782 030 /G 2% FLACONCINO GOCCE 10 ML Cc SP RO1AX10 08/11/93 Mi 


ARGENTO PROTEINATO Codice AIC Dossier Specialità: 031304 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 =—DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ZETA FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031304 013 /G 0,5% FLACONCINO GOCCE 10 ML A SP ROIAXI0 08/11/93 Mi 
na 031304 025 /G 1% FLACONCINO GOCCE 10 ML Cc SP ROIAXIO 08/11/93 nd] 
ASSENZIO Codice AIC Dossier Specialità: 029955 I 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: A.F.0.M. MEDICAL SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029955 010 /G TISANA G 100 Cc SP A15 08/11/93 U 
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ASSENZIO Codice AIC Dossier Specialità: 029702 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: DYNACREN LABORATORIO FARMACEUTICO DEL 
" DOTT.A.FRANCIONI E DI M.GEROSA S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029702 014 /G TISANA 20 FILTRI 5 G Cc SP A15 08/11/93 O 
029702 026 /G SACCHETTO 100 G Cc SP AiS 08/11/93 O 

| ATENOLOLO Codice AIC Dossier Specialità: 029486 
data prima registrazione specialità: 19/11/98 Data Rinnovo Titolare AIC: HEXAN S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029486 014 /G "50" 50 COMPRESSE RIVESTITE 50 MG A RR C07AB03 19/11/98 O 
029486 026 /G "100" 50 COMPRESSE RIVESTITE 100 MG A RR C07AB03 19/11/98 O) 

sE 
ATENOLOLO + CLORTALIDONE Codice AIC Dossier Specialità: 033352 
data prima registrazione specialità: 23/09/98 Data Rinnovo Titolare AIC: LIFEPHARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033352 016 /G 30 COMPRESSE 100 + 25 MG A RR C07CB03 23/03/98 O 
ATENOLOLO CLORTALIDONE Codice AIC Dossier Specialità: 033037 
data prima registrazione specialità: 12/05/99 Data Rinnovo Titolare AIC: DOROM S.R.L. 
ONFAIGO ‘Confezione i a Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033037 019 /G "MITE" 28 COMPRESSE RIVESTITE A RR C07CB03 12/05/99 CU] 
033037 021 /G 28 COMPRESSE RIVESTITE A RR C07CB03 12/05/99 Lj 
ATROPINA SOLFATO Codice AIC Dossier Specialità: 030012 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 =DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030012 013 /G S FIALE0,5 MG/ML A RR A03BA01 08/11/93 O 
030012 025 /G 10 FIALE 0,5 MG/ML Cc RR A03BA01 08/11/93 È] 
030012 037 /G 5 FIALE1 MG/ML (o) RR A03BA01 08/11/93 D] 
030012 049 /G 10 FIALE 1 MG/ML Cc RR A03BAOI 08/11/93 D 

ATROPINA SOLFATO Codice AIC Dossier Specialità: 030908 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030908 014 /G FIALA 0,5 MG/1 ML IML [e RR A03BAO01 08/11/93 O 
030908 026 /G FIALA 1 MG/1 ML 1 ML Cc RR A03BAOI1 08/11/93 CD) 

ATROPINA SOLFATO Codice AIC Dossier Specialità: 031173 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031173 014 /G S FIALE 1MG/IML Cc RR A03BA0I 08/11/93 O 
031173 026 /G 10 FIALE 1MG/1ML Cc RR A03BA01 08/11/93 O 
031173 038 /G 100 FIALE 1MG/IML Cc RR A03BAO01 08/11/93 O 
031173 040 /G 5 FIALE 0,5MG/1ML A RR A03BAO01 08/11/93 O 
031173 053 /G 10 FIALE 0,5MG/1ML c RR A03BAO01 08/11/93 O) 
031173 065 /G 100 FIALE 0,5MG/1ML Cc RR A03BA01 08/11/93 


ATROPINA SOLFATO Codice AIC Dossier Specialità: 030052 
i data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L. 
de 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030052 017 /G FIALA 0,5 MG/1 ML Cc RR A03BA01 08/11/93 O 
030052 029 /G 5 FIALE 0,5 MG/1 ML A RR A03BA01 08/11/93 GU 
030052 031 /G 50 FIALE 0,5 MG/1 ML Cc RR A03BA01 08/11/93 GU] 
030052 043 /G 100 FIALE0,5 MG/1 ML Cc RR A03BA01 08/11/93 U 
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| ATROPINA SOLFATO i Codice AIC Dossier Specialità: 032663 
I data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032663 015 /G 0,5% SOLUZIONE OFTALMICA FLACONE 10 Cc RR SO1FA01 08/11/93 O 
MONODOSI 0,5 ML 
032663 027 /G 1% SOLUZIONE OFTALMICA FLACONE 10 Cc RR SO1FAO1 08/11/93 Li 
MONODOSI 0,5 ML 
032663 039 /G 5 FIALE 0,5MG/1ML A RR A03BA01 08/11/93 na 
032663 041 /G = 5 FIALE 1IMG/IML Cc RR A03BAO1 08/11/93 n 
ATROPINA SOLFATO Codice AIC Dossier Specialità: 030363 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: COLLALTO LAB. CHIMICO-FARMACEUTICI DI 
È AGNELLI MASSIMO & C. SA.S. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030363 016 /G 0,5% S FIALE 1 ML Cc RR A03BA01 08/11/93 wi 
030363 028 /G 1 MG 5 FIALE 1 ML Cc RR A03BAOI 08/11/93 Mi 
ATROPINA SOLFATO Codice AIC Dossier Specialità: 030257 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 =—Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMACEUTICI ECOBI SAS 
a N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030257 012 /G 20 COMPRESSE 0,25 MG Cc RR A03BAO01 08/11/93 O 
ATROPINA SOLFATO Codice AIC Dossier Specialità: 031409 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FISIOPHARMA S.R.L. 
"N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031409 016 /G $ FIALE 0,5 MG/ML A RR A03BA01 08/11/93 a) 
031409 028 /G 5 FIALE 1 MG/ML Cc RR A03BA01 08/11/93 LU 
| ATROPINA SOLFATO Codice AIC Dossier Specialità: 031924 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione i Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031924 018 /G FIALA 0,5MG/1ML Cc RR A03BA01 08/11/93 O 
031924 020 /G 2 FIALE 0,5MG/1ML (o) RR A03BA01 08/11/93 O 
031924 032 /G 3 FIALE 0,5MG/1ML Cc RR A03BA01 08/11/93 O 
031924 044 /G 4 FIALE 0,5MG/1ML c RR A03BA0I 08/11/93 O 
031924 057 /G 5 FIALE 0,5MG/1ML A RR A03BAOI 08/11/93 CD 
031924 069 /G 6 FIALE 0,5MG/1ML Cc RR A03BAO01 08/11/93 O] 
031924 071 /G 7 FIALE 0,5MG/IML Cc RR A03BA01 08/11/93 T] 
031924 083 /G 8 FIALE 0,5MG/IML Cc RR A03BAO0I 08/11/93 O] 
031924 095 /G 9 FIALE 0,5MG/1IML Cc RR A03BA01 08/11/93 O 
031924 107 /G 10 FIALE 0,5MG/1IML Cc RR A03BAO01 08/11/93 U 
031924 119 /G 1MG/1ML 1 FIALA 1 ML Cc RR A03BAO01 08/11/93 C] 
031924 121 /G 1MG/1ML 2 FIALE 1 ML Cc RR A03BAO1 08/11/93 O 
031924 133 /G 1MG/1ML 3 FIALE 1 ML (0) RR A03BA01 08/11/93 O 
031924 145 /G = 1MG/IML4 FIALE 1 ML c RR A03BA01 08/11/93 O 
031924 158 /G 1MG/IML 5 FIALE 1 ML Cc RR A03BA01 08/11/93 CI 
031924 160 /G 1MG/1ML 6 FIALE 1 ML Cc RR A03BA01 08/11/93 O 
031924 172 /G 1MC/1ML 7 FIALE 1 ML Cc RR A03BAO0I 08/11/93 O 
031924 184 /G 1MG/1ML8 FIALE 1 ML Cc RR A03BAOI 08/11/93 LU 
031924 196 /G 1MG/1ML9 FIALE 1 ML Cc RR A03BAO01 08/11/93 O 
L91924 208 /G 1MG/1ML 10 FIALE 1 ML (o) RR A03BA01 08/11/93 O 
ATROPINA SOLFATO Codice AIC Dossier Specialità: 029734 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029734 011 /G S FIALE 1 MG/1 ML Cc RR A03BAO01 08/11/93 U 
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ATROPINA SOLFATO Codice AIC Dossier Specialità: 030606 
| data prima registrazione specialità; 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: I.S.F. S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030606 014 /G 5 FIALE0,5 MG/ML A RR A03BAO01 08/11/93 U 
030606 026 /G 5 FIALE! MG/ML (0 RR A03BA01 08/11/93 O 

ATROPINA SOLFATO Codice AIC Dossier Specialità: 029829 i 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 

N° AIC Confezione “—’ Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029829 013 /G FIALA 1 ML 0,5 MG/ML Cc RR A03BAO01 08/11/93 n 
029829 025 /G FIALA 1 ML 1 MG/ML Cc RR A03BAO01 08/11/93 CD] 
029829 037 /G S FIALE 0,5MG/1ML A RR A03BAO01 08/11/93 O 
029829 049 /G S FIALE 1MG/IML Cc RR A03BA01 08/11/93 O 

ATROPINA SOLFATO Codice AIC Dossier Specialità: 030965 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Zitolare AIC: INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE I.N.T.E.S, 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030965 014 /G 0,5% POMATA OFTALMICA 0,5 G Cc RR SO1FAO01 08/11/93 O 
030965 026 /G 0,5% POMATA OFTALMICA 5 G Cc RR SO1FA01 08/11/93 LJ 
030965 038 /G 1% POMATA OFTALMICA 0,5 G Cc RR SO1FAOI 08/11/93 LI 
030965 040 /G 1% POMATA OFTALMICA 5 G Cc RR SO1FA01 08/11/93 D] 
030965 053 /G 0,5% SOLUZIONE OFTALMICA FLACONE Cc RR SO1FA01 08/11/93 O 

MONODOSE 0,5ML 
030965 065 /G 0,5% SOLUZIONE OFTALMICA FLACONE 10 ML Cc RR SO1FAO1 08/11/93 O 
030965 077 /G 1% SOLUZIONE OFTALMICA FLACONE Cc RR SO1FA01 08/11/93 O 
MONODOSE 0,5 ML 
030965 089 /G 1% SOLUZIONE OFTALMICA FLACONE 10 ML Cc RR SO1FAO1 08/11/93 CU] 
ATROPINA SOLFATO i Codice AIC Dossier Specialità: 030080 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOTERAPICO ITALIANO SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030080 028 /G 100 COMPRESSE 0,250 MG Cc RR A03BAO1 08/11/93 UO 

ATROPINA SOLFATO Codice AIC Dossier Specialità: 030831 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO 1.S.I. S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC- Registrazione in Farmacia 
030831 022 /G S FIALE 0,5 MG/IML A RR A03BADI 08/11/93 OD) 
030831 034 /G $ FIALE 1 MG/IML (o) RR A03BAO1 08/11/93 O 
030831 046 /G 20 COMPRESSE 0,250 MG Cc RR A03BAO01 08/11/93 LI 
030831 059 /G 1000 COMPRESSE 0,250 MG Cc RR A03BAOI 08/11/93 LI 
030831 061 /G 50 FIALE 0,5MG/1ML Cc RR A03BA01 08/11/93 na 
030831 073 /G SO FIALE 1 MG/IML Cc RR A03BA01 08/11/93 DL] 

Ù 
, ATROPINA SOLFATO Codice AIC Dossier Specialità: 030187 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

030187 013 /G 5 FIALE 0,5MG/1 ML A RR A03BA01 08/11/93 O 
ATROPINA SOLFATO Codice AIC Dossier Specialità: 030783 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 —DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONICO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030783 017 /G S FIALE 1 MG/1 ML Cc RR A03BAO01 08/11/93 Rodi 
030783 029 /G 10 FIALE 1 MG/1 ML Cc RR A03BAO01 08/11/93 97 
030783 031 /G 5 FIALE 0,5 MG/1 ML A RR A03BAOI 08/11/93 vi 
030783 043 /G 10 FIALE 0,5 MG/1 ML Cc RR A03BAO01 08/11/93 E, 
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ATROPINA SOLFATO Codice AIC Dossier Specialità: 029574 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 —DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONTEFARMACO SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029574 011 /G S FIALE1 MG/1 ML Cc RR A03BA01 08/11/93 U 
029574 023 /G 5 FIALE0,5 MG/1 ML A RR A03BA01 08/11/93 O 

ATROPINA SOLFATO Codice AIC Dossier Specialità: 032403 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATG Registrazione in Farmacia 
032403 014 /G 5 FIALE 0,5MG/IML A RR A03BA01 08/11/93 O 
032403 026 /G 5 FIALE IMG/IML Cc RR A03BAO01 08/11/93 O 

ATROPINA SOLFATO Codice AIC Dossier Specialità: 030653 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030653 012 /G S FIALE 1 ML 0,5 MG A RR A03BAO01 08/11/93 n} 
030653 024 /G 50 FIALE 1 ML 0,5 MG Cc RR A03BA01 08/11/93 LU 
030653 036 /G 5 FIALE 1 ML 1 MG Cc RR A03BAO01 08/11/93 E, 
030653 048 /G 50 FIALE 1 ML 1 MG Cc RR A03BA01 08/11/93 O 

ATROPINA SOLFATO Codice AIC Dossier Specialità: 031869 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: SERPERO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031869 011 /G 5 FIALE 0,5 MG/1IML A RR A03BA01 08/11/93 O] 
031869 023 /G IS FIALE 1MG/IML Cc RR A03BA01 08/11/93 CD] 

BACITRACINA E POLIMIXINA B SOLFATO Codice AIC Dossier Specialità: 029985 | 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MEDISCA FARMACEUTICI S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

029985 013 /G 500+30000 UI TUBO UNGUENTO 30 G C RR DOGAX 08/11/93 D 
BAGNO OCULARE Codice AIC Dossier Specialità: 029890 | 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: A.F.O.M. MEDICAL SPA 

N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029890 011 /G FLACONE SOLUZIONE G 200 Cc SP SO1AX 08/11/93 E 

— 
BAGNO OCULARE Codice AIC Dossier Specialità: 029735 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

029735 014 /G FLACONE SOLUZIONE 200 G c SP SOMAX 08/11/93 O 
BALSAMICO Codice AIC Dossier Specialità: 029891 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: A.F.O.M. MEDICAL SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029891 013 /G = UNGUENTOG30 Cc Ni ROSX 08/11/93 LÌ 

BALSAMICO Codice AIC Dossier Specialità: 030597 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: DR. OTTOLENGHI & C. SRL 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030597 013 /G UNGUENTO VASETTO 50G Cc SP ROSX 08/11/93 O 

BALSAMICO Codice AIC Dossier Specialità: 031046 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FA.DEM SAS 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031046 016 /G UNGUENTO TUBETTO 30 G ADULTI Cc SP ROSX 08/11/93 Mv 
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BALSAMICO 


| data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L. 


N° AIC 
029783 014 /G 
029783 026 /G 


Codice AIC Dossier Specialità: 029783 


Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
UNGUENTO ADULTI TUBO 30 G Cc SP ROSX 08/11/93 Ul 
UNGUENTO ADULTI VASO 1000 G Cc SP ROSX 08/11/93 U 


| BARIO SOLFATO Codice AIC Dossier Specialità: 028555 
dala prima registrazione specialità: 28/10/94 — Data Rinnovo Titolare AIC: BRACCO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
028555 011 /G 1 BUSTA MONODOSE 100 G H OSP VO8BA02 28/10/94 U 
028555 023 /G SACCHETTO 10 KG POLVERE H OSP VO08BA02 28/10/94 O 
BECLOMETASONE Codice AIC Dossier Specialità: 033753 
data prima registrazione specialità: 25/11/97 =—Data Rinnovo Titolare AIC: GNR SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033753 017 /G INALATORE PRESSUR DOSATO 42,1 MG 210,5 A RR R03BA0I 25/11/97 I 
MCG/SPRUZZO 
033753 029 /G INALATORE PRESSUR DOSATO 84 MG 42.1 A RR RO3BA01 25/11/97 n; 
MCG/SPRUZZO 
BENZALCONIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 032664 
|: dataprima registrazione specialità: 08/11/99 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 
e N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032664 017 /G SOLUZIONE CONCENTRATA 1% FLACONE 100 ML_C SP D08AJ01 08/11/93 U 
BENZALCONIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 029692 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: DYNACREN LABORATORIO FARMACEUTICO DEL 
DOTT.A.FRANCIONI E DI M.GEROSA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029692 011 /G 1% FLACONI 100 ML Cc SP DO8AJO1 08/11/93 O 
| BENZALCONIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 031047 
I data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FA.DEM SAS 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031047 018 /G 1% SOLUZIONE CONCENTRATA FLACONE 250 ML _C SP DO8AJ01 08/11/93 O 
031047 020 /G 1% SOLUZIONE CONCENTRATA FLACONE1000 ML C SP DO8AJ01 08/11/93 G 
| BENZALCONIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 030300 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LABOR.FARMACEUTICO DR.GIOVANARDI 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030300 014 /G 1% SOLUZIONE CONCENTRATA 200 ML Cc SP DO08AJO1 08/11/93 O) 
030300 026 /G 1% SOLUZIONE CONCENTRATA 1000 ML (o) SP DO8AJO1 08/11/93 D) 
030300 038 /G 1% SOLUZIONE CONCENTRATA 5000 ML Cc SP DO8AJO1 08/11/93 O) 
i BENZALCONIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 029661 
| data primaregistrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LABORATORI GAMBAR S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029661 016 /G SOLUZIONE 1% FLACONI 100 ML Cc SP DO08AJ01 08/11/93 O 
| BENZALCONIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 032404 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032404 016 /G SOLUZIONE CONCENTRATA 1% FLACONE 100ML € SP DOS8AJO1 08/11/93 n 
Î 
“ BENZALCONIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 031097 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OLCELLI DOTT. M.&C. SRL - LABORATORIO CHIMICO- 
ii FARMACEUTICO 
N* AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031097 013 /G SOLUZIONE CONCENTRATA 1% 100 ML Cc SP DO08AJ01 08/11/93 [nn 


= 
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031097 025 /G SOLUZIONE CONCENTRATA 1% 200 ML Cc SP D08AJO1 08/11/93 O] 

031097 037 /G SOLUZIONE CONCENTRATA 1% 1000 ML Cc SP D08AJ01 08/11/93 D 

BENZALCONIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 029715 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: SOFAR S.P.A. 

N° AIC Confezione i Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029715 012 /G SOLUZIONE CONCENTRATA 1% FLACONE 100 ML. C SP DU8AJÙ1 08/11/93 LU) 
029715 024 /G SOLUZIONE CONCENTRATA 1% FLACONE 1000 ML C SP DO8AJO1 08/11/93 O 
029715 036 /G SOLUZIONE CONCENTRATA 1% 10 BUSTE 20 ML C SP DO8AJO1 08/11/93 O 


| BENZILE BENZOATO Codice AIC Dossier Specialità: 030188 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030188 015 /G UNGUENTO BARATTOLO 100 G Cc SP PO3AX01 08/11/93 O 
BENZILE BENZOATO Codice AIC Dossier Specialità: 032405 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032405 019 /G UNGUENTO 20% TUBO 100 G Cc SP POZAXO1 08/11/93 n 
BENZILPENICILLINA BENZATINICA Codice AIC Dossier Specialità: 033120 
data prima registrazione specialità: 04/12/98 Data Rinnovo Titolare AIC: BIOPHARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033120 015 /G 1 FLAC.NO POLV SOSP INIETT 60000001 MG+ F A RR 101 CE08 04/12/98 O 
SOLV 
033120 027 /G 1 FLAC.NO POLV SOSP INIETT 1200000UI MG+ F A RR J01CE08 04/12/98 O 
SOLV 
033120 039 /G 50 FLAC.NI POLV SOSP INIETT 600000UI H OSP J01CE08 04/12/98 U 
033120 041 /G 100 FLAC.NI POLV SOSP INIETT S00000UI H OSP J01CE08 04/12/98 LÌ 
033120 054 /G 50 FLAC.NI POLV SOSP INIETT 1200000 UI H OSP 101CE08 04/12/98 DU] 
033120 066 /G 100 FLAC.NI POLV SOSP INIETT 1200000 UI H OSP J01CE08 04/12/98 CU] 


BENZILPENICILLINA BENZATINICA Codice AIC Dossier Specialità: 031410 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FISIOPHARMA S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031410018 /G 1 FLACONE 600000 UI A RR J01CE08 08/11/93 U 
031410 020 /G 1 FLACONE 1200000 UI A RR J01CE08 08/11/93 Di 

BENZILPENICILLINA BENZATINICA Codice AIC Dossier Specialità: 030608 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: 1.S.F. S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030608 018 /G FIALA 600000 UI A RR J01CE08 08/11/93 UD 
030608 020 /G FIALA 1200000UI A RR J01CE08 08/11/93 O 

BENZILPENICILLINA BENZATINICA Codice AIC Dossier Specialità: 029580 
i dataprimaregistrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONTEFARMACO SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

029580 014 /G FIALA+ FIALA POLVERE STERILE IM 600000 UI A RR 101CE08 08/11/93 O 
BENZILPENICILLINA BENZATINICA Codice AIC Dossier Specialità: 032406 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032406 011 /G FLACONE 600000 U.I.+FIALA SOLVENTE A RR J01CE08 08/11/93 O 
032406 023 /G FLACONE 1200000 U.I.+FIALA SOLVENTE A RR J01CE08 08/11/93 CL] 

| BENZILPENICILLINA POTASSICA Codice AIC Dossier Specialità: 032962 
I data prima registrazione specialità: 04/12/98 Data Rinnovo Titolare AIC: BIOPHARMA S.R.L. 
dee mei 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

032962 019 /G 1 FLAC.NO POLV SOLUZ INIETT 1000000UI MG+F A RR JOLCEO1 04/12/98 DÌ 
SOLV 
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032962 021 /G 50 FLAC.NI POLV SOLUZ INIETT 1000000 UI 
032962 033 /G 100 FLAC.NI POLV SOLUZ INIETT 1000000 UI 


H OSP JO1CE01 04/12/98 
H OSP JO1CEO1 04/12/98 LI 


BENZILPENICILLINA POTASSICA 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 


Codice AIC Dossier Specialità: 032407 
Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. i 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032407 013 /G FLACONE 1000000 U.l.+FIALA SOLVENTE A RR 501CE01 08/11/93 D 
BENZOILE PEROSSIDO Codice AIC Dossier Specialità: 029678 


| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo — 08/11/98 


Titolare AIC: DYNACREN LABORATORIO FARMACEUTICO DEL 
DOTT.A.FRANCIONI E DI M.GEROSA S.R.L. 


N° AIC Confezione 
029678 012 /G CREMAS%30G 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
c sP DIOAEO01 08/11/93 O) 


BETAMETASONE DIPROPIONATO 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo — 08/11/98 


Codice AIC Dossier Specialità: 031280 
Titolare AIC: ASSOGALENICA - OFFICINA GALENICA PER IL TERZO 
MONDO 


N° AIC Confezione 
031280 011 /G 0,05% TUBO 60 G CREMA 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
Cc RR DO7ACOI 08/11/93 O) 


BETAMETASONE DIPROPIONATO 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 


Ù 
Codice AIC Dossier Specialità: 030258 


Titolare AIC: FARMACEUTICI ECOBI SAS | 


N° AIC Confezione 
030258 014 /G CREMA 0,05% TUBO 30 G 


Fascia SSN Dispensazione ATE Registrazione in Farmacia 
Cc RR DO7ACO1 08/11/93 Li 


PS 
' BETAMETASONE DIPROPIONATO 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 


Codice AIC Dossier Specialità: 033706 | 
Titolare AIC: GNR SPA 


N° AIC Confezione 
033706 019 /G CREMA 0,05% TUBO 30 G 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
c RR DO7ACOI 08/11/93 G 


BETAMETASONE DIPROPIONATO 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 


Codice AIC Dossier Specialità: 030083 
Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOTERAPICO ITALIANO SPA 


N° AIC Confezione 
030083 048 /G 30 G UNGUENTO 0,05% 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
c RR DO7AC01 08/11/93 LD] 


BETAMETASONE DIPROPIONATO 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 


Codice AIC Dossier Specialità: 029986 
Titolare AIC: MEDISCA FARMACEUTICI S.R.L. 


N° AIC Confezione 
029986 039 /G 0,05% TUBO 30 G CREMA 
029986 041 /G 0,05% TUBO 30 G UNGUENTO 


| BETAMETASONE DIPROPIONATO E NEOMICINA SOLFATO 
Î data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
c RR DO7ACO1 08/11/93 O 
c RR DO7AC01 08/11/93 LI 


Codice AIC Dossier Specialità: 030285 
Titolare AIC: BELTAPHARM S.P.A. 


N° AIG Confezione 


030285 023 /G 0,05% +0,5% TUBO 30 G CREMA 
030285 035 /G 0,05% +0,5% TUBO 30 GR UNG. 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
c RR D07CCO1 08/11/93 LD] 
c RR D07CC01 08/11/93 O 


BETAMETASONE DIPROPIONATO E NEOMICINA SOLFATO 
data prima registrazione specialità: 15/04/96 Data Rinnovo 
N° AIC Confezione 
032665 010 /G 0,05%+0,5% UNGUENTO TUBO 30 G 


Codice AIC Dossier Specialità: 032665 
Titolare AIC: C.O.C. FARMACEUTICI S.R.L. 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
c RR D07CCO1 15/04/96 O} 


BETAMETASONE DIPROPIONATO E NEOMICINA SOLFATO 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo — 08/11/98 


Codice AIC Dossier Specialità: 031364 
Titolare AIC: MEDISCA FARMACEUTICI S.R.L. 


N° AIC Confezione 


031364 019 /G 0,05% E 0,05% TUBO 30 G UNGUENTO 
031364 021 /G 0,05% E 0,05% TUBO 30 G CREMA 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
c RR D07CCO1 08/11/93 O 
c RR DO7TCCOI 08/11/93 LÌ 
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BETULLA Codice AIC Dossier Specialità: 029956 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: A.F.O0.M. MEDICAL SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029956 012 /G TISANA G 100 Cc SP C03BX 08/11/93 O 

| BETULLA Codice AIC Dossier Specialità: 029703 A 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 =DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: DYNACREN LABORATORIO FARMACEUTICO DEL ; 
| ra DOTTA.FRANCIONI E DI M.GEROSA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029703 016 /G TISANA 20 FILTRI 5 G Cc SP CO3BX 08/11/93 O 
029703 028 /G SACCHETTO 100 G Cc SP C03BX 08/11/93 DU 

BLU DI METILENE Codice AIC Dossier Specialità: 029892 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: A.F.O.M. MEDICAL SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029892 015 /G SOLUZIONE 1% FIALA 25 ML (o) RR V03AB17 08/11/93 O) 

Î BLU DI METILENE Codice AIC Dossier Specialità: 031174 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031174 016 /G S FIALE 50 MG/SML Cc RR V03AB17 08/11/93 CÌ 
031174 028 /G __10 FIALE 50 MG/SML Cc RR V03AB17 08/11/93 CJ 
031174 030 /G 100 FIALE 50 MG/SML Cc RR V03AB17 08/11/93 DU 
031174 042 /G 5 FIALE 100 MG/10 ML Cc RR V03AB17 08/11/93 O 
031174 055 /G 10 FIALE 100 MG/10 ML Cc RR V03AB17 08/11/93 O] 
031174 067 /G 100 FIALE 100 MG/10 ML Cc RR V03AB17 08/11/93 O 

BLU DI METILENE Codice AIC Dossier Specialità: 030323 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BOOTS HEALTHCARE MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

030323 012 /G 1% FLACONE 25 ML (o) RR V03AB17 08/11/93 al 
BLU DI METILENE Codice AIC Dossier Specialità: 032666 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032666 012 /G 5 FIALE 100 MG/10 ML Cc RR V03AB17 08/11/93 O 
032666 024 /G S FIALE 50 MG/5 ML Cc RR V03AB17 08/11/93 DC] 
032666 036 /G SOLUZIONE 1% FLACONE 25 ML Cc RR V03AB17 08/11/93 CD) 

BLU DI METELENE Codice AIC Dossier Specialità: 030364 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: COLLALTO LAB. CHIMICO-FARMACEUTICI DI 
AGNELLI MASSIMO & C. SA.S. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030364 018 /G 50 MG 5 FIALES ML C RR V03AB17 08/11/93 O 
030364 020 /G 50 MG 10 FIALES ML Cc RR V03AB17 08/11/93 O] 
030364 032 /G 100 MG S FIALE10 ML C RR V03AB17 08/11/93 O] 
030364 044 /G 100 MG 10 FIALE10 ML Cc RR V03AB17 08/11/99 DU] 

BLU DI METEILENE Codice AIC Dossier Specialità: 030473 ] 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMA 3 SRL 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030473 019 /G SOLUZIONE 1% FLACONE 20 ML Cc RR V03AB17 08/11/93 i 

BLU DI METILENE Codice AIC Dossier Specialità: 031925 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031925 011 /G 5SOMG/SML 1 FIALA 5 ML Cc RR V03AB17 08/11/93 O] 
031925 023 /G 50MG/SML 2 FIALE 5 ML Cc RR V03AB17 08/11/93 O 
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031925 035 /G 
031925 047 /G 
031925 050 /G 
031925 062 /G 
031925 074 /G 
031925 086 /G 
031925 098 /G 
031925 100 /G 
031925 112 /G 
031925 124 /G 
031925 136 /G 
031925 148 /G 
031925 151 /G 
031925 163 /G 
031925 175 /G 
031925 187 /G 
031925 199 /G 
031925 201 /G 
031925 213 /G 
031925 225 /G 
031925 237 /G 
031925 249 /G 
031925 252 /G 
031925 264 /G 
031925 276 /G 
031925 288 /G 
031925 290 /G 
031925 302 /G 
031925 314 /G 
031925 326 /G 
031925 338 /G 
031925 340 /G 
031925 353 /G 
031925 365 /G 
031925 377 /G 
031925 389 /G 
031925 391 /G 
031925 403 /G 


BLU DI METILENE 


50MG/SML 3 FIALE 5 ML 
50MG/SML 4 FIALE 5 ML 
50MG/SML 6 FIALE 5 ML 
50MG/SML 7 FIALE 5 ML 
50MG/SML 8 FIALE 5 ML 
50MG/SML 9 FIALE 5 ML 
50MG/SML 10 FIALE 5 ML 
50MG/SML 1 FIALA 10 ML 
50MG/SML 2 FIALE 10 ML 
50MG/SML 3 FIALE 10 ML 
50MG/SML 4 FIALE 10 ML 
S0MG/SML 5 FIALE 10 ML 
50MG/SML 6 FIALE 10 ML 
50MG/SML 7 FIALE 10 ML 
50MG/SML 8 FIALE 10 ML 
50MG/SML 9 FIALE 10 ML 
50MG/SML 10 FIALE 10 ML 
100 MG/10 ML 1 FIALA 5 ML 
100 MG/10 ML 2 FIALE 5 ML 
100 MG/10 ML 3 FIALE 5 ML 
100 MG/10 ML 4 FIALE 5 ML 
100 MG/10 ML 5 FIALE S ML 
100 MG/10 ML 6 FIALE 5 ML 
100 MG/10 ML 7 FIALE 5 ML 
100 MG/10 ML 8 FIALE 5 ML 
100 MG/10 ML 9 FIALE 5 ML 
100 MG/10 ML 10 FIALE 5 ML 
100 MG/10 ML 1 FIALA 10 ML 
100 MG/10 ML 2 FIALE 10 ML 
100 MG/10 ML 3 FIALE 10 ML 
100 MG/10 ML4 FIALE 10 ML 
100 MG/10 ML 5 FIALE 10 ML 
100 MG/10 ML 6 FIALE 10 ML 
100 MG/10 ML 7 FIALE 10 ML 
50MG/SML $ FIALE 5 ML 

100 MG/10 ML 8 FIALE 10 ML 
100 MG/10 ML.9 FIALE 10 ML 
100 MG/10 ML 10 FIALE 10 ML 


c RR VOZABI7 08/11/93 L) 
c RR V03AB17 08/11/93 O 
c RR V03AB17 08/11/93 L] 
c RR V03AB17 08/11/93 D) 
c RR V03AB17 08/11/93 LU] 
c RR V03AB17 08/11/93 Zi 
c RR V03AB17 08/11/93 0) 
c RR V03AB17 08/11/93 0] 
lo RR V03AB17 08/11/93 O 
c RR V03AB17 08/11/93 LD] 
c RR V03AB17 08/11/93 a 
c RR V03AB17 08/11/93 n 
c RR V03ABI7 08/11/93 O 
c RR V03AB17 08/11/93 LI 
c RR V03AB17 08/11/93 D) 
c RR V03AB17 08/11/93 0] 
c RR V03AB17 08/11/93 U 
c RR V03AB17 08/11/93 n 
lo RR V03AB17 08/11/93 O) 
Cc RR V03AB17 08/11/93 O 
c RR V03AB17 08/11/93 LD) 
c RR V03ABI7 08/11/93 O] 
c RR V03AB17 08/11/93 DT 
c RR V03AB17 08/11/93 D) 
c RR V03AB17 08/11/93 O 
c RR V03AB17 08/11/93 O) 
lo RR V03AB17 08/11/93 O 
Cc RR V03AB17 08/11/93 LU] 
c RR V03AB17 08/11/93 U 
c RR V03AB17 08/11/93 0] 
c RR V03AB17 08/11/93 O 
Cc RR V03AB17 08/11/93 L) 
c RR V03AB17 08/11/93 0] 
c RR V03AB17 08/11/93 O 
lo RR V03AB17 08/11/93 LU] 
c RR V03AB17 08/11/93 G 
c RR V03AB17 08/11/93 LU] 
c RR V03AB17 08/11/93 O 


Codice AIC Dossier Specialità: 030462 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030462 016 /G SOLUZIONE 1% FLACONE 20 ML Cc RR V03AB17 08/11/93 Ue. 
BLU DI METILENE Codice AIC Dossier Specialità: 030189 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030189 017 /G = SOLUZIONE 1% FLACONE 25 ML Cc RR V03AB17 08/11/93 DU 
BLU DI METILENE Codice AIC Dossier Specialità: 030301 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LABOR.FARMACEUTICO DR.GIOVANARDI 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030301 016 /G = SOLUZIONE 1% FLACONI 30 ML Cc RR V03AB17 08/11/93 G 
BLU DI METILENE Codice AIC Dossier Specialità: 029784 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L. 


N° AIC 
029784 016 /G 


Confezione 
SOLUZIONE 1% FIALA 25 G 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
E RR V03AB17 08/11/93 NZ 


— 717 


20-8-1999 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 195 


Medicinali a Denominazione Generica 


BLU DI METILENE 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONICO S.P.A. 


Codice AIC Dossier Specialità: 030784 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030784 019 /G 5 FIALE 50 MG/5 ML Cc RR V03AB17 08/11/93 O 
030784 021 /G 5 FIALE 100 MG/10 ML Cc RR V03AB17 08/11/93 mM 
BLU DI METILENE Codice AIC Dossier Specialità: 032408 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032408 015 /G 5 FIALE 50MG/SML Cc RR V03AB17 08/11/93 5 
032408 027 /G 5 FIALE 100MG/10ML Cc RR V03AB17 08/11/93 
! BLU DI METILENE Codice AIC Dossier Specialità: 031783 ©] 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo = 08/11/98 Titolare AIC: RAMINI S.R.L. 
N° AIG Confezione n Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031783 018 /G SOLUZIONE 1% FL 25 ML Cc RR V03AB17 08/11/93 MI 
I BLU DI METILENE Codice AIC Dossier Specialità: 030654 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030654 014 /G S FIALE $S ML Cc RR V03AB17 08/11/93 GU 
030654 026 /G 50 FIALE 5 ML Cc RR V03AB17 08/11/93 QU 
030654 038 /G S FIALE 10 ML Cc RR V03AB17 08/11/93 O 
030654 040 /G 50 FIALE 10 ML c RR V03AB17 08/11/93 C] 


BLU DI METILENE Codice AIC Dossier Specialità: 031306 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ZETA FARMACEUTICI S.P.A. 
1 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in da 
031306 018 /G 1% FLACONI 20 ML Cc RR V03AB17 08/11/93 
I BROMOSULFOFTALEINA SODICA Codice AIC Dossier Specialità: 03266 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. i 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in ph 
032667 014 /G S FIALE 500 MG/10 ML Cc RNR V04CE02 08/11/93 
BROMOSULFOFTALEINA SODICA Codice AIC Dossier Specialità: 031926 
Î data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031926 013 /G 500MG/10ML 1 FIALA 10 ML Cc RNR V04CE02 08/11/93 O 
031926 025 /G 500MG/10ML 2 FIALE 10 ML Cc RNR V04CE02 08/11/93 O 
031926 037 /G 500MG/10ML 3 FIALE 10 ML Cc RNR V04CE02 08/11/93 O 
031926 049 /G 500MG/10ML 4 FIALE 10 ML (e) RNR V04CE02 08/11/93 O 
031926 052 /G S00MG/10ML 5 FIALE 10 ML Cc RNR VO04CEO2 08/11/93 O 
031926 064 /G 500MG/10ML 6 FIALE 10 ML Cc RNR V04CE02 08/11/93 U 
031926 076 /G SO00MG/I0ML 7 FIALE 10 ML Cc RNR V04CE02 08/11/93 CD] 
031926 088 /G 500MG/10ML 8 FIALE 10 ML Cc RNR V04CE02 08/11/93 O 
031926 090 /G 500MG/10ML 9 FIALE 10 ML Cc RNR VO04CE02 08/11/93 O 
031926 102 /G = SOOMG/I0ML 10 FIALE 10 ML Cc RNR V04CE02 08/11/93 0] 


| BROMOSULFOFTALEINA SODICA 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 =DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONICO S.P.A. 


Codice AIC Dossier Specialità: 030785 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030785 012 /G S FIALE 500 MG/10 ML Cc RNR V04CE02 08/11/93 DÌ 
| BUPIVACAINA Codice AIC Dossier Specialità: 029232 
1 data prima registrazione specialità: 04/08/95 —DataRinnovo Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
Li 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029232 016 /G.— SOL. ISOTONICA 0,25% 10 F. 10 ML Cc RNR N01BB01 04/08/95 Ò 


IR 


20-8-1999 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 195 


Medicinali a Denominazione Generica 


029232 028 /G SOL. ISOTONICA 0,50% 10 F. 10 ML Cc RNR NO1BBO1 04/08/95 (ni è 
029232 030 /G SOLUZ. IPERBARICA 1% 10 F.2 ML Cc RNR N01BB01 04/08/95 LU] 
029232 042 /G 1 FIALA 5 ML 0.25% Cc RNR N01BB01 19/06/98 LU] 
029232 055 /G 5 FIALE 5 ML 0,25% (e; RNR N01BBO01 19/06/98 3 
029232 067 /G 1 FIALA 10 ML 0,25% Cc RNR NO1BB0I 19/06/98 O 
029232 079 /G 5 FIALE 10 ML 0,25% Cc RNR N01BB01 19/06/98 FI 
029232 081 /G 1 FIALA 5 ML 0,50% Cc RNR N01BB01 19/06/98 O] 
029232 093 /G 5 FIALE 5 ML 0,50% Cc RNR N01BB01 19/06/98 Co 
029232 105 /G 1 FIALA 10 ML 0,50% Cc RNR N01BB01 19/06/98 O) 
029232 117 /G 5 FIALE 10 ML 0,50% Cc RNR NO1BB01 19/06/98 O 
BUPIVACAINA Codice AIC Dossier Specialità: 029502 

data prima registrazione specialità: 08/01/97 —Data Rinnovo Titolare AIC: CLARMED S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029502 010 /G 1 FIALA $S ML 025% C RNR N01BB01 08/01/97 mn 
029502 022 /G 1 FIALA 10 ML 0,25% Cc RNR NO1BB01 08/01/97 UL] 
029502 034 /G 1 FLACONE 50 ML 0,25% Cc RNR N0O1BB01 08/01/97 U 
029502 046 /G 1 FIALA $ ML 0,50% Cc RNR N01BB01 08/01/97 L] 
029502 059 /G 1 FIALA 10 ML 0,50% Cc RNR N01BB01 08/01/97 O) 
029502 061 /G 1 FLACONE 50 ML 0,50% Cc RNR N01BB01 08/01/97 


BUPIVACAINA CLORIDRATO 


Codice AIC Dossier Specialità: 031647 


data prima registrazione specialità: 28/03/97 Data Rinnovo Titolare AIC: L. MOLTENI E C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO 
S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031647 011 /G0,25%10 FIALE 10 ML Cc RNR NO1BB01 28/03/97 L) 
031647 023 /G = 0,25% ADRENALINA 1:200.000 10 FIALE 10 ML [ei RNR N01BBS1 28/03/97 O 
031647 035 /G 0,5% 10 FIALE 10 ML Cc RNR NO1BB01 28/03/97 = 
031647 047 /G 0,5% ADRENALINA 1:200.000 10 FIALE 10 ML c RNR NOiBBS1 28/03/97 di 
031647 050 /G 1% IPERBARICA 5 FIALE 2 ML. Cc RNR N01BB01 28/03/97 I) 
CALCIO Codice AIC Dossier Specialità: 033390 
| : data primaregistrazione specialità: 15/02/99 Data Rinnovo Titolare AIC: GNR SPA 
l : 23 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033390 016 /G = 30 COMPRESSE EFERVESCENTI A RR A12AA04 15/02/99 Mi 
CALCIO CARBONATO E MAGNESIO IDROSSIDO Codice AIC Dossier Specialità: 029893 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: A.F.O.M. MEDICAL SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029893 017 /G 30 COMPRESSE 500 + 150 MG Cc SP A02ADO1 08/11/93 L] 
| CALCIO CARBONATO E MAGNESIO IDROSSIDO Codice AIC Dossier Specialità: 030324 | 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BOOTS HEALTHCARE MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A. ) 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030324 014 /G = 30 COMPRESSE 150 MG Cc SP A02ADOI 08/11/93 L] 
CALCIO CARBONATO E MAGNESIO IDROSSIDO Codice AIC Dossier Specialità: 032668 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032668 016 /G = 30 COMPRESSE 500 MG+ 150 MG Cc SP A02ADO1 08/11/93 O 
| CALCIO CARBONATO E MAGNESIO IDROSSIDO Codice AIC Dossier Specialità: 030084 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOTERAPICO ITALIANO SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030084 038 /G 100 COMPRESSE 500+150 MG Cc SP A02ADO1 08/11/93 L) 
CALCIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 030013 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN, ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
ea 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 


— 719 — 


20-8-1999 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 195 


Medicinali a Denominazione Generica 


030013 015 /G S FIALE1 6/10 ML c RR BOSXA07 08/11/93 Di 
030013 027 /G 10 FIALE 1G/10 ML Cc RR BOSXA07 08/11/93 O 

CALCIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 030909 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030909 016 /G FIALA 500 MG/ 10 ML 10 ML c RR BOSXA07 08/11/93 O 
030909 028 /G = FIALA 1000 MG/10 ML 10 ML Cc RR BOSXA07 08/11/93 O 

CALCIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 031133 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A 

N° AIC “Confezione ui Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031133 010 /G— 0,5MEQ/ML S FIALE 10 ML Cc RR BOSXA07 08/11/93 U 
031133 022 /G 0,5SMEQ/ML 10 FIALE 10 ML Cc RR BOSXA07 08/11/93 DU 
031133 034 /G 0,5MEQ/ML 100 FIALE 10 ML Cc RR BOSXA07 08/11/93 Q 
031133 046 /G 5 FIALE 1G/10 ML Cc RR BOSXA07 08/11/93 CU] 
031133 059 /G 10 FIALE 1G/10 ML c RR BOSXA07 08/11/93 CD] 
031133 061. /G 100 FIALE 1G/10 ML (e; RR BOSXA07 08/11/93 na 
031133 073 /G = S FIALE 500 MG/10 ML A RR BOSXA07 08/11/93 n 
031133 085 /G 10 FIALE 500 MG/10 ML Cc RR BOSXA07 08/11/93 Ù 
031133 097 /G 100 FIALE 500 MG/10 ML Cc RR B0SXA07 08/11/93 O 

| CALCIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 032669 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.O.C FARMACEUTICI S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032669 018 /G 5 FIALE IG/I0ML lo RR BOSXA07 08/11/93 DT 
032669 020 /G S FIALE 500MGC/10ML A RR BOSXA07 08/11/93 i 

| CALCIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 030365 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: COLLALTO LAB. CHIMICO-FARMACEUTICI DI 
AGNELLI MASSIMO & C.SA.S. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030365 011 /G 5 FIALEI1 G/10 ML Cc RR BOSXA07 08/11/93 97 
030365 023 /G 10 FIALE 1 G/10 ML Cc RR BOSXA07 08/11/93 O 

CALCIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 031904 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031904 016 /G © 0,5 MEQ/ML 10 FIALE 10 ML Cc RR BOSXA07 08/11/93 CU 
031904 028 /G © SOOMG/IOMLI1 FIALA 10 ML Cc RR BOSXA07 08/11/93 DU 
031904 030 /G SOO0MG/10ML 2 FIALE 10 ML* Cc RR BOSXA07 08/11/93 LU 
031904 042 /G 500MG/10ML 3 FIALE 10 ML (8) RR BOSXA07 08/11/93 O 
031904 055 /G = 500MG/10ML 4 FIALE 10 ML Cc RR BOSXA07 08/11/93 O 
031904 067 /G = 500MG/10ML S FIALE 10 ML A RR BOSXA07 08/11/93 Li. 
031904 079 /G = 500MG/10ML 6 FIALE 10 ML E RR BOSXA07 08/11/93 DL] 
031904 081 /G = S00MG/10ML7 FIALE 10 ML (e; RR BOSXA07 08/11/93 DU 
031904 093 /G = 500MG/IOML8 FIALE 10 ML Cc RR B0SXA07 08/11/93 O 
031904 105 /G = S00MG/10ML9 FIALE 10 ML Cc RR B0OSXA07 08/11/93 CD 
031904 117 /G SOO0MG/10ML 10 FIALE 10 ML Cc RR B0SXA07 08/11/93 O 
031904 129 /G 1G/10ML 1 FIALA 10 ML Cc RR BOSXA07 08/11/93 DU 
031904 131 /G = 1G/10ML2 FIALE 10 ML Cc RR BOSXA07 08/11/93 ÙU 
031904 143 /G 1G/10ML 3 FIALE 10 ML Cc RR BOSXA07 08/11/93 O] 
031904 156 /G = 1G/10ML4 FIALE 10 ML (e; RR B0SXA07 08/11/93 O 
031904 168 /G 16/10ML S FIALE 10 ML Cc RR B05SXA07 08/11/93 O 
031904 170 /G 1G/10ML 6 FIALE 10 ML Cc RR B0SXA07 08/11/93 ÙU 
031904 182 /G = 1G/10ML 10 FIALE 10 ML Cc RR B0SXA07 08/11/93 CU] 
031904 194 /G = 1G/10ML7 FIALE 10 ML c RR B05SXA07 08/11/93 D) 
031904 206 /G 1G/10ML 8 FIALE 10 ML Cc RR BOSXA07 08/11/93 n 


e 


20-8-1999 


Medicinali a Denominazione Generica 
031904 218 /G. = 1G/IOML9FIALE 10 ML 
031904 220 /G 0,5 MEQ/ML 100 FIALE 10 ML 
031904 232 /G 5 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 0,5MEQ/ML 
031904 244 /G 6 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 0,5SMEQ/ML 
031904 257 /G 5 CONTENITORI PLASTICA 1G/10ML 


(oMeMeMeMee) 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


BOSXA07 08/11/93 O 
BOSXA07 08/11/93 O 
BOSXA07 04/09/97 O 
BOSXA07 04/09/97 L] 
BOSXA07 04/09/97 U 
BOSX.A07 04/09/97 O 


031904 269 /G 6 CONTENITORI PLASTICA 1G/10ML 
CALCIO CLORURO i 
data prima registrazione specialità: 


08/11/93 Data Rinnovo 


Codice AIC Dossier Specialità: 029830 


08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 


N° AIC 

029830 015 /G 
029830 027 /G 
029830 039 /G 
029830 041 /G 


Confezione 
FIALA 10 ML 0,5 MEQ/ML 
FIALA 10 ML 16/10 ML 
5 FIALE 0,5MEQ/I0ML 
5 FIALE 1G/10ML 


Fascia SSN 


c 


Cc 
Cc 
c 


RR 
RR 
RR 
RR 


Dispensazione 


ATC Registrazione in Farmacia 
BOSXA07 08/11/93 O 
BOSXA07: 08/11/93 CD} 
BOSXA07 08/11/93 a) 
BOSXA07 08/11/93 O 


CALCIO CLORURO 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 


08/11/98 Titolare AIC: MEDISCA FARMACEUTICI S.R.L. 


Codice AIC Dossier Specialità: 029987 | 


N° AIC 
029987 017 /G 
029987 029 /G 
[ CALCIO CLORURO 
I data prima registrazione specialità: 08/11/93 
ONTANI 
030786 014 /G 


030786 026 /G 
030786 038 /G 


Confezione 


10 FLALE 500 MG/10 ML 
10 FIALE 1 6/10 ML 


Data Rinnovo 


° Confezione 
S FIALE 1 G/10 ML 
S FIALE 500 MG/10 ML 
0,5 MEQ/ML $ FIALE 10 ML 


Fascia SSN 


Cc 
Cc 


RR 
RR 


08/11/98 Titolare AIC: MONICO S.P.A. 


Dispensazione 


ATC Registrazione in Farmacia 
BOSXA07 08/11/93 O 
BOSXA07 08/11/93 LI 


Codice AIC Dossier Specialità: 030786 


| 


‘Fascia SSN 


Cc 
A 
Cc 


RR 
RR 
RR 


Dispensazione 


ATC Registrazione in Farmacia 
BOSXA07 08/11/93 INA 
BOSXA07 08/11/93 Mi 
BOSXA07 08/11/93 LU 


CALCIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 032409 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 

N° AIC Confezione a Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032409 017 /G = 5 FIALE SOOMG/IOML A RR BOSXA07 08/11/93 LU 
032409 029 /G 5 FIALE 16/10ML Cc RR B0OSXA07 08/11/93 CL] 

CALCIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 031008 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: PHARMINVEST SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031008 016 /G 5 FIALE 500 MG/10 ML A RR BOSXA07 08/11/93 O 
031008 028 /G S FIALE 16/10 ML RR BOSXA07 08/11/93 DU) 


Cc 


| CALCIO CLORURO 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 


08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 


Codice AIC Dossier Specialità: 030656 J 


Confezione © 

5 FIALE 10 ML 500 MG 

50 FIALE 10 ML 500 MG 

S FIALE 10 ML1G 

100 FIALE 10 ML1G 
030656 058 /G 0,5 MEQ/ML 5 FIALE10 ML 
030656 060 /G 0,5 MEQ/ML SO FIALE10 ML 


N° AIC 
030656 019 /G 
030656 021 /G 
030656 033 /G 
030656 045 /G 


Fascia SSN 


A 


vcnnno 


RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 


Dispensazione 


ATC Registrazione in Farmacia 
BOSXA07 08/11/93 fi 
BOSXA07 08/11/93 O 
BOSXA07 08/11/93 O 
B05XA07 08/11/93 O 
BOSXA07 08/11/93 CL] 
BOSXA07 08/11/93 O 


CALCIO E MAGNESIO CLORURO 


Codice AIC Dossier Specialità: 030016 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 —DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030016 012 /G 5 FIALEI0 ML c RR B0OSXA30 08/11/93 LU) 
030016 024 /G 10 FIALE10 ML Cc RR BOSXA30 08/11/93 LI 
CALCIO E MAGNESIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 030910 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 —Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL S.P.A. 


N° AIC Confezione 


— N21 


Fascia SSN 


Dispensazione 


ATC Registrazione in Farmacia 


Serie generale - n. 195 


20-8-1999 


Medicinali a Denominazione Generica 
030910 018 /G. = 1MEQ/ML FIALA 1 ML 
030910 020 /G 1MEQ/ML FIALA 2 ML 
030910 032 /G. = 1IMEQ/ML FIALA 5 ML 
030910 044 /G. = 1MEQ/ML FIALA 10 ML 
030910 057 /G 1MEQ/ML FIALA 20 ML 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


c RR BOSXA30 08/11/93 Q 
c RR BOSXA30 08/11/93 O 
c RR BOSXA30 08/11/93 LI 
lo RR BO5XA30 08/11/93 [a 
c RR BOSXA30 08/11/93 O 


i CALCIO E MAGNESIO CLORURO 


Codice AIC Dossier Specialità: 031134 | 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 —DataRinnovo 08/11/98 Titolare AC: BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031134 012 /G 1MEQ/ML S FIALE 10 ML Cc RR BOSXA30 08/11/93 C] 
031134 024 /G 1MEQ/ML 10 FIALE 10 ML Cc RR BOSXA30 08/11/93 O 
031134 036 /G 1MEQ/ML 100 FIALE 10 ML Cc RR BOSXA30 08/11/93 CI 
[caLcio E MAGNESIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 032670 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032670 010 /G SOLUZIONE DA DILUIRE 5 FIALE 10 ML Cc RR BOSXA30 08/11/93 O 
CALCIO E MAGNESIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 031905 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031905 019 /G 1 MEQ/ML 10 FIALE 10 ML Cc RR BOSXA30 08/11/93 O 
031905 021 /G 1 MEQ/ML 100 FIALE 10 ML (o) RR BO5SXA30 08/11/93 O 
031905 033 /G 5 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 1IMEQ/ML Cc RR BOSXA30 04/09/97 U 
Cc RR BOSXA30 04/09/97 U 


031905 045 /G 6 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 1MEQ/ML 


' CALCIO E MAGNESIO CLORURO 


Codice AIC Dossier Specialità: 029831 


!dataprimaregistrazione specialità: 08/1193 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
(a 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029831 017 /G FIALA 10 ML 1 MEQ/10 ML Cc RR BOSXA30 08/11/93 U 
029831 029 /G S FIALE 10MEQ/IJ0ML Cc RR BOSXA30 08/11/93 ia 
| CALCIO EDETATO BISODICO Codice AIC Dossier Specialità: 030014 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
039014 017 /G 5 FIALE1 6/10 ML Cc RR V03AB03 08/11/93 O 
030014 029 /G 10 FIALE 1 G/10 ML Cc RR V03AB03 08/11/93 O) 
CALCIO EDETATO BISODICO Codice AIC Dossier Specialità: 031176 
data prima registrazione speciatità: 08/11/93 Daia Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031176 011 /G 5 FIALE 1G/10 ML Cc RR V03AB03 08/11/93 O 
031176 023 /G 10 FIALE 16/10 ML Cc RR V03AB03 08/11/93 O 
031176 035 /G — 100FIALE 16/10 ML Cc RR V03AB03 08/11/93 O 
CALCIO EDETATO BISODICO Codice AIC Dossier Specialità: 032671 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032671 012 /G 5 FIALE 1 6/10 ML Cc RR V03AB03 08/11/93 O 
ci i. 
CALCIO EDETATO BISODICO Codice AIC Dossier Specialità: 031927 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 —DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 


N° AIC 
031927 015 /G 
031927 027 /G 
031927 039 /G 
031927 041 /G 
031927 054 /G 
031927 066 /G 


Confezione 
1G/10ML 1 FIALA 10 ML 
1G/10ML 2 FIALE 10 ML 
1G/10ML 3 FIALE 10 ML 
1G/10ML 4 FIALE 10 ML 
1G/10ML 5 FIALE 10 ML 
1G/10ML 6 FIALE 10 ML 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
c RR V03AB03 08/11/93 CD] 
c RR VO3AB03 08/11/93 O] 
lo RR VO3AB03 08/11/93 CU 
lo RR V03AB03 08/11/93 LU 
€ RR V03AB03 08/11/93 DL) 

c RR V03AB03 08/11/93 O 


— 72 — 
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Medicinali a Denominazione Generica 


031927 078 /G —1G/10ML7 FIALE 10 ML c RR VO03ABO3 08/11/93 D 
031927 080 /G = 1G/I0ML8 FIALE 10 ML c RR VO3AB03 08/11/93 Ci 
031927 092 /G = 1G/10ML9 FIALE 10 ML c RR V03AB03 08/11/93 LI 
031927 104 /G = 1G/10ML 10 FIALE 10 ML c RR V03AB03 08/11/93 LÌ 


pe 


CALCIO EDETATO BISODICO Codice AIC Dossier Specialità: 030787 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONICO S.P.A. 


 N°AIC Confezione “Fascia SSN Dispensazione ° ATEO Registrazione in Farmacia 
030787 016 /G 5 FIALE 1 6/10 ML Cc RR V03AB03 08/11/93 wi 
[caLcio EDETATO BISODICO Codice AIC Dossier Specialità: 030657 
data prima registrazione specialità: 08/1193 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030657 011 /G 5 FIALE 10 ML 10% Cc RR V03AB03 08/11/93 LU] 
030657 023 /G SO FIALE 10 ML 10% (6 RR V03AB03 08/11/93 ÙU 
CALCIO GLUCONATO Codice AIC Dossier Specialità: 030015 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030015 010 /G S FIALE1 6/10 ML Cc RR A12AA03 08/11/93 LU] 
030015 022 /G 10 FIALE 1 6/10 ML Cc RR A12AA03 08/11/93 UL) 
| CALCIO GLUCONATO Codice AIC Dossier Specialità: 030911 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 =—DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL S.P.A. 

È N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030911 010 /G 10% FIALA 1 ML Cc RR A12AA03 08/11/93 CU] 
030911 022 /G 10% FIALA 2 ML (o) RR A12AA03 08/11/93 L] 
030911 034 /G 10% FIALA 5 ML (o) RR A12AA03 08/11/93 O 
030911 046 /G 10% FIALA 10 ML Cc RR A12AA03 08/11/93 O 
030911 059 /G 10% FIALA 20 ML c RR A12AA03 08/11/93 DU 

CALCIO GLUCONATO Codice AIC Dossier Specialità: 031177 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031177 013 /G 5 FIALE 500 MG/SML Cc RR A12AA03 08/11/93 O) 
031177 025 /G 10 FIALE 500 MG/SML Cc RR A12AA03 08/11/93 DI 
031177 037 /G 100 FIALE 500 MG/SML (o) RR A12AA03 08/11/93 DL) 
031177 049 /G 5 FIALE 1000 MG/10 ML Cc RR A12AA03 08/11/93 
031177 052 /G 10 FIALE 1000 MG/10 ML (o) RR A12AA03 08/11/93 LÌ 
031177 064 /G 100 FIALE 1000 MG/10 ML (o) RR A12AA03 08/11/93 LL 

' CALCIO GLUCONATO Codice AIC Dossier Specialità: 030053 

data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030053 019 /G 5 FIALE1000 MG/10 ML Cc RR A12AA03 08/11/93 DU] 
030053 021 /G 50 FIALE1000 MG/10 ML Cc RR A12AA03 08/11/93 GO] 
030053 033 /G 100 FIALE1000 MG/10 ML Cc RR A12AA03 08/11/93 U 

| CALCIO GLUCONATO Codice AIC Dossier Specialità: 032672 

data prima registrazione specialità: 08/11/93 —DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032672 014 /G 5 FIALE 1000 MG/10 ML Cc RR A12AA03 08/11/93 O 
032672 026 /G 5 FIALE 500 MG/5S ML Cc RR A12AA03 08/11/93 U 

CALCIO GLUCONATO Codice AIC Dossier Specialità: 030367 


data prima registrazione specialità: 08/91/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: COLLALTO LAB. CHIMICO-FARMACEUTICI DI 
AGNELLI MASSIMO & C. S.A.S. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030367 015 /G 5 FIALE1000 MG/10 ML Cc RR A12AA03 08/11/93 hei 


ia 
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Medicinali a Denominazione Generica 


030367 027 /G 10 FIALE1000 MG/10 ML Cc RR A12AA03 08/11/93 DO 
CALCIO GLUCONATO Cadice AIC Dossier Specialità: 031411 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FISIOPHARMA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031411 010 /G 5 FIALE 500 MG/5 ML Cc RR A12AA03 08/11/93 O 
031411 022 /G 5 FIALE 1000 MG/10 ML Cc RR A12AA03 08/11/93 O 

CALCIO GLUCONATO Codice AIC Dossier Specialità: 031928 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. n 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031928 017 /G 500MG/SML 1 FIALA 5 ML Cc RR A12AA03 08/11/93 CL] 
031928 029 /G 500MG/SML 2 FIALE 5 ML Cc RR A12AA03 08/11/93 O) 
031928 031 /G 500MG/SML 3 FIALE 5 ML Cc RR A12AA03 08/11/93 O 
031928 043 /G 500MG/SML 4 FIALE 5 ML Cc RR A12AA03 08/11/93 n! 
031928 056 /G 500MG/SML 5 FIALE 5 ML Cc RR A12AA03 08/11/93 O 
031928 068 /G 500MG/SML, 6 FIALE S ML Cc RR A12AA03 08/11/93 LI 
031928 070 /G — 500MG/S5ML.7 FIALE 5 ML Cc RR A12AA03 08/11/93 O 
031928 082 /G = 500MG/SML8 FIALE 5 ML Cc RR A12AA03 08/11/93 U 
031928 094 /G 500MG/SML 9 FIALE 5 ML Cc RR A12AA03 08/11/93 O 
031928 106 /G 500MG/SML 10 FIALE 5 ML c RR A12AA03 08/11/93 fu] 
031928 118 /G 5S00MG/SML 1 FIALA 10 ML Cc RR A12AA03 08/11/93 Ùù 
031928 120 /G 500MG/SML 2 FIALE 10 ML Cc RR A12AA03 08/11/93 [E] 
031928 132 /G 500MG/SML 3 FIALE 10 ML Cc RR A12AA03 08/11/93 UL) 
031928 144 /G 500MG/SML 4 FIALE 10 ML Cc RR A12AA03 08/11/93 O 
031928 157 /G 500MG/SML 5 FIALE 10 ML Cc RR A12AA03 08/11/93 O 
031928 169 /G 500MG/SML 6 FIALE 10 ML (6) RR A12AA03 08/11/93 O 
031928 171 /G 500MG/SML 7 FIALE 10 ML Cc RR A12AA03 08/11/93 Li 
031928 183 /G 500MG/SML 8 FIALE 10 ML c RR A12AA03 08/11/93 0] 
031928 195 /G 500MG/SML 9 FIALE 10 ML Cc RR A12AA03 08/11/93 f) 
031928 207 /G 500MG/SML 10 FIALE 10 ML Cc RR A12AA03 08/11/93 DO’ 
031928 219 /G 1000MG/10ML 1 FIALA 5 ML c RR A12AA03 08/11/93 O 
031928 221 /G 1000MG/10ML 2 FIALE 5 ML Cc RR AI2AA03 08/11/93 Q 
031928 233 /G 1000MG/10ML 3 FIALE 5 ML Cc RR A12AA03 08/11/93 O 
031928 245 /G 1000MG/10ML 4 FIALE 5 ML Cc RR A12AA03 08/11/93 O 
031928 258 /G 1000MG/10ML 5 FIALE 5 ML Cc RR A12AA03 08/11/93 DO) 
031928 260 /G 1000MG/10ML 6 FIALE 5 ML Cc RR A12AA03 08/11/93 O) 
031928 272 /G 1000MG/10ML 7 FIALE 5 ML Cc RR A12AA03 08/11/93 DU 
031928 284 /G = 1000MG/10ML8 FIALE 5 ML c RR A12AA03 08/11/93 O 
031928 296 /G 1000MC/10ML 9 FIALE 5 ML Cc RR A12AA03 08/11/93 a; 
031928 308 /G 1000MG/10ML 10 FIALE 5 ML (0) RR A12AA03 08/11/93 LU] 
031928 310 /G 1000MG/10ML 1 FIALA 10 ML Cc RR A12AA03 08/11/93 O 
031928 322 /G 1000MG/10ML 2 FIALE 10 ML Cc RR A12AA03 08/11/93 CU] 
031928 334 /G © 1000MG/10ML3 FIALE 10 ML Cc RR A12AA03 08/11/93 U 
031928 346 /G 1000MG/10ML 4 FIALE 10 ML Cc RR A12AA03 08/11/93 D] 
031928 359 /G 1000MG/10ML 5 FIALE 10 ML (0) RR A12AA03 08/11/93 U 
031928 361 /G 1000MG/10ML 6 FIALE 10 ML C RR A12AA03 08/11/93 O 
031928 373 /G 1000MG/10ML 7 FIALE 10 ML (o) RR A12AA03 08/11/93 O) 
031928 385 /G = 1000MG/10ML8 FIALE 10 ML Cc RR A12AA03 08/11/93 O 
031928 397 /G 1000MG/10ML 9 FIALE 10 ML C RR A12AA03 08/11/93 CL] 
031928 409 /G 1000MG/10ML 10 FIALE 10 ML Cc RR A12AA03 08/11/93 CD 
031928 411 /G 5 CONTENITORI PLASTICA 1000MG/10ML Cc RR A12AA03 04/09/97 O 
031928 423 /G 6 CONTENITORI PLASTICA 1000MG/10ML Cc RR A12AA03 04/09/97 U 


(Fuso GLUCONATO Codice AIC Dossier Specialità: 029736 


| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029736 016 /G 5 FIALE1000 MG/10 ML (o) RR A12AA03 08/11/93 CD] 


Si ne 


20-8-1999 


Medicinali a Denominazione Generica 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 195 


| CALCIO GLUCONATO 
Î dala prima registrazione specialità: 08/11/93 


N° AIC 


Data Rinnovo 


Confezione 
030611 014 /G 500 MG/S ML 5 FIALE 
030611 026 /G 1000 MG/10 ML 5 FIALE 


| CALCIO GLUCONATO 


Codice AIC Dossier Specialità: 030611 
08/11/98 Titolare AIC: LS.F. S.P.A. 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
le RR AI2AA03 08/11/93 O 
c RR AI12AA03 08/11/93 du 


Codice AIC Dossier Specialità: 029832 | 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. | 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029832 019 /G 10% FIALA10 ML Cc RR A12AA03 08/11/93 Dj 
029832 021 /G 10% FIALA 5 ML Cc RR A12AA03 08/11/93 O 
029832 033 /G —10%5 FIALE 10 ML Cc RR A12AA03 08/11/93 U 
029832 045 /G 10% 5 FIALESML Cc RR A12AA03 08/11/93 O 

CALCIO GLUCONATO Codice AIC Dossier Specialità: 030788 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONICO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030788 018 /G S FIALE 500 MG/5 ML Cc RR A12AA03 08/11/93 4 
030788 020 /G S FIALE 1000 MG/10 ML Cc RR A12AA03 08/11/93 Mi 
030788 032 /G 10 FIALE 1000 MG/10 ML c RR A12AA03 08/11/93 vi 

CALCIO GLUCONATO Codice AIC Dossier Specialità: 032410 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032410 019 /G = 5 FIALE S00MG/SML Cc RR A12AA03 08/11/93 U 
032410 021 /G 5 FIALE 1000MG/10ML . (o) RR A12AA03 08/11/93 O 

| CALCIO GLUCONATO E Codice AIC Dossier Specialità: 030658 ] 
data prima registrazione specialità: 08/1 1/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030658 013 /G S FIALE 5 ML 10% Cc RR A12AA03 08/11/93 O) 
030658 025 /G = SO FIALES ML 10% € RR AI2AA03 08/11/93 CL] 
030658 037 /G 5 FIALE 10 ML 10% Cc RR A12AA03 08/11/93 4 
030658 049 /G 100 FIALE 10 ML 10% c RR A12AA03 08/11/93 O 

CALCIO GLUCONATO Codice AIC Dossier Specialità: 031860 | 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: SERPERO S.P.A. | 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031860 012 /G = S FIALE 500 MG/SML Cc RR A12AA03 08/11/93 O 
031860 024 /G S FIALE 1000 MG/10 ML Cc RR A12AA03 08/11/93 n 

CALCIO MAGNESIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 030366 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 —DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: COLLALTO LAB. CHIMICO-FARMACEUTICI DI 
De AGNELLI MASSIMO & C. SA.S. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030366 013 /G 1 MEO/ML 5 FIALE10 ML Cc RR B0SXA30 08/11/93 O 
030366 025 /G = 1MEQ/ML 10 FIALE10 ML Cc RR B0SXA30 08/11/93 LÌ 

CALCIO MAGNESIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 030789 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONICO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

030789 010 /G = 5 FIALE 10 ML Cc RR B05XA30 08/11/93 7] 
+ CALENDULA Codice AIC Dossier Specialità: 029894 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: A.F.0.M. MEDICAL SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia i 
029894 019 /G CREMA 10% 30 G Cc SP D02AX 08/11/93 O 


— NS 


20-8-1999 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 195 


Medicinali a Denominazione Generica 


| CALENDULA Codice AIC Dossier Specialità: 029679 
data prima registrazione specialità: 08/1193 —DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: DYNACREN LABORATORIO FARMACEUTICO DEL 
i DOTT.A.FRANCIONI E DI M.GEROSA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029679 014 /G CREMA 10% 30G (o) SP D0O2AX 08/11/93 O 
| CAMOMILLA Codice AIC Dossier Specialità: 029957 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: A.F.0.M. MEDICAL SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029957 014 /G TISANA G 100 Cc SP NOSCM 08/11/93 O 
CAMOMILLA Codice AIC Dossier Specialità: 029689 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC- DYNACREN LABORATORIO FARMACEUTICO DEL 
DOTT.A.FRANCIONI E DI M.GEROSA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029689 015 /G ELISIR 10% FLACONI 200 G Cc SP NOSCM 08/11/93 D 
029689 027 /G TISANA 20 FILTRI 5 G Cc SP NOSCM 08/11/93 LÌ 
029689 039 /G 1 SACCHETTO 100 G (o) SP NOSCM 08/11/93 U 
| CANFORA Codice AIC Dossier Specialità: 029895 
data prima registrazione specialità: 08/11193 —DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: A.F.O.M. MEDICAL SPA 
N° AIC Confezione ni Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029895 012 /G SOLUZIONE IDROALCOOLICA 10% FLACONE G 100 C SP M02AX10 08/11/93 v 
029895 024 /G SOLUZIONE IDROALCOOLICA 10% FLACONE G Cc SP M02AX10 08/11/93 O) 
1000 
029895 036 /G SOLUZIONE OLEOSA 10% FLACONE G 100 Cc SP M02AX10 08/11/93 i 
029895 048 /G SOLUZIONE OLEOSA 10% FLACONE G 1000 (o) SP M02AX10 08/11/93 O 
| CANFORA Codice AIC Dossier Specialità: 030325 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BOOTS HEALTHCARE MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030325 017 /G SOLUZIONE IDROALCOOLICA 10% FLACONE100 G C SP M02AX10 08/11/93 Mi 
030325 029 /G SOLUZIONE OLEOSA 10% FLACONE 100 G c SP M02AX10 08/11/93 MI 
! CANFORA Codice AIC Dossier Specialità: 032673 | 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032673 016 /G SOLUZIONE ALCOOLICA 10% FLACONE 100 ML Cc SP M02AX10 08/11/93 U 
032673 028 /G SOLUZIONE ALCOOLICA 10% FLACONE 1000 ML C SP M02AX10 08/11/93 CD] 
CANFORA Codice AIC Dossier Specialità: 030599 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 —DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: DR. OTTOLENGHI & C. SRL 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030599 017 /G SOLUZIONE IDROALCOOLICA 10% FLACONE 100 € SP M02AX10 08/11/93 D 
ML 
030599 029 /G SOLUZIONE IDROALCOOLICA 10% FLACONE 1000 C SP M02AX10 08/11/93 O 
ML 
030599 031 /G SOLUZIONE OLEOSA 10% FLACONE 100 ML Cc SP M02AX10 08/11/93 O 
030599 043 /G SOLUZIONE OLEOSA 10% FLACONE 1000 ML ce SP M02AX10 08/11/93 O 
I 
CANFORA Codice AIC Dossier Specialità: 031060 
data prima registrazione specialità: 08/1193 =DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FA.DEM SAS 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031060 015 /G SOLUZIONE IDROALCOOLICA 10% FLACONE 100° C SP M02AX10 08/11/93 [o] 
ML 
031060 027 /G SOLUZIONE IDROALCOOLICA 10% FLACONE 1000 C SP MO2AX10 08/11/93 UD) 
ML 
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CANFORA Codice AIC Dossier Specialità: 030475 

data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMA 3 SRL 
° N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030475 014 /G SOLUZIONE IDROALCOOLICA 10% FLACONE G 100 C SP M02AX10 08/11/93 MI 
030475 026 /G SOLUZIONE IDROALCOOLICA 10% FLACONE 1000 C SP M02AX10 08/11/93 DL 
ML 

CANFORA : Codice AIC Dossier Specialità: 031062 
data prima registrazione specialità; 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMED SAS 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031062 019 /G SOLUZIONE IDROALCOOLICA 10% FLACONE G 100 C SP M02AX10 08/11/93 O 
031062 021 /G SOLUZIONE IDROALCOOLICA 10% FLACONE 1000. C SP M02AX10 08/11/93 [na 

ML 
CANFORA Codice AIC Dossier Specialità: 031013 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 —DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARVE S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031013 016 /G = SOLUZIONE IDROALCOLICA 10% FLACONE 100G € SP M02AX10 08/11/93 O) 
031013 028 /G = SOLUZIONE IDROALCOLICA 10% FLACONE1000 ML C SP M02AX10 08/11/93 DL] 

CANFORA Codice AIC Dossier Specialità: 029737 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029737 018 /G SOLUZIONE IDROALCOOLICA 10% FLACONE 100 G C SP M02AX10 08/11/93 DU 
029737 020 /G = SOLUZIONE OLEOSA 10% FLACONE 100 G Cc SP M02AX10 08/11/93 CL] 

CANFORA Codice AIC Dossier Specialità: 030465 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030465 013 /G SOLUZIONE IDROALCOOLICA 10% FLACONE 100 C SP M02AX10 08/11/93 I 

ML 
030465 025 /G SOLUZIONE IDROALCOOLICA 10% FLACONE 1000. C SP M02AX10 08/11/93 CD] 
ML 
030465 037 /G = SOLUZIONE OLEOSA 10% FLACONE 100 G Cc SP M02AX10 08/11/93 i 
030465 049 /G = SOLUZIONE OLEOSA 10% FLACONE 1000 G Cc SP M02AX10 08/11/93 CU] 
CANFORA Codice AIC Dossier Specialità: 030190 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030190 019 /G SOLUZIONE IDROALCOOLICA 10% FLACONE 100 G C SP M02AX10 08/11/93 MI 
030190 021 /G SOLUZIONE OLEOSA 10% FLACONE 100 G Cc SP M02AX10 08/11/93 i 

| CANFORA Codice AIC Dossier Specialità: 030302 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LABOR.FARMACEUTICO DR.GIOVANARDI 

N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030302 018 /G = SOLUZIONE OLEOSA 10% FLACONE 100 ML Cc SP M02AX10 08/11/93 D) 

Lî 
' CANFORA Codice AIC Dossier Specialità: 029785 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029785 019 /G SOLUZIONE IDROALCOOLICA 10% FLACONE 100 G C SP M02AX10 08/11/93 9 
029785 021 /G SOLUZIONE IDROALCOOLICA 10% FLACONE 1000 C SP M02AX10 08/11/93 O) 

ML 
029785 033 /G SOLUZIONE OLEOSA 10% FLACONE 100 G Cc SP M02AX10 08/11/93 k9) 
029785 045 /G SOLUZIONE OLEOSA 10% FLACONE 1000 ML Cc SP M02AX10 08/11/93 CL] 
CANFORA Codice AIC Dossier Specialità: 031890 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Zirolare AIC: LACHIFARMA S.R.L. LABORATORIO CHIMICO SALENTINO 


N° AIC Confezione a Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 


== 
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031890 015 /G 10% SOLUZIONE IDROALCOOLICA FLACONE 100 C SP M02AX10 08/11/93 O 
ML 
031890 027 /G 10% SOLUZIONE OLEOSA FLACONE 100 ML Cc SP M02AX10 08/11/93 Cl 
VESTI 
| CANFORA Codice AIC Dossier Specialità: 031098 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OLCELLI DOTT. M.&C. SRL. LABORATORIO CHIMICO- 
ds FARMACEUTICO 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031098 015 /G = SOLUZIONE IDROALCOOLICA 10% FLACONE 100 G C SP MO2AX10 08/11/93 O 
031098 027 /G = SOLUZIONE IDROALCOOLICA 10% FLACONE1000  C SP M02AX10 08/11/93 O 
ML 
031098 039 /G SOLUZIONE OLEOSA 10% FLACONE 100 G (o) SP M02AX10 08/11/93 Mi 
031098 041 /G SOLUZIONE OLEOSA 10% FLACONE 1000 ML Cc SP M02AX10 08/11/93 LU 
. CANFORA Codice AIC Dossier Specialità: 031784 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: RAMINI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031784 010 /G SOLUZIONE IDROALCOOLICA 10% FLACONE 100 C SP M02AX10 08/11/93 Mi 
ML 
031784 022 /G SOLUZIONE IDROALCOOLICA 10% FLACONE 1000 C SP MO2AXI10 08/11/93 CL] 
ML 
031784 034 /G SOLUZIONE OLEOSA 10% FLACONE 100 ML Cc SP MOZAXI0 08/11/93 wi 
031784 046 /G SOLUZIONE OLEOSA 10% FLACONE 1000 ML Cc SP MO2AX10 08/11/93 Mi 
CANFORA ° Codice AIC Dossier Specialità: 031309 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ZETA FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione sei Fascia SSN Dispensazione — "ATC Registrazione in Farmecia 
031309 014 /G SOLUZIONE IDROALCOOLICA 10% FLACONE 100 C SP M02AX10 08/11/93 Mi 
ML 
031309 026 /G SOLUZIONE IDROALCOOLICA 10% FLACONE 1.000 C SP MO2AXIO0 08/11/93 CI 
ML 
031309 038 /G SOLUZIONE OLEOSA 10% FLACONE 100 ML (o) SP MO02AXI10 08/11/93 sw 
031309 040 /G SOLUZIONE OLEOSA 10% FLACONE 1.000 ML Cc SP M02AX10 08/11/93 O 
| CANFOSALICILICA Codice AIC Dossier Specialità: 030477 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98. Titolare AIC: FARMA 3 SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030477 018 /G CREMA TUBO 30 G € SP M02AC 08/11/93 x 
: CANFOSALICILICA Codice AIC Dossier Specialità: 029738 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029738 010 /G CREMA TUBO 30 G Cc SP MOZAC 08/11/93 O 
CANFOSALICILICA Codice AIC Dossier Specialità: 029786 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L. 


L 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029786 011 /G. CREMA TUBO30G Cc SP M02AC 08/11/93 O 
029786 023 /G CREMA VASO 1000 G Cc SP M02AC 08/11/93 O 
029786 035 /G. = CREMA VASO 500G Cc SP M02AC 08/11/93 CL] 

CARRAMAZEPINA Codice AIC Dossier Specialità: 031776 
data prima registrazione specialità: 08/01/97 —Data Rinnovo Titolare AIC: FAGEN S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

031776 026 /G "200" 50 COMPRESSE 200 MG A RR N03AFO1 08/01/97 O 
931 776 038 /G = "400" 30 COMPRESSE 400 MG A RR N03AFO1 08/01/97 O 


| CARBONE COMPOSTO Codice AIC Dossier Specialità: 029896 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: A.F.0.M. MEDICAL SPA 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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029896 014 /G 20 COMPRESSE Cc SP A07BASI 08/11/93 DL] 
' CARBONE COMPOSTO Codice AIC Dossier Specialità: 030326 
ES data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo ‘08/11/98 Titolare AIC: BOOTS HEALTHCARE MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A. 

N° AIC Confezione ” Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

030326 019 /G 20 COMPRESSE Cc SP A07BAS1 08/11/93 Va] 
CARBONE COMPOSTO Codice AIC Dossier Specialità: 030602 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 —DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: DR. OTTOLENGHI & C. SRL 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030602 015 /G 20 COMPRESSE Cc SP A07BASI 08/11/93 Mi 

CARBONE COMPOSTO Codice AIC Dossier Specialità: 029665 
data prima registrazione specialità: 08/1193 —DataRinnovo 08/11/98 Titolare AÎIC: DYNACREN LABORATORIO FARMACEUTICO DEL 
DOTT.A.FRANCIONI E DI M.GEROSA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

029665 015 /G 20 COMPRESSE Cc SP A07BASI1 08/11/93 O 
CARBONE COMPOSTO Codice AIC Dossier Specialità: 030478 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMA 3 SRL 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030478 010 /G 20 COMPRESSE Cc SP A07BASI 08/11/93 Mi 

na 
CARBONE COMPOSTO Codice AIC Dossier Specialità: 030467 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030467 017 /G 20 COMPRESSE Cc SP A07BASI1 08/11/93 O 

CARBONE COMPOSTO Codice AIC Dossier Specialità: 030191 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

030191 011 /G 30 COMPRESSE Cc SP A07BASI 08/11/93 DU] 
CARBONE COMPOSTO Codice AIC Dossier Specialità: 031311 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ZETA FARMACEUTICI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

031311 018 /G 20 COMPRESSE Cc SP A07BAS1 08/11/93 Mi 
CARBOPLATINO Codice AIC Dossier Specialità: 032776 
data prima registrazione specialità: 11/07/97 Data Rinnovo Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032776 015 /G 1 FLACONE 50 MG/5 ML H OSP LO1XA02 11/07/97 97 
032776 027 /G 1 FLACONE 150 MG/15 ML H OSP L0O1XA02 11/07/97 7 

CASCARA - Codice AIC Dossier Specialità: 029897 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 =—DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: A.F.0.M. MEDICAL SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029897 016 /G 30 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG ‘e SP A06AB07 08/11/93 O 

CASCARA Codice AIC Dossier Specialità: 030085 
1 data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOTERAPICO ITALIANO SPA 
l e el 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

030085 017 /G 30 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG (e SP A06AB07 08/11/93 U 
CASCARA Codice AIC Dpssier Specialità: 030192 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 —DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

030192 013 /G 20 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG Cc SP A06AB07 08/11/93 O 
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CFEFALEXINA Codice AIC Dossier Specialità: 030143 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC ‘ Registrazione in Farmacia 
030143 010 /G © 12 CAPSULE 250 MG A RR J01DA01 08/11/93. O 
030143 022 /G 8 CAPSULE 500 MG AA RR JO1DA01 08/11/93 O 
030143 034 /G SCIROPPO 5% FLACONE100 ML AU RR J01DA01 08/11/93 M 
CEFALEXINA v Codice AIC Dossier Specialità: 029573 
| dataprimaregistrazione specialità: 08/1193 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC MONTEFARMACO SPA 
L MI 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029573 019 /G SOSPENSIONE 5% FLACONE 100 ML A RR JO1DA01 08/11/93 LI] 
029573 021 /G 8 CAPSULE 500 MG A RR JO1DA01 08/11/93 O 
029573 033 /G 12 CAPSULE 250 MG A RR JO1DA01 08/11/93 DU 


| CEFALEXINA 


Codice AIC Dossier Specialità: 032411 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032411 011 /G 12 CAPSULE 250 MG A RR JO1DA01 08/11/93 LU 
032411 023 /G 8 CAPSULE 500 MG A RR JO1DA01 08/11/93 U 
032411 035 /G SCIROPPO 5% FLACONE 100 ML A RR JO1DA01 08/11/93 O 
| CEFALOTINA Codice AIC Dossier Specialità: 033356 | 
| data prima registrazione specialità: 04/12/98 Data Rinnovo Titolare AIC: BIOPHARMA S.R.L. 
i i 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033356 015 /G 1 FLAC.NO POLV SOLUZ INIETT 1000MG+FIALA A RR JO01DA03 04/12/98 in 
SOLV 
033356 027 /G 50 FLAC.NI POLV SOLUZ INIETT 1000 MG H OSP J01DA03 04/12/98 O 
033356 039 /G 100 FLAC.NI POLV SOLUZ INIETT 1000MG H OSP 101DA03 04/12/98 FM] 
f 
CEFALOTINA SODICA Codice AIC Dossier Specialità: 031412 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FISIOPHARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031412 012 /G FIALA 1G+ FIALA SOLVENTE A RR J01DA03 08/11/93 O] 
CEFALOTINA SODICA Codice AIC Dossier Specialità: 030612 ] 
data prima registrazione specialità: 08/14/99 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: 1.S.F. S.P.A. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030612 016 /G FIALA 1 G + FIALA SOLVENTE A RR J01DA03 08/11/93 O 
CEFALOTINA SODICA Codice AIC Dossier Specialità: 029593 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONTEFARMACO SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029593 011 /G FIALA 1 G + FIALA SOLVENTE A RR J01DA03 08/11/93 CU 
CEFALOTINA SODICA Codice AIC Dossier Specialità: 032412 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATG Registrazione in Farmacia 
032412 013 /G FLACONE 1 G+FIALA SOLVENTE A RR J01DA03 08/11/93 Ù 
CEFONICID Codice AIC Dossier Specialità: 031817 
data prima registrazione specialità: 11/12/98 Data Rinnovo Titolare AIC: GNR SPA 


N° AIC 
031817 012 /G 


Confezione 


SOLV? ML 
031817 024 /G 
SOLV2,5ML 
031817 036 /G 
SOLV2,5ML 


1 FLAC.NO 500MG POLV SOLUZ INIETT IM+ 1 F 


1 FLAC.NO 1000MGPOLV SOLUZ INIETT IM+ 1F 


1 FLAC.NO 1000MGPOLV SOLUZ INIETT EV+1 F H 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
A RR J01DA17 11/12/98 0) 
A RR J01DA17 11/12/98 xv 
OSP J01DA17 11/12/98 U 
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CEFONICID Codice AIC Dossier Specialità: 033270 
data prima registrazione specialità: 21/06/99 Data Rinnovo Titolare AIC: SOCIETA' STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO 
TIZIA, RE -MENDELEJEFF S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033270 012 /G "1000 MG IM" 1 FLAC.NO POLV 1 G+FIALA A RR J01DA17 21/06/99 D 
SOLVENTE 2,5 ML SOLUZ INIETT USO IM 
033270 024 /G "500 MG IM" 1 FLAC.NO POLV 500 MG+FIALA A RR J01DA17 21/06/99 Di 
SOLVENTE 2 ML SOLUZ INIETT USO IM 
033270 036 /G "1000 MG EV" 1 FLAC.NO POLV 1 G+FIALA H OSP J01DA17 21/06/99 O 
. SOLVENTE 2,5 ML SOLUZ INIETT USO EV 
CENTAUREA Codice AIC Dossier Specialità: 031235 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: A.F.0.M. MEDICAL SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031235 017 /G  TISANAG 100 Cc SP AI6AX 08/11/93 DÌ 


CENTAUREA Codice AIC Dossier Specialità: 029704 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: DYNACREN LABORATORIO FARMACEUTICO DEL 
DOTT.A.FRANCIONI E DI M.GEROSA S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029704 018 /G TISANA 20 FILTRI 5 G Cc SP AI6AX 08/11/93 O 
029704 020 /G SACCHETTO 100 G Cc SP AI6AX 08/11/93 O 

CETRIMIDE Codice AIC Dossier Specialità: 032675 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032675 011 /G = SOLUZIONE CONCENTRATA 40% FLACONE 25 ML_C SP D08AJ04 08/11/93 0] 
CETRIMIDE Codice AIC Dossier Specialità: 032413 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 
cai 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

032413 015 /G SOLUZIONE CONCENTRATA 40% FLACONE 25 ML C SP D08AJO4 08/11/93 n; 
CETRIMIDE Codice AIC Dossier Specialità: 029716 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: SOFAR S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029716 014 /G SOLUZIONE CONCENTRATA 40% FLACONE 100 ML C SP D08AJO4 08/11/93 O 
029716 026 /G SOLUZIONE CONCENTRATA 40% FLACONE 1000 Cc SP D08AJ04 08/11/93 O 

ML 
029716 038 /G SOLUZIONE CONCENTRATA 40% 10 BUSTE 20 ML C SP D08AJO4 08/11/93 O 
CHINIDINA SOLFATO Codice AIC Dossier Specialità: 030087 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOTERAPICO ITALIANO SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030087 023 /G 30 COMPRESSE 200 MG Cc RR COIBAO1 08/11/93 O] 

CHINIDINA SOLFATO Codice AIC Dossier Specialità: 004404 
data prima registrazione specialità: 21/09/79 Data Rinnovo 01/06/95 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

004404 012 /G 20 DISCOIDI Cc RR COIBAO1 21/09/79 MI 
CHININA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030054 

data prima registrazione specialità: 08/11993 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L. 

— N®AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

030054 011 /G 10 FIALE 500 MG/2 ML Cc RR POIBCO1 08/11/93 LU 

030054 023 /G 50 FIALE 500 MG/2 ML Cc RR POIBCO1 08/11/93 O 

030054 035 /G 100 FIALE 500 MG/2 ML Cc RR POIBCO01 08/11/93 O) 
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! CHININA CLORIDRATO 


Codice AIC Dossier Specialità: 032676 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: È©.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

032676 013 /G FIALA 500 MG/2 ML Cc RR PO1BCOI1 08/11/93 O 
CHININA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 031413 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FISIOPHARMA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

031413 014 /G 10 FIALE 500 MG/2 ML (o) RR PO1BCO1 08/11/93 G 
CHININA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 031929 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031929 019 /G 500MG/2ML 1 FIALA 2 ML Cc RR POIBCO1 08/11/93 OD] 
031929 021 /G 500MG/2:ML 2 FIALE 2 ML Cc RR P01BC01 08/11/93 DU] 
031929 033 /G 500MG/2ML 3 FIALE 2 ML Cc RR POIBCO1 08/11/93 (e 
031929 045 /G 500MG/2ML 4.FIALE 2 ML Cc RR POIBCOI 08/11/93 LI 
031929 058 /G 500MG/ML S FIALE 2 ML Cc RR PO1BCO1 08/11/93 
031929 060 /G = 500MG/ML6 FIALE 2 ML Cc RR PO1BCO1 08/11/93 DL] 
031929 072 /G 500MG/2ML 7 FIALE 2 ML C RR PO1BCO1 08/11/93 LI 
031929 084 /G 500MG/2ML 8 FIALE 2 ML Cc RR PO1BCOI 08/11/93 LI 
031929 096 /G 500MG/2ML 9 FIALE 2 ML Cc RR POIBCOI1 08/11/93 O 
031929 108 /G 500MG/2ML 10 FIALE 2 ML Cc RR PO1BCO01 08/11/93 FI 

CHININA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030620 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: 1S.F. S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

030620 013 /G 10 FIALE 500 MG/2 ML Cc RR PO1BCO01 08/11/93 DU 
CHININA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 029833 
data prima registrazione specialità; 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Zitolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 

N° AC Confezione x “Fascia SSN Dispensazione ATC ‘ Registrazione ‘in Farmacia 
029833 011 /G FIALA 2 ML 500 MG/2 ML c RR PO1BCO1 08/11/93 LU 
029833 023 /G S FIALE S00MG2ML Cc RR PO1BCO1 08/11/93 CI 

CHININA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030832 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO L.S.I. S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030832 012 /G 10 FIALE 500 MG/2 ML Cc RR POIBCO1 08/11/93” O 
030832 024 /G 50 FIALE 500 MG/ ML Cc RR POIBCOI 08/11/93 LU 

CHININA CLORIDRATO ° Codice AIC Dossier Specialità: 029988 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MEDISCA FARMACEUTICI S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

029988 019 /G 10 FIALE 500 MG/2 ML Cc RR PO1BCOI1 08/11/93 O 
CHININA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 029581 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONTEFARMACO SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029581 016 /G 10 FIALE 500 MG/2 ML Cc RR POIBCOI 08/11/93 O 


CHININA CLORIDRATO 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 
N° AIC 
032414 017 /G 


Data Rinnovo 


Confezione 
10 FIALE 500MG/2ML 


08/11/98 


032414 


Codice AIC Dossier Specialità: 
Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 


in Farmacia 
08/11/93 CL) 


ATC 
POIBCO1 


Fascia SSN Dispensazione Registrazione 


Cc RR 
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CHININA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 031009 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: PHARMINVEST SPA 
let 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031009 018 /G 10 FIALE 500 MG/2 ML Cc RR PO1BCOI 08/11/93 QU 
| CHININA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030659 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030659 015 /G 10 FIALE 2 ML 500 MG Cc RR POIBCO1 08/11/93 O 
030659 027 /G 50 FIALE 2 ML 500 MG Cc RR POIBC01 08/11/93 O 
CHININA SOLFATO Codice AIC Dossier Specialità; 029898 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: A.F.O.M. MEDICAL SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029898 018 /G 20 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG Cc RR POIBCO1 08/11/93 {i 
CHININA SOLFATO Codice AIC Dossier Specialità: 031281 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 =DataRinnovo 08/11/98 7itolare AIC: ASSOGALENICA - OFFICINA GALENICA PER IL TERZO 
MONDO 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031281 013 /G 1000 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG (o) RR P01BC01 08/11/93 [RS 
CHININA SOLFATO Codice AIC Dossier Specialità: 030327 di 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BOOTS HEALTHCARE MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030327 011 /G 20 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG Cc RR POIBCO1 08/11/93 RA 
CHININA SOLFATO Codice AIC Dossier Specialità: 032677 
data prima registrazione specialità: 03/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C, FARMACEUTICI S.R.L. 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032677 015 /G 20 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG Cc RR PO1BCO1 08/11/93 CD) 
CHININA SOLFATO Codice AIC Dossier Specialità: 030604 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 =—DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: DR. OTTOLENGHI & C. SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030604 019 /G 20 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG Cc RR P01BC01 08/11/93 O 
CHININA SOLFATO Codice AIC Dossier Specialità: 030479 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMA 3 SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030479 012 /G 20 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG c RR PO1BCO1 08/11/93 O 
| CHININA SOLFATO Codice AIC Dossier Specialità: 029739 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029739 012 /G 20 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG (8 RR POIBCOI 08/11/93 DU 
CHININA SOLFATO Codice AIC Dossier Specialità: 030470 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL 
N° AIC Confezione So Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030470 013 /G 20 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG Cc RR P01BCO1 08/11/93 9 
= 
CHININA SOLFATO Codice AIC Dossier Specialità: 030086 
| : data primaregistrazione specialità 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOTERAFPFICO ITALIANO SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030086 019 /G 20 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG RR P01BC01 08/11/93 O 
030086 021 /G 1000 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG RR PO1BCO1 08/11/93 O 
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Codice AIC Dossier Specialità: 030833 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO 1.S.I. S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030833 014 /G 20 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG Cc RR POIBCO1 08/11/93 DU 
030833 026 /G RR PO1BCO1 08/11/93 O] 


1000 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG Cc 


CHININA SOLFATO 


| 


Codice AIC Dossier Specialità: 030144 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030144 012 /G 20 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG Cc RR PO1BCO1 08/11/93 O 
CHININA SOLFATO Codice AIC Dossier Specialità: 032415 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032415 010 /G 20 COMPRESSE RIVESTITE 250MG (o) RR PO1BCO1 08/11/93 O 
CHININA SOLFATO Codice AIC Dossier Specialità: 031313 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 =—=DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ZETA FARMACEUTICI S.P.A. J 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031313 012 /G 20 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG Cc RR P01BCOI 08/11/93 Wi 
CIMETIDINA Codice AIC Dossier Specialità: 034221 
data prima registrazione specialità: 12/01/99 Data Rinnovo Titolare AIC: FAGEN S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
034221 010 /G 2 TUBI 20 COMPRESSE EFFERVESCENTI 200 MG c RR A02BAO1 12/01/99 O 
034221 022 /G 3 TUBI 20 COMPRESSE EFFERVESCENTI 200 MG Cc RR A02BA01 12/01/99 LU 
034221 034 /G 5 TUBI 10 COMPRESSE EFFERVESCENTI 400 MG Cc RR A02BAO01 12/01/99 O 
034221 046 /G 3 TUBI 10 COMPRESSE EFFERVESCENTI 800 MG c RR A02BAOI 12/01/99 LI 
034221 059 /G 5 TUBI 10 COMPRESSE EFFERVESCENTI 800 MG (o) RR A02BA01 12/01/99 O) 
CISPLATINO Codice AIC Dossier Specialità: 032775 
data prima registrazione specialità: 11/07/97 —DataRinnovo Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032775 013 /G 1 FLACONE 10 MG/10 ML Cc RR LO1XAO01 11/07/97 O 
032775 025 /G 1 FLACONE 50 MG/S0 ML Cc RR LO1XAOI 11/07/97 O 
| CITROMAGNESIACA LIMONATA Codice AIC Dossier Specialità: 029923 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: A.F.0.M. MEDICAL SPA 
L 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029923 012 /G POLVERE 100G Cc SP A06ADIO 08/11/93 LU 
029923 024 /G 4 COMPRESSE ARANCIO Cc SP A06ADI0 08/11/93 U 
029923 036 /G 4 COMPRESSE LIMONE Cc SP A06AD10 08/11/93 0] 
CITROMAGNESIACA LIMONATA Codice AIC Dossier Specialità: 030342 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BOOTS HEALTHCARE MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030342 012 /G 4 COMPRESSE AROMA LIMONE Cc SP A06ADI10 08/11/93 Mi 
DE 030342 024 /G 4 COMPRESSE AROMA ARANCIO (o) SP A06ADI0 08/11/93 Mi 
| CITROMAGNESIACA LIMONATA Codice AIC Dossier Specialità: 030511 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 =DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMA 3 SRL 
N°AIE = Confezione È Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030511 012 /G 4 COMPRESSE EFFERVESCENTI G 10 ARANCIA Cc SP A06ADI0 08/11/93 vi 
030511 024 /G 4 COMPRESSE EFFERVESCENTI G 10 LIMONE Cc SP A06AD10 08/11/93 Mi 
O CITROMAGNESIACA LIMONATA Codice AIC Dossier Specialità: 031074 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Zitolare AIC: FARMED SAS 
N° AIC Confezione Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 


= 
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031074 026 /G 
10 
CITROMAGNESIACA LIMONATA 
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GUSTO ARANCIA 4 COMPRESSE EFFERVESCENTI € 


GUSTO LIMONE 4 COMPRESSE EFFERVESCENTI GC 


(O) 
Gi 


He; da 


Codice AIC Dossier Specialità: 031014 


A06ADI10 08/11/93 


A06ADI0 08/11/93 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARVE S.R.L. 

N°AIC Confezione ù ” Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031014 018 /G VASETTO 4 COMPRESSE 10 G Cc SP A06ADI0 08/11/93 O 
031014 020 /G 50 VASETTI 4 COMPRESSE Cc SP A06ADI0 08/11/93 O 

CITROMAGNESIACA LIMONATA Codice AIC Dossier Specialità: 030541 

data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030541 015 /G 4 COMPRESSE LIMONE 10 G Cc SP A06ADI0 08/11/93 O) 
030541 027 /G 4 COMPRESSE ARANCIO 10 G Cc SP A06ADI10 08/11/93 O 

CITROMAGNESIACA LIMONATA Codice AIC Dossier Specialità: 029978 

| data prima registrazione specialità: 08/11/93 =DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LAB.CHIM.FARM.SANITAS S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029978 018 /G POLVERE 27 G Cc SP A06ADIO 08/11/93 O 

| CITROMAGNESIACA LIMONATA Codice AIC Dossier Specialità: 030225 

| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. | 

L 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030225 015 /G 4 COMPRESSE ARANCIA Cc SP A06ADIO 08/11/93 x 
030225 027 /G 4 COMPRESSE LIMONE (6; SP A06ADIO 08/11/93 RA 

CITROMAGNESIACA LIMONATA Codice AIC Dossier Specialità: 029803 

| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98. Titolare AIC: LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L. 

N° AIC | Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029803 018 /G POLVERE 30 G Cc SP A06ADIO 08/11/93 O 
029803 020 /G POLVERE BUSTINE 30 G Cc SP A06AD10 08/11/93 O) 
029803 032 /G 4 COMPRESSE EFFERVESCENTI G 10 GUSTO Cc SP A06ADI0 08/11/93 N 

LIMONE 
029803 044 /G 4 COMPRESSE EFFERVESCENTI G 10 GUSTO (o) SP A06ADI10 08/11/93 iz] 
ARANCIO : 
CITROMAGNESIACA LIMONATA Codice AIC Dossier Specialità: 031146 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OLCELLI DOTT. M.&C. SRL LABORATORIO CHIMICO- 
FARMACEUTICO 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031146 018 /G POLVERE 40 G Cc SP A06AD10 08/11/93 O 

CITROMAGNESIACA LIMONATA Codice AIC Dossier Specialità: 031337 

data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ZETA FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031337 013 /G 4 COMPRESSE (o) SP A06ADI0 08/11/93 iz 
[ cLORAMFENICOLO Codice AIC Dossier Specialità: 030279 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 =—=DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BELTAPHARM S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030279 018 /G 12 CAPSULE 250 MG A RR JO1BA01 08/11/93 LÌ 
| CLORAMFENICOLO Codice AIC Dossier Specialità: 032678 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 =—=Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032678 017 /G SOLUZIONE OFTALMICA 0,5% FLACONE 10 ML (o) RR SOIAAO01 08/11/93 O 
032678 029 /G 12 CAPSULE 250 MG A RR JO1BA01 08/11/93 O 
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CLORAMFENICOLO 


Codice AIC Dossier Specialità: 031414 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FISIOPHARMA S.R.L. 
© N°AICO Confezione Fascia SSN Dispensazione —1ATC—@— Registrazione inFarmacia 
031414 016 /G1FLACONE1G A RR J01BA01 08/11/93 O 
CLORAMFENICOLO Codice AIC Dossier Specialità: 030622 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: I.S.F. S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030622 017 /G FIALA 1G A RR JO1BA01 08/11/93 CL] 
CLORAMFENICOLO Codice AIC Dossier Specialità: 030966 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE LN.T.E.S. 


N° AIC 
030966 016 /G 
030966 028 /G 


Confezione 


0,5% SOLUZIONE OFTALMICA 10 ML 
1% POMATA OFTALMICA 5 G 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
fo RR SOIAA01 08/11/93 O 
c RR SOIAA01 08/11/93 O 


pre 


CLORAMFENICOLO 


Codice AIC Dossier Specialità: 030834 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO 1.S.I. S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030834 016 /G 12 CAPSULE 250 MG A RR JO1BA01 08/11/93 DO 
030834 028 /G 1000 CAPSULE 250 MG Cc RR JO1BA01 08/11/93 A 

CLORAMFENICOLO Codice AIC Dossier Specialità: 030145 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
i 030145 015 /G 12 CAPSULE 250 MG A RR JO1BA01 08/11/93 O 
| CLORAMFENICOLO Codice AIC Dossier Specialità; 030193 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

030193 015 /G SCIROPPO 2,5% 100 ML Cc RR JO1BA01 08/11/93 LU 
CLORAMFENICOLO Codice AIC Dossier Specialità: 029989 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 =DataRinnovo 08/11/98. Titolare AIC: MEDISCA FARMACEUTICI S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN © " Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

029989 011 /G 12 CAPSULE 250 MG A RR J01BA01 08/11/93 O 
CLORAMFENICOLO Codice AIC Dossier Specialità: 031245 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONTEFARMACO SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031245 018 /G 8 CAPSULE 250 MG (6) RR JO1BA01 08/11/93 O 

CLORAMFENICOLO Codice AIC Dossier Specialità: 032416 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

032416 012 /G 12 CAPSULE 250 MG A RR J01BA01 08/11/93 O 
CLORAMFENICOLO PALMITATO Codice AIC Dossier Specialità: 030292 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BELTAPHARM S.P.A. 

N° AIC Confezione sE Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 

030292 015 /G SCIROPPO 2,5% 100 ML A RR JO1BA01 08/11/93 O 


CLORAMFENICOLO PALMITATO 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 


030146 


Codice AIC Dossier Specialità: 
Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. 


N° AIC 
030146 017 /G 


Confezione 
SCIROPPO 2,5% FLACONE 100 ML 


ATC 
JO1BA01 


Registrazione in Farmacia 
08/11/93 U 


Fascia SSN Dispensazione 
A RR 
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ARES 
CLORAMFENICOLO PALMITATO Codice AIC Dossier Specialità: 032417 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032417 014 /G SCIROPPO 2,5% FLACONE 100 ML A RR JOIBAO1 08/11/93 Fig 
CLORAMFENICOLO SODIO SUCCINATO Codice AIC Dossier Specialità: 031365 | 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MEDISCA FARMACEUTICI S.R.L. 
i 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031365 012 /G 1000 MG 10 FLACONI + 10 FIALE SOLVENTE Cc RR JO1BA01 08/11/93 OD 
CLORAMFENICOLO SODIO SUCCINATO Codice AIC Dossier Specialità: 029587 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONTEFARMACO SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029587 021 /G 1 FLACONE 1 G+1 FIALA SOLVENT A RR JO1BA01 08/11/93 [n 
CLORAMFENICOLO SODIO SUCCINATO Codice AIC Dossier Specialità: 032418 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032418 016 /G FLACONE 1G+FIALA SOLVENTE A RR JO1BA01 08/11/93 LI) 
CLORAMFENICOLO SODIO SUCCINATO Codice AIC Dossier Specialità: 031010 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Zitolare AIC: PHARMINVEST SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031010 010 /G 1 FLACONE 1 G+1 FIALA SOLVENT A RR JO1BA01 08/11/93 O 
CLORDIAZEPOSSIDO CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 032679 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032679 019 /G 20 COMPRESSE RIVESTITE 20 MG ; E RR NOSBA02 08/11/93 CÌ 
CLORDIAZEPOSSIDO CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030471 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030471 015 /G 20 COMPRESSE RIVESTITE 20 MG Cc RR NOSBA02 08/11/93 U 
030471 027 /G 100 COMPRESSE RIVESTITE 20 MG Cc RR NOSBA02 08/11/93 L) 
030471 039 /G 500 COMPRESSE RIVESTITE 20 MG Cc RR NOSBA02 08/11/93 O 
030471 041 /G 1000 COMPRESSE RIVESTITE 20 MG Cc RR NOSBA02 08/11/93 DU 
CLORDIAZEPOSSIDO CLORIDRATO | Codice AIC Dossier Specialità: 030194 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030194 017 /G 20 COMPRESSE RIVESTITE 20 MG Cc RR NOSBA02 08/11/93 U 
r_ _ ; sa 
CLORDIAZEPOSSIDO CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 029600 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONTEFARMACO SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029600 018 /G 20 COMPRESSE RIVESTITE 20 MG Cc RR NOSBA02 08/11/93 O 
CLORDIAZEPOSSIDO CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 032419 
data prima registrazione specialità: 08/11/03 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 
L 
” N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032419 018 /G 20 COMPRESSE 20 MG Cc RR NOSBA02 08/11/93 DL) 
CLOREXIDINA GLUCONATO Codice AIC Dossier Specialità: 029694 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: DYNACREN LABORATORIO FARMACEUTICO DEL 
DOTT.A.FRANCIONI E DI M.GEROSA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029694 015 /G 20% FLACONE 100 ML Cc SP AO1AB03 08/11/93 O 
Bla 
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CLOREXIDINA GLUCONATO Codice AIC Dossier Specialità: 030967 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 =—DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE I.N.T.E.S. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030967 018 /G 20% FLACONE 100 ML Cc SP A01AB03 08/11/93 U 
030967 020 /G 20% FLACONE 500 ML Cc SP A01AB03 08/11/93 Cel 
030967 032 /G 20% FLACONE 1L [oi SP AO1AR03 08/11/93 1 
030967 044 /G 20% CONTENITORE 5 L Cc SP A01AB03 08/11/93 DU 
| CLOREXIDINA GLUCONATO Codice AIC Dossier Specialità: 030088 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOTERAPICO ITALIANO SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione "ATC Registrazione in Farmacia 
030088 025 /G 500 ML SOLUZIONE CONCENTRATA 20% Cc SP A01AB03 08/11/93 O 
! CLOREXIDINA GLUCONATO Codice AIC Dossier Specialità: 032420 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032420 010 /G SOLUZIONE CONCENTRATA 20% FLACONE 100 ML C sp A01AB03 08/11/93 Cl 
CLOROCHINA BIFOSFATO Codice AIC Dossier Specialità: 031282 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ASSOGALENICA - OFFICINA GALENICA PER IL TERZO 
MONDO 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031282 015 /G 2000 COMPRESSE 250 MG (6 RR POIBAO1 08/11/93 O 
| CLOROCHINA BIFOSFATO ° Codice AIC Dossier Specialità: 030286 
Î data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BELTAPHARM S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030286 013 /G 30 COMPRESSE 250 MG Cc RR POIBAOI 08/11/93 O 
| CLOROCHINA BIFOSFATO Codice AJC Dossier Specialità: 032680 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 == DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032680 011 /G 30 COMPRESSE 250 MG (0) RR POIBAOI 08/11/93 DU 
CLOROCHINA BIFOSFATO Codice AIC Dossier Specialità: 030259 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMACEUTICI ECOBI SAS 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030259 016 /G 30 COMPRESSE 250 MG A RR PO1BAO01 08/11/93 O 
! CLOROCHINA BIFOSFATO Codice AIC Dossier Specialità: 030474 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030474 011 /G 30 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG Cc RR PO1BA01 08/11/93 (a 
030474 023 /G 100 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG C RR PO1BAO1 08/11/93 CU 
030474 035 /G 500 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG 1% RR PO1BA01 08/11/93 O 
030474 047 /G 1000 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG Cc RR PO1BA01 08/11/93 O 
CLOROCHINA BIFOSFATO Codice AIC Dossier Specialità: 030089 
1 data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOTERAPICO ITALIANO SPA 
I 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030089 015 /G = 30 COMPRESSE250 MG c RR POIBAO1 08/11/93 O 
030089 027 /G 1000 COMPRESSE 250 MG Cc RR PO1BAO01 08/11/93 O 
CLOROCHINA BIFOSFATO Codice AIC Dossier Specialità: 030147 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. 
e = 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030147 019 /G 30 COMPRESSE 250 MG Cc RR P01BA01 08/11/93 O 
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CLOROCHINA BIFOSFATO Codice AIC Dossier Specialità: 030195 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030195 010 /G 30 COMPRESSE 250 MG Cc RR POIBAO1 08/11/93 DJ 
CLOROCHINA BIFOSFATO Codice AIC Dossier Specialità: 029992 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MEDISCA FARMACEUTICI SRL: 
n 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029992 017 /G 30 COMPRESSE 250 MG Cc RR PO1BADI 08/11/93 i EJ è 
CLOROCHINA BIFOSFATO Codice AIÎC Dossier Specialità: 029572 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONTEFARMACO SPA A 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029572 017 /G 30 COMPRESSE 250 MG Cc RR POIBAODI 08/11/93 . T 
CLOROCHINA BIFOSFATO Codice AIC Dossier Specialità: 032421 | 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98. Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032421 012 /G 30 COMPRESSE 250 MG C RR PO1BAO1 08/11/93 CI 
CLORPROMAZINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 032574 | 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BELTAPHARM S.P.A. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032574 055 /G 20 COMPRESSE RIVESTITE 100 MG (o) RR NOSAAO01 08/11/93 O 
1 
CLORPROMAZINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030055 | 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L. Î 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030055 014 /G 5 FIALE25 MG/1 ML (o) RNR NOSAAO1 08/11/93 G 
030055 026 /G 50 FIALE25 MG/1 ML Cc RNR NOSAAOi 08/11/93 [ie] 
030055 038 /G 100 FIALE25 MG/1 ML Cc RNR NOSAA0I 08/11/93 O) 
| CLORPROMAZINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 032682 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032682 015 /G 5 FIALE 25 MG/2 ML 16) RNR NOSAA01 08/11/93 D 
| CLORPROMAZINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 031930‘ 
data prima registrazione specialità: 08/11/03 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 
La 2 e 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031930 011 /G 25MO0/2ML 1 FIALA 2 ML Cc RNR NOSAA01 08/11/93 Cl 
031930 023 /G 25MGRML 2 FIALE 2 ML Cc RNR NOSAA01 08/11/93 Lu 
031930 035 /G 25MG/2ML 3 FIALE 2 ML (i RNR NOSAA0I 08/11/93 un 
031930 047 /G 25MG/2ML 4 FIALE 2 ML Cc RNR NOSAAO1 03/11/93 Di 
031930 050 /G 25MG/2ML S FIALE 2 ML Cc RNR NOSAAO01 08/11/93 CÌ: 
031930 062 /G 25MG/2ML 6 FIALE 2 ML Cc RNR NOSAA01 08/11/93 U 
031930 074 /G 25M6/2ML 7 FIALE 2 ML Cc RNR NOSAA01 08/11/93 O 
031930 086 /G 25MG/2ML 8 FIALE 2 ML c RNR NOSAA0I 08/11/93 CL] 
031930 098 /G 25MG/2ML 9 FIALE 2 ML (0 RNR NOSAA01 08/11/93 O 
031930 100 /G 25MG/2ML 10 FIALE 2 ML Cc RNR NOSAAO1 08/11/93 LU] 
| CLORPROMAZINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030476 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030476 016 /G 20 COMPRESSE RIVESTITE 100 MG C RR NOSAAO1 08/11/93 DU) 
030476 028 /G 100 COMPRESSE RIVESTITE 100 MG Cc RR NOSAA01 08/11/93 O 
030476 030 /G 500 COMPRESSE RIVESTITE 100 MG Cc RR NOSAA01 08/11/93 0] 
030476 042 /G 1000 COMPRESSE RIVESTITE 100 MG Cc RR NOSAAO01 08/11/93 Dj 
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030476 055 /G = 20 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 
030476 067 /G 100 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 
030476 079 /G 500 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG. 
030476 081 /G 1000 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 


CLORPROMAZINA CLORIDRATO, 
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RR 
RR 
RR 
RR 


[(oMeMmee) 
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NOSAAGI 08/11/93 O) 
NOSAA01 08/11/93 O 
NOSAA01 08/11/93 O 
NOSAAO1 08/11/93 Da; 


Codice AIC Dossier Specialità: 030090 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 = Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOTERAPICO ITALIANO SPA | 
x LCA 
N° AIC Confezione " al Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030090 031 /G 50 COMPRESSE 25 MG c RNR NOSAA01 08/11/93 O 
"LOI Re RARI = ut ca TRI x 
CLORPROMAZINA CLORIDRATO, Codice AIC Dossier Specialità: 030148 
data prima registrazione specialità 08/1193 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030148 011 /G 5 FIALE25 MG/2 ML Cc RNR NOSAAO1 08/11/93 CJ 
030148 023 /G 20 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG Cc RR NOSAAO1 08/11/93 O 
030148 035 /G 20 COMPRESSE RIVESTITE 100 MG c RR NOSAA0I 08/11/93 O 

ORA EIA i i 
CLORPROMAZINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità; 030196 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 
l ii 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030196 012 /G 20 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG Cc RR NOSAA01 08/11/93 LÌ 

CLORPROMAZINA CLORIDRATO, Codice AIC Dossier Specialità: 029993 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MEDISCA FARMACEUTICI S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

029993 019 /G 5 FIALE25 MG/2 ML Cc RNR NOSAA0I 08/11/93 Li 
CLORPROMAZINA CLORIDRATO — Codice AIC Dossier Specialità: 032422 
data prima registrazione specialità: ogA ros Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 

N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

032422 014 /G 20 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG Cc . RR NOSAA01 08/11/93 G 
| CLORPROMAZINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 031011 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: PHARMINVEST SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031011 012 /G S FIALE 25 MG, ML Cc RNR NOSAA0I 08/11/93 LU] 

CLORPROMAZINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030660 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
i ) . 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030660 017 /G 5 FIALE 2 ML 25 MG Cc RNR NOSAA01 08/11/93 U 
030660 029 /G 50 FIALE 2 ML 25 MG Cc RNR NOSAA01 08/11/93 CL 

CLORPROPAMIDE Codice AIC Dossier Specialità: 030481 
08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 


ATC Registrazione in Farmacia 
A10BB02 08/11/93 O 
A10BBO2 08/11/93 O 
A10BB02 08/11/93 O 
A10BB02 08/11/93 DT 


Codice AIC Dossier Specialità: 030091 


Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOTERAPICO ITALIANO SPA 


ATC Registrazione in Farmacia 
A10BB02 08/11/93 Ù 


Codice AIC Dossier Specialità: 030149 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione 
030481 016 /G 20 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG (o) RR 
030481 028 /G 100 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG Cc RR 
030481 030 /G 500 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG Cc RR 
030481 042 /G 1000 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG Cc RR 
| CLORPROPAMIDE 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione 
030091 019 /G 20 COMPRESSE 250 MG Cc RR 
| CLORPROPAMIDE 
[oo prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione 


740 — 


ATC Registrazione in Farmacia 
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030149 013 /G 20 COMPRESSE 250 MG Cc RR A10BB02 08/11/93 ni 
CLORPROPAMIDE Codice AIC Dossier Specialità: 030197 
data prima registrazione specialità: 08/1193 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 

N° AIC Confezione n Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

030197 014 /G . 30 COMPRESSE 250 MG c «uu . RR A10BB02 08/11/93 OD 
CLORPROPAMIDE Codice AIC Dossier Specialità: 032423 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN —-Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

032423 016 /G 20 COMPRESSE 250 MG c RR A10BB02 08/11/93 O 
CLOXACILLINA Codice AIC Dossier Specialità: 030150 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030150 015 /G 12 CAPSULE 250 MG A RR J01CF02 08/11/93 DO 
030150 027 /G 6 CAPSULE 500 MG A RR J01CF02 08/11/93 O] 

CLOXACILLINA Codice AIC Dossier Specialità: 029568 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONTEFARMACO SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029568 019 /G 12 CAPSULE 250 MG A RR JO1CFO2 08/11/93 O 
029568 021 /G 6 CAPSULE 500 MG A RR J01CF02 08/11/93 DU] 

CLOXACILLINA Codice AIC Dossier Specialità: 032424 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

032424 018 /G SCIROPPO 2,5% FLACONE 100 ML Cc RR J01CF02 08/11/93 DJ 
CLOXACILLINA SODICA Codice AIC Dossier Specialità: 031415 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FISIOPHARMA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031415 019 /G 1 FLACONE 250 MG Cc RR JO1CF02 08/11/93 O 
031415 021 /G 1 FLACONE 500 MG A RR J01CF02 08/11/93 O 

‘| CLOXACILLINA SODICA Codice AIC Dossier Specialità: 030623 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: I.S.F. S.P.A. | 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030623 019 /G FIALA 250 MG Cc RR J01CF02 08/11/93 O 
030623 021 /G FIALA 500 MG A RR J01CF02 08/11/93 O 

CLOXACILLINA SODICA Codice AIC Dossier Specialità: 030151 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030151 017 /G FLACONE 500 MG + 2 ML FIALA SOLVENTE A RR J01CF02 08/11/93 O 
030151029 /G SCIROPPO 2,5% FLACONE 100 ML Cc RR J01CF02 08/11/93 DU] 

CLOXACILLINA SODICA Codice AIC Dossier Specialità: 031240 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 —DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONTEFARMACO SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031240 017 /G FLACONE 100 ML SCIROPPO 2,5% Cc RR J01CF02 08/11/93 UL] 

CLOXACILLINA SODICA Codice AIC Dossier Specialità: 032425 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

032425 011 /G FLACONE 500 MG+ FIALA SOLVENTE A RR J01CF02 08/11/93 D 


= 
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08/11/98 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOTERAPICO ITALIANO SPA 


Serie generale - n. 195 


Codice AIC Dossier Specialità: 030092 


Confezione 
20 COMPRESSE 30 MG 
20 COMPRESSE 60 MG 


N° AIC 
030092 035 /G 
030092 047 /G 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
c RMS ROSDA04 ‘68/11/93 O 
lo RMS ROSDA04 08/11/93 [n 


CODEINA FOSFATO Codice AIC Dossiei Specialità: 030835 
data prima registrazione specialità: 08/1 1/83 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO 1,S.I, S.P.A. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030835 019 /G 10 COMPRESSE 30 MG (a) RMS R05SDA04 08/11/93 U 
030835 021 /G 25 COMPRESSE 60 MG (o) RMS ROSDA04 08/11/93 [na 
030835 033 /G © 500 COMPRESSE 30 MG Cc RMS ROSDA04 08/11/93 LU 
030835 045 /G 1000 COMPRESSE 60 MG Cc RMS ROSDA04 08/11/93 O] 
CODEINA FOSFATO E SODIO BENZOATO Codice AIC Dossier Specialità: 030836 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo = 08/11/98 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO IS.I, S.P.A. 


— N°AIC i 
030836 011 /G 


Confezione 


SCIROPPO 0,15% E 1% 1 FLACONE 150 ML 


ATC Registrazione in Farmacia 
ROSFA02 08/11/93 U 


Fascia SSN Dispensazione 


CODEINA FOSFATO SODIO BENZOATO 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 


Cc RMS 
Codice AIC Dossier Specialità: 029690 


08/11/98 Titolare AIC: DYNACREN LABORATORIO FARMACEUTICO DEL 
DOTT.A.FRANCIONI E DI M.GEROSA S.R.L. —| 


N° AIG 
029690 017 /G 


Confezione 
0,15% + 1% SCIROPPO 100 ML 


ATC 
ROSFA02 


Registrazione in Farmacia 
08/11/93 O 


Fascia SSN 
(0) RMS 


Dispensazione 


COLLODIO ALL' ACIDO SALICILICO Codice AIC Dossier Specialità: 029901 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: A.F.O.M. MEDICAL SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029901 016 /G COLLODIO G 10 Cc SP DI1AF 08/11/93 na 
COLLODIO ALL’ ACIDO SALICILICO Codice AIC Dossier Specialità: 031048 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Zitolare AIC: FA.DEM SAS 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031048 010 /G. FLACONE 10-ML c SP DI1AF 08/11/93 VM 
i COLLODIO ALL' ACIDO SALICILICO Codice AIC Dossier Specialità: 030303 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Zitolare AIC: LABOR.FARMACEUTICO DR.GIOVANARDI 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030303 010 /G FLACONE 10 ML Cc SP DI1AF 08/11/93 O 
COLLODIO ALL'ACIDO SALICILICO Codice AIC Dossier Specialità: 032683 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032683 017 /G FLACONE 10G Cc SP DI1AF 08/11/93 O 
CORTISONE ACETATO Codice AIC Dossier Specialità: 029666 
L data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: DYNACREN LABORATORIO FARMACEUTICO DEL 
DOTT.A.FRANCIONI E DI M.GEROSA S.R.L. J 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029666 017 /G 20 COMPRESSE 25 MG (e) RR H02AB10 08/11/93 U 
CORTISONE ACETATO Codice AIC Dossier Specialità: 032426 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo = 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032426 013 /G 20 COMPRESSE 25 MG Cc RR H02AB10 08/11/93 D] 
I 
COTONE EMOSTATICO Codice AIC Dossier Specialità: 030328 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BOOTS HEALTHCARE MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in farmacia 


=. —- 


20-8-1999 


Medicinali a Denominazione Generica 
030328 013 /G FLACONE 3,75 G 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Cc SP 


Serie generale - n. 195 


B02BC 08/11/93. SÌ 


COTONE EMOSTATICO Codice AIC Dossier Specialità: 030480 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMA 3 SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030480 014 /G_ FLACONE 25G c SP B02BC 08/11/93 a) 
COTONE EMOSTATICO Codice AIC Dossier Specialità: .030484 
data prima registrazione specialità; 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL 
N° AIC Confezione n ‘Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030484 012 /G ASTUCCIO 2,5 G Cc SP B02BC 08/11/93 n2) 
COTONE EMOSTATICO Codice AIC Dossier Specialità: 031099 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OLCELLI DOTT. M.&C. SRL - LABORATORIO CHIMICO. d 
L FARMACEUTICO 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione "ATC Registrazione in Farmacia 
031099 017 /G ASTUCCIO 2,5 G Cc SP B02BC 08/11/93 i 
' CRISTAL VIOLETTO Codice AIC Dossier Specialità: 030329 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BOOTS HEALTHCARE MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030329 015 /G 1% SOLUZIONE FLACONE 25 G Cc SP DO01AE02 08/11/93 Ra 
CRISTAL VIOLETTO Codice AIC Dossier Specialità: 031051 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo = 08/11/98 Titolare AIC: FA.DEM SAS 
lea De —__d 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031051 016 /G = 1% SOLUZIONE FLACONE 25 G Cc SP "DO1AE02 08/11/93 LU 
| CRISTAL VIOLETTO Codice AIC Dossier Specialità: 030482 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMA 3 SRL 
N° AIC Confezione — si 0 x Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030482 018 /G 1% SOLUZIONE FLACONE G 20 Cc SP DO1AE02 08/11/93 vj 
i CRISTAL VIOLETTO Codice AIC Dossier Specialità: 031064 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMED SAS 
° N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031064 013 /G 1% SOLUZIONE FLACONE G 20 Cc SP DO1AEO2 08/11/93 {ej 
| CRISTAL VIOLETTO Codice AIC Dossier Specialità: 029740 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A. 
a 7 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029740 014 /G 1% SOLUZIONE FLACONE 20 ML Cc SP DOIAE02 08/11/93 LU 
CRISTAL VIOLETTO Codice AIC Dossier Specialità: 030487 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030487 019 /G 1% SOLUZIONE FLACONE 25 ML (o) SP DO1AE02 08/11/93 Mi 
i CRISTAL VIOLETTO Codice AIC Dossier Specialità: 030198 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 
ic N° AIC Confezione ù Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030198 016 /G 1% SOLUZIONE FLACONE 25 ML Cc SP DO1AE02 08/11/93 CJ 
Î CRISTAL VIOLETTO Codice AIC Dossier Specialità: 029787 
08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L. 


Î data prima registrazione specialità: 


Confezione 
1% SOLUZIONE FLACONE 25 ML 


N° AIC 
029787 013 /G 


Fascia SSN Dispensazione 
Cc SP 


— 743 — 


ATC 
DOIAE02 


Registrazione in Farmacia 
08/11/93 vi 


20-8-1999 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 195 


Medicinali a Denominazione Generica 


CRISTAIL: VIOLETTO 


Codice AIC Dossier Specialità: 


031785 | 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: RAMINI S.R:L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031785 013 /G = 1% SOLUZIONE FLACONE 25 ML Cc SP DO1AE02 08/11/93 Mi 
CRISTAL. VIOLETTO Codice AIC Dossier Specialità: 031315 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Riinévo. ‘08/11/98 Titolare AIC: ZETA FARMACEUTICI S.P.A. 
L 
© N*AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031315017 /G 1% SOLUZIONE FLACONE 30 ML Cc SP DO1AE02 08/11/93 i 
i DESAMETASONE Codice AIC Dossier Specialità: 030277 
data prirha registrazione specialità: ‘ 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BELTAPHARM S.P.A. 
J 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030277 014 /G —10 COMPRESSE 0,5 MG Cc RR H02AB02 08/11/93 Dj 
DESAMETASONE Codice AIC Dossier Specialità: 030260 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 =DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMACEUTICI ECOBI SAS 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030260 018 /G 10 COMPRESSE 0,5 MG Cc RR H02AB02 08/11/93 LU 
DESAMETASONE Codice AIC Dossier Specialità: 030999 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo = 08/11/98 Titolare AIC: FARMACEUTICI GELLINI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030999 015 /G 8 COMPRESSE 0,5 MG Cc RR H02AB02 08/11/93 sa 
030999 027 /G 10 COMPRESSE 0,5 MG c RR H02AB02 08/11/93 DI 
DESAMETASONE Codice AIC Dossier Specialità: 030152 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. 
lina : : i 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030152 019 /G 10 COMPRESSE 0,5 MG Cc RR H02AB02 08/11/93 D) 
| DESAMETASONE Codice AIC Dossier Specialità: 032427 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 =DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 
Ù a ne } 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032427 015 /G 10 COMPRESSE 0,5 MG Cc RR H02AB02 08/11/93 LU 
ai 
DESAMETAZONE Codice AIC Dossier Specialità: 030094 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOTERAPICO ITALIANO SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030094 039 /G 40 COMPRESSE 0,5 MG Cc RR H02AB02 08/11/93 LD] 
: DESTROMETORFANO BROMIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 029902 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: A.F.0.M. MEDICAL SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029902 018 /G 20 COMPRESSE 7,65 MG Cc SP ROSDA09 08/11/93 LU 
029902 020 /G = SCIROPPO0,3% FLACONE 150 ML Cc SP ROSDA09 08/11/93 CI 
029902 032 /G GOCCE 1,5% FLACONE 20 ML Cc SP «RO5DA09 08/11/93 e; 
DESTROMETORFANO BROMIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 031283 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ASSOGALENICA «+ OFFICINA GALENICA PER IL TERZO 
MONDO br 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
ae 031283 017 /G 1,5% GOCCE 90G Cc SP ROSDA09 08/11/93 C] 
' DESTROMETORFANO BROMIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030282 | 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BELTAPHARM S.P.A. 
et " Si tica MS IPNZLSN di Ì 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030282 014 /G = GOCCE 1,5% 20 ML Cc SP ROSDA09 08/11/93 0 
030282 026 /G SCIROPPO 0,3% FLACONE 150 ML Cc SP ROSDA09 08/11/93 O 


744 — 


20-8-1999 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 195 
=—_--=="r———--+-=—t—__>*>**==-=#-—'—--+—F+-—T—"-rrrrrrrrr—r-r=> 


Medicinali a Denominazione Generica 


| DESTROMETORFANO BROMIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 032684 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo = 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 
sea N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032684 019 /G GOCCE 1,5%-FLACONE 20 ML Cc SP RO5DA09 08/11/93 CD] 
DESTROMETORFANO BROMIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030605 | 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovi 08/11/98 Titolare AIC: DR. OTTOLENGHI & C. SRL 
j 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030605 012 /G SCIROPPO 0,3% FLACONE 150 ML Cc SP ROSDA09 08/11/93 LÌ 
030605 024 /G SOLUZIONE1,5% GOCCE ORALI FLACONE 20 ML C SP ROSDA09 08/11/93 U 
| DESTROMETORFANO BROMIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 029667; 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: DYNACREN LABORATORIO FARMACEUTICO DEL 
DOTT.A.FRANCIONI E DI M.GEROSA S.R.L. 


] 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029667 019 /G 20 COMPRESSE 7,65 MG c SP ROSDA09 08/11/93 D] 
029667 021 /G = FLACONE 20ML1,5% Cc SP ROSDA09 08/11/93 O 
029667 033 /G = SCIROPPO 0,3% FLACONE 100 ML Cc SP ROSDA09 08/11/93 Ci 

i DESTROMETORFANO BROMIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030483 

data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMA 3 SRL 

N°AICO © Confezione dai sea Fascia SSN © Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia — 
030483 010 /G GOCCE 1,5% 20 ML Cc SP ROSDA09 08/11/93 D) 
030483 022 /G = SCIROPPO 0,3% FLACONE 150 ML c SP ROSDA09 08/11/93 O 

I DESTROMETORFANO BROMIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030261 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMACEUTICI ECOBI SAS _| 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione TATO. Registrazione in Farmacia 
030261 010 /G = SCIROPPO 0,3% FLACONE 150 ML Cc SP ROSDA09 08/11/93 LU 
030261 022 /G 20 COMPRESSE 7,65 MG Cc SP ROSDA09 08/11/93 D] 
030261 034 /G GOCCE 1,5% 20 ML Cc SP ROSDA09 08/11/93 Ci 

DESTROMETORFANO BROMIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 029741 

| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029741 016 /G 20 COMPRESSE 7,65 MG Cc SP ROSDA09 08/11/93 CD] 
029741 028 /G 1,5% GOCCE FLACONE 20 ML Cc SP ROSDA09 08/11/93 LU] 
029741 030 /G 0,3% SCIROPPO 150 ML Cc SP ROSDA09 08/11/93 ne 

DESTROMETORFANO BROMIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030490 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 =—DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL 

Ì N° AIC Confezione Guai Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030490 015 /G = SCIROPPO 0,3% FLACONE 150 ML Cc SP ROSDA09 08/11/93 vi 
030490 027 /G GOCCE 1,5% FLACONE 20 ML Cc SP ROSDA09 08/11/93 pa. 
030490 039 /G 20 COMPRESSE'7,65 MG Cc SP ROSDA09 08/11/93 fa: 
030490 041 /G 100 COMPRESSE 7,65 MG Cc SP ROSDA09 08/1 1/93 O 
030490 054 /G 500 COMPRESSE 7,65 MG Cc SP ROSDA09 08/11/93 O 
030490 066 /G 1000 COMPRESSE 7,65 MG Cc SP ROSDA09 08/11/93 CL] 

DESTROMETORFANO BROMIDRATO Codice-AIC Dossier Specialità: 030837 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO 1.S.]. S.P.A. | 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030837 013 /G = SCIROPPO 0,3% 1 FLACONE 150 ML Cc SP R0SDA09 08/11/93 Gi 

' DESTROMETORFANO BROMIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030199 | 

Î data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. | 

N° AIC Confezione É Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030199 018 /G = 20 COMPRESSE MAST 7,65 MG Cc SP ROSDA09 08/11/93 0 


is 


20-8-1999 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 195 


Medicinali a Denominazione Generica 


030199 020 /G 1,5% GOCCE 20 ML (e SP ROSDA09 08/11/93 LÌ 

DESTROMETORFANO BROMIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030304 

data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo = 08/11/98 Titolare AIC: LABOR.FARMACEUTICO DR.GIOVANARDI 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030304 012 /G GOCCE 1,5% FLACONE 20 ML Cc SP ROSDA09 08/11/93 O] 
030304 024 /G SCIROPPO 0,3% FLACONE 150 ML Cc SP ROSDA09 08/11/93 n 
I DESTROMETORFANO BROMIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 029788 
L data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo = 08/11/98 Titolare AIC: LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L. 

N° AIC Confezione °° Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029788 015 16 20 COMPRESSE 7,65 MG Cc SP ROSDA09 08/11/93 avi 
029788 027 /G GOCCE 1,5% FLACONE 20 ML Cc SP ROSDA09 08/11/93 O 
029788 039 /G SCIROPPO 0,3% FLACONI 150 ML Cc SP ROSDA09 08/11/93 O 

| DESTROMETORFANO BROMIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 032428 
data prima registrazione specialità: (C9/119/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 
L È Li 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032428 017 /G 20 COMPRESSE 7,65 MG Cc SP ROSDA09 08/11/93 U 
032428 029 /G SCIROPPO 0,3% FLACONE 100 ML Cc SP ROSDA09 08/11/93 O 
r AT DIE, A “= n E 
| DESTROMETORFANO BROMIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 031317 | 
Î data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ZETA FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031317 011 /G FLACONE 20 ML GOCCE 1,5% Cc SP ROSDA09 08/11/93 9A 
031317 023 /G SCIROPPO 0,3% FLACONI 150 ML (Sì SP ROSDA09 08/11/93 UO 
DIAZEPAM Codice AIC Dossier Specialità: 030056 | 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo | 08/11/98 Titolare AIC: BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L. 
L_ Ri A pressa $ n NECA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030056 016 /G 3 FIALE10 MG ML (oi RNR NOSBA01 08/11/93 Dj 
030056 028 /G 10 FIALE10 MG/2 ML Cc RNR NOSBA01 08/11/93 O 
030056 030 /G 50 FIALE10 MG ML Cc RNR NOSBAO01 08/11/93 fi 
030056 042 /G 100 FIALE10 MG/2 ML (oi RNR NOSBA01 08/11/93 O 


; gprs ria 
. DIAZEPAM Codice AIC Dossier Specialità: 032635 Î 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. | 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032685 012 /G 20 COMPRESSE RIVESTITE Ss MG Cc RR NOSBAO01 08/11/93 DT 
032685 024 /G 3 FIALE 10 MG ML Cc RNR NOSBAO01 08/11/93 Ci 
DIAZEPAM Codice AIC Dossier Specialità: 030491 
Î data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL Î 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030491 017 /G 20 COMPRESSE 5 MG Cc RR NOSBA01 08/11/93 LÌ 
030491 029 /G 100 COMPRESSE 5 MG Cc RR NOSBA01 08/11/93 O 
030491 031 /G 500 COMPRESSE 5 MG Cc RR NOSBA01 08/11/93 O 
030491 043 /G 1000 COMPRESSE 5 MG Cc RR NOSBAO01 08/11/93 O] 
| DIAZEPAM Codice AIC Dossier Specialità: 030095 
i data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOTERAPICO ITALIANO SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030095 020 /G 20 COMPRESSE RIVESTITE 5 MG (e) RR NOSBA01 08/11/93 O] 
| DIAZEPAM Codice AIC Dossier Specialità: 030838 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98. Titolare AIC: ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO LS. S.P.A. 
(PRESSA 
= N°AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030838 015 /G_— 20 COMPRESSE RIVESTITE 5 MG Cc RR NOSBA01 08/11/93 O 
030838 027 /G 1000 COMPRESSE RIVESTITE 5 MG Cc RR NOSBA01 08/11/93 U 


ea 


20-8-1999 
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DIAZEPAM Codice AIC Dossier Specialità; 030153 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 =DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ITALFARMACO S.PA. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030153 011 /G 20 COMPRESSE RIVESTITE 5 MG Cc RR NOSBAO1 08/11/93 LI 
030153 023 /G 3 FIALE10 MG/2 ML Cc RNR NOSBAO01 08/11/93 
| DIAZEPAM Codice AIC Dossier Specialità: 030200 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030200 012 /G 20 COMPRESSE RIVESTITE 5 MG Cc RR NOSBAO01 08/11/93 LD] 
DIAZEPAM Codice AIC Dossier Specialità: 029575 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONTEFARMACO SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029575 014 /G = 20 COMPRESSE RIVESTITE 5 MG c RR NOSBA01 08/11/93 LI 
DIAZEPAM Codice AIC Dossier Specialità: 032429 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032429 019 /G 20 COMPRESSE RIVESTITE 5 MG Cc RR NOSBAO1I 08/11/93 LU 
DICLOFENAC Codice AIC Dossier Specialità: 032786 
data prima registrazione specialità: 31/05/99 Data Rinnovo Titolare AIC: HEXAN S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032786 016 /G 60 COMPRESSE GASTRORESISTENTI 25 MG Cc RR M01AB0S 31/05/99 O 
032786 028 /G 30 COMPRESSE GASTRORESISTENTI 50 MG A 66 RR MO1ABOS 31/05/99 LU 
032786 030 /G 10 SUPPOSTE 100 MG Cc RR M01ABOS 31/05/99 O 
032786 042 /G S FIALE 3 M£ SOLUZ INIETT 75 MG A RR M01ABO05 31/05/99 OD) 
DICLOFENAC SODICO i Codice AIC Dossier Specialità: 032003 
data prima registrazione specialità: 30/06/99 Data Rinnovo Titolare AIC: BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032003 016 /G = 5 FIALE SOLUZIONE INIETTABILE 75 MG/3 ML USO A RR M02AA15 30/06/99 Li 
IM 
DICLOFENAC SODICO Codice AIC Dossier Specialità: 029267 
data prima registrazione specialità: 16/09/98 Data Rinnovo Titolare AIC: FAGEN S.R.L. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029267 010 /G = "50"30 COMPRESSE GASTRORESISTENTI 50 MG A GC RR MOI1ABOS 16/09/98 DU 
029267 022 /G = "100"21 COMPRESSE A CESSIONE REGOLATA 100 A 66 RR MOLABOS 16/09/98 DU 
MG 
029267 034 /G "100" 10 SUPPOSTE 100 MG o) RR M01AB05 16/09/98 Ci 
029267 046 /G "75" 5 FIALE SOLUZIONE INIETTABILE 75 MG A RR M01AB05 16/09/98 Ci 
| DIFENIDRAMINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 029903 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: A.F.0.M. MEDICAL SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029903 010 /G = 20 COMPRESSE 25 MG_ Cc RR ROG6GAA02 08/11/93 D] 
DIFENIDRAMINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030283 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BELTAPHARM S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030283 016 /G = SCIROPPO 0,25% 150 ML Cc RR RO6AA02 08/11/93 Dì 
| DIFENIDRAMINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 032686 
| dataprimaregistrazione specialità: 08/11/93 —DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.O.C. FARMACEUTICI S.R.L. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032686 014 /G 20 COMPRESSE 25 MG Cc RR ROGAA02 08/11/93 TU 


= Mr= 
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Medicinali a Denominazione Generica 


| DIFENIDRAMINA CLORIDRATO i Codice AIC Dossier Specialità: 029668 | 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: DYNACREN LABORATORIO FARMACEUTICO DEL 
l____T—_—6T—_—l—u— 11112‘ _1IIZIZIL_ LL °° \077.A.FRANCIONI E DI M.GEROSA S.R.L. J 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029668 011 /G 20 COMPRESSE 25 MG Cc RR RO6AA02 08/11/93 U 


| DIFENIDRAMINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030262 | 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMACEUTICI ECOBI SAS 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030262 012 /G 20 COMPRESSE 25 MG Cc RR RO6AA02 08/11/93 Ù 
Î DIFENIDRAMINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 031000 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMACEUTICI GELLINI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031000 019 /G 16 COMPRESSE 25 MG Cc RR ROGAA02 08/11/93 (Li 
031000 021 /G 20 COMPRESSE 25 MG Cc RR RO6AA02 08/11/93 n CL] 
‘ DIFENIDRAMINA CLORIDRATO s Codice AIC Dossier Specialità: 030492 
i data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030492 019 /G 20 COMPRESSE 25 MG Cc RR RO6AA02 08/11/93 CU] 
nd 030492 021 /G SCIROPPO 0,25% FLACONE 150 ML Cc RR RO6AA02 08/11/93 UL 


i DIFENIDRAMINA CLORIDRATO CodiceAIC Dossier Specialità: 030154 


Î data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. 


NFAICO La Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030154 013 /G_ SCIROPPO 0,25% FLACONI 150 ML Cc RR RO6AA02 08/11/93 DI 
i DIFENIDRAMINA CLORIDRATO ‘ Codice ATC Dossier Specialità: 030201 
data prima registrazione speciatità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Tirolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030201 014 /G = 20 COMPRESSE 25 MG c RR RO6AA02 08/11/93 Ol 
030201 026 /G SCIROPPO 0,25% 150 ML Cc RR RO6AA02 08/11/93 mM 
| DIFENIDRAMINA CLORIDRATO | Codice AIC Dossier Specialità: 029789 Î 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L. | 
L * a 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029789 017 /G 20 COMPRESSE 25 MG Cc RR ROGAA02 08/11/93 d 
029789 029 /G SCIROPPO 0,25% FLACONI 150 ML Cc RR RO6AA02 08/11/93 O; 
DIFENIDRAMINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 032430 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 
[n 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032430 011 /G 20 COMPRESSE 25 MG Cc RR RO6AA02 08/11/93 LÌ 
! DIFENIDRAMINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 031322 
I data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ZETA FARMACEUTICI S.P.A. 
L RA: si - 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031322 011 /G_ 20 COMPRESSE25 MG Cc RR RO6AA02 08/11/93 LÌ 
031322 023 /G SCIROPPO 0,25% FLACONI 150 ML Cc RR RO6AA02 08/11/93 O 
DIGITOSSINA Codice AIC Dossier Specialità: 031932 
! data primaregistrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031932 015 /G 0,10MG/IML 1 FIALA i ML Cc RR CO1AA04 08/11/93 O 
031932 027 /G 0,10MG/1ML 2 FIALE 1 ML c RR CONAA04 08/11/93 5) 
031932 039 /G 0,10MG/1ML 3 FIALE 1 ML Cc RR CO1AA04 08/11/93 LU 
031932 041 /G 0,10MG/IML 4 FIALE 1 ML (o) RR CO1AA04 08/11/93 DI 


SaAgsa 


-20-8-1999 


Medicinali a Denominazione Generica 
031932 054 /G 0,10MG/1ML 5 FIALE 1 ML 
031932 066 /G 0,10MG/1ML 6 FIALE 1 ML 
031932 078 /G 0,10MG/1ML 7 FIALE 1 ML 
031932 080 /G 0,10MG/1ML 8 FIALE 1 ML 
031932 092 /G 0,10MG/1ML 9 FIALE 1 ML 
031932 104 /G 0,10MG/IML 10 FIALE 1 ML 
031932 116 /G 0,25MG/IML 1 FIALA 1 ML 
031932 128 /G 025MG/IML 2 FIALE } ML 
031932 130 /G 0,5MG/IML 3 FIALE 1 ML 
031932 142 /G 0,25MG/1ML 4 FIALE 1 ML 
031932 155 /G 0,25MG/1ML 5 FIALE 1 ML 
031932 167 /G 0,25MG/1ML 6 FIALE 1 ML 
031932 179 /G 0,25MG/1ML 7 FIALE 1 ML 
031932 181 /G 0,25MG/1ML 8 FIALE 1 ML 
031932 193 /G. 0,25MG/IML9 FIALE 1 ML 
031932 205 /G 0,25MG/1ML 10 FIALE 1 ML 
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COIAA04 08/11/93 OD 
COIAA04 08/11/93 O) 
COIAA04 08/11/93 O 
COIAA04 08/11/93 DO 
C01AA04 08/11/93 QU 
COIAA04 08/11/93 0) 
COIAA04 08/11/93 LI 
COIAA04 08/11/93 DO 
COIAA04 08/11/93 dei 
COLAA04 08/11/93 O 
COLAA04 08/11/93 OD) 
COIAA04 08/11/93 Q 
CO1AA04 08/11/93 O 
CO1AA04 08/11/93 O 
COIAA04 08/11/93 ne 
COIAA04 08/11/93 DI 


DIGITOSSENA 


Codice AIC Dossier Specialità: 030661 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030661 019 /G 5 FIALE 1 ML 0,10 MG Cc RR COlIAA04 08/11/93” D 
030661 021 /G _. 50 FIALE 1 ML0,10 MG Cc RR CO1AA04 08/11/93 GU 
030661 033 /G 5 FIALE 1 ML 0,25 MG Cc RR CO1AA04 08/11/93 O 
030661 045 /G 50 FIALE L'ML 0,25 MG (o) RR CO1AA04 08/11/93 O 
DIGOSSINA Codice AIC Dossier Specialità: 030287 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare'AIC: BELTAPHARM S.P.A. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030287 015 /G 30 COMPRESSE 0,125 MG Cc RR CO1IAADS 08/11/93 L] 
030287 027 /G 30 COMPRESSE 0,250 MG c RR CO1AAOS 08/11/93 O 
DIGOSSINA Codice AIC Dossier Specialità: 030057 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L. 
N° AIC ‘Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030057 018 /G 5 FIALE0,1 MG/I ML (o) RR COIAAOS 08/11/93 D) 
030057 020 /G 50 FIALE0,1 MG/1 ML Cc RR COlIAAOS 08/11/93 al 
030057 032 /G 100 FIALE0,1 MG/1 ML Cc RR COIAAOS 08/11/93 LU 
030057 044 /G 5 FIALE0,25 MG/1 ML Cc RR COlAAOS 08/11/93 na 
030057 057 /G 50 FIALE0,25 MG/1 ML Cc RR CO1IAAOS 08/11/93 UU 
030057 069 /G 100 FIALE0,25 MG/1 ML (6) RR COIAAOS 08/11/93 L] 
| DIGOSSINA Codice AIC Dossier Specialità: 031416 | 
| data primaregistrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FISIOPHARMA S.R.L. _] 
i 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031416 011 /G 5 FIALE 0,1 MG/ML Cc RR COlNAAOS 08/11/93 U 
031416 023 /G 5 FIALE 0,25 MG/ML Cc RR COIAAOS ‘08/11/93 O 
DIGOSSINA” Codice AIC Dossier Specialità: 031933 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 


I 
L 


N° AIC Confezione 
031933 017 /G 0,10MG/1ML 1 FIALA 1 ML 
031933 029 /G 0,10MG/IML2 FIALE 1 ML 
031933 031 /G 0,10MG/1ML 3 FIALE 1 ML 
031933 043 /G  0,10MG/1MLA4 FIALE 1 ML 
031933 056 /G 0,10MG/1ML 5 FIALE 1 ML 
031933 068 /G 0,10MG/1ML 6 FIALE 1 ML 
031933 070 /G 0,10MG/1ML 7 FIALE 1 ML 
031933 082 /G 0,10MG/1ML 8 FIALE 1 ML 


— 749 — 


Fascia SSN 


Cc 
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Dispensazione 


RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
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RR 
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ATC Registrazione in Farmacia 
COIAAOS 08/11/93 O 
COMAA05 08/11/93 O 
COIAAOS 08/11/93 Cj 
COIAAOS 08/11/93 Li 
COIAAOS 08/11/93 Lì 
CO1AAOS 08/11/93 Li 
COIAAOS 08/11/93 LI 
COIAAOS 08/11/93 UU 
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Medicinali a Denominazione Generica 


031933 094 /G — 0,10MG/1ML9 FIALE 1 ML c RR COlIAAOS 08/11/93 ® 
031933 106 /G = 0,10MG/1ML 10 FIALE i ML Cc RR COIAAOS 08/11/93 n) 
031933 118 /G 0,25MG/IML1FIALA 1 ML Cc RR COIAA0S 08/11/93 Ù 
031933 120 /G— 0,25SMG/1IML2 FIALE 1 ML c RR COIAAOS 08/11/93 O) 
031933 132 /G 0,25MG/1ML3 FIALE 1 ML c RR COIAADS 08/11/93 O. 
031933 144 /G © 025SMG/MI.4 FIALE 1 ML Cc RR COTAANS 08/11/93 dai 
031933 157 /G 0,25MG/IMLS5 FIALE 1 ML Cc RR COMAAOS 08/11/93 O 
031933 169 /G = 0,25MG/IML6 FIALE 1 ML Cc RR COLIAA0S 08/11/93 0] 
031933 171 /G— 0,25MG/1ML7 FIALE 1 ML Cc RR COLAAOS 08/11/93 Ual 
031933 183 /G = 0,25MG/IML8 FIALE 1 ML Cc RR COIAAOS 08/11/93 O 
031933 195 /G — 0,25MG/1ML9 FIALE 1 ML Cc RR COLAA0S 08/11/93 DU 
031933 207 /G © 0,25MG/IML 10 FIALE 1 ML c RR COlAAO0S 08/11/93 DU 


DIGOSSINA Codice AIC Dossier Specialità: 030637 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: 1.S.F. S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030637 019 /G — SFIALEO,1 MG/ML Cc RR COLAAOS 08/11/93 i 
030637 021 /G. = 5 FIALE0,25 MG/ML Cc RR COTAAOS 08/11/93 CD] 

I DIGOSSINA Codice AIC Dossier Specialità: 030493 | 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL | 

N° AIC Confezione = i sii ì Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030493 011 /G = 30 COMPRESSE 0,125 MG Cc RR COlMAAOS 08/11/93 LG 
030493 023 /G 100 COMPRESSE 0,125 MG Cc RR COIAA0S 08/11/93 LÌ 
030493 035 /G 500 COMPRESSE 0,125 MG Cc RR COIAAOS 08/11/93 DO 
030493 047 /G 1000 COMPRESSE 0,125 MG Cc RR COIAA0S 08/11/93 DU 
030493 050 /G 30 COMPRESSE 0,250 MG Cc RR COIAA0S 08/11/93 DU 
030493 062 /G 100 COMPRESSE 0,250 MG (Gi RR COIAAUS 08/11/93 O 
030493 074 /G. 500 COMPRESSE 0.250 MG Cc RR COLAAO5 08/11/93 CL] 
030493 086 /G 1000 COMPRESSE 0,250 MG Cc RR COLAAO0S 08/11/93 CI 


0 
DIGOSSINA Codice AIC Dossier Specialità: 030097 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOTERAPICO ITALIANO SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030097 036 /G 100 COMPRESSE 0,250 MG c RR COIAA0S 08/11/93 OÙ 

DIGOSSINA Codice AIC Dossier Specialità: 030202 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030202 016 /G 30 COMPRESSE 0,125 MG Cc RR COlAA0S 08/11/93 O 
030202 028 /G = 30 COMPRESSE 0,250 MG Cc RR. CO1AA0S 08/11/93 O 

DIGOSSINA Codice AIC Dossier Specialità: 029995 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MEDISCA FARMACEUTICI S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029995 014 /G = 30 COMPRESSE 0,250 MG c RR ‘“CO1AA0S 08/11/93 U 
029995 026 /G 30 COMPRESSE 0,125 MG c RR COIAA05 08/11/93 Ù 
029995 038 /G = 10FIALE0,10 MG/1 ML Cc RR COIAA0S 08/11/93 Cl 
029995 040 /G 10 FIALE 0,25 MG/ML c RR COILAAOS 08/11/93 E 


i DIGOSSINA Codice AIC Dossier Specialità: 029595 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 =DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONTEFARMACO SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029595 016 /G 5 FIALE 0,25 MG/IML Cc RR CONAAOS 08/11/93 O 
029595 028 /G 5 FIALE 0,10 MG/1 ML c RR CO1MAAO0S 08/11/93 O 


DIGOSSINA Codice AIC Dossier Specialità: 032431 
data prima registrazione specialità; 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 


— 750 — 
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Medicinali a Denominazione Generica 
032431 013 /G 30 COMPRESSE 0,25 MG 


Supplemento ordinario alia GAZZETTA UFFICIALE 


c RR CO1AA0S 08/11/93 O] 


| DIGOSSINA si i Codice AIC Dossier Specialità: 031021 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: PHARMINVEST SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione É ATC Registrazione in Farmacia 
031021 013 /G 5 FIALE 0,10 MG/1 ML Cc RR COIAAOS 08/11/93 O 
031021 025 /G 5 FIALE 0,25 MG/i ML Cc RR COLAAOS 08/11/93 LU 
DIGOSSINA Codice ÀAIC Dossier Specialità: 030662 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
N° AIC Confezione î : Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030662 011 /G 5 FIALE 1 ML 0,10 MG Cc RR COIAAOS 08/11/93 CL] 
030662 023 /G 50 FIALE 1 ML 0,10 MG Cc RR COIAAOS 08/11/93 CD] 
030662 035 /G 5 FIALE 1 ML 0,25 MG Cc RR COIAAOS 08/11/93 Di 
030662 047 /G 50 FIALE 1 ML 0,25 MG Cc RR COIAAOS 08/11/93 LI 
DIGOSSINA Codice AIC Dossier Specialità: 031866 

data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: SERPERO S.P.A. 

N° AIC Confezione © Fascia SSN Dispensazione ! ATC Registrazione in Farmacia 
031866 015 /G 5 FIALA 0,1MG/IML Cc RR COINAAOS 08/11/93 O) 
031866 027 /G 5 FIALA 0,25MG/1ML Cc RR COIAAOS 08/11/93 CD] 

DIMENIDRINATO Codice AIC Dossier Specialità: 029904 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: A.F.O.M. MEDICAL SPA 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATG Registrazione in Farmacia 
029904 012 /G 15 COMPRESSE 50 MG Cc SP AQ4AD 08/11/93 Di 
3, = pere li 
DIMENIDRINATO Codice AIC Dossier Specialità: 032687 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI SRL. | 
(De: ei nati ei ea, n ci ila cl ese det ch do e em su 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032687 016 /G 15 COMPRESSE 50 MG Cc SP AOGAD 03/1 1/93 9 CS 
| DIMENIDRINATO Codice AIC Dossier Specialità: 029669 | 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: DYNACREN LABORATORIO FARMACEUTICO DEL 
— - DOTT.A.FRANCIONI E DI M.GEROSA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029669 013 /G 15 COMPRESSE 50 MG Cc SP AQ4AD 08/11/93 DÌ 
Î DIMENIDRINATO Codice AIC Dossier Specialità: 030485 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMA 3 SRL | 
N° AIC Confezione I Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030485 015 /G 15 COMPRESSE 50 MG Cc SP AO4GAD 08/11/93 L) 
- = Z ns: DA di RI 
' DIMENIDRINATO Codice AIC Dossier Specialità: 029742 i 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A. ] 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029742 018 /G 15 COMPRESSE 50 MG Cc SP A04AD 08/11/93 fu] 
‘ DIMENIDRINATO Codice AIC Dossier Specialità: 030498 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 =—Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL 
i 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030498 012 /G 15 COMPRESSE 50 MG Cc SP A04AD 08/11/93 LÌ 
DIPIRONE Codice AIC Dossier Specialità: 034141 

data prima registrazione specialità: 15/02/29 —Data Rinnovo Titolare AIC: BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
034141 010 /G 5 FIALE SOLUZ INIETT IM/EV 1G/2ML Cc RR N02BB02 15/02/99 O 
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Medicinali a Denominazione Generica 
DOPAMINA 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 195 


Codice AIC Dossier Specialità: 031178 


Titolare AIC: BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A 


Fascia SSN 


Dispensazione LATC Registrazione in Farmacia 
RR C01CA04. 08/11/93 LU 
RR C01CA04 08/11/93 i 
RR C01CA04 08/11/93 LÌ 
RR COICA04 08/11/93 E: 
RR C01CA04 08/11/93 DU 
RR C01CA04 08/11/93 U 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 
N° AIC Confezione 
031178 015./G = $ FIALE 10 MGRML Cc 
031178 027 /G 10 FIALE 10 MGRML Cc 
031178 039 /G 100 FIALE 10 MGRML Cc 
031178 041 /G 5 FIALE 50 MG/10 ML Cc 
031178 054 /G 10 FIALE‘50 MG/10 ML Cc 
031178 066 /G 100 FIALE 50 MG/10 ML Cc 
| DOPAMINA 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 


N° AIC Confezione 


032432 015 /G 2 FIALE 10OMGRML 
032432 027 /G. = FIALA SOMG/IOML 


Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 


Fascia SSN 


c 


Cc 


rm 
DOPAMINA CLORIDRATO 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 
N° AIC Confezione 
030058 010 /G 10 FIALE10 MG/2 ML 
030058 022 /G 50 FIALE10 MG/2 ML 
030058 034 /G 100 FIALE10 MG/2 ML 


030058 046 /G 10 FIALE 50 MG 10 ML 
030058 059 /G 50 FIALE 50 MG I0ML 


030058 061 /G 100 FIALE 50 MG 10 ML 


| DOPAMINA CLORIDRATO 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 


Data Rinnovo 08/11/98 


032432 


Codice AIC Dossier Specialità: 


Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
RR C01CA04 08/11/93 nn 
RR C01CA04 08/11/93 na 


Codice AIC Dossier Specialità: 030058 


Titolare AIC: BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L. 


Fascia SSN 


Cc 


(o MoMemene) 


Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
RR C01CA04 08/11/93 DU 
RR C01CA04 08/11/93 CJ 
RR COICA04 08/11/93 U 
RR C01CA04 08/11/93 O 
RR C01CA04 08/11/93 O 
RR C01CA04 08/11/93 na 


Titolare AIC: FISIOPIIARMA S.R.L. 


Codice AIC Dossier Specialità: 031417 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031417 013 /G 2 FIALE 10 MG/2 ML Cc RR C01CA04 08/11/93 a 
031417 025 /G FIALA 50 MG/10 ML Cc RR CO1CA04 08/11/93 O 

DOPAMINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 031949 | 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. | 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031949 011 /G 10MG/2ML 1 FIALA 2 ML Cc RR C01CA04 08/11/93 na 
031949 023 /G 10MG/2ML 2 FIALE 2 ML Cc RR C0ICA04 08/11/93 O] 
031949 035 /G 10MG/ML 3 FIALE 2 ML Cc RR C01CA04 08/11/93 A 
031949 047 /G 10MG/2ML 4 FIALE 2 ML (0; RR C01CA04 08/11/93 0] 
031949 050 /G = 10MG/2MLS FIALE 2 ML c RR 001CA04 08/11/93 LI 
031949 062 /G 10MG/2ML 6 FIALE 2 ML Cc RR COICA04 08/11/93 na 
031949 074 /G 10MG/2ML 7 FIALE 2 ML Cc RR C01CA04 08/11/93 O 
031949 086 /G 10MG/2ML 8 FIALE 2 ML Cc RR C01CA04 08/11/93 A 
031949 098 /G 10MG/2ML 9 FIALE 2 ML (o; RR C01CA04 08/11/93 G 
031949 100 /G 10MG/ML 10 FIALE 2 ML (e RR COICA04 08/11/93 O 
031949 112 /G 10MG/ML 1 FIALA 10 ML Cc RR C01CA04 08/11/93 O 
031949 124 /G 10MG/2ML2 FIALE 10 ML Cc RR C01CA04 08/11/93 O 
031949 136 /G 10MG/2ML 3 FIALE 10 ML e) RR C01CA04 08/11/93 M 
031949 148 /G 10MG/2ML 4 FIALE 10 ML (6; RR C01CA04 08/11/93 U 
031949 151 /G 10MG/2ML 5 FIALE 10 ML Cc RR C01CA04 08/11/93 na 
031949 163 /G 10MG/ML 6 FIALE 10 ML Cc RR C01CA04 08/11/93 D 
031949 175 /G 10MG/2ML 7 FIALE 10 ML Cc RR C01CA04 08/11/93 O 
031949 187 /G 10MG/2ML 8 FIALE 10 ML Cc RR C01CA04 08/11/93 O 
031949 199 /G 10MG/2ML 9 FIALE 10 ML Cc RR C01CA04 08/11/93 Dl 
031949 201 /G 10MG2ML 10 FIALE 10 ML Cc RR C01CA04 08/11/93 DU 
031949 213 /G 50MG/10ML 1 FIALA 2 ML Cc RR C01CA04 08/11/93 O 
031949 225 /G S0MG/10ML 2 FIALE 2 ML Cc RR C01CA04 08/11/93 a 
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Medicinali a Denominazione Generica 
031949 237 /G S0MG/10ML 3 FIALE 2 ML 
031949 249 /G SOMG/10ML 4 FIALE 2 ML 
031949 252 /G 5S0MG/10ML 5 FIALE 2 ML 
031949 264 /G S0MG/10ML 6 FIALE 2 ML 
031949 276 /G S0MG/10ML7 FIALE 2 ML 
031949 288 /G — 50MG/10ML8 FIALE 2 ML 
031949 290 /G = SOMG/10ML9 FIALE 2 ML 
031949 302 /G SOMG/IO0ML 10 FIALE 2 ML 
031949 314 /G SOMG/IOML I FIALA 10 ML 
031949 326 /G S0MG/10ML 2 FIALE 10 ML 
031949 338 /G 50MG/10ML 3 FIALE 10 ML 


031949 340 /G S0MG/10ML 4 FIALE 10 ML 
031949 353 /G 50MG/10ML S FIALE 10 ML 
031949 365 /G SOMG/10ML 6 FIALE 10 ML 


031949 377 
031949 389 /G 
031949 391 /G 
031949 403 /G 


/G. 50MG/10ML7 FIALE 10 ML 
SOMG/10ML 8 FIALE 10 ML 
S0MG/I0ML 9 FIALE 10 ML 
SOMG/IOML 10 FIALE 10 ML 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


c RR C01CA04 08/11/93 E 
c RR C01CA04 08/11/93 O 
c RR C01CA04 08/11/93 O 
c RR C01CA04 08/11/93 U) 
c RR C01CA04 08/11/93 n 
c RR CDICA04 08/11/93 [) 
c RR C01CA04 08/11/93 [Li 
c RR C01CA04. 08/11/93 UO 
c RR COICA04 08/11/93 O 
c RR C01CA04 08/11/93 [n 
Cc RR COICA04 08/11/93 DI 
c RR C01CA04 08/11/93 Ci 
c RR C01CA04 08/11/93 O 
c RR C01CA04 08/11/93 [nn 
c RR C01CA04 08/11/93 Dl 
c RR COICA04 08/11/93 CJ 
Cc RR CO1CA04 08/11/93 Li 
c. RR 001CA04 08/11/93 O 


Serie generale - n. 195 


| DOPAMINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030638 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: L.S.F. S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030638 011 /G 2 FIALE10 MG/2 ML Cc RR CO1CA04 08/11/93 LU] 
030638 023 /G FIALA 50 MG/10 ML Cc RR C01CA04 08/11/93: LU] 
| DOPAMINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 029834 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029834 013 /G FIALA 2 ML 10 MG/2 ML Cc RR C01CA04 08/11/93 LÌ 
029834 025 /G FIALA 10 ML 50 MG/10 ML Cc RR CO1CA04 08/11/93 LI 
029834 037 /G 5 FIALE 1OMG2ML Cc RR C01CA04 08/11/93 O 
029834 049 /G 5 FIALE SOMG/10ML Cc RR CO1CA04 08/11/93 LÌ 
DOPAMINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 029569 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONTEFARMACO SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029569 011 /G 2 FIALE10 MG/2 ML (6; RR CO1CA04 08/11/93 ÙU 
029569 023 /G FIALA 50 MG/10 ML Cc RR C01CA04 08/11/93 L} 
| DOPAMINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030663 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030663 013 /G S FIALE 2 ML 10 MG Cc RR C01CA04 08/11/93 LÌ 
030663 025 /G 50 FIALE 2 ML 10 MG "® RR C01CA04 08/11/93 U 
030663 037 /G 5 FIALE 10 ML 50 MG (o) RR CO1CA04 08/11/93 UO 
030663 049 /G 50 FIALE 10 ML 50 MG Cc RR Q01CA04 08/11/93 Ci 
[ DOPAMINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 031865 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: SERPERO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031865 013 /G FIALA 50 MG/10 ML Cc RR C01CA04 08/11/93 U 
031865 025 /G FIALA 10 MGRML Cc RR C01CA04 08/11/93 DU) 
DOXICICLINA Codice AIC Dossier Specialità: 032689 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032689 010 /G 8 CAPSULE 100 MG A RR JO1AA02 08/11/93 U 
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Medicinali a Denominazione Generica 


DOXICICLINA Codice AIC Dossier Specialità: 030155 Ì 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

030155 016 /G 8 CAPSULE 100)MG A RR JO1AA02 ‘08/11/93 9) 
| DOXICIGLINA Codice AIC Dossier Specialità: 032433 ] 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. | 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032433 017 /G = & CAPSULE:100 MG A RR IO1AA02 08/11/93 O 

EFEDRINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 029905 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: A.F.0.M. MEDICAL SPA 

.N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029905 015 /G 0,1% SCIROPPO 150 ML Cc RR R03CA02 08/11/93 O 

EFEDRINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030059 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L. 
© N°AIC Confezione aa “Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030059 012 /G 5 FIALE10 MG/1 ML Cc RR R03CA02 08/11/93 O 
030059 024 /G 50 FIALE10 MG/1 ML Cc RR R03CA02 08/11/93 O 
030059 036 /G 100 FIALE10 MG/1 ML Cc RR R03CA02 08/11/93 O 
030059 048 /G 5 FIALE25 MG/1 ML. Cc RR R03CA02 08/11/93 O 
030059 051 /G SO FIALE25 MG/1 ML Cc RR R03CA02 08/11/93 DU 
030059 063 /G 100 FIALE25 MG/1 ML Cc RR R03CA02 08/11/93 O 
EFEDRINA CLORIDRATO i Codice AIC Dossier Specialità: 032690 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia — 
032690 012 /G 5 FIALE 10 MG/1 ML Cc RR R03CA02 08/11/93 O 
032690 024 /G 5 FIALE 25 MG/1 ML Cc RR R03CA02 08/11/93 L] 

| EFEDRINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030368 
08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: COLLALTO LAB. CHIMICO-FARMACEUTICI DI 


| data primaregistrazione specialità: 
l 


AGNELLI MASSIMO & C. S.A.S. 


N° AIC 
030368 017 /G 
030368 029 /G 


Confezione 
10 MG 5 FIALE] ML 
10 MG 10 FIALE1 ML 
030368 031 /G 25 MGS FIALE1 ML 
030368 043 /G = 2SMG10 FIALEl ML 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
c RR R03CA02 08/11/93 Ù 
c RR -RO3CA02 08/11/93 O 
c RR R03CA02 08/11/93 U]) 
c RR R03CA02 08/11/93 LU 


| EFEDRINA CLORIDRATO 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 


Data Rinnovo = 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 


N° AIC 
031948 019 /G 
031948 021 /G 
031948 033 /G 
031948 045 /G 
031948 058 /G 
031948 060 /G 
031948 072 /G 
031948 084 /G 
031948 096 /G 
031948 108 /G 
031948 110 /G 
031948 122 /G 
031948 134 /G 
031948 146 /G 
031948 159 


Confezione 

10MG/1ML 1 FIALA 1 ML 
10MG/1ML2 FIALE 1 ML 
10MG/1ML 3 FIALE 1 ML 
10MG/1ML 4 FIALE 1 ML 
10MG/1ML S FIALE 1 ML 
10MG/1ML 6 FIALE 1 ML 
10MG/1ML 7 FIALE 1 ML 
10MG/IML.8 FIALE 1 ML 
10MG/1ML 9 FIALE 1 ML 
10MG/1ML 10 FIALE 1 ML 
25MG/IML FIALA 1 ML 
2SMG/1ML2 FIALE 1 ML 
25MG/1ML 3 FIALE 1 ML 
25MG/1ML 4 FIALE 1 ML 
25MG/1ML 5 FIALE 1 ML 


lo) 


Codice AIC Dossier Specialità: 031948 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
c RR R03CA02 08/11/93 Q 
lo RR R03CA02 08/11/93 O 
c RR RO3CA02 08/11/93 O 
c RR RÒ3CA02 08/11/93 O 
lo RR R03CA02 08/11/93 CI 
c RR R03CA02 08/11/93 DU] 
Cc RR R03CA02 08/11/93 O] 
c RR R03CA02 08/11/93 O 
lo RR R03CA02 08/11/93 YU 
c RR R03CA02 08/11/93 O 
c RR R03CA02 08/11/93 O 
lo RR R03CA02 08/11/93 O 
c RR R03CA02 08/11/93 O 
c RR R03CA02 08/11/93 O 
c RR R03CA02 08/11/93 O 


si 


20-8-1999 


Medicinali a Denominazione Generica 
031948 16] /G = 25MG/IML6 FIALE 1 ML 
031948 173 /G_ 2SMG/1ML7 FIALE 1 ML 
031948 185 /G — 25MG/1ML8 FIALE 1 ML 
031948 197 /G— 25MG/IML9 FIALE 1 ML 
031948 209 /G — 25MG/IML 10 FIALE 1 ML 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


c RR R03CA02 08/11/93 Ln 
c RR RO3CA02 08/11/93 Cj 
lo RR RO3CA02 08/11/93 OD 
c RR RO3CA02 08/11/93 i 
Cc RR R03CA02 0811193 (I 


| EFEDRINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 029835 | 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo ‘08/11/98 Zitolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTIGA GALENICA SENESE $Rimx | 
L x _J 
N° AIC * Confezione "Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione  inrarmacia 
029835 016 /G.=—FIALA 1 ML 10 MG/ML c RR RO3CA02 08/11/93 10 Elda 
029835 028 /G FIALA 1 ML 25 MG/ML Cc RR R03CA02 08/11/93 DO 
029835 030 /G S FIALE 10MG/IML Cc RR R03CA02 08/11/93 l Hi 
029835 042 /G 5 FIALE 25MG/IML Cc RR R03CA02 08/11/93 CD] 
| EFEDRINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030839 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 7itolare AIC: ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO 1.S.1. S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030839 017 /G 5 FIALE 10 MG/IML (6) RR R03CA02 08/11/93 O) 
030839 029 /G 5 FIALE 25 MG/IML (8) RR R03CA02 08/11/93 O 
030839 031 /G SCIROPPO 0,1% 1 FLAC 150 ML Cc RR R03CA02 08/11/93 O) 
030839 043 /G 50 FIALE 10MG/1ML Cc RR R03CA02 08/11/93 O 
030839 056 /G 50 FIALE 25MG/1ML Cc RR R03CA02 08/11/93 DL] 
EFEDRINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030203 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030203 018 /G 20 COMPRESSE 25 MG (o) RR R03CA02 08/11/93 Ci 
030203 020 /G SCIROPPO 0,1% 150 ML Cc RR R03CA02 08/11/93 D) 
EFEDRINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità. 029790 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L. | 
N° AIC Confezione Msi © Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029790 019 /G SCIROPPO 150 ML Cc RR R03CA02 08/11/93 si 
EFEDRINA CLORIDRATO Codice AIC Dossief Specialità: 030791 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONICO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione "ATC Registrazione in Farmacia 
030791 014 /G 5 FIALE 25 MG/1 ML Cc RR RÒ3CA02 08/11/93 % 
| EFEDRINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 032434 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia — 
032434 019 /G 5 FIALE 10OMG/IML Cc RR R03CA02 08/11/93 O 
032434 021 /G 5 FIALE 25MG/IML (o) RR R03CA02 08/11/93 LÌ 
032434 033 /G SCIROPPO 0,1% FLACONE 150 ML (6) RR RO3CA02 08/11/93 O) 
| EFEDRINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030665 
! | data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
sù N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030665 018 /G 5 FIALE 1 ML 10 MG (e RR R03CA02 08/11/93 OA 
030665 020 /G SO FIALE 1 ML 10 MG Cc RR R03CA02 08/11/93 D) 
030665 032 /G 5 FIALE 1 ML 25 MG Cc RR R03CA02 08/11/93 9 
030665 044 /G 50 FIALE 1 ML 25 MG Cc RR R03CA02 08/11/93 O 
EFEDRINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 031323 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ZETA FARMACEUTICI S.P.A, 
lai 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031323 013 /G SCIROPPO 0,1% FLACONI 150 ML Cc RR R03CA02 08/11/93 O 
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Medicinali a Denominazione Generica 


ELETTROLITICA BILANCIATA DI MANTENIMENTO Codice AIC Dossier Specialità: 029836 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN’ Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029836 018 /G "I" FLACONE 100 ML Cc RR BOSBBOI 08/11/93 Ci 
029836 020° /G "I" FLACONE 250 ML Cc RR BOsBB01 .08/11/93 q 
029836 032’ /G "1" FLACONE 500 ML Cc RR BOSsBBOI 08/11/93 O 
029836044 /G "I" FLACONE 1000 ML (Sì RR BOSBBO1 08/11/93 Ci 
029836 057 /G "I" SACCA 100 ML Cc RR B0S5BB01 08/11/93 CI 
029836 069 /G "I" SACCA 250 ML c RR BOSBBOI1 08/11/93 Di 
029836 071 /G "I" SACCA 500 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 U 
029836 083 /G = "I"SACCA 1000 ML To RR BOSBB01 08/11/93 LÌ 
029836 095 /G "II" FLACONE 100 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 LU 
029836 107 /G "Il" FLACONE 250 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 Dj 
029836 119 /G "Il" FLACONE 500 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 U 
029836 121 /G "IH" FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 U 
029836 133 /G "Il" SACCA 100 ML Cc RR B0SBBO1 08/11/93 D 
029836 145 /G "II" SACCA 250 ML Cc RR B05BBO1 08/11/93 LI 
029836 158 /G "II" SACCA 500 ML Cc RR B05BB01 08/11/93 LU 
029836 160 /G "Hi" SACCA 1000 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 DU 

ELETTROLITICA BILANCIATA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 030912 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030912 012 /G "II" FLACONE :50 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O 
030912 024 /G "I" FLACONE 100 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O] 
030912 036 /G "Il" FLACONE 250 ML Cc RR BOSBBR02 08/11/93 DI 
030912 048 /G "Il" FLACONE 500 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O 
030912 051 /G "Il" SACCA CLEAR-FLEX 100 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O 
030912 063 /G "li" SACCA CLEAR-FLEX 250 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 DI 
030912 075 /G "Il" SACCA CLEAR-FLEX 500 ML Cc RR B0SsBB02 08/11/93 UD 
030912 087 /G "II"SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML c RR B05BB02 08/11/93 OÙ 


ELETTROLITICA BILANCIATA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 031106 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031106 014 /G "H" FLACONE S0 ML Cc RR .B0SBB02 08/11/93 O 
031106 026 /G "II" SACCA 100 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 U 
031106 038 /G "Il" SACCA 250 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 DL] 
031106 040 /G "II" SACCA 500 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 DO 
031106 053 /G "I" SACCA 1000 ML Cc RR B0S5BB02 08/11/93 Ù 
031106 065 /G "15" 50 ML IN FLACONE 100 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 LI 
031106 103 /G "Il" 100 ML IN FLACONE 250 ML Cc RR B0sBB02 08/11/93 ini 
031106 141 /G "I" FLACONE 50 ML Cc RR B0SsBB02 08/11/93 O 
031106 154 /G "I" SACCA 50 ML (è RR B05BB02 08/11/93 CU] 
031106 166 /G "I" SACCA 100 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O 
031106 178 /G "I" SACCA 250 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O 
031106 180 /G "I" SACCA 500 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 Ù 
031106 192 /G "I" SACCA 1000 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 CI) 
031106 204 /G "I" 50 ML IN FLACONE 100 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 DÌ 
031106 242 /G "1"100 MLIN FLACONE 250 ML Cc RR * BO5BB02 08/11/93 O 
031106 281 /G "I" 250 ML IN FLACONE 500 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O 
031106 293 /G "II" FLACONE 100 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 LD] 
031106 305 /G "Il" FLACONE 250 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 Gi 
031106 317 /G "Il" FLACONE 500 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O 
031106 329 /G "1" FLACONE 100 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 CI 
031106 331 /G "I" FLACONE 250 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O 
031106 343 /G "i" FLACONE 500 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 DC] 


— 756 — 


20-38-1999 st Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE. Serie generale - n. 195 
=—=°- ————— Ce NM  ne mmnn 


Medicinali a Denominazione Generica 


031106 356 /G "Il" 250 MLIN FLACONE DA 500 ML c RR BOSBB02 08/11/93 LU 
ELETTROLITICA BILANCIATA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 030948 
data prima registrazione specialità: ‘08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO 
LL o So FARMACEUTICA S.P.A. 
N° AIC ‘Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030948 018 /G 5% FLACONI 500 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 O 
| ELETTROLITICA BILANCIATA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO Codice AIC Dossier Specialità: . 030764 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030764 017 /G FLACONE 100 ML c RR BOSBB02 08/11/93 DU 
030764 029 /G FLACONE 250 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 DU 
030764 031 /G FLACONE 500 ML (ei RR B0SBB02 08/11/93 CI 
030764 043 /G FLACONE 1000 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 OD) 
030764 056 /G "I" CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 500 ML Cc RR B0SBB02 04/09/97 CO] 
030764 068 /G "I" SACCA FLESSIBILE 500 ML Cc RR B05BB02 04/09/97 O 
030764 070 /G "I" SACCA FLESSIBILE 1.000 ML Cc RR B05BB02 04/09/97 O 
030764 082 /G "I" FLACONE PLASTICA 250 ML Cc RR BOSBB02 04/09/97 C] 
030764 094 /G "Il" SACCA FLESSIBILE 500 ML Cc RR B0SBB02 04/09/97 O 
030764 106 /G "Il" SACCA FLESSIBILE 1.000 ML Cc RR BOSBB02 04/09/97 O 
030764 118 /G "II" FLACONE PLASTICA 500 ML (o) RR BOSBB02 04/09/97 O 
031384 011 /G "I" FLACONE 100 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 C] 
031384 023 /G "I" FLACONE 250 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 O 
031384 035 /G "I" FLACONE 500 ML Cc RR BO5BB02 08/11/93 Mi 
031384 047 /G "I" FLACONE 1000 ML (o) RR B05BB02 08/11/93 O] 
031384 050 /G "II" FLACONE 100 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 D 
031384 062 /G "Il" FLACONE 250 ML Cc RR BOS5BB02 08/11/93 a) 
031384 074 /G "Il" FLACONE 500 ML Cc RR BO5BB02 08/11/93 nni 
031384 086 /G "II" FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 LU 
031384 098 /G "I" SACCA FLESSIBILE 500 ML Cc RR BOSBB02 04/09/97 O 
031384 100 /G "I" SACCA FLESSIBILE 1.000 ML Cc RR B05BB02 04/09/97 OD 
031384 112 /G "I" FLACONE PLASTICA 250 ML Cc RR B0S5BB02 04/09/97 CI) 
031384 124 /G "II" SACCA FLESSIBILE 500 ML (e. RR B0SBB02 04/09/97 CD) 
031384 136 /G "II" SACCA FLESSIBILE 1.000 ML Cc RR B0OSBB02 04/09/97 D 
031384 148 /G "II" FLACONE PLASTICA 500 ML Cc RR B0SBB02 04/09/97 fa] 

ELETTROLITICA BILANCIATA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 031549 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione cin Farmacia 
031549 076 /G FLACONE 100 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O 
031549 088 /G FLACONE 250 ML E RR B05BB02 08/11/93 O) 
031549 090 /G = FLACONE 500 ML Cc RR B05SBB02 08/11/93 0] 
031549 102 /G FLACONE 1000 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 LU 
031549 114 /G SACCA FLESSIBILE 50 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O 
031549 126 /G SACCA FLESSIBILE 100 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 "na 
031549 138 /G SACCA FLESSIBILE 250 ML Cc RR B05BBO2 08/11/93 D 
031549 140 /G SACCA FLESSIBILE 500 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 OD 
031549 153 /G SACCA FLESSIBILE 1000 ML (o) RR B0SBBO2 08/11/93 LU 
031549 165 /G SACCA FLESSIBILE 1500 ML Cc RR B0OSBB02 08/11/93 LI 
031549 177 /G SACCA FLESSIBILE 2000 ML (o) RR B05BB02 08/11/93 O) 
031556 071 /G "I" FLACONE 100 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 na) 
031556 083 /G "I" FLACONE 250 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 DU 
031556 095 /G "I" FLACONE 500 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O 
031556 107 /G "I" FLACONE 1000 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O 
031556 119 /G "I" SACCA FLESSIBILE 50 ML Cc RR B0sSBB02 08/11/93 DU 
031556 121 /G "I" SACCA FLESSIBILE 100 ML Cc RR B0sBB02 08/11/93 LUI 
031556 133 /G "i" SACCA FLESSIBILE 250 ML Cc RR B0sBB02 08/11/93 Q 


—_ 157 — 


20-8-1999 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 195 


Medicinali a Denominazione Generica 


031556 145 /G "I" SACCA FLESSIBILE 500 ML (o) RR BOSBBO? 08/11/93 U 
031556 158 /G "I" SACCA FLESSIBILE 1000 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O 
031556 160 /G "I" SACCA FLESSIBILE 1500 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O 
031556 172 /G "I" SACCA FLESSIBILE 2000 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 LÌ 
031556 309 /G "Il" FLACONE 100 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 [I 
031556 311 /G "II" FLACONE 250 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 Li 
031556 323 /G "II" FLACONE 500 ML Cc RR BUSBBU2 08/11/93 Li 
031556 335 /G "Il" FLACONE 1000 ML c RR BOSBB02 08/11/93 Li 
031556 347 /G "Il" SACCA FLESSIBILE 50 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 OÙ 
031556 350 /G "II" SACCA FLESSIBILE 100 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 LI 
031556 362 ./G "II" SACCA FLESSIBILE 250 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 D) 
031556 374 /G "II" SACCA FLESSIBILE 500 ML Cc RR BO5BB02 08/11/93 O 
031556 386 /G "11" SACCA FLESSIBILE 1000 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O 
031556 398 /G "II" SACCA FLESSIBILE 1500 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 G 
031556 400 /G "II" SACCA FLESSIBILE 2000 ML Cc RR B0OSBB02 08/11/93 [J 


ELETTROLITICA BILANCIATA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 029837 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029837 010 /G FLACONE 100 ML c RR BOSBB02 08/11/93 Lui 
029837 022 /G FLACONE 250 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 DÌ 
029837 034 /G FLACONE 500 ML ( RR BOSBB02 08/11/93 UL 
029837 046 /G FLACONE 1000 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 Dl 
029837 059 /G SACCA 100 ML (6. RR BOSBB02 08/11/93 Li 
029837 061 /G SACCA 250 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 CU 
029837 073 /G SACCA 500 ML Cc RR BO5BB02 08/11/93 
029837 085 /G SACCA 1000 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 LI 


ELETTROLITICA BILANCIATA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 030860 


| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONICO S.P.A. I 


nn 


N° AIC ‘Confezione "ear Fascia SSN Dispensazione “ATC ‘Registrazione in Farmacia 
030860 011 /G "I" FLACONE 50 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 U 
030860 023 /G "I" FLACONE 100 ML (o) RR B05BB02 08/11/93 Lj 
030860 035 /G "I" FLACONE 250 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 D] 
030860 047 /G "I" FLACONE 500 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 Di} 
030860 050 /G "I" S0 ML IN SACCA 100 ML Cc RR B0s3802 08/11/93 ll 
030860 062 /G "I" 100 ML IN SACCA 250 ML (o) RR B0SBBO2 08/11/93 Ci 
030860 074 /G "I" 250 ML EN SACCA S00 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 DI 
0308960 086 /G "I" 500 ML INSACCA 1000 ML c RR B0SBB02 08/11/93 (e; 
030860 098 /G "I" FLACONE 1000 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 LU 
030860 100 /G "Il" FLACONE 50 ML (o) RR BOSBB02 08/11/93 Kee 
030860 112 /G "Il" FLACONE 100 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 DÌ 
030860 124 /G "IE" FLACONE 250 ML Cc RR B0OSBB02 08/11/93 sa] 
030860 136 /G "Il" FLACONE 500 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 Ni 
030860 148 /G "II" FLACONE 1000 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O 
030860 151 /G "I[" 50 ML IN SACCA 100 ML Cc RR B0OSBB02 08/11/93 L] 
030860 163 /G © "Il" 100 MLINSACCA 250 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 LU) 
030860 175 /G "Il" 250 ML IN SACCA 500 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O 
030860 187 /G "II" 500 MLINSACCA 1000 ML Cc RR B0S5BB02 08/11/93 Lai 
030860 199 /G © "I"SACCA SOML Cc RR B05BB02 08/11/93 DU 
030860 201 /G "I" SACCA 100 ML Cc RR B0OSBB02 08/11/93 CU 
030860 213 /G "I" SACCA 250 ML (6; RR BOSBB02 08/11/93 LÌ 
030860 225 /G "I" SACCA 500 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 CL] 
030860 237 /G "I"SACCA 1000 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 LÌ 
030860 249 /G "MI" SACCA 50 ML Cc RR B0SBB02 08/1 1/93 O 
030860 252 /G "II" SACCA 100 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 LI 
030860 264 /G "II" SACCA 250 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 CL] 


Si 


20-8-1999 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Medicinali a Denominazione Generica 


030860 276 


030860 288 /G 


/G 


"II" SACCA 500 ML 
"Il" SACCA 1000 ML 


c 
c 


RR 
RR 


Serie generale - n. 195 


B05BB02 08/11/93 UU 
BOSBB02 08/11/93 DÌ 


ELETTROLITICA BILANCIATA DI MANT ENIMENTO CON GLUCOSIO 


data prima registrazione specialità: 


08/11/93 Data Rinnovo 


Codice AIC Dossier Specialità: 030702 


08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO | 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030702 017 /G "I" FIALA 500 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 CD 
030702 029 /G "II" FIALA 500 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 DO 
030702 031 /G "I" FLACONE 100 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O) 
030702 043 /G "I" FLACONE 1000 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 LI 
030702 056 /G "II" FLACONE 100 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 LÌ 
030702 068 /G "II" FLACONE 250 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 DU 
030702 070 /G "II" FLACONE 1000 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 DU] 
030702 082 /G = IFLACONE 250 ML Cc RR B0sBB02 08/11/93 GO 

ELETTROLITICA BILANCIATA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 031191 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: TERAPEUTICA VENETA SRL . LABORATORIO FARMACO - | 
3 BIOLOGICO 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATG Registrazione in Farmacia 
031191 012 /G "I" FLACONE SO-ML (6 RR B0SBB02 08/11/93 O 
031191 024 /G "I" FLACONE 100 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O 
031191 036 /G "I" FLACONE 250 ML (6; RR B05BB02 08/11/93 LI 
031191 048 /G "I" FLACONE 500 ML Cc RR B0sBB02 08/11/93 LI 
031191 051 /G "I" FLACONE 1000 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O 
031191 063 /G "I" 50 ML IN FLACONE 100 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O 
031191 075 /G "I"100 ML IN FLACONE 250 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 a 
031191 087 /G "I" 250 ML IN FLACONE 500 ML Cc RR B0sBB02 08/11/93 O 
031191 099 /G "Il" FLACONE 50 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 [al 
031191 101 /G "Il" FLACONE 100 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 LI 
031191 113 /G "II" FLACONE 250 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O 
031191 125 /G "II" FLACONE 500 ML "C RR B05BB02 08/11/93 O 
031191 137 /G "Il" FLACONE 1000 ML Cc RR B05BB02 08/21/93 O 
031191 149 /G "II" 50 ML IN FLACONE 100 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 DL) 
031191 152 /G "Il" 100 ML IN FLACONE 250 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O 
031191 164 /G "17" 250 ML IN FLACONE 500 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 Li 

ELETTROLITICA BILANCIATA REIDRATANTE CON GLUCOSIO E CALCIO GLUCONATO Codice AIC Dossier Specialità: 031391 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONICO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031391 016 /G FLACONE S0 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 CL) 
031391 028 /G FLACONE 100 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O 
031391 030 /G FLACONE 250 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 C] 
031391 042 /G FLACONE 500 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 TU] 
031391 055 /G 50 ML IN SACCA 100 ML Cc RR B0sBB02 08/11/93 O 
031391 067 /G 100 ML IN SACCA 250 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 DI) 
031391 079 /G 250 ML IN SACCA 500 ML Cc RR R05SBB02 08/11/93 CU] 
031391 081 /G 500 ML IN SACCA 1000 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O 
031391 093 /G FLACONE 1000 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O) 
031391 105 /G. SACCA SOML Cc RR B0SBB02 08/11/93 CU) 
031391 117 /G SACCA 100 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 DO 
031391 129 /G. SACCA250 ML Cc RR ‘B0SBB02 08/11/93 CU 
031391 131 /G SACCA 500ML Cc RR B05BB02 08/11/93 U 
031391 143 /G SACCA 1000 ML Cc RR B0S5BB02 08/11/93; LU 

| ELETTROLITICA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 031119 

| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031119011 /G FLACONE 50 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O 


= 90 


20-8-1999 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Medicinali a Denominazione Generica 


031119023 /G 
031119 035 /G 
031119 047 /G 
031119050 /G 
031119 062 /G 
031119 074 /G 
031119 086 /G 
031119 098 /G 
031119 100 /G 
031119 112 /G 


Î data prima registrazione specialità: 


— N°AIC 
032601 015 /G 
032601 027 /G 
032601 039 /G 
032601 041 /G 
032601 054 /G 


032601 066 /G 


032601 078 /G 


Serie generale - n. 195 


SACCA 100 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 Ti 
SACCA 250 ML Cc RR B0OSBB02 08/11/93 na 
SACCA 500 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 O 
SACCA 1000 ML le RR BOSBB02 08/11/93 U 
50 ML IN FLACONE 100 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 O 
100 ML IN FLACONE 250 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 O 
250 ML IN FLACONE 500 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O 
FLACONE 100 ML (6; RR BOSBB02 08/11/93 DU 
FLACONE 250 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O 
FLACONE 500 ML (6) RR B0SBB02 08/11/93 O 
' ELETTROLITICA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 032601 | 
08/01/97 Data Rinnovo Titolare AIC: LR.I.S. BIOMEDICA INDUSTRIA RICERCA SUD | 
Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
FLACONE 50 ML Cc RR B0O5BB02 08/01/97 O 
FLACONE 100 ML (o) RR BOSBB02 08/01/97 O 
FLACONE 250 ML Cc RR BOSBB02 08/01/97 Li 
FLACONE 500 ML (o) RR BOSBB02 08/01/97 O 
SACCA PVC 100 ML Cc RR B05BB02 08/01/97 O 
SACCA PVC 250 ML Cc RR BOSBB02 08/01/97 LU 
SACCA PVC 500 ML Cc RR BOSBB02 08/01/97 L] 
SACCA PVC 1000 ML Cc RR BOSBB02 08/01/97 (i 


032601 080 /G 


| ELETTROLITICA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO 


data prima registrazione specialità: 


N° AIC 
033841 014 /G 
033841 026 /G 
033841 038 /G 
033841 040 /G 
033841 053 /G 


data prima registrazione specialità: 


18/05/98 Data Rinnovo 


Codice AIC Dossier Specialità: 033841 


Titolare AIC: LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A. 


N° AIC 
030856 013 /G 
030856 025 /G 
030856 037 /G 
030856 049 /G 
030856 052 /G 
030856 064 /G 
030856 076 /G 
030856 088 /G 
030856 090 /G 
030856 102 /G 
030856 114 /G 
030856 126 /G 
030856 138 /G 
030856 140 /G 
030856 153 /G 
030856 165 /G 
030856 177 /G 
030856 189 /G 
030856 191 /G 
030856 203 /G 
030856 215 /G 
030856 227 /G 


Confezione Fascia SSN ‘ Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
"5%" FLACONE VETRO 50 ML Cc RR BOSBB02 18/05/98 DÌ 
"5%" FLACONE VETRO 100 ML Cc RR B0O5BB02 18/05/98 L! 
"5%" FLACONE VETRO 250 ML Cc RR B05BB02 18/05/98 
"5%" FLACONE VETRO 500 ML Cc RR B0SBB02 18/05/98 LU 
"5%" FLACONE VETRO 1000 ML Cc RR BOSBB02 18/05/98 CL) 

ELETTROLITICA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 030856 | 
08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONICO S.P.A. 

"Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
FLACONE 50 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 CD] 
FLACONE 100 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 O 
FLACONE 250 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 L] 
FLACONE 500 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 O] 
SO ML IN SACCA 100 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 O 
100 ML IN SACCA 250 ML (6 RR BOSBB02 08/11/93 LI 
250 ML IN SACCA 500 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 Li 
500 ML IN SACCA 1000 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 LU 
FLACONE 1000 ML c RR BOSBB02 08/11/93 LU 
Il FLACONE 1000ML Cc RR B0OSBB02 08/11/93 L] 
1 50 ML IN SACCA 100 ML Cc RR B0S5BB02 08/11/93 Gi 
1 100 ML IN SACCA 250 ML (E RR BOSBB02 08/11/93 UU 
I 250 ML IN SACCA 500 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 O 
I 500 ML IN SACCA 1000 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 ne] 
HI 50 ML IN SACCA 100 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 LÌ 
II 100 ML IN SACCA 250 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 DU] 
II 250 ML IN SACCA 500 ML Cc RR ‘ BOSBB02 08/11/93 DU] 
IE S00 ML IN SACCA 1000 ML (o) RR BOS5BB02 08/11/93 O 
SACCA 50 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 fj 
SACCA 100 ML Cc RR B0O5BB02 08/11/93 LI 
SACCA 250 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 CL] 
SACCA 500 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 U 
SACCA 1000 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 (tai 


030856 239 /G 


— 760 — 


20-8-1999 


Medicinali a Denominazione Generica 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


_ 
ELETTROLITICA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO 


Codice AIC Dossier Specialità: 031369 


1 data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 
N°AICO Confezione sa i Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031369 010 /G FLACONE 100 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 O 
031369 022 /G FLACONE 250 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O 
031369 034 /G FLACONE 500 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 O 
031369 046 /G FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 i UD] 
ELETTROLITICA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 030703 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 

N° AIC Confezione “ Fascia SSN Dispensazione a ATC Registrazione in Farmacia 
030703 019 /G FIALA 500 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 CJ 
030703 021 /G FLACONE 100 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O 
030703 033 /G FLACONE 250 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 na 
030703 045 /G FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 UU 


ELETTROLITICA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO 


Codice AIC Dossier Specialità: 032588 | 


data prima registrazione specialità: 08/11193 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: TERAPEUTICA VENETA SRL - LABORATORIO FARMACO - 
BIOLOGICO 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032588 016 /G = FLACONE 50 ML Cc RR B0S5BB02 08/11/93 Ul 
032588 028 /G FLACONE 100 ML Cc RR BOSBBO2 08/11/93 O 
032588 030 /G = FLACONE 250 ML c RR B0SBB02 08/11/93 O 
032588 042 /G = FLACONE 500 ML Cc RR BOSBBO2 08/11/83 U 
032588 055 /G = FLACONE 1000 ML c RR BOSBB02 08/11/93 UYU 
032588 067 /G = 50 MLIN FLACONE 100 ML c RR BOSBB02 08/11/93 O 
032588 079 /G 100 ML IN FLACONE 250 ML c RR BOSBB02 08/11/93 O 
032588 081 /G 250 MLIN FLACONE 500 ML c RR BOSBBO2 08/11/93 g 
ELETTROLITICA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO SIFRA Codice AIC Dossier Specialità: 032645 


data prima registrazione specialità: 04/09/97 Data Rinnovo 


Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 


N° AIC 
032645 018 /G 
032645 020 /G 


Confezione 

SACCA FLESSIBILE 500 ML 

SACCA FLESSIBILE 1000 ML 
032645 032 /G CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 500 ML 
032645 044 /G =—CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 1000 ML 


© Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
Cc RR BOSBBO2 04/09/97 U 
c RR B05BBO2 04/09/97 Ul 
c RR BOSBB02 04/09/97 GU 
c RR B0SBB02 04/09/97 O 


| ELETTROLITICA DI REINT CON SODIO GLUCONATO PH 74 


Codice AIC Dossier Specialità: 032594 
Titolare AIC:- S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 


| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 
N° AIC Confezione l 
032594 018 /G = FLACONE 100 ML 
032594 020 /G FLACONE 250 ML 
032594 032 /G FLACONE 1000 ML 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione, in Farmacia 
c RR BOSBBO1 08/11/93 U 
c RR BOSBB01 08/11/93 O 
c RR BOSBBO1 08/11/93 Q 


ELETTROLITICA DI REINT. CON SODIO GLUCONATO PH 7,40 


Codice AIC Dossier Specialità: 031383 


| data prima registrazione specialità: 08/11!93 —DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031383 019 /G FLACONE 100 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 LU 
031383 021 /G FLACONE 250 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 DI 
031383 033 /G FLACONE 500 ML Cc RR BOSBB01 -08/11/93 O 
031383 045 /G FLACONE 1000 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 O 
031383 058 /G SACCA FLESSIBILE 500 ML Cc RR BOSBBO1 04/09/97 O 
031383 060 /G SACCA FLESSIBILE 1.000 ML Cc RR BOSBBOI 04/09/97 OD 
031383 072 /G FLACONE PLASTICA 500 ML Cc RR B0OSBBO1 04/09/97 Sa 


Data Rinnovo 08/11/98 


rose DI REINTEGRAZ CON GLUC E SODIO LATTAIO LATTATO 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 


Codice AIC Dossier Specialità: 031265 
Titolare AIC: BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A 


N° AIC Confezione 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 


— 761 — 


Serie generale - n. 195 


20-8-1999 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 195 


Medicinali a Denominazione Generica 


031265 010 /G 
031265 022 /G 
031265 034 /G 
031265 046 /G 
031265 059 /G 
031265 061 /G 
031265 073 /G 
031265 085 /G 
031265 097 /G 
031265 109 /G 
031265 111 /G 


FLACONE 50 ML 
SACCA 100 ML 

SACCA 250 ML 

SACCA 500 ML 

SACCA 1000 ML 

50 ML IN FLACONE 100 ML 
100 ML IN FLACONE 250 ML 
250 MLIN FLACONE 500 ML 
FLACONE 100 ML 
FLACONE 250 ML 
FLACONE 500 ML 


caNn1NnNnNnAIaNNO 


(e) 


RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 


B05BB02 
B0SBB02 
BOSBB02 
B0SBB02 
B0SBB02 
B0SBB02 
BOSBB02 
BOSBB02 
B0S5BB02 
B05BB02 
B05BB02 


ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 
N° AIC Confezione Fascia SSN 
031237 011 /G FLACONE 50 ML Cc 
031237 023 /G FLACONE 100 ML Cc 
031237 035 /G FLACONE 250 ML Cc 
031237 047 /G FLACONE 500 ML Cc 
031237 050 /G SACCA CLEAR-FLEX 100 ML Cc 
031237 062 /G SACCA CLEAR-FLEX 250 ML c 
031237 074 /G SACCA CLEAR-FLEX 500 ML Cc 
SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML Cc 


Dispensazione 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 


031237 086 /G 


| ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO 
data prima registrazione specialità: 


08/11/93 


Data Rinnovo 


08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 


]O00 


QU 


GOULD 


Codice AIC Dossier Specialità: 031237 
08/11/98 Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL S.P.A. 


ATC 
BOSBB02 
BOS5BB02 
BOSBB02 
B0SBB02 
B05BB02 
B05BB02 
BOSBB02 
B05BB02 


Registrazione in Farmacia 
08/11/93 D) 
08/11/93 DL] 
08/11/93 O) 
08/11/93 O 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 


Codice AIC Dossier Specialità: 031264 
08/11/98 Titolare AIC: BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A 


N° AIC 
031264 017 /G 
031264 029 /G 
031264 031 /G 
031264 043 /G 
031264 056 /G 
031264 068 /G 
031264 070 /G 
031264 082 /G 
031264 094 /G 
031264 106 /G 
031264 118 /G 


| ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO 
| data prima registrazione specialità: 


Confezione 


FLACONE 50-ML 

SACCA 100 ML 

SACCA 250 ML 

SACCA 500 ML 

SACCA 1000 ML 

50 ML IN FLACONE 100 ML 
100 ML IN FLACONE 250 ML 
250 ML IN FLACONE 500 ML 
FLACONE 100 ML 
FLACONE 250 ML 
FLACONE 500 ML 


Fascia SSN 


Pai 


HN0A1N0NNNNNAOC 


(e 


Dispensazione 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 


ATC 
B05BB02 
BOSBB02 
B05BB02 
BOSBB02 
BOSBB02 
B05BB02 
B0OSBB02 
B05BB02 
B0SBB02 
BOSBB02 
BOSBB02 


Registrazione in Farmacia 
08/11/93 DC] 
08/11/93 LU 
08/11/93 LU 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 O 

08/11/93 U 

O 
O 


08/11/93 
08/11/93 


Codice AIC Dossier Specialità: 030765 
08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 


N° AIC 
030765 010 /G 
030765 022 /G 
030765 034 /G 
030765 046 /G 
030765 059 /G 
030765 061 /G 


030765 073 /G. 


030765 085 /G 


08/11/93 Data Rinnovo 
Confezione Fascia SSN 
FLACONE 100 ML (o) 
FLACONE 250 ML Cc 
FLACONE 500 ML (0) 
FLACONE 1000 ML Cc 
SACCA FLESSIBILE 500 ML Cc 
SACCA FLESSIBILE 1000 ML Cc 
CONTENITORE PLASTICA RIGIDO 500 ML (6; 
CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 1000 ML Cc 


Dispensazione 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 


ATC 
B05BB02 
BOSBB02 
BOSBB02 
B0O5BB02 
BOSBB02 
BOSBB02 
B0SBB02 
B0SBB02 


Registrazione in Farmacia 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
04/09/97 
04/09/97 
04/09/97 
04/09/97 


| 


FGOOGO0OC0I 


ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO 
data prima registrazione specialità: 


N° AIC 
031550 078 /G 
031550 080 /G 
031550 092 /G 
031550 104 /G 


08/11/93 


Data Rinnovo 


08/11/98 Titolare AIC: GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE 


Confezione 


FLACONE 100 ML 
FLACONE 250 ML 
FLACONE 500 ML 
FLACONE 1000 ML 


Fascia SSN 
Cc 


Cc 
Cc 
Cc 
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Codice AIC Dossier Specialità: 031550 


Dispensazione 
RR 
RR 
RR 
RR 


ATC 
BOSBB02 
BOSBB02 
BOSBB02 
B0SBB02 


Registrazione in Farmacia 


08/11/93 DÌ 
08/11/93 G 
08/11/93 O 
08/11/93 O 


20-8-1999 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Medicinali a Denominazione Generica 


031550 #16 /G = SACCA FLESSIBILE 50 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 LI 
031550 128 /G = SACCA FLESSIBILE 100 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 CI 
031550 130 /G = SACCA FLESSIBILE 250 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 D] 
031550 142 /G SACCA FLESSIBILE 500 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 OÙ 
031550 155 /G SACCA FLESSIBILE 1000 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 D) 
031550 167 /G SACCA FLESSIBILE 1500 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 DJ 
031550 179 /G SACCA FLESSIBILE 2000 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 LÌ 


Serie generale - n. 195 


I ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO 


Codice AIC Dossier Specialità: 029839 | 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R. È: 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029839 014 /G FLACONE 100 ML c RR B0SBB02 08/11/93 DÌ 
029839 026 /G FLACONE 250 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O 
029839 038 /G = FLACONE 500 ML (o; RR BOSBB02 08/11/93 CD) 
029839 040 /G = FLACONE 1000 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 [LI 
029839 053 /G. SACCA 100 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 ] 
029839 065 /G = SACCA 250 ML c RR B0SBB02 08/11/93 U 
029839 077 /G = SACCA 500 ML (6; RR B05BB02 08/11/93 n, 
029839 089 /G = SACCA 1000 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 nn 

| ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO Codice AIC Dossier Specialità: 030813 i 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONICO S.P.A. 

N°AIC Confezione ° x © Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione ‘in Farmacia 
030813 012 /G FLACONE S0 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 Li 
030813 024 /G = FLACONE 100 ML (e; RR BOSBB02 08/11/93 LC] 
030813 036 /G FLACONE 250 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 CJ 
030813 048 /G FLACONE 500 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 LJ 
030813 051 /G = FLACONE 1000 ML c RR BOSBB02 08/11/93 Ci 
630813 063 /G © 50 MLINSACCA 100 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 L] 
030813 075 /G 100 MLINSACCA 250 ML € RR BOSBB02 08/11/93 LL] 
050813 087 /G 250 ML IN SACCA 500 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 CJ 
030813 099 /G © 500 MLINSACCA 1009 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 Ei] 
030813 101 /G SACCA SOML Cc RR BOSBB02 08/11/93 LC] 
030813 113 /G. = SACCA I00 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 DJ 
030813 125 /G SACCA 250 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 LJ 
030813 137,5 SACCA 500 ML Cc RR BO5SBB02 08/11/93 LJ 
030813 149 /G SACCA 16000 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 LÌ 
031400 017 /G FLACONE 50 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 LJ 
031400 029 /G FLACONE 100 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 Li 
031400 031 /G FLACONE 250 ML c RR BOSBB02 08/11/93 i] 
031400 043 /G FLACONE 500 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 SE 
031400 056 /G 50 MLINSACCA IGO ML c RR B0SBB02 08/11/93 LS 
031400 068 /G 100 MLINSACCA 250 ML (6. RR B0OSBB02 08/11/93 O] 
031400 070 /G 250 ML IN SACCA 500 ML Cc RR BOS5BB02 08/11/93 E; 
031400 082 /G = 500 MLINSACCA 1000 ML (e. RR BOSBB02 08/11/93 O 
031400 094 /G. = FLACONE 1000 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 LÌ 
031400 106 /G = SACCA SO ML Cc RR B05BB02 08/11/93 LI 
031400 118 /G SACCA ICO0ML Cc RR B05BB02 08/11/93 CD} 
031400 120 /G. SACCA 250 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 Li 
031400 132 /G SACCA 500 ML (S RR B0SBB02 08/11/93 DJ 
031400 144 /G SACCA 1000 ML c RR BOSBB02 08/11/93 UU 


' ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO 


Codice AIC Dossier Specialità: 030704 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030704 011 /G FIALA 500 ML (04 RR BOSBB02 08/11/93 O) 
030704 023 /G FLACONE 100 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 a; 
030704 035 /G FLACONE 250 ML cC RR B05BB02 08/1 1/93 es 


=. Da 


20-8-1999 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 195 
siti RIOLO IIGÒG iI O in 


Medicinali a Denominazione Generica 


030704 047 /G. = FLACONE 1000 MI, Cc RR B0OSBB02 08/11/93 O) 
ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO Codice AIC Dossier Specialità: 031216 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: TERAPEUTICA VENETA SRL - LABORATORIO FARMACO - 
BIOLOGICO 
+N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATG Registrazione in Farmacia 
031216 017 /G_ = FLACONE 50 ML Cc RR BosBBoz 08/11/93 i 
031216 029 /G. = FLACONE 100.ML (o; RR B05BB02 08/11/93 O 
031216 031 /G_ = FLACONE 250 ML c RR B05SBB02 08/11/93 O 
031216 043 /G = FLACONE S00.ML c RR B0SBB02 08/11/93 U 
031216 056 /G = FLACONE 1000 ML c RR B05BB02 08/11/93 LG 
031216 068 /G_= 50 MLIN FLACONE 100 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 Q 
031216 070 /G = 100 MLIN FLACONE 250 ML (o; RR BOSBB02 08/11/93 O 
031216 082 /G. = 250 MLIN FLACONE 500 ML c RR BOsBB02 08/11/93 U 


ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO LATTATO Codice AIC Dossier Specialità: 031380 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 


N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031380 013 /G FLACONE 100 ML (6) RR BOSBB02 08/11/93 O 
031380 025 /G FLACONE 250 ML Cc RR B0OS5BB02 08/11/93 U 
031380 037 /G FLACONE 500 ML Cc ‘RR B05BB02 08/11/93 DU 
031380 049 /G FLACONE 1000 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 CI 
031380 052 IG SACCA FLESSIBILE 500 ML Cc RR BOSBB02 04/09/97 U 
031380 064 /G SACCA FLESSIBILE 1000 ML Cc RR B0SBB02 04/09/97 O 
031380 076 /G CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 500 ML Cc RR B05BB02 04/09/97 LI 
031380 088 /G CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 1000 ML Cc RR BOSBB02 04/09/97 LU 


ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO LATTATO Codice AIC Dossier Specialità: 031551 


‘ dataprimaregistrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE 
L 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031551 070 /G FLACONE 100 ML (6; RR B0SBB02 08/11/93 LU 
031551 082 /G FLACONE 250 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O 
031551 094 /G FLACONE 500 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 CJ 
031551 106 /G FLACONE 1000 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O 
031551 118 /G SACCA FLESSIBILE 50 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 LU 
031551 120 /G SACCA FLESSIBILE 100 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 LU] 
031551 132 /G SACCA FLESSIBILE 250 ML E RR B0SBB02 08/11/93 O 
031551 144 /G SACCA FLESSIBILE 500 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 O 
031551 157 /G SACCA FLESSIBILE 1000 ML e RR BOSBB02 08/11/93 LU] 
031551 169 /G SACCA FLESSIBILE 1500 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 O 
031551 171 /G SACCA FLESSIBILE 2000 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 CU 


ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO LATTATO Codice AIC Dossier Specialità: 031370 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031370 012 /G = FLACONE 100 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 na 
031370 024 /G FLACONE 250 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O 
031370 036 /G FLACONE 500 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 GU 
031370 048 /G FLACONE 1000 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O 
| ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO LATTATO Codice AIC Dossier Specialità: 031338 
| dataprima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
La 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione AFC Registrazione in Farmacia 
031338 015 /G FIALA 500 ML Cc RR B0OSBB02 08/11/93 O 
031338 027 /G FLACONE 100 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 L] 
031338 039 /G FLACONE 250 ML Cc RR B0OSBB02 08/11/93 DL) 
031338 041 /G FLACONE 1000. ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 CU 


— 764 — 


20-8-1999 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 195 


Medicinali a Denominazione Generica 


| ELETTROLITICA'DI REINTEGRAZIONE CON ‘GLUCOSIO E SODIO LATTATO 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 


(a 


N° AIC 
031215 015 
031215 027 
031215 039 
031215 041 
031215 054 
031215 066 
031215 078 
031215 080 


si 


Data Rinnovo 


Confezione 


FLACONE 50 ML 

FLACONE 100 ML 
FLACONE 250 ML 
FLACONE 500 ML 
FLACONE 1000 ML 

50 ML IN FLACONE 100 ML 
100 ML IN FLACONE 250 ML 
250 ML IN FLACONE S00 ML 


ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON POTASSIO, GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 


Fascia SSN 


Cc 


000000 


Cc 


Dispensazione 


ATC 
BOSBB02 
BosBB02 
B0SBB02 
B05BB02 
B0SBB02 
B0SBB02 
B0SBB02 
B05BB02 


Data Rinnovo 


Codice AIC Dossier Specialità: 
08/11/98 Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL S.P.A. 


N° AIC 
031238 013 
031238 025 
031238 037 
031238 049 
031238 052 
031238 064 
031238 076 
031238 088 


Confezione 


FLACONE 50 ML 

FLACONE 100 ML 

FLACONE 250 ML 

FLACONE 500 ML 

SACCA CLEAR-FLEX 100 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 250 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 500 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML 


Fascia SSN 


Cc 


(oNeMezeMenNe) 


Cc 


Dispensazione 


RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 


ATC 
B0sBB02 
BOSBB02 
B0SBB02 
BOSBB02 
B05BB02 
BOSBB02 
B05BB02 
BOSBB02 


Codice AIC Dossier Specialità: ‘031215 


08/11/98 Titolare AIC: TERAPEUTICA VENETA SRL. LABORATORIO FARMACO - 
BIOLOGICO 


Registrazione in Farmacia 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 


00000000 


Registrazione in Farmacia 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 


QO000d00d00a 


| ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON POTASSIO, GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 08/11/98 Titolare AIC: BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A 


Data Rinnovo 


Codice AIC Dossier Specialità: 031263 


N° AIC 
031263 015 
031263 027 
031263 039 
031263 041 
031263 054 
031263 066 
031263 078 
031263 080 
031263 092 
031263 104 
031263 116 


| ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON POTASSIO, GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 


Confezione 


FLACONE 50 ML 

SACCA 100 ML 

SACCA 250 ML 

SACCA 500 ML 

SACCA 1000 ML 

50 ML IN FLACONE 100 ML 
100 ML IN FLACONE 250 ML 
250 ML IN FLACONE 500 ML 
FLACONE 100 ML 
FLACONE 250 ML 
FLACONE 500 ML 


Fascia SSN 


(©) 


o MezeMezezenzenzene 


Cc 


Dispensazione 


RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 


ATC 
B0SBB02 
B0SBB02 
B05BB02 
B05BB02 
BOSBB02 
B0sBB02 
BOSBB02 
B05BB02 
B05BB02 
BosBB02 
BOSBB02 


Registrazione in Farmacia 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 


O 


IoQO0O0C0O0D0LI 


O 


Data Rinnovo 


N° AIC 
031381 015 
031381 027 
031381 039 
031381 041 
031381 054 
031381 066 
031381 078 


16 
/G 
/G 
€) 
16 
/6 
/G 


Codice AIC Dossier Specialità: 031381 E 


Confezione 


FLACONE 100 ML 
FLACONE 250 ML 
FLACONE 500 ML 

FLACONE 1000 ML 

SACCA FLESSIBILE 500 ML 
SACCA FLESSIBILE 1000 ML 


1 ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON POTASSIO, GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 08/11/98 Titolare AIC: GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE 


Fascia SSN 


C 


(o MeMeMene) 


Cc 


Dispensazione 


RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 


ATC 
B05BB02 
B05BB02 
BO5BB02 
BOSBB02 
BOSBB02 
BOSBB02 
B0SsBB02 


Registrazione in Farmacia 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
04/09/97 
04/09/97 
04/09/97 


POEREGÒO 


Codice AIC Dossier Specialità: 031552 


N° AIC 
031552 072 
031552 084 
031552 096 


16 
‘16 
/G 


FLACONE PLASTICA 500 ML 
Data Rinnovo 
Confezione 
FLACONE 100 ML 
FLACONE 250 ML 
FLACONE 500 ML 


Fascia SSN 


(o) 
Cc 
Cc 


— 765 — 


Dispensazione 


RR 
RR 
RR 


ATC 
BOSBB02 
BO5BB02 
BOSBB02 


Registrazione in Farmacia 


08/11/93 0) 
08/11/93 T53 
08/11/93 D 


20-8-1999 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 195 
e DT ta 


Medicinali a Denominazione Generica 


031552 108 /G FLACONE 1000 ML Cc RR B0sBB02 08/11/93 
031552 110 /G SACCA FLESSIBILE 50 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 
031552 122 /G SACCAFLESSIBILE 100 ML Cc RR B0SBB02 08/71/93 
031552 134 /G SACCA FLESSIBILE 250 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 
031552 146 /G = SACCA FLESSIBILE 500 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 
031552 159 /G  SACCAFLESSIBILE 1000 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 
031552 161 /G = SACCAFLESSIBILE 1500 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 


031552 173 /G_ SACCA FLESSIBILE 2000 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 
ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON POTASSIO, GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO Codice AIC Dossier Specialità: 


GG EElEe:EHs:fr 


029840 


+ data prima.registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
le 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione 
029840 016 /G = FLACONE 100 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 
029840 028 /G FLACONE 250 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 
029840 030 /G = FLACONE 500 ML (6; RR B0SBB02 08/11/93 
029840 042 /G = FLACONE 1000 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 
029840 055 /G = SACCA 100 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 
029840 067 /G = SACCA 250 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 
029840 079 /G = SACCA 500 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 
029840 081 /G = SACCA 1000 ML € RR B05BB02 08/11/93 


in Farmacia 


Î ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON POTASSIO, GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO Codice AIC Dossier Specialità: 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONICO S.P.A. 


800000000 


N° AIC Confezione î Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031402 011 /G. FLACONE 50 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 D 
031402 023 /G FLACONE 100 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O 
031402 035 /G FLACONE 250 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O 
031402 047 /G FLACONE 500 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 LU] 
031402 050 /G FLACONE 1000 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 as! 
031402 062 /G 50 ML IN SACCA 100 ML c RR B05BB02 08/11/93 DU 
031402 074 /G 100 ML IN SACCA 250 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 0] 
031402 086 /G 250 ML IN SACCA 500 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 LI 
031402 098 /G 500 ML IN SACCA 1000 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 D) 
031402 100 /G SACCA 50 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 U 
031402 112 /G SACCA 100 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 DO] 
031402 124 /G SACCA 250 ML (0) RR B0SBB02 08/11/93 CU] 
031402 136 /G SACCA 500 ML o) RR B05BB02 08/11/93 LU 
031402 148 /G SACCA 1000 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O 

l ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON POTASSIO, GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO Codice AIC Dossier Specialità: 031340 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolore AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
L 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031340 019 /G. = FLACONE 500 ML c RR B0SBB02 08/11/93 O 
031340 021 /G = FLACONE 100 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O 
031340 033 /G FLACONE 250 ML G RR B0SBB02 08/11/93 LD] 
031340 045 /G FLACONE 1000 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 DU 

ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON POTASSIO, GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO Codice AIC Dossier Specialità: 031217 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: TERAPEUTICA VENETA SRL. LABORATORIO FARMACO - 
BIOLOGICO + 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031217 019 /G FLACONE 50 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O 
031217 021 /G FLACONE 100 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 U 
031217033 /G FLACONE 250 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O] 
031217 045 /G FLACONE 500 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 U 
031217 058 /G FLACONE 1000 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 tal 
031217 060 /G 50 ML IN FLACONE 100 ML c RR B05BB02 08/11/93 O 
031217072 /G 100 MLIN FLACONE 250 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 U 
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Medicinali a Denominazione Generica 


031217 084 /G 250 ML IN FLACONE 500 ML Cc RR B0OSBB02- 08/11/93 O 
ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON SODIO GLUCONATO * Codice AIC Dossiet Specialità: ‘031239 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031239 015 /G = FLACONE SOML Cc RR BOSBB01 08/11/93 LÌ 
031239 027 /G FLACONE 100 ML Cc RR BOS5BRO1 08/11/93 El 
031239 039 /G FLACONE -250 ML Cc RR BOSBRO1 08/11/93 n 
031239 041 /G FLACONE 500 ML (o) RR BOS5BROI1 08/11/93 CD) 
031239 054 /G SACCA CLEAR-FLEX 100 ML (6 RR BOSBBO1 08/11/93 O 
031239 066 /G SACCA CLEAR-FLEX 250 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 [na 
031239 078 /G SACCA CLEAR-FLEX 500 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 O 
031239 080 /G «SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 (ne! 


ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON SODIO GLUCONATO Codice AIC Dossier Specialità: 030897 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A 


N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione : ATC Registrazione in Farmacia 
030897 019 /G FLACONE 50 ML (o) RR B0SBB01 08/11/93 È 0] 
030897 021 /G = FLACONE 100 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 CD) 
030897 033 /G = FLACONE 250 ML (6; RR BOSBBO1 08/11/93 C] 
030897 045 /G FLACONE 500 ML Cc RR B0QSBBO1 08/11/93 U 
030897 072 IG 50 ML IN FLACONE 100 ML Cc RR B0SBB01 08/11/93 Li 
030897 084. /G 100 ML IN FLACONE 250 ML Cc RR BO0SBB01 08/11/93 LI 
030897 096 /G 250 ML IN FLACONE 500 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 


ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON SODIO GLUCONATO Codice AIC Dossier Specialità: 031382 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo — 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 


N° AIC Confezione "Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia * 
031382 017 /G FLACONE 100 ML Cc RR B0SBB01 08/11/93 0] 
031382 029 /G FLACONE 250 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 LI 
031382 031 /G FLACONE 500 ML Cc RR B0S5BB01 08/11/93 Si 
031382 043 /G FLACONE 1000 ML Cc RR B0SBB01 08/11/93 Ci) 
031382 056 /G SACCA FLESSIBILE 500 ML (o) RR B0SBBO1 04/09/97 DU] 
031382 068 /G SACCA FLESSIBILE 1.000 ML Cc RR BOSBB01 04/09/97 U] 
031382 070 /G = FLACONE PLASTICA 500 ML c RR BOSBBO1 04/09/97 LI 

ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON SODIO GLUCONATO Codice AIC Dossier Specialità: 031553 
data prima registrazione specialità: ‘08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031553 074 /G FLACONE 100 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 (Gi 
031553 086 /G FLACONE 250 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 O 
031553 098 /G FLACONE 500 ML c RR B05BBO0] 08/11/93 LU] 
031553 100 /G FLACONE 1000 ML Cc RR B0SBB01 08/11/93 O 
031553 112 /G SACCA FLESSIBILE 50 ML Cc RR B0SBBO1 08/11/93 O 
031553 124 /G SACCA FLESSIBILE 100 ML C RR BOSBBO1 08/11/93 O 
031553 136 /G  SACCAFLESSIBILE 250 ML Cc RR BO0SBB01 08/11/93 [S] 
031553 148 /G SACCAFLESSIBILE 500 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 DU] 
031553 151 /G SACCA FLESSIBILE 1000 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 LI 
031553 163 /G = SACCA FLESSIBILE 1500 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 O 
031553 175 /G SACCA FLESSIBILE 2000 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 DÌ 

ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON SODIO GLUCONATO Codice AIC Dossier Specialità: 029841 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029841 018 /G FLACONE 100 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 DL] 
029841 020 /G FLACONE 250 ML Cc RR BOSBROI1 08/11/93 O] 
029841 032 /G = FLACONE 500 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 F] 
029841 044 /G = FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBBO01 08/11/93 E] 


— 767 — 
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Medicinali a Denominazione Generica 


029841 057 /G SACCA 100 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 DI 
029841 069 /G = SACCA 250 ML c RR, BOSBBO1 08/11/93 O 
029841 071 /G SACCA 500 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 UO 
029841 083 /G SACCA 1000 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 DU 
{ ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON SODIO GLUCONATO Codice AIC Dossier Specialità: 030862 
Î data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONICO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030862 015 /G FLACONE 50 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 O 
030862 027 /G =—FLACONE 100 ML lo RR BOSBB01 08/11/93 DU) 
030862 039 /G FLACONE 250 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 nn 
030862 041 /G FLACONE 500 ML C RR BOSBBO1 08/11/93 U 
030862 054 /G FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 CU 
030862 066 /G 50 ML IN SACCA 100 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 O 
030862 078 /G 100 ML IN SACCA 250 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 na) 
030862 080 /G 250 ML IN SACCA 500 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 DT 
030862 092 /G 500 ML IN SACCA 1000 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 O 
030862 104 /G SACCA 50 ML Cc RR BO5BB01 08/11/93 O 
030862 116 /G SACCA 100 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 O 
030862 128 /G SACCA 250 ML (6) RR BOSBBO1 08/11/93 O 
030862 130 /G SACCA 500 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 DU 
030862 142 /G SACCA 1000 ML Cc RR BOSBBOI 08/11/93 O 
Î ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON SODIO GLUCONATO Codice AIC Dossier Specialità: 031342 | 
data prima registrazione specialità: 03/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031342 013 /G FIALA 500 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 O 
031342 025 /G PH 7,4 FIALA 500 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 mM 
031342 037 /G. FLACONE 100 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 O 
031342 049 /G FLACONE 250 ML Cc RR BOSBB0I 08/11/93 O 
031342 052 /G FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 LI 
031342 064 /G SACCA 250 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 O 
031342 076 /G SACCA 400 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 O 
031342 088 /G. SACCA 500 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 O 
ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON SODIO GLUCONATO Codice AIC Dossier Specialità: 031218 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: TERAPEUTICA VENETA SRL LABORATORIO FARMACO - | 
BIOLOGICO 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031218 011 /G FLACONE 50 ML Cc RR BOSBBOI 08/11/93 CJ 
031218 023 /G FLACONE 100 ML Cc RR BOS5BB01 08/11/93 O 
031218 035 /G FLACONE 250 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 Ù 
031218 047 /G FLACONE 500 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 LÌ 
031218 050 /G FLACONE 1000 ML (0) RR BOSBB01 08/11/93 LU 
031218 062 /G SO ML IN FLACONE 100 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 O 
031218 074 /G 100 ML IN FLACONE 250 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 O 
031218 086 /G. 250 MLIN FLACONE 500 ML Cc RR ._ BOSBBO1 08/11/93 DÌ 
ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE PH 7,4 CON SODIO GLUCONATO Codice AIC Dossier Specialità: 031554 
1 data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031554 076 /G = FLACONE 100 ML c RR BOSBBOI1 08/11/93 U 
031554 088 /G FLACONE 250 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 LÌ 
031554 090 /G FLACONE 500 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 Li 
031554 102 /G FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 U 
031554 114 /G SACCA FLESSIBILE 50 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 DI 
031554 126 /G SACCA FLESSIBILE 100 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 DU 
031554 138 /G SACCA FLESSIBILE 250 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 LÌ 


‘i 
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Medicinali a Denominazione Generica 


031554 140 /G = SACCA FLESSIBILE 500 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 O 
031554 153 /G = SACCA FLESSIBILE 1000 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 n; 
031554 165 /G = SACCA FLESSIBILE 1500 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 CD) 
031554 177 /G. = SACCA FLESSIBILE 2000 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 O) 


ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE PH 7.4 CON SODIO GLUCONATO Codìde AIC Dossier Specialità: 030913 
Î data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo ‘08/11/98 Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL S.P.A. 


de 


N° AIC * Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione iù Farmacia 
030913 014 /G FLACONE 50 ML Cc RR B05SBB01 08/11/93 
030913 026 /G'È — FLACONE 100 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 
030913 038 /6 FLACONE 250 ML. RR B05BB01 08/11/93 
030913 040 /G FLACONE 500 ML RR BosBB01 08/11/93 
030913 053 /G SACCA CLEAR-FLEX 100 ML RR BOSBBO1 08/11/93 


030913 065 /G.« SACCA CLEAR-FLEX 250 ML RR BOSBBO1 08/11/93 
030913 077 /G = SACCA CLEAR-FLEX 500 ML RR BOSBB01 08/11/93 


030913 089 /G «SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML RR BOSBB01 08/11/93 


| ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE PH 7.4 CON SODIO GLUCONATO Codice AIC Dossier Specialità: 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 == DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONICO S.P.A. 


(olio Mele Mele: 


è 00000000 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031398 011 /G FLACONE 50 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 O 
031398 023 /G FLACONE 100 ML Cc RR BOSBB0] 08/11/93 DU) 
031398 035 /G FLACONE 250 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 O 
031398 047 /G FLACONE 500 ML (0) RR B0O5BB01 08/11/93 CU 
031398 050 /G 50 ML IN SACCA 100 ML C RR BOSBB01 08/11/93 O 
031398 062 /G 100 ML IN SACCA 250 ML (o) RR BOSBB01 08/11/93 LI 
031398 074 /G 250 ML IN SACCA 500 ML Cc RR B0SBB01 08/11/93 cd 
031398 086 /G 500 ML IN SACCA 1000 ML (o) RR BOSBB01 08/11/93 LJ 
031398 098 /G FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBB0I 08/11/93 O 
031398 100 /G SACCA 50 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 D] 
031398 112 /G_ SACCA I00ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 DU) 
031398 124 /G SACCA 250 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 U 
031398 136 /G SACCA 500 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 ls; 
031398 148 /G SACCA 1000 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 OD) 

ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE PH 7.4 CON SODIO GLUCONATO Codice AIC Dossier Specialità: 031214 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: TERAPEUTICA VENETA SRL - LABORATORIO FARMACO - 
BIOLOGICO 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031214 012 /G FLACONE 50 ML c RR BÒSBBO1 08/11/93 Ol 
031214 024 /G FLACONE 100 ML Cc RR ‘BOSBBO1 08/11/93 C] 
031214 036 /G FLACONE 250 ML (o) RR B05BB01 08/11/93 O) 
031214 048 /G FLACONE 500 ML Cc RR BOSBBOI 08/11/93 O 
031214 051 /G FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBBO01 08/11/93 O 
031214 063 /G SO ML IN FLACONE 100 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 DO) 
031214 075 /G 100 ML IN FLACONE 250 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 na 
031214 087 /G 250 ML IN FLACONE 500 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 CD) 

. ELETTROLITICA EQUILIBRATA ENTERICA Codice AIC Dossier Specialità: 030915 
| data prima registrazione specialità: 08/1 193 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030915 019 /G FLACONE 50 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 O 
030915 021 /G FLACONE 100 ML (o) RR BOSBBOI 08/11/93 Ci 
030915 033 /G FLACONE 250 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 O 
030915 045 /G FLACONE 500 ML Cc RR BOSBBO01 08/11/93 fi 
030915 058 /G SACCA CLEAR-FLEX 100 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 nn 
030915 060 /G _—SACCA CLEAR-FLEX 250 ML c RR BOSBBOI 08/11/93 U 
030915 072 /G SACCA CLEAR-FLEX 500 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 O 
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030915 084 /G SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML Cc RR B05BB01 08/11/93 DL] 
ELETTROLITICA EQUILIBRATA ENTERICA Codice AIC Dossier Specialità: 031031 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo = 08/11/98 Titolare AIC: BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031031 014 /G FLACONE 50 ML Cc RR BOSBBOI1 08/11/93 ] 
031031 026 /G SACCA 100 ML Cc RK BOSBBOI 08/11/93 LJ 
031031 038 /G SACCA 250 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 UL] 
031031 040 /G SACCA 500 ML Cc RR B05BB01 08/11/93 CL] 
031031 053 /G SACCA 1000 ML Cc RR B0SBB01 08/11/93 tal 
031031 065 /G 50 ML IN FLACONE 100 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 CL 
031031 103 /G 100 ML IN FLACONE 250 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 O 
031031 141 /G 250 ML IN FLACONE 500 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 U 
031031 154 /G FLACONE 100 ML Cc RR B05BB01 08/11/93 LI 
031031 166 /G FLACONE 250 ML Cc RR BO5BB01 08/11/93 L] 
031031 178 /G FLACONE 500 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 N 

ELETTROLITICA EQUILIBRATA ENTERICA Codice AIC Dossier Specialità: 030946 | 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO | 
5 Le 2 FARMACEUTICA S.P.A. J 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030946 014 / FLACONE 250 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 E 
030946 026 16 FLACONE 500 ML Cc RR BOSBBOI 08/11/93 ue 

ELETTROLITICA EQUILIBRATA ENTERICA Codice AIC Dossier Specialità: 030761 
data pnma registrazione specialità: 03/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 

N° AIC Confezione © ” Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
OIO7A8i 01 /G FLACONE 250 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 E 
030761 023 /0 FLACONE 500 ML Cc RR BOSBBOI 08/11/93 se 
030751 035 /G FLACONE 1000 ML Cc RR BO5BBO1 08/11/93 ce 
030761 047 .G SACCA FLESSIBILE SCO ML Cc RR BOSBBOI 04/09/97 = 
030761 050 /G SACCA FLESSIBILE 1900 ML Cc RR BOSBBO] 04/09/97 Li 
030761 062 /G CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 500 ML Cc RR BOSBBO1 04/09/97 de 
030761 074 /6G CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 1000 ML Cc RR BOSBB01 04/09/97 DA 

£LETTROLITICA EQUILIBRATA ENTERICA Codice AIC Dossier Specialità: 032596 
Cata prima registrazione specialità: 04/90/97 Data Rinnovo Titolare AIC: LR.IS. BIOMEDICA INDUSTRIA RICERCA SUD 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione “ATE ‘ Registrazione in Farmacia. 
032596 013 /G FLACONE 250 ML (6: RR B0S5BB01 04/03/97 ci] 
032596 025 /G FLACONE 500 ML Cc RR B0OSBBOI 04/03/97 LI 
032596 037 /G SACCA PVC 250 ML Cc RR B0OSBB01 04/03/97 LU] 
032596 049 /G SACCA PVC 500 ML Cc RR B05BB0I 04/03/97 DU 

_ 032596 052 /G SACCA PVC 100 1000 M ML e RR BOSBBO1 04/03/97 E] 
ELETTROLITICA EQUILIBRATA ENTERICA Codice AIC Dossier Specialità: 029842 | 
p_ data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. i 

N° AIC Confezione i Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029842 010 /G FLACONE 250 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 LI 
029842 022 /G FLACONE 500 ML (6 RR BO5BB01 08/11/93 CU] 
029842 034 /G FLACONE 1000 ML Cc RR B0OSBB01 08/11/93 L] 
029842 046 /G SACCA 250 ML C RR BOSBB01 08/11/93 LL 
029842 059 /G SACCA 500 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 O 
029842 061 /G SACCA 1000 ML Cc RR B0SBB01 08/11/93 U 

ELETTROLITICA EQUILIBRATA ENTERICA Codice AIC Dossier Specialità: 033842 | 
. | data prima registrazione specialità: 18/05/98 Data Rinnovo Titolare AIC: LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A. | 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033842 016 /G FLACONE VETRO 50 ML Cc RR BOSBBOI 18/05/98 O 
033842 028 /G FLACONE VETRO 100 ML Cc RR BOSBB0I 18/05/98 O 
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033842 030 /G FLACONE VETRO 250 ML G RR B05BB01 18/05/98 O 

033842 042 /G FLACONE VETRO 500 ML Cc RR B0SBB01 18/05/98 LU 

033842 055 16 FLACONE VETRO 1000 ML Cc RR B0SBB01 18/05/98 LU] 

| ELETTROLITICA EQUILIBRATA ENTERICA Codice AIC Dossier Specialità: 030857 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONICO S.P.A. 

sa N° AIC "Confezione n Fascia SSN Dispensazione È ATC Registrazione in Farmacia 
030857 015 /G FLACONE 50 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 ÙU 
030857 027 /G FLACONE 100 ML Cc RR BOsBB01 08/11/93 O 
030857 039 /G FLACONE 250 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 O 
030857 041 /G FLACONE 500 ML Cc RR B0SBB01 08/11/93 O 
030857 054 /G 50 ML IN SACCA 100 ML Cc RR B05BB01 08/11/93 O 
030857 066 /G 100 ML IN SACCA 250 ML Cc RR B0SBB01 08/11/93 LL] 
030857 078 /G 250 ML IN SACCA 500 ML Cc RR B0SBB01 08/11/93 O 
030857 080 /G 500 ML IN SACCA 1000 ML Cc RR B0sBB01 08/11/93 O 
030857 092 /G FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 LU 
030857 104 /G SACCA 50 ML Cc RR B0SBB01 08/11/93 U 
030857 116 /G SACCA 100 ML Cc RR B0SBB01 08/11/93 O 
030857 128 /G SACCA 250 ML Cc RR B0SBBO0I 08/11/93 LU 
030857 130 /G = SACCA 500 ML Cc RR B0SBB01 08/11/93 DL 
030857 142 /G. SACCA 1000 ML Cc RR B0SBB01 08/11/93 LÌ 

| ELETTROLITICA EQUILIBRATA ENTERICA Codice AIC Dossier Specialità: 030739 

| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 

i N° AIC Confezione È ‘ Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030739 015 /G FLACONE 250 ML Cc RR B0SBB01 08/11/93 LI) 
030739 027 /G FLACONE 500 ML (e; RR ‘B0SBB01 08/11/93 LI 
030739 039 /G FLACONE 1000 ML Cc RR B0SBB01 08/11/93 

ELETTROLITICA EQUILIBRATA ENTERICA Codice AIC Dossier Specialità: 030708 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030708 010 /G FIALA 250 ML (e) RR B0OSBB01 08/11/93 U 
030708 022 /G FIALA 500 ML Cc RR B0SBBO1 08/11/93 U 


ELETTROLITICA EQUILIBRATA ENTERICA 
data prima registrazione specialità: 


Codice AIC Dossier Specialità: 031175 
08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: TERAPEUTICA VENETA SRL | LABORATORIO FARMACO - 


vete. BIOLOGICO 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

031175 019 /G = FLACONE S0 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 O 
031175 021 /G FLACONE 100 ML (o) RR B0OSBB01 08/11/93 Li 
031175 033 /G FLACONE 250 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 U 
031175 045 /G FLACONE 500 ML (e; RR BOSBBOI 08/11/93 Ei] 
031175 058 /G = FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 U 
031175 060 /G 50 MLIN FLACONE DA 100 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 O 
031175 072 /G 100 MLIN FLACONE DA 250 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 L) 
031175 084 /G 250 ML IN FLACONE DA 500 ML Cc RR B0SBB01 08/11/93 O 

ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA Codice AIC Dossier Specialità: 030916 

| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

030916 011 /G = FLACONE SOML Cc RR BOSBB01 08/11/93 LU) 
030916 023 /G = FLACONE 100 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 Ù 
030916 035 /G FLACONE 250 ML Cc RR B0SBB01 08/11/93 O 
030916 047 /G = FLACONE 500 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 O 
030916 050 /G SACCA CLEAR-FLEX 100 ML Cc RR B0SBB01 08/11/93 O 
030916 062 /G SACCA CLEAR-FLEX 250 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 LU 
030916 074 /G SACCA CLEAR-FLEX 500 ML (6 RR BOSBB01 08/11/93 Ci 


== 
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030916 086 /G« SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML "C RR BOSBB01 08/11/93 C) 

| ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA Codice AIC Dossier Specialità: 031032 

data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

031032 016 /G FLACONE S0 ML Cc RR BOSBBOI 08/11/93 DÌ 
031032 028 /G = SACCA I00 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 U 
031032 030 /G «= SACCA 250 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 L] 
031032 042 /G = SACCA 500 ML Cc RR BOS5BB01 08/11/93 O 
031032 055 /G SACCA 1000 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 O 
031032 067 /G = 50 MLIN FLACONE 100 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 LÌ 
031032 105 /G 100 ML IN FLACONE 250 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 YU 
031032 143 /G 250 ML IN FLACONE 500 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 D 
031032 156 /G FLACONE 100 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 DI 
031032 168 /G FLACONE 250 ML Cc RR B0SBBO1 08/11/93 YU 
031032 170 /G FLACONE 500 ML (o) RR B05BB01 08/11/93 G 


ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA Codice AIC Dossier Specialità: 030947 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO 
FARMACEUTICA S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030947 016 /G FLACONE 250 ML c RR BOSBB01 08/11/93 G 
030947 028 /G FLACONE 500 ML Cc RR BOSBBO01 08/11/93 U 

| ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA Codice AIC Dossier Specialità: 031376 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031376 015 /G FLACONE 50 ML Cc RR B05BB0O1 08/11/93 [a 
031376 027 /G = FLACONE 100 ML C RR BO5BBO1 081193 O 
031376 039 /G FLACONE 250 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 O 
031376 041 /G FLACONE 500 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 O 
031376 054 /G = FLACONE 1000 ML c RR BOSBB01 08/11/93 Di 
031376 066 /G SACCA FLESSIBILE 500 ML 18) RR BOSBB01 04/09/97 O) 
031376 078 /G SACCA FLESSIBILE 1000 ML Cc RR BOSBBOI 04/09/97 OD} 
031376 080 /G CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 500 ML Cc RR B0SBB01 04/09/97 Q 
031376 092 /G CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 1000 ML E RR BOSBB01 04/09/97 O) 

ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA Codice AIC Dossier Specialità: 031538 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE 

N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031538 073 /G FLACONE 100 ML Cc RR BOSBB0O1 08/11/93 L] 
031538 085 /G FLACONE 250 ML Cc RR BOSBB0I1 08/11/93 O 
031538 097 /G FLACONE 500 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 O 
031538 109 /G FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 O 
031538 111 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 50 ML (6) RR B0OSBB01 08/11/93 OÙ 
031538 123 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 100 ML Cc RR BOSBB0I1 08/11/93 DO 
031538 135 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 250 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 na 
031538 147 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 500 ML (e) RR BOSBBO1 08/11/93 O 
031538 150 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1000 ML (0) RR BOSBB01 08/11/93 LÌ 
031538 162 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1500 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 O 
031538 174 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2000 ML Cc .RR BOSBB0I 08/11/93 . O 

ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA Codice AIC Dossier Specialità: 032600 
data prima registrazione specialità: 26/05/07 Data Rinnovo Titolare AIC: 1.R.I.S. BIOMEDICA INDUSTRIA RICERCA SUD 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032600 013 /G FLACONE 50 ML Cc RR BOSBBOI1 26/05/97 O 
032600 025 /G FLACONE 100 ML Cc RR BOSBBO1 26/05/97 a 
032600 037 /G FLACONE 250 ML Cc RR BOSBBO1 26/05/97 O 
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032600 049 /G FLACONE 500 ML 
032600 052 /G = SACCA PVC 100 ML 
032600 064 /G, SACCA PVC 250 ML 
032600 076 /G = SACCA PVC 500 ML 
032600 088 /G = SACCAPVC 1000 ML 
032600 090 /G SACCA PVC 50 ML 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 195 


c RR BOSBBO1 26/05/97 Ci 
c RR BOSBBO1 26/05/97 DJ 
c RR B0SBBOI 26/05/97 na 
c RR BOSBBOI 26/05/97 O 
c RR BOSBB01 26/05/97 O 
c RR BOSBBO1 26/05/97 DJ 


ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA 


Codice AIC Dossier Specialità: 029843 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 


N° AIC Confezione si 
029843 612 /G = FLACONE 100 ML 
029843 024 /G = FLACONE 250 ML 
029843 036 /G = FLACONE 500 ML 
029843 048 /G = FLACONE 1000 ML 
029843 051 /G = SACCA 100 ML 
029843 063 /G. = SACCA 250 ML 
029843 075 /G = SACCA 500 ML 
029843 087 /G = SACCA 1000 ML 
029843 099 /G. = FLACONE 50 ML 
029843 101 /G  SACCASOML 


I ELETTROLITICA EQUILIBRATA GAST. RICA 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
c RR BOSBBO1 08/11/93 D] 
c RR BOSBB01 08/11/93 O) 
c RR BOSBBO1 08/11/93 DG] 
c RR BOSBBO1 08/11/93 G 
c RR BOSBB01 08/11/93 CD] 
c RR BOSBBO1 08/11/93 ] 
c RR BOSBBO1 08/11/93 U] 
c RR BOSBBO1 08/11/93 U 
Cc RR BOSBBO1 08/11/93 O 
c RR BOSBBO! 08/11/93 O 


4 
' 


Codice AIC Dossier Specialità: 030858 
08/11/98 Titolare AIC; MONICO S.P.A. 


| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 
AIR 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030858 017 /G FLACONE S0 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 D 
030858 029 /G FLACONE 100 ML (6: RR BOSBBO1 08/11/93 O 
030858 031 /G FLACONE 250 ML Cc RR BOSBBOI1 08/11/93 U 
030858 043 /G FLACONE 500 ML Cc RR B05BB01 08/11/93 LI 
030858 056 /G FLACONE 1000 ML Cc RR BO0SBB01 08/11/93 D 
030858 068 /G 50 MLINSACCA 100 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 LL} 
030858 070 /G 100 ML IN SACCA 250 ML (0) RR BOSBBO1 08/11/93 LÌ 
030858 082 /G 250 ML IN SACCA 500 ML Cc RR BOSBBOI 08/11/93 O 
030858 094 /G = 500 MLINSACCA 1000 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 LÌ 
030858 106 /G SACCA 50 ML Cc RR BOSBBOI 08/11/93 0) 
030858 118 /G = SACCA 100 ML Cc RR B0SBBOI 08/11/93 DC) 
030858 120 /G = SACCA 250 ML c RR BOSBB01 08/11/93 D 
030858 132 /G SACCA 500 ML Cc RR B05BB01 08/11/93 D) 
030858 144 /G = SACCA 1000 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 O 

i ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA Codice AIC Dossier Specialità: 031366 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 


08/11/98 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 


_ 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031366 014 /G = FLACONE SO ML c RR BOSBBO1 08/11/93 O 
031366 026 /G. = FLACONE 100 ML Cc RR B0OSBB01 08/11/93 O 
031366 038 /G FLACONE 250 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 DU] 
031366 040 /G FLACONE 500 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 n 
031366 053 /G FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 LÌ 

‘ ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA Codice AIC Dossier Specialità: 030710 | 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO | 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030710 014 /G FIALA 250 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 CD 
030710 026 /G FIALA 500 ML (o) RR BOSBB0O1 08/11/93 O 
030710 038 /G FLACONE 100 ML (o) RR BOSBBO1 08/11/93 O) 
030710 040 /G FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 O 
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' ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA Codice AIC Dossier Specialità: 031180 

* — data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: TERAPEUTICA VENETA SRL - LABORATORIO FARMACO - 

A BIOLOGICO 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

031180 019 /G = FLACONE 50 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 O 
031180021 /G = FLACONE 100 ML c BR BOSBB01 08/11/93 O 
031180 033 /G = FLACONE250 ML lo, RR BOSBBO1 08/11/93 ne 
031180 045 /G = FLACONE 500 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 O 
031180 058 /G = FLACONE 1000 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 CD] 
031180060 /G = 50 MLIN FLACONE DA 100 ML c RR BOSBB01 08/11/93 O) 
031180072 /G 100 MLIN FLACONE DA 250 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 U 
031180 084 /G_— 250 MLIN FLACONE DA 500 ML c RR B0SBB01 08/11/93 U 


| ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA CON GLUCOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 031246 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031246 010 /G 10% FLACONE 50 ML Cc RR B0sBB02 08/11/93 O 
031246 022 /G 10% SACCA 100 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 U 
031246 034 /G 10% SACCA 250 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 Ci 
031246 046 /G 10% SACCA 500 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 LU 
031246 059 /G 10% SACCA 1000 ML E RR BOSBB02 08/11/93 O 
031246 061 /G 10% 50 ML IN FLACONE 100 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O 
031246 073 /G 10% 100 ML IN FLACONE 250 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 LI 
031246 085 /G 10% 250 ML IN FLACONE 500 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O 
031246 097 /G 10% FLACONE 100 ML (BI RR B05BB02 08/11/93 DL) 
031246 109 /G 10% FLACONE 250 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O 
031246 111 /G 10% FLACONE 500 ML Cc RR B0OSBB02 08/11/93 O] 

i ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA CON GLUCOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 031542 
Ì data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031542071 /G 10% FLACONE 100 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O 
031542 083 /G 10% FLACONE 250 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 DU 
031542 095 /G 10% FLACONE 500 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 DU] 
031542 107 /G 10% FLACONE 1000 ML Cc To RR B05BB02 08/11/93 LÌ 
031542 119 /G 10% SACCA PLASTICA FLESSIBILE 50 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 LÌ 
031542 121 /G 10% SACCA PLASTICA FLESSIBILE 100 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 n 
031542 133 /G 10% SACCA PLASTICA FLESSIBILE 250 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 DI 
031542 145 /G 10% SACCA PLASTICA FLESSIBILE 500 ML (0) RR B0SBB02 08/11/93 O 
031542 158 /G 10% SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1000 ML (o) RR B0SsBB02 08/11/93 U 
031542 160 /G 10% SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1500 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 U 
031542 172 /G 10% SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2000 ML [ei RR B05BB02 08/11/93 DU 


ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA CON GLUCOSIO Codice AÎC Dossier Specialità: 029844 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029844 014 /G 10% FLACONE 100 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O) 
029844 026 /G 10% FLACONE 250 ML (6) RR B05BB02 08/11/93 O 
029844 038 /G 10% FLACONE 500 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 O 
029844 040 /G 10% FLACONE 1000 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O 
029844 053 /G 10% SACCA 100 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O 
029844 065 /G 10% SACCA 250 ML Cc RR BO0SBB02” 08/11/93 O 
029844 077 /G 10% SACCA 500 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 G 
029844 089 /G 10% SACCA 1000 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O 


side 


20-8-1999 


Medicinali a Denominazione Generica 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 195 


ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA CON GLUCOSIO 
data prima registrazione specialità: 18/05/98 Data Rinnovo 


Codice AIC Dossier Specialità: 033843 


Titolare AIC: LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A. 


i 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033843 018 /G "10%" FLACONE VETRO 50 ML Cc RR BOSBB02 18/05/98 DU] 
033843 020 /G "10%" FLACONE VETRO 100 ML Cc RR BOSBB02 18/05/98 O 
033843 032 /G "10%" FLACONE VETRO 250 ML c RR BOSBB02 18/05/98 L] 
033843 044 /G "10%" FLACONE VETRO 500 ML Cc RR BOSBB02 18/05/98 Li 
033843 057 /G "10%" FLACONE VETRO 1000 ML (e RR B05BB02 18/05/98 e 

ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA CON GLUCOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 030821 Bb 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 =—DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONICO S.PA. 1 
L j 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030821 019 /G 10% FLACONE! S0 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 _] 
030821 021 /G = 10% FLACONE 100 ML Cc RR BOSBBO? 08/11/93 I 
030821 033 /G 10% FLACONE 250 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 Li 
030821 045 /G = 10% FLACONE 503 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 L] 
030821 058 /G 10% FLACONE 1000 ML c RR B0OSBB02 08/11/93 U 
030821 060 /G 10% 50 ML IN SACCA 100 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 L] 
030821 072 /G © 10% 100 MLINSACCA 250 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 D) 
030821 084 /G 10% 250 MLINSACCA 500 ML c RR B0SBB02 08/11/93 L] 
030821 096 /G = 10% 500 MLINSACCA 1000 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 U 
030821 108 /G © 10% SACCA S0 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 LU] 
030821 110 /G 10% SACCA 100 ML (6 RR B05BB02 08/11/93 U 
030821 122 /G 10% SACCA 250 ML (6 RR BOSBB02 08/11/93 U] 
030821 134 /G 10% SACCA S00ML Cc RR B05BB02 08/11/93 [a 
030821 146 /G 10% SACCA 1000 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 YU 

i ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA CON GLUCOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 031371 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 

N° AIC Confezione ” Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031371 014 /G 10% FLACONE 250 ML Cc RR B05BB02 08/11/95 U 
031371 026 /G 10% FLACONE 500 ML Cc RR BO5BB02 08/11/93 U 

ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA CON GLUCOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 0313<8 


1 data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 


Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 


N° AIC 
031348 016 /G 


Confezione 

FIALA 10% 500 ML 
031348 028 /G FIALA 10% 1000 ML 
031348 030 /G 10% FLACONE 250 ML 


Fascia SSN 
Cc 


€ 


c 


ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA CON GLUCOSIO 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 


N° AIC 
031397 019 /G 
031397 021 /G 
031397 033 /G 
031397 045 /G 
031397 058 /G 
031397 060 /G 


Confezione 

10% FLACONE S0 ML 

10% FLACONE 100 ML 

10% FLACONE 250 ML 

10% FLACONE 500 ML 

10% FLACONE 1000 ML 

10% 50 ML IN FLACONE 100 ML 
031397 072 /G 10% 100 MLIN FLACONE 250 ML 
031397 084 /G 10% 250 MLIN FLACONE 500 ML 


Dispensazione 


ATC = Registrazione in Farmacia 
BO5BB02 08/11/93 
B05BB02 08/11/93 
B05BB02 08/11/92 [1] 


Codice AiC Dossier Specialità: ©7197 


Titolare AIC: TERAPEUTICA VENETA SRL . LABORATORIO FARMACO - 
——. BIOLOGICO 


Fascia SSN 


Dispensazione 


ATC Registrazione in Farmacia 
BOSBE02 08/11/93 Ea 
B0sBB02 08/11/93 Di 
B0SBB02 08/11/93 «2 
B0SBB02 08/11/93 vs 
B0SBB02 08/11/93 i) 
B0SBB02 08/11/93 è 
B0OSBB02 08/11/93 i] 
B05BB02 08/11/93 (i 


ELETTROLITICA EQUILIBRATA PEDIATRICA 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 


Codice AIC Dossier Specialità: 030917 


Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL S.P.A. 


N° AIC 
030917 013 /G 


Confezione 
FLACONE 50 ML 


Fascia SSN 
Cc 


2796 


Dispensazione 
RR 


ATC 
B05BB02 


Registrazione | in Farmacia 
08/11/93 ne 


20-8-1999 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 195 


Medicinali a Denominazione Generica 


030917 025 /G FLACONE 100 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O 
030917 037 /G FLACONE 250 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 IBN: 
030917 049 /G FLACONE 500 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 CÌ 
030917 052 /G SACCA CLEAR-FLEX 100 ML c RR B0osBB02 08/11/93 D 
030917 064 /G SACCA CLEAR!FLEX 250 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O 
030917? 076 /G SACCA CLEAR:FLEX 500 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 fi 
030917 088 /G SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML (0) RR B0SBB02 08/11/93 O. 
| ELETTROLITICA EQUILIBRATA PEDIATRICA Codice AIC Dossier Specialità: 031036 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A 
N° AIC ‘Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031036 015 /G FLACONE 50.ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O 
03 1036 027 /G SACCA 100 ML (6) RR B0SBB02 08/11/93 O 
031036 039 /G SACCA 250 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O 
031036 041 /G = SACCA SOO ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 O 
031036 054 /G = SACCA 1000ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 O 
031036 066 /G 50 ML IN FLACONE 100 ML, (0) RR B05BB02 08/11/93 O 
031036 104 /G 100 ML IN FLACONE 250 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O 
031036 142 /G 250 ML IN FLACONE 500 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O 
031036 155 /G FLACONE 100 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O 
031036 167 /G FLACONE 250 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 CL] 
031036 179 /G FLACONE 500 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 n 


ELETTROLITICA EQUILIBRATA PEDIATRICA | Codice AIC Dossier Specialità: 031377 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031377 017 /G FLACONE 50 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 DI 
031377 029 /G FLACONE 100 ML Cc RR B05SBB02 08/11/93 DÌ 
031377 031 /G FLACONE 250 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 CD 
031377 043 /G FLACONE 500 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 U 
031377 056 /G FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 O 
031377 068 /G SACCA FLESSIBILE 500 ML c RR B0SBB02 04/09/97 DO 
031377 070 /G SACCA FLESSIBILE 1000 ML C RR B0SBB02 04/09/97 CU] 
031377 082 /G CONTENITORE'RIGIDO PLASTICA 500 ML C RR BOSBB02 04/09/97 O 
031377 094 /G CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 1000 ML Cc RR B05BB02 04/09/97 OÙ 


ELETTROLÌITICA EQUILIBRATA PEDIATRICA Codice AIC Dossier Specialità: 031544 
data prima registrazione specialità. 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia i 
031544 075 /G FLACONE 100 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O 
031544 087 /G FLACONE 250 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 LÌ 
031544 099 /G FLACONE 500 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 LJ 
031544 101 /G FLACONE 1000 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 DL 
031544 113 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 50 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O) 
031544 125 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 100 ML c RR B05BB02 08/11/93 O 
031544 137 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 250 ML (0) RR B0SBB02 08/11/93 na) 
031544 149 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 500 ML Cc RR ‘BOSBB02 08/11/93 LU 
031544 152 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1000 ML Cc RR «B05BB02 08/11/93 CI 
031544 164 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1500 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O 
031544 176 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2000 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 Ci 

ELETTROLITICA EQUILIBRATA PEDIATRICA Codice AIC Dossier Specialità: 032602 
data prima registrazione specialità: 29/01/97 Data Rinnovo Titolare AIC: LR.I.S. BIOMEDICA INDUSTRIA RICERCA SUD 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032602 017 /G FLACONE 50 ML Cc RR B0SBB02 29/01/97 n 
032602 029 /G FLACONE 100 ML Cc RR B0SBB02 29/01/97 O 
032602 031 /G FLACONE 250 ML Cc RR B0SBB02 29/01/97 LI 
032602 043 /G FLACONE 500 ML Cc RR B05BB02 29/01/97 O 


e 


20-8-1999 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 195 


Medicinali a Denominazione Generica 


032602 056 /G. «= SACCA PVC 100 ML (o) RR B0SBB02 29/01/97 O 
032602 068 /G SACCA PVC 250 ML C RR BOSBB02 29/01/97 DT 
032602 070 /G SACCA PVC 500 ML Cc RR BOSBB02 29/01/97 DL) 
032602 082 /G rv: SACCA PVC 1000 ML Cc RR B0OSBB02 29/01/97 DA 
032602 094 /G SACCA PVC 50 ML Cc RR B0sBB02 29/01/97 O 
ELETTROLITICA EQUILIBRATA PEDIATRICA Codiée AIC Dossier Specialità: 029845 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione ‘in Farmacia 
029845 017 /G = FLACONE SOML Cc RR B05BB02 08/11/93 Dj 
029845 029 /G FLACONE 100 ML c RR BOSBB02 08/11/93 na 
029845 031 /G FLACONE 250 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 LI 
029845 043 /G FLACONE 500 ML (o) RR B0SBB02 08/11/93 Lu: 
029845 056 /G SACCA S0 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O) 
029845 068 /G SACCA 100 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 DU] 
029845 070 /G SACCA 250 ML Cc RR B0OSBB02 08/11/93 O 
029845 082 /G SACCA 500 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 DL) 
029845 094 /G FLACONE 1000 ML C RR BOSBB02 08/11/93 DO 
029845 106 /G SACCA 1000 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 DO) 

ELETTROLITICA EQUILIBRATA PEDIATRICA Codice AIC Dossier Specialità: 033844 
data prima registrazione specialità: 18/05/98 Data Rinnovo Titolare AIC: LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033844 010 /G FLACONE VETRO 50 ML È RR BOSBB02 18/05/98 DI 
033844 022 /G FLACONE VETRO 100 ML Cc RR BOsBB02 18/05/98 CL) 
033844 034 /G FLACONE VETRO 250 ML Cc RR B0SBB02 18/05/98 LI 
033844 046 /G FLACONE VETRO 500 ML Cc RR B0SBB02 18/05/98 E) 
033844 059 /G FLACONE VETRO 1000 ML Cc RR BOSBB02 18/05/98 


| ELETTROLITICA EQUILIBRATA PEDIATRICA Codice AIC Dossier Specialità: 030859 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONICO S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030859 019 /G = FLACONE S0 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 
030859 021 /G FLACONE 100 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 O) 
030859 033 /G = FLACONE250 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 U] 
030859 045 /G FLACONE 500 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 LI] 
030859 058 /G © 50 MLINSACCA 100 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 
030859 060 /G 100 ML INSACCA 250 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O 
030859 072 /G 250 ML IN SACCA 500 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 O) 
030859 084 /G 500 MLINSACCA 1000 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 O] 
030859 096 /G = FLACONE 1000 ML Cc RR B0sBB02 08/11/93 O 
030859 108 /G SACCA 50 ML U RR B05BB02 08/11/93 O) 
030859 110 /G SACCA 100 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 DI 
030859 122 /G SACCA 250 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 LI 
030859 134 /G = SACCA 500 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 U 
030859 146 /G = SACCA 1000 ML c RR BOSBB02 08/11/93 LI 

ELETTROLITICA EQUILIBRATA PEDIATRICA Codice AIC Dossier Specialità: 031367 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031367 016 /G. = FLACONE 50 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O) 
031367 028 /G FLACONE 100ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 0] 
031367 030 /G. FLACONE250 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O] 
031367 042 /G FLACONE 500 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O 
031367 055 /G FLACONE 1000 ML € RR B05BB02 08/11/93 U 


— 7171 —- 


20-8-1999 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 195 


Medicinali a Denominazione Generica 


H i pan x 1 
} ELETTROLITICA EQUILIBRATA PEDIATRICA Codice AIC Dossier Spetialità: 030711 | 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98. Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 


N° AIC Confezione ' ° Fascia SSN Dispensazione ATC Regisifazione in Farmacia 
030711 016 /G = FIALA I00ML Cc RR B0s5B02 08/11/93 O 
030711 028 /G = FIALA250.MÈ c RR BOSBB02 01193 DD 
030711 030 /G —FLACONE 500 ML e RR BOSBBO2 . 08/11/93 OÙ 

ELETTROLITICA EQUILIBRATA PEDIATRICA Codice AIC Dossier Specialità: 031183 
| data prima registrazione specialità: 08/1 1/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: TERAPEUTICA VENETA SRL - LABORATORIO FARMACO - 
" BIOLOGICO 

N° AIC Confezione I Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031183 015 /G FLACONE S0 ML (0) RR BOSBB02 08/11/93 U 
031183 027 /G FLACONE 100 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 UU 
031183 039 /G FLACONE 250 ML (0) RR BO5BB02 08/11/93 Cl 
031183 041 /G FLACONE 500 ML c RR BOSBBO02 08/11/93 DU) 
031183 054 /G FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 CD) 
031183 066 /G 50 ML IN FLACONE 100 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 DL) 
031183 078 /G 100 ML IN FLACONE 250 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 C] 
031183 080 /G 250 ML IN FLACONE 500 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 Q 

ELETTROLITICA MANTENIMENTO CON GLUCOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 031584 
data prima registrazione specialità: 10/11/98 Data Rinnovo Titolare AIC: EUROSPITAL S.P.A. 
L cat 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATG Registrazione in Farmacia 

031584 016 /G 5% FLACONE 500 ML Cc RR BOSBB02 10/11/98 si 
ELETTROLITICA REIDRATANTE. Codice AIC Dossier Specialità: 030918 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030918 015 /G "I" FLACONE 50 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 DJ 
030918 027 /G "I" FLACONE 100 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 O 
030918 039 /G "I" FLACONE 250 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 CD] 
030918 041 /G "1" FLACONE 500 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 O 
030918 054 /G "I" SACCA CLEAR-FLEX 100 ML Cc RR BOSBBO01 08/11/93 O 
030918 066 /G "I" SACCA CLEAR-FLEX 250 ML (e RR BOSBB01 08/11/93 Li 
030918 078 /G "I" SACCA CLEAR-FLEX 500 ML Cc RR BOSBBOI1 08/11/93 O 
1030918 080 /G "I" SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 DI 
030918 092 /G "III" FLACONE 50 ML Cc RR BOSBBOI1 08/11/93 O 
030918 104 /G "IU" FLACONE 100 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 O 
030918 116 /G “"” FLACONE 250 ML (© RR BOSBB01 08/11/93 ii 
030918 128 /G "Ill" FLACONE 500 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 O) 
030918 130 /G "IIl" SACCA CLEAR-FLEX 100 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 O 
030918 142 /G "II" SACCA CLEAR-FLEX 250 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 O 
030918 155 /G "III" SACCA CLEAR-FLEX 500 ML Cc RR BO5BB01 08/11/93 CD] 
030918 167 /G "Ill" SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML (o) RR BOSBB01 08/11/93 O 


| ELETTROLITICA REIDRATANTE Codice AIC Dossier Specialità: 031040 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A 


‘ 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
‘031040 013 /G "I" FLACONE 50 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 U 
031040 025 /G "I" SACCA 100 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 L] 
031040 037 /G "I" SACCA 250 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 O 
031040 049 /G "I" SACCA 500 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 CD] 
031040 052 /G "I" SACCA 1000 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 Ci 
031040 064 /G "1" 50 ML IN FLACONE 100 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 Cl 
031040 102 /G "I" 100 ML IN FLACONE 250 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 GL 
031040 140 /G "I" 250 MLIN:FLACONE 500 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 Où 
031040 153 /G "Il" FLACONE 50 ML c RR BOSBB01 08/11/93 O) 
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20-8-1999 ; Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 195 


Medicinali a Denominazione Generica 


031040 165 /G "II" SACCA 100 ML Cc RR B0SBB01 08/11/93 DL) 
031040 177 /G "II" SACCA 2S0ML Cc RR BOS5BB0O1 08/11/93 DU 
031040 189 /G "II" SACCA 500 ML c RR BOSBBOI 08/11/93 DL 
031040 191 /G "II" SACCA 1000 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 DU] 
031040 203 /G "Il" 50 ML IN FLACONE 100 ML Cc RR B0SBB01 08/11/93 LU 
031040 241 /G "II" 100 ML IN FLACONE 250 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 DU 
031040 280 /G "Il" 250 ML IN FLACONE 500 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 U 
031040 292 /G "II" FLACONE 50 ML Cc RR BOSBB0] 08/11/93 DJ 
031040 304 /G "III" SACCA 100 ML c RR BOSBB01 08/11/93 O 
031040 316 /G "HI" SACCA 250 ML (e RR B05BB01 08/11/93 O 
031040 328 /G "III" SACCA 500 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 QU 
031040 330 /G "III" SACCA 1000 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 O 
031040 342 /G "III" 50 MLIN FLACONE 100 ML c RR B0OSBB01 08/11/93 DU] 
031040 381 /G "III" 100 ML IN FLACONE 250 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 O) 
031040 429 /G "Ill"250 MLIN FLACONE 500 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 CI 
031040 431 /G "I" FLACONE 100 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 O 
031040 443 /G "I" FLACONE 250 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 Ci 
031040 456 /G "I" FLACONE 500 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 i 
031040 468 /G "I!" FLACONE 100 ML Cc RR BOS5BB01 08/11/93 Ù 
031040 470 /G "Il" FLACONE 250 ML Cc RR BOSBBOI1 08/11/93 LI 
031040 482 /G "Il" FLACONE 500 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 L] 
031040 494 /G "IM" FLACONE 100 ML c RR BOSBB01 08/11/93 I 
031040 506 /G "II" FLACONE 250 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 

031040 518 /G "Ill" FLACONE 500 ML c RR BOSBB01 08/11/93 0] 


| ELETTROLITICA REIDRATANTE Codice AIC Dossier Specialità: 030949 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO 
nl is SÈ SEZ BS —-  . — — FARMACEUTICA S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030949 010 /G "I" FLACONE 500 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 O 
030949 022 /G "III" FLACONE 250 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 CD] 
030949 034 /G "II" FLACONE 500 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 LU) 
ELETTROLITICA REIDRATANTE Codice AIC Dossier Specialità: 030369 | 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: COLLALTO LAB. CHIMICO-FARMACEUTICI DI | 
; AGNELLI MASSIMO & C. S.A.S. mi 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030369 019 /G "111" FLACONE 100 ML c RR BOSBB01 08/11/93 LU] 
030369 021 /G "Ill" 50 FLACONI 100 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 LU] 
030369 033 /G "Ill" FLACONE 250 ML Cc RR BOSBBOI 08/11/93 O 
030369 045 /G "III" 25 FLACONI 250 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 O) 
030369 058 /G "II" FLACONE 500 ML c RR BOSBB01 08/11/93 Mm 
030369 060 /G "II[" 25 FLACONI 500 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 D] 
030369 072 /G SACCA 1000 ML Cc RR BOSBBOI 08/11/93 C] 
030369 084 /G = SACCA 2000 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 0] 
ELETTROLITICA REIDRATANTE Codice AIC Dossier Specialità: 031586 
| data prima registrazione specialita: 22/10/98 Data Rinnovo Titolare AIC: EUROSPITAL S.P.A. 
N° AIC Confezione ì Fascia SSN Dispensazione fi ATC Registrazione in Farmacia 
031586 011 /G "II" FLACONE 250 ML c RR BOSBBO1 22/10/98 O 
031586 023 /G "Ill" FLACONE 500 ML Cc RR BOSBBO1 22/10/98 vi 
ELETTROLITICA REIDRATANTE Codice AIC Dossier Specialità: 030763 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030763 015 /G "I" FLACONE 50 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 U 
030763 027 /G "I" FLACONE 100 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 YU 
030763 039 /G "I" FLACONE 250 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 CJ 


= We 


20-8-1999 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 195 


Medicinali a Denominazione Generica 


030763 041 /G "I" FLACONE 500 ML le RR BOSBBO1 08/11/93 O] 
030763 054 /G. "I" FLACONE1000 ML Cc - RR' BOSBBOI 08/11/93 CU] 
030763 066 /G "II" FLACONE SO ML le RR BOSBBOI1 08/11/93 CD 
030763 078 /G = “Il" FLACONE 100 ML c RR BOSBBOI 08/11/93 DU) 
030763 080 /G = "II" FLACONE 250 ML lo RR BOSBBO01 08/11/93 DI 
030763'092" /G "Il" FLACONE 500 ML c RR BOSBBO! 68/11/93 O 
030763 104 /G "Il" FLACONE 1000 ML c BOSBBO1 08/11/93 ÙU 
030763 116 /G "Ill" FLACONE S0 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 O 
030763 128'/G "Ill" FLACONE 100 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 O 
030763 130 /G "III" FLACONE 250 ML c RR BOSBBOI1 08/11/93 O] 
030763 142 /G "II" FLACONE 500 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 9a] 
030763 155 /G "Ill FLACONE 1000 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 O 
030763 167 /G "I" SACCA FLESSIBILE 500 ML Cc RR BOSBBO1 04/09/97 Q 
030763 179 /G "I" CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 500 ML Cc RR BOS5BBO1 04/09/97 O 
030763 181 /G "Il" SACCA FLESSIBILE 500 ML Cc RR BOSBBO1 04/09/97 (C] 
030763 193 /G "Il" SACCA FLESSIBILE 1000 ML lo RR BOSBB01 04/09/97 O) 
030763 205 /G. "Il" CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 500 ML Cc RR BOSBBO1 04/09/97 CL] 
030763 217 /G "Il" CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 1000 ML le RR BOSBBO1 04/09/97 O] 
030763 229 /G "Ill'SACCA FLESSIBILE 500 ML Cc RR BOSBBOI 04/09/97 O 
030763 231 /G  "Ill'SACCA FLESSIBILE 1000 ML c RR BOSBBO1 04/09/97 O 
030763 243 /G "Ill" CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 500 ML le RR BOSBBO1 04/09/97 DU 
030763 256 /G = "Ill' CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 1000 ML C RR BOSBBOI 04/09/97 n) 
ELETTROLITICA REIDRATANTE Codice AIC Dossier Specialità: 031545 | 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Zitolare AIC: GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031545 078 /G "I" FLACONE 100 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 to] 
031545 080 /G "I" FLACONE 250 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 O 
031545 092 /G "I" FLACONE 500 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 O 
031545 104 /G "I" FLACONE 1000 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 na 
031545 116 /G "I" SACCA PLASTICA FLESSIBILE 50 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 O 
031545 128 /G "I" SACCA PLASTICA FLESSIBILE 100 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 O 
031545 130 /G "I" SACCA PLASTICA FLESSIBILE 250 ML le RR BOSBBO1 08/11/93 n 
031545 142 /G "I" SACCA PLASTICA FLESSIBILE 500 ML c RR BOSBBOI 08/11/93 LU] 
031545 155 /G "I" SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1000 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 DO 
031545 167 /G "I" SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1500 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 O 
031545 179 /G "I" SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2000 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 O 
031545 306 /G "Il" FLACONE 100 ML c RR BOSBBOI 08/11/93 L] 
031545 318 /G "Il" FLACONE 250 ML c RR BOSBBOI 08/11/93 fs 
031545 320 /G “Il” FLACONE 500 ML Cc RR BOSBBOI 08/11/93 LI 
031545 332 /G "Il" FLACONE 1000 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 LÌ 
031545 344 /G "II" SACCA FLESSIBILE 50 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 G 
031545 357 /G "II" SACCA FLESSIBILE 100 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 O 
031545 369 /G "Il" SACCA FLESSIBILE 250 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 LU 
031545 371 /G "Il" SACCA FLESSIBILE 500 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 DU] 
031545 383 /G "II" SACCA FLESSIBILE 1000 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 LU 
031545 395 /G "II" SACCA FLESSIBILE 1500 ML c RR BOSBBOI1 08/11/93 na 
031545 407 /G "II" SACCA FLESSIBILE 2000 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 D 
031545 534 /G "Ill" FLACONE 100 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 O 
031545 546 /G "Ill" FLACONE 250 ML c RR BOSBBOI 08/11/93 O 
031545 559 /G "Ill" FLACONE 500 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 O 
031545 561 /G = "Ill' FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 CL 
031545 573 /G "Ill'SACCA FLESSIBILE 50 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 O 
031545 585 /G_ = "Ill'SACCA FLESSIBILE 100 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 CI 
031545 597 /G "Ill'SACCA FLÉSSIBILE 250 ML Cc RR BOSBBOI 08/11/93 O 
031545 609 /G"Ill'SACCA FLESSIBILE 500 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 Ci 
031545 611 /G "IIl'SACCA FLESSIBILE 1000 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 Ei 
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031545 623 /G "II" SACCA FLESSIBILE 1500 ML Cc RR BO0SBB01 08/11/93 [nn 
031545 635 /G "Ill" SACCA FLESSIBILE 2000 ML Cc RR BOSBBOI 08/11/93 O 
| ELETTROLITICA REIDRATANTE Codice AIC Dossier Specialità: 032632 
| data prima registrazione specialità: 22/07/96 Data Rinnovo Titolare AIC: I.R.1.S. BIOMEDICA INDUSTRIA RICERCA SUD 
N°AICO Confezione î Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032632 010 /G Il FLACONE 50 ML c RR BOSBBO1 22/07/96 DI 
032632 022 /G II FLACONE 100 ML Cc RR BOSBBO1 22/07/96 [n 
032632 034 /G II FLACONE 250 ML Cc RR BOSBBO1 22/07/96 CD} 
032632 046 /G II FLACONE 500 ML Cc RR BOSBBO1 22/07/96 DJ 
032632 059 /G II SACCA PVC 50 ML Cc RR B0SBB01 22/07/96 na) 
032632 061 /G MH SACCA PVC 100 ML Cc RR BOSBB01 22/07/96 0 
032632 073 /G II SACCA PVC 250 ML Cc RR BOSBBO1 22/07/96 O 
032632 085 /G IT SACCA PVC 500 ML Cc RR B0OSBB01 22/07/96 CI) 
032632 097 /G II SACCA PVC 1000 ML Cc RR BOSBB01 22/07/96 O 
032632 109 /G Ill FLACONE 50 ML C RR B0SBBO1 22/07/96 O 
032632 111 /G INI FLACONE 100 ML ‘6 RR B0SBB01 22/07/96 DU 
032632 123 /G III FLACONE 250 ML (e) RR BOSBBO1 22/07/96 DO) 
032632 135 /G III SACCA PVC 50 ML Cc RR BOSBB01 22/07/96 O 
032632 147 /G INT SACCA PVC 100 ML Cc RR BOSBB01 22/07/96 O) 
032632 150 /G HI SACCA PVC 250 ML Cc RR B0OSBBO1 22/07/96 CI 
032632 162 /G NI SACCA PVC 500 ML Cc RR BOSBB01 22/07/96 mi 
032632 174 /G III SACCA PVC 1000 ML Cc RR B0OSBBO1 22/07/96 D 
032632 186 /G HI FLACONE 500 ML Cc RR B05BB01 22/07/96 O 
ELETTROLITICA REIDRATANTE Codice AIC Dossier Specialità: 029846 | 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L, 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione —’ATC —Registrazione inFarmacia 
029846 019 /G "I" FLACONE S0 ML Cc RR BO0SBB01 08/11/93 O 
029846 021 /G "I" FLACONE 100 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 DU 
029846 033 /G "I" FLACONE 250 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 DU 
029846 045 /G "I" FLACONE 500 ML (o) RR B0SBB01 08/11/93 O 
029846 058 /G © "I" FLACONE 1000 ML Cc RR BOsBB01 08/11/93 O 
029846 060 /G "I" SACCA 50 ML Cc RR B05BB0] 08/11/93 
029846 072 /G "I" SACCA 100 ML (Gi RR B0SBB01 08/11/93 U 
029846 084 /G "I" SACCA 250 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 C] 
029846 096 /G "I" SACCA 500 ML Cc RR B05BB01 08/11/93 Dj 
029846 108 /G "I" SACCA 1000 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 LÌ 
029846 110 /G "II" FLACONE 50 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 O 
029846 122 /G "Il" FLACONE 100 ML G RR B0SBB01 08/11/93 U 
029846 134 /G "II" FLACONE 250 ML Cc RR BÒSBBO1 08/11/93 CD] 
029846 146 /G "Il" FLACONE 500 ML c RR BOSBB01 08/11/93 O 
029846 159 /G "Il" FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 O) 
029846 161 /G = "II"SACCA 50 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 CI 
029846 173 /G "II" SACCA 100 ML C RR BOSBB01 08/11/93 OD 
029846 185 /G "II" SACCA 250 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 O) 
029846 197 /G "II" SACCA 500 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 CI 
029846 209 /G "I!" SACCA 1000 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 O 
029846 211 /G "Ill" FLACONE S0 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 O 
029846 223 /G "III" FLACONE 100 ML Cc RR B05BB01 08/11/93 0] 
029846 235 /G "Il" FLACONE 250 ML Cc RR B05BB01 08/11/93 9A 
029846 247 /G "III" FLACONE 500 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 Vi 
029846 250 /G "Ill" FLACONE 1000 ML (6 RR B0OSBBO1 08/11/93 O 
029846 262 /G "III" SACCA 50 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 O 
029846 274 /G "I" SACCA 100 ML Cc RR B05BB01 08/11/93 O 
029846 286 /G "II" SACCA 250 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 U 
029846 298 /G "INI" SACCA 500 ML Cc RR B0SBBO1 08/11/93 O 
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Medicinali a Denominazione Generica 


029846 300 /G SII" SACCA 1000 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 Lj 
029846 312 /G "I" SACCA 2000 ML Cc RR BOSBBOI1 08/11/93 D) 
029846 324 /G "II" SACCA 2000 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 O] 
029846 336 /G "HI" SACCA 2000 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 O 
029846 348 /G "HI" SACCA 3000 ML [ei RR BOSBB01 08/11/93 LU] 
029846 351 /G "II" SACCA 5000 ML Cc PR BOSBBOI 08/11/93 Lei 

| ELETTROLITICA REIDRATANTE cali Codice AIC Dossier Specialità: 033846 

| data prima registrazione specialità: 18/05/98 Data Rinnovo Titolare AIC: LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A. | 

l 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

033846 015 /G "Ill" FLACONE VETRO 50 ML Cc RR BOSBB01 18/05/98 O 
033846 027 /G "Il" FLACONE VETRO 100 ML Cc RR BOSBB01 18/05/98 L] 
033846 039 /G "III" FLACONE VETRO 250 ML Cc RR BOSBB01 18/05/98 O 
033846 041 /G "III" FLACONE VETRO 500 ML Cc RR BOSBB01 18/05/98 D] 
033846 054 /G "II" FLACONE VETRO 1000 ML Cc RR BOSBBO01 18/05/98 O 


ELETTROLITICA REIDRATANTE Codice AIC Dossier Specialità: 030881 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LABORATORI DON BAXTER SPA 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030881 015 /G "III" SACCA 50 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 O] 
030881 027 /G *Ill" SACCA 100 ML (o) RR BOSBB01 08/11/93 DO 
030881 039 /G "III" SACCA 250 ML c RR BOSBB01 08/11/93 LÌ 
030881 041 /G "Il" SACCA 500 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 O 
030881 054 /G "III" SACCA.1000 ML Cc RR BOSBBOI 08/11/93 LD] 
030881 066 /G "IT" SACCA 2000 ML c RR BOSBB0! 08/11/93 _] 
030881 078 /G "II1" SACCA 3000 ML Cc RR BOSBBOI] 08/11/93 dl 
030881 080 /G "Il" SACCA 4000 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 DL) 
030881 092 /G "Il" SACCA 5000 ML (o RR BOSBB01 08/11/93 Ci 
030881 104 /G "Ill" FLACONE VETRO 50 ML Cc RR BOSBBOI 08/11/93 Ra 
030881 116 /G "Ill" FLACONE VETRO 100 ML Cc RR BOSBBOI 08/11/93 J 
030881 128 /G "Ill" FLACONE VETRO 250 ML Cc RR BOSBBOI 08/11/93 L] 
030881 130 /G "III" FLACONE VETRO 500 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 Mi 
030881 142 /G "IIl" FLACONE VETRO 1000 ML c RR B05BB01 08/11/93 i} 
030851 155 / "III" 50 ML IN SACCA 100 ML Cc RR BOsBB0I 08/11/93 Li 
030881 193 /G "III" 100 ML IN SACCA 250 ML Cc RR BOSBBOI 08/1 1/93 LÌ 
030881 231 /G "Ill" 250 ML IN SACCA 500 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 LJ 

| ELETTROLITICA REIDRATANTE Codice AIC Dossier Specialità: 030861 : 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Zirolare AIC: MONICO S.P.A. 

N°AICO Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC “ Registrazione in Farmacia i 
030861 013 /G "I" FLACONE 50 ML Cc RR BOSBBOI 08/11/93 = 
030861 025 /G "I" FLACONE 100 ML Cc RR BOSBB0I 08/11/93 ca 
030861 037 /G "I" FLACONE 250 ML (0) RR BOSBBOI 08/1 1/93 Li 
030861 049 -/G "I" FLACONE 500 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 Dj 
030861 052 /G "I" FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBB0! 08/11/93 DL] 
030861 064 /G "III" FLACONE 50 ML c RR BOS5BB01 08/11/93 C] 
030861 076 /G "Ill" FLACONE 100 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 Li 
030861 088 /G "IT" FLACONE 250 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 Val 
030861 090 /G "IT" FLACONE 500 ML Cc RR BOS5BBO1 08/11/93 i 
030861 102 /G "1" FLACONE 1000 ML (o) RR BOSBB01 08/11/93 C] 
030861 114 /G "1" 50 ML IN SACCA 100 ML c RR BOSBB01 08/11/93 LI 
030861 126 /G "I" 100 ML IN SACCA 250 ML (o) RR BOSBBO01 08/11/93 DI 
030861 138 /G "I" 250 ML IN SACCA 500 ML Cc RR BOSBBOI 08/11/93 CD} 
030861 140 /G "I" 500 ML IN SACCA 1000 ML Cc RR BO5BB01 08/11/93 DJ 
030861 153 /G "II" 50 ML IN SACCA 100 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 Dj 
030861 165 /G "II" 100 ML IN SACCA 250 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 U 
030861 177 /G “II["250 ML IN SACCA 500 ML c RR BOSBB01 08/11/93 LÌ 
030861 189 /G “II1" $00 ML IN SACCA 1000 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 [] 
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030861 203 /G "I" SACCA 100 ML [e RR BOSBBOI 08/11/93 U 
030861 215 /G "I" SACCA 250 ML Cc RR BOSBBO] 08/11/93 U 
030861 227 /G "I" SACCA 500 ML Cc RR BOSBBOI 08/11/93 O 
030861 239 /G "I" SACCA 1000 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 ii 
030861 241 /G "III" SACCA S0 ML (o. RR B0OSBBO1 08/11/93 A 
030861 254 /G "III" SACCA 100 ML Cc RR BOSBB0] 08/11/93 O 
030861 266 /G "HI" SACCA 250 ML, Cc RR BOSBBO1 08/11/93 DU 
030861 278 /G "III" SACCA 500 ML Cc RR B0SBBO1 08/11/93 O 
030861 280 /G "Ill" SACCA 1000 ML Cc RR BOSBBOI 08/11/93 LÌ 


| ELETTROLITICA REIDRATANTE Codice AIC Dossier Specialità: 030741 | 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.PA. 
L 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030741 019 /G "I" FLACONE 50 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 UO 
030741 021 /G "I" FLACONE 100 ML Cc RR B0SBB01 08/11/93 a 
030741 033 /G "I" FLACONE 250 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 U 
030741 045 /G "I" FLACONE 500 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 O 
030741 058 /G "I" FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 a 
030741 060 /G "II" FLACONE 50 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 a) 
030741 072 /G "Il!" FLACONE 100 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 LI 
030741 084 /G "Ill" FLACONE 250 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 CÌ 
030741 096 /G "Ill" FLACONE 500 ML Cc RR BOSBBO0I 08/11/93 mM 
030741 108 /G "III" FLACONE 1000 ML (o, RR ‘B0SBB01 08/11/93 O 

| ELETTROLITICA REIDRATANTE Codice AIC Dossier Specialità: 030712 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030712 018 /G "I" FIALA 250 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 O 
030712 020 /G "I[" FIALA 500 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 O 
030712 032 /G "II" FIALA 250 ML Cc RR B0SBB01 08/11/93 Cl 
030712 044 /G "Il" FIALA 500 ML Cc RR B05BB01 08/11/93 O 
030712 057 /G "Ill" FIALA 250 ML Cc RR B05BB01 08/11/93 I 
030712 069 /G I"Il" FIALA 500 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 Mi 
030712 071 /G "I" FLACONE 100 ML Cc RR B05BB0] 08/11/93 Cl 
030712 083 /G "I" FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 DI 
030712 095 /G "Il" FLACONE 100 ML (ei RR BOSBB01 08/11/93 LÌ 
030712 107 /G "II" FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 DL] 
030712 119 /G "Ill" FLACONE 100 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 CD] 
030712 121 /G "III" FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 DL] 
030712 133 /G I SACCA 500 ML Cc RR B05BB01 08/11/93 DI 
030712 145 /G IT SACCA 500 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 O 
030712 158 /G III SACCA 250 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 U 
030712 160 /G III SACCA 500 ML Cc RR B0SBB01 08/11/93 DU 
030712 172 /G I SACCA 1000 ML Cc RR B0OSBB01 08/11/93 na) 

ELETTROLITICA REIDRATANTE Codice AIC Dossier Specialità: 031210 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: TERAPEUTICA VENETA SRL LABORATORIO FARMACO . 
BIOLOGICO 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031210 014 /G "I" FLACONE 50 ML Cc RR BOS5BB01 08/11/93 OÙ 
031210026 /G "I" FLACONE 100 ML Cc RR B0SBB01 08/11/93 D 
031210 038 /G "I" FLACONE 250 ML (o. RR BOSBBO1 08/11/93 DU] 
031210 040 /G "I" FLACONE 500 ML E RR BOSBBO01 08/11/93 LI 
031210053 /G "I" FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 O 
031210 065 /G "I" 50 ML IN FLACONE 100 ML (e) RR BOSBBOI 08/11/93 ÙU 
031210 077 /G "I" 100 ML IN FLACONE 250 ML Cc RR B0SBB01 08/11/93 O 
031210089 /G "I" 250 ML IN FLACONE 500 ML Cc RR B05BB01 08/11/93 LI 
031210091 /G "II" FLACONE 50 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 GO 
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031210 103 /G "Il" FLACONE 100 ML Cc RR BOSBBOI 08/11/93 i 
031210115 /G "H" FLACONE 250 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 O 
031210 127 /G "Il" FLACONE 500 ML Cc RR B0SBBO1 08/11/93 na 
031210 139 /G "Il" FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 O 
031210 141 /G "Il" 50 ML IN FLACONE 100 ML Cc RR B05BB01 08/11/93 O 
031210 154 /G "Il" 100 ML IN FLACONE 250 ML Cc RR B0osBBO01 08/11/93 CU) 
0315210 166 /G "Il" 250 ML IN FLACONE 500 ML c RR B0SBB01 08/11/93 LI 
031210 178 /G "III" FLACONE 50 ML Cc RR B05BB01 08/11/93 [ne 
031210180 /G "Ill" FLACONE 100 ML (o) RR BOSBBO1 08/11/93 O 
031210 192 /G "Ill" FLACONE 250 ML (6) RR B0SBBO1 08/11/93 O 
031210 204 /G "III" FLACONE 500 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 G 
031210 216 /G "III" FLACONE 1000 ML (o) RR BOSBBOI 08/11/93 O 
031210 228 /G "II" 50 ML IN FLACONE 100 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 DI 
031210 230 /G "11" 100 ML IN FLACONE 250 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 [N 
031210 242 /G "Ill"250 MLIN FLACONE 500 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 O) 
i E LETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 031393 | 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONICO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031393 010 /G "II" FLACONE 50 ML Cc RR B0OSBB02 08/11/93 DU 
031393 022 1 "Il" FLACONE 100 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O 
031393 034 /G "Ill" FLACONE 250 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 CU 
031393 046 /G "III" FLACONE 500 ML Cc RR B05SBB02 08/11/93 LÌ 
031393 059 /G "HI" FLACONE 1000 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 Dj 
031393 061 /G "II" 50 ML IN SACCA 100 ML c RR B05SBB02 08/11/93 O 
031393 073 /G "TI" 100 ML IN SACCA 250 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 : 
031393 085 /G "II" 250 ML IN SACCA 500 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O] 
031393 097 /G Sil” 500 ML IN SACCA 1000 ML (8) RR B05BB02 08/11/93 U 
031393 111 /G "III" SACCA 100 ML e RR B0OSBB02 08/11/93 n 
031393 123 /G "II" SACCA 250 ML (n RR B0SBB02 08/11/93 CI 
031393 135 /G "Ill" SACCA 500 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 0] 
031393 147 /G "Ill" SACCA 1000 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 i 

| ELETTROLITICA REIDRATANTE (SOL DARROW 1) Codice AIC Dossier Specialità: 032598 
| data prima registrazione specialità: 14/06/96 Data Rinnovo Titolare AIC: LR.I.S. BIOMEDICA INDUSTRIA RICERCA SUD Ì 
J 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032598 017 /G: FLACONE S0 ML Cc RR B05BBO1 14/06/96 LI 
032598 029 /G FLACONE 100 ML Cc RR BOSBBOI1 14/06/96 O 
032598 031 /G FLACONE 250 ML Cc RR BOSBB01 14/06/96 [a] 
032598 043 /G FLACONE 500 ML Cc RR B0SBB01 14/06/96 LL] 
032598 056 /G SACCA PVC 100 ML Cc RR BOSBBO1 14/06/96 D 
032598 068 /G SACCA PVC 250 ML Cc RR BOSBB01 14/06/96 DL] 
032598 070 /G = SACCA PVC 500 ML Cc RR B0SBBOI1 14/06/96 LÌ 
032598 082 /G SACCA PVC 1000 ML (0) RR B05BB01 14/06/96 Cj 


| ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 031249 
Î data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031249 016 /G "il" FLACONE 50 ML LU RR B0sBB02 08/11/93 LÌ 
031249 028 /G "Ill" SACCA 100 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 LÌ 
031249 030 /G "II" SACCA 250 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 DÌ 
031249 042 /G "III" SACCA 500 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 n 
031249 055 /G "III" SACCA 1000 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 D) 
031249 067 /G "Il" 50 ML IN FLACONE 100 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 i] 
031249 079 /G "IH!" 100 ML IN FLACONE 250 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 DU 
031249 081 /G "I{1" 250 ML IN FLACONE 500 ML Cc RR B0sSBB02 08/11/93 DU] 
031249 093 /G "Il" FLACONE 100 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O 
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031249 105 /G "INT" FLACONE 250 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 O 
031249 117 /G "Ill" FLACONE 500 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 CD) 
ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 031378 Ì 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. | 
N° AIC Confezione aa Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031378 019 /G "HI" FLACONE 100 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 Li 
031378 021 /G "III" FLACONE 250 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 Li 
031378 033 /G "II" FLACONE 500 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 DU] 
031378 045 /G "III" FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 DU] 
031378 058 /G "III" SACCA FLESSIBILE 500 ML Cc RR BOSBB02 04/09/97 U 
031378 060 /G — "IIl'SACCA FLESSIBILE 1000 ML Cc RR BOSBB02 04/09/97 LU 
031378 072 /G "Ill" CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 500 ML Cc RR BOSBB02 04/09/97 O 
031378 084 /G "III" CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 1000 ML Cc RR BOSBB02 04/09/97 U 


| ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 031546 
data prima registrazione specialità: 08/1193 —DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE 
15 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

031546 070 /G "II" FLACONE 100 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 CD] 
031546 082 /G "II" FLACONE 250 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 
031546 094 /G "Ili" FLACONE 500 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 DU 
031546 106 /G "II" FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 CJ 
031546 118 /G "IIl" SACCA FLESSIBILE 50 ML (0) RR B0SBB02 08/11/93 i} 
031546 120 /G "II" SACCA FLESSIBILE 100 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 Li 
031546 132 /G "IH" SACCA FLESSIBILE 250 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 ]} 
031546 144 /G "III" SACCA FLESSIBILE 500 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 _Ì 
031546 157 /G "III" SACCA FLESSIBILE 1000 ML Cc RR, BOSBB02 08/11/93 Li 
031546 169 /G "Ill" SACCA FLESSIBILE 1500 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 
031546 171 /G "Ii" SACCA FLESSIBILE 2000 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 i 


ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 031266 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031266 012 /G "II" FLACONE 100 ML (6; RR B0SBB02 08/11/93 LI 
031266 024 /G "Ill" FLACONE 250 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 () 
031266 036 /G © "Ill" FLACONE 500 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 D) 
031266 048 /G © "Ill" FLACONE 1000 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 Ei 
031266 051 /G © "IISACCA I00 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 CL 
031266 063 /G © "III"SACCA 250 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O) 
031266 075 /G "III" SACCA 500 ML (o) RR BOSBB02 08/11/93 O 
031266 087 /G "III" SACCA 1000 ML c RR B05BB02 08/11/93 [LÌ 
031266 099 /G "III" SACCA 2000 ML Cc RR BO0SBB02 08/11/93 DO) 
031266 101 /G "III" SACCA 3000 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 YU] 

ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 033847 
data prima registrazione specialità: 18/05/98 Data Rinnovo Titolare AIC: LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033847 017 /G "III" 5% FLACONE VETRO 50 ML c RR BOSBB02 18/05/98 Gi 
033847 029 /G "Ill" 5% FLACONE VETRO 100 ML Cc RR B0OSBB02 18/05/98 O 
033847 031 /G "Ill" 5% FLACONE VETRO 250 ML Cc RR BOSBB02 18/05/98 DI) 
033847 043 /G "III" 5% FLACONE VETRO 500 ML Cc RR B0SBB02 18/05/98 O 
033847 056 /G "III" 5% FLACONE VETRO 1000 ML Cc RR BOSBB02 18/05/98 U 


ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 031351 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: SA.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031351012 /G "III" FIALA 500 ML c RR B0SBB02 08/11/93 O 
031351 024 /G "Il" FLACONE 100 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O 
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031351 036 /G "Ill" FLACONE 250 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 O 
031351 048 /G "IIl" FLACONE 1000 ML Cc RR BO0SBB02 08/11/93 O 
031351 051 /G III SACCA 500 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 OD 
031351 063 /G HI SACCA 1000 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 U 


ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 031186 

data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: TERAPEUTICA VENETA SRL - LABORATORIO FARMACO . 
l BIOLOGICO J 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

031186 012 /G "Il" FLACONE 50 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 [na 
031186 024 /G "III" FLACONE 100 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 O 
031186 036 /G "IM!" FLACONE 250 ML (0) RR BOSBB02 08/11/93 U] 
031186 048 /G "INI" FLACONE 500 ML C RR BOSBB02 08/11/93 O 
031186 051 /G "III" FLACONE 1000 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 DU 
031186 063 /G "II" 50 ML IN FLACONE 100 ML (e RR BOSBB02 08/11/93 O 
031186 075 /G "III" 100 ML IN FLACONE DA 250 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O 
031186 087 /G "111" 250 ML IN FLACONE DA 500 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 O 


ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO E CALCIO GLUCONATO Codice AIC Dossier Specialità: 031250 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A 


N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031250 018 /G FLACONE 50 ML c RR B0SBB02 08/11/93 O 
031250 020 /G SACCA 100 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 0] 
031250 032 /G SACCA 250 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 ÙU 
031250 044 /G SACCA 500 ML (0) RR B0SBB02 08/11/93 O] 
031250 057 /G SACCA 1000 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 O 
031250 069 /G 50 ML IN FLACONE 100 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O 
031250 071 /G 100 ML iN FLACONE 250 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 0) 
031250 083 /G 250 ML IN FLACONE 500 ML Cc RR B0OSBB02 08/11/93 O 
031250 095 /G FLACONE 100 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 n 
031250 107 /G FLACONE 250 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 Ù 
031250 119 /G FLACONE 500 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O 

I ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO E CALCIO GLUCONATO Codice AIC Dossier Specialità: 031379 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 
L 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031379 011 /G FLACONE 100 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 U 
031379 023 /G FLACONE 250 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O) 
031379 035 /G FLACONE 500 ML (6 RR B0SBB02 08/11/93 D] 
031379 047 /G FLACONE 1000 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 U 
031379 050 /G "Ill" SACCA FLESSIBILE 500 ML (o) RR B0SBB02 04/09/97 O 
031379 062 /G "III" SACCA FLESSIBILE 1000 ML Cc RR BOSBB02 04/09/97 O) 
031379 074 /G "III" CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 500 ML (6; RR B0SBB02 04/09/97 O 
031379 086 /G "III" CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 1000 ML Cc RR B0SBB02 04/09/97 O 

ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO E CALCIO GLUCONATO Codice AIC Dossier Specialità: 031354 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031354 018 /G I"II" FLACONE 500 ML Cc RR BOSRB02 08/11/93 U 
031354 020 /G "Il" FLACONE 100 ML (0) RR B0SBB02 08/11/93 UU 
031354 032 /G "III" FLACONE 250 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 QU 
031354 044 /G "II" FLACONE 1000 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 U 

ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO E CALCIO GLUCONATO Codice AIC Dossier Specialità: 031213 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: TERAPEUTICA VENETA SRL - LABORATORIO FARMACO - 
BIOLOGICO 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

031213 010 /G FLACONE S0 ML (o) RR B0SBB02 08/11/93 CD] 
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031213 022 /G FLACONE 100 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 n 
031213 034 /G FLACONE 250 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O 
031213 046 /G FLACONE 500 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 a; 
031213 059 /G FLACONE 1000 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 GU 
031213 061 /G 50 ML IN FLACONE 100 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 O 
031213 073 /G 100 ML IN FLACONE 250 ML C RR B05BB02 08/11/93 O 
031213 085 /G 250 ML IN FLACONE 500 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O 
| ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO Codice AIC Dossier Specialità: 031547 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE 
N° AIC Confezione ° Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031547 072 /G FLACONE 100 ML (o) RR BOSBB02 08/11/93 O] 
031547 084 /G FLACONE 250 ML (6. RR B0SBB02 08/11/93 O 
031547 096 /G FLACONE 500 ML (6 RR B0$BB02 08/11/93 O 
031547 108 /G FLACONE 1000 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O] 
031547 110 /G SACCA FLESSIBILE 50 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 LU 
031547 122 /G SACCA FLESSIBILE 100 ML Cc RR B0OSBB02 08/11/93 O] 
031547 134 /G SACCA FLESSIBILE 250 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O 
031547 146 /G SACCA FLESSIBILE 500 ML Cc RR B0OSBB02 08/11/93 O 
031547 159 /G SACCA FLESSIBILE 1000 ML Cc RR B0S5BB02 08/11/93 CD] 
031547 161 /G = SACCA FLESSIBILE 1500 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O) 
031547 173 /G SACCA FLESSIBILE 2000 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 dn 
| ELETTROLITICA REINTE. CON GLUCOSIO E SODIO LATTATO Codice AIC Dossier Specialità: 032617 
data prima registrazione specialità: 12/02/97 Data Rinnovo Titolare AIC: I.R.I.S. BIOMEDICA INDUSTRIA RICERCA SUD 
ì N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032617 019 /G FLACONE S0 ML Cc RR B0OSBB02 12/02/97 O 
032617 021 /G FLACONE 100 ML Cc RR B05BB02 12/02/97 O 
032617 033 /G FLACONE 250 ML Cc RR BO5BB02 12/02/97 O 
032617 045 /G FLACONE 500 ML Cc RR B0SBB02 12/02/97 LU) 
032617 058 /G SACCA PVC 100 ML Cc RR B0SBB02 12/02/97 ® 
032617 060 /G SACCA PVC 250 ML (o) RR B0SBB02 12/02/97 O 
032617 072 /G SACCA PVC 500 ML Cc RR B05BB02 12/02/97 DU) 
032617 084 /G SACCA PVC 1000 ML Cc RR B0SBB02 12/02/97 O 
| ELETTROLITICA REINTEGRAZ PH 7,4 CON SODIO GLUCONAT Codice AIC Dossier Specialità: 032826 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032826 012 /G FLACONE 50 ML (o) RR BOSBB01 08/11/93 O 
032826 024 /G FLACONE 100 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 D 
032826 036 /G FLACONE 250 ML e RR BOSBBO1 08/11/93 O 
032826 048 /G FLACONE 500 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 O 
032826 063 /G 50 ML IN FLACONE DA 100 ML. Cc RR BOSBBO1 08/11/93 O 
032826 075 /G 100 ML IN FLACONE DA 250 ML (6 RR BOSBB01 08/11/93 0] 
032826 087 /G 250 ML IN FLACONE DA 500 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 G 
032826 099 /G SACCA 50 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 DO 
032826 101 /G SACCA 100 ML Cc RR B05BB01 08/11/93 DU 
032826 113 /G SACCA 250 ML Cc RR ‘B05BBO1 08/11/93 O) 
032826 125 /G SACCA 500 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 U 
032826 137 /G SACCA 1000 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 O 
032826 149 /G SACCA 2000 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 O 
032826 152 /G 50 ML IN SACCA DA 100 ML Cc RR B0OSBBO01 08/11/93 O 
032826 164 /G 100 ML IN SACCA DA 250 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 CU] 
032826 176 /G 250 ML IN SACCA DA 500 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 CL] 
ELETTROLITICA SELETTIVA Codice AIC Dossier Specialità: 030919 
I data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL S.P.A. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 


— 987 — 


20-8-1999 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 195 


Medicinali a Denominazione Generica 


030919 017 /G 
030919 029 /G 
030919 031 /G 
030919 043 /G 
030919 056 /G 
030919 068 /G 
030919 070 /G 
030919 082 /G 


FLACONE 50 ML 

FLACONE 100 ML 

FLACONE 250 ML 

FLACONE 500 ML 

SACCA CLEAR-FLEX 100 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 250 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 500 ML, 
SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML 


| ELETTROLITICA SELETTIVA 


data prima-registrazione specialità: 08/11/93 


oe zie ze zeze mene: 


Data Rinnovo 


BOSBBO1 08/11/93 na 
BOSBBO1 08/11/93 O 
BOSBBO1 08/11/93 O] 
BOSBB01 08/11/93 na 
BOSBBO1 08/11/93 LÌ 
BOSBBO1 08/11/93 O 
BOSBBO! 08/11/93 U 
BOSBBO1 08/11/93 O 
Codice AIC Dossier Specialità: 031548 


08/11/98 Titolare AIC: GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE 


N° AIC 
031548 074 /G 
031548 086 /G 
031548 098 /G 
031548 100 /G 
031548 112 /G 
031548 124 /G 
031548 136 /G 
031548 148 /G 
031548 151 /G 
031548 163 /G 
031548 175 /G 


Confezione 


FLACONE 100 ML 

FLACONE 250 ML 

FLACONE 500 ML 

FLACONE 1000 ML 

SACCA FLESSIBILE 50 ML 
SACCA FLESSIBILE 100 ML 
SACCA FLESSIBILE 250 ML 
SACCA FLESSIBILE 500 ML 
SACCA FLESSIBILE 1000 ML 
SACCA FLESSIBILE 1500 ML 
SACCA FLESSIBILE 2000 ML 


Fascia SSN 
c 


(o Mozezezeze zone mene! 


ELETTROLITICA SELETTIVA 


Dispensazione 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 


ATC Registrazione in Farmacia 
BOSBB01 08/11/93 O 
BOSBBO1 08/11/93 O 
BOSBBO1 08/11/93 O 
BOSBBO1 08/11/93 Ci 
BOSBBO1 08/11/93 CL] 
BOSBBO1 08/11/93 [a 
BOSBBO1 08/11/93 O) 
BOSBBO1 08/11/93 DI 
BOSBBO1 08/11/93 n: 
BOSBBO1 08/11/93 LU] 
BOSBBO1 08/11/93 O] 


Codice AIC Dossier Specialità: 032605 


Titolare AIC: 1.R.I.S. BIOMEDICA INDUSTRIA RICERCA SUD 


Fascia SSN 
Cc 


O00Nn0nnNOAO 


data prima registrazione specialità: 05/05/97 —Data Rinnovo 
N° AIC Confezione 

032605 014 /G FLACONE 50 ML 

032605 026 /G FLACONE 100 ML 

032605 038 /G FLACONE 250 ML 

032605 040 /G FLACONE 500 ML 

032605 053 /G SACCA PVC 100 ML 

032605 065 /G SACCA PVC 250 ML 

032605 077 /G SACCA PVC 500 ML 

032605 089 /G SACCA PVC 1000 ML 

ELETTROLITICA SELETTIVA 

data prima registrazione specialità: 18/05/98 Data Rinnovo 
N° AIC Confezione 

033845 013 /G FLACONE VETRO 50 ML 


033845 025 /G 
033845 037 /G 
033845 049 /G 
033845 052 /G 


FLACONE VETRO 100 ML 
FLACONE VETRO 250 ML 
FLACONE VETRO 500 ML 
FLACONE VETRO 1000 ML 


ELETTROLITICA SELETTIVA 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 
N° AIC Confezione 
030742 011 /G FLACONE 250 ML 
030742 023 /G FLACONE 500 ML 
‘ ELETTROLITICA SELETTIVA 
Î data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 
N° AIC Confezione 
030713 010 /G FIALA 500 ML 
030713 022 /G FLACONE 100 ML 
030713 034 /G FLACONE 250 ML 
030713 046 /G FLACONE 1000 ML 


Fascia SSN 
(e; 


Dispensazione ° ATC Registrazione in Farmacia 

RR BOSBBO1 05/05/97 U 

RR BOSBBO1 05/05/97 U 

RR BOSBBO1 05/05/97 O 

RR BOSBBO1 05/05/97 OD 

RR BOSBB01 05/05/97 a 

RR BOSBB01 05/05/97 U 

RR BOSBBOI 05/05/97 DU 

RR BOSBB01 05/05/97 O 

Codice AIC Dossier Specialità: 033845 

Titolare AIC: LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A. 

Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

RR BOSBBO1 18/05/98 na 

RR BOSBBO1 18/05/98 Ù 

RR BO5BBO1 18/05/98 O 

RR BOSBBO1 18/05/98 O 

RR BOSBB01 18/05/98 O 


Cc 
c 
c 
Cc 


Codice AIC Dossier Specialità: 030742 


08/11/98 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 


Fascia SSN 


Cc 
Cc 


Dispensazione 


RR 
RR 


08/11/98 


Fascia SSN 
(o) 


Cc 
Cc 
c 
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Dispensazione 
RR 
RR 
RR 
RR 


ATC Registrazione in Farmacia 
BOSBBO1 08/11/93 O 
BOSBBO1 08/11/93 O 


Codice AIC Dossier Specialità: 030713 


Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 


ATC Registrazione in Farmacia 
BOSBB01 08/11/93 CD] 
BOSBBO1 08/11/93 CD] 
BOSBB01 08/11/93 Ga] 
BOSBBO1 08/11/93 a 
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ELETTROLITICA SELETTIVA Codice AIC Dossier Specialità: 031212 
I data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: TERAPEUTICA VENETA SRL . LABORATORIO FARMACO - 
BIOLOGICO 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

031212 018 /G FLACONE 50 ML Cc RR B0SBB01 08/11/93 O 
031212 020 /G FLACONE 100 ML 18 RR B0SBB01 08/11/93 i 
031212 032 /G FLACONE 250 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 OÙ 
031212 044 /G FLACONE 500 ML Cc RR B0SBB01 08/11/93 O 
031212 057 /G FLACONE 1000 ML (6) RR BOSBBO1 08/11/93 O 
031212 069 /G 50 ML IN FLACONE 100 ML Cc RR B05BB01 08/11/93 O 
031212 071 /G 100 ML IN FLACONE 250 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 LI] 
031212 083 /G 250 ML IN FLACONE 500 ML (o) RR BOSBB01 08/11/93 [nn 


EMETINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 032691 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

032691 014 /G 10 FIALE 20 MG/1 ML Cc RR PO1AX02 08/11/93 LU 
EMETINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 032637 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 

N° AIC Confezione i Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032637 011 /G FIALA 20MG/1ML Cc RR PO1AX02 08/11/93 CU 
032637 023 /G 2 FIALE 20MG/1IML Cc RR PO1AX02 08/11/93 U 
032637 035 /G 3 FIALE 20MG/1IML (6; RR PO1AX02 08/11/93. LI 
032637 047 /G 4 FIALE 20MG/1ML Cc RR PO1AX02 08/11/93 O 
032637 050 /G 5 FIALE 20MG/1ML Cc RR POlAX02 08/11/93 DU) 
032637 062 /G 6 FIALE 20MG/IML Cc RR PO1AX02 08/11/93 LU] 
032637 074 /G. 7 FIALE 20MG/IML c RR PO1AX02 08/11/93 O 
032637 086 /G 8 FIALE 20MG/IML Cc RR PO1AX02 08/11/93 LU 
032637 098 /G 9 FIALE 20MG/1ML (e RR PO1IAX02 08/11/93 LU 
032637 100 /G 10 FIALE 20MG/IML Cc RR PO1AX02 08/11/93 O 


EMETINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 032435 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032435 012 /G = 10 FIALE 20MG/IML Cc RR POLAX02 08/11/93 LI 
EMETINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030666 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030666 010 /G 5 FIALE 1 ML 20 MG Cc RR PO1AX02 08/11/93 LI 
030666 022 /G « SOFIALE1ML20MG Cc RR POIAX02 08/11/93 LI 
EOSINA Codice AIC Dossier Specialità: 030486 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMA 3 SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030486 017 /G = SOLUZIONE 1% G 50 Cc SP DO8AX02 08/11/93 CU] 
030486 029 /G SOLUZIONE 1% G 100 Cc SP DO8AX02 08/11/93 7%] 
030486 031 /G SOLUZIONE 2% G 50 Cc SP DO8AX02 08/11/93 O 
030486 043 /G = SOLUZIONE 2% G 100 Cc SP DO08AX02 08/11/93 ki 
| EOSINA Codice AIC Dossier Specialità: 031100 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OLCELLI DOTT. M.&C. SRL - LABORATORIO CHIMICO- 
FARMACEUTICO 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031100 011 /G = SOLUZIONE 2% 100 G Cc sp DO8AX02 08/11/93 O 
031100 023 /G = SOLUZIONE 2% 500 ML Cc SP D08AX02 08/11/93 U 
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Codice AIC Dossier Specialità: 029540 
| data prima segistrazione specialità: 30/03/99 Data Rinnovo Titolare AIC: ABIOGEN PHARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia — 
029540 010 /G 10 FIALE SOLUZ INIETT S.C. 0,2 ML A RR B0O1ABO1 30/03/99 O 
5 e I LECCARE L SEE ; 

ERGOMETRINA MALEATO Codice AIC Dossier Specialità: 032576 i 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BELTAPHARM S.P.A. | 
a J 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032576 050 /G 1000 COMPRESSE 0,5 MG Cc RR G02AB03 08/11/93 E 

ERGOMETRINA MALEATO Codice AIC Dossier Specialità: 030060 

data prima registrazione specialità: 08/1193 =—=DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030060 014 /G S FIALE0,2 MG/1 ML Cc RR G02AB03 08/11/93 O] 
030060 026 /G 50 FIALE0,2 MG/1 ML Cc RR G02AB03 08/11/93 GO 
030060 038 /G 100 FIALE0,2 MG/ 1 ML (è) RR G02AB03 08/11/93 O 

| ERGOMETRINA MALEATO Codice AIC Dossier Specialità: 031418 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FISIOPHARMA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031418 015 /G S FIALE 0,20 MG/ML Cc RR G02AB03 08/11/93 O 

ERGOMETRINA MALEATO Codice AIC Dossier Specialità: 031939 

data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031939 010 /G 0,20MG/1ML 1 FIALA 1 ML Cc RR G02AB03 08/11/93 LÌ 
031939 022 /G 0,20MG/1IML 2 FIALE 1 ML Cc RR G02AB03 08/11/93 O 
031939 034 /G 0,20MG/1ML3 FIALE 1 ML Cc RR G02AB03 08/11/93 LI 
031939 046 /G 0,20MG/1ML 4 FIALE 1 ML Cc RR G02AB03 08/11/93 Ly 
031939 059 /G 0,20MO/1ML 5 FIALE 1 ML Cc RR G02AB03 08/11/93 O 
031939 061 /G 0,20MG/1ML 6 FIALE 1 ML Cc RR G02AB803 08/11/93 O 
031939 073 /G 0,20MG/IML 7 FIALE 1 ML C RR G02AB03 08/11/93 O 
031939 085 /G 0,20MG/1ML 8 FIALE 1 ML Cc RR G02AB03 08/11/93 I 
031939 097 /G 0,20MG/1ML 9 FIALE 1 ML Cc RR G02AB03 08/11/93 O 
031939 109 /G 0,20MG/1ML 10 FIALE 1 ML (o) RR G02AB03 08/11/93 CD) 

| ERGOMETRINA MALEATO Codice AIC Dossier Specialità: 030639 
| data primaregistrazione specialità: 08/11/93. —Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: 1.S.F. S.P.A. 
| SEA J 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030639 013 /G 0,20 MG/ML 5 FIALE Cc RR G02AB03 08/11/93 ina 

ERGOMETRINA MALEATO Codice AIC Dossier Specialità: 030099 

data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOTERAPICO ITALIANO SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030099 016 /G 20 COMPRESSE 0,5 MG Cc RR G02AB03 08/11/93 O] 

ERGOMETRINA MALEATO Codice AIC Dossier Specialità: 029589 

data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONTEFARMACO SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029589 013 /G S FIALE 0,20 MG/1 ML Cc RR G02AB03 08/11/93 LI 

ERGOMETRINA MALEATO Codice AIC Dossier Specialità: 032436 

data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032436 014 /G 10 COMPRESSE 0,5 MG Cc RR G02AB03 08/11/93 O) 
032436 026 /G 5 FIALE 0,20MG/IML Cc RR G02AB03 08/11/93 (i 
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ERGOMETRINA MALEATÒ Codice AIC Dossier Specialità: 031023. 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: PHARMINVEST SPA 
Ù si 
N° AIC Confezione Ò Fascia SSN Dispensazione ATC. Registrazione in Farmacia 
031023 017 /G = 5 FIALE0,20 MG/1 ML c RR G02AB03 08/11/93 O 
ERGOMETRINA MALEATO Codice AIC Dossier Specialità: 030667 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030667 012 /G S FIALE 1 ML 0,20 MG Cc. RR G02AB03 08/11/93 D 
030667 024 /G 50 FIALE 1 ML 0,20 MG (o) RR G02AB03 08/11/93 O 
= DEIR = SE 
ERGOMETRINA MALEATO Codice AIC Dossier Specialità: 031872 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: SERPERO S.P.A. 
N° AIC Confezione Di Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031872017 /G 5 FIALA 0,2MG/1ML Cc RR G02AB03 08/11/93 O 
| ERGOMETRINA TARTRATO Codice AIC Dossier Specialità: 032692 
; | data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032692 016 -/G 20 COMPRESSE 1 MG Cc RR G02AB03 08/11/93 DÌ 
| ERGOMETRINA TARTRATO Codice AIC Dossier Specialità: 031873 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo. 08/11/98 Titolare AIC: SERPERO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN I Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031873 019 /G S FIALA 0,25MG/IML Cc RR 6G02AB03 08/11/93 O 
| ERGOTAMINA TARTRATO Codice AIC Dossier Specialità: 029907 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: A.F.0.M. MEDICAL SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029907 019 /G 20 COMPRESSE 1 MG Cc RR N02CA02 08/11/93 O 
ERGOTAMINA TARTRATO Codice AIC Dossier Specialità: 031420 | 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FISIOPHARMA S.R.L. j 
L di a CA ; ccà dial na 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031420 019 /G 5 FIALE 0,25 MG/(ML Cc RR N02CA02 08/11/93 O 
ERGOTAMINA TARTRATO Codice AIC Dossier Specialità: 031940 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031940 012 /G 0,25MG/IML 1 FIALA 1 ML (0) RR N02CA02 08/11/93 O 
031940 024 /G 0,25MG/1ML 2 FIALE 1 ML (0) RR N02CA02 08/11/93 O 
031940 036 /G 0,25MG/1ML 3 FIALE 1 ML Cc RR N02CA02 08/11/93 CU 
031940 048 /G 0,25MG/1ML 4 FIALE 1 ML Cc RR N02CA02 08/11/93 DU] 
031940 051 /G 0,25MG/1ML 5 FIALE 1 ML Cc RR N02CA02 08/11/93 D) 
031940 063 /G 0,25MG/1ML 6 FIALE 1 ML Cc RR N02CA02 08/11/93 UO 
031940 075 /G 0,25MG/1ML 7 FIALE 1 ML Cc RR N02CA02 08/11/93 CI 
031940 087 /G 0,25MG/IML 8 FIALE 1 ML Cc RR N02CA02 08/11/93 CI 
031940 099 /G 025MG/IML 9 FIALE 1 ML Cc RR N02CA02 08/11/93 DL] 
031940 101 /G 0,25MG/1ML 10 FIALE 1 ML Cc RR N02CA02 08/11/93 — DT) 
ERGOTAMINA TARTRATO Codice AIC Dossier Specialità: 031261 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LS.F, S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031261 011 /G 0,25 MG/ML S FIALE Cc RR N02CA02 08/11/93 O 
ERITROMICINA Codice AIC Dossier Specialità: 029908 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 —DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: A.F.0.M. MEDICAL SPA 
t 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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029908 011 /G 3% CREMA TUBO G 30 Cc RR DIO0AF02 08/11/93 O 
ERITROMICINA Codice AIC Dossier Specialità: 029642 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ABBOTT S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029642 016 /G SOLUZIONE DERMATOLOGICA 2% FLACONE 60 ML C RR DIGAFO2 08/11/93 2 
ERITROMICINA Codice AIC Dossier Specialità: 029680 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: DYNACREN LABORATORIO FARMACEUTICO DEL 
DOTT.A.FRANCIONI E DI M.GEROSA S.R.L. 

N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

029680 016 /G 3% CREMA 30 G Cc. RR D10AF02 08/11/93 O 
ERITROMICINA Codice AIC Dossier Specialità: 029560 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: GALDERMA ITALIA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029560 012 /G GEL 3% TUBO 30G Cc RR D10AF02 20/03/95 a 
029560 024 /G GEL 3% TUBO 15G Cc RR D10AF02 20/03/95 DU 
029560 036 /G 2% LOZIONE FLACONE 40 ML Cc RR DI10AF02 08/11/93 i 
029560 048 /G 2% LOZIONE FLACONE 20 ML Cc RR D10AF02 08/11/93 DU] 

ERITROMICINA Codice AIC Dossier Specialità: 030205 
* data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 
L 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030205 013 /G 2% LOZIONE FLACONE 60 ML Cc RR DI10AF02 08/11/93 0] 
030205 025 /G 2% LOZIONE FLACONE 100 ML Cc RR DIOAPO2 08/11/93 O) 
030205 037 /G SCIROPPO 2,5% FLACONE60 ML Cc RR JO1FA01 08/11/93 CD] 
030205 049 /G SCIROPPO 2,5% FLACONE 100 ML A RR JO1FAO01 08/11/93 L] 

ERITROMICINA Codice AIC Dossier Specialità: 029596 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONTEFARMACO SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029596 018 /G 12 COMPRESSE 250 MG A RR JO1FA01 08/11/93 LU 

ERITROMICINA ETILSUCCINATO Codice AIC Dossier Specialità: 030284 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 —DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BELTAPHARM S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
030284 020 /G SOSPENSIONE ORALE 2,5% FLACONE 100 ML A RR J01FA01 08/11/93 O 
030284 044 /G SOSPENSIONE ORALE 4% FLACONE 100 ML Cc RR JO1FA0I 08/11/93 O 

| ERITROMICINA ETILSUCCINATO Codice AIC Dossier Specialità: 030156 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030156 018 /G = SCIROPPO 2,5% FLACONE 60 ML Cc RR JO1FA01 08/11/93 Gi 
030156 020 /G SCIROPPO 2,5% FLACONE 100 ML A RR JO1FAO01 08/11/93 U 
030156 032 /G SCIROPPO 4% FLACONE 60 ML Cc RR JO1FA01 08/11/93 (dI 
030156 044 /G SCIROPPO 4% FLACONE 100 ML Cc RR JO1FA01 08/11/93 DU] 


ERITROMICINA ETILSUCCINATO Codice AIC Dossier Specialità: 032437 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

032437 016 /G SCIROPPO 2,5% FLACONE 60 ML (Sì RR JO1FA01 08/11/93 O 

032437 028 /G SCIROPPO 4% FLACONE 100 ML (e) RR JO1FA01 08/11/93 O 

ERITROMICINA GALDERMA Codice AIC Dossier Specialità: 029560 

data prima registrazione specialità: 20/03/95 Data Rinnovo Titolare AIC: GALDERMA ITALIA S.P.A. 
L 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

029560 012 GEL 3% TUBO 30 RR DI0AF02 20/03/95 na 

G 
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029560 024 GEL 3% TUBO 15 Cc RR D10AF02 20/03/95 Gil 
G 
l'ERITROMICINA LATTOBIONATO Codice AIC Dossier Specialità: 031421 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FISIOPHARMA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031421) 011 /G FLACONE 500 MG A RR JO1FA01 08/11/93 O 
031421 023 /G FLACONE 1000 MG A RR JO1FA01 08/11/93 [n 
ERITROMICINA LATTOBIONATO Codice AIC Dossier Specialità: 030641 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: 1.S.F. S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030641 017 /G FIALA 500 MG A RR JO1FA01 08/11/93 O 
030641 029 /G = FIALA 1000 MG A RR JO1FAO1 08/11/93 O 
CT î 
ERITROMICINA LATTOBIONATO Codice AIC Dossier Specialità: 032438 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032438 018 /G FLACONE 500MG+FIALA SOLVENTE A RR JOlFAO1 08/11/93 O) 
032438 020 /G FLACONE 1G+FIALA SOLVENTE A RR JO1FAO1 08/11/93 O 
ERITROMICINA STEARATO Codice AIC Dossier Specialità: 032577 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BELTAPHARM S.P.A. 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032577 052 /G 1000 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG Cc RR JO1FAO1 08/11/93 n 
ERITROMICINA STEARATO Codice AIC Dossier Specialità: 030157 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030157 010 /G 12 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG A RR JO1FA01 08/11/93 DU 
| ERITTROMICINA STEARATO Codice AIC Dossier Specialità: 030204 | 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030204 010 /G 12 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG A RR JO1FA01 08/11/93 LI 
ERITROMICINA STEARATO Codice AIC Dossier Specialità: 032439 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione © in Farmacia 
032439 010 /G 12 COMPRESSE 250 MG "A RR J01FA01 08/11/93 DI 
ETAMBUTOLO CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 031284 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ASSOGALENICA - OFFICINA GALENICA PER IL TERZO 
MONDO cal 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATG Registrazione in Farmacia 
031284 019 /G = 1000 COMPRESSE 200 MG Cc RR J104AK02 08/11/93 OD 
031284 021 /G = 1000 COMPRESSE 400 MG Cc RR J104AK02 08/11/93 nn 
| ETAMBUTOLO CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030295 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BELTAPHARM S.P.A. 

i N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione . ATC Registrazione in Farmacia 
030295 012 /G. = 20 COMPRESSE 200 MG A RR J04AK02 08/11/93 Li 
030295 024 /G 20 COMPRESSE 400 MG A RR J104AK02 08/11/93 O 

| ETAMBUTOLO CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030263 
' data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMACEUTICI ECOBI SAS 
L 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030263 014 /G 20 COMPRESSE 200 MG A RR 104AK02 08/11/93 na 
030263 026 /G = 20 COMPRESSE 400 MG A RR J04AK02 08/11/93 U 
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ETAMBUTOLO CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030499 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL 
| 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030499 014 /G 20 COMPRESSE 400 MG A RR J04AK02 08/11/93 M 
030499 026 /G 100 COMPRESSE 400 MG Cc RR J04AK02 08/11/93 O 
030499 038 /G 500 COMPRESSE 400 MG Cc RR 104AK02 08/11/93 CL] 
030499 040 /G 1000 COMPRESSE 400 MG Cc RR J04AK02 08/11/93 O 
ETAMBUTOLO CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030100 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOTERAPICO ITALIANO SPA 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030100 010 /G 20 COMPRESSE 200 MG A RR 304AK02 08/11/93 O 
030100 022 /G 20 COMPRESSE 400 MG A RR +J04AK02 08/11/93 U 
030100 034 /G 500 COMPRESSE 200 MG Cc RR J04AK02 08/11/93 O 
030100 046 /G 500 COMPRESSE 400 MG Cc RR J04AK02 08/11/93 O 
| ETAMBUTOLO CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030158 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030158 012 /G 20 COMPRESSE 200 MG A RR J04AK02 08/11/93 (E 
030158 024 /G 20 COMPRESSE 400 MG A RR 104AK02 08/11/93 DU 
ETAMBUTOLO CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 029603 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONTEFARMACO SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029603 014 /G 20 COMPRESSE 200 MG A RR J04AK02 08/11/93 O] 
029603 026 /G 20 COMPRESSE 400 MG A RR J04AK02 08/11/93 GU 
| ETAMBUTOLO CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 032440 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032440 012 /G 20 COMPRESSE 200 MG A RR J04AK02 08/11/93 O) 
032440 024 /G 20 COMPRESSE 400 MG A RR 104AK02 08/11/93 LÌ 
EUCALIPTO COMPOSTO Codice AIC Dossier Specialità: 029675 | 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: DYNACREN LABORATORIO FARMACEUTICO DEL ; 
DOTT.A.FRANCIONI E DI M.GEROSA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029675 016 /G_ FLACONE20G. Cc SP ROIAX30 08/11/93 U 
FENILBUTAZONE Codice AIC Dossier Specialità: 032693 
È data prima registrazione specialità: 08/11/93 —DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032693 018 /G 20 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG Cc RNR MOI1AA01 08/11/93 O 
D A 77 
FENILBUTAZONE Codice AIC Dossier Specialità: 030488 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMA 3 SRL ] 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030488 011 /G 10 SUPPOSTE 250 MG Cc RNR MOIAA01 08/11/93 O) 
FENILBUTAZONE Codice AIC Dossier Specialità: 030264 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMACEUTICI ECOBI SAS 
N° AIG Confezione Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030264 016 /G 20 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG Cc RNR MOI1AA01 08/11/93 O] 
030264 028 /G 10 SUPPOSTE 250 MG Cc RNR MOI1AA01 08/11/93 O 
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| FENILBUTAZONE 


Codice AIC Dossier Specialità: 030206 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030206 015 /G 20 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG Cc RNR MO1AA01 08/11/93 Ci 
| FENILBUTAZONE Codice AIC Dossier Specialità: 029578 | 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONTEFARMACO SPA 
L 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

029578 010 /G 20 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG Cc RNR MO1AA01 08/11/93 O 
FENILBUTAZONE Codice AIC Dossier Specialità: 032441 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

032441 014 /G 20 COMPRESSE 206 MG (6) RNR MOIAA01 08/11/93 DU] 
FENILEFRINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 029909 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: A.F.O.M. MEDICAL SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029909 013 /G = GOCCE0,25% FLACONE 10 ML Cc SP R01AA04 08/11/93 O) 

FENILEFRINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 032694 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 
RA — da j 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATG Registrazione in Farmacia 
032694 010 /G GOCCE NASALI 0,25% FLACONE 10 ML Cc SP R01AA04 08/11/93 DU] 

1 

FENILEFRINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 029676 i 

data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: DYNACREN LABORATORIO FARMACEUTICO DEL | 
DOTTA.FRANCIONI E DI M.GEROSA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029676 018 /G = FLACONE NEBULIZATORE 10 ML 0,25% Cc SP RO1AA04 08/11/93 DI 

FENILEFRINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 029743 
data prima registrazione specialità: 06/11/93 Data Rinnovo = 08/11/98 Titolare AIC: GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029743 010 /G © 0,25% GOCCE FLACONE 10 ML Cc SP ROIAA04 08/11/93 CÌ 
029743 022 /G 0,25% GOCCE FLACONE 10 ML Cc SP RO1AA04 08/11/93 O 

FENILEFRINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030969 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE LN.T.E.S. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030969 036 /G 1% GOCCE OFTALMICHE. FLACONE 5 ML Cc SP SO1FBO1 08/11/93 CI 
030969 048 /G 1% GOCCE OFTALMICHE FLACONE 10 ML Cc SP SO1FB01 08/11/93 O 
030969 051 /G = 0,25% GOCCE FLACONE 5 ML Cc SP RO1AA04 08/11/93 DU] 
030969 063 /G 0,25% GOCCE FLACONE 10 ML Cc SP R01AA04 08/11/93 O 

FENILEFRINA CLORIDRATO E IDROCORTISONE ACETATO Codice AIC Dossier Specialità: 032695 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

032695 013 /G = 0,3%+0,5% GOCCE NASALI FLACONE 10 ML c SP R01AD60 08/11/93 DI 
| FENITOINA SODICA Codice AIC Dossier Specialità: 030500 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030500 019 /G © 20 COMPRESSE 100 MG Cc RR N03AB02 08/11/93 na 
030500 021 /G = 100 COMPRESSE 100 MG Cc RR N03AB02 08/11/93 O) 
030500 033 /G 500 COMPRESSE 100 MG Cc RR N03AB02 08/11/93 CJ 
030500 045 /G 1000 COMPRESSE 100 MG Cc RR N03AB02 08/11/93 Li 
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si Pe i nie A a rea sa 
FENITOINA SODICA Codice AIC Dossier Specialità: 030102 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOTERAPICO ITALIANO SPA 
liane PAPA O E PE: REA «dei SADE SERIE RA SEAT ETA EST 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030102 026 /G 250 COMPRESSE 100 MG Cc RR N03AB02 08/11/93 O 
— 
FENOBARBITALE Codice AIC Dossier Specialità: 030103 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOTERAPICO ITALIANO SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030103 016 /G 30 COMPRESSE 50 MG (© RNR N03AA02 08/11/93 D 
030103 030 /G 30 COMPRESSE 100 MG Cc RNR N03AA02 08/11/93 O 
| FENOBARBITALE Codice AIC Dossier Specialità: 030840 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO L.S.I. S.P.A. 
l a 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030840 019 /G 30 COMPRESSE 20 MG Cc RNR N03AA02 08/11/93 CD] 
030840 021 /G 30 COMPRESSE 50 MG Cc RNR NO3AA02 08/11/93 O 
030840 033 /G 20 COMPRESSE 100 MG Cc RNR N03AA02 08/11/93 DI 
030840 045 /G 1000 COMPRESSE 20 MG Cc RNR N03AA02 08/11/93 O 
030840 058 /G 1000 COMPRESSE 50 MG Cc RNR N03AA02 08/11/93 O 
030840 060 /G 1000 COMPRESSE 100 MG Cc RNR N03AA02 08/11/93 O) 
FENOBARBITALE Codice AIC Dossier Specialità: 032442 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
032442 016 /G 10 COMPRESSE 100 MG c RNR NO03AA02 08/11/93 O 
| FENOBARBITALE SODICO Codice AIC Dossier Specialità: 030061 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030061 016 /G 5 FIALE100 MG/1 ML Cc RNR N0O3AA02 08/11/93 O 
030061 028 /G 10 FIALE100 MG/1 ML Cc RNR N03AA02 08/11/93 O 
030061 030 /G 50 FIALE100 MG/1 ML C RNR NO3AA02 08/11/93 O 
030061 042 /G 100 FIALE100 MG/1 ML Cc RNR N03AA02 08/11/93 DI) 
FENOBARBITALE SODICO Codice AIC Dossier Specialità: 032696 | 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98. Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032696 015 /G 5 FIALE 100 MG/2 ML Cc RNR N0O3AA02 08/11/93 Ci 
032696 027 /G 5 FIALE 30 MG/1 ML Cc RNR N03AA02 08/11/93 CU) 
FENOBARBITALE SODICO Codice AIC Dossier Specialità: 030669 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030669 016 /G S FIALE 1 ML 30 MG (0) RNR N03AA02 08/11/93 n 
030669 028 /G S FIALE 2 ML 100 MG Cc RNR N03AA02 08/11/93 O 
| FENOLSULFONFTALEINA Codice AIC Dossier Specialità: 032697 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032697 017 /G S FIALE 6 MG/1 ML Cc RNR V04CH03 08/11/93 D 
FENOLSULFONFTALEINA Codice AIC Dossier Specialità: 032638 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032638 013 /G FIALA 6MG/1ML Cc RNR V04CH03 08/11/93 O 
032638 025 /G 2 FIALE 6MG/1ML Cc RNR V04CH03 08/11/93 O 
032638 037 /G = 3 FIALE 6MG/IML Cc RNR V04CH03 08/11/93 O 
032638 049 /G 4 FIALE 6MG/1ML Cc RNR V04CH03 08/11/93 1 
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032638 052 /G 5 FIALE 6MG/1ML Cc RNR V04CH03 08/11/93 O 
032638 064 /G 6 FIALE 6MG/1ML Cc RNR V04CH03 08/11/93 O 
032638 076 /G 7 FIALE 6MG/iML (© RNR V04CH03 08/11/93 DU 
032638 088 /G 8 FIALE 6MG/1ML E RNR V04CH03 08/11/93 O 
032638 090 /G 9 FIALE 6MG/1ML Cc RNR V04CH03 08/11/93 O 
032638 102 /G 10 FIALE 6MG/1ML Ci RNR V04CH03 08/11/93 DL) 
Î FENOLSULFONFTALEINA Codice AIC Dossier Specialità: 030670 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 =DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030670 018 /G 5 FIALE 1 ML 6 MG Cc RNR V04CH03 08/11/93 O 
030670 020 /G SO FIALE 1 ML 6 MG Cc RNR V04CH03 08/11/93 O 
FENOSSIMETILPENICILLINA Codice AIC Dossier Specialità: 032443 
data prima registrazione specialità: 08/1193 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032443 018 /G 10 COMPRESSE 125 MG Cc RR 301CE02 08/11/93 O 
032443 020 /G 10 COMPRESSE 500 MG A RR J01CE02 08/11/93 [n 
032443 032 /G SCIROPPO 2,5% FLACONE 100 ML A RR 301CE02 08/11/93 O 


FERROSO SOLFATO 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 


Codice AIC Dossier Specialità: 030502 
08/11/98 Titolare AIC- INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL 


N° AIC 
030502 013 /G 
030502 025 /G 
030502 037 /G 
030502 049 /G 


*- Confezione 
30 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG 


100 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG 
500 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG 
1000 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
c RR B03AA07 08/11/93 O 
Cc RR B03AA07 08/11/93 O 
c RR B03AA07 08/11/93 O 
C RR B03AA07 08/11/93 O 


FERROSO SOLFATO 


Codice AIC Dossier Specialità: 030841 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO I.S.I. S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030841 011 /G 30 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG Cc RR B03AA07 08/11/93 O 
030841 023 /G 1000 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG (0) RR B03AA07 08/11/93 O) 

FERROSO SOLFATO Codice AIC Dossier Specialità: 029592 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 =—DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONTEFARMACO SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029592 019 /G 30 COMPRESSE 200 MG Cc RR B03AA07 08/11/93 a 

FERROSO SOLFATO Codice AIC Dossier Specialità: 032444 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

032444 010 /G 30 COMPRESSE 200 MG Cc RR B03AA07 08/11/93 O 
FISOSTIGMINA SALICILATO Codice AIC Dossier Specialità: 031941 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031941 014 /G 1MG/IML 1 FIALA i ML Cc RR V03AB19 08/11/93 O) 
031941 026 /G 1MG/1ML 2 FIALE 1 ML (o) RR V03AB19 08/11/93 O 
031941 038 /G 1MG/1ML 3 FIALE 1 ML Cc RR V03AB19 08/11/93 DÌ 
031941 040 /G 1MG/1ML 4 FIALE 1 ML Cc RR V03AB19 08/11/93 L] 
031941 053 /G 1MG/1ML 5 FIALE 1 ML Cc RR V03ABI9 08/11/93 U 
031941 065 /G 1MG/IML 6 FIALE 1 ML Cc RR V03AB19 08/11/93 CD] 
031941 077 /G 1MG/1ML 7 FIALE 1 ML Cc RR V03AB19 08/11/93 O 
031941 089 /G 1MG/1ML 8 FIALE 1 ML Cc RR V03AB19 08/11/93 O) 
031941 091 /G 1MG/1ML 9 FIALE 1 ML Cc RR V03AB19 08/11/93 O) 
031941 103 /G 1MG/IML 10 FIALE 1 ML (6) RR V03AB19 08/11/93 O) 
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| FLUORESCEINA SODICA Codice AIC Dossier Specialità: 032698 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032698 019 /G SOLUZIONE OFTAL 0,5% FLACONE 10 MONODOSI C MSP SOIIAOI 08/11/93 O 
9,5:ML 
032698 021 /G SOLUZIONE OFTAL 1% FLACONE 10 MONODOSI Cc MSP SO1JA01 08/11/93 DO 
0,5 ML 


FLUORESCEINA SODICA Codice AIC Dossier Specialità: 030970 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE 1LN.T.E.S. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030970 014 /G SOLUZIONE OFTALMICA 0,5% FLACONE 0,5 ML Cc MSP SO1JA01 08/11/93 O 
030970 026 /G SOLUZIONE OFTALMICA. 0,5% FLACONE10 ML Cc MSP SO1JA01 08/11/93 O 
030970 038 /G SOLUZIONE OFTALMICA. 1% FLACONE 0,5 ML Cc MSP SO1JAO1 08/11/93 O 
030970 040 /G SOLUZIONE OFTALMICA 1% FLACONE 10 ML Cc MSP SO1JAO1 08/11/93 DU] 


Codice AIC Dossier Specialità: 033113 


FLUTAMIDE 


data prima registrazione specialità: 01/03/99 Data Rinnovo Titolare AIC: ALFA WASSERMANN S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033113 010 /G *250 MG COMPRESSE"30 COMPRESSE A RR LO2BB01 01/03/99 O 
| LUTAMIDE Codice AIC Dossier Specialità: 034379 
| data prima registrazione specialità: 24/05/99 Data Rinnovo Titolare AIC: BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
034379 014 /G 21 COMPRESSE 250 MG A RR L02BB01 24/05/99 U 
034379 026 /G 84 COMPRESSE 250 MG A RR L02BB01 24/05/99 DU 
FLUTAMIDE Codice AIC Dossier Specialità: 031580 
data prima registrazione specialità: 19/06/98 Data Rinnovo Titolare AIC: IPSEN S.P.A 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031580 018 /G 30 COMPRESSE 250 MG USO ORALE A RR L02BB01 19/06/98 Wi 
031580 032 /G 105 COMPRESSE 250 MG USO ORALE A RR L02BB01 19/06/98 O 
FLUTAMIDE Codice AIC Dossier Specialità: 033257 
data prima registrazione specialità: 28/04/99 Data Rinnovo Titolare AIC: SYNTHELABO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033257 015 /G 30 COMPRESSE 250 MG A RR L02BB01 28/04/99 O 
FOSFATO SODICO ACIDO Codice AIC Dossier Specialità: 029910 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: A.F.0.M. MEDICAL SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029910 015 /G CLISMA FLACONE 120 ML Cc SP AO6AGOI 08/11/93 vi 
FOSFATO SODICO ACIDO Codice AIC Dossier Specialità: 030330 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 7itolare AIC: BOOTS HEALTHCARE MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030330 017 /G— CLISMA FLACONE 120 ML Cc SP AO6AGO1 08/11/93 vi 


FOSFATO SODICO ACIDO Codice AIC Dossier Specialità: 032699 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032699 011 /G CLISMA 60 ML Cc SP AOGAGO1 08/11/93 U 
032699 023 /G CLISMA 120 ML Cc SP AO6AGOI 08/11/93 M 
FOSFATO SODICO ACIDO Codice AIC Dossier Specialità: 030607 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: DR. OTTOLENGHI & C. SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030607 016 /G CLISMA FLACONE 120 ML Cc SP AO6AGO1 08/11/93 O 
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FOSFATO SODICO ACIDO 


Codice AIC Dossier Specialità: 029697 | 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo = 08/11/98 Titolare AIC: DYNACREN LABORATORIO FARMACEUTICO DEL ] 
o DOTT.A.FRANCIONI E DI M.GEROSA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029697 012 /G BAMB FLACONI 60 ML Cc SP AO6ADIO 08/11/93 T 
029697 024 /G ADULTI FLACONI 120 ML Cc SP AO6ADIO 08/11/93 O) 
| FOSFATO SODICO ACIDO Codice AIC Dossier Specialità: 031052 
Î data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FA.DEM SAS 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031052 018 /G = CLISMA FLACONE 120 ML Cc SP A06AG01 08/11/93 R6 
FOSFATO SODICO ACIDO Codice AIC Dossier Specialità: 030489 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Zitolare AIC: FARMA 3 SRL 
CN AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030489 013 /G = CLISMA FLACONE 120 ML Cc SP A06AGOI 08/11/93 hvj 
FOSFATO SODICO ACIDO Codice AIC Dossier Specialità: 031067 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 =DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMED SAS 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031067 010 /G CLISMA FLACONE 120 ML Cc SP A06AGOLI 08/11/93 O 
FOSFATO SODICO ACIDO Codice AIC Dossier Specialità: 031015 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARVE S.RL. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031015 011 /G CLISMA FLACONE 120 ML Cc SP A06AGO1 08/11/93 O 
031015 023 /G CLISMA 30 FLACONI 120 ML (o) SP A06AGOI 08/11/93 O 
l FOSFATO SODICO ACIDO Codice AIC Dossier Specialità: 029744 
1 data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: GIOVANNI OGNA E FIGLI S.PA. 
L È 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029744 012 /G CLISMA FLACONE 120 ML Cc SP A06AGOI 08/11/93 n 
FOSFATO SODICO ACIDO Codice AIC Dossier Specialità: 030501 I 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL i 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030501 011 /G CLISMA FLACONE 120 ML Cc SP A06AGO1 08/11/93 n 
FOSFATO SODICO ACIDO Codice AIC Dossier Specialità: 030208 i 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 
N° AI Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030208 019 /G CLISMA FLACONE 120 ML Cc SP A06AG01 08/11/93 vi 
[ 
î FOSFATO SODICO ACIDO Codice AIC Dossier Specialità: 030305 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LABOR.FARMACEUTICO DR.GIOVANARDI 
E N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030305 015 /G CLISMA FLACONE 120 ML Cc SP A06AGO1 08/11/93 wi 
030305 027 /G CLISMA FLACONE 60 ML Cc SP A06AGO1 08/11/93 O 
| FOSFATO SODICO ACIDO Codice AIC Dossier Specialità: 029657 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LABORATORI GAMBAR S.R.L. i 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029657 018 /G CLISMA FLACONE 120 ML Cc SP AO06AGO1 08/11/93 UL] 
029657 020 /G = CLISMA FLACONE 60 ML Cc sP A06AGOI 08/11/93 DU] 
FOSFATO SODICO ACIDO Codice AIC Dossier Specialità: 029791 ! 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA SRL. 


Confezione 
CLISMA FLACONE 120 ML 


N° AIC 
029791 011 /G 


ATC 
A06AGO1 


Fascia SSN Dispensazione 
Cc SP 


Registrazione in Farmacia 
08/11/93 hi 
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FOSFATO SODICO ACIDO 


Codice AIC Dossier Specialità: 031140 


data prima registrazione specialità: 08/11/99 Data Rinnovo = 08/11/98 Titolare AIC: OLCELLI DOTT. M.&C. SRL | LABORATORIO CHIMICO- 
L FARMACEUTICO + 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031140 015 /G CLISMA FLACONE 120 ML Cc sp AOSAGOI 09/11/93 [a] 
| FOSFATO SODICO ACIDO ‘Codice AIC Dossier Specialità: 031786 
È — data primaregistrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: RAMINI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031786 015 /G = CLISMA FLACONE 120 ML c SP A06AG01 08/11/93 wi 
Î FOSFATO SODICO ACIDO Codice AIC Dossier Specialità: 029719 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 =—DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: SOFAR S.P.A. 
L È 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029719 010 /G CLISMA FLACONE 120 ML Cc SP AO6AGOI 08/11/93 vi 
029719 022 /G CLISMA 4 FLACONI 120 ML Cc SP AO6AGOI 08/11/93 DT 
029719 034 /G CLISMA 20 FLACONI 120 ML Cc SP AO6AGOI 08/11/93 O 
FOSFATO SODICO ACIDO Codice AIC Dossier Specialità: 031194 | 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 =—DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: TERAPEUTICA VENETA SRL - LABORATORIO FARMACO - A 
BIOLOGICO 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031194.018 /G CLISMA FLACONE 120 ML Cc SP AO6AGOI 08/11/93 U 
FOSFATO SODICO ACIDO Codice AIC Dossier Specialità: 031324 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 —DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ZETA FARMACEUTICI S.P.A. 
L 
N° AIC Confezione : Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Finge 
031324 015 /G = CLISMA FLACONE 120 ML Cc SP AO6AGO1 08/11/93 2] 
FRUTTOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 030920 A 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 =—DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030920 019 /G 5% FLACONE 50 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 U 
030920 021 /G 5% FLACONE 100 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 LJ 
030920 033 /G 5% FLACONE 250 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 LU 
030920 045 /G 5% FLACONE 500 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
030920 058 /G 5% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML (Si RR BOSBA03 08/11/93 LU) 
030920 060 /G 5% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 CJ 
030920 072 /G 5% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML (6 RR BOSBA03 08/11/93 O 
030920 084 /G 5% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 LU 
030920 096 /G 10% FLACONE 50 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 U 
030920 108 /G 10% FLACONE 100 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 Ci 
030920 110 /G 10% FLACONE 250 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
030920 122 /G 10% FLACONE 500 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 [] 
030920 134 /G 10% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML Cc RR BOS5BA03 08/11/93 O 
030920 146 /G 10% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML E. RR BOSBA03 08/11/93 O 
030920 159 /G 10% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML. L RR B05BA03 08/11/93 O 
030920 161 /G 10% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
030920 173 /G 20% FLACONE 50 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 n! 
030920 185 /G 20% FLACONE 100 ML. Cc RR BOSBA03 08/11/93 DU 
030920 197 /G 20% FLACONE 250 ML (0) RR B0S5BA03 08/11/93 O 
030920 209 /G 20% FLACONE 500 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 DO 
030920 211 /G 20% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 inni 
030920 223 /G 20% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
030920 235 /G 20% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML c RR B0SBA03 08/11/93 O 
030920 247 /G 20% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 LI) 
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[FRUTTOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 031045 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A 


L 


N° ALEC Confezione ° ‘Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031045 014 /G 5% FLACONE 50 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 DJ 
031045 026 /G $% SACCA 100 ML c RR B0SBA03 08/11/93 DU] 
031045 038 /G 5% SACCA 250 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 CJ 
031045 040 /G- 5% SACCA S00 ML (6. RR B05BA03 08/11/93 O 
031045 053 /G = 5%SACCA 1000ML c RR B0SBA03 08/11/93 U 
031045 065 /G 5% 50 ML IN FLACONE 100 ML c RR BOSBA03 08/11/93 na 
031045 103 /G 5% 100 ML IN FLACONE 250 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 0 
031045 141 /G 5% 250 ML IN FLACONE 500 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 U 
031045 154 /G 10% FLACONE 50 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 U 
031045 166 /G 10% SACCA 100 ML c RR B05BA03 08/11/93 LU 
031045 178 /G 10% SACCA 250 ML Cc RR B05SBA03 08/11/93 LU 
031045 180 /G 10% SACCA 500 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 DÌ 
031045 192 /G 10% SACCA 1000 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 {} 
031045 204 /G 10% 50 ML IN FLACONE 100 ML Cc RR B0S5SBA03 08/11/93 [na] 
031045 242 /G 10% 100 ML IN FLACONE 250 ML c RR B0OSBA03 08/11/93 DL 
031045 293 /G 10% 250 ML IN FLACONE 500 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 LU) 
031045 305 /G 20% FLACONE 50 ML c RR B0OSBA03 08/11/93 O 
031045 317 /G 20% SACCA 100 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 Lj 
031045 329 /G 20% SACCA 250 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 LU) 
031045 331 /G 20% SACCA 500 ML c RR B05BA03 08/11/93 O) 
031045 343 /G 20% SACCA 1000 ML Cc RR B0OSBA03 08/11/93 O 
031045 356 /G 20% 50 ML IN FLACONE 100 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 LU 
031045 394 /G 20% 100 ML IN FLACONE 250 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 LU 
031045 432 /G 20% 250 ML IN FLACONE 500 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 LU] 
031045 444 /G 10% 5 FIALE 5 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
031045 457 /G 10% 5 FIALE 10 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 DU 
031045 471 /G 10% 5 FIALE 20 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
031045 483 /G 10% 10 FIALE 5 ML [i RR B05BA03 08/11/93 DI] 
031045 495 /G 10% 10 FIALE 10 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 C] 
031045 521 /G 10% 100 FIALE 5 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 Gi 
031045 533 /G 10% 100 FIALE 10 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 Li 
031045 560 /G 5% FLACONE 100 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 LU] 
031045 572 /G 5% FLACONE 250 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 CJ 
031045 584 /G 5% FLACONE 500 ML Cc RR B0OSBA03 08/11/93 U] 
031045 596 /G 10% FLACONE 100 ML c RR BOSBA03 08/11/93 O 
031045 608 /G 10% FLACONE 250 ML sE RR BOSBA03 08/11/93 DI 
031045 610 /G = 10% FLACONE 500 ML c RR BOSBA03 08/11/93 CD} 
031045 622 /G 20% FLACONE 100 ML Cc RR BO5BA03 08/11/93 O 
031045 634 /G 20% FLACONE 250 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 DL] 
031045 646 /G 20% FLACONE 500 ML (i RR BOSBA03 08/11/93 O 

Frutoo Codice AIC Dossier Specialità: 030950 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO 
‘ —.- FARMACEUTICA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030950 012 /G 5% FLACONE 100 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O] 
030950 024 /G 5% FLACONE 250 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 DU] 
030950 036 /G 5% FLACONE 500 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 DÌ 
030950 048 /G 10% FLACONE 250 ML c RR BOSBA03 08/11/93 O 
030950 051 /G = 10% FLACONE S00 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 DU] 
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FRUTTOSIO 


Codice AIC Dossier Specialità: 030370 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: COLLALTO LAB. CHIMICO-FARMACEUTICI DI 
AGNELLI MASSIMO & C. S.A.S. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030370 011 /G 5% FLACONE 100 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 O 
030370 023 /G 5% SO FLACONI 100 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 DU] 
030370 035 /G 5% FLACONE 250 ML c RR BO0SBA03 08/11/93 DU) 
030370 047 /G 5% 25 FLACONI 250 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 DI 
030370 050 /G 5% FLACONE 500 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 i 
030370 062 /G 5% 25 FLACONI 500 ML c RR B05BA03 08/11/93 DJ 
030370 074 /G 5% SACCA 1000 ML Cc RR B0S5BA03 08/11/93 CD) 
030370 086 /G 5% SACCA 2000 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 LU 
030370 098 /G 10% FLACONE 100 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 DT 
030370 100 /G 10% 50 FLACONI 100 ML c RR BO5BA03 08/11/93 O 
030370 112 /G 10% FLACONE 250 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 O 
030370 124 /G 10% 25 FLACONI 250 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 D 
030370 136 /G 10% FLACONE 500 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 DU] 
030370 148 /G 10% 25 FLACONI 500 ML (6; RR B05BA03 08/11/93 [ni 
030370 151 /G 10% SACCA 1000 ML Cc RR B0OSBA03 08/11/93 DU 
030370 163 /G 10% SACCA 2000 ML C RR B05BA03 08/11/93 U 
030370 175 /G 20% FLACONE 100 ML E RR B05BA03 08/11/93 LU 
030370 187 /G 20% 50 FLACONI 100 ML (04 RR B05BA03 08/11/93 O 
030370 199 /G 20% FLACONE 250 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 n 
030370 201 /G 20% 25 FLACONI 250 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 U 
030370 213 /G 20% FLACONE 500 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 Lu] 
030370) 225 /G 20% 25 FLACONI 500 ML € RR B05SBA03 08/11/93 Lj 
030370 237 /G 20% SACCA 1000 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 U 
030370 249 /G 20% SACCA 2000 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 LU] 

| FRUTTOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 031581 
Î data prima registrazione specialità: 12/10/98 —Data Rinnovo Titolare AIC: EUROSPITAL S.P.A. 
L 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

031581 010 /G 5% FLACONE 500 ML Cc RR B0SBA03 12/10/98 [n 
FRUTTOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 030767 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030767 014 /G 5% FLACONE 50 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
030767 026 /G 5% FLACONE 100 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 O 
030767 038 /G 5% FLACONE 250 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 O 
030767 040 /G 5% FLACONE 500 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 oz 
030767 053 /G 5% FLACONE 1000 ML c RR BOSBA03 08/11/93 LI 
030767 065 /G 10% FLACONE 50 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 O 
030767 077 /G 10% FLACONE 100 ML Cc RR B05SBA03 08/11/93 O 
030767 089 /G 10% FLACONE 250 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 DO 
030767 091 /G 10% FLACONE 500 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 LU 
030767 103 /G 10% FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 CD) 
030767 115 /G 20% FLACONE 50 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
030767 127 /G 20% FLACONE 100 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 D] 
030767 139 /G 20% FLACONE 250 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 O 
030767 141 /G 20% FLACONE 500 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 LU] 
030767 154 /G 20% FLACONE 1000 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 O 
030767 166 /G 5% CONTENITORE PLASTICA RIGIDO 500 ML Cc RR B05BA03 04/09/97 U 
030767 178 /G "5%" SACCA FLESSIBILE 100 ML Cc RR B0S5BA03 04/09/97 O) 
030767 180 /G "5%" SACCA FLESSIBILE 250 ML Cc RR BOSBA03 04/09/97 O) 
030767 192 /G "5%" SACCA FLESSIBILE 500 ML c RR B05BA03 04/09/97 O] 
030767 204 /G "5%" SACCA FLESSIBILE 1000 ML ($) RR B0SBA03 04/09/97 U 
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030767 216 /G "5%" FLACONE PLASTICA 250 ML Cc RR B0OSBA03 04/09/97 O) 
030767 228 /G "10%" SACCA FLESSIBILE 100 ML Cc RR B05BA03 04/09/97 D) 
030767 230 /G "10%" SACCA FLESSIBILE 250 ML Cc RR BOSBA03 04/09/97 O) 
030767 242 /G "10%" SACCA FLESSIBILE 500 ML c RR B05BA03 04/09/97 D] 
030767 255 /G "10%" SACCA FLESSIBILE 1.000 ML Cc RR BOSBA03 04/09/97 O) 
030767 267 /G "10%" FLACONE PLASTICA 250 ML Cc RR B05BA03 04/09/97 O 
030767 279 /G "10%" FLACONE PLASTICA 500 ML Cc RR B0SBA03 04/09/97 DO) 
030767 281 /G "20%" SACCA FLESSIBILE 100 ML Cc RR B0SBA03 04/09/97 G 
030767 293 /G "20%" SACCA FLESSIBILE 250 ML Cc RR B05BA03 04/09/97 O 
030767 305 /G "20%" SACCA FLESSIBILE 500 ML Cc RR B05BA03 04/09/97 DU 
030767 317 /G "20%" SACCA FLESSIBILE 1.000 ML Cc RR BOSBA03 04/09/97 LC] 
030767 329 /G "20%" FLACONE PLASTICA 250 ML Cc RR BOSBA03 04/09/97 a 
030767 331 /G "20%" FLACONE PLASTICA 500 ML Cc RR B0OSBA03 04/09/97 DI 
FRUTTOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 0031557 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031557 010 /G 5% FIALE 1 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 LU 
031557 022 /G 5% FIALE 2 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 Du 
031557 034 /G 5% FIALE 3 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 TU 
031557 046 /G 5% FIALE $ ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 DC] 
031557 059 /G _. 5% FIALE 10 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 O 
031557 061 /G 5% FIALE 20 ML c RR BOSBA03 08/11/93 DI 
031557 073 /G 5% FLACONE 100 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 li 
031557 085 /G 5% FLACONE 250 ML (o) RR B0SBA03 08/11/93 CL] 
031557 097 /G 5% FLACONE 500 ML C RR B0SBA03 08/11/93 LL] 
031557 109 /G 5% FLACONE 1000 ML Cc RR B0S5BA03 08/11/93 1 
031557 111 /G 5% SACCA FLESSIBILE 50 ML Cc RR BO0SBA03 08/11/93 a 
031557 123 /G 5% SACCA FLESSIBILE 100 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 OÙ 
031557 135 /G 5% SACCA FLESSIBILE 250 ML Cc RR B0S5BA03 08/11/93 CD] 
031557 147 /G 5% SACCA FLESSIBILE 500 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 U 
031557 150 /G 5% SACCA FLESSIBILE 1000 ML (0) RR B05BA03 08/11/93 LU) 
031557 162 /G 5% SACCA FLESSIBILE 1500 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 DL] 
031557 174 /G 5% SACCA FLESSIBILE 2000 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 LU) 
031557 248 /G 10% FIALA 1 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 [LU 
031557 251 /G 10% FIALA 2 ML Cc RR BO0SBA03 08/11/93 LL} 
031557 263 /G 10% FIALA 3 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 LU] 
031557 275 /G 10% FIALA 5 ML c RR B05BA03 08/11/93 
031557 287 /G 10% FIALA 10 ML (o) RR B0S5BA03 08/11/93 C] 
031557 299 /G 10 % FIALA 20 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 O 
031557 301 /6G 10% FLACONE 100 ML (o) RR B05BA03 08/11/93 LU 
031557 313 /G 10% FLACONE 250 ML c RR B0SBA03 08/11/93 SS 
031557 325 /G 10% FLACONE 500 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 O 
031557 337 /G 10% FLACONE 1000 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 O 
031557 349 /G 10% SACCA FLESSIBILE 50 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 nr 
031557 352 /G 10% SACCA FLESSIBILE 100 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 LI 
031557 364 /G 10% SACCA FLESSIBILE 250 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 DI 
031557 376 /G 10% SACCA FLESSIBILE 500 ML 0) RR B0SBA03 08/11/93 O 
031557 388 /G 10% SACCA FLESSIBILE 1000 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 DU 
031557 390 /G 10% SACCA FLESSIBILE 1500 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 CÌ 
031557 402 /G 10% SACCA FLESSIBILE 2000 MI. c RR B05BA03 08/11/93 CD] 
031557 477 /G 20% FIALA 1 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 nn 
031557 489 /G 20% FIALA 2 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 CD] 
031557 491 /G 20% FIALA 3 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 CD] 
031557 503 /G 20% FIALA 5S ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 [na 
031557 515 /G 20% FIALA 10 ML Cc RR B0OSBA03 08/11/93 DJ) 
031557 527 /G 20% FIALA 20 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 O 
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031557 539 
031557 541 
031557 554 
031557 566 
031557 578 
031597 S80 
031557 592 
031557 604 
031557 616 
031557 628 
031557 630 


FRUTTOSIO 


data prima registrazione specialità: 


20% FLACONE 100 ML 

20% FLACONE 250 ML 

20% FLACONE 500 ML 

20% FLACONE 1000 ML 

20% SACCA FLESSIBILE 50 ML 
20% SACCA FLESSIBILE 100 ML 
20% SACCA FLESSIBILE 250 ML 
20% SACCA FLESSIBILE 500 ML 
20% SACCA FLESSIBILE 1000 ML 
20% SACCA FLESSIBILE 1500 ML 
20% SACCA FLESSIBILE 2000 ML 


22/07/96 Data Rinnovo 


cncfilncoennonan 


Titolare AIC: LR.I.S. BIOMEDICA INDUSTRIA RICERCA SUD 


RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 


BOSBA03 08/11/93 DU 
B0SBA03 08/11/93 Où 
BOSBA03 08/11/93 DÌ 
BOSBA03 08/11/93 L] 
BOSBA03 08/11/93 CL] 
BOSBA03 08/11/93 O) 
B0SBA03 08/11/93 O 
BOSBA03 08/11/93 O 
BOSBA03 08/11/93 O] 
B0SBA03 08/11/93 O 
B0SBA03 08/11/93 O 


Codice AIC Dossier Specialità: 032613 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032613 010 /G "5%" FLACONE 50 ML Cc RR B0SBA03 22/07/96 LI 
032613 022 /G "5%" FLACONE 100 ML Cc RR B05BA03 22/07/96 D 
032613 034 /G "5%" FLACONE 250 ML Cc RR B05BA03 22/07/96 Ù] 
032613 046 /G "5%" FLACONE 500 ML Cc RR BOSBA03 22/07/96 o 
032613 059 /G "5%" SACCA PVC 100 ML Cc RR B05BA03 22/07/96 LI 
032613 061 /G "5%" SACCA PVC 250 ML Cc RR B05BA03 22/07/96 U 
032613 073 /G "5%" SACCA PVC 500 ML Cc RR B05BA03 22/07/96 
032613 085 /G "5%" SACCA PVC 1000 ML Cc RR BOSBA03 22/07/96 A 
032613 097 /G "10%" FLACONE 50 ML (o) RR B05BA03 22/07/96 LU 
032613 109 /G "10%" FLACONE 100 ML Cc RR B0SBA03 22/07/96 0] 
032613 111 /G "10%" FLACONE 250 ML Cc RR B05BA03 22/07/96 O 
032613 123 /G "10%" FLACONE 500 ML Cc RR B0S5SBA03 22/07/96 O) 
032613 135 /G "10%" SACCA PVC 100 ML Cc RR B0SBA03 22/07/96 LU] 
032613 147 /G "10%" SACCA PVC 250 ML c RR BOSBA03 22/07/96 tend 
032613 150 /G "10%" SACCA PVC 500 ML Cc RR B05BA03 22/07/96 DL] 
032613 162 /G "10%" SACCA PVC 1000 ML Cc RR B05BA03 2207/96 O) 
032613 174 /G "20%" FLACONE 50 ML Cc RR B05BA03 22/07/96 O) 
032613 186 /G "20%" FLACONE 100 ML (8 RR B05BA03 22/07/96 Li 
032613 198 /G "20%" FLACONE 250 ML Cc RR B0SBA03 22/07/96 L] 
032613 200 /G "20%" FLACONE 500 ML Cc RR BOSBA03 22/07/96 LÌ 
032613 212 /G "20%" SACCA PVC 100 ML Cc RR BOSBA03 22/07/96 Di 
032613 224 /G "20%" SACCA PVC 250 ML Cc RR B0OS5BA03 22/07/96 DÌ 
032613 236 /G "20%" SACCA PVC 500 ML Cc RR B05BA03 22/07/96 LI 
032613 248 /G "20%" SACCA PVC 1000 ML Cc RR BOSBA03 22/07/96 fs 

i FRUTTOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 029847 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 

7 N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029847 011 /G 5% FLACONE 50 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 O 
029847 023 /G 5% FLACONE 100 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 DU 
029847 035 /G 5% FLACONE 250 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 E9 
029847 047 /G 5% FLACONE 500 ML (o) RR B05SBA03 08/11/93 7 
029847 050 /G 5% FLACONE 1000 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 e 
029847 062 /G 5% SACCA 50 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 LI 
029847 074 /G 5% SACCA 100 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 O 
029847 086 /G 5% SACCA 250 ML Cc RR B0S5BA03 08/11/93 U 
029847 098 /G 5% SACCA 500 ML si RR B05BA03 08/11/93 nn 
029847 100 /G 5% SACCA 1000 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 
029847 112 /G 10% FLACONE 50 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 O 
029847 124 /G 10% FLACONI 100 ML C RR B05SBA03 08/11/93 U 
029847 136 /G 10% FLACONE 250 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 Li 
029847 148 /G 10% FLACONE 500 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 CJ 
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029847 151 /G 10% FLACONE 1000 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 Li 
029847 163 /G 10% SACCA 50 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
029847 175 /G 10% SACCA 100 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 Ù 
029847 187 /G 10% SACCA 250 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 U 
029847 199 /G 10% SACCA 500 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 (3 
029847 201 /G 10% SACCA 1000 ML Cc RR B0OSBA03 08/11/93 O) 
029847 213 /G = 20% FLACONE S0 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 O 
029847 225 /G = 20% FLACONE 100 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 DU) 
029847 237 /G = 20% FLACONE 250 ML ohi RR B05BA03 08/11/93 O) 
029847 249 /G 20% FLACONE 500 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 0) 
029847 252 /G 20% FLACONE 1000 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 Li 
029847 264 /G 20%SACCA S0ML c RR BOSBA03 08/11/93 C 
029847 276 /G 20% SACCA 100 ML c RR BOSBA03 08/11/93 O) 
029847 288 /G 20% SACCA 250 ML c RR B0SBA03 08/11/93 DÌ 
029847 290 /G 20% SACCA S00 ML c RR B05BA03 08/11/93 nni 
029847 302 /G = 20% SACCA 1000 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
029847 314 /G 5% SACCA 2000 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 U 
029847 326 /G 10% SACCA 2000 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 CU] 
029847 338 /G = 20% SACCA 2000 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
| FRUTTOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 033848 
data prima registrazione specialità: 18/02/98 Data Rinnovo Titolare AIC: LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia : 
033848 019 /G 5% FLACONE VETRO 50 ML Cc RR B05BA03 18/02/98 C] 
033848 021 /G = 5% FLACONE VETRO 100 ML Cc RR B0SBA03 18/02/98 CE 
033848 033 /G = 5% FLACONE VETRO 250 ML Cc RR BOSBA03 18/02/98 LI 
033848 045 /G = 5% FLACONE VETRO 500 ML Cc RR BOSBA03 18/02/98 Ci 
033848 058 /G = 5% FLACONE VETRO 1000 ML Cc RR BOSBA03 18/02/98 CL 
033848 060 /G 10% FLACONE VETRO 50 ML Cc RR B0SBA03 18/02/98 Dl 
033848 072 /G 10% FLACONE VETRO 100 ML Cc RR BOSBA03 18/02/98 GU 
033848 084 /G 10% FLACONE VETRO 250 ML Cc RR BOSBA03 18/02/98 Ci 
033848 096 /G 10% FLACONE VETRO 500 ML Cc RR BOSBA03 18/02/98 L] 
033848 108 /G 10% FLACONE VETRO 1000 ML Cc RR BOSBA03 18/02/98 DU) 


{ 
| FRUTTOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 030864 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONICO S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030864 019 /G = 5% FLACONE 50 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 DI 
030864 021 /G = 5% FLACONE 100 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 DU 
030864 033 /G = 5% FLACONE 250 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 vi 
030864 045 /G = 5% FLACONE 500 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 DL 
030864 058 /G 10% FLACONE 50 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 DU 
030864 060 /G 10% FLACONE 100 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 DL) 
030864 072 /G © 10% FLACONE 250 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 e, 
030864 084 /G 10% FLACONE 500 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 DU) 
030864 096 /G 20% FLACONE 50 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 0) 
030864 108 /G = 20% FLACONE 100 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
030864 110 /G = 20% FLACONE 250 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 DL) 
030864 122 /G = 20% FLACONE 500 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 i 
030864 134 /G 5% 50 MLIN SACCA 100 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 O] 
030864 146 /G 5% 100 ML IN SACCA 250 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 LI] 
030864 159 /G 5% 250 ML IN SACCA 500 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 LU] 
030864 161 /G 5% 500 ML IN SACCA 1000 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 DU] 
030864 173 /G 10% 50 ML IN SACCA 100 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O) 
030864 185 /G 10% 100 ML IN SACCA 250 ML c RR B0OSBA03 08/11/93 LU] 
030864 197 /G 10% 250 ML IN SACCA 500 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 L] 
030864 209 /G 10% 500 ML IN SACCA 1000 ML c RR BOSBA03 08/11/93 LU 
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030864 211 /G = 20% 50 MLINSACCA 100 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 O 
030864 223 /G 20% 100 ML IN SACCA 250 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 D] 
030864 235 /G 20% 250 ML IN SACCA 500 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 O 
030864 247 /G = 20% 500 ML INSACCA 1000 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 O 
030864 250 /G = S%SACCA SOML Cc RR B0SBA03 08/11/93 O 
030864 262 /G = 5%SACCA 100 ML Cc RR DOSBA0I 08/11/93 LI 
030864 274 /G 5%SACCA 250 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 CD] 
030864 286 /G = 5% SACCA 500 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 nni 
030864 298 /G = 5%SACCA 1000 ML Cc RR B0OSBA03 08/11/93 O 
030864 300 /G 10% SACCA 50 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 U 
030864 312 /G 10% SACCA 100 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 DJ 
030864 324 /G 10% SACCA 250 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 O 
030864 336 /G 10% SACCA 500 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 Da 
030864 348 /G 10% SACCA 1000 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 a] 
030864 351 /G = 5%SACCA 2000 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 D) 
030864 363 /G 10% SACCA 2000 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 O 
030864 375 /G = 20%SACCA SO ML c RR BOSBA03 08/11/93 O 
030864 387 /G = 20% SACCA 100 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
030864 399 /G 20% SACCA 250 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 DI] 
030864 401 /G 20% SACCA 250 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 LU 
030864 413 /G = 20% SACCA 500 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 LI 
030864 425 /G = 20% SACCA 1000 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 U 


rN 
o 


I FRUTTOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 0307: 
1 data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN" —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030749 016 /G 5% FLACONE 50 ML C RR BOSBA03 08/11/93 Cl 
030749 028 /G 5% FLACONE 100 ML (e) RR B0S5BA03 08/11/93 O 
030749 030 /G 5% FLACONE 250 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 U 
030749 042 /G 5% FLACONE 500 ML È RR BOSBA03 08/11/93 Lai 
030749 055 /G 5% FLACONE 1000 ML c RR B0OSBA03 08/11/93 U 
030749 067 /G 10% FLACONE 50 ML C RR B05BA03 08/11/93 na) 
030749 079 /G 10% FLACONE 100 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 DI 
030749 081 /G 10% FLACONE 250 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
030749 093 /G 10% FLACONE 500 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 OI 
030749 105 /G 10% FLACONE 1000 ML © RR BOSBA03 08/11/93 O 
030749 117 /G SACCA 0,25 LITRI Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
030749 129 /G SACCA 0,5 LITRI Cc RR BOSBA03 08/11/93 LI 
030749 131 /G SACCA 1 LITRO c RR BOSBA03 08/11/93 O 

FRUTTOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 030714 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030714 012 /G = 5%FIALA 100 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 U 
030714 024 /G 5% FIALA 250 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 nn 
030714 036 /G 5% FIALA 500 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
030714 048 /G 10% FIALA 250 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 eg) 
030714 051 /G 10% FIALA 500 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
030714 063 /G 20% FIALA 250 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 O 
030714 075 /G 20% FIALA 500 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 (a) 
030714 087 /G 5% SACCA 250 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 DI 
030714 099 /G 5% SACCA 500 ML (0) RR BOSBA03 08/11/93 n 
030714 101 /G 5% FLACONE 1000 ML E RR B05BA03 08/11/93 Di 
030714 113 /G 10% FLACONE 100 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 fall 
030714 125 /G 10% FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 Gi 
030714 137 /G 10% SACCA 250 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
030714 149 /G 10% SACCA 500 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 ÙU 
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030714 152 /G 20% FLACONE 100 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 O 
030714 164 /G 20% FLACONE 1000 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 nn 
030714 176 /G 20% SACCA 250 ML (o) RR B0SBA03 08/11/93 Cl 
030714 188 /G 20% SACCA 500 ML (0) RR B05SBA03 08/11/93 O 
FRUTTOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 031202 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: TERAPEUTICA VENETA SRL LABORATORIO FARMACO - 
BIOLOGICO 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031202 017 /G 5% FLACONE 50 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 U 
031202 029 /G 5% FLACONE 100 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 U 
031202 031 /G 5% FLACONE 250 ML (o) RR B05BA03 08/11/93 nn 
031202 043 /G 5% FLACONE 500 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 del 
031202 056 /G 5% FLACONE 1000 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 LI 
031202 068 /G 5S% 50 ML IN FLACONE 100 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
031202 070 /G 5% 100 ML IN FLACONE 250 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
031202 082 /G 5% 250 ML IN FLACONE 500 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 DU] 
031202 094 /G 10% FLACONE 50 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 O 
031202 106 /G 10% FLACONE 100 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 CL] 
031202 118 /G 10% FLACONE 250 ML Cc RR B0OSBA03 08/11/93 O) 
031202 120 /G 10% FLACONE 500 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 CL] 
031202 132 /G 10% FLACONE 1000 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 DJ 
031202 144 /G 10% 50 ML IN FLACONE 100 ML c RR B0S5BA03 08/11/93 DU] 
031202 157 /G 10% 100 ML IN FLACONE 250 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 DL] 
031202 169 /G 10% 250 ML IN FLACONE 500 ML (6 RR B05BA03 08/11/93 A 
031202 171 /G 20% FLACONE 50 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 LU 
031202 183 /G 20% FLACONE 100 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 CL] 
031202 195 /G 20% FLACONE 250 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 O 
031202 207 /6 20% FLACONE 500 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 Ci 
031202 219 /G 20% FLACONE 1000 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 O 
031202 221 /G 20% 50 ML IN FLACONE 100 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 LÌ 
031202 233 /G 20% 100 ML IN FLACONE 250 ML. Cc RR B0S5SBA03 08/11/93 C] 
031202 245 /G 20% 250 ML IN FLACONE 500 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 CI 
FTALILSULFATIAZOLO Codice AIC Dossier Specialità: 031285 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ASSOGALENICA - OFFICINA GALENICA PER IL TERZO 
l MONDO 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031285 012 /G 1000 COMPRESSE 500 MG Cc RR A07AB02 08/11/93 DU] 
FTALILSULFATIAZOLO Codice AIC Dossier Specialità: 030503 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030503 015 /G 20 COMPRESSE 500 MG Cc RR A07AB02 08/11/93 DU) 
030503 027 /G 100 COMPRESSE 500 MG Cc RR A07AB02 08/11/93 O 
030503 039 /G 500 COMPRESSE 500 MG Cc RR A07AB02 08/11/93 CJ 
030503 041 /G 1000 COMPRESSE 500 MG Cc RR A07AB02 08/11/93 O 
FUCSINA FENICA Codice AIC Dossier Specialità: 029911 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: A.F.O.M. MEDICAL SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029911 017 /G SOLUZIONE IDROALCOOLICA 0,3% FLACONE 25 C SP D0O1AE20 08/11/93 Mi 
ML 
FUCSINA FENICA Codice AIC Dossier Specialità: 030331 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BOOTS HEALTHCARE MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030331 019 /G SOLUZIONE IDROALCOOLICA 0,3% FLACONE 25 G_ C SP DOIAE20 08/11/93 i 
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| FUCSINA FENICA Codice AIC Dossier Specialità: 032701 
I data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 


N°AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032701 017 /G 0,3% FLACONE 25 ML Cc SP DO1AE20 08/11/93 O 
| FUCSINA FENICA Codice AIC Dossier Specialità: 030609 | 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: DR. OTTOLENGHI & C. SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030609 010 /G SOLUZIONE IDROALCOOLICA 0,3% FLACONE 30 Cc SP D01AE20 08/11/93 nn 
ML 
FUCSINA FENICA Codice AIC Dossier Specialità: 031053 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FA.DEM SAS 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031053 010 /G = SOLUZIONE IDROALCOOLICA 0,3% FLACONE30 ML C SP D01AE20 08/11/93 Mi 
031053 022 /G SOLUZIONE IDROALCOOLICA 0,3% FLACONE 1000 C SP DO1AE20 08/11/93 O 
ML 
FUCSINA FENICA Codice AIC Dossier Specialità: 030494 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMA 3 SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030494 013 /G SOLUZIONE IDROALCOOLICA 0,3% FLACONE 20G C SP D01AE20 08/11/93 Na 
{ 
FUCSINA FENICA Codice AIC Dossier Specialità: 031068 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMED SAS 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031068 012 /G SOLUZIONE IDROALCOOLICA 0,3% FLACONE G 20 C SP DO1AE20 08/11/93 Dl 


FUCSINA FENICA Codice AIC Dossier Specialità: 029745 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029745 015 /G SOLUZIONE IDROALCOOLICA 0,3% FLACONE 20 C SP D01AE20 08/11/93 O 
ML 
' FUCSINA FENICA Codice AIC Dossier Specialità: 030504 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030504 017 /G = SOLUZIONE IDROALCOOLICA 0,3% FLACONE 30 € SP DO1AE20 08/11/93 Mw 
ML 
FUCSINA FENICA Codice AIC Dossier Specialità: 030209 "| 
data prima registrazione specialità; 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Ticolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030209 011 /G SOLUZIONE IDROALCOOLICA 0,3% FLACONE 30 C SP DOLAE20 08/11/93 O 
ML 
Pecci ie 7 
| FUCSINA FENICA Codice AIC Dossier Specialità: 029792 
| data primaregistrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L. 
al ; e e SI 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029792 013 /G SOLUZIONE IDROALCOOLICA 0,3% FLACONE 30€ SP DO1AE20 08/11/93 Wi 
ML 
FUCSINA FENICA Codice AIC Dossier Specialità: 031787 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: RAMINI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031787 017 /G SOLUZIONE IDROALCOOLICA 0,3% FLACONE 25 C SP D01AE20 08/11/93 Mi 
ML 
031787 029 /G SOLUZIONE IDROALCOOLICA 0,3% FLACONE 100 C SP DO1AE20 08/11/93 DÌ 
ML 
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is FENICA Codice AIC Dossier Specialità: 031326 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ZETA FARMACEUTICI S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031326 010 /G = SOLUZIONE IDROALCOOLICA 0,3% FLACONE 30 C SP D01AE20 08/11/93 I 
ML "aes 
FUROSEMIDE Codice AIC Dossier'Specialità: 031286 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 =DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ASSOGALENICA - OFFICINA GALENICA PER IL TERZO | 
; MONDO n 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031286 014 /G 1000 COMPRESSE 25 MG Cc RR C03CA01 08/11/93 nn 
| FUROSEMIDE Codice AIC Dossier Specialità: 030062 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030062 018 /G 5 FIALE20 MG/2 ML Cc RR C03CA01 08/11/93 [a] 
030062 020 /G 10 FIALE 20 MG2 ML C RR CO3CA01 08/11/93 DU 
030062 032 /G 50 FIALE20 MG/2 ML (0) RR C03CA01 08/11/93 O 
030062 044 /G 100 FIALE20 MG/2 ML Cc RR C03CA01 08/11/93 O 
| FUROSEMIDE Codice AIC Dossier Specialità: 032702 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. | 
N° AIC © Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032702 019 /G 5 FIALE 20 MG/2 ML Cc RR C03CA01 08/11/93 LÌ 
FUROSEMIDE Codice AIC Dossier Specialità: 030266 
i = dataprimaregistrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMACEUTICI ECOBI SAS | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030266 011 /G 30 COMPRESSE 25 MG C RR C03CA01 08/11/93 DU 
FUROSEMIDE Codice AIC Dossier Specialità: 031422 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FISIOPHARMA S.R.L. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031422 013 /G S FIALE 20 MG/2 ML Cc RR C03CA01 08/11/93 O 
FUROSEMIDE Codice AIC Dossier Specialità: 031942 | 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031942 016 /G 20MGR2ML1 FIALA 2 ML Cc RR C03CA01 08/11/93 CD 
031942 028 /G 20MGME2 FIALE 2ML Cc RR C03CA01 08/11/93 1] 
031942 030 /G = 20MG2ML3FIALE 2ML Cc RR C03CA01 08/11/93 LI 
031942 042 /G = 20MG/2ML4 FIALE 2ML Cc RR C03CA0I 08/11/93 D 
031942 055 /G = 20MG/2ML5 FIALE 2 ML Cc RR CO3CA0I 08/11/93 LU] 
031942 067 /G = 20MGRME 6 FIALE 2ML Cc RR C03CA01 08/11/93 U 
031942 079 /G  20MGRML7FIALE 2ML (e RR C03CA01 08/11/93 O 
031942 081 /G 20MGRML8FIALE 2 ML Cc RR C03CA01 08/11/93 CD] 
031942 093 /G = 20MG/2ML9FIALE 2ML Cc RR C03CA01 08/11/93 DU 
031942 105 /G. 20MGRML10FIALE2 ML (ei RR C03CA0I 08/11/93 LD] 
FUROSEMIDE Codice AIC Dossier Specialità: 029746 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029746 017 /G. = S FIALE 20 MGR ML Cc RR C03CA01 08/11/93 U 
[ FUROSEMIDE Codice AIC Dossier Specialità: 030642 | 
È data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ISF. S.P.A. 
N*AICO © Confezione © Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030642 019 /G 5 FIALE20 MG/2 ML (Gi RR C03CA01 08/11/93 DÌ 
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FUROSEMIDE Codice AIC Dossier Specialità: 029848 
L data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
N° AIC Confezione i Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029848 013 /G FIALA 2 ML 20 MG/2 ML Cc RR CO3ZCAOI 08/11/93 Ng: 
| FUROSEMIDE Codice AIC Dossier Specialità: 030507 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 7irolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030507 014 /G 30 COMPRESSE 25 MG Cc RR COICAOI 08/11/93 U 
030507 026 /G 100 COMPRESSE 25 MG Cc RR C03CA01 08/11/93 O 
030507 038 /G 500 COMPRESSE 25 MG Cc RR C03CA0I 08/11/93 O 
030507 040 /G 1000 COMPRESSE 25 MG Cc RR CO3CAOI 08/11/93 a; 
FUROSEMIDE Codice AIC Dossier Specialità: 030105 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOTERAPICO ITALIANO SPA 
iene. Da Li nifital. 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030105 035 /G 1000 COMPRESSE 25 MG (6 RR C03CAO0I1 08/11/93 O 
I FUROSEMIDE Codice AIC Dossier Specialità: 030843 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO 1.S.I. S.P.A. 
[e e = = U Eos ento oe ttt.rr, e i Ti 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030843 015 /G 30 COMPRESSE 25 MG Cc RR CO3CAOI 08/11/93 O] 
030843 027 /G 5 FIALE 20 MG/2 ML Cc RR C03CA0I 08/11/93 LÌ 
030843 039 /G 1000 COMPRESSE 25 MG Cc RR C03CA01 08/11/93 O 
030843 041 /G 50 FIALE 20MG/2ML Cc RR C03CA0I 08/11/93 O 
FUROSEMIDE Codice AIC Dossier Specialità: 030160 | 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030160 016 /G 30 COMPRESSE 25 MG Cc RR C03CA0I 08/11/93 O 
030160 028 /G S FIALE20 MG/2 ML Cc RR C03CA01 08/11/93 LU 


FUROSEMIDE Codice AIC Dossier Specialità: 030210 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 


lio 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

030210 013 /G 30 COMPRESSE 25 MG Cc RR C03CA01 08/11/93 O 
FUROSEMIDE Codice AIC Dossier Specialità: 029998 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MEDISCA FARMACEUTICI S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

029998 010 /G 5 FIALE20 MG? ML c RR C03CAOI 08/11/93 CI 
FUROSEMIDE Codice AIC Dossier Specialità: 029604 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONTEFARMACO SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029604 016 /G = 5 FIALE20 MG ML c RR C03CA0I 08/11/93 DI 
029604 028 /G 30 COMPRESSE 25 MG Cc RR C03CA01 08/11/93 OÙ 

FUROSEMIDE Codice AIC Dossier Specialità: 032445 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032445 013 /G 30 COMPRESSE 25 MG (o) RR C03CA01 08/11/93 O 
032445 025 /G 5 FIALE 20 MG ML Cc RR C03CA0I 08/11/93 D 

FUROSEMIDE Codice AIC Dossier Specialità: 031024 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: PHARMINVEST SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031024 019 /G 5 FIALE 20 MG/2 ML C RR C03CA01 08/11/93 CD] 
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FUROSEMIDE Codice AIC Dossier Specialità: 030671 I 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030671 010 /G 5 FIALE 2 ML 20 MG Cc RR C03CA01 08/11/93 O 
030671 022 /G SO FIALE 2 ML 20 MG Cc RR C03CA01 08/11/93 (i 

FUROSEMIDE Codice AIC Dossier Specialità: 031875 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: SERPERO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031875 014 /G = S FIALA 20 MGRML Cc RR C03CA01 08/11/93 0] 
GENGIVARIO Codice AIC Dossier Specialità: 029912 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: A.F.0.M. MEDICAL SPA 
A ea | 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

029912 019 /G SOLUZIONE G 20 Cc SP A01ADI1 08/11/93 O 
GENGIVARIO Codice AIC Dossier Specialità: 030610 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: DR. OTTOLENGHI & C. SRL 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030610 012 /G FLACONE 20 ML (6; SP A01ADI1 08/11/93 D] 

GENGIVARIO Codice AIC Dossier Specialità: 030495 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMA 3 SRL 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione n ATC Registrazione in Farmacia 
030495 016 /G SOLUZIONE 20 G Cc SP A0IADI1 08/11/93 O 

GENTAMICINA SOLFATO Codice AIC Dossier Specialità: 030063 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo — 08/11/98 Titolare AIC: BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L. 

N° AIC Confezione » E Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030063 010 /G FIALA 40 MG/2 ML ASSBIS RR J01GB03 08/11/93 DU] 
030063 022 /G 50 FIALE40 MG/2 ML (o) RR 101GB03 08/11/93 CD] 
030063 034 /G 100 FIALE40 MG/2 ML Cc RR J01GB03 08/11/93 DU 
030063 046 /G = FIALA 80 MGRML Cc RR 3101GB03 08/11/93 O 
030063 059 /G 10 FIALE 80 MG/2 ML Cc RR 301GB03 08/11/93 O 
030063 061 /G 50 FIALE80 MG/2 ML Cc RR 101GB03 08/11/93 LJ 
030063 073 /G 100 FIALES0 MG/2 ML Cc RR J01GB03 08/11/93 O 

GENTAMICINA SOLFATO Codice AIC Dossier Specialità: 032703 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo = 08/11/98. Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032703 011 /G = FIALA 40 MGRML A 558:$ RR 101GB03 08/11/93 LU 
032703 023 /G FIALA 80 MG ML Cc RR 301GB03 08/11/93 LÌ 

GENTAMICINA SOLFATO Codice AIC Dossier Specialità: 031423 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FISIOPHARMA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031423 015 /G FIALA 40 MG/ML Cc RR 3501GB03 08/11/93 DU] 
031423 027 /G FIALA 80 MG/2 ML Cc RR 3J01GB03 08/11/93 O 

a 
GENTAMICINA SOLFATO Codice AIC Dossier Specialità: 030643 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo = 08/11/98 Titolare AIC: IS.F. S.P.A. 

N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030643 011 /G FIALA 40 MG/2 ML A SSBIS RR J01GB03 08/11/93 O 
030643 023 /G FIALA 80 MG ML Cc RR 3J01GB03 08/11/93 O 

| GENTAMICINA SOLFATO Codice AIC Dossier Specialità: 030161 
|: data primaregistrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. 
(oa 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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030161 018 /G FIALA 40 MG/2 ML A SSBIS RR J01GB03 08/11/93 DI 
030161 020 /G FIALA 80 MG ML Cc RR J01GB03 08/11/93 FAI 
GENTAMICINA SOLFATO Codice AIC Dossier Specialità: 030211 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030211 015 /G FIALA 40 MG/2 ML ASS dIS RR J101GB03 08/11/93 O 
030211 027 /G FIALA 80 MG/ ML Cc RR 401GB03 08/11/93 O 
030211 039 /G 3 FIALE80 MG/2 ML Cc RR J01GB03 08/11/93 DU] 
eZ 
GENTAMICINA SOLFATO Codice AIC Dossier Specialità: 029999 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 = Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MEDISCA FARMACEUTICI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029999 012 /G 5 FIALE80 MG/2 ML Cc RR J01GB03 08/11/93 LU 
029999 024 /G 5 FIALE40 MG/2 ML Cc RR J01GB03 08/11/93 O 
GENTAMICINA SOLFATO Codice AIC Dossier Specialità: 032446 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 =DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032446 015 /G FIALA 40MG/2ML A 65915 RR J01GB03 08/11/93 O 
032446 027 /G FIALA 80OMGRML Cc RR J01GB03 08/11/93 CI 
GENTAMICINA SOLFATO Codice AIC Dossier Specialità: 031025 | 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: PHARMINVEST SPA 
N° AIC Confezione — Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031025 012 /G FIALA 40 MG/2 ML A SS BIS RR J01GB03 08/11/93 O 
031025 024 /G FIALA 80 MG/2 ML Cc RR J01GB03 08/11/93 U] 
I GENTAMICINA SOLFATO ; Codice AIC Dossier Specialità: 031864 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: SERPERO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031864 010 /G FIALA 80 MG/2ML AD Cc RR J01GB03 08/11/93 e 
031864 022 /G = FIALA 40 MG/IML. BB Cc RR J01GB03 08/11/93 DU] 
I GENZIANA Codice AIC Dossier Specialità: 029705 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: DYNACREN LABORATORIO FARMACEUTICO DEL 
DOTT.A.FRANCIONI E DI M.GEROSA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029705 011 /G TISANA 20 FILTRI 5 G Cc SP 08/11/93 DL) 
029705 023 /G SACCHETTO 100G Cc SP 08/11/93 O] 
GLICERINA FENICA Codice AIC Dossier Specialità: 029913 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: A.F.0.M. MEDICAL SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029913 011 /G 10G A : SP D08AE03 08/11/93 DU 
GLICERINA FENICA Codice AIC Dossier Specialità: 030332 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BOOTS HEALTHCARE MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030332 011 /G = GOCCE FLACONI 10G A SP D08 AE03 08/11/93 Ri 
GLICERINA FENICA Codice AIC Dossier Specialità: 030615 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: DR. OTTOLENGHI & C. SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030615 013 /G FLACONE 20 ML Cc SP DO8AE03 08/11/93 O 
— 
| GLICERINA FENICA Codice AIC Dossier Specialità: 030496 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 —DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMA 3 SRL | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione. ATC Registrazione in Farmacia 
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20-8-1999 


Supplemento ordinario alia GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 195 


Medicinali a Denominazione Generica 
030496 018 /G SOLUZIONE 1% 10 G 


c SP D08AE03 08/11/93 O 


‘ GLICERINA FENICA Codice AIC Dossier Specialità: 030509 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030509 018 /G = GOCCE AURICOLARI 1% 20 G Cc SP DO8AE03 08/11/93 [n 
GLICERINA FENICA Codice AIC Dossier Specialità: 030212 
data prima registrazione specialità: 08/11/99 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030212 017 /G 10G A SP D08AE03 08/11/93 O) 
030212 029 /G_20G Cc SP DO8AE03 08/11/93 O 
GLICERINA FENICA Codice AIC Dossier Specialità: 029793 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.RL. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029793 015 /G GOCCE FLACONI 10 G A SP D08AE03 08/11/93 Pa] 
GLICERINA FENICA Codice AIC Dossier Specialità: 031788 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: RAMINI S.RL. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031788 019 /G GOCCE20G Cc SP D08AE03 08/11/93 Mi 
: GLICERINA FENICA Codice AIC Dossier Specialità: 031327 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ZETA FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031327 012 16 GOCCE FLACONI 20 ML Cc SP DO08AE03 08/11/93 197] 
GLICERINA ITTIOLATA Codice AIC Dossier Specialità: 029794 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S$.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029794 017 /G. GOCCE FLACONI 30 ML Cc SP S02AA30 08/11/93 VÀ 
| GLICEROLO Codice AIC Dossier Specialità: 029916 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AÎC: A.F.0.M. MEDICAL SPA 
l 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC ‘Registrazione in Farmacia 
029916 018 /G 6 SUPPOSTE 750 MG Cc SP AO6AX01 08/11/93 n 
029916 020 /G 6 SUPPOSTE 1500 MG Cc SP AO6AX01 08/11/93 CU 
029916 032 /G 12 SUPPOSTE 1500 MG Cc SP AO6AX01 08/11/93 LU 
029916 044 /G 12 SUPPOSTE 2500 MG Cc SP A06AXO01 08/11/93 {Y 
029916 057 /G 18 SUPPOSTE 2500 MG c SP A06AX01 08/11/93 [i 
GLICEROLO Codice AIC Dossier Specialità: 030018 
data prima registrazione specialità: 08/11/93. DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030018 016 /G = 18 SUPPOSTE 1500 MG Cc SP A06AXO01 08/11/93 ez 
030018 028 /G 18 SUPPOSTE 2500 MG Cc SP A06AX01 08/11/93 IZ] 


 GLICEROLO 


Codice AIC Dossier Specialità: 030334 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/08 Titolare AIC: BOOTS HEALTHCARE MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030334 015 /G 6 SUPPOSTE 750 MG (o) SP A06AX01 08/11/93 O 
030334 027 /G 6 SUPPOSTE 1500 MG Cc SP A06AXO1 08/11/93 O 
030334 039 /G 6 SUPPOSTE 2500 MG € SP AO6AXO01 08/11/93 hei 
030334 041 /G 12 SUPPOSTE 2500 MG Cc SP A06AX01 08/11/93 LI 
030334 054 /G 18 SUPPOSTE 2500 MG Cc SP A06AXO1 08/11/93 si 
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20-8-1999 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 195 


Medicinali a Denominazione Generica 
GLICEROLO Codice AIC Dossier Specialità: 032704 j 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032704 013 /G = 6 MICROCLISMI 3 G Cc SP A06AG04 08/11/93 
032704 025 /G 6 MICROCLISMI 6 G SP A06AG04 08/11/93 
032704 037 /G = 6 MICROCLISMI9 G SP A06AGO04 08/11/93 
032704 049 /G 12 SUPPOSTE 750 MG A06AX01 08/11/93 
032704 052 /G 12 SUPPOSTE 1500 MG SP AOGAXO1 08/11/93 
032704 064 /G 12 SUPPOSTE 2500 MG SP AO6AXO01 08/11/93 


CD] 
U 
O] 
DI 
Ù) 
O 
‘ GLICEROLO Codice AIC Dossier Specialità: 029651 
data prima registrazione specialità. 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. 


cLlann 
w 
mv 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029651 015 /G 12 SUPPOSTE LATTANTI 1000 MG Cc SP AOGAXO01 08/11/93 8 
029651 027 /G 18 SUPPOSTE BAMBINI 1500 MG Cc SP AO6AXO01 08/11/93 Mw 
029651 039 /G 18 SUPPOSTE ADULTI 2500 MG Cc SP AO6AX01 08/11/93 INA 

GLICEROLO Codice AIC Dossier Specialità: 030614 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: DR. OTTOLENGHI & C. SRL 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030614 010 /G 6 SUPPOSTE 750 MG Cc SP AO6AX01 08/11/93 O 
030614 022 /G 12 SUPPOSTE 750 MG Cc SP AO6AX01 08/11/93 O 
030614 034 /G 6 SUPPOSTE 1000 MG Cc SP AOG6AXO01 08/11/93 O] 
030614 046 /G 12 SUPPOSTE 1000 MG Cc SP AOGAXO01 08/11/93 D] 
030614 059 /G 6 SUPPOSTE 1500 MG Cc SP AOGAXO1 08/11/93 Li 
030614 061 /G 12 SUPPOSTE 1500 MG Cc sp AND6AXO1 08/11/93 DÌ 
030614 073 /G 6 SUPPOSTE 2500 MG Cc SP AO6AXO01 08/11/93 [i 
030614 085 /G 12 SUPPOSTE 2500 MG C SP AO6AXO01 08/11/93 IR 

GLICEROLO Codice AIC Dossier Specialità: 029698 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: DYNACREN LABORATORIO FARMACEUTICO DEL 
a DOTT.A.FRANCIONI E DI M.GEROSA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029698 014 /G BB 6 MICROCLISMI 3 G Cc SP A06AG04 08/11/93 LÌ 
029698 026 /G BB 18 SUPPOSTE 1500 MG Cc SP AO6AXO01 08/11/93 U 
029693 038 /G ADULTI 18 SUPPOSTE 2500 MG Cc SP AD6AXO01 08/11/93 O 
029698 040 /G CAMOM E MALVA BAMB 6 MICROCLISMI 3 G Cc SP A06AG04 08/11/93 xi 
029698 053 /G CAMOM E MALVA ADULTI 6 MICROCLISMI 9 G Cc SP A06AG04 08/11/93 si 

| GLICEROLO Codice AIC Dossier Specialità: 031054 | 
I data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo — 08/11/98 Titolare AIC: FA.DEM SAS 
basa IATA 

N° AIC Confezione |—_——“’—’ Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione | inFarmacia 
031054 012 /G 6 MICROCLISMI 3G Cc SP A06AGO4 08/11/93 O 
031054 024 /G 6 MICROCLISMI 3G Cc SP A06AGO04 08/11/93 CI 
031054 036 /G 6 SUPPOSTE 2500 MG Cc SP A06AX01 08/11/93 O 
031054 048 /G 6 SUPPOSTE 1500 MG Cc SP AOGAXO1 08/11/93 LI 
031054 051 /G 12 SUPPOSTE 750 MG Cc SP A06AX01 08/11/93 O 
031054 063 /G 6 MICROCLISMI 9G Cc SP A06AG04 08/11/93 O 


GLICEROLO Codice AIC Dossier Specialità: 030497 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo — 08/11/98 7itolare AIC: FARMA 3 SRL 


N°* AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030497 010 /G 6 SUPPOSTE 750 MG Cc SP AD6AXOI 08/11/93 a) 
030497 022 /G 6 SUPPOSTE 1500 MG SP A06AXO01 08/11/93 wi 


Cc 
030497 034 /G 12 SUPPOSTE 1500 MG Cc SP A06AX01 08/11/93 
030497 046 /G 18 SUPPOSTE 1500 MG Cc SP A06AX01 08/11/93 
030497 059 /G = 6 SUPPOSTE 2500 MG Cc SP A06AXO01 08/11/93 
030497 061 /G 12 SUPPOSTE 2500 MG c SP A06AX01 08/11/93 


d000 


Be 


20-8-1999 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 195 


Medicinali a Denominazione Generica 


030497 073 /G 18 SUPPOSTE 2500 MG Cc SP A06AX01 08/11/93 vi 
030497 085 /G 6 MICROCLISMI 3 ML Cc SP A06AG04 08/11/93 LU 
GLICEROLO Codice AIC Dossier Specialità: 031069 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMED SAS 
N° AIC Confezione: Fascia SSN Dispensazione "ATC Registrazione in Farmacia 
031069 014 /G 6 SUPPOSTE 1500 MG c SP A06AXO01 08/11/93 CL] 
031069 026 /G 12 SUPPOSTE 1500 MG Cc SP A06AXO01 08/11/93 Gi 
031069 038 /G 18 SUPPOSTE 1500 MG Cc SP AO6AX01 08/11/93 D] 
031069 040 /G 6 SUPPOSTE 2500 MG Cc SP AO6AXO01 08/11/93 i 
031069 053 /G 12 SUPPOSTE 2500 MG Cc SP A06AXO01 08/11/93 O 
031069 065 /G 18 SUPPOSTE 2500 MG Cc SP AO6AXO1 08/11/93 LI 


GLICEROLO Codice AIC Dossier Specialità: 031016 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARVE S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031016 052 /G 18 SUPPOSTE 1500 MG Cc SP AO6AXO01 08/11/93 O 
031016 088 /G 18 SUPPOSTE 2500 MG Cc SP AO6AXO01 08/11/93 D] 
031016 090 /G SACCHETTO X 120 SUPPOSTE Cc SP AO6AXOI 08/11/93 DI] 
031016 102 /G 6 MICROCLISMI 3G Cc SP A06AG04 08/11/93 LD) 
031016 114 /G = 9 MICROCLISMi3 G Cc SP A06AG04 08/11/93 Dj 
031016 126 /G 6 MICROCLISMI 9 G Cc SP A06AG04 08/11/93 i 
031016 138 /G 9 MICROCLISM9G Cc SP A06AG04 08/11/93 CJ 
031016 140 /G = 6 MICROCLISMI 6 G Cc SP A06AG04 08/11/93 U 
031016 153 /G 9 MICROCLISMI 6G Cc SP A06AG04 08/11/93 L] 

GLICEROLO Codice AIC Dossier Specialità: 029747 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A. 

N° AIC Confezione ° Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029747 019 /G 12 SUPPOSTE 750 MG Cc SP AO6AX01 08/11/93 U 
029747 021 /G = 12 SUPPOSTE 1000 MG Cc SP AO6AX01 08/11/93 LU] 
029747 033 /G 12 SUPPOSTE 1500 MG Cc SP AO6AX01 08/11/93 LI 
029747 045 /G 12 SUPPOSTE 2500 MG Cc SP A06AXO01 08/11/93 [1] 
029747 058 /G 24 SUPPOSTE 2500 MG Cc SP A06AXO1 08/11/93 LU) 

GLICEROLO Codice AIC Dossier Specialità: 030512 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL ] 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030512 014 /G 6 SUPPOSTE 750 MG Cc SP AO6AXO01] 08/11/93 _J 
030512 026 /G 12 SUPPOSTE 750 MG Cc SP AOG6AXO01 08/11/93 L005, 
030512 038 /G = 6 SUPPOSTE 1500 MG Cc SP A06AXO1 08/11/93 O) 
030512 040 /G © 12 SUPPOSTE 1500 MG Cc SP AO6AXO01 08/11/93 L] 
030512 053 /G 18 SUPPOSTE 1500 MG Cc SP A06AXO01 08/11/93 i 
030512 065 /G 6 SUPPOSTE 2500 MG Cc SP A0O6AXO1 08/11/93 LU} 
030512 077 /G 12 SUPPOSTE 2500 MG Cc SP AO6AXO01 08/11/93 [a 
030512 089 /G = 18 SUPPOSTE 2500 MG Cc SP A06AXO01 08/11/93 0] 


GLICEROLO Codice AIC Dossier Specialità: 030107 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOTERAPICO ITALIANO SPA 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030107 039 /G 12 SUPPOSTE 1500 MG BAMBINI Cc SP A06AXO01 08/11/93 C) 
030107 041 /G 12 SUPPOSTE 2500 MG ADULTI Cc Ni A06AXO01 08/11/93 LU) 
| GLICEROLO Codice AIC Dossier Specialità: 030214 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. nd 
N° AIC Confezione Di “© Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030214 011 /G 6 SUPPOSTE AD 2500 MG Cc SP A06AX01 08/11/93 wi 
030214 023 /G 18 SUPPOSTE AD 2500 MG Cc SP AO6AXO1 08/11/93 
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20-38-1999 


Medicinali a Denominazione Generica 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 195 


GLICEROLO 


RI 


Codice AIC Dossier Specfàlità: 030307 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LABOR.FARMACEUTICO DR.GIOVANARDI 
N° AIC Confezione i Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030307 019 /G 18 SUPPOSTE 750 MG Cc SP A06AX01 08/11/93 O 
030307 021 /G 18 SUPPOSTE 1500 MG Cc SP AO6AX01 08/11/93 O 
030307 033 /G 18 SUPPOSTE 2500 MG Cc SP AO6AXO01 08/11/93 O 
GLICEROLO Codice AIC Dossier Specialità: 029797 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L. 
L 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029797 014 /G 6 MICROCLISMI 3 G (8 SP A06AG04 08/11/93 U 
029797 026 /G 6 SUPPOSTE 750 MG c SP AO6AX01 08/11/93 QU 
029797 038 /G = 12 SUPPOSTE 750 MG Cc SP A0O6AX01 08/11/93 a 
029797 040 /G 18 SUPPOSTE 750 MG Cc SP A06AX01 08/11/93 O 
029797 053 /G 6 SUPPOSTE 1500 MG Cc SP A0O6AXO01 08/11/93 a 
029797 065 /G 12 SUPPOSTE 1500 MG Cc SP AO06AXO01 08/11/93 C] 
029797 077 /G 18 SUPPOSTE 1500 MG Cc SP AO6AXO1 08/11/93 O 
029797 089 /G 50 SUPPOSTE 1500 MG Cc SP AO6AX01 08/11/93 O 
029797 091 /G 6 SUPPOSTE 2500 MG Cc SP AO6AXO01 08/11/93 LU) 
029797 103 /G 12 SUPPOSTE 2500 MG Cc SP AO6AXO1 08/11/93 LI 
029797 115 /G 18 SUPPOSTE 2500 MG Cc SP A06AXO1 08/11/93 Mw] 
029797 127 /G 50 SUPPOSTE 2500 MG (6: SP AO06AXO01 08/11/93 DÌ 
GLICEROLO Codice AIC Dossier Specialità: 031141 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OLCELLI DOTT. M.&C. SRL . LABORATORIO CHIMICO- 


N° AIC Confezione 
031141017 /G 6SUPPOSTE2,5G 
031141029 /G 12 SUPPOSTE 2,5 G 
031141 031 /G = 18 SUPPOSTE 2500 MG 


Fascia SSN 


Cc 
Cc 
c 


! GLICEROLO 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 


tei 


Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: PIETRASANTA PHARMA S.R.L. 


FARMACEUTICO 
Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
SP A06AXO01 08/11/93 U 
SP AO6AXOI 08/11/93 ÙU 
sp A06AX01 08/11/93 O 
Codice AIC Dossier Specialità: 030914 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030914 016 /G 18 SUPPOSTE 1500 MG E SP A06AXO1 08/11/93 L) 
030914 028 /G 18 SUPPOSTE 2500 MG Cc SP AO6AX01 08/11/93 YZ 

GLICEROLO Codice AIC Dossier Specialità: 029720 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 =—Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: SOFAR S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029720 012 /G 6 MICROCLISMI BB 3 G Cc SP AO6AX01 08/11/93 D] 
029720 024 /G 6 MICROCLISMI AD9G Cc SP AD6AXO1 08/11/93 LU 
029720 036 /G 6 SUPPOSTE BB 1,5 G Cc SP AOG6AXO1 08/11/93 O 
029720 048 /G 18 SUPPOSTE BB 1,5G Cc SP AO6AXO1 08/11/93 wi 
029720 051 /G 6 SUPPOSTE AD 2,5 G Cc SP AO6AXO01 08/11/93 CD] 
029720 063 /G 18 SUPPOSTE AD 2,5 G Cc SP A06AX01 08/11/93 9 

GLICEROLO Codice AIC Dossier Specialità: 031330 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ZETA FARMACEUTICI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031330018 /G 6 SUPPOSTE 750 MG Cc SP A06AXO01 08/11/93 LÌ 
031330 020 /G 6 SUPPOSTE 1.000 MG Cc SP A06AXO1 08/11/93 O 
031330 032 /G 6 SUPPOSTE 1.500 MG Cc SP A06AXO01 08/11/93 Ci 
031330 044 /G 6 SUPPOSTE 2.500 MG c SP A06AX01 08/11/93 U 

È GLICEROLO CAMOM MALVA Codice AIC Dossier Specialità: 029714 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BONOMELLI S.R.L. 


N° AIC Confezione 


— 816 — 


Fascia SSN 


Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 


20-8-1999 


Medicinali a Denominazione Generica 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 195 


029714 019 /G 6 MICROCLISMI DA 3G Cc SP A06AGO04 08/11/93 mM 
029714 021 /G 6 MICROCLISMI 6 G Cc SP AO06AG04 08/11/93 un 
029714 033 /G 6 MICROCLISMI 9 G Cc SP A06AG04 08/11/93 i 
GLICEROLO CAMOMILLA E MALVA Codice AIC Dossier Specialità: 029915 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: A.F.O.M. MEDICAL SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029915 016 /G = 6 MICROCLISMI 3G Cc SP A06AG04 08/11/93 n 
029915 028 /G 6 MICROCLISMI 6 G Cc SP A06AG04 08/11/93 O 
029915 030 /G 6 MICROCLISMI 9 G Cc SP A06AG04 08/11/93 mM 

GLICEROLO CAMOMILLA E MALVA Codice AIC Dossier Specialità: 030017 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030017 014 /G 6 MICROCLISMI 3 G Cc SP A06AGO4 08/11/93 O 
030017 026 /G 6 MICROCLISMI9G Cc SP A06AG04 08/11/93 O] 

GLICEROLO CAMOMILLA E MALVA Codice AIC Dossier Specialità: 030333 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BOOTS HEALTHCARE MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A. 

N° AIC Confezione ‘Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030333 013 /G 6 MICROCLISMI3G Cc SP A06AG04 08/11/93 97 
030333 025 /G = 6 MICROCLISMI 6G Cc SP A06AG04 08/11/93 Mi 
030333 037 /G_ © 6 MICROCLISMI9 G Cc SP A06AG04 08/11/93 vi 

GLICEROLO CAMOMILLA E MALVA Codice AIC Dossier Specialità: 032705 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 - Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032705 016 /G = 6 MICROCLISMI 3 G Cc SP A06AGO04 08/11/93 LD) 
032705 028 /G 6 MICROCLISMI 6 G Cc SP A06AGO4 08/11/93 DL] 
032705 030 /G 6 MICROCLISMI 9 G Cc SP A06AGO4 08/11/93 wi 

GLICEROLO CAMOMILLA E MALVA Codice AIC Dossier Specialità: 029649 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 =—DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN ‘ Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029649 011 /G = 6 MICROCLISMI 3G Cc SP A06AG04 08/11/93 i 
029649 023 /G 6 MICROCLISMI 6G Cc SP A06AG04 08/11/93 O 
029649 035 /G = 6 MICROCLISMI 9 G Cc SP A06AG04 08/11/93 Ni 

GLICEROLO CAMOMILLA E MALVA Codice AIC Dossier Specialità; 030613 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: DR. OTTOLENGHI & C. SRL 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030613 018 /G 6 MICROCLISMI BLISTER 3 G Cc SP A06AG04 08/11/93 il 
030613 020 /G 6 MICROCLISMI BLISTER 6 G Cc SP A06AG04 08/11/93 
030613 032 /G 6 MICROCLISMI BLISTER 9 G Cc SP A06AGO4 08/11/93 hr} 

| GLICEROLO CAMOMILLA E MALVA Codice AIC Dossier Specialità: 030505 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMA 3 SRL 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030505 010 /G 6 MICROCLISMI 3 G Cc SP A06AGO04 08/11/93 7 
030505 022 /G. = 6 MICROCLISMI 6G Cc SP A06AG04 08/11/93 OD) 
030505 034 /G_—6 MICROCLISMI 9G Cc SP A06AG04 08/11/93 Mi 

GLICEROLO CAMOMILLA E MALVA Codice AIC Dossier Specialità: 031070 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMED SAS 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031070 016 /G 6 MICROCLISMI 3G Cc SP A06AG04 08/11/93 U 
031070 028 /G. = 6 MICROCLISMI 6G Cc SP A06AG04 08/11/93 LI] 
031070 030 /G 6 MICROCLISMI 9 G Cc SP A06AG04 08/11/93 [i 
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GLICEROLO CAMOMILLA E MALVA 


Codice AIC Dossier Specialità: 030515 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Tirolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030515 011 /G 6 MICROCLISMI 3 G c SP A06AG04 08/11/93 ai 
030515 023 /G = 6 MICROCLISMI9G Cc Sp A06AG04 08/11/93 A 
GLICEROLO CAMOMILLA E MALVA Codice AIC Dossier Specialità: 030213 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 
© N°AIC Confezione ie sù Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030213 019 /G 6 MICROCLISMI 3 G c SP A06AG04 08/11/93 O 
030213 021 /G 6 MICROCLISMI 6 G Cc SP A06AG04 08/11/93 na 
030213 033 /G 6 MICROCLISMI 9 G c SP A06AG04 08/11/93 O 
GLICEROLO CAMOMILLA E MALVA Codice AIC Dossier Specialità: 030306 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo = 08/11/98 Titolare AIC: LABOR.FARMACEUTICO DR.GIOVANARDI 
L , I ST ao pit 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030306 017 /G 6 MICROCLISMI 3 G Cc SP A06AG04 08/11/93 [na 
030306 029 /G 6 MICROCLISMI 6 G Cc SP A06AG04 08/11/93 O] 
030306 031 /G 6 MICROCLISMI 9 G C SP A06AG04 08/11/93 O 
| GLICEROLO CAMOMILLA E MALVA Codice AIC Dossier Specialità: 029795 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029795 010 /G 6 MICROCLISMI 3 G Cc SP A06AG04 08/11/93 Mw 
029795 022 /G 6 MICROCLISMI 6 G Cc SP A06AG04 08/11/93 MI 
029795 034 /G 6 MICROCLISMI 9 G Cc SP A06AG04 08/11/93 vi 
GLICEROLO CAMOMILLA E MALVA Codice AIC Dossier Specialità: 031789 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: RAMINI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031789 011 /G 6 MICROCLISMI 3 G Cc SP A0O6AG04 08/11/93 Mm 
031789 023 /G 6 MICROCLISMI 6 G Cc SP A06AG04 08/11/93 O 
031789 035 /G 6 MICROCLISMI 9 G Cc SP A06AG04 08/11/93 zi 
| GLICEROLO CAMOMILLA E MALVA Codice AIC Dossier Specialità: 029721 | 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 —DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: SOFAR S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029721 014 /G 6 MICROCLISMI BB 3G Cc SP A06AG04 08/11/93 vi 
029721 026 /G 6 MICROCLISMI AD 9 G (e. SP A06AG04 08/11/93 97 
_ 
GLICEROLO CAMOMILLA E MALVA Codice AIC Dossier Specialità: 031329 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ZETA FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031329 016 /G 6 MICROCLISMI 3 GR Cc SP A06AG04 08/11/93 VI 
031329 028 /G 6 MICROCLISMI 6 GR Cc SP A06AG04 08/11/93 na) 
031329 030 /G 6 MICROCLISMI 9 GR (o) SP A06AG04 08/11/93 NI 
GLICEROLO CON SODIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 030921 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL S.P.A. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030921 011 /G FLACONE 50 ML (o) RR BOSBC 08/11/93 O 
030921 023 /G FLACONE 100 ML Cc RR BOSBC 08/11/93 OÙ 
030921 035 /G FLACONE 250 ML G RR BOSBC 08/11/93 O 
030921 047 /G FLACONE 500 ML Cc RR BOSBC 08/11/93 O 
030921 050 /G SACCA CLEAR-FLEX 100 ML Cc RR BOSBC 08/11/93 O 
030921 062 /G SACCA CLEAR-FLEX 250 ML Cc RR BOSBC 08/11/93 DU 
030921 074 /G SACCA CLEAR-FLEX 500 ML Cc RR BOSBC 08/11/93 O 
030921 086 /G SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML Cc RR BOSBC 08/11/93 O 
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| GLICEROLO CON SODIO CLORURO 


Codice AIC Dossier Specialità: 031049 


Serie generale - n. 195 


i data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A 

N° AIC Confezione ” Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031049 012 /G 10%+0,9% FLACONE 50 ML Cc RR BOSBC 08/11/93 LI 
031049 024 /G 10%+0,9% SACCA 100 ML o) RR BOSBC 08/11/93 CD] 
031049 036 /G 10%+0,9% SACCA 250 ML Cc RR BOSBC 08/11/93 Lu 
031049 048 /G 10%+0,9% SACCA 500 ML Cc RR BOSBC 08/11/93 LU 
031049 051 /G 10%4+0,9% SACCA 1000 ML (o) RR BOSBC 08/11/93 O) 
031049 063 /G 10%4+0,9% 50 ML IN FLACONE 100 ML Cc RR BOSBC 08/11/93 DL] 
031049 101 6 10%+0,9% 100 ML IN FLACONE 250 ML Cc RR BOSBC 08/11/93 CL) 
031049 149 /G 10%+0,9% 250 ML IN FLACONE 500 ML Cc RR BOSBC 08/11/93 O] 
031049 152 /G 10%+0,9% FLACONE 100 ML Cc RR BOSBC 08/11/93 CU 
031049 164 /G 10%+0,9% FLACONE 250 ML (o) RR BOSBC 08/11/93 O 
031049 176 /G 10%+0,9% FLACONE 500 ML Cc RR BOSBC 08/11/93 Di 

GLICEROLO CON SODIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 030951 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO 
È FARMACEUTICA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030951 014 /G 10%+0,9% FLACONE 250 ML (o) RR BOSBC 08/11/93 D] 
030951 026 /G 10%+0,9% FLACONE 500 ML Cc RR BOSBC 08/11/93 LI] 

| GLICEROLO CON SODIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 030371 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: COLLALTO LAB. CHIMICO-FARMACEUTICI DI 
L AGNELLI MASSIMO & C. S.A.S. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030371 013 /G 10% + 0,9% FLACONE 100 ML Cc RR BOSBC 08/11/93 L] 
030371 025 /G 10% + 0,9% SD FLACONI 100 ML (o) RR BOSBC 08/11/93 O 
030371 037 /G 10% + 0,9% FLACONE 250 ML Cc RR BOSBC 08/11/93 DI 
030371 049 /G 10% + 0,9% 25 FLACONI 250 ML Cc RR BOSBC 08/11/93 CU) 
030371 052 /G 10% + 0,9% FLACONE 500 ML Cc RR BOSBC 08/11/93 LU) 
030371 064 /G 10% + 0,9% 25 FLACONI 500 ML Cc RR BOSBC 08/11/93 LD] 

GLICEROLO CON SODIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 031678 
data prima registrazione specialità: 22/10/98 Data Rinnovo Titolare AIC: EUROSPITAL S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

031678 016 /G FLACONE 500 ML Cc OSP BOSBC 22/10/98 CJ 
GLICEROLO CON SODIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 030768 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030768 016 /G 250 ML 10% + 0,9% Cc RR B0SBC 08/11/93 br] 
030768 028 /G 500 ML 10% + 0,9% Cc RR BOSBC 08/11/93 oa] 
030768 030 /G 10%+0,9% CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 500 ML C RR BOSBC 04/09/97 YU 
030768 042 /G "10%4+0,9%" SACCA FLESSIBILE 500 ML Cc RR BOSBC 04/09/97 O 
030768 055 /G "10%+0,9%" SACCA FLESSIBILE 1.000 ML Cc RR BOSBC 04/09/97 O) 
030768 067 /G "10%+0,9%" FLACONE PLASTICA 250 ML Cc RR BOSBC 04/09/97 U 

GLICEROLO CON SODIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 031555 
Î data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE 

N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031555 079 /G 10%4+0,9% FLACONE 100 ML Cc RR BOSBC 08/11/93 YU 
031555 081 /G 10%4+0,9%FLACONE 250 ML RR BOSBC 08/11/93 Gi 
031555 093 /G 10%4+0,9%FLACONE 500 ML (0) RR BOSBC 08/11/93 [ne 
031555 105 /G 10%+0,9% FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBC 08/11/93 O 
031555 117 /G 10%+0,9% SACCA FLESSIBILE 50 ML Cc RR BOSBC 08/11/93 DU 
031555 129 /G 10%+0,9% SACCA FLESSIBILE 100 ML Cc RR BOSBC 08/11/93 O 
031555 131 /G = 10%+0,9% SACCA FLESSIBILE 250 ML Cc RR BOSBC 08/11/93 LU 
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031555 143 /G 10%+0,9% SACCA FLESSIBILE 500 ML Cc RR BOSBC 08/11/93 OÙ 
031555 156 /G 10%+0,9% SACCA FLESSIBILE 1000 ML Cc RR BOSBC 08/11/93 U 
031555 168 /G 10%+0,9% SACCA FLESSIBILE 1500 ML Cc RR BOSBC 08/11/93 O 
031555 170 /G 10%+0,9% SACCA FLESSIBILE 2000 ML c RR BOSBC 08/11/93 LÌ 


GLICEROLO CON SODIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 032595 
| data prima registrazione specialità: 10/12/96 Data Rinnovo Titolare AIC: I.R.I.S. BIOMEDICA INDUSTRIA RICERCA SUD 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032595 011 /G_ 10%+0,9% FLACONE 250 ML Cc RR BOSBC 10/12/96 CD] 
032595 023 /G — 10%+0,9% FLACONE 500 ML Cc RR BOSBC 10/12/96 DU 
032595 035 /G 10%+0,9% SACCA PVC 250 ML Cc RR BOSBC 10/12/96 [na 
032595 047 /G. = 10%+0,9% SACCA PVC 500 ML Cc RR BOSBC 10/12/96 DU 

GLICEROLO CON SODIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 029849 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 =DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. o 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATO Registrazione in Farmacia 
029849 015 /G = 10%+0,9% FLACONE 250 ML Cc RR BOSBC 08/11/93 Vi 
029849 027 /G 10% +0,9% FLACONE 500 ML Cc RR BOSBC 08/11/93 sz] 
029849 039 /G— 10%+0,9% SACCA 250 ML Cc RR BOSBC 08/11/93 U 
029849 041 /G 10% +0,9% SACCA 500 ML Cc RR BOSBC 08/11/93 Ul 

GLICEROLO CÒN SODIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 033849 
e prima registrazione specialità: 18/05/98 Data Rinnovo Titolare AIC: LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033849 011 /G_ = 10%+0,9% FLACONE VETRO S0 ML Cc RR BOSBC 18/05/98 O 
033849 023 /G 10% + 0,9% FLACONE VETRO 100 ML Cc RR BOSBC 18/05/98 LÌ 
033849 035 /G 10%+0,9% FLACONE VETRO 250 ML Cc RR BOSBC 18/05/98 U 
033849 047 /G 10% +0,9% FLACONE VETRO 500 ML Cc RR BOSBC 18/05/98 U 
033849 050 /G —10%+ 0,9% FLACONE VETRO 1000 ML Cc RR BOSBC 18/05/98 O] 


GLICEROLO CON SODIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 030865 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONICO S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030865 012 /G = 10% FLACONE 50 ML. Cc RR BOSBC 08/11/93 DU 
030865 024 /G 10% FLACONE 100 ML Cc RR BOSBC 08/11/93 U 
030865 036 /G 10% FLACONE 250 ML Cc RR BOSBC 08/11/93 Ù 
030865 048 /G 10% FLACONE 500 ML Cc RR BOSBC 08/11/93 vi 
030865 051 /G 10% 50 ML IN SACCA 100 ML c RR BOSBC 08/11/93 CD 
030865 063 /G 10% 100 MLIN SACCA 250 ML Cc RR BOSBC 08/11/93 CI 
030865 075 /G 10% 250 MLIN SACCA 500 ML Cc RR BOSBC 08/11/93 O 
030865 087 /G 10% S00 MLIN SACCA 1000 ML Cc RR BOSBC 08/11/93 U 
030865 099 /G 10% FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBC 08/11/93 U 
030865 101 /G = 10% SACCA 50 ML Cc RR BOSBC 08/11/93 LI] 
030865 113 /G = 10%SACCA 100 ML Cc RR BOSBC 08/11/93 OÙ 
030865 125 /G = 10%SACCA 250 ML Cc RR BOSBC 08/11/93 LU 
030865 137 /G = 10%SACCA 500 ML Cc RR BOSBC 08/11/93 O 
030865 149 /G 10% SACCA 1000 ML c RR BOSBC 08/11/93 O 


I GLICEROLO CON SODIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 031374 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
031374 010 /G FLACONE 250 ML Cc RR BOSBC 08/11/93 na 
031374 022 /G FLACONE 500 ML Cc RR BOSBC 08/11/93 hi 

GLICEROLO CON SODIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 030715 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030715 015 /G 10% E 0,9% FLACONE 250 ML (0 / RR BOSBC 08/11/93 
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030715 027 /G 10% E 0,9% FLACONE 500 ML Cc RR BOSBC 08/11/93 Wi 

| GLICEROLO CON SODIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 031207 

| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: TERAPEUTICA VENETA SRL LABORATORIO FARMACO - 

ica: BIOLOGICO 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031207 018 /G 10% + 0,9% FLACONE 50 ML Cc RR BOSBC 08/11/93 Dj 
031207 020 /G 10% + 0,9% FLACONE 100 ML (o) RR BOSBC 08/11/93 U 
031207 032 /G 10% + 0,9% FLACONE 250 ML Cc RR BOSBC 08/11/93 O) 
031207 044 /G 10% + 0,9% FLACONE 500 ML C RR BOSBC 08/11/93 O 
031207 057 /G 10% + 0,9% FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBC 08/11/93 O 
031207 069 /G 10% + 0,9% 50 ML IN FLACONE 100 ML Cc RR BOSBC 08/11/93 U 
031207 071 /G 10% + ,0,9% 100 ML IN FLACONE 250 ML Cc RR BOSBC 08/11/93 U 
031207 083 /G 10% + 0,9% 250 ML IN FLACONE 500 ML ei RR BOSBC 08/11/93 DO 
GLICINA Codice AIC Dossier Specialità: 030893 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 =—DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BAXTER S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030893 010 /G 1,5% PER IRRIGAZIONI SACCA FLESSIBILE 3000 ML C RR B05CX03 08/11/93 O 
030893 022 /G 1,5% PER IRRIGAZIONI SACCA FLESSIBILE 5000 ML C RR B0SCX03 08/11/93 O 
i GLICINA Codice AIC Dossier Specialità: 030922 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL S.P.A. 
N° AIC Confezione ° Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030922 013 /G 1,5% SOLUZ. PER IRRIGAZ. SACCA CLEAR-FLEX Cc RR B05CX03 08/11/93 O 
3000 ML 
030922 025 /G 1,5% SOLUZ. PER IRRIGAZ. SACCA CLEAR-FLEX Cc RR B05CX03 08/11/93 ei 
5000 ML 
030922 037 /G 1,5% SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA Cc RR B0SCX03 08/11/93 DU 
CLEAR-FLEX 2000ML 
030922 049 /G 1,5% SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA Cc RR B0SCX03 08/11/93 ] 
CLEAR-FLEX 2500ML 
030922 052 /G 1,5% SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA Cc RR BO5SCX03 08/11/93 LÌ 
CLEAR-FLEX 3500ML 
030922 064 /G 1,5% SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA Cc RR BOSCX03 08/11/93 O 
CLEAR-FLEX 4000ML 
030922 076 /G 1,5% SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA Cc RR B0OSCX03 08/11/93 Gj 
CLEAR-FLEX 4500ML 
030922 088 /G 1,5% SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA Cc RR BOSCX03 08/11/93 DO 
CLEAR-FLEX 5500ML 
030922 090 /G 1,5% SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA Cc RR BOSCX03 08/11/93 O 
CLEAR-FLEX 6000ML 
[ iucia Codice AIC Dossier Specialità: 031918 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo = 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 

È N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031918 016 /G SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI FLACONE 3000 ML C RR BOSCX03 08/11/93 [a 
031918 028 /G SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI FLACONE 5000 ML. € RR B0SCX03 08/11/93 [nn 
031918 030 /G SACCA FLESSIBILE 3000 ML SOLUZIONE PER Cc RR BOSCX03 04/09/97 O 

IRRIGAZIONI 
031918 042 /G SACCA FLESSIBILE 5000 ML SOLUZIONE PER Cc RR B05CX03 04/09/97 O 
IRRIGAZIONI 
'GLICINA Codice AIC Dossier Specialità: 032624 
data prima registrazione specialità: 22/07/96 Data Rinnovo Titolare AIC: I.R.I.S. BIOMEDICA INDUSTRIA RICERCA SUD 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032624 013 /G IRRIGAZIONI SACCA PVC 2000 ML c RR B0SCX03 22/07/96 O 
032624 025 /G IRRIGAZIONI SACCA PVC 3000 ML (o) RR BOSCX03 22/07/96 L] 
032624 037 /G IRRIGAZIONI SACCA PVC 4500 ML (0) RR BOSCX03 22/07/96 O) 
032624 049 /G IRRIGAZIONI SACCA PVC 5000 ML Cc RR B05CX03 22/07/96 O] 
032624 052 /G IRRIGAZIONI SACCA PVC 6000 ML Cc RR BO0SCX03 22/07/96 O 
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GLICINA Codice AIC Dossier Specialità: 031268 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031268 016 /G 1,5% PER PER IRRIGAZIONI SACCA 3000 ML Cc RR B05CX03 08/11/93 O 
031268 028 /G 1,9% PER PER IRRIGAZIONI SACCA 5000 ML Cc RR B05CX03 08/11/93 Li 

GLICINA Codice AIC Dossier Specialità: 030754 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030754 016 /G 1,5% SACCA 3 LITRI Cc RR B0SCX03 08/11/93 a 
030754 028 /G 1,5% SACCA 5 LITRI Cc RR B0S5CX03 08/11/93 O 

GLICINA Codice AIC Dossier Specialità: 030731 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030731 018 /G 1,5% SACCA 3000 ML Cc RR B05CX03 08/11/93 CU] 
030731 020 /G 1,5% SACCA 5000 ML Cc RR B0SCX03 08/11/93 O] 

GLICINA Codice AIC Dossier Specialità: 031188 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: TERAPEUTICA VENETA SRL | LABORATORIO FARMACO - 
sei | sa —__—_- — BIOLOGICO Te 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031188 016 /G 1,5% SACCA 1000 ML Cc RR B0SCX03 08/11/93 CD] 
031188 028 /G 1,5% SACCA 2000 ML Cc RR B05CX03 08/11/93 O 
031188 030 /G 1,5% SACCA 3000 ML Cc RR B05CX03 08/11/93 CI 
031188 042 /G 1,5% SACCA 5000 ML Cc RR B05CX03 08/11/93 F] 

GLICINA CON MANNITOLO Codice AIC Dossier Specialità: 031241 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL S.P.A. 

N° AIC Confezione : Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

031241 019 /G SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI SACCA CLEARFLEX € RR BOSCX10 08/11/93 O) 
3000 ML = 

031241 021 /G = SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI SACCA CLEARFLEX C RR BOSCX10 08/11/93 LI 
5000 ML 

031241 033 /G SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR- Cc RR BOSCX10 08/11/93 DI 
FLEX 2000 ML 

031241 045 /G SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR- Cc RR BOSCX10 08/11/93 
FLEX 2500 ML 

031241 058 /G SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR- CC. RR BOSCX10 08/11/93 LI 
FLEX 3500 ML 

031241 060 /G SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR- Cc RR BOSCX10 08/11/93 LI 
FLEX 4000 ML 

031241 072 /G SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR- Cc RR BOSCX10 08/11/93 O 
FLEX 4500 ML 

031241 084 /G. = SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR- c RR BOSCX10 08/11/93 O) 
FLEX 5500 ML 

031241 096 /G SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR- Cc RR BOSCX10 08/11/93 O 
FLEX 6000 ML 

GLICINA CON MANNITOLO Codice AIC Dossier Specialità: 031919 
data prima registrazione specialità; 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031919 018 /G FLACONE 3000 ML Cc RR BOSCX10 08/11/93 O 
031919 020 /G FLACONE $000 ML Cc RR BOSCXIO 08/11/93 na 
031919 032 /G SACCA FLESSIBILE 3000 ML SOLUZIONE PER Cc RR BOSCX10 04/09/97 OÙ 

IRRIGAZIONI 
031919 044 /G SACCA FLESSIBILE 5000 ML SOLUZIONE PER Cc RR BOSCXI10 04/09/97 O 
IRRIGA ZIONI 
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GLICINA CON MANNITOLO 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 


Codice AIC Dossier Specialità: 029850 


Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029850 017 /G 1% + 1% PER PER IRRIGAZIONI SACCA 3000 ML Cc RR BOSCX10 08/11/93 O 
029850 029 /G 1% + 1% PER PER IRRIGAZIONI SACCA 5000 ML Cc RR BOSCX10 08/11/93 O 


I GLICINA CON MANNITOLO 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 


Data Rinnovo 


08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 


Codice AIC Dossier Specialità: 030732 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030732 010 /G SACCA 3000 ML c RR BOSCX10 08/11/93 Q 
030732 022 /G SACCA 5000 ML a Cc RR BOSCX10 08/11/93 O 

GLICINA E MANNITOLO Codice AIC Dossier Specialità: 032611 
data prima registrazione specialità: 22/07/96 Data Rinnovo Titolare AIC: LR.I.S. BIOMEDICA INDUSTRIA RICERCA SUD 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032611 016 /G SACCA PVC 2000 ML c RR BOSCX10 22/07/96 O 
032611 028 /G SACCA PVC 3000 ML Cc RR BOSCX10 22/07/96 O 
032611 030 /G SACCA PVC 4500 ML Cc RR BOSCX10 22/07/96 O 
032611 042 /G SACCA PVC 5000 ML Cc RR BOSCXI10 22/07/96 U 
032611 055 /G SACCA PVC 6000 ML Cc RR B0OSCX10 22/07/96 O 

' GLUCOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 029643 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ABBOTT S.P.A. 
ua N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029643 018 /G 5% FLACONE 250 ML A RR BOSBA03 08/11/93 D 
GLUCOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 030899 | 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: AGUETTANT ITALIA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030899 013 /G 5% FLACONE 50 ML Cc RR B0S5BA03 08/11/93 LU} 
030899 025 /G 5% FLACONE 100 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
030899 037 /G 5% FLACONE 250 ML A RR BOSBA03 08/11/93 O] 
030899 049 /G 5% FLACONE 500 ML A RR BOSBA03 08/11/93 O 
030899 052 /G 5% FLACONE 1000 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 O 
030899 064 /G 5% SACCA 100 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 LU 
030899 076 /G 5% SACCA 250 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 DL 
030899 088 /G 5% SACCA 500 ML (o) RR B0SBA03 08/11/93 O) 
030899 090 /G 5% SACCA 1000 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
030899 102 /G 10% FLACONE 100 ML c RR B05BA03 08/11/93 DL 
030899 114 /G 10% FLACONE 250 ML A RR B0SBA03 08/11/93 Ci 
030899 126 /G 10% FLACONE 500 ML A RR B05BA03 08/11/93 CI 
030899 138 /G 10% SACCA 100 ML c RR BOSBA03 08/11/93 O) 
030899 140 /G 10% SACCA 250 ML ‘a, RR B05BA03 08/11/93 O 
030899 153 /G 10% SACCA 500 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 O 
030899 165 /G 10% SACCA 1000 ML c RR B0OSBA03 08/11/93 DU] 
030899 177 /G 20% FLACONE 100 ML Cc RR B0OSBA03 08/11/93 DT] 
030899 189 /G 20% FLACONE 250 ML Cc RR B0OSBA03 08/11/93 O 
030899 191 /G 20% FLACONE 500 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 O] 
030899 203 /G 20% SACCA 100 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 O 
030899 215 /G 20% SACCA 250 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 CU 
030899 227 /G 20% SACCA 500 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 DL) 
030899 241 /G 20% SACCA 1000 ML (0) RR B0SBA03 08/11/93 DL) 
030899 254 /G 33% FLACONE 100 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 U 
030899 266 /G 33% FLACONE 250 ML E RR B0SBA03 08/11/93 LU) 
030899 278 /G 33% FLACONE 500 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 O 
030899 280 /G 50% FLACONE 100 ML c RR B0SBA03 08/11/93 O 
030899 292 /G 50% FLACONE 250 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 na) 
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030899 304 /G 50% FLACONE 500 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
030900 017 /G 5% FIALE 10 ML A RR BOSBA03 08/11/93 O 
030900 029 /G 5% FIALE 20 ML A RR BOSBA03 08/11/93 CD] 
030900 031 /G 10% FIALA 10 ML A RR B0SBA03 08/11/93 U 
030900 943 /G 10% FIALA 20 ML A RR B0SBA03 08/11/93 n 
030900 056 /G 20% FIALE 5 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 D) 
030900 068 /G 20% FIALE 10 ML A RR B0OSBA03 08/11/93 O 
030900 070 /G 33% FIALE 5 ML A RR B0SBA03 08/11/93 O 
030900 082 /G 33% FIALE 10 ML A RR B05BA03 08/11/93 nn 

GLUCOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 030019 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030019 018 /G 5% FIALA 10 ML A RR B0S5BA03 08/11/93 O 
030019 020 /G 5% 10 FIALE10 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
030019 032 /G 10% FIALA 10 ML. A RR B0SBA03 08/11/93 O 
030019 044 /G 10% 10 FIALE10 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 LU 
030019 057 /G 20% FIALA 10 ML A RR B0S5BA03 08/11/93 YU 
030019 069 /G 20% 10 FIALE10 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 (al 
030019 071 /G 33% FIALA 10 ML A RR BOSBA03 08/11/93 O 
030019 083 /G 33% 10 FIALE10 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 O 

Î GLUCOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 029629 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BAXTER S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029629 019 /G 20% FLACONE 500 ML ti RR BOSRA03 08/11/93 LU 
029629 021 /G 30% SOOML IN FLAC 1000ML Cc RR B05BA03 08/11/93 L} 
029629 033 /G 33% FLACONE 500 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 O 
029629 045 /G 50% FLACONE 500 ML (6 RR B05BA03 08/11/93 O 
029629 058 /G 50% 500 ML IN FLAC 1000ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 LU 
029629 060 /G 70% 500 ML IN FLACONE 1000 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 CL] 
030894 012 /G 5% SACCA FLESSIBILE 50 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 DU 
030894 024 /G 5% SACCA FLESSIBILE 100 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 DU 
030894 036 /G 5% SACCA FLESSIBILE 250 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
030894 048 /G 5% SACCA FLESSIBILE 500 ML Cc RR B0OSBA03 08/11/93 DU 
030894 051 /G 5% SACCA FLESSIBILE 1000 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 CL] 
030894 063 /G 10% SACCA FLESSIBILE 50 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 [E] 
030894 075 /G 10% SACCA FLESSIBILE 100 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 O) 
030894 087 /G 10% SACCA FLESSIBILE 250 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 U 
030894 099 /G 10% SACCA FLESSIBILE 500 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 O] 
030894 101 /G 10% SACCA FLESSIBILE 1000 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 CD] 
030894 113 /G 20% SACCA FLESSIBILE 50 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
030894 125 /G 20% SACCA FLESSIBILE 100 ML C RR B05BA03 08/11/93 O 
030894 137 /G 20% SACCA FLESSIBILE 250 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 ia: 
030894 149 /G 20% SACCA FLESSIBILE 500 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 O] 
030894 152 /G 20% SACCA FLESSIBILE 1000 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 O) 
030894 164 /G 33% SACCA FLESSIBILE 50 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 DO 
030894 176 /G 33% SACCA FLESSIBILE 100 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 O 
030894 188 /G 33% SACCA FLESSIBILE 250 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 C) 
030894 190 /G 33% SACCA FLESSIBILE 500 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 na 
030894 202 /G 33% SACCA FLESSIBILE 1000 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 O 
030894 214 /G 50% SACCA FLESSIBILE 50 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
030894 226 /G 50% SACCA FLESSIBILE 100 ML Cc RR B0OSBA03 08/11/93 O] 
030894 238 /G 50% SACCA FLESSIBILE 250 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
030894 240 /G 50% SACCA FLESSIBILE 500 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 O 
030894 253 /G 50% SACCA FLESSIBILE 1000 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
030894 265 /G 50% SACCA FLESSIBILE 1500 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 Ci 
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030894 277 
030894 289 
030894 291 
030894 303 
030894 315 
030894 327 
030894 455 
030894 467 
030894 479 
030894 481 
030894 529 
030894 568 
030894 570 
030894 582 
030894 594 
030894 606 
030894 644 
030894 683 
030894 695 
030894 707 
030894 719 
030894 721 
030894 733 
030894 745 
030894 758 
030894 760 
030894 772 
030894 784 
030894 796 
030894 808 


GLUCOSIO 


data prima registrazione specialità: 


N° AIC 
030923 015 
030923 027 
030923 039 
030923 041 
030923 066 
030923 078 
030923 080 
030923 092 
030923 104 
030923 116 
030923 128 
030923 130 
030923 142 
030923 155 
030923 167 
030923 179 
030923 181 
030923 193 
030923 205 
030923 217 
030923 229 
030923 231 
030923 243 


lo) 


5% 50 MLIN SACCA FLESSIBILE 100 ML 

5% 100 ML IN SACCA FLESSIBILE 250 ML 
5% 250 ML IN SACCA FLESSIBILE 500 ML 
10% 50 ML IN SACCA FLESSIBILE 100 ML 
10% 100 ML IN SACCA FLESSIBILE 250 ML 
10% 250 ML IN SACCA FLESSIBILE 500 ML 
10% 1000 ML IN SACCA FLESSIBILE 3000 ML 
10% 1500 ML IN SACCA FLESSIBILE 3000 ML 
10% 2000 ML IN SACCA FLESSIBILE 3000 ML 
20% 50 ML IN SACCA FLESSIBILE 100 ML 
20% 100 ML IN SACCA FLESSIBILE 250 ML 
20% 250 ML IN SACCA FLESSIBILE 500 ML 
20% 1000 ML IN SACCA FLESSIBILE 3000 ML 
20% 1500 MLIN SACCA FLESSIBILE 3000 ML 
20% 2000 ML IN SACCA FLESSIBILE 3000 ML 
33% 50 ML IN SACCA FLESSIBILE 100 ML 
33% 100 ML IN SACCA FLESSIBILE 250 ML 
‘33% 250 ML IN SACCA FLESSIBILE 500 ML 
33% 1000 ML IN SACCA FLESSIBILE 3000 ML 
33% 1500 ML IN SACCA FLESSIBILE 3000 ML 
33% 2000 ML IN SACCA FLESSIBILE 3000 ML 
50% 500 ML IN SACCA FLESSIBILE 1000 ML 
50% 1000 ML IN SACCA FLESSIBILE 3000 ML 
50% 1500 ML IN SACCA FLESSIBILE 3000 ML 
50% 2000 ML IN SACCA FLESSIBILE 3000 ML 
50% 3000 ML IN SACCA FLESSIBILE 3000 ML 
50% SACCA FLESSIBILE 5000 ML 


OA NIN QA1N1 N NN NNININNNANNNNNNNNNNnN 


5% 80 ML IN DISPOSITIVO CON INFUSORE 100 ML C 
5% 220 ML IN DISPOSITIVO CON INFUSORE 250 ML C 
5% 400 ML IN DISPOSITIVO CON INFUSORE 500 ML, C 


BOSBA03 08/11/93 O 
BOSBA03 08/11/93 ul] 
B05SBA03 08/11/93 O 
BOSBA03 08/11/93 L] 
BOSBA03 08/11/93 D] 
BOSBA03 08/11/93 O 
BOSBA03 08/11/93 LU 
BOSBA03 08/11/93 LU 
BOSBA03 08/11/93 I 
BOSBA03 08/11/93 O) 
BOSBA03 08/11/93 DU 
BOSBA03 08/11/93 O) 
BOSBA03 08/11/93 O 
BOSBA03 08/11/93 0] 
BOSBA03 08/11/93 O 
BOSBA03 08/11/93 O 
BOSBA03 08/11/93 CD] 
BOSBA03 08/11/93 O) 
BOSBA03 08/11/93 U] 
BOSBA03 08/11/93 DI 
BOSBA03 08/11/93 13 
BOSBA03 08/11/93 L]) 
BOSBA03 08/11/93 O 
BOSBA03 08/11/93 DU 
BOSBA03 08/11/93 D 
BOSBA03 08/11/93 L] 
BOSBA03 08/11/93 O) 
BOSBA03 08/11/93 DO 
BOSBA03 08/11/93 O 
BOSBA03 08/11/93 LU] 


08/11/93 Data Rinnovo 


e 
w 
(ce) 
vel 
N 
w 


Codice AIC Dossier Specialità: 


08/11/98 Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL S.P.A. 


Confezione 
5% FLACONE 50 ML 
5% FLACONE 100 ML 
5% FLACONE 250 ML 
5% FLACONE 500 ML 
5% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML 
5% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML 
5% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML 
5% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML 
10% FLACONE 50 ML 
10% FLACONE 100 ML 
10% FLACONE 250 ML 
10% FLACONE 500 ML 
10% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML 
10% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML 
10% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML 
10% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML 
20% FLACONE 50 ML 
20% FLACONE 100 ML 
20% FLACONE 250 ML 
20% FLACONE 500 ML 
20% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML 
20% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML 
20% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML 
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Fascia SSN 


(e) 


He MeMeMeMeMeMe ee Moe oe zoMoMezeMeMe ge Mo) 


Dispensazione 


RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 


ATC Registrazione in Farmacia 
BOSBA03 08/11/93 L] 
BOSBA03 08/11/93 a 
B0SBA03 08/11/93 Mi 
BOSBA03 08/11/93 Sei 
BOSBA03 08/11/93 LI] 
BOSBA03 08/11/93 O 
BOSBA03 08/11/93 O 
BOSBA03 08/11/93 U 
BOSBA03 08/11/93 CU] 
BOSBA03 08/11/93 LÌ 
BOSBA03 08/11/93 GU 
BOSBA03 08/11/93 ni 
BOSBA03 08/11/93 DU) 
BOSBA03 08/11/93 CL] 
BOSBA03 08/11/93 L) 
BOSBA03 08/11/93 LU 
BOSBA03 08/11/93 D]) 
B0SBA03 08/11/93 O 
B0SBA03 08/11/93 CL] 
BOSBA03 08/11/93 O 
BOSBA03 08/11/93 O] 
BOSBA03 08/11/93 nni 
BOSBA03 08/11/93 O 
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030923 256 /G = 20%SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML 
030923 268 /G = 30% FLACONE S0 ML 
030923 270 /G 30% FLACONE 100 ML 
030923 282 /G = 30% FLACONE 250 ML 
030923 294 /G. = 30% FLACONE 500 ML 
030923 306 /G = 30%SACCA CLEAR-FLEX-100 ML 
030923 318 /G 30%SACCA CLEAR-FLEX 250 ML 
030923 320 /G— 30%SACCA CLEAR-FLEX 500 ML 
030923 332 /G = 30%SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML 
030923 344 /G = 33% FLACONE 50 ML 
030923 357 /G = 33% FLACONE 100 ML 
030923 369 /G — 33% FLACONE 250 ML 
030923 371 /G = 33% FLACONE 500 ML 
030923 383 /G— 33% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML 
030923 395 /G = 33% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML 
030923 407 /G. 33% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML 
030923 419 /G 33% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML 
030923 421 /G = 50% FLACONE S0 ML 
030923 433 /G © 50% FLACONE 100 ML 
030923 445 /G = 50% FLACONE 250 ML 
030923 458 /G = 50% FLACONE 500 ML 
030923 460 /G = 50% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML 
030923 472 /G. 50%SACCA CLEAR-FLEX 500 ML 
030923 484 /G = 50%SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML 
030923 496 /G 50% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML 
030923 508 /G 5% FIALA 1 ML 
030923 510 /G 5% FHALA2ML 
030923 522 /G 5% FIALAS ML 
030923 534 /G. = 5% FIALA 10 ML 
030923 546 /G = S%FIALA20ML 
030923 559 /G 10% FIALA 1 ML 
030923 561 /G 10% FIALA 2 ML 
030923 585 /G 10% FIALA S ML 
030923 597 /G 10% FIALA 10 ML 
030923 609 /G 10% FIALA 20 ML 
030923 611 /G_ 33%FIALA1ML 
030923 623 /G = 33% FIALA 2 ML 
030923 635 /G 33% FIALA S ML 
030923 647 /G = 33% FIALA 10 ML 
030923 650 /G 33% FIALA 20 ML 

| GLUCOSIO 

| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 

N° AIC Confezione 

031055 015 /G = 5% FLACONE S0 ML 
031055 078 /G = 5% 50 MLIN FLACONE 100 ML 
031055116 /G = 5% 100 MLIN FLACONE 250 ML 
031055 155 /G = 5% 250 MLIN FLACONE 500 ML 
031055 167 /G 10% FLACONE 50 ML 
031055 217 /G 10% SO MLIN FLACONE 100 ML 
031055 256 /G 10% 100 ML IN FLACONE 250 ML 
031055 282 /G 10% 250 ML IN FLACONE 500 ML 
031055 294 /G = 20% FLACONE SO ML 
031055 344 /G 20% 50 ML IN FLACONE 100 ML 
031055 383 /G 20% 100 MLIN FLACONE 250 ML 
031055 421 /G = 20% 250 MLIN FLACONE 500 ML 
031055 433 /G 30% FLACONE 50 ML 


O0> PONOPPIANINPEPIONINNINOUNINNNNNANNNNNNNAINANNNANN 


BOSBA03: 08/11/93 O 
BOSBA03 08/11/93 a 
BOSBA03 08/11/93 DI 
BOSBA03 08/11/93 O 
BOSBA03 08/11/93 U 
BOSBA03 08/11/93 Lj 
BOSBA03 08/11/93 Ci 
BOSBA03 08/11/93 O] 
BOSBA03 08/11/93 Q 
BOSBA03: 08/11/93 O 
BOSBA03 08/11/93 O 
BOSBA03 08/11/93 (n 
BO0SBA03 08/11/93 O 
B0SBA03 08/11/93 O 
BOSBA03 08/11/93 O 
BOSBA03 08/11/93 CI 
BOSBA03 08/11/93 CD 
BOSBA03 08/11/93 O 
BOSBA03 08/11/93 CI 
BO0SBA03 08/11/93 0] 
BOSBA03 08/11/93 LU 
BO0SBA03 08/11/93 O 
BOSBA03 08/11/93 O) 
BOSBA03 08/11/93 O 
BOSBA03 08/11/93 O) 
BOSBA03 08/11/93 O 
BOSBA03 08/11/93 LU) 
BOSBA03 08/11/93 O 
BOSBA03 08/11/93 O 
BOSBA03 08/11/93 O) 
BOSBA03 08/11/93 DL) 
BOSBA03 08/11/93 O] 
B0SBA03 08/11/93 CU] 
BOSBA03 08/11/93 DU) 
BOSBA03 08/11/93 L] 
BOSBA03 08/11/93 U 
BOSBA03 08/11/93 O 
BOSBA03 08/11/93 O 
BOSBA03 08/11/93 O 
B0SBA03 08/11/93 O 


Titolare AIC: BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A 


Fascia SSN 
Cc 


N0AIANL0NNNNNNNN 
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Dispensazione 


Codice AIC Dossier Specialità: 031055 | 


ATC Registrazione in Farmacia 
BOSBA03 08/11/93 O 
BOSBA03 08/11/93 CO] 
BOSBA03 08/11/93 GU 
BOSBA03 08/11/93 O 
BOSBA03 08/11/93 CI 
BOSBA03 08/11/93 O 
B05BA03 08/11/93 O] 
BO05BA03 08/11/93 O) 
BOSBA03 08/11/93 CU) 
B0SBA03 08/11/93 L] 
BOSBA03 08/11/93 Ou 
BOSBA03 08/11/93 O 
BOSBA03 08/11/93 U 
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Medicinali a Denominazione Generica 


031055 484 /G 30% S0 MLIN FLACONE 100 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
031055 522 /G 30% 100 ML IN FLACONE 250 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 DJ 
031055 5$61 /G 30% 250 ML IN FLACONE 500 ML 0) RR B0OSBA03 08/11/93 LU] 
031055 573 /G 50% FLACONE 50 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
031065 623 /G 50% 50 ML IN FLACONE 100 ML C RR BOSBA03 08/11/93 UD) 
031055 662 /G 50% 100 ME IN FLACONE 250 ML (o) RR B0SBA03 08/11/53 [1] 
031055 686 /G 50% 250 ML IN FLACONE 500 ML (o) RR B0SBA03 08/11/93 O 
031055 698 /G 33% FLACONE 50 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 OD] 
031055 748 /G 33% 50 ML IN FLACONE 100 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 nai 
031055 787 /G 33% 100 ML IN FLACONE 250 ML Cc RR B0OSBA03 08/11/93 O 
031055 825 /G 33% 250 ML IN FLACONE 500 ML Cc RR BO0SBA03 08/11/93 OD 
031055 837 /G 5% 5 FIALE 5S ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 CD) 
031055 849 /G 5% 5 FIALE 10 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 a 
031055 864 /G 5% 5 FIALE 20 ML (8%) RR BO0SBA03 08/11/93 O 
031055 876. /G 5% 10 FIALE 5 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 O 
031055 888 /G 5% 10 FIALE 10 ML (e) RR BOSBA03 08/11/93 C] 
031055 914 /G 5% 100 FIALE 5 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 O 
031055 926 /G 5% 100 FIALE 10 ML Cc RR BO5BA03 08/11/93 O 
031055 953 /G 10% 5 FIALE 5 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 O 
031055 965 /G 10% 5 FIALE 10 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 OD 
031055 989 /G 10% 5 FIALE 20 ML (0) RR B0OSBA03 08/11/93 LI 
031055 991 /G_. 10% 10 FIALE 5 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 UL 

GLUCOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 030952 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO 

FARMACEUTICA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030952 016 /G 5% SO ML IN.FLACONE 100 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 O 
030952 028 /G 5% FLACONE 50 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
030952 030 /G 5% FLACONE 100 ML (0) RR BOSBA03 08/11/93 O) 
030952 042 /G 5% FLACONE 250 ML A RR BOSBA03 08/11/93 ni 
030952 055 /G 5% FLACONE 500 ML A RR B0SBA03 08/11/93 O 
030952 067 /G 10% FLACONE 100 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 0] 
030952 079 /G 10% FLACONE 250 ML A RR B05BA03 08/11/93 D] 
030952 081 /G 10% FLACONE 500 ML A RR BOSBA03 08/11/93 Cd 
030952 093 /G 20% FLACONE 250 ML, Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
030952 105 /G 20% FLACONE 500 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 DO 
030952 117 /G 33% FLACONE 100 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 O 
030952 129 /G 33% FLACONE 250 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 [] 
030952 131 /G 33% FLACONE 500 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 O 
030952 143 /G 50% FLACONE 250 ML (o) RR B0SBA03 08/11/93 LU] 
030952 156 /G 50% FLACONE 500 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 CD] 


GLUCOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 032706 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo = 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032706 018 /G 5% FIALA 10 ML A RR B05BA03 08/11/93 O) 
032706 032 /G 10% FIALA 10 ML A RR B05BA03 08/11/93 U 
032706 057 /G 20% FIALA 10 ML A RR B0SBA03 08/11/93 DL) 
032706 069 /G 33% FIALA 10 ML A RR B05BA03 08/11/93 D 
032706 083 /G GEL OFTALMICO 35% FLACONE 5 G Cc RR SOIXA 08/11/93 O 


GLUCOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 030372 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: COLLALTO LAB. CHIMICO-FARMACEUTICI DI 
AGNELLI MASSIMO & C. S.A.S. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030372 015 /G 5% 1 FLACONE 100 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 Wi 
030372 027 /G 5% 50 FLACONI 100 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 DI 
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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 195 


Medicinali a Denominazione Generica 


030372 039 
030372 041 
030372 054 
030372 066 
030372 078 
030372 080 
030372 092 
030372 104 
030372 116 
030372 128 
030372 130 
030372 142 
030372 155 
030372 167 
030372 179 
030372 181 
030372 193 
030372 205 
030372 217 
030372 229 
030372 231 
030372 243 
030372 256 
030372 268 
030372 270 
030372 282 
030372 294 
‘030372 306 
030372 318 
030372 320 
030372 332 
030372 344 
030372 357 
030372 369 
030372 371 
030372 383 


030372 395 


030372 407 
030372 419 
030372 421 
030372 433 
030372 445 
030372 458 
030372 460 
030372 472 
030372 484 
030372 496 
030372 508 
030372 510 
030372 522 
030372 534 
030372 546 
030372 $59 
030372 561 
030372 573 
030372 585 
030372 597 


5% 1 FLACONE 250 ML 
5% 25 FLACONI 250 ML 
5% 1 FLACONE 500 ML 
5% 25 FLACONI 500 ML 
5% SACCA 1000 ML 

5% SACCA 2000 ML 

10% FLACONE 100 ML 
10% SO FLACONI 100 ML 
10% FLACONE 250 ML 
10% 25 FLACONI 250 ML 
10% FLACONE 500 ML 
10% 25 FLACONI 500 ML 
10% SACCA 1000 ML 
10% SACCA 2000 ML 
20% FLACONE 100 ML 
20% 50 FLACONI 100 ML 
20% FLACONE 250 ML 
20% 25 FLACONI 250 ML 
20% FLACONE 500 ML 
20% 25 FLACONI 500 ML 
20% SACCA 1000 ML 
20% SACCA 2000 ML 
33% 1 FLACONE 100 ML 
33% 50 FLACONI 100 ML 
33% 1 FLACONE 250 ML 
33% 25 FLACONI 250 ML 
33% 1 FLACONE 500 ML 
33% 25 FLACONI 500 ML 
33% SACCA 1000 ML 
33% SACCA 2000 ML 
50% FLACONE 100 ML 
50% 50 FLACONI 100 ML 
50% FLACONE 250 ML 
50% 25 FLACONI 250 ML 
50% FLACONE 500 ML 
50% 25 FLACONI 500 ML 
50% SACCA 1000 ML 
50% SACCA 2000 ML 

5% 10 FIALE 5 ML 

5% FIALA 10 ML 

5% 10 FIALE 10 ML 

5% FIALA 20 ML 

5% 4 FIALE 20 ML 

5% 10 FIALE 20 ML 

10% FIALA 10 ML 

10% 10 FIALE 10 ML 
10% FIALA 20 ML 

10% 4 FIALE 20 ML 

20% FIALA 10 ML 

20% 10 FIALE 10 ML 
20% FIALA 20 ML 

20% 4 FIALE 20 ML 

20% 10 FIALE 20 ML 
33% FIALA 10 ML 

33% S FIALE 10 ML 

33% 10 FIALE 10 ML 
33% FIALA 20 ML 


0000000821 A1EN 01 PN PIN0NNNONNNNNNNNNNNINNNANNNANNOAKNNOONELNNNNNANAN: 
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RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 


RR. 


BOSBA03 
B05BA03 
BO5BA03 
B0SBA03 
BOSBA03 
BOSBA03 
BOSBA03 
BOSBA03 
BOSBA03 
BO0OSBA03 
B0SBA03 
BOSBA03 
B05BA03 
BOSBA03 
B05BA03 
BOSBA03 
B05BA03 
BOSBA03 
BOSBA03 
BOSBA03 
BOSBA03 
B05BA03 
BOSBA03 
BOSBA03 
BOSBA03 
B05BA03 
B05BA03 
BOS5BA03 
BOSBA03 
BOSBA03 
BOSBA03 
B05BA03 
BOSBA03 
BOSBA03 
B0SBA03 
BOSBA03 
BOSBA03 
BOSBA03 
BOSBA03 
BOSBA03 
B0S5BA03 
BOSBA03 
BOSBA03 
BOSBA03 
B0SBA03 
BOSBA03 
BOSBA03 
BOSBA03 
BOSBA03 
BOSBA03 
BOSBA03 
BOSBA03 
BOSBA03 
BOSBA03 
BOSBA03 
B05BA03 
BOSBA03 


08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 


COLNUR 


;O000000D0O0O0KOROI 


CO 


OO 


il 


CO 


0000 
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Medicinali a Denominazione Generica 


030372 609 /G 33% 4 FIALE 20 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 DI) 
030372 611 /G 33% 10 FIALE 20 ML (6 RR BOSBA03 08/11/93 O 

[ eLucosIO Codice AIC Dossier Specialità: 032183 

I data primaregistrazione specialità: 18/03/96 Data Rinnovo Titolare AIC: EUROSPITAL S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032183 016 /G = 5% FLACONE 100 ML c RR BOSBA03 18/03/96 ZI 
032183 028 /G 5% FLACONE 250 ML A RR BOSBA03 18/03/96 SI 
032183 030 /G 5% FLACONE 500 ML A RR BOSBA03 18/03/96 MI 
032183 042 /G 5% FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBA03 18/03/96 O 
032183 055 /G 10% FLACONE 500 ML A RR B0SBA03 18/03/96 IA] 

c RR BOSBA03 18/03/96 Val 


032183 067 /G = 20% FLACONE S00 ML 


GLUCOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 031424 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FISIOPHARMA S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031424 017 /G 5% FIALA 10 ML A RR BOSBA03 08/11/93 O 
031424 029 /G 10% FIALA 10 ML A RR BOSBA03 08/11/93 O 
031424 031 /G 20% FIALA 10 ML A RR B0SBA03 08/11/93 O 
031424 043 /G 30% FIALA 10 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 O 

GLUCOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 030769 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo = 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030769 018 /G 5% FLACONE 50 ML (6) RR B05BA03 08/11/93 [LU 
030769 020 /G 5% FLACONE 100 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 al 
030769 032 /G 5% FLACONE 250 ML 5% A RR B05BA03 08/11/93 I 
030769 044 /G 5% FLACONE 500 ML A RR B05BA03 08/11/93 NZ 
030769 057 /G 5% FLACONE 1000 ML Cc RR B0S5BA03 08/11/93 O 
030769 069 /G 10% FLACONE 50 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
030769 071 /G 10% FLACONE 100 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O) 
030769 083 /G. 10% FLACONE 250 ML A RR BOSBA03 08/11/93 Mi 
030769 095 /G 10% FLACONE 500 ML A RR B0SBA03 08/11/93 NZ] 
030769 107 /G 10% FLACONE 1000 ML € RR BOSBA03 08/11/93 O 
030769 119 /G 20% FLACONE 50 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
030769 121 /G 20% FLACONE 100 ML Cc RR B0OSBA03 08/11/93 O 
030769 133 /G 20% FLACONE 250 ML Cc RR B0S5BA03 08/11/93 DU) 
030769 145 /G 20% FLACONE 500 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 wi 
030769 158 /G 20% FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
030769 160 /G 30% FLACONE 50 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
030769 172 /G 30% FLACONE 100 ML Cc RR B05SBA03 08/11/93 O 
030769 184 /G 30% FLACONE 250 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 CD] 
030769 196 /G 30% FLACONE 500 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 O 
030769 208 /G 30% FLACONE 1000 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 O 
030769 210 /G 33% FLACONE 200 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 Q 
030769 222 /G 33% FLACONE 50 ML (6) RR B0SBA03 08/11/93 O 
030769 234 /G 33% FLACONE 100 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 QU 
030769 246 /G 33% FLACONE 250 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 DU 
030769 259 /G 33% FLACONE 500 ML Cc RR B0S5BA03 08/11/93 SW] 
030769 261 /G 33% FLACONE 1000 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 O 
030769 273 /G 50% FLACONE 50 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 O 
030769 285 /G 50% FLACONE 100 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 O 
030769 297 /G 50% FLACONE 250 ML [6 RR B0SBA03 08/11/93 [n 
030769 309 /G 50% FLACONE 500 ML c RR B05SBA03 08/11/93 MI 
030769 311 /G 50% 500 ML IN FLACONE 1000 ML Cc RR B0OSBA03 08/11/93 LU 
030769 323 /G 50% FLACONE 1000 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 O 
030769 335 /G 50% FLACONE 1500 ML c RR B0SBA03 08/11/93 DI 
030769 347 /G 70% FLACONE 50 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 O 
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Medicinali a Denominazione Generica 


030769 350 /G 70% FLACONE 100 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
030769 362 /G 70% FLACONE 250 ML c RR BOSBA03 08/11/93 O 
030769 374 /G = 70% FLACONE 500 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 O 
030769 386 /G 70% 500 MLIN FLACONE 1000 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 U 
030769 398 /G = 70% FLACONE 1000 ML c RR BOSBA03 08/11/93 a: 
030769 400 /G = 70% FLACONE 1500 ML Cc RR BO0SBA03 08/11/93 C] 
030769 412 /G 5%1FIALA I0ML A RR B0OSBA03 08/11/93 U] 
030769 424 /G = 5%2 FIALE 10 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 QU 
030769 436 /G = 5%3 FIALE IO ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
030769 448 /G = 5%4 FIALE 10 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 CL] 
030769 451 /G = 5%5S FIALE 1I0ML c RR BOSBA03 08/11/93 O 
030769 463 /G 5%6 FIALE 10 ML c RR B0SBA03 08/11/93 DL) 
030769 475 /G. 5%7FIALE 10ML Cc RR B05BA03 08/11/93 O 
030769 487 /G. 5%8 FIALE i0 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O] 
030769 499 /G— 5%9 FIALE 10 ML c RR B0SBA03 08/11/93 U 
030769 501 /G = 5% 10 FIALE 10 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 O 
030769 513 /G 5%1FIALA 20ML A RR B0SBA03 08/11/93 U 
030769 525 /G = 5%2 FIALE 20ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 U 
030769 537 /G = 5%3 FIALE 20ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 L] 
030769 549 /G_ 5%4 FIALE 20 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 LI 
030769 552 /G 5%5 FIALE 20 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 U 
030769 564 /G = 5%6 FIALE 20 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 LU] 
-030769 576 /G 5%7 FIALE 20 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 D 
030769 588 /G = 5%8 FIALE 20 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 DU] 
030769 590 /G 5% 9 FIALE 20 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 O 
030769 602 /G = 5% 10 FIALE 20ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 Di 
030769 614 /G 10% FIALA 10 ML A RR BOSBA03 08/11/93 U 
030769 626 /G 10% 2 FIALE ‘10 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 CU 
030769 638 /G 10% 3 FIALE 10 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 YU 
030769 640 /G 10% 4 FIALE 10 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 LU 
030769 653 /G 10% 5 FIALE 10 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 n 
030769 665 /G 10% 6 FIALE 10 ML Cc RR BOSBA03. 08/11/93 D) 
030769 677 /G 10% 7 FIALE 10 ML c RR BOSBA03 08/11/93 LI 
030769 689 /G 10% 8 FIALE 10 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
030769 691 /G 10% 9 FIALE 10 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 (El 
030769 703 /G 10% 10 FIALE 10 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 U 
030769 715 /G 10% FIALA 20 ML A RR BOSBA03 08/11/93 LÌ 
030769 727 /G 10% 2 FIALE 20 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 LÌ 
030769 739 /G 10% 3 FIALE 20 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
030769 741 /G 10% 4 FIALE 20 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 OÙ 
030769 754 /G 10% 5 FIALE 20 ML Cc RR BOS5BA03 08/11/93 DU 
030769 766 /G 10% 6 FIALE 20 ML Cc RR BOSBA03 03/11/93 O 
030769 778 /G 10% 7 FIALE 20 ML c RR BOSBA03 08/11/93 DO 
030769 780 /G 10% 8 FIALE 20 ML Cc RR BO0SBA03 08/11/93 U 
030769 792 /G 10% 9 FIALE 20 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O] 
030769 804 /G 10% 10 FIALE 20 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 U 
030769 816 /G 20% FIALA 10 ML A RR BOSBA03 08/11/93 Ù 
030769 828 /G = 20%2 FIALE 10 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 O 
030769 830 /G 20% 3 FIALE 10 ML Cc RR B0S5BA03 08/11/93 D 
030769 842 /G = 20%4 FIALE I0ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 U 
030769 855 /G = 20%S FIALE 10 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 Q 
030769 867 /G 20% 6 FIALE 10 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 Gil 
030769 879 /G 20% 7 FIALE 10 ML Cc RR B0S5BA03 08/11/93 U 
030769 881 /G 20% 8 FIALE 10 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 LU 
030769 893 /G = 20%9 FIALE 10 ML (6; RR B0SBA03 08/11/93 O) 
030769 905 /G 20% 10 FIALE 10 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 U 
030769 917 /G 33% 1 FIALA S ML A RR BOSBA03 08/11/93 O 
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030769 929 /G 33% 2 FIALE S ML Cc RR BO0SBA03 08/11/93 O 
030769 931 /G 33% 3 FIALE 5 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 Li 
030769 943 /G 33% 4 FIALE 5 ML Cc RR B0OSBA03 08/11/93 Dj 
030769 956 /G = 33%5 FIALE S ML € RR B0OSBA03 08/11/93 U 
030769 968 /G 33% 6 FIALE 5 ML c RR B05BA03 08/11/93 O 
030769 970 /G 33%? FIALE 5 ML c RR B05BA03 08/11/93 Ù 
030769 982 /G 33% 8 FIALE 5 ML c RR B0SBA03 08/11/93 O 
030769 994 /G 33% 9 FIALE 5 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
031943 018 /G 33% 10 FIALE 5 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 U 
031943 020 /G 33% 1 FIALA 10 ML A RR BOSBA03 08/11/93 O 
031943 032 /G 33% 2 FIALE 10 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 CD] 
031943 044 /G 33% 3 FIALE 10 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 O 
031943 057 /G — 33%4 FIALE 10 ML € RR B05BA03 08/11/93 O 
031943 069 /G 33% 5 FIALE 10 ML c RR B0SBA03 08/11/93 U 
031943 071 /G 33% 6 FIALE 10 ML c RR BOSBA03 08/11/93 U 
031943 083 /G 33% 7 FIALE 10 ML c RR BOSBA03 08/11/93 DU 
031943 095 /G— 33%8 FIALE 10 ML Cc RR B0OSBA03 08/11/93 LI 
031943 107 /G— 33%9 FIALE 10 ML Cc RR BOSBA03" 08/11/93 O 
031943 119 /G 33% I0FIALE 10 ML c RR B05BA03 08/11/93 O 
031943 121 /G_ 5% SACCA FLESSIBILE 50 ML c RR B0SBA03 04/09/97 LÌ 
031943 133 /G 5% SACCA FLESSIBILE 100 ML c RR BOSBA03 04/09/97 O 
031943 145 /G = 5% SACCA FLESSIBILE 250 ML c RR BOSBA03 04/09/97 U 
031943 158 /G 5% SACCA FLESSIBILE 500 ML c RR BOSBA03 04/09/97 U 
031943 160 /G = 5% SACCA FLESSIBILE 1000 ML c RR B0SBA03 04/09/97 CD] 
031943 172 /G = 5% CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 250 ML c RR BOSBA03 04/09/97 U 
031943 184 /G = 5% CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 500 ML c RR BOSBA03 04/09/97 GU 
031943 196 /G = 5% CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 1000 ML Cc RR B0SBA03 04/09/97 O 
031943 208 /G 10% SACCA FLESSIBILE 500 ML (6; RR ‘BOSBA03 04/09/97 DI 
031943 210 /G 10% SACCA FLESSIBILE 1000 ML Cc RR B05BA03 04/09/97 O] 
031943 222 /G 10% CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 500 ML Cc RR B05BA03 04/09/97 U 
031943 234 /G 20% SACCA FLESSIBILE 500 ML Cc RR B0SBA03 04/09/97 U 
031943 246 /G 20% CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 500 ML c RR B0S5BA03 04/09/97 O) 
031943 259 /G 33% SACCA FLESSIBILE 1000 ML c RR B0SBA03 04/09/97 U 
031943 261 /G = 50% SACCA FLESSIBILE 500 ML Cc RR B0OSBA03 04/09/97 O 
031943 273 /G 50% SACCA FLESSIBILE 1000 ML Cc RR BOSBA03 04/09/97 O 
031943 285 /G 5% 5 CONTENITORI PLASTICA 10 ML Cc RR BOSBA03 04/09/97 O 
031943 297 /G 5% 6 CONTENITORI PLASTICA 10 ML Cc RR BOSBA03 04/09/97 DU 
031943 309 /G 10% 5 CONTENITORI PLASTICA 10 ML € RR BOSBA03 04/09/97 O 
031943 311 /G 10% 6 CONTENITORI PLASTICA 10 ML € RR B0SBA03 04/09/97 U 
031943 323 /G = 20% 5 CONTENITORI PLASTICA 10 ML c RR B05BA03 04/09/97 O 
031943 335 /G = 20%6 CONTENITORI PLASTICA 10 ML Cc RR B05BA03 04/09/97 O 
031943 347 /G = 33%5 CONTENITORI PLASTICA 10 ML c RR B0SBA03 04/09/97 «D] 
031943 350 /G 33% 6 CONTENITORI PLASTICA 10 ML c RR B05BA03 04/09/97 O 
031943 362 /G "10%" SACCA FLESSIBILE 100 ML Cc RR BOSBA03 04/09/97 U 
031943 374 /G "10%" SACCA FLESSIBILE 250 ML c RR BOS5BA03 04/09/97 U 
031943 386 /G "10%" FLACONE PLASTICA 250 ML Cc RR B05BA03 04/09/97 O 
031943 398 /G "20%" SACCA FLESSIBILE 100 ML Cc RR B0SBA03 04/09/97 DU 
031943 400 /G "20%" SACCA FLESSIBILE 250 ML Cc RR B05BA03 04/09/97 O 
031943 412 /G "20%" SACCA FLESSIBILE 1.000 ML c RR B0SBA03 04/09/97 U 
031943 424 /G "20%" FLACONE PLASTICA 250 ML Cc RR B0SBA03 04/09/97 CD] 
031943 436 /G "33%" SACCA FLESSIBILE 100 ML Cc RR B05BA03 04/09/97 O 
031943 448 /G "33%" SACCA FLESSIBILE 250 ML Cc RR BOSBA03 04/09/97 LU 
031943 451 /G "33%" SACCA FLESSIBILE 500 ML (6: RR BOSBA03 04/09/97 LU] 
031943 463 /G "33%" FLACONE PLASTICA 250 ML c RR B05BA03 04/09/97 O 
031943 475 /G "33%" FLACONE PLASTICA 500 ML Cc RR B0OSBA03 04/09/97 U 
031943 487 /G "50%" SACCA FLESSIBILE 250 ML Cc RR B05BA03 04/09/97 O 
031943 499 /G "50%" FLACONE PLASTICA 250 ML Cc RR BOSBA03 04/09/97 U 
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031943 501 /G "50%" FLACONE PLASTICA 500 ML Cc RR BOSBA03 04/09/97 O 
031943 513 /G "50%" FLACONE PLASTICA 1.000 ML Cc RR B05BA03 04/09/97 LU 
031943 525 /G "70%" SACCA FLESSIBILE 500 ML Cc RR BOSBA03 04/09/97 U 
031943 537 /G "70%" SACCA FLESSIBILE 1.000 ML Cc RR BOSBA03 04/09/97 DU 
031943 549 /G "70%" FLACONE PLASTICA 500 ML Cc RR B05BA03 04/09/97 QU 


GLUCOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 029748 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029748 011 /G 33% SOLUZIONE INIETTABILE FIALA 10 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 i 
GLUCOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 031558 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031558 012 /G 5% FIALE 1 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 GU 
031558 024 /G 5% FIALE 2 ML (o) RR B05BA03 08/11/93 O) 
031558 036 /G« 5% FIALE3ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 CD] 
031558 048 /G 5% FIALE 5 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 O 
031558 051 /G 5% FIALE 10 ML A RR BOSBA03 08/11/93 CI 
031558 063 /G = 5% FIALE 20 ML A RR BOSBA03 08/11/93 U 
031558 075 /G 5% FLACONE 100 ML Cc RR B0OSBA03 08/11/93 O 
031558 087 /G 5% FLACONE 250 ML A RR B0SBA03 08/11/93 DC] 
031558 099 /G 5% FLACONE 500 ML A RR B05BA03 08/11/93 O 
031558 101 /G 5% SACCA FLESSIBILE 700 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O) 
031558 113 /G 5% SACCA FLESSIBILE 50 ML Cc RR BO5BA03 08/11/93 C] 
031558 125 /G 5% SACCA FLESSIBILE 100 ML Cc RR BOS5SBA03 08/11/93 O 
031558 137? /G 5% SACCA FLESSIBILE 250 ML (0) RR BOSBA03 08/11/93 A 
031558 149 /G 5% SACCA FLESSIBILE 500 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
031558 152 /G 5% SACCA FLESSIBILE 2000 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 na 
031558 164 /G 5% SACCA FLESSIBILE 1500 ML (o) RR BOSBA03 08/11/93 O 
031558 176 /G 5% SACCA FLESSIBILE 2000 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 O 
031558 190 /G 5% SACCA FLESSIBILE 3000 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 CD] 
031558 202 /G 5% SACCA FLESSIBILE 3500 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 M 
031558 214 /G 5% SACCA FLESSIBILE 4000 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 na] 
031558 238 /G 5% SACCA FLESSIBILE 5000 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 Ù 
031558 240 /G 10% FIALA 1 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 O 
031558 253 /G 10% FIALA 2 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 a) 
031558 265 /G 10% FIALA 3 ML (6; RR BO0SBA03 08/11/93 O 
031558 277 /G 10% FIALA 5 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
031558 289 /G 10%FIALA 10ML A RR BOSBA03 08/11/93 O] 
031558 291 /G 10% FIALA 20 ML A RR B05BA03 08/11/93 DU] 
031558 303 /G 10% FLACONE 100 ML (è; RR B0SBA03 08/11/93 U 
031558 315 /G 10% FLACONE 250 ML A RR BOSBA03 08/11/93 U 
031558 327 /G 10% FLACONE 500 ML A RR BOSBA03 08/11/93 O 
031558 339 /G 10% FLACONE 1000 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 O 
031558 341 /G 10% SACCA FLESSIBILE 50 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 DU] 
031558 354 /G 10% SACCA FLESSIBILE 100 ML (o, RR BOSBA03 08/11/93 Ol 
031558 366 /G 10% SACCA FLESSIBILE 250 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 Ù 
031558 378 /G 10% SACCA FLESSIBILE 500 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 O 
031558 380 /G 10% SACCA FLESSIBILE 1000 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 na 
031558 392 /G 10% SACCA FLESSIBILE 1500 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
031558 404 /G 10% SACCA FLESSIBILE 2000 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 O 
031558 428 /G 10% SACCA FLESSIBILE 3000 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
031558 442 /G 10% SACCA FLESSIBILE 4000 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
031558 467 /G 10% SACCA FLESSIBILE 5000 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
031558 479 /G = 20%FIALE1ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 U 
031558 481 /G 20% FIALE 2 ML c RR BOSBA03 08/11/93 U 
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031558 493 /G 20% FIALE3 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
031558 505 /G 20% FIALE S ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 DU] 
031558 517 /G 20% FIALE 10 ML A RR BOSBA03 08/11/93 [n 
031558 529 /G 20% FIALE 20 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 O 
031558 531 /G = 20% FLACONE 100 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O) 
031558 543 /G 20% FLACONE 250 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
031558 556 /G = 20% FLACONE 500 ML c RR B0SBA03 08/11/93 O 
031558 568 /G = 20% FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 DC) 
031558 570 /G 20% SACCA FLESSIBILE 50 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 QU 
031558 582 /G = 20% SACCA FLESSIBILE 100 ML c RR BOSBA03 08/11/93 na! 
031558 594 /G — 20% SACCA FLESSIBILE 250 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
031558 606 /G 20% SACCA FLESSIBILE 500 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 DU] 
031558 618 /G 20% SACCA FLESSIBILE 1000 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 D) 
031558 620 /G = 20% SACCA FLESSIBILE 1500 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O] 
031558 632 /G = 20% SACCA FLESSIBILE 2000 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 su 
031558 657 /G = 20% SACCA FLESSIBILE 3000 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 DU] 
031558 671 /G = 20% SACCA FLESSIBILE 4000 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 UO 
031558 683 /G = 20% SACCA FLESSIBILE 4500 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 LU] 
031558 707 /G 50% FIALA1ML 0) RR B05BA03 08/11/93 O] 
031558 719 /G 50% FIALA2ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 LU] 
031558 721 /G = 50% FIALA3ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 CU) 
031558 733 /G 50% FIALASML Cc RR BOSBA03 08/11/93 D) 
031558 745 /G 50% FIALA 10ML C RR BOS5BA03 08/11/93 O 
031558 758 /G 50% FIALA 20ML c RR B05BA03 08/11/93 CL] 
031558 760 /G = 50% FLACONE 100 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 CD) 
031558 772 /G. 50% FLACONE 250 ML (o) RR BOSBA03 08/11/93 LÌ 
031558 784 /G 50% FLACONE 500 ML (°) RR BOSBA03 08/11/93 O 
031558 796 /G = 50% FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O] 
031558 808 /G = 50% SACCA FLESSIBILE 50 ML (6 RR BOSBA03 08/11/93 O 
031558 810 /G — 50% SACCA FLESSIBILE 100 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 O] 
031558 822 /G = 50%SACCA FLESSIBILE 250 ML (e RR BOSBA03 08/11/93 O 
031558 834 /G = 50% SACCA FLESSIBILE 500 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
031558 846 /G = 50% SACCA FLESSIBILE 1000 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 CD] 
031558 859 /G = 50% SACCA FLESSIBILE 1500 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
031558 861 /G = 50% SACCA FLESSIBILE 2000 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 U 
031558 885 /G 50% SACCA FLESSIBILE 3000 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 na 
031558 909 /G = 50% SACCA FLESSIBILE 4000 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
031558 923 /G = 50% SACCA FLESSIBILE 5000 ML Cc RR BO0SBA03 08/11/93 CI 
031558 935 /G = 70% FIALA 1 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 D] 
031558 947 /G 70% FIALA2ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
031558 950 /G 70% FIALA3 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 D] 
031558 962 /G = 70% FIALASML Cc RR B05BA03 08/11/93 O 
031558 974 /G = 70% FIALA 10 ML c RR BOSBA03 08/11/93 O 
031558 986 /G «70% FIALA 20 ML c RR B0SBA03 08/11/93 O 
031558 998 /G = 70% FLACONE 100 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 ÙU 
031559 014 /G = 70% FLACONE 250 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 U 
031559 026 /G 70% FLACONE 500 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 DU 
031559 038 /G = 70% FLACONE 1000 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 O 
031559 040 /G 70% SACCA FLESSIBILE 50 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 U 
031559 053 /G 70% SACCA FLESSIBILE 100 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 O 
031559 065 /G = 70% SACCA FLESSIBILE 250 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 0) 
031559 077 /G 70% SACCA FLESSIBILE 500 ML c RR B05BA03 08/11/93 LU 
031559 089 /G 70% SACCA FLESSIBILE 1000 ML c RR BOSBA03 08/11/93 O 
031559 091 /G 70% SACCA FLESSIBILE 1500 ML c RR BOSBA03 08/11/93 n 
031559 103 /G = 70% SACCA FLESSIBILE 2000 ML c RR B0SBA03 08/11/93 Di 
031559 115 /G 70% SACCA FLESSIBILE 2500 ML. Cc RR B05BA03 08/11/93 U 
031559 127 /G_ 70% SACCA FLESSIBILE 3000 ML. c RR B0SBA03 08/11/93 O 
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031559 141 /G 70% SACCA FLESSIBILE 4000 ML 
031559 166 /G 70% SACCA FLESSIBILE 5000 ML 
031559 178 /G 30% FIALE 1 ML 
031559 180 /G 30% FIALE 2 ML 
031559 192 /G 30% FIALE 3 ML 
031559 204 /G 30% FIALE 5 ML 
031559 216 /G 30% FIALE I0ML 
031559 228 /G_ 30%FIALE 20ML 
031559 230 /G 30% FLACONE 100 ML 
031559 242 /G 30% FLACONE 250 ML 
031559 255 /G 30% FLACONE 500 ML 
031559 267 /G 30% FLACONE 1000 ML 
031559 279 /G 30% SACCA FLESSIBILE 50 ML 
031559 281 /G 30% SACCA FLESSIBILE 100 ML 
031559 293 /G 30% SACCA FLESSIBILE 250 ML. 
031559 305 /G 30% SACCA FLESSIBILE 500 ML 
031559 317 /G 30% SACCA FLESSIBILE 1000 ML 
031559 329 /G 30% SACCA FLESSIBILE 1500 ML 
031559 331 /G 30% SACCA FLESSIBILE 2000 ML 
031559 356 /G = 30% SACCA FLESSIBILE 3000 ML 
031559 370 /G 30% SACCA FLESSIBILE 4000 ML 
031559 394 /G 30% SACCA FLESSIBILE 5000 ML 
GLUCOSIO 
data prima registrazione specialità: 13/05/96 Data Rinnovo 
N° AIC Confezione 
032630 016 /G 5% FLACONE 50 ML 
032630 028 /G 5% FLACONE 100 ML 
032630 030 /G 5% FLACONE 250 ML 
032630 042 /G = 5% FLACONE 500 ML 
032630 055 /G = 5% SACCA PVC 100 ML 
032630 067 /G 5% SACCA PVC 250 ML 
032630 079 /G 5% SACCA PVC 500 ML 
032630 081 /G 5% SACCA PVC 1000 ML 
032630 093 /G 10% FLACONE 50 ML 
032630 105 /G 10% FLACONE 100 ML 
032630 117 /G 10% FLACONE 250 ML 
032630 129 /G 10% FLACONE 500 ML 
032630 131 /G = 10%SACCA PVC 100 ML 
032630 143 /G = 10%SACCA PVC 250 ML 
032630 156 /G = 10% SACCA PVC 500 ML 
032630 168 /G = 10% SACCA PVC 1000 ML 
032630 170 /G 10% SACCA PVC 1500 ML 
032630 182 /G 20% FLACONE 50 ML 
032630 194 /G = 20% FLACONE 100 ML 
032630 206 /G = 20% FLACONE 250 ML 
032630 218 /G 20% FLACONE 500 ML 
032630 220 /G 20% SACCA PVC 100 ML 
032630 232 /G 20% SACCA PVC 250 ML 
032630 244 /G 20% SACCA PVC 500 ML 
032630 257 /G 20% SACCA PVC 1000 ML 
032630 269 /G 20% SACCA PVC 1500 ML 
032630 271 /G 33% FLACONE 50 ML 
032630 283 /G 33% FLACONE 100 ML 
032630 295 /G 33% FLACONE 250 ML 
032630 307 /G 33% FLACONE 500 ML 
032630 319 /G 33% SACCA PVC 100 ML 


Fascia SSN 
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Codice AIC Dossier Specialità: 032630 
Titolare AIC: ILR.I.S. BIOMEDICA INDUSTRIA RICERCA SUD 
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032630 321 /G 33% SAGCA PVC 250 ML Cc RR B05BA03 13/05/96 O) 
032630 333 /G 33% SACCA PVC 500 ML Cc RR BOSBA03 13/05/96 Li 
032630 345 /G = 33% SACCA PVC 1000 ML Cc RR BOSBA03 13/05/96 DO 
032630 358 /G 33% SACCA PVC 1500 ML Cc RR B05BA03 13/05/96 L) 
032630 360 /G 50% FLACONE 50 ML Cc RR B0SBA03 13/05/96 Sal 
032630 372 /G. = 50% FLACONE 100 ML Cc RR BOSBA03 13/05/96 O 
032630 384 /G 50% FLACONE 250 ML c RR B0SBA03 13/05/96 LI 
032630 396 /G 50% FLACONE 500 ML Cc RR B0SBA03 13/05/96 n; 
032630 408 /G = 50% SACCA PVC 100 ML Cc RR BOSBA03 13/05/96 CU] 
032630 410 /G = 50% SACCA PVC 250 ML Cc RR B0SBA03 13/05/96 DU 
032630 422 /G., 50%SACCA PVC 500 ML Cc RR BOSBA03 13/05/96 LU 
032630 434 /G. 50% SACCA PVC 1000 ML Cc RR B0SBA03 13/05/96 DU 
032630 446 /G:  50%SACCA PVC 1500 ML Cc RR B05SBA03 13/05/96 U 
032630 459 /G. 5%SACCA PVC 1500 ML Cc . RR B0SBA03 13/05/96 LI 
GLUCOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 030645 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo = 08/11/98 Titolare AIC: I.S.F. S.P.A. 

N° AIC Confezione > Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030645 016 /G 5% FIALA 10 ML A RR B0SBA03 08/11/93 U 
030645 028 /G 10% FIALA 10 ML A RR BOSBA03 08/11/93 a 
030645 030 /G 20% FIALA 10 ML A RR BOSBA03 08/11/93 CL] 
030645 042 /G 33% FIALA 10 ML A RR BOSBA03 08/11/93 D] 

' GLUCOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 029863 
I data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029863 014 /G = 5% FIALE10 ML A RR BOSBA03 08/11/93 O 
029863 026 /G 5% FIALE20 ML A RR BOSBA03 08/11/93 O) 
029863 038 /G =—5% FLACONE 50 ML Cc RR BO5BA03 08/11/93 U 
029863 040 /G 5% FLACONE 100 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 n} 
029863 053 /G = 5% FLACONE 250 ML A RR BOSBA03 08/11/93 % 
029863 065 /G = 5% FLACONE 500 ML A RR BOS5BA03 08/11/93 Mi 
029863 077 /G «= 5% FLACONE 1000 ML c RR BOSBA03 08/11/93 ti 
029863 089 /G 5% SACCA 50 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 CD) 
029863 091 /G 5%SACCA 100 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
029863 103 /G = 5%SACCA 250 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 UD) 
029863 115 /G = 5%SACCA 500 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 DI 
029863 127 /G 5% SACCA 1000 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 DL) 
029863 139 /G 10% FIALA 10 ML A RR BOSBA03 08/11/93 DL) 
029863 141 /G 10% FIALA 20 ML A RR BOSBA03 08/11/93 O 
029863 154 /G 10% FLACONE 50 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 DÌ 
029863 166 /G 10% FLACONE 100 ML C RR B0SBA03 08/11/93 Es] 
029863 178 /G 10% FLACONE.250 ML A RR BOSBA03 08/11/93 i 
029863 180 /G 10% FLACONE 500 ML A RR BOS5BA03 08/11/93 wi 
029863 192 /G 10% FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
029863 204 /G 10% SACCA SO ML Cc RR B0SBA03 08/11/93. O 
029863 216 /G 10% SACCA 100 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 LI 
029863 228 /G 10% SACCA 250 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 LÌ 
029863 230 /G 10% SACCA 500 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 D 
029863 242 /G 10% SACCA 1000 ML C RR BOSBA03 08/11/93 O) 
029863 255 /G = 20%FIALA 10 ML A RR BOSBA03 08/11/93 LU 
029863 267 /G = 20% FLACONE SOML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
029863 279 /G = 20% FLACONE 100 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 U 
029863 281 /G 20% FLACONE 250 ML Cc RR BO0SBA03 08/11/93 ad 
029863 293 /G 20% FLACONE 500 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 Ka 
029863 305 /G = 20% FLACONE 1000 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 O 
029863 317 /G 20% SACCA SO ML Cc RR B0OSBA03 08/11/93 LI 
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029863 329 /G = 20% SACCA 100 ML c RR BOSBA03 08/11/93 DI] 
029863 331 /G = 20% SACCA 250 ML c RR B0SBA03 08/11/93 U 
029863 343 /G = 20% SACCA S00 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 U 
029863 356 /G = 20% SACCA 1000 ML c RR BOSBA03 08/11/93 O 
029863 368 /G- = 30% FLACONE SO ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
029863 370 /G = 30% FLACONE 100 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 LI 
029863 382 /G = 30% FLACONE 250 MI. c RR BOSBA03 08/11/93 O 
029863 394 /G = 30% FLACONE 500 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 O 
029863 406 /G = 30% FLACONE 1000 ML c RR BOSBA03 08/11/93 U 
029863 418 /G = 30% SACCA SOML Cc RR BOSBA03 08/11/93 DU] 
029863 420 /G = 30% SACCA 100 ML c RR BOSBA03 08/11/93 Ù 
029863 432 /G = 30% SACCA 250 ML c RR BOSBA03 08/11/93 U 
029863 444 /G = 30% SACCA 500 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 U 
029863 457 /G = 30% SACCA 1000 ML c RR B0OSBA03 08/11/93 U 
029863 469 /G — 33% FIALES ML A RR BO5BA03 08/11/93 U 
029863 471 /G = 33% FIALE10 ML A RR BOSBA03 08/11/93 O 
029863 483 /G = 33% FLACONE SOML c RR B0OSBA03 08/11/93 DU 
029863 495 /G = 33% FLACONE 100 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
029863 507 /G = 33% FLACONE 200 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
029863 519 /G = 33% FLACONE 250 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 ri 
029863 521 /G = 33% FLACONE 500 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 Mi 
029863 533 /G = 33% FLACONE 1000 ML Cc RR BOS5BA03 08/11/93 ne 
029863 545 /G = 33% SACCA 50 ML c RR B05BA03 08/11/93 LU 
029863 558 /G = 33% SACCA 100 ML c RR BO5BA03 08/11/93 DI 
029863 560 /G = 33% SACCA 200 ML Cc RR BOS5BA03 08/11/93 LU 
029863 572 /G = 33% SACCA 250 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
029863 584 /G = 33% SACCA 500 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 U 
029863 596 /G = 33% SACCA 1000 ML Cc RR B0OSBA03 08/11/93 ÙU 
029863 608 /G = 50% FLACONE SO ML c RR BOSBA03 08/11/93 O 
029863 610 /G = 50% FLACONE 100 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O) 
029863 622 /G 50% FLACONE 250 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 nni 
029863 634 /G 50% FLACONE 500 ML Cc RR B0OSBA03 08/11/93 DU 
029863 646 /G = 50% FLACONE 1000 ML c RR BO05BA03 08/11/93 CD] 
029863 659 /G = 50% SACCA SO ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 0] 
029863 661 /G = 50% SACCA 100 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 LU 
029863 673 /G = 50%SACCA250 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
029863 685 /G = 50% SACCA 500 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
029863 697 /G = 50% SACCA 1000 ML c RR BOSBA03 08/11/93 U 
029863 709 /G = 50% SACCA 1500 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 ÙU 
029863 711 /G = 70% FLACONE SOML Cc RR BOSBA03 08/11/93 LI 
029863 723 /G = 70% FLACONE 100 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 U 
029863 735 /G = 70% FLACONE 250 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 U 
029863 747 /G ‘70% FLACONE 500 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 U 
029863 750 /G = 70% FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 UU 
029863 762 /G = 70% SACCA SOML Cc RR BOSBA03 08/11/93 U 
029863 774 /G = 70% SACCA 100 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 U 
029863 786 /G = 70%SACCA 250 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 U 
029863 798 /G = 70% SACCA 500 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
029863 800 /G 70% SACCA 1000 ML, Cc RR B0S5BA03 08/11/93 U 
029863 812 /G = 70% SACCA 1500 ML (0) RR BOSBA03 08/11/93 U 
029863 824 /G = 5%SACCA 2000 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 O 
029863 836 /G = S%SACCA 3000 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 DU 
029863 848 /G = 5%SACCA 5000 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 O 
029863 851 /G 10% SACCA 2000 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 U 
029863 863 /G 10% SACCA 3000 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 LU 
029863 875 /G 10% SACCA 5000 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 U 
029863 887 /G = 20% SACCA 2000 ML, Cc RR B0SBA03 08/11/93 O 
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029863 899 /G 20% SACCA 3000 ML (o) RR B05BA03 08/11/93 O 
029863 901 /G 20% SACCA 5000 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 D] 
029863 913 /G 50% SACCA 2000 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
029863 925 /G — 50%SACCA 3000 ML (e; RR BOSBA03 08/11/93 O 
029863 937 /G 50% SACCA 5000 ML Cc RR BO5BA03 08/11/93 L] 
029863 949 /G 5% 5 FIALE 10 ML (o) RR BOSBA03 08/11/93 O 
029863 952 /G 10% 5 FIALE 10 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 na; 
029863 964 /G 20% 5 FIALE 10 ML Cc RR BOSBA03 ‘08/11/93 CL) 
029863 976 /G 33% 5 FIALE 10 ML (o) RR BOSBA03 08/11/93 O) 
GLUCOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 033216 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: KITE ITALIA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

033216 019 /G = S0% SCIROPPO 150 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
GLUCOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 18/05/98 —DataRinnovo Titolare AIC: LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033851 015 /G 5$% FLACONE VETRO 50 ML c RR B05BA03 18/05/98 O 
033851 027 /G 5% FLACONE VETRO 100 ML Cc RR BOSBA03 18/05/98 U 
033851 039 /G 5% FLACONE VETRO 250 ML A RR BOSBA03 18/05/98 O 
033851 041 /G 5% FLACONE VETRO 500 ML A RR B0SBA03 18/05/98 O 
033851 054 /G 5% FLACONE VETRO 1000 ML Cc RR B0OSBA03 18/05/98 CU] 
033851 066 /G 10% FLACONE VETRO 50 ML Cc RR BOSBA03 18/05/98 O) 
033851 078 /G 10% FLACONE VETRO 100 ML c RR B0OSBA03 18/05/98 O 
033851 080 /G 10% FLACONE VETRO 250 ML A RR B05BA03 18/05/98 O 
033851 092 /G 10% FLACONE VETRO 500 ML A RR B0SBA03 18/05/98 LÌ 
033851 104 /G 10% FLACONE VETRO 1000 ML » RR BOSBA03 18/05/98 GA 

GLUCOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 030884 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 —DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LABORATORI DON BAXTER SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030884 011 /G 5% SACCA 50 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 DC) 
030884 023 /G = 5% SACCA 100 ML c RR B05BA03 08/11/93 ni 
030884 035 /G 5% SACCA 250 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 O 
030884 047 /G 5% SACCA 500 ML Cc RR BO5BA03 08/11/93 O 
030884 050 /G 5% SACCA 1000 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
030884 112 /G 5% FLACONE VETRO 50 ML C RR B0SBA03 08/11/93 DO 
030884 124 /G 5% FLACONE VETRO 100 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 i 
030884 136 /G 5% FLACONE VETRO 250 ML A RR B05BA03 08/11/93 i 
030884 148 /G 5% FLACONE VETRO 500 ML A RR B0SBA03 08/11/93 97] 
030884 151 /G 5% FLACONE VETRO 1000 ML (6; RR B05BA03 08/11/93 O 
030884 163 /G 5% 50 ML IN FLACONE ‘100 ML c RR B05BA03 08/11/93 CD] 
030884 201 /G 5% 100 ML IN SACCA 250 ML Cc RR B0S5BA03 08/11/93 LU 
030884 249 /G 5% 250 ML IN SACCA 500 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 [5] 


GLUCOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 030793 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONICO S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030793 018 /G 5% 10 FIALE 10 ML Cc RR B0S5SBA03 08/11/93 O 
030793 020 /G 10% FIALA 10 ML A RR B05BA03 08/11/93 O 
030793 032 /G 10% 10 FIALE 10 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
030793 044 /G 20% FIALA 10 ML A RR B05BA03 08/11/93 n 
030793 057 /G 20% 10 FIALE 10 ML (o) RR B0SBA03 08/11/93 O 
030793 069 /G 33% FIALA 10 ML A RR B0SBA03 08/11/93 gi 
030793 071 /G 33% 10 FIALE 10 ML (o) RR B05BA03 08/11/93 9A 
030793 083 /G = 5% FLACONE 50 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 DI 
030793 095 /G 5% FLACONE 100 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 97 
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030793 107 /G— 5% FLACONE 250 ML A RR B05BA03 08/11/93 iva 
030793 119 /G = 5% FLACONE 500 ML A RR B05BA03 08/11/93 vi 
030793 12Y /G = 5% FLACONE 1000 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 UD] 
030793 133 /G 10% FLACONE 50 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 DU 
030793 145 /G 10% FLACONE 100 ML Cc RR B0OSBA03 08/11/93 U 
030793 158 /G 10% FLACONE 250 ML A RR BOSBA03 08/11/93 si 
030793 160 /G 10% FLACONE 500 ML A RR B0SBA03 08/11/93 i 
030793 172 /G = 10% FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 U 
030793 184 /G = 20% FLACONE 50 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 na; 
030793 196 /G = 20% FLACONE 100 ML. Cc RR BOSBA03 08/11/93 U 
030793 208 /G 20% FLACONE 250 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 O 
030793 210 /G = 20% FLACONE 500 ML Cc RR B0OSBA03 08/11/93 wi 
030793 222 /G = 20% FLACONE 1000 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 DU 
030793 234 /G = 33% FLACONE SO ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 ùÙ 
030793 246 /G = 33% FLACONE 100 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
030793 259 /G = 33% FLACONE 250 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O] 
030793 261 /G_ = 33% FLACONE 500 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 Mi 
030793 273 /G = 33% FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O] 
030793 285 /G = 50% FLACONE 50 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 O 
030793 297 /G = 50% FLACONE 100 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 LÌ 
030793 309 /G=— 50% FLACONE 250 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 LÌ 
030793 311 /G = 50% FLACONE 500 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 U 
030793 323 /G = 50% FLACONE 1000 ML c RR B0SBA03 08/11/93 LD] 
030793 335 /G 70% FLACONE 50 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 DI 
030793 347 /G = 70% FLACONE 100 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 U 
030793 350 /G 70% FLACONE 250 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 CD] 
030793 362 /G = 70% FLACONE 500 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 mi 
030793 374 /G = 70% FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 U 
030793 386 /G = 5% 50 MLIN FLACONE 100 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
030793 398 /G = 5% 100 MLIN FLACONE 250 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
030793 400 /G 5% 250 MLIN FLACONE 500 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 DL) 
030793 412 /G = 5% 500 MLIN FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
030793 424 /G 10% 50 ML IN FLACONE 100 ML Cc RR B0SBA03 08/1 1/93 CU 
030793 436 /G 10% 100 ML IN FLACONE 250 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 Rai 
030793 448 /G 10% 250 ML IN FLACONE 500 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
030793 451 /G 10% 500 ML IN FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O) 
030793 463 /G = 20% 50 MLINFLACONE 100 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O) 
030793 475 /G = 20% 100 MLIN FLACONE 250 ML c RR BOSBA03 08/11/93 LÌ 
030793 487 /G = 20% 250 MLIN FLACONE 500 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 LU 
030793 499 /G. 20% 500 ML IN FLACONE 1000 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 DI 
030793 501 /G = 33% 50 MLIN FLACONE 100 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 GU 
030793 513 /G = 33% 100 MLIN FLACONE 250 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 O 
030793 525 /G 33% 250 ML IN FLACONE S00 ME Cc RR B05BA03 08/11/93 LÌ 
030793 537 /G 33% 500 ML IN FLACONE 1000 ML c RR B05BA03 08/11/93 O 
030793 549 /G = 50% 50 MLIN FLACONE 100 ML (6: RR BOSBA03 08/11/93 O 
030793 552 /G, 50% 100 MLIN FLACONE 250 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
030793 564 /G 50% 250 MLIN FLACONE 500 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 O 
030793 576 /G = 50% 500 ML IN FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 U 
030793 588 /G 70% SO MLIN FLACONE 100 ML Cc RR B0OSBA03 08/11/93 O] 
030793 590 /G 70% 100 MLIN FLACONE 250 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 O 
030793 602 /G 70% 250 MLIN FLACONE 500 ML Cc RR BOSBA03" 08/11/93 O 
030793 614 /G 70% 500 ML IN FLACONE 1000 ML c RR BOSBA03 08/11/93 O] 
030793 626 /G = 5%FIALA 10ML A RR BOSBA03 08/11/93 U 
030793 638 /G = 5% SACCA SO ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
030793 640 /G 5% SACCA 100 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 U 
030793 653 /G = 5%SACCA 250 ML c RR B0SBA03 08/11/93 O 
030793 665 /G = 5%SACCA 500 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 U 
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030793 677 /G 5% SAGEA 1000 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 DÌ 
030793 689 /G 5% SACEA 2000 ML Cc RR BO0sBA03 08/11/93 [a] 
030793 691 /G 10% SA€CA 50 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 Lu] 
030793 703 1/G 10% SACCA 100 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O] 
030793 715 /G 10% SACCA 250 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 DU 
030793 727 /G 10% SACCA 500 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
030793 739 /G 10% SACCA 1000 ML c RR BOSBA03 08/11/93 O 
030793 741 /G 10% SACCA 2000 ML c RR B0SBA03 08/11/93 n 
030793 754 /G 20% SACCA 50 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 nn 
030793 766 /G 20% SACCA 100 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 LÌ 
030793 778 /G 20% SACCA 250 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 O 
030793 780 /G 20% SACCA 500 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
030793 792 /G 20% SACCA 1000 ML c RR BOSBA03 08/11/93 [n 
030793 804 /G 20% SACCA 2000 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 U 
030793 816 /G 33% SACCA 50 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 CJ 
030793 828 /G — 33%SACCA 100 ML (ei RR B05BA03 08/11/93 U 
030793 830 /G 33% SACCA 250 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
030793 842 /G 33% SACCA 500 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 U 
030793 855 /G 33% SACCA 1000 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 L] 
030793 867 /G 33% SACCA 2000 ML Cc RR B0OSBA03 08/11/93 DI 
030793 879 /G 50% SACCA 50 ML (e RR B0OS5BA03 08/11/93 CD] 
030793 881 /G 50% SACCA 100 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O) 
030793 893 /G 50% SACCA 250 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 na) 
030793 905 /G 50% SACCA 500 ML Cc RR BO5SBA03 08/11/93 LU 
030793 917 /G 50% SACCA 1000 ML (e) RR BOSBA03 08/11/93 DL) 
030793 929 /G 50% SACCA 2000ML Cc RR B0S5SBA03 08/11/93 D] 
030793 931 /G 70% SACCA 50 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 DU] 
030793 943 /G 70% SACCA 100 ML (o) RR BOSBA03 08/11/93 O 
030793 956 /G 70% SACCA 250 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
030793 968 /G 70% SACCA 500 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 O 
030793 970 /G 70% SACCA 1000 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 U 
GLUCOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 029567 
i istrazi iafità: i îtolari 7 «FARMACO SPA 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONTE. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029567 017 /G 10% FIALA 20 ML A RR B0SBA03 08/11/93 ui 
029567 029 /G 33% FIALA5 ML A RR B05BA03 08/11/93 UU 
029567 031 /G 33% FIALA 10 ML A RR B05SBA03 08/11/93 CU) 
029567 043 /G 10% FIALA 10 ML A RR B0SBA03 08/11/93 DI 
029567 056 /G 20% FIALA 10 ML A RR B05BA03 08/11/93 ne 
029567 068 /G 5% FIALA 10 ML A RR B05BA03 08/11/93 CD] 

GLUCOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 032447 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032447 017 /G 5% FIALA 10 ML A RR B0SBA03 08/11/93 O 
032447 029 /G 10% FIALA 10 ML A RR B0SBA03 08/11/93 8; 
032447 031 /G 20% FIALA 10 ML A RR B0SBA03 08/11/93 DO) 
032447 043 /G 33% FIALA 10 ML A RR B0SBA03 08/11/93 CU] 
032447 056 /G 5% FIALA 20 ML A RR B0OSBA03 08/11/93 G 
032447 068 /G 10% FIALA 20 ML A RR B05BA03 08/11/93 0] 
032447 070 /G 20% FIALA 20 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 nn 
032447 082 /G 33% FIALA 20 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 O 
032447 094 /G 5% FLACONE 500 ML A RR B0SBA03 08/11/93 O 
032447 106 /G 10% FLACONE 500 ML A RR B05BA03 08/11/93 O) 
032447 118 /G 20% FLACONE 500 ML Cc RR B05SBA03 08/11/93 O 
032447 132 /G 33% FLACONE 500 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 O 
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032447 169 /G  5%FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
032447 171 /G 10% FLACONE 1000 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 da 
032447 183 /G 20% FLACONE 1000 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 C] 
032447 207 /G = 33% FLACONE 1000 ML Cc RR B0SBA93 08/11/93 LU 
032447 233 /G 20% FLACONE 100 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 U 
032447 258 /G = 33% FLACONE 100 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 O 
032447 284 /G. = 20% FLACONE 250 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 U 
032447 308 /G = 33% FLACONE 250 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 O 
032447 334 /G 10% SACCA PVC 500 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 O 
032447 346 /G 10% SACCA PVC 1000 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 O 


GLUCOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 030748 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 =DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 


N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030748 014 /G 5% FLACONE 50 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 CL] 
030748 026 /G 5% FLACONE 100 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 O 
030748 038 /G 5% FLACONE 250 ML A RR B0SBA03 08/11/93 QU 
030748 040 /G 5% FLACONE 500 ML A RR B0SBA03 08/11/93 27 
030748 053 /G 5% FLACONE 1000 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 O 
030748 065 /G 10% FLACONE 50 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 U 
030748 077 /6 10% FLACONE 100 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 O 
030748 089 /G 10% FLACONE 250 ML A RR B0SBA03 08/11/93 LÌ 
030748 091 /G 10% FLACONE 500 ML A RR B05BA03 08/11/93 Mi 
030748 103 /G 10% FLACONE 1000 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 LU] 
030748 115 /G 20% FLACONE 50 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 D] 
030748 127 /G 20% FLACONE 100 ML +C RR B05BA03 08/11/93 DU 
030748 139 /G 20% FLACONE 250 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 ÙU 
030748 141 /G 20% FLACONE 500 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 O 
030748 154 /G 20% FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
030748 166 /G 33% FLACONE 50 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 CU 
030748 178 /G 33% FLACONE 100 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 QU 
030748 180 /G 33% FLACONE 250 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 ina; 
030748 192 /G 33% FLACONE 500 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 U 
030748 204 /G 33% FLACONE 1000 ML (i RR B0SBA03 08/11/93 O 
030748 216 /G 50% FLACONE 50 ML (e RR BOSBA03 08/11/93 O) 
030748 228 /G 50% FLACONE 100 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
030748 230 /G 50% FLACONE 250 ML (o) RR B0OSBA03 08/11/93 0 
030748 242 /G 50% FLACONE 500 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 DÌ 
030748 255 /G 50% FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 LU] 
030748 267 /G SACCA 100 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 O 
030748 279 /G. SACCA2S0 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
030748 281 /G SACCA 500 ML Cc RR B0OSBA03 08/11/93 O 
030748 293 /G SACCA 1 LITRO Cc RR B0SBA03 08/11/93 ÙU 

GLUCOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 031026 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: PHARMINVEST SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031026 014 /G 5% FIALA 10 ML A RR B0SBA03 08/11/93 [ci 
031026 026 /G 10% FIALA 10 ML A RR B0SBA03 08/11/93 O 
031026 038 /G 20% FIALA 10 ML A RR B05BA03 08/11/93 LI 
031026 040 /G 33% FIALA 10 ML A RR B05BA03 08/11/93 O 

GLUCOSIO gr 
data prima registrazione specialità; 08/11/93 —DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO | 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030672 012 /G 5% FIALA 10 ML A RR B0SBA03 08/11/93 O 
030672 024 /G 100 FIALE 10 ML 5% Cc RR B05BA03 08/11/93 DL) 
030672 036 /G 5% FIALA 20 ML A RR BOSBA03 08/11/93 O 
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Medicinali a Denominazione Generica 


030672 048 /G 50 FIALE 20 ML 5% Cc RR B0SBA03 08/11/93 [a 
030672 051 /G = 10% FIALA I0ML A RR BOSBA03 08/11/93 O 
030672 063 /G 100 FIALE 10 ML 10% (o) RR BOSBA03 08/11/93 O 
030672 075 /G 10% FIALA 20 ML A RR BOSBA03 08/11/93 O 
030672 087 /G 50 FIALE 20 ML 10% Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
030672 099 /G 20% FIALA 10 ML A RR BOSBA03 08/11/93 DI 
030672 101! /G 50 FIALE 10 ML 20% (6 RR BOSBA03 08/11/93 DO) 
030672 113" 16 33% FIALA 10 ML A RR B05BA03 08/11/93 Mi 
030672 125 /G SO FIALE 10 ML 33% (6; RR BOSBA03 08/11/93 O 
030672 137 te) 5% FIALA 50 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
030672 149:/G 5% FIALA 100 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 D 
030672 152 /G 5% FIALA 250 ML A RR B0SBA03 08/11/93 I 
030672 164 6 5% FIALA 500 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 7 
030672 176 /G 5% FIALA 1000 ML [6 RR BOSBA03 08/11/93 [a] 
030672 188 /G 10% FIALA SO ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O] 
030672 190 /G 10% FIALA 100 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
030672 202 /6 10% FIALA 250 ML A RR B0OSBA03 08/11/93 i 
030672 214 /G 10% FIALA 500 ML A RR BOSBA03 08/11/93 MI 
030672 226 /G 20% FIALA 100 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 DO 
030672 238 /G 20% FLACONE 250 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 87 
030672 240 /G 20% FLACONE 500 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 i 
030672 253 /G 33% FLACONE 100 ML Cc RR B0OSBA03 08/11/93 O 
030672 265 /G 33% FLACONE 250 ML Cc RR B0S5BA03 08/11/93 wi 
030672 277 /G 33% FLACONE 500 ML Cc RR B05SBA03 08/11/93 zl 
030672 289 /G 33% 500 MLIN FLACONE DA 1000 ML c RR BO5BA03 08/11/93 O 
030672 291 /G 50% FIALA 100 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 O 
030672 303 /G 50% FIALA 250 ML (o) RR B05BA03 08/11/93 O 
030672 315 /G = 50%FIALA 500 ML c RR BOSBA03 08/11/93 O 
030672 327 /G 50% 500 ML IN FLACONE 1000 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 O 
030672 339 /G 70% FIALA 250 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 O 
030672 341 /G 70% 250 ML IN FLACONE 500 ML (0) RR B05BA03 08/11/93 O 
030672 354 /G 70% FIALA 500 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
030672 366 /G 70% 500 ML IN FLACONE 1000 ML (6: RR BOSBA03 08/11/93 O 
030672 455 /G 5% SACCA 100 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 O 
030672 467 /G 5% SACCA 250 ML Cc RR B0OSBA03 08/11/93 O 
030672 479 /G 5% SACCA 500 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 O 
030672 481 /G 5% SACCA 1000 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 DG 
030672 493 /G 5% SACCA 2000 ML c RR B0SBA03 08/11/93 O 
030672 505 /G 10% SACCA 500 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 O 
030672 517 /G 20% SACCA 500 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 [nn 
030672 529 /G 33% SACCA 500 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 O 
030672 531 /G 50% SACCA 500 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
030672 543 /G 50% SACCA 3000 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 O 
030672 556 /G 50% SACCA 5000 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 O 
030672 568 /G 20% 100 FIALE 10 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 O 
030672 570 /G 33% 100 FIALE 10 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 O 
030672 582 /G 10% FLACONE 1000 ML lo RR BO5BA03 08/11/93 O 
030672 594 /G 10% SACCA 250 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 OD) 
030672 606 /G 20% FLACONE 1000 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 O] 
030672 618 /G 20% SACCA 250 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 LU) 
030672 620 /G 33% FLACONE 1000 ML Cc RR BO0SBA03 08/11/93 n 
030672 632 /G 33% FLACONE S0 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 O 
030672 644 /G 33% SACCA 250 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 0] 
030672 657 /G 33% SACCA 3000 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 CD] 
030672 669 /G 33% SACCA 5000 ML c RR BOSBA03 08/11/93 A 
030672 671 /G 50% FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 QU 
030672 683 /G 50% SACCA 250 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 ni 
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Medicinali a Denominazione Generica 


030672 695 /G © 50%SACCA 3000 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O) 
030672 719 /G = 70% FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 LI 
030672 721 /G 10% SACCA 1000 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 LI 
030672 733 /G 10% SACCA 2000 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
030672 745 /G 50% SACCA 2000 ML € RR: BOSBA03 08/11/93 CI 
GLUCOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 031208 
data prima registrazione specialità: ‘08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: TERAPEUTICA VENETA SRL - LABORATORIO FARMACO 
i BIOLOGICO 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031208 010 /G = 5% FLACONE SO ML e RR B05BA03 08/11/93 D 
031208 022 /G © 5% FLACONE 100 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 LU 
031208 034 /G = 5% FLACONE 250 ML A RR BOSBA03 08/11/93 DL] 
031208 046 /G = 5% FLACONE 500 ML A RR BOSBA03 08/11/93 O 
031208 059 /G = 5% FLACONE 1000 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 O 
031208 061 /G= 5% 50 MLIN FLACONE 100 ML (6; RR B0SBA03 08/11/93 O 
031208 073 /G = 5% 100 MLIN FLACONE 250 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
031208 085 /G = 5% 250 MLIN FLACONE 500 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 DL 
031208 097 /G 10% FLACONE 50 ML (6; RR BOSBA03 08/11/93 O 
031208 109 /G 10% FLACONE 100 ML (0) RR B0SBA03 08/11/93 O 
031208 111 /G = 10% FLACONE 250 ML A RR BOSBA03 08/11/93 O 
031208 123 /G 10% FLACONE 500 ML A RR B05BA03 08/11/93 O 
031208 135 /G 10% FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
031208 147 /G 10% 50 ML IN FLACONE 100 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 UO 
031208 150 /G 10% 100 ML IN FLACONE 250 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 U 
031208 162 /G 10% 250 ML IN FLACONE 500 ML (o) RR B05BA03 08/11/93 CD] 
031208 174 /G = 20% FLACONE 50 ML Cc RR B0OSBA03 08/11/93 u 
031208 186 /G = 20% FLACONE 100 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 O 
031208 198 /G 20% FLACONE 250 ML (o) RR B0S5BA03 08/11/93 Le] 
031208 200 /G 20% FLACONE 500 ML Cc RR BO5BA03 08/11/93 O) 
031208 212 /G © 20% FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 Li 
031208 224 /G 20% SO ML IN FLACONE 100 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 ii 
031208 236 /G = 20% 100 ML IN FLACONE 250 ML (o, RR B05BA03 08/11/93 Re 
031208 248 /G © 20% 250 MLIN FLACONE 500 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 1 
031208 251 /G 30% FLACONE 50 ML [©; RR B05BA03 08/11/93 (ici 
031208 263 /G 30% FLACONE 100 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
031208 275 /G 30% FLACONE 250 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 CL 
031208 287 /G = 30% FLACONE 500 ML (o) RR BOSBA03 08/11/93 nt 
031208 299 /G © 30% FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 LÌ 
031208 301 /G 30% 50 MLIN FLACONE 100 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 GU 
031208 313 /G = 30% 100 ML IN FLACONE 250 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
031208 325 /G © 30% 250 MLIN FLACONE 500 ML (0) RR B05BA03 08/11/93 Ù 
031208 337 /G = 33% FLACONE S0 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 D 
031208 349 /G = 33% FLACONE 100 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 DU] 
031208 352 /G— 33% FLACONE 250 ML c RR B05BA03 08/11/93 O 
031208 364 /G 33% FLACONE 500 ML le RR BOSBA03 08/11/93 D) 
031208 376 /G = 33% FLACONE 1000 ML Cc RR B0OSBA03 08/11/93 CD] 
031208 388 /G = 33% 50 MLIN FLACONE 100 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 
031208 390 /G = 33% 100 ML IN FLACONE 250 ML c RR BOSBA03 08/11/93 LU] 
031208 402 /G 33% 250 ML IN FLACONE 500 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
031208 414 /G = 50% FLACONE S0 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 
031208 426 /G = 50% FLACONE 100 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 
031208 438 /G = 50% FLACONE 250 ML c RR B05BA03 08/11/93 DU) 
031208 440 /G 50% FLACONE 500 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 CD 
031208 453 /G = 50% FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 
031208 465 /G = 50% 50 MLIN FLACONE 100 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
031208 477 /6 — 50% 100 ML IN FLACONE 250 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 DU 
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Medicinali a Denominazione Generica 


031208 489 /G 50% 250 ML IN FLACONE 500 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
031208 491 /G 70% FLACONE 50 ML c RR B0SBA03 08/11/93 D) 
031208 503 /G 70% FLACONE 100 ML c RR B0SBA03 08/11/93 DJ 
031208 515 /G 70% FLACONE 250 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 O 
031208 527 /G 70% FLACONE 500 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 O 
031208 539 /G 70% FLACONE 1000 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 DU 
031208 541 /G 70% 50 ML IN FLACONE 100 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 DU 
031208 S54 /G 70% 100 ML IN FLACONE 250 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 U 
031208 566 /G 70% 250 ML IN FLACONE 500 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 U 


“ GLUCOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 029636 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: TUBILUX PHARMA S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029636 014 /G = 35% COLLIRIO SOLIDO S ML Cc RR SOIXA 08/11/93 1 
GLUCOSIO CON POTASSIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 032628 
data prima registrazione specialità: 04/03/97 Data Rinnovo Titolare AIC: I.R.I.S. BIOMEDICA INDUSTRIA RICERCA SUD 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032628 012 /G "I" FLACONE 50 ML Cc RR BOSBB02 04/03/97 DI) 
032628 024 /G "I" FLACONE 100 ML Cc RR B0sBB02 04/03/97 i 
032628 036 /G "I" FLACONE 250 ML Cc RR B05BB02 04/03/97 O 
032628 048 /G "I" FLACONE 500 ML Cc RR B0OSBB02 04/03/97 O 
032628 051 /G "I" SACCA PVC 100 ML Cc RR B0SBB02 04/03/97 Ù 
032628 063 /G "I" SACCA PVC 250 ML Cc RR B05SBB02 04/03/97 
032628 075 /G "I" SACCA PVC 500 ML Cc RR BOSBB02 04/03/97 DI) 
032628 087 /G "I" SACCA PVC 1000 ML Cc RR BOSBB02 04/03/97 n 
032628 099 /G "Il" FLACONE 50 ML Cc RR BOSBB02 04/03/97 DU 
032628 101 /G "Il" FLACONE 100 ML Cc RR B0SBB02 04/03/97 Gi 
032628 113 /G "Il" FLACONE 250 ML Cc RR B0SBB02 04/03/97 LU 
032628 125 /G "II" FLACONE 500 ML Cc RR B0SBB02 04/03/97 LI 
032628 137 /G "Il" SACCA PVC 100 ML (0) RR BOSBB02 04/03/97 U 
032628 149 /G "II" SACCA PVC 250 ML Cc RR B05BB02 04/03/97 O) 
032628 152 /G "Il" SACCA PVC 500 ML Cc RR BOSBB02 04/03/97 DL] 
032628 164 /G "II"vSACCA PVC 1000 ML Cc RR BOSBB02 04/03/97 DI 
GLUCOSIO CON SODIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 031897 
I data prima registrazione specialità: 12/10/98 Data Rinnovo Titolare AIC: EUROSPITAL S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031897 010 /G "Il" FLACONE 500 ML (0) RR BOSBB02 12/10/98 U 
È GLUCOSIO CON SODIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 032629 a, 
data prima registrazione specialità: 22/07/96 Data Rinnovo Titolare AIC: LR.I.S. BIOMEDICA INDUSTRIA RICERCA SUD I 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032629 014 /G "I" FLACONE 50 ML Cc RR B0SBB02 22/07/96 DU) 
032629 026 /G "I" FLACONE 100 ML c RR B0SBB02 22/07/96 D 
032629 038 /G "I" FLACONE 250 ML Cc RR BO0SBB02 22/07/96 O) 
032629 040 /G "I" FLACONE 500 ML Cc RR BOSBB02 22/07/96 O 
032629 053 /G "I" SACCA PVC 100 ML Cc RR B0SBB02 22/07/96 O 
032629 065 /G "I" SACCA PVC 250 ML Cc RR B0SBB02 22/07/96 O 
032629 077 /G "I" SACCA PVC 500 ML (©) RR BOSBB02 22/07/96 O 
032629 089 /G "I" SACCA PVC 1000 ML (o) RR BOSBB02 22/07/96 O 
032629 091 /G "Il" FLACONE 50 ML Cc RR BOSBB02 22/07/96 O 
032629 103 /G "Il" FLACONE 100 ML Cc RR BOSBB02 22/07/96 O 
032629 115 /G "Il" FLACONE 250 ML o) RR BOSBB02 22/07/96 in 
032629 127 /G "Il" FLACONE 500 ML Cc RR BOSBB02 22/07/96 na 
032629 139 /G "II" SACCA PVC 100 ML Cc RR B05BB02 22/07/96 DU 
032629 141 /G "Il" SACCA PVC 250 ML Cc RR BOSBB02 22/07/96 U 
032629 154 /G MI" SACCA PVC 500 ML RR BOSBB02 22/07/96 Cj 
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032629 166 /G "II" SACCA PVC 1000 ML Cc RR BOSBB02 22/07/96 O 
032629 178 /G "III" FLACONE 50 ML Cc RR BOSBB02 22/07/96 0] 
032629 180 /G "III" FLACONE 100 ML Cc RR BOSBB02 22/07/96 CU] 
032629 192 /G "Ill" FLACONE 250 ML Cc RR B05BB02 22/07/96 LÌ 
032629 204 /G "Il" FLACONE 500 ML [© RR BOSBB02 22/07/96 Li 
032629 216 /G "Ill" SACCA PVC 100 ML Cc RR BOSBB02 22/07/96 U 
032629 228 /G "III" SACCA PVC 250 ML Cc RR BOSBB02 22/07/96 O] 
032629 230 /G "II" SACCA PVC 500 ML c RR B0SBB02 22/07/96 O 
032629 242 /G "III" SACCA PVC 1000 ML c RR BOSBB02 22/07/96 O 


GLUCOSIO E POTASSIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 030924 | 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL S.P.A. | 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030924 017 /G "Il" FLACONE 50 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 QU 
030924 029 /G "II" FLACONE 100 ML Cc RR B0sBB02 08/11/93 nn 
030924 031 /G "II" FLACONE 250 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 U 
030924 043 /G "II" FLACONE 500 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O 
030924 056 /G "II" SACCA CLEAR-FLEX 100 ML c RR B0SBB02 08/11/93 O 
030924 068 /G "Il" SACCA CLEAR-FLEX 250 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 O 
030924 070 /G "II" SACCA CLEAR-FLEX 500 ML C RR B05BB02 08/11/93 O 
030924 082 /G "I" SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O 


GLUCOSIO E POTASSIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 031056 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031056 017 /G "TI" FLACONE SO ML 18: RR B0SBB02 08/11/93 na) 
031056 029 /G "I" SACCA 100 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 CL] 
031056 031 /G "I" SACCA 250 ML Cc RR B0OSBB02 08/11/93 O 
031056 043 /G "I" SACCA 500 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 U 
031056 056 /G "I" SACCA 1000 ML (o) RR B0SBB02 08/11/93 O 
031056 068 /G "["50 ML IN FLACONE 100 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O] 
031056 106 /G "I"100 ML IN FLACONE 250 ML Cc RR B0OSBB02 08/11/93 DU] 
031056 144 /G "i"250 ML IN FLACONE 500 ML (0) RR B05BB02 08/11/93 LÌ 
031056 157 /G "Il" FLACONE 50 ML (o; RR B05BB02 08/11/93 O 
031056 169 /G "II" SACCA 100 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 TU 
031056 171 /G "II" SACCA 250 ML (e RR B05BB02 08/11/93 O 
031056 183 /G "II" SACCA 500 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 a 
031056 195 /G "II" SACCA 1000 ML (0) RR BOSBB02 08/11/93 O 
031056 207 /G "Il" 50 ML IN FLACONE 100 ML (o) RR B0SBB02 08/11/93 LU 
031056 245 /G "Il" 100 ML IN FLACONE 250 ML (6; RR B0SBB02 08/11/93 U 
031056 284 /G "II" 250 ML IN FLACONE 500 ML (e) RR B05BB02 08/11/93 O 
031056 296 /G "I" FLACONE 100 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O 
031056 308 /G "I" FLACONE 250 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O 
031056 310 /G "I" FLACONE 500 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O 
031056 322 /G "II" FLACONE 100 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 U 
031056 334 /G "II" FLACONE 250 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O 
031056 346 /G "II" FLACONE 500 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 O 

GLUCOSIO E POTASSIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 031385 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 7itolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031385 014 /G "I" FLACONE 50 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O) 
031385 026 /G "1" FLACONE 100 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O] 
031385 038 /G "I" FLACONE 250 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 D 
031385 040 /G "I" FLACONE 500 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O 
031385 053 /G "I" FLACONE 1000 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O 
031385 065 /G "Il" FLACONE 50 ML (04 RR BOSBB02 08/11/93 na 
031385 077 /G "II" FLACONE 100 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O 
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031385 089 /G "11" FLACONE 250 ML lu RR B0SBB02 08/11/93 Li 
031385 091 /G "Il" FLACONE 500 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 LU] 
031385 103 /G "Il" FLACONE 1000 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 L] 
031385 115. /G "I" SACCA FLESSIBILE 100 ML Cc RR B0sBB02 04/09/97 GQ 
031385 127. /G "I" SACCA FLESSIBILE 250 ML c RR B0sBB02 04/09/97 ij 
031385 139. /G "I" SACCA FLESSIBILE 500 ML Cc RR B05BB02 04/09/97 LU] 
031385 141 /G "I" SACCA FLESSIBILE 1.000 ML Cc RR B0OSBB02 04/09/97 DJ 
031385 154 1G "I" FLACONE PLASTICA 250 ML C RR B0SBB02 04/09/97 O 
031385 166 /G "I" FLACONE PLASTICA 500 ML Cc RR B0sBB02 04/09/97 0) 
031385 178 /G "Il" SACCA FLESSIBILE 100 ML (6; RR B0SBB02 04/09/97 G 
031385 180 /G "Il" SACCA FLESSIBILE 250 ML (o) RR B0SBB02 04/09/97 O 
031385 192 /G "I" SACCA FLESSIBILE 500 ML Cc RR B0SBB02 04/09/97 O 
031385 204 /G "II" SACCA FLESSIBILE 1.000 ML Cc RR BOSBB02 04/09/97 O 
031385 216 /G "Il" FLACONE PLASTICA 250 ML Cc RR BOsBB02 04/09/97 ni 
031385 228 /G "Il" FLACONE PLASTICA 500 ML Cc RR BOSBB02 04/09/97 DÌ 
| GLUCOSIO E POTASSIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 031560 
L data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

031560 016 /G "MI" FIALA 1 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 U 
031560 028 /G"Ill'FIALA 2 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 LI 
031560 030 /G "Il" FIALA 3 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O 
031560 042 /G  "Ill'FIALA 5 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 ÙU 
031560 055 /G "Il" FIALA 10 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 ate, 
031560 067 /G "Il" FIALA 20 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O 
031560 079 /G "I" FLACONE 100 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 DI 
031560 081 /G "Il" FLACONE 250 ML (o) RR B0sBB02 08/11/93 Cj 
031560 093 /G "III" FLACONE 500 ML Cc RR B0sBB02 08/11/93 E] 
031560 105 /G "Il" FLACONE 1000 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 LÌ 
031560 117 /G "Iil” SACCA FLESSIBILE 50 ML Cc RR B0OSBB02 08/11/93 LU] 
031560 129 /G "III" SACCA FLESSIBILE 100 ML Cc RR B0OSBB02 08/11/93 DU 
031560 131 /G "III" SACCA FLESSIBILE 250 ML (6 RR BOSBB02 08/11/93 CD) 
031560 143 /G "III" SACCA FLESSIBILE 500 ML Cc RR BO5BB02 08/11/93 D] 
031560 156 /G "III" SACCA FLESSIBILE 1000 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 O 
031560 170 /G "Ill" SACCA FLESSIBILE 2000 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 LU 
031560 194 /G "IIl" SACCA FLESSIBILE 3000 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O 
031560 218 /G "III" SACCA FLESSIBILE 4000 ML (6. RR BOSBB02 08/11/93 U 
031560 232 /G "Ill" SACCA FLESSIBILE 5000 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O 
GLUCOSIO E POTASSIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 029853 

| dataprimaregistrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.,R.L. 

i N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029853 013 /G "I" SACCA 50 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 U 
029853 025 /G "I" SACCA 100 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 ai 
029853 037 /G "I" SACCA 250 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O 
029853 049 /G "I" SACCA 500 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 OD 
029853 052 /G “1” SACCA 1000 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 O 
029853 064 /G "I" FLACONI 50 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 CU) 
029853 076 /G "I"FLACONI 100 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 Li 
029853 088 /G "I"FLACONI 250 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O 
029853 090 /G "I" FLACONI 500 ML. Cc RR B05BB02 08/11/93 O 
029853 102 /G "I"FLACONI 1000 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 O 
029853 114 /G "II" SACCA 50 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O 
029853 126 /G "Il" SACCA 100 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O 
029853 138 /G"II"SACCA 250 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O 
029853 140 /G “II" SACCA 500 ML ‘a RR B05BB02 08/11/93 O 
029853 153 /G "II" SACCA 1000 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O 
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029853 165 /G "II" FLACONE 50 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 O 
029853 177 /G "11" FLACONE 100 ML ce RR B0SBB02 08/11/93 O 
029853 189 /G "Il" FLACONE 250 ML c RR BOSBB02 08/11/93 O 
029853 191 /G "11" FLACONE 500 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 U 
029853 203 /G "II" FLACONE 1000 ML c RR B0OSBB02 08/11/93 O 


| GLUCOSIO E POTASSIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 030866 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONICO S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030866 014 /G "I"50 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 O 
030866 026 /G = "I"100 ML Cc RR B0S5BB02 08/11/93 O 
030866 038 /G "I"250 ML c RR BOSBB02 08/11/93 n 
030866 040 /G "I"500 ML c RR BOSBB02 08/11/93 O 
030866 053 /G "Il" FLACONE S0 ML c RR BOSBB02 08/11/93 UO 
030866 065 /G "II" FLACONE 100 ML c RR BOSBB02 08/11/93 LU 
030866 077 /G "Il" FLACONE 250 ML Cc RR BOS5BB02 08/11/93 O 
030866 089 /G "II" FLACONE 500 ML (o) RR B0OSBBC2 08/11/93 O 
030866 091 /G "I"S0 ML IN SACCA 100 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O] 
030866 103 /G "I"100 ML IN SACCA 250 ML c RR BOSBB02 08/11/93 O 
030866 115 /G "I"250 ML IN SACCA 500 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 O 
030866 127 /G "I"500 ML IN SACCA 1000 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O 
030866 139 /G "Il" 50 ML IN SACCA 100 ML Cc RR BOS5BB02 08/11/93 b") 
030866 141 /G "Il" 100 ML IN SACCA 250 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 Ù 
030866 154 /G "II" 250 ML IN SACCA 500 ML c RR B05BB02 08/11/93 O 
030866 166 /G "II" 500 ML IN. SACCA 1000 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 n) 
030866 329 /G "I" 1000 ML Cc RR BOSBR02 08/11/93 M) 
030866 331 /G "Il" FLACONE 1000 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O 
030866 343 /G "I" SACCA 50 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 O 
030866 356 /G "I" SACCA 100 ML Cc RR B0OSBB02 08/11/93 LU 
030866 368 /G "I" SACCA 250 ML E RR B05BB02 08/11/93 U 
030866 370 /G "I" SACCA 500 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 U 
030866 382 /G "I" SACCA 1000 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 O 
030866 394 /G "II" SACCA 50 ML Cc RR B0OSBB02 08/11/93 O 
030866 406 /G “Il" SACCA 100 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 O 
030866 418 /G "II" SACCA 250 ML Cc RR B0OSBB02 08/11/93 U 
030866 420 /G "II" SACCA 500 ML (o) RR B0SBB02 08/11/93 LÌ 
030866 432 /G "Il" SACCA 1000 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O] 

031372 


| GLUCOSIO E POTASSIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 
| data primaregistrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 
l 


N° AIC Confezione © Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031372 016 /G "II" FLACONE 50 ML Cc RR B0O5SBB02 08/11/93 O 
031372 028 /G “H" FLACONE 100 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O 
031372 030 /G "II" FLACONE 250 ML (© RR B05BB02 08/11/93 O 
031372 042 /G "I" FLACONE 500 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 DO 
031372 055 /G "II" FLACONE 1000 ML Cc RR BO5SBB02 08/11/93 O 


GLUCOSIO E POTASSIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 031273 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031273 016 /G "I"500 ML (o) RR BOSBB02 08/11/93 Ci 
031273 028 /G "II" FLACONE 500 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O] 
031273 030 /G "I" FLACONE 100 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O 
031273 042 /G "I" FLACONE 250 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 O 
031273 055 /G "I" FLACONE 1000 ML Cc RR BO0SBB02 08/11/93 CI 
031273 067 /G "Ill" FLACONE 100 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 DÌ 
031273 079 /G "Ill" FLACONE 250 ML Cc RR B0OSBB02 08/11/93 O] 
031273 081 /G "I" FLACONE 1000 ML Cc RR BOSsBB02 08/11/93 O 
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| GLUCOSIO E POTASSIO CLORURO 
| data primaregistrazione specialità: 08/11/93 —Data Rinnovo 
l - 


Codice AIC Dossier Specialità: 031209 
08/11/98 Titolare AIC: TERAPEUTICA VENETA SRL LABORATORIO FARMACO 


BIOLOGICO Li) 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031209 012 /G "I" FLACONE 50 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 El 
031209 024 /G "I" FLACONE 100 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 Li 
031209 036 /G "I" FLACONE 250 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 CI 
031209 048 /G "I" FLACONE 500 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O 
031209 051 /G "I" FLACONE 1000 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O) 
031209 063 /G "I" 50 ML IN FLACONE 100 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 U 
031209 075 /G "I" 100 ML IN FLACONE 250 ML (0) RR B0SBB02 08/11/93 LI 
031209 087 /G "I" 250 MLIN FLACONE 500 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 CI 
031209 099 /G "I!" FLACONE 50 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 U 
031209 101 /G "Il" FLACONE 100 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O] 
031209 113 /G "Il" FLACONE 250 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O 
031209 125 /G "II" FLACONE 500 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 LU 
031209 137 /G © "II" FLACONE 1000 ML (e; RR B05BB02 08/11/93 O 
031209 149 /G © "II" 50 MLIN FLACONE 100 ML c RR B0SBB02 08/11/93 C] 
031209 152 /G "Il" 100 ML IN FLACONE 250 ML c RR B05BB02 08/11/93 CJ 
031209 164 /G "Il" 250 ML IN FLACONE 500 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 D] 

GLUCOSIO E SODIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 030925 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030925 010 /G "I" FLACONE 50 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O 
030925 022 /G "I" FLACONE 100 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O 
030925 034 /G "I" FLACONE 250 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 ÙU 
030925 046 /G "I" FLACONE 500 ML E RR B05BB02 08/11/93 O 
030925 059 /G "I" SACCA CLEAR-FLEX 100 ML Cc RR B0OSBB02 08/11/93 E 
030925 061 /G "I" SACCA CLEAR-FLEX 250 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 LI 
030925 073 /G "I" SACCA CLEAR-FLEX 500 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O) 
030925 085 /G "I" SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 [I 
030925 097 /G "II" FLACONE S0 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 UO 
030925 109 /G "II" FLACONE 100 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 L]j 
030925 111 /G "Il" FLACONE 250 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 Ci 
030925 123 /G "Il" FLACONE 500 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 Li 
030925 135 /G "Il" SACCA CLEAR-FLEX 100 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 DU] 
030925 147 /G © "II" SACCA CLEAR-FLEX 250 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 ni 
030925 150 /G "II" SACCA CLEAR-FLEX 500 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 O 
030925 162 /G "11" SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O) 
030925 174 /G "III" FLACONE 50 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 O 
030925 186 /G "HI" FLACONE 100 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O 
030925 198 /G "III" FLACONE 250 ML c RR B05BB02 08/11/93 na 
030925 200 /G "III" FLACONE 500 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 D 
030925 212 /G "III'SACCA CLEAR-FLEX 100 ML c RR B05BB02 08/11/93 O 
030925 224 /G "Ill" SACCA CLEAR-FLEX 250 ML Cc RR B05SBB02 08/11/93 O) 
030925 236 /G "II" SACCA CLEAR-FLEX500 ML Cc RR -B0SBB02 08/11/93 LÌ 
030925 248 /G "II!" SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 LU 


GLUCOSIO E SODIO CLORURO 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 


Codice AIC Dossier Specialità: 031058 
08/11/98 Titolare AIC: BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A 


N° AIC 
031058 011 /G 
031058 062 /G 
031058 100 /G 
031058 148 /G 
031058 151 /G 


Confezione 
"I" FLACONE 50 ML 
"I" 50 ML IN FLACONE 100 ML 
"I" 100 ML IN FLACONE 250 ML 
"I" 250 ML IN FLACONE 500 ML 
"II" FLACONE 50 ML 


Fascia SSN 


er 


Dispensazione 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 


ATC 
BOS5BB02 
B0OSBB02 
BOSBB02 
B0SBB02 
BOSBB02 


Registrazione 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 


in Farmacia 


DO 
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031058 201 /G "Il" S0 ML IN FLACONE 100 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 CD] 
031058 249 /G "Il" 100 ML IN FLACONE 250 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 O 
031058 288 /G "If" 250 ML IN FLACONE 500 ML (o) RR BOSBB02 08/11/93 LI 
031058 290 /G "Ill" FLACONE 50 ML (o) RR B0SBB02 08/11/93 O 
031058 340 /G "IH" 50 ML IN FLACONE 100 ML Cc R B05BB02 08/11/93 n 
031058 389 /G "III" 100 ML IN FLACONE 250 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 CU 
031058 427 /G "III" 250 ML IN FLACONE 500 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 O 
031058 439 /G "I" FLACONE 100 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 Ù 
031058 441 /G "I" FLACONE 250 ML Cc RR B0OSBB02 08/11/93 U 
031058 454 /G "I" FLACONE 500 ML 0 RR BOSBB02 08/11/93 O 
031058 466 /G "Il" FLACONI 100 ML Cc RR B0O5BB02 08/11/93 O 
031058 478 /G "Il" FLACONE 250 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 CU 
031058 480 /G "Il" FLACONE 500 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 DJ 
031058 492 /G "III" FLACONE 100 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 a 
031058 504 /G "III" FLACONE 250 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 n 
031058 516 /G "Ill" FLACONE 500 ML a “E RR B05BB02 08/11/93 DL] 
GLUCOSIO E SODIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 031267 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO 
FARMACEUTICA S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031267 014 /G FLACONE 250 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O 
031267 026 /G© FLACONE 500 ML (8) RR B0SBB02 08/11/93 DL] 
{ GLUCOSIO E SODIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 030373 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: COLLALTO LAB. CHIMICO-FARMACEUTICI DI 
AGNELLI MASSIMO & C. S.A.S. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030373 017 /G "Il" 1 FLACONE 100 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 D 
030373 029 /G "II" 50 FLACONI 100 ML © C RR B05BB02 08/11/93 O 
030373 031 /G "II" 1 FLACONE 250 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 U 
030373 043 /G "II" 25 FLACONI 250 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O 
030373 056 /G "II" 1 FLACONE 500 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 DU] 
030373 068 /G "II" 25 FLACONI 500 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 
030373 070 /G MII" SACCA 1000 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 LÌ 
030373 082 /G MI" SACCA 2000 ML (o) RR B0OSBB02 08/11/93 U 

GLUCOSIO E SODIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 031386 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 —DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031386 016 /G "I" FLACONE 50 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 CL] 
031386 028 /G "I" FLACONE 100 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O 
031386 030 /G "I" FLACONE 250 ML c RR B0SBB02 08/11/93 LÌ 
031386 042 /G "I" FLACONE 500 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O 
031386 055 /G "I" FLACONE1000 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 DU) 
031386 067 /G "Il" FLACONE 50 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O 
031386 079 /G "il" FLACONE 100 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 LI 
031386 081 /G "II" FLACONE 250 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 DU 
031386 093 /G "II" FLACONE S00 ML. Cc RR B0SBB02 08/11/93 O) 
031386 105 /G "Il" FLACONE 1000 ML (i RR B0SBB02 08/11/93 L] 
031386 117 /G "Ill" FLACONE 50 ML (o RR BOSBB02 08/11/93 LU 
031386 129 /G "III" FLACONE 100 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O 
031386 131 /G "Ill" FLACONE 250 ML (o; RR B0SBB02 08/11/93 OÙ 
031386 143 /G "Ill" FLACONE 500 ML (e; RR B0SBB02 08/11/93 O) 
031386 156 /G "III" FLACONE 1000 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O 
031386 168 /G "I" SACCA FLESSIBILE 100 ML Cc RR B0SBB02 04/09/97 LU 
031386 170 /G "I" SACCA FLESSIBILE 250 ML Cc RR B05BB02 04/09/97 U 
031386 182 /G "I" SACCA FLESSIBILE 500 ML Cc RR B05BB02 04/09/97 DU 
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031386 194 /G "I" SACCA FLESSIBILE 1.000 ML Cc RR BO5BB02 04/09/97 U 
031386 206 /G "I" FLACONE PLASTICA 250 ML Cc RR B0SBB02 04/09/97 U 
031386 218 /G "I" FLACONE PLASTICA 500 ML Cc RR BO5BB02 04/09/97 U 
031386 220 /G "II" SACCA FLESSIBILE 100 ML Cc RR BOSBB02 04/09/97 LU 
031386 232 /G "I" SACCA FLESSIBILE 250 ML Cc RR BOS5BB02 04/09/97 DU] 
031386 244 /G "Il" SACCA FLESSIBILE 500 ML Cc RR BO5BB02 04/09/97 O 
031386 257 /G "II"SACCA FLESSIBILE 1.000 ML Cc RR BOSBB02 04/09/97 LI 
031386 269 /G "Il" FLACONE PLASTICA 250 ML Cc RR BOSBB02 04/09/97 U 
031386 271 /G "Il" FLACONE PLASTICA 500 ML Cc RR BO5SBB02 04/09/97 CU 
031386 283 /G “Ill SACCA FLESSIBILE 100 ML c RR B05BB02 04/09/97 O 
031386 295 /G "IIl" SACCA FLESSIBILE 250 ML Cc RR BOSBB02 04/09/97 U 
031386 307 /G "III" SACCA FLESSIBILE 500 ML Cc RR BOSBB02 04/09/97 DU 
031386 319 /G "IH" SACCA FLESSIBILE 1.000 ML Cc RR BO5BB02 04/09/97 U] 
031386 321 /G "III" FLACONE PLASTICA 250 ML Cc RR B0SBB02 04/09/97 LU] 
031386 333 /G "Ill" FLACONE PLASTICA 500 ML C RR B0SBB02 04/09/97 0) 


GLUCOSIO E SODIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 031561 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031561 018 /G "I" FIALA 1 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O) 
031561 020 /G "I" FIALA 2 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O 
031561 032 /G "I° FIALA 3 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 0) 
031561 044 /G "I" FIALA 5 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O 
031561 057 /G "I" FIALA 10 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O 
031561 069 /G "I" FIALA 20 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 D 
031561 071 /G "I" FLACONE 100 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 DU) 
031561 083 /G "I" FLACONE 250 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 CL] 
031561 095 /G "I" FLACONE 500 ML (o) RR B0SBB02 08/11/93 DU 
031561 107 /G "I" FLACONE 1000 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O 
031561 119 /G "I" SACCA 50 ML c RR B05BB02 08/11/93 
031561 121 /G "I" SACCA 100 ML (o) RR B05BB02 08/11/93 L_J 
031561 133 /G "I" SACCA 250 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O) 
031561 145 /G "I" SACCA 500 ML Cc RR B05SBB02 08/11/93 CL] 
031561 158 /G "I" SACCA 1000 ML Cc RR B0S5BB02 08/11/93 LU] 
031561 172 /G "I" SACCA 2000 ML c RR B05BB02 08/11/93 O) 
031561 196 /G "I" SACCA 3000 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 0) 
031561 210 /G "I" SACCA 4000 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O 
031561 234 /G "I" SACCA 5000 ML (o) RR B0s5BB02 08/11/93 a: 
031561 246 /G "II" FIALA 1 ML (8 RR B0SBB02 08/11/93 ni 
031561 259 /G "Il" FIALA2ML Cc RR B05BB02 08/11/93 0] 
031561 261 /G "Il" FIALA 3 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 (rai 
031561 273 /G "Il" FIALA 5 ML (8) RR B0sBB02 08/11/93 0] 
031561 285 /G "I" FIALA 10 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 Su 
031561 297 /G "Il" FIALA 20 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 LI 
031561 309 /G "Il" FLACONE 100 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 LI 
031561 311 /G "II" FLACONE 250 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 DL) 
031561 323 /G "II" FLACONE 500 ML (8) RR B05BB02 08/11/93 0) 
031561 335 /G "II" FLACONE 1000 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O 
031561 347 /G "II" SACCA FLESSIBILE 50 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 LU] 
031561 350 /G "Il" SACCA FLESSIBILE 100 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 U 
031561 362 /G "Il" SACCA FLESSIBILE 250 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O 
031561 374 /G "II" SACCA FLESSIBILE 500 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O 
031561 386 /G "II" SACCA FLESSIBILE 1000 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 Q 
031561 398 /G "II" SACCA FLESSIBILE 1500 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 Li 
031561 400 /G "II" SACCA FLESSIBILE 2000 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 LI 
031561 424 /G "II" SACCA FLESSIBILE 3000 ML Cc RR B0OSBB02 08/11/93 D) 
031561 448 /G "II" SACCA FLESSIBILE 4000 ML RR BOSBB02 08/11/93 Ci 
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031561 463 /G “U" SACCA FLESSIBILE 5000 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 O 
031561 475 /G_ "III" FIALA 1 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 0] 
031561 487 /G "III" FIALA 2 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 CI 
031561 499 /G "II!" FIALA 3 ML c RR BO0SBB02 08/11/93 C] 
031561 SO1 /G "I" FIALA S ML c RR BOSBB02 08/11/93 ni 
031561 513 IG "HI" FIALA 10 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 ci 
031561 525 /G "II" FIALA 20 ML c RR B0SBB02 08/11/93 DA 
031561 537 /G_ "HI" FLACONE 100 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 0] 
031561 549 /G "“INi* FLACONE 250 ML c RR B0SBB02 08/11/93 [Pi 
031561 552 /G "III" FLACONE 500 ML c RR B0SBB02 08/11/93 CD) 
031561 564 /G "Ill" FLACONE 1000 ML c RR B0SBB02 08/11/93 O 
031561 576 /G "II!" SACCA FLESSIBILE 50 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 na 
031561 588 /G © "IIl"SACCA FLESSIBILE 100 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 O 
031561 590 /G © "Ill" SACCA FLESSIBILE 250 ML c RR BOSBBÒ? 08/11/93 Ci 
031561 602 /G "III" SACCA FLESSIBILE 500 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 C] 
031561 614 /G = "IIl"SACCA FLESSIBILE 1000 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 O 
031561 626 /G "ili" SACCA FLESSIBILE 1500 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O) 
031561 638 /G "lil" SACCA FLESSIBILE 2000 ML c RR B0SBB02 08/11/93 OÙ 
031561 640 /G "II" SACCA FLESSIBILE 2500 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 U 
031561 653 /G "II" SACCA FLESSIBILE 3000 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 Ù) 
031561 677 /G "III" SACCA FLESSIBILE 4000 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 RE 
031561 691 /G "li" SACCA FLESSIBILE 5000 ML c RR BOSBB02 08/11/93 O 


| GLUCOSIO E SODIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 029854 
1. data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 


_ 


N° AIC Confezione © Fascia SSN Dispensazione AT Registrazione in Farmacia 
029854 015 /G "I" SACCA 50 ML c RR BOSBB02 08/11/93 DG 
029854 027 /G "I" SACCA 100 ML c RR BOSBBO2 08/11/93 O 
029854 039 /G "I" SACCA 250 ML c RR BOSBB02 08/11/93 G 
029854 041 /G "I" SACCA 500 ML c RR B05BB02 08/11/93 U 
029854 054 /G = "I"SACCA 1000 ML c RR B0SBB02 08/11/93 DC] 
029854 066 /G "I" FLACONE 50 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 [e 
029854 078 /G "I" FLACONE 100 ML c RR BOSBBO2 08/11/93 n 
029854 080 /G_ "I" FLACONE 250 ML c RR B0SBB02 08/11/93 O 
029854 092 /G "I" FLACONE 500 ML c RR BOSBB02 08/11/93 Li 
029854 104 /G "I" FLACONE 1000 ML c RR BOSBB02 08/11/93 O 
029854 116 /G "I" SACCA 50 ML Cc RR B0S5BB02 08/11/93 UL 
029854 128 /G “Il'SACCA 100 ML c RR B0SBB02 08/11/93 O 
029854 130 /G "Il" SACCA 250 ML c RR BOSBB02 08/11/93 LÌ 
029854 142 /G "Il" SACCA 500 ML c RR B05BB02 08/11/93 Gg 
029854 155 /G = "Il'SACCA 1000 ML lo RR B0SBB02 08/11/93 O 
029854 167 /G "ll" FLACONE 50 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 G 
029854 179 /G "Il" FLACONE 100 ML c RR BO5BBO2 08/11/93 O 
029854 181 /G "Il" FLACONE 250 ML c RR B0osBBo2 08/11/93 O 
029854 193 /G "Il" FLACONE 500 ML c RR B0SBB02 08/11/93 O 
029854 205 /G "Il" FLACONE 1000 ML c RR BOSBBO2 08/11/93 O 
029854 217 /G "Ill"SACCA 50 ML c RR B05BB02 08/11/93 U 
029854 229 /G = "IIl'SACCA 100 ML c RR BOSBB02 08/11/93 O 
029854 231 /G "II" SACCA 250 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 ini 
029854 243 /G "IN" SACCA 500 ML c RR BOSBB02 08/11/93 D 
029854 256 /G "Ill"SACCA 1000 ML c RR B05BB02 08/11/93 DU 
029854 268 /G = "Ili" FLACONE 50 ML c RR B05BB02 08/11/93 O 
029854 270 /G "Ill" FLACONE 100 ML c RR B05BB02 08/11/93 O 
029854 282 /G "Ill" FLACONE 250 ML c RR B05BB02 08/11/93 L) 
029854 294 /G "Ii" FLACONE 500 ML c RR B05BB02 08/11/93 O 
029854 306 /G "III" FLACONE 1000 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O 
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| GLUCOSIO E SODIO CLORURO 


Codice AIC Dossier Specialità: 033850 


data prima registrazione specialità: 18/05/98 Data Rinnovo Titolare AIC: LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A. 

Ò N° AIC "I Confezione — ‘Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033850 013 /G "Il" FLACONE VETRO 50 ML Cc RR BOSBB02 18/05/98 U 
033850 025 /G "Il" FLACONE VETRO 100 ML Cc RR B0SBB02 18/05/98 O 
033850 037 16 "Il" FLACONE VETRO 250 ML Cc RR BOSBB02 18/05/98 [n 
033850 049 16 "Il" FLACONE VETRO 500 ML Cc RR BOSBB02 18/05/98 O) 
033850 052 /G "Il" FLACONE VETRO 1000 ML Cc RR B0O5BB02 18/05/98 O 


| GLUCOSIO E SODIO CLORURO 


Codice AIC Dossier Specialità: 030867 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONICO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATE Registrazione in Farmacia 
030867 016 /G "I" FLACONES0 ML Cc RR BO5BB02 08/11/93 O 
030867 028 /G "I" FLACONE100 ML Cc RR BO5BB02 08/11/93 O 
030867 030 /G "I" FLACONE250 ML Cc RR BO5BB02 08/11/93 O 
030867 042 /G "I" FLACONES00 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O 
030867 055 /G "II" 50 ML Cc RR BO5BB02 08/11/93 UU 
030867 067 /G "Ii" 100 ML Cc RR B0S5BB02 08/11/93 O 
030867 079 /G "Il" 250 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 CD) 
030867 081 /G "Il" 500 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O 
030867 093 /G "Ill" 50 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 DU 
030867 105 /G "III" 100 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 LI 
030867 117 /G "III" 250 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 LU 
030867 129 /G "II" 500 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 Ù 
030867 131 /G "I" 50 ML IN SACCA 100 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 LI 
030867 143 /G "I" 100 ML IN SACCA 250 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 DL 
030867 156 /G "I" 250 ML IN SACCA 500 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 E] 
030867 168 /G "I" 500 ML IN SACCA 1000 ML (o) RR B05BB02 08/11/93 n 
030867 170 /G "II" 50 ML IN SACCA 100 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 Lu 
030867 182 /G 11100 MLIN SACCA 250 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 CD] 
030867 194 /G © 11 250 ML IN SACCA 500 ML (o) RR B05BB02 08/11/93 O 
030867 206 /G © 11 500 MLIN SACCA 1000 ML (e) RR B05BB02 08/11/93 U 
030867 218 /G III 50 MLIN SACCA 100 ML (0) RR B05BB02 08/11/93 LL 
030867 220 /G {II 100 ML IN SACCA 250 ML (o) RR B05BB02 08/11/93 LI 
030867 232 /G III 250 MLIN SACCA 500 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 LI 
030867 244 /G III 500 ML INSACCA 1000 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O] 
030867 257 /G "I" FLACONE 1000 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 DO) 
030867 269 /G "Il" 1000 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 a; 
030867 271 /G "III" 1000 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 Ù] 
030867 283 /G "[" SACCA 50 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O) 
030867 295 /G © "i"SACCA 100 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 DL) 
030867 307 /G "I" SACCA 250 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 O 
030867 319 /G "I" SACCA 500 ML Cc RR B05SBB02 08/11/93 O 
030867 321 /G "I"SACCA 1000 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 O 
030867 333 /G "II" SACCA 50 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O 
030867 345 /G "II" SACCA 100 ML Cc RR B0O5BB02 08/11/93 0] 
030867 358 /G  "II"SACCA 250 ML (6) RR B05BB02 08/11/93 O 
030867 360 /G "II" SACCA 500 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 a 
030867 372 /G "II"SACCA 1000 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 CD] 
030867 384 /G "MI" SACCA 50 ML Cc RR BO5BB02 08/11/93 ni 
030867 396 /G "III" SACCA 100 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 O 
030867 408 /G "II" SACCA 250 ML le RR BOS5SBB02 08/11/93 CD 
030867 410 /G "IlI"SACCA 500 ML c RR BO5BB02 08/11/93 O 
030867 422 /G "III" SACCA 1000 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 O 
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GLUCOSIO E SODIO CLORURO Codice AIC: Dossier Specialità: 031373 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 


N° AG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031373 018 /G "I" FLACONE 100 ML c RR BOsBB02 08/11/93 O 
031373 020 IG FLACONE 250 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 C] 
031373 032 /G "I" FLACONE 500 ML Cc RR B0SsBB02 08/11/93 O 
031373 044 /G "I" FLACONE 1000 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O 
031373 057 /G "Il" FLACONE 50 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 U 
031373 069 /G "II" FLACONE 100 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 [na] 
031373 071 /G "Il" FLACONE 250 ML Cc. RR B0SBB02 08/11/93 O 
031373 083 /G "Il" FLACONE 500 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 LI 
031373 095 /G "II" FLACONE 1000 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 LU 
031373 107 /G "II" FLACONE 50 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 O 
031373 119 /G "III" FLACONE 100 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 DÌ 
031373 121 /G "Ill" FLACONE 250 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 U 
031373 133 /G "Ill" FLACONE 500 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 LD) 
031373 145 /G SII" FLACONE 1000 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O 

GLUCOSIO E SODIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 031274 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031274 018 /G "I" FLACONES00 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 i] 
031274 020 /G "II" 250 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 LÌ 
031274 032 /G "II" 500 ML (6; RR B05BB02 08/11/93 LJ 
031274 044 /G "II" 250 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 U 
031274 057 /G "111" 500 ML (e; RR B05BB02 08/11/93 L] 
031274 069 /G "HI" 1000 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O 
031274 071 /G "I" FLACONE 100 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 CD] 
031274 083 /G "I" FLACONE 250 ML Cc RR B05SBB02 08/11/93 [n 
031274 095 /G "I" FLACONE 1000 ML. Cc RR B05BB02 08/11/93 Ù 
031274 107 /G "I" SACCA 250 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 G 
031274 119 /G "I" SACCA 500 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 Q 
031274 121 /G "Il" FLACONE 100 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 DI} 
031274 133 /G "IH" FLACONE 1000 ML Cc RR B0OSBB02 08/11/93 CD] 
031274 145 /G "II" SACCA 250 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 DU] 
031274 158 /G "II" SACCA 500 ML E RR B0SBB02 08/11/93 A 
031274 160 /G "Ill" FLACONE 100 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O 
031274 172 /G "IH" SACCA 250 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 i] 
031274 184 /G "HI" SACCA 500 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O 
031274 196 /G II SACCA 1000 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 UD] 
031274 208 /G III SACCA 3000 ML (o) RR B05SBB02 08/11/93 O 

| GLUCOSIO E SODIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 031211 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: TERAPEUTICA VENETA SRL - LABORATORIO FARMACO - 
BIOLOGICO 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031211 016 /G "I" FLACONE 50 ML (8 RR B05BB02 08/11/93 FT] 
031211 028 /G "I" FLACONE 100 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 LI 
031211 030 /G "I" FLACONE 250 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O 
031211 042 /G "I" FLACONE 500 ML c RR B05BB02 08/11/93 O 
031211 055 /G "I" FLACONE 1000 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O 
031211 067 /G "I" 50 ML IN FLACONE 100 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 DU 
031211 079 /G "I" 100 ML IN FLACONE 250 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 Di 
031211 081 /G "[" 250 ML IN FLACONE 500 ML € RR B05BB02 08/11/93 O 
031211 093 /G "Il" FLACONE 50 ML Cc. RR B05BB02 08/11/93 O 
031211 105 /G "I" FLACONE 100 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O 
031211 117 /G "Il" FLACONE 250 ML c RR B05BB02 08/11/93 O 
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031211 129 /G "II" FUACONE 500 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 U 
031211 131 /G "Il" FLACONE 1000 ML Cc RR B0OSBB02 08/11/93 LU 
031211 143, (G "11" 50 ML IN FLACONE 100 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 U 
031211 156 ‘6 "II" 100 ML IN FLACONE 250 ML (o) RR B0SBB02 08/11/93 U 
031211 168 /G "Il" 250 ML IN FLACONE 500 ML (o) RR B0$5BB02 08/11/93 O 
031211 170 /G “III” FLACONE 50 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O 
031211 182 /G "III" FLACONE 100 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O 
031211 194 /G "Ill" FLACONE 250 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O 
031211 206 /G "III" FLACONE 500 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 DO] 
031211 218 /G "Ill" FLACONE 1000 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 U 
031211 220 16 "III" S0 ML IN FLACONE 100 ML c RR B0S5BB02 08/11/93 DO) 
031211 232 /G "III" 100 ML IN FLACONE 250 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O 
031211 244 /G "II" 250 ML IN FLACONE 500 ML (o) RR B05BB02 08/11/93 O 
| GLUCOSIO* Codice AIC Dossier Specialità: ‘031181 
data prima registrazione specialità: 09/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A 
; N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031181 011 /G 10% 10 FIALE 10 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 O 
031181 047 /G 10% 100 FIALE 5 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 O 
031181 050 /G 10% 100 FIALE 10 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 O 
031181 086 /G 20% 5 FIALE 5 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 O 
031181 098 /G 20% 5 FIALE 10 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 DI 
031181 112 /G 20% 5 FIALE 20 ML (o) RR B05BA03 08/11/93 DL] 
031181 124 /G 20% 10 FIALE 5 ML C RR B05BA03 08/11/93 L] 
031181 136 /G 20% 10 FIALE 10 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 O 
031181 163 /G 20% 100 FIALE S ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 O 
031181 175 /G 20% 100 FIALE 10 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 A 
031181 201 /G 33% 5 FIALE*5 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 O 
031181 213 /G 33% 5 FIALE 10 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 U 
031181 237 /G 33% S FIALE 20 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 O 
031181 249 /G 33% 10 FIALE 5 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 O 
031181 252 /G 33% 10 FIALE 10 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 LU] 
031181 288 /G 33% 100 FIALE 5 ML c RR B05BA03 08/11/93 LU] 
031181 290 /G 33% 100 FIALE 10 ML Cc RR B0OSBA03 08/11/93 CU] 
GLUCOSIO** Codice AIC Dossier Specialità: 032387 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032387 019 /G 5% FLACONE 100 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O) 
032387 021 /G 5% FLACONE 250 ML A RR B0OSBA03 08/11/93 Dj 
032387 033 /G 5% FLACONE 500 ML A RR B0SBA03 08/11/93 O 
032387 045 /G 10% FLACONE 100 ML Cc RR B0SBA03 08/11/93 O 
032387 058 /G 10% FLACONE 250 ML A RR B0SBA03 08/11/93 CD] 
032387 060 /G 10% FLACONE 500 ML A RR B05BA03 08/11/93 a, 
032387 072 /G 20% FLACONE 100 ML C RR BOSBA03 08/11/93 O] 
032387 084 /G 20% FLACONE 250 ML Cc RR B0OSBA03 08/11/93 O 
032387 096 /G 20% FLACONE 500 ML c RR B0OSBA03 08/11/93 O) 
‘032387 108 /G = 30% FLACONE 100 ML c RR BOSBA03 08/11/93 LÌ 
032387 110 /G 30% FLACONE 250 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 OÙ 
032387 122 /G 30% FLACONE 500 ML Cc RR B0OSBA03 08/11/93 O 
032387 134 /G 50% FLACONE 100 ML Cc RR B05BA03 08/11/93 O 
032387 146 /G 50% FLACONE 250 ML Cc RR BO5BA03 08/11/93 O 
032387 159 /G 50% FLACONE 500 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
032387 161 /G 33% FLACONE 100 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 C] 
032387 173 /G 33% FLACONE 250 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 O 
032387 185 /G 33% FLACONE 500 ML Cc RR BOSBA03 08/11/93 LU] 
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GOCCE ODONTALGICHE Codice AIC Dossier Specialità. 029749 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A. 
N° AICO Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029749 013 /G: 4 ML GOCCE + EROGATORE Cc SP ADIADII 08/11/93 Dl 
GOCCE ODONTALGICHE Codice AIC Dossier Specialità: 030308 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LABOR.FARMACEUTICO DR.GIOVANARDI 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030308 011 /G FLACONE 4 G Cc SP AO1ADI1 08/11/93 LI 
GOCCE ODONTALGICHE Codice AIC Dossier Specialità: 029807 
| dataprimaregistrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029807 017 /G FLACONE 4 ML Cc SP A01ADI1 08/11/93 R7zI 
GOCCE RINOBALSAMICHE Codice AIC Dossier Specialità: 030314 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LABOR.FARMACEUTICO DR.GIOVANARDI 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030314 013 /G FLACONE 30 ML c SP RO1AX30 08/11/93 U 
GOCCE RINOBALSAMICHE Codice AIC Dossier Specialità: 029815 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029815 014 /G FLACONE 20G (0) SP R01AX30 08/11/93 ÙU 
GRAMIGNA Codice AIC Dossier Specialità: 029960 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 =DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: A.F.0.M. MEDICAL SPA | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029960 010 /G TISANA G 100 Cc SP G04BX 08/11/93 LD) 
i GRAMIGNA Codice AIC Dossier Specialità: 029706 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: DYNACREN LABORATORIO FARMACEUTICO DEL 
; DOTT.A.FRANCIONI E DI M.GEROSA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029706 013 /G TISANA 20 FILTRI 5 G Cc SP 6G04BX 08/11/93 LÌ 
029706 025 /G SACCHETTO 100 G Cc SP G04BX 08/11/93 (Si 
| GRISEOFULVINA Codice AIC Dossier Specialità: 030280 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BELTAPHARM S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030280 010 /G 20 COMPRESSE 125 MG A RR DO1BAO01 08/11/93 LÌ 
030280 022 /G 10 COMPRESSE 250 MG A RR D0OIBA0I 08/11/93 DT] 
GRISEOFULVINA Codice AIC Dossier Specialità: 030108 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC- ISTITUTO FARMACOTERAPICO ITALIANO SPA 
[PARA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
A 030108 031 /G 30 COMPRESSE 250 MG (o) RR DO1BA01 08/11/93 O 
GRISEOFULVINA Codice AIC Dossier Specialità: 030162 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. 
dl 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030162 010 /G 20 COMPRESSE 125 MG A RR DOIBA0I 08/11/93 O] 
030162 022 /G 10 COMPRESSE 250 MG A RR DOIBA01 08/11/93 O] 
GRISEOFULVINA Codice AIC Dossier Specialità: 030215 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 
L Di ida nin DA cò Siani nea ae tt 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030215 014 /G 20 COMPRESSE 125 MG A RR DOIBA0I 08/11/93 CD) 
030215 026 /G 10 COMPRESSE 250 MG A RR DOIBAO01 08/11/93 Ad 
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| GRISEOFULVINA Codice AIC Dossier Specialità: 029590 | 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo — 08/11/98 Titolare AIC: MONTEFARMACO SPA | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029590 015 /G 20 COMPRESSE 125 MG A RR DO1BA01 08/11/93 U 
029590 027 G 10 COMPRESSE 250 MG A RR DOIBA01 08/11/93 O 
| GRISEOFULVINA Codice AIC Dossier Specialità: 032448 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 =—DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. È 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032448 019 /G 20 COMPRESSE 125 MG A RR DOIBAO01 08/11/93 ] 
032448 021 /G 10 COMPRESSE 250 MG A RR DOIBA01 08/11/93 Lu 
IDROCLOROTIAZIDE Codice AIC Dossier Specialità: 032579 
i dataprimaregistrazione specialità 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BELTAPHARM S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032579 043 /G 1000 COMPRESSE 25 MG Cc RR C03AA03 08/11/93 D) 
032579 082 /G 1000 COMPRESSE 50 MG Cc RR C03AA03 08/11/93 L] 
IDROCLOROTIAZIDE Codice AIC Dossier Specialità: 030518 | 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL | 
L o da PAESI ea ” 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030518 017 /G 20 COMPRESSE 25 MG Cc RR C03AA03 08/11/93 ] 
alt) 
030518 029 /G 100 COMPRESSE 25 MG Cc RR C03AA403 08/11/93 id 
030518 031 /G 500 COMPRESSE 25 MG Cc RR C03AA03 08/11/93 i 
030518 043 /G 1000 COMPRESSE 25 MG Cc RR C03AA03 08/11/93 — 
030518 056 /G 20 COMPRESSE 50 MG Cc RR C03AA03 08/11/93 n, 
030518 068 /G 100 COMPRESSE 50 MG Cc RR C03AA03 08/11/93 O) 
030518 070 /G 500 COMPRESSE 50 MG Cc RR C03AA03 08/11/93 
030518 082 /G 1000 COMPRESSE 50 MG Cc RR C03AA03 08/11/93 i 
IDROCLOROTIAZIDE Codice AIC Dossier Specialità: 030216 
È data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 
L fl 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030216 016 /G 20 COMPRESSE 25 MG Cc RR C03AA03 08/11/93 LI 
030216 028 /G 20 COMPRESSE 50 MG Cc RR C03AA03 08/11/93 e 
IDROCLOROTIAZIDE Codice AIC Dossier Specialità: 032449 : 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. i 
{ ni} 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032449 011 /G 20 COMPRESSE 50 MG (@ RR C03AA03 08/11/93 Q 
IDROCLORTIAZIDE Codice AIC Dossier Specialità: 030109 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOTERAPICO ITALIANO SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione © ATC Registrazione in Farmacia 
030109 021 /G = 30 COMPRESSE 50 MG Cc RR C03AA03 08/11/93 O] 
IDROCORTISONE ACETATO Codice AIC Dossier Specialità: 030281 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BELTAPHARM S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030281 012 /G CREMA 1% 30G Cc RR D07AA02 08/11/93 LÌ 
030281 024 /G UNGUENTO 1% 30 G Cc RR D0O7AA02 08/11/93 U 
030281 036 /G "NEOMICINA SOLFATO" UNGUENTO 1% + 0,5% 30G C RR DO7CA01 08/11/93 U 
030281 048 /G "NEOMICINA SOLFATO" CREMA 1% +0,5% 30 G Cc RR DO07CA01 08/11/93 
5 SE “i Ri 
Î IDROCORTISONE ACETATO Codice AIC Dossier Specialità: 029681 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: DYNACREN LABORATORIO FARMACEUTICO DEL | 
L - -DOTT.A.FRANCIONI E DI M.GEROSA S.R.L. J 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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029681 018 /G 1% CREMA 30G Cc RR D07AA02 08/11/93 Ol 
IDROCORTISONE ACETATO Codice AIC Dossier Specialità: 030267 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMACEUTICI ECOBI SAS 
l. — hci. + > 3 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030267 013 /G CREMA 1% 30G Cc RR DO7AA02 08/11/93 O 
| IDROCORTISONE ACETATO Codice AIC Dossier Specialità: 030972 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE LN.T.E.S. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030972 018 /G 2% POMATA OFTAL 5G (o) RR S01BA02 08/11/93 O 
030972 020 /G 1% POMATA OFTALMICA 5 G (0) RR S01BA02 08/11/93 O 
030972 032 /G 1% CREMA 15G c RR DO7AA02 08/11/93 0] 
030972 044 /G 1% UNGUENTO 15 G Cc RR DO7AA02 08/11/93 O 
IDROCORTISONE ACETATO Codice AIC Dossier Specialità: 030110 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOTERAFICO ITALIANO SPA 
N°AIC == Confezione © RE x ‘Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030110011 /G 30 G CREMA 1% Cc RR D07AA02 08/11/93 n) 
| IDROCORTISONE ACETATO Codice AIC Dossier Specialità: 030217 
* — data prima registrazione specialità: 08/11/93 =DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030217 018 /G CREMA 1% TUBO 30 G c RR DO7AA02 08/11/93 CD] 
IDROCORTISONE ACETATO Codice AIC Dossier Specialità: 032450 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC- OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione n ATC ‘ Registrazione «in Farmacia 
032450 013 /G UNGUENTO 1% TUBO 30 G Cc RR D0O7AA02 08/11/93 O 
IDROCORTISONE ACETATO E NEOMICINA SOLFATO Codice AIC Dossier Specialità: 032708 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo — 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 
(59 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032708 012 /G 1%4+0,5% POMATA OFTALMICA TUBO 5 G Cc RR S01CA03 08/11/93 O 
032708 024 /G 1,5%+0,5% SOLUZIONE OFTALMICA FLACONE 10° C RR S01CA03 08/11/93 o 
ML 
IDROCORTISONE ACETATO E NEOMICINA SOLFATO Codice AIC Dossier Specialità: 030971 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE LN.T.E.S. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030971 016 /G 1% + 0,5% POMATA OFTAL 5G Cc RR S01CA03 08/11/93 U 
030971 028 /G 1% + 0,5% UNGUENTO 20G Cc RR DO7TCAO0I 08/11/93 U 
030971 030 /G 1,5% + 0,5% SOSPENSIONE OFTALMICAS ML Cc RR S01CA03 08/11/93 O 
030971 042 /G 1,5% + 0,5% SOSPENSIONE OFTALMICA 10 ML Cc RR S01CA03 08/11/93 O 
IDROCORTISONE ACETATO E NEOMICINA SOLFATO Codice AIC Dossier Specialità: 031258 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo = 08/11/98 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031258 015 /G = 1%+0,5% CREMA 30G c RR DO7CA0I 08/11/93 i: 
IDROCORTISONE E NEOMICINA Codice AIC Dossier Specialità: 032451 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032451 015 /G CREMA TUBO 30 G Cc RR DO7CA01 08/11/93 O 
IDROELETTROLITICA BILANCIATA GASTRICA Codice AIC Dossier Specialità: 030762 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030762 013 /G FLACONE 100 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93, O 
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030762 025 /G FLACONE 250 ML (o) RR B05BB02 08/11/93 O 
030762 037 /G FLACONE 500 ML Cc RR B0OSBB02 08/11/93 n 
030762 049 /G FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 na 
IDROXOCOBALAMINA Codice AIC Dossier Specialità: 030064 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 ‘Titolare AIC: BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030064 012 /G 4 FIALE 1 MG/2 ML Cc RR B03BA03 08/11/93 O 
030064 024 /G 50 FIALE 1 MG/2 ML E RR B03BA03 08/11/93 O 
030064 036 IG 100 FIALE 1 MG/2 ML Cc RR B03BA03 08/11/93 O 
030064 048 /G 4 FIALE 5S MG/2 ML (o) RR B03BA03 08/11/93 n 
030064 051 /G 50 FIALE 5 MG/2 ML Cc RR B03BA03 08/11/93 U 
- 030064 063 /G 100 FIALE 5 MG/2 ML Cc RR B03BA03 08/11/93 O 
| IDROXOCOBALAMINA - Codice AIC Dossier Specialità: 030001 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MEDISCA FARMACEUTICI S.R.L. 
l 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030001 010 /G 100 MCG 10 FLACONI + 10 FIALE SOLVENTE Cc RR B03BA03 08/11/93 O 
030001 022 /G 1000 MCG 10 FLACONI + 10 FIALE SOLVENTE Cc RR B03BA03 08/11/93 O 
030001 034 /G 5000 MCG 10 FLACONI + 10 FIALE SOLVENTE Cc RR B03BA03 08/11/93 O) 
| IDROXOCOBALAMINA Codice AIC Dossier Specialità: 031033 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: PHARMINVEST SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031033 018 /G 5 FIALE 100 MCG C RR B03BA03 08/11/93 G 
031033 020 /G 5 FIALE 1000 MCG Cc RR B03BA03 08/11/93 fs] 
031033 032 /G FIALA 5000 MCG Cc RR B03BA03 08/11/93 na 
IMIPRAMINA Codice AIC Dossier Specialità: 032452 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032452 017 /G 50 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG Cc RR NOG6GAA02 08/11/93 LU 
IMIPRAMINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030521 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo = 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030521 013 /G 50 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG (61 RR NO6AA02 08/11/93 O 
030521 025 /G 100 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG Cc kR NO6AA02 08/11/93 n 
030521 037 /G 500 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG Cc RR NO6AA02 08/11/93 LI 
030521 049 /G 1000 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG Cc RR NO6AA02 08/11/93 O 
030521 052 /G 50 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG Cc RR NO6AA02 08/11/93 LÌ 
030521 064 /G 100 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG Cc RR NO6AA02 08/11/93 O 
030521 076 /G 500 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG Cc RR NO6AA02 08/11/93 O 
030521 088 /G 1000 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG c RR NO6GAA02 08/11/93 O 
| IMIPRAMINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030111 
I data prima registrazione specialità; 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOTERAPICO ITALIANO SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030111 037 /G 50 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG Cc RR NO6AA02 08/11/93 [nen 
030111 049 /G 100 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG Cc RR NOG6AA02 08/11/93 DL) 
030111 052 /G 1000 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG c RR NO6AA02 08/11/93 O 
IMIPRAMINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030163 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030163 012 /G 50 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG Cc RR NO6GAA02 08/11/93 OD) 
030163 024 /G 50 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG Cc RR NO6AA02 08/11/93 U 
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IODIO Codice AIC Dossier Specialità: 029918 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: A.F.O.M. MEDICAL SPA 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029918 024 /G SOLUZIONE ALCOOLICA "I" FLACONE 25 ML Cc SP DO8AG03 08/11/93 O 
029918 036 /G SOLUZIONE ALCOOLICA "I" FLACONE 50 ML (0) SP DO8AG03 08/11/93 Mi 
029918 0S1 /G SOLUZIONE ALCOOLICA "1" FLACONE 1000 ML Cc SP DO8AG03 08/11/93 LÌ 
029918 063 /G SOLUZIONE ALCOOLICA "II" FLACONE 25 ML (0) SP A12CX 08/11/93 U 

| 1ODIO Codice AIC Dossier Specialità: 031316 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ALLEANZA SALUTE ITALIA S.P.A. 

N° AIC “Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031316 019 /G SOLUZIONE ALCOOLICA "I" FLACONE 20 ML Cc SP DO8AG03 08/11/93 I 
031316 021 /G SOLUZIONE ALCOOLICA "I" FLACONE 50 ML Cc SP D08AG03 08/11/93 IZ 

| IODIO Codice AIC Dossier Specialità: 030020 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 

N° AIC “Confezione Fascia SSN Dispensazione “ATC Registrazione in Farmacia 
030020 010 /G SOLUZIONE ALCOOLICA "I" FLACONE 10 ML Cc SP D08AG03 08/11/93 DL) 
030020 022 /G SOLUZIONE ALCOOLICA "I" FIALA 25 ML (o) SP D08AG03 08/11/93 U 
030020 034 /G SOLUZIONE ALCOOLICA "I" FLACONE 100 G Cc SP D08AG03 08/11/93 LU 
030020 046 /G SOLUZIONE ALCOOLICA "I" FLACONE 1000 G (e SP DO08AG03 08/11/93 O 
030020 059 /G SOLUZIONE ALCOOLICA "II" FLACONE 10 ML Cc SP A12CX 08/11/93 LI 
030020 061 /G SOLUZIONE ALCOOLICA "II" FLACONE 25 ML Cc SP A12CX 08/11/93 O 
030020 073 /G SOLUZIONE ALCOOLICA "11" FLACONE 100 G Cc SP A12CX 08/11/93 O 
030020 085 /G SOLUZIONE ALCOOLICA "II" FLACONE 1000 G Cc SP A12CX 08/11/93 ia 


IJODIO Codice AIC Dossier Specialità: 030336 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BOOTS HEALTHCARE MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A. | 


L = 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC È Registrazione in Farmacia 
030336 010 /G SOLUZIONE IDROALCOOLICA "I" FLACONE 10 ML_C SP D08AG03 08/11/93 077 
030336 022 /G SOLUZIONE IDROALCOOLICA "I" FLACONE 25 ML C SP DO8AG03 08/11/93 ai 
030336 034 /G SOLUZIONE IDROALCOOLICA "I" FLACONE 50 ML C SP D08AG03 08/11/93 Vi 
030336 046 /G SOLUZIONE IDROALCOOLICA "I" FLACONE 1000 C SP D08AG03 08/11/93 Mi 
ML 
030336 059 /G SOLUZIONE IDROALCOOLICA "Il" FLACONE 25 ML C SP A12CX 08/11/93 vi 
_ 030336 061 /G SOLUZIONE GLICERICAFLACONE 30 G Cc SP D08AG03 08/11/93 MI 
| IODIO Codice AIC Dossier Specialità: 032709 
data prima registrazione specialità: 08/1193 —DataRirhovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 
È su - 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032709 014 /G SOLUZIONE ALCOOLICA "1" FLACONE 25 ML Cc SP D08AG03 08/11/93 LD] 
032709 026 /G SOLUZIONE ALCOOLICA "I" FLACONE 50 ML (o) SP D0O8AG03 08/11/93 LU] 
032709 038 /G SOLUZIONE ALCOOLICA "II" FLACONE 25 ML C SP A12CX 08/11/93 LU] 
| IODIO Codice AIC Dossier Specialità: 029652 
Î data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: CARLO ERBA O..T.C. S.P.A. 
È = Mii i, 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029652 017 /G SOLUZIONE ALCOOLICA “" FLACONE 25 ML Cc SP D08AG03 08/11/93 Yz 
ig a], 
[Topo Codice AIC Dossier Specialità: 030616 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 =—DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: DR. OTTOLENGHI & C. SRL 
N° AIC Confezione a Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030616 015 /G SOLUZIONE ALCOOLICA "I" FLACONE 20 ML Cc SP D08AG03 08/11/93 Mi 
030616 027 /G SOLUZIONE ALCOOLICA "I" FLACONE 1000 ML Cc SP D08AG03 08/11/93 DU 
030616 039 /G SOLUZIONE ALCOOLICA "Il" FLACONE 20 ML Cc SP A12CX 08/11/93 O 
030616 041 /G SOLUZIONE ALCOOLICA "Il" FLACONE 1000 ML Cc SP A12CX 08/11/93 LI 
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| IODIO Codice AIC Dossier Specialità: 031262 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FA.DEM SAS 


N° AIC SR Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031262 013 /G SOLUZIONE ALCOOLICA "Il" FLACONE CON Cc SP A12CX 08/11/93 2 
ASTUCCIO 20 ML 
031262 025 /G SOLUZIONE ALCOOLICA "II" FLACONE 50 ML Cc SP A12CX 08/11/93 CL] 
031262 037 /G SOLUZIONE ALCOOLICA "Il" FLACONE 1000 ML Cc SP A12CX 08/11/93 O 
031262 049 /G SOLUZIONE ALCOOLICA "I" FIALA 10 ML Cc SP D08AG03 08/11/93 LU] 
031262 052 /G SOLUZIONE ALCOOLICA "i" FIALA 20 ML Cc SP D08AG03 08/11/93 RA 
031262 064 /G SOLUZIONE ALCOOLICA "I" FLACONE 60 ML Cc SP D08AG03 08/11/93 LU 
031262 076 /G SOLUZIONE ALCOOLICA "I" FLACONE 120 ML Cc SP D08AG03 08/11/93 O 
031262 088 /G SOLUZIONE ALCOOLICA "I" FLACONE 1000 ML (e; SP DO08AG03 08/11/93 LU 
' IODIO Codice AIC Dossier Specialità: 030506 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMA 3 SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030506 012 /G SOLUZIONE ALCOOLICA "I" FLACONE 10 ML (o) SP D08AG03 08/11/93 Mi 
030506 024 /G SOLUZIONE ALCOOLICA "I" FLACONE 20 ML Cc SP D08AG03 08/11/93 U 
030506 036 /G SOLUZIONE ALCOOLICA "I" FLACONE 50 ML (6) SP D08AG03 08/11/93 Mi 
030506 048 /G SOLUZIONE ALCOOLICA "I" FLACONE] L Cc SP D08AG03 08/11/93 O 
030506 051 /G SOLUZIONE ALCOOLICA "II" FLACONE 20 ML Cc SP A12CX 08/11/93 vi 


IODIO Codice AIC Dossier Specialità: 031071 | 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMED SAS | 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031071 018 /G SOLUZIONE ALCOOLICA "I" FLACONE 10 ML Cc SP D08AG03 08/11/93 D 
031071 020 /G: SOLUZIONE ALCOOLICA "I" FLACONE 20 ML (o) SP D08AG03 08/11/93 i 
031071 032 /G. SOLUZIONE ALCOOLICA "I" FLACONE 50 ML Cc SP D08AG03 08/11/93 a 
031071 044 /G. = SOLUZIONE ALCOOLICA "I" FLACONE 1L Cc SP D08AG03 08/11/93 LI 
031071 057 /G. SOLUZIONE ALCOOLICA "Il" FLACONE 20 ML Cc SP A12CX 08/11/93 UI 
IODIO Codice AIC Dossier Specialità: 031017 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARVE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031017 015 /G SOLUZIONE ALCOLICA "i" FLACONE 25 ML Cc SP D08AG03 08/11/93 Cl 
031017 027 /G SOLUZIONE ALCOLICA "I" FLACONE 1000 ML Cc SP D08AG03 08/11/93 O 
1 
pone Codice AIC Dossier Specialità: 029750 i 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A. i 
4 = La n SA ) 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029750 015 /G SOLUZIONE ALCOOLICA "I" FLACONE 10 ML Cc SP D08AG03 08/11/93 Di 
029750 027 /G SOLUZIONE ALCOOLICA "I" FLACONE 20 ML Cc SP D08AG03 08/1 1/93 L] 
029750 039 /G SOLUZIONE ALCOOLICA "HI" FLACONE 10 ML Cc SP A12CX 08/11/93 LI 
029750 041 /G SOLUZIONE ALCOOLICA "II" FLACONE 20 ML Cc SP A12CX 08/11/93 O 
IODIO Codice AIC Dossier Specialità: 030523 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL 
l 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030523 017 /G SOLUZIONE ALCOOLICA"I" FLACONE 10 ML Cc SP D08AG03 08/11/93 LU] 
030523 029 /G SOLUZIONE ALCOOLICA "I" FLACONE 25 ML Cc SP D08AG03 08/11/93 vi 
030523 031 /G SOLUZIONE ALCOOLICA "I" FLACONE 50 ML Cc SP D08AG03 08/11/93 O 
030523 043 /G SOLUZIONE ALCOOLICA. "I" FLACONE 100 ML Cc SP D08AG03 08/11/93 O 
030523 056 /G SOLUZIONE ALCOOLICA "I" FLACONE 1000 ML Cc SP D08AG03 08/11/93 LI 
030523 068 /G SOLUZIONE ALCOOLICA "II" FLACONE 20 ML Cc SP AI2CX 08/11/93 vi 
030523 070 /G. SOLUZIONE GLICERICA FLACONE 20 G Cc SP D08AG03 08/11/93 LI 
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| IODIO Codice AIC Dossier Specialità: 030973 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE I.N.T.E.S. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030973 010 /G SOLUZ ALCOLICA "II" FLACONE 20 ML Cc SP A12CX 08/11/93 LU 
030973 022 /G SOLUZ ALCOLICA "HI" FLACONE 30 ML Cc SP A12CX 08/11/93 O 
| IODIO Codice AÎC Dossier Specialità: 030218 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030218 010 /G SOLUZIONE IDROALCOOLICA "I" FLACONE 10 ML_C SP D0O8AG03 08/11/93 O 
030218 022 /G SOLUZIONE IDROALCOOLICA "1" FLACONE 20 G Cc SP DO8AG03 08/11/93 Mi 
030218 034 /G SOLUZIONE IDROALCOOLICA "Il" FLACONE 10 ML C Sp A12CX 08/11/93 wi 
030218 046 /G SOLUZIONE GLICERICA 20 G Cc SP D08AG03 08/11/93 O) 
[1010 Codice AIC Dossier Specialità: 029659 | 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LABORATORI GAMBAR S.R.L. | 
N° AIC Confezione ì Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029659 012 /G SOLUZIONE ALCOOLICA "I" FLACONE 20 ML Cc SP D08AG03 08/11/93 na 
029659 024 /G SOLUZIONE ALCOOLICA "Il" FLACONE 20 ML Cc SP A12CX 08/11/93 Ci 
| IODIO Codice AIC Dossier Specialità: 029798 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029798 016 /G SOLUZIONE ALCOOLICA "I" FLACONE 10 G Cc SP D08AG03 08/11/93 QU 
029798 028 /G SOLUZIONE ALCOOLICA "I" FLACONE 30 ML Cc SP D08AG03 08/11/93 oz 
029798 030 /G SOLUZIONE ALCOOLICA "I" FLACONE 50 ML Cc SP D08AG03 08/11/93 h4 
029798 042 /G SOLUZIONE ALCOOLICA "I" FLACONE 1000 ML Cc SP D0O8AG03 08/11/93 O 
029798 055 /G SOLUZIONE ALCOOLICA "ii" FLACONE 10 ML Cc SP A12CX 08/11/93 C 
029798 067 /G SOLUZIONE ALCOOLICA "ii" FLACONE 30 ML Cc SP A12CX 08/11/93 Mi 
029798 079 /G SOLUZIONE GLICERICA FLACONE 30 G Cc SP D08AG03 08/11/93 tz 
IODIO Codice AIC Dossier Specialità: 031884 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LACHIFARMA S.R.L. LABORATORIO CHIMICO SALENTINO 
Di » - 3 E 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031884 012 /G SOLUZIONE ALCOOLICA "II" FLACONE 100 ML Cc SP A12CX 08/11/93 DU 
031884 024 /G SOLUZIONE ALCOOLICA "II" FLACONE 1000 ML Cc SP A12CX 08/11/93 DÌ 
031884 036 /G SOLUZIONE ALCOOLICA "I" FLACONE 10 ML Cc SP D08AG03 08/11/93 O 
031884 048 /G SOLUZIONE ALCOOLICA "I" FLACONE 25 ML Cc SP D08AG03 08/11/93 CI 
031884 051 /G SOLUZIONE ALCOOLICA "I" FLACONE 1000 ML Cc SP D08AG03 08/11/93 O 
IODIO Codice AIC Dossier Specialità: 031143 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OLCELLI DOTT. M.&C. SRL - LABORATORIO CHIMICO- 
FARMACEUTICO 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031143 011 /G SOLUZIONE ALCOOLICA "I" FLACONE 25 ML Cc SP D08AG03 08/11/93 O 
031143 023 /G SOLUZIONE ALCOOLICA "I" FLACONE 50 ML Cc SP D08AG03 08/11/93 O 
031143 035 /G SOLUZIONE ALCOOLICA "I" FLACONE 500 ML Cc SP DO08AG03 08/11/93 O 
031143 047 /G SOLUZIONE ALCOOLICA "I" FLACONE 1000 ML Cc SP DO8AG03 08/11/93 O 
| IODIO Codice AIC Dossier Specialità: 031791 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: RAMINI S.R.L. 
N° AIC Confezione dii Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031791 015 /G SOLUZIONE IDROALCOOLICA "I" FLACONE 10 ML_C SP D08AG03 08/11/93 NA 
031791 027 /G SOLUZIONE IDROALCOOLICA "I" FLACONE 25 ML C SP D08AG03 08/11/93 NZ 
031791 039 /G SOLUZIONE IDROALCOOLICA "I" FLACONE 100 ML C SP D08AG03 08/11/93 O 
031791 041 /G SOLUZIONE IDROALCOOLICA "I" FLACONE 250 ML C SP D08AG03 08/11/93 O 
031791 054 /G SOLUZIONE IDROALCOOLICA "I" FLACONE 500 ML C SP D08AG03 08/11/93 O 
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031791 066 /G = SOLUZIONE IDROALCOOLICA "I" FLACONE 1000 C Si DO8AGO03 08/11/93 O 
ML 
031791 078 /G SOLUZIONE IDROALCOOLICA "II" FLACONE 10 ML C SP A12CX 08/11/93 I 
031791 080 /G SOLUZIONE IDROALCOOLICA "Il" FLACONE 1000 C SP A12CX 08/11/93 0] 
ML 
| IODIO Codice AIC Dossier Specialità: 031331 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ZETA FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031331 010 /G. = SOLUZIONE ALCOOLICA "I" FLACONE 50 ML c SP D08AG03 08/11/93 Re, 
031331 022-/G SOLUZIONE ALCOOLICA "I" FLACONE 30 ML (6; SP DO08AG03 08/11/93 Re; 
031331 034 /G SOLUZIONE ALCOOLICA"I" FLACONE 20 ML Cc SP D08AG03 08/11/93 hd 
031331 046 /G SOLUZIONE ALCCOLICA "I" FLACONE 10 ML Cc SP D08AG03 08/11/93 wi 
031331 059 /G SOLUZIONE ALCOOLICA "Il" FLACONE 20 ML Cc SP A12CX 08/11/93 i 


| IODIO IODURATO Codice AIC Dossier Specialità: 029917 | 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 =DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: A.F.0.M. MEDICAL SPA 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029917 010 /G UNGUENTO G 30 Cc SP D08AG03 08/11/93 O 
029917 022 /G UNGUENTO ML 1000 Cc SP D0O8AG03 08/11/93 DÌ 
{1oDIO IODURATO î cea Codice AIC Dossier Specialità: 030335 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BOOTS HEALTHCARE MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A. 
"N° AICC = Confezione È Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030335 018 /G UNGUENTO FLACONE 100 G Cc SP D08AG03 08/11/93 U 
030335 020 /G  UNGUENTO FLACONE 1000 G Cc SP D08AG03 08/11/93 DU) 
IODIO IODURATO i Codice AIC Dossier Specialità: 032710 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 
N° AIC Confezione si Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032710 016 /G UNGUENTO TUBO 30 G Cc SP D08AG03 08/11/93 O 
1 IODIO IODURATO i _ Codice AIC Dossier Specialità: 031260 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FA.DEM SAS 
N° AIC Confezione ° Sa ——— Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031260 019 G UNGUENTO BARATTOLO 250 G Cc SP DO08AG03 08/11/93 Mi 
031260 021 /G UNGUENTO BARATTOLO 1000 G ) Cc SP D08AG03 08/11/93 U 
| IODIO IODURATO x Codice AIC Dossier Specialità: 031883 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LACHIFARMA S.R.L. LABORATORIO CHIMICO SALENTINO 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031883 010 /G UNGUENTO 100G Cc SP D08AG03 08/11/93 DI 
031883 022 /G UNGUENTO BARATTOLO 1000 G Cc SP D08AG03 08/11/93 CL) 
IODIO IODURATO i Codice AIC Dossier Specialità: 031790 
I data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: RAMINI S.R.L. 
N° AIC Confezione AI ‘ Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031790 013 /G UNGUENTO VASETTO 100 G Cc SP D03AG03 08/11/93 ny 
031790 025 /G UNGUENTO VASETTO 250 G Cc SP D08AG03 08/11/93 D 
031790 037 /G UNGUENTO VASETTO 500 G Cc SP D08AG03 08/11/93 O 
031790 049 /G UNGUENTO VASETTO 1000 G Cc SP D08AG03 08/11/93 O 
'IODOPOVIDONE Codice AIC Dossier Specialità: 030974 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE IN.T.E.S, 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030974 012 /G 10% SOLUZIONE FLACONE 100 ML (o) SP D08AGO02 08/11/93 Ci 
030974 024 /G 10% SOLUZIONE FLACONE 500 ML Cc SP D08AG02 08/11/93 L] 
030974 036 /G 10% SOLUZIONE FLACONE 1 L Cc SP D08AGO2 08/11/93 O 
030974 048 /G 10% SOLUZIONE FLACONE 5 L Cc SP DI8AGO2 08/11/93 O 
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IODOPOVIDONE Codice AIC Dossier Specialità: 030112 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOTERAPICO ITALIANO SPA 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030112 041 /G 1000 ML SOLUZIONE ACQUOSA 10% Cc SP D08AG02 08/11/93 O 
IPECACUANA Codice AIC Dossier Specialità: 030337 ] 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BOOTS HEALTHCARE MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030337 012 /G = SCIROPPO EMETICO FLACONE 100 ML Cc RR V03ABO1 08/11/93 MI 
IPECACUANA Codice AIC Dossier Specialità: 030219 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 
À pri | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030219 012 /G. = SCIROPPO EMETICO FLACONE 100 ML Cc RR VO3ABO1 08/11/93 C] 
r ; E ra 
IPECACUANA Codice AIC Dossier Specialità: 029799 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L. 
_J 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029799 018 /G SCIROPPO EMETICO FLACONE 100 ML Cc RR V03ABOI 08/11/93 Mi 
IPECACUANA Codice AIC Dossier Specialità: 031144 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OLCELLI DOTT. M.&C. SRL. LABORATORIO CHIMICO- 
FARMACEUTICO 4 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031144 013 /G SCIROPPO EMETICO FLACONE 100 ML Cc RR VOZABO] 08/11/93 LU 
a Sa Ù 
| ISONIAZIDE Codice AIC Dossier Specialità: 031287 i 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ASSOGALENICA - OFFICINA GALENICA PER IL TERZO | 
i MONDO 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031287 016 /G 1000 COMPRESSE 100 MG Cc RR J04AC01 08/11/93 O 
031287 028 /G 1000 COMPRESSE 200 MG Cc RR J04AC01 08/11/93 LU] 
ISONIAZIDE Codice AIC Dossier Specialità: 029609 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FALQUI PRODOTTI FARMACEUTICI SPA Î 
N°AIC "Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029609 017 /G 50 COMPRESSE 100 MG A RR 3104AC01 08/11/93 LU 
029609 029 /G 50 COMPRESSE 200 MG A RR J04AC01 08/11/93 LÌ 
Î ISONIAZIDE Codice AIC Dossier Specialità: 030268 
! | data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMACEUTICI ECOBI SAS 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030268 015 /G 50 COMPRESSE 100 MG A RR 104AC01 08/11/93 LU 
| ISONIAZIDE Codice AIC Dossier Specialità: 031001 
I data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMACEUTICI GELLINI SPA 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031001 011 /G 50 COMPRESSE 100 MG A RR JO04AC01 08/11/93 O 
ISONIAZIDE Codice AIC Dossier Specialità: 030525 
data prima registrazione specialità: 08/11/99 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL 
21 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030525 012 /G 50 COMPRESSE 100 MG A RR JO4ACOI 08/11/93 O 
030525 024 /G 100 COMPRESSE 100 MG Cc RR J04AC01 08/11/93 O 
030525 036 /G 500 COMPRESSE 100 MG Cc RR J04AC01 08/11/93 LJ 
030525 048 /G 1000 COMPRESSE 100 MG Cc RR JO04AC01 08/11/93 DÌ 
030525 051 /G 50 COMPRESSE 200 MG A RR J04AC01 08/11/93 O 
030525 063 /G 100 COMPRESSE 200 MG Cc RR J04AC01 08/11/93 O 
030525 075 /G 500 COMPRESSE 200 MG Cc RR J04AC01 08/11/93 CU 
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030525087 /G 1000 COMPRESSE 200 MG Cc RR 404AC01 08/11/93 D, 
ISONIAZIDE Codice AIC Dossier Specialità: 030975 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98, Titolare AIC: INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE I.N.T.E.S. i 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione — "ATC Registrazione in Farmacia 
030975 015 /G 1000 COMPRESSE 100 MG Cc RR J04AC01 08/11/93 LU 
030975 027 /G 1000 COMPRESSE 200 MG Cc RR J04AC01 08/11/93 L] 

ISONIAZIDE Codice AIC Dossier Specialità: 030113 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOTERAPICO ITALIANO SPA 
5 N° AIC Confezione ” Fascia SSN Dispensazione E ATC Registrazione “in Farmacia 
030113 017 /G 50 COMPRESSE 100 MG A RR J04AC01 08/11/93 DÌ 
030113 029 /G 1000 COMPRESSE 100 MG Cc RR 104AC01 08/11/93 O 
030113 031 /G 50 COMPRESSE 200 MG A RR J04AC01 08/11/93 0) 
030113 043 /G 1000 COMPRESSE 200 MG (o) RR JO4AC01 08/11/93 0] 
ISONIAZIDE Codice AIC Dossier Specialità: 030844 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 7itolare AIC: ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO I.S.1. S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030844 017 /G. = 50 COMPRESSE 100 MG A RR J104AC01 08/11/93 
030844 029 /G 1000 COMPRESSE 100 MG Cc RR J04AC01 08/11/93 LD] 
ISONIAZIDE Codice AIC Dossier Specialità: 030164 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC i ‘ Registrazione in Farmacia 
030164 014 /G = 50 COMPRESSE 100 MG A RR J04AC01 08/11/93 
030164 026 /G = 50 COMPRESSE 200 MG A RR J04AC01 08/11/93 
ISONIAZIDE Codice AIC Dossier Specialità; 030220 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 

"N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione © ATC Registrazione in Farmacia 
030220 014 /G 50 COMPRESSE 100 MG A RR J104AC01 08/11/93 i] 
030220 026 /G 50 COMPRESSE 200 MG A RR J04ACDI 08/11/93 O 

ISONIAZIDE Codice AIC Dossier Specialità: 029583 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONTEFARMACO SPA ] 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029583 010 /G 50 COMPRESSE 100 MG A RR 104AC01 08/11/93 Po] 
029583 022 /G 50 COMPRESSE 200 MG — A RR 104AC01 08/11/93 


ISOPRENALINA CLORIDRATO 


Codice AIC Dossier Specialità: 031182 


! — data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031182 013 /G 02MG/IML 5 FIALE Cc RR C01CA02 08/11/93 L] 
031182 025 /G 0,2MG/1ML 10 FIALE (o) RR COICA02 08/11/93 L] 
031182 037 /G 0,2MG/1ML 100 FIALE Cc RR C01CA02 08/11/93 LL 

ISOPRENALINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030065 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030065 015 /G 0,2MG/1ML 5 FIALE Cc RR C01CA02 08/11/93 UL) 
030065 027 /G 0,2MG/1ML 50 FIALE Cc RR C01CA02 08/11/93 
030065 039 /G 0,2MG/1ML 100 FIALE Cc RR C01CA02 08/11/93 LI 

ISOPRENALINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030374 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: COLLALTO LAB. CHIMICO-FARMACEUTICI DI 
AGNELLI MASSIMO & C. S.A.S. J 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

030374 019 /G 0,2MG/1ML 5 FIALE 1 ML RR CO1CA02 08/11/93 LU] 
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030374 021 /G_—0,2MG/IML 10 FIALE] ML Cc RR C01CA02 08/11/93 UO 
ISOPRENALINA CLORIDRATO ì Codice AIC Dossier Specialità: 031944 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

031944 010 /G 0,2MG/1ML 1 FIALA 1 ML Cc RR C01CA02 08/11/93 O 

031944 022 /G 0,2MG/IML2 FIALE 1 ML Cc RR C01CA02 08/11/93 Q 

031944 034 /G — 0,2MG/IML3 FIALE 1 ML Cc RR C01CA02 08/11/93 O 

031944 046 /G 0,2MG/1ML 4 FIALE 1 ML (o) RR C01CA02 08/11/93 O 

031944 059 /G —0,2MG/1IML5 FIALE 1 ML Cc RR C01CA02 08/11/93 U 

031944 061 /G = 0,2MG/IML 6 FIALE 1 ML Cc RR C01CA02 08/11/93 O 

031944 073 /G 0,2MG/1ML 7 FIALE 1 ML Cc RR C01CA02 08/11/93 O 

031944 085 /G = 0,2MG/IML8FIALE 1 ML Cc RR COICA02 08/11/93 O 

031944 097 /G = 0,2MG/IML9 FIALE 1 ML Cc RR C01CA02 08/11/93 D] 

031944 109 /G 0,2MG/1ML 10 FIALE 1 ML Cc RR COICA02 08/11/93 O 


ISOPRENALINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 029855 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029855 018 /G 0,2MG/1ML FIALA Cc RR C01CA02 08/11/93 n} 
029855 020 /G 5 FIALE 0,2MG/IML Cc RR CO01CA02 08/11/93 U 

| ISOPRENALINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030794 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONICO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

030794 010 /G 5 FIALE 0,2MG/IML Cc RR C01CA02 08/11/93 DU 
| ISOPRENALINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030674 
! data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 

N° AIC “Confezione ” ” Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione — in Farmacia — 
030674 016 /G 0,2MG/1ML 5 FIALE Cc RR C01CA02 08/11/93 O 
030674 028 /G 0,2MG/IML 50 FIALE Cc RR C0ICA02 08/11/93 QU 

ITTIOLO Codice AIC Dossier Specialità: 029919 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: A.F.O.M. MEDICAL SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029919 014 /G 10% UNGUENTO G 30 Cc SP DI10BX01 08/11/93 R77 

e 
ITTIOLO Codice AIC Dossier Specialità: 031318 Ì 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ALLEANZA SAEUTE ITALIA S.P.A. 

N° AIC Confezione (Li n © Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031318013 /G 10% UNGUENTO 30 G Cc SP DI10BXO1 08/11/93 4) 
031318 025 /G 20% UNGUENTO 30 G_ Cc SP DI0BXO01 08/11/93 Ol 

Î ITTIOLO Codice AIC Dossier Specialità: 031288 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ASSOGALENICA - OFFICINA GALENICA PER IL TERZO 
bui MONDO n 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031288 018 /G 10% UNGUENTO 60 G Cc SP DIOBXO01 08/11/93 Li 
031288 020 /G 10% UNGUENTO 450 G Cc SP DI0BX01 08/11/93 U 

ITTIOLO Codice AIC Dossier Specialità: 030021 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
l Ta 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030021 012 /G 10% UNGUENTO 30 G Cc SP DI10BX01 08/11/93 O 
030021 024 /G 10% UNGUENTO 50 G Cc SP DIOBXO1 08/11/93 DJ] 
030021 036 /G 10% UNGUENTO 1000 G Cc SP D10BX01 08/11/93 DÌ 
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ITTIOLO Codice AIC Dossier Specialità: 030338 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BOOTS HEALTHCARE MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A. 

N° AIC Confezione o Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030338 014 /G. 10% UNGUENTO 30G Cc SP DIOBX01 08/11/93 4 
030338 026 /G' 10% UNGUENTOSOG Cc SP DIOBXOI] 08/11/93 À 
030338 038 /6- 20% UNGUENTO 30 G Cc SP DIO0BX0! 08/11/93 O 
030338 040 /G: 20% UNGUENTO 50 G Cc SP DIOBX01 08/11/93 [ori 

| ITMTIOLO Codice AIC Dossier Specialità: 032711 
L data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

032711 018 /G UNGUENTO TUBO 30 G Cc SP DIOBX01 08/11/93 O 
ITTIOLO Codice AIC Dossier Specialità: 029653 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 =DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. | 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

029653 019 /G 10% UNGUENTO 30 G Cc SP DIOBXO1 08/11/93 i 
ITTIOLO Codice AIC Dossier Specialità: 030617 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: DR. OTTOLENGHI & C. SRL J 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030617 017 /G UNGUENTO TUBO 30 G Cc SP DI10BX01 08/11/93 a 
ITTIOLO Codice AIC Dossier Specialità: 029682 Î 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 =—DataRinnova 08/11/98 Zitolare AIC: DYNACREN LABORATORIO FARMACEUTICO DEL i 
DOTT.A.FRANCIONI E DI M.GEROSA S.R.L. 

N° AIC * Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029682 010 /G 10% UNGUENTO 30 G Cc SP DIOBXOI 08/11/93 ni 
029682 022 /G 20% UNGUENTO 30 G (o) SP DI10BX01 08/11/93 O 

ITTIOLO Codice AIC Dossier Specialità: 031066 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 —DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FA.DEM SAS 

N° AIC Confezione — Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031066 018 /G UNGUENTO 10% TUBETTO CON ASTUCCIO 30G Cc SP DI0BXO01 08/11/93 zi 
031066 020 /G UNGUENTO 10% BARATTOLO 1000G Cc SP DIOBXO1 08/11/93 n 

ITTIOLO Codice AIC Dossier Specialità: 030508 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMA 3 SRL 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030508 016 /G 10% UNGUENTO G 30 Cc SP DIOBXOI1 08/11/93 Mi 
030508 028 /G 10% UNGUENTO BARATTOLO 1000 G Cc SP DI0BXO01 08/11/93 LU 
030508 030 /G 20% UNGUENTO G 30 Cc SP DIO0BX01 08/11/93 DL) 
030508 042 /G 20% UNGUENTO 1000 G (o) SP D10BX01 08/11/93 O 

ITTIOLO Codice AIC Dossier Specialità: 031073 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMED SAS 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031073 012 /G 10% UNGUENTO G 30 Cc SP DIOBXO1 08/11/93 [nn 
031073 024 /G 10% UNGUENTO G 200 Cc SP D10BX01 08/11/93 O 
031073 036 /G 10% UNGUENTO BARATTOLO 1000 G Cc SP DI0BX01 08/11/93 na 

ITTIOLO Codice AIC Dossier Specialità: 029751 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A. I 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

029751 017 /G 10% UNGUENTO 30 G c SP DI0BX01 08/11/93 L] 
ITTIOLO Codice AIC Dossier Specialità: 030529 | 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL | 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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030529 010: /G 10% UNGUENTO 30 G Cc SP DI0BX01 08/11/93 vi 
030529 022 /G 10% UNGUENTO 1000 G (6; SP DIOBX01 08/11/93 a 

| ITTIOLO Ù Codice AIC Dossier Specialità: 030221 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 

Ù 

n N° ANCO Confezione ne i “Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Fomada 
030221 016 /G 10% UNGUENTO30 G Cc SP DI0BXO01 08/11/93 2, 
030221 028 /G 10% UNGUENTO BARATTOLO 1000 G Cc SP DIOBXO1 08/11/93 O 


ITTIOLO 


Codice AIC Dossier Specialità: 029800 
Titolare AIC: LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L. 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 
N° AIC Confezione 

029800 012 /G 10% UNGUENTO 30 G 

029800 024 /G 10% UNGUENTO VASO 1000 G 

029800 036 /G 10% UNGUENTO VASO 500 G 


ITTIOLO 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
c sp DI0BXO1 08/11/93 Mi 
lo SP DI0BXO01 08/11/93 O] 
DI0BXO01 08/11/93 O 


Cc SP 


Codice AIC Dossier Specialità: 031887 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 —DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LACHIFARMA S.R.L. LABORATORIO CHIMICO SALENTINO 
L A 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031887 019 /G 10% UNGUENTO 30 G C SP DI0BXO01 08/11/93 LD) 
| ITTIOLO Codice AIC Dossier Specialità: 031145 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OLCELLI DOTT. M.&C. SRL. LABORATORIO CHIMICO- 
i FARMACEUTICO 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031145 016 /G 10% UNGUENTO 30G Cc SP DI0BXO01 08/11/93 CU 
! ITTIOLO Codice AIC Dossier Specialità: 031792 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: RAMINI S.R.L. 
L hi DS 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031792 017 /6 10% UNGUENTO 30,6 Cc SP DIOBXO01 08/11/93 nf 
031792 029 /G 10% UNGUENTO VASO 10006 Cc SP DIOBXOI1 08/11/93 E] 
ITTIOLO Codice AIC Dossier Specialità: 031332 
| data primaregistrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ZETA FARMACEUTICI S.P.A. 
1 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031332 012 /G 10% UNGUENTO 30 GR Cc SP DI0BX01 08/11/93 Mi 
031332 024 /G 10% UNGUENTO VASO 1 KG Cc SP DIOBXOI 08/11/93 CI 
LANOVASELINA Codice AIC Dossier Specialità: 030618 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: DR. OTTOLENGHI & C. SRL 
| 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030618 019 /G UNGUENTO BARATTOLO 1 KG Cc SP DO8AD 08/11/93 (i 
LASSATIVI VEGETALI Codice AIC Dossier Specialità: 029920 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: A.F.0.M. MEDICAL SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029920 016 /G 30 COMPRESSE RIVESTITE Cc SP A06AB20 08/11/93 Mi 
{ a x 
LASSATIVI VEGETALI Codice AIC Dossier Specialità: 030619 
Î dataprima registrazione specialità: 08/11/93 = Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: DR. OTTOLENGHI & C. SRL 
N° AIC Confezione 3 Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030619 011 /G 20 COMPRESSE RIVESTITE Cc SP A06AB20 08/11/93 O 
LASSATIVI VEGETALI Codice AIC Dossier Specialità: 030510 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMA 3 SRL di 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030510 010 /G 20 COMPRESSE RIVESTITE Cc A06AB20 08/11/93 Q 
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AIR VEGETALI 


Codice AIC Dossier Specialità: 029752 | 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

029752 019 /G 30 COMPRESSE RIVESTITE Cc SP A06AB20 08/11/93 CU 
LASSATIVI VEGETALI Codice AIC Dossier Specialità: 030537 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030537 017 /G 20 COMPRESSE RIVESTITE Cc SP A06AB20 08/11/93 L] 

LASSATIVI VEGETALI Codice AIC Dossier Specialità: 029801 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L. 
AN'AIC O Confezione i Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029801 014 /G 30 COMPRESSE RIVESTITE Cc SP A06AB20 08/11/93 Q 
029801 026 /G 10 COMPRESSE RIVESTITE Cc SP A06AB20 08/11/93 U 
LASSATIVI VEGETALI Codice AIC Dossier Specialità: 031333 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 —DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ZETA FARMACEUTICI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

031333 014 /G 20 COMPRESSE RIVESTITE Cc SP A06AB20 08/11/93 n 
LIDOCAINA Codice AIC Dossier Specialità: 029215 
data prima registrazione specialità: 04/08/95 Data Rinnovo Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029215 011 /G FLAC.TAPPO PERFORABILE 50 ML. Cc RNR N01BB02 04/08/95 LI 
029215 023 /G 1 FIALA 5 ML 2% Cc RNR N01BB02 19/06/98 Lu 
029215 035 /G 5 FIALE S ML 2% Cc RNR N01BB02 19/06/98 LI 

| LIDOCAINA Codice AIC Dossier Specialità: 031425 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FISIOPHARMA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031425 010 /G 5 FIALE S0 MG/S ML Cc RNR N01BB02 08/11/93 CU) 
031425 022 /G 5 FIALE 200 MG/10 ML (8: RNR N01BB02 08/11/93 O) 

LIDOCAINA Codice AIC Dossier Specialità: 030646 
data prima registrazione specialità: 08/11/99 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: IS.F. S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030646 018 /G 5 FIALE 50 MG/5 ML Cc RNR N01BB02 08/11/93 O 
030646 020 /G 5 FIALE200 MG/10 ML Cc RNR N01BB02 08/11/93 O 

LIDOCAINA Codice AIC Dossier Specialità: 031876 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: SERPERO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031876 016 /G 5 FIALE 50 MG/SML Cc RNR N01BB02 08/11/93 O 
031876 028 /G 5 FIALE 200 MG/10 ML (6) RNR N01BB02 08/11/93 U 

LIDOCAINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 029726 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ASTRA FARMACEUTICI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029726 015 /G 2% FIALA 10 ML Cc RNR N01BB02 08/11/93 O] 
029726 027 /G 2% FIALA 50 ML Cc RNR NO1BB02 08/11/93 O 

LIDOCAINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030022 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030022 014 /G 5 FIALE 200 MG/10 ML Cc RNR N01BB02 08/11/93 O 
030022 026 /G 10 FIALE 200 MG/10 ML Cc RNR_ N01BB02 08/11/93 n 
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LIDOCAINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 031184 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATG Registrazione in Farmacia 
031184 017 /G SFIALE S0 MG/SML (0: RNR N01BB02 08/11/93 U 
031184 029 /G 10 FIALE 50 MG/SML (o) RNR N01BB02 08/11/93 O 
031184031 /G 100 FIALE S0 MG/SML Cc RNR N01BB02 08/11/93 U 
031184 043 /G © 5 FIALE 200 MG/10 ML Cc RNR N01BB02 08/11/93 O 
031184 056 /G © 10 FIALE 200 MG/10 ML Cc RNR N01BB02 08/11/93 U 
031184 068 /G 100 FIALE 200 MG/10 ML Cc RNR N01BB02 08/11/93 i 


LIDOCAINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030066 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030066 017 /G 5 FIALE 200 MG/10 ML C RNR NO1BB02 08/11/93 CD] 
030066 029 /G 50 FIALE 200 MG/10 ML Cc RNR N01BB02 08/11/93 na 
030066 031 /G 100 FIALE200 MG/10 ML Cc RNR N01BB02 08/11/93 O 
LIDOCAINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 032712 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032712 010 /G UNGUENTO 2% TUBO 30 G Cc RR DO4ABO1 08/11/93 O 
032712 022 /G 5 FIALE 200 MG/10 ML Cc RNR N01BB02 08/11/93 O 
032712 034 /G 5 FIALE 50 MG/S ML Cc RNR N01BB02 08/11/93 U 
I LIDOCAINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030375 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: COLLALTO LAB. CHIMICO-FARMACEUTICI DI I 
L AGNELLI MASSIMO & C. S.A.S. ni 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030375 012 /G 50 MG 5 FIALES ML (0) RNR NO1BB02 08/11/93 UO 
030375 024 /G 50 MG 10 FIALES ML Cc RNR NO1BB02 08/11/93 MI 
030375 036 /G 200 MG 5 FIALE10 ML Cc RNR N01BB02 08/11/93 9, 
030375 048 /G 200 MG 10 FIALE10 ML Cc RNR N01BB02 08/11/93 na 
[ upocalna CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030269 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMACEUTICI ECOBI SAS 
l 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030269 017 /G CREMA 2% 30G Cc RR D04AB01 08/11/93 Dj 
LIDOCAINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 031950 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione n Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031950 013 /G SOMG/SML 1 FIALA 5 ML (è RNR N01BB02 08/11/93 O 
031950 025 /G SOMG/5SML 2 FIALE 5 ML Cc RNR N01BB02 08/11/93 O 
031950 037 /G 5SOMG/SML 3 FIALE 5 ML Cc RNR N01BB02 08/11/93 O 
031950 049 /G SOMG/SML 4 FIALES ML Cc RNR N0O1BB02 08/11/93 O 
031950 052 /G 50MG/SML S FIALES ML Cc RNR N01BB02 08/11/93 U 
031950 064 /G SOMG/SML 6 FIALES ML Cc RNR N01BB02 08/11/93 MN 
031950 076 /G SOMG/SML 7 FIALES ML Cc RNR N01BB02 08/11/93 O] 
031950 088 /G SOMG/SML 8 FIALES ML Cc RNR NO1BB02 08/11/93 O 
031950 090 /G S0MG/SML9 FIALES ML Cc RNR N01BB02 08/11/93 O) 
031950 102 /G SOMG/SML 10 FIALE 5 ML Cc RNR N01BB02 08/11/93 O 
031950 114 /G SOMG/SML 1 FIALA 10 ML Cc RNR N01BB02 08/11/93 DU 
031950 126 /G SOMG/SML 2 FIALE 10 ML (0) RNR N01BB02 08/11/93 UD 
-031950 138 /G SOMG/SML 3 FIALE 10 ML Cc RNR N01BB02 08/11/93 Dj 
031950 140 /G SOMG/SML 4 FIALE10 ML Cc RNR N01BB02 08/11/93 O 
031950 153 /G SOMG/SML S FIALE10 ML Cc RNR N01BB02 08/11/93 CD] 
031950 165 /G SOMG/SML 6 FIALE10 ML Cc RNR N01BB02 08/11/93 O 
031950 177 /G 50 MG/SML 7 FIALE 10 ML Cc RNR N01BB02 08/11/93 Ci 
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031950 189 /G_— 5S0MG/SML8 FIALE10 ML 

031950 191 /G = 50MG/SML 9 FIALE10 ML 

031950 203 /G = S0MG/5ML10 FIALE 10 ML 
031950 215 /G — 200MG/10ML 1 FIALA 5 ML 
031950 227 /@ = 200MG/10ML2 FIALE 5 ML 
031950 239. /6' 200MG/10ML 3 FIALE 5 ML 
031950 241 /G = 200MG/10MLA4 FIALE S ML 
031950 254 /G 200MG/10ML 5 FIALE 5 ML 
031950 266 /G 200MG/10ML 6 FIALE 5 ML 
031950 278 /G 200MG/10ML 7 FIALE 5 ML 
031950 280 /G 200MG/10ML 8 FIALE 5 ML 
031950 292 /G 200MG/10ML 9 FIALE S ML 


031950 304 /G — 200MG/10ML 10 FIALE 5 ML 
031950 316 /G = 200MG/I0ML 1 FIALA 10 ML 
031950 328 /G = 200MG/10ML2 FIALE 10 ML 


031950 330 /G 
031950 342 /G 
031950 355 /G 
031950 367 /G 
031950 379 /G 
031950 381 /G 
031950 393 /G 
031950 405 /G 


200MG/10ML 3 FIALE 10 ML 
200MG/10ML 4 FIALE 10 ML 
200MG/10ML S FIALE 10 ML 
200MG/10ML 6 FIALE 10 ML 
200MG/10ML 7 FIALE 10 ML 
200MG/10ML 8 FIALE 10 ML 
200MG/10ML 9 FIALE 10 ML 
200MG/I0ML 10 FIALE 10 ML 
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c RNR N01BB02 08/11/93 O 
c RNR N01BB02 08/11/93 O) 
c RNR N01BB02 08/11/93 0] 
c RNR NO1BB02 08/11/93 O) 
c RNR N01BB02 08/11/93 O] 
c RNR NO1BB02 08/11/93 O 
c RNR N01BB02 08/11/93 OÙ 
c RNR N01BB02 08/11/93 LU] 
c RNR NO1BB02 08/11/93 O 
lo RNR N01BB02 08/11/93 O 
lo RNR N01BB02 08/11/93 O 
c RNR N01BB02 08/11/93 DU 
c RNR N01BB02 08/11/93 O 
c RNR N01BB02 08/11/93 DU 
c RNR N01BB02 08/11/93 O 
c RNR N01BB02 08/11/93 A 
c RNR N01BB02 08/11/93 a 
c RNR N01BB02 08/11/93 DÌ 
c RNR N01BB02 08/11/93 D) 
c RNR N01BB02 08/11/93 CO 
c RNR N01BB02 08/11/93 DU 
c RNR N01BB02 08/11/93 U 
c RNR N01BB02 08/11/93 O 


Serie generale - n. 195 


i 


LIDOCAINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 029753 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029753 023 /G 2% CREMA 30G Cc RR N01BB02 08/11/93 U 
029753 035 /G 5 FIALE 50 MG/S ML, Cc RNR N01BB02 08/11/93 DO 
029753 047 /G . 5 FIALE 200 MG/10 ML Cc RNR N01BB02 08/11/93 O 

| LIDOCAINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 029856 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029856 010 /G FIALA 5 ML 50 MG/5 ML Cc RNR N01BB02 08/11/93 U 
029856 022 /G FIALA 10 ML 200 MG/10 ML c RNR N01BB02 08/11/93 O 
029856 034 /G— 5 FIALE 5S0MG/SML Cc RNR N01BB02 08/11/93 U 
029856 046 /G 5 FIALE 200MG/10ML Cc RNR N01BB02 08/11/93 O 

LIDOCAINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030977 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 =—DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE I.N.T.E.S. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030977 019 /G 1% FIALE 20 ML Cc RNR N01BB02 08/11/93 O 
030977 021 /G 1% FIALE 50 ML Cc RNR N01BB02 08/11/93 O 
030977 033 /G 2% FIALE 20 ML Cc RNR N01BB02 08/11/93 CD] 
030977 045 /G 2% FIALE 50 ML Cc RNR N01BB02 08/11/93 O 

LIDOCAINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030845 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO LI.S.I. S.P.A. 


Confezione 

5 FIALE 50 MG/5 ML 

5 FIALE 200 MG/10 ML 
50 FIALE 50MG/S ML 
50 FIALE 5MG/5 ML 


N° AIC 
030845 010 /G 
030845 022 /G 
030845 034 /G 
030845 046 /G 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
c RNR N01BB02 08/11/93 O 
c RNR N01BB02 08/11/93 Ri 
c RNR N01BB02 08/11/93 O 
c RNR N01BB02 08/11/93 LU 
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LIDOCAINA CLORIDRATO 


Codice AIC Dossier Specialità: 029332 


Serie generale - n. 195 


data prima registrazione specialità: 01/03/97 —Data Rinnovo Titolare AIC: L. MOLTENI E C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO 
l S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029332 032 /G 10 FIALE 1% 10 ML Cc RNR N01BB02 01/03/97 QU 
029332 044 /G 10 FIALE 2% 10 ML Cc RNR N01BB02 01/03/97 DU 
029332 057 /G 1 FLACONE 2% 50 ML C RNR N01BB02 01/03/97 CD 

LIDOCAINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030222 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. | 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030222 018 /G CREMA 2% TUBO 30G Cc RR DO4AB01 08/11/93 O 

LIDOCAINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030310 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LABOR.FARMACEUTICO DR.GIOVANARDI 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030310 015 /G CREMA TUBO 25 G Cc RR D04AB01 08/11/93 U 
030310 027 /G CREMA TUBO 50 G (6. RR D04ABOI 08/11/93 O 

LIDOCAINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030926 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MEDACTA S.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030926 012 /G FIALA 50 MG/5 ML Cc RNR N01BB02 08/11/93 U 
030926 024 /G FIALA 200 MG/10 ML Cc RNR N01BB02 08/11/93 CU 
030926 036 /G 5 FIALE S0MG/SML Cc RNR N01BB02 08/11/93 DU 
030926 048 /G 10 FIALE SOMG/SML Cc RNR N01BB02 08/11/93 CD] 
030926 051 /G 50 FIALE S0OMG/SML e RNR N01BB02 08/11/93 O 
030926 063 /G 100 FIALE 50 MG/SML G RNR N01BB02 08/11/93 LÌ 
030926 075 /G 5 FIALE 200MG/10ML (6 RNR N01BB02 08/11/93 O 
030926 087 /G 10 FIALE 200MG/10ML Cc RNR N01BB02 08/11/93 O 
030926 099 /G 50 FIALE 200MG/10 ML Cc RNR N01BB02 08/11/93 O) 
030926 101 /G 100 FIALE 200MG/10 ML Cc RNR N01BB02 08/11/93 U 

LIDOCAINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030795 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONICO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030795 013 /G 5 FIALE 50 MG/5 ML Cc RNR N01BB02 08/11/93 i 
030795 025 /G S FIALE 200 MG/10 ML Cc RNR N0O1BB02 08/11/93 M 

LIDOCAINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 032453 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032453 019 /G S FIALE SOMG/SML Cc RNR N01BB02 08/11/93 ‘O 
032453 021 /G 5 FIALE 200MG/10ML Cc RNR N01BB02 08/11/93 U 

LIDOCAINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 031973 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC * Registrazione in Farmacia 
031973 011 /G 1% 5 FIALE 50 ML Cc RNR N01BB02 08/11/93 O] 
031973 023 /G 1% 50 FIALE 5 ML Cc RNR N01BB02 08/11/93 Dj 
031973 035 /G 2% 5 FIALE 10 ML Cc RNR N01BB02 08/11/93 IZ 
031973 047 /G 2% 100 FIALE 10 ML Cc RNR N01BB02 08/11/93 O) 
031973 050 /G 1% 5 FIALE 5 ML Cc RNR N01BB02 08/11/93 O 
031973 062 /G 1% 100 FIALE 5 ML Cc RNR N01BB02 08/11/93 O 
031973 074 /G 1% 100 FIALE 10 ML Cc RNR N01BB02 08/11/93 O 
031973 086 /G 1% 5 FIALE 10 ML Cc RNR N01BB02 08/11/93 OÙ 
031973 098 16 1% FIALA 50 ML Cc RNR N01BB02 08/11/93 CI 
031973 100 /G 2% 5 FIALE 5 ML Cc RNR N01BB02 08/11/93 CD 
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031973 112 /G 2%SO FIALE 5S ML Cc RNR N01BB02 08/11/93 U] 
031973 124 /G 2% 100 FIALESML Cc RNR N01BB02 08/11/93 CJ 
031973 136 /G 2% FIALA 50 ML Cc RNR N01BB02 08/11/93 O 
| LIDOCAINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 031335 | 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ZETA FARMACEUTICI S.P.A. 

N° AIC Confezione x | Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

031335 019 /G = UNGUENTO TUBO 30 GR Cc RR D04AB01 08/11/93 n) 
LIDOCAINA CLORIDRATO CON NORADRENALINA BITARTRATO Codice AIC Dossier Specialità: 032639 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 

N° AIC ‘1 Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032639 015 /G = FIALA S0OMG+0,05MG/SML Cc RNR N01BBS2 08/11/93 O 
032639 027 /G 2 FIALE 50MG+0,05MG/SML Cc RNR N01BB52 08/11/93 O 
032639 039 /G ‘3 FIALE S0MG+0,05MG/SML Cc RNR N01BB52 08/11/93 O 
032639 041 /G 4 FIALE 50MG+0,05MG/SML Cc RNR N01BB52 08/11/93 LÌ 
032639 054 /G 5 FIALE 50MG+0,05MG/SML Cc RNR N01BB52 08/11/93 U 
032639 066 /G 6 FIALE 5S0MG+0,05MG/SML Cc RNR N01BB52 08/11/93 O 
032639 078 /G A 7 FIALE S0MG+0,05MG/SML Cc RNR N01BBS2 08/11/93 G 
032639 080 /G 8 FIALE 50MG+0,05MG/SML c RNR NOIBB52 08/11/93 O 
032639 092 /G 9 FIALE 50MG+0,05MG/SML c RNR N01BB52 08/11/93 O 
032639 104 /G 10 FIALE S0MG+0,05MG/SML Cc RNR N01BBS52 08/11/93 GU 
032639 116 /G = FIALA 200MG+0,20MG/10ML Cc RNR N01BB52 08/11/93 lei 
032639 128 /G = 2 FIALE 200MG+0,20MG/10ML Cc RNR N01BB52 08/11/93 D) 
032639 130 /G 3 FIALE 200MG+0,20MG/10ML Cc RNR N01BB52 08/11/93 O 
032639 142 /G = 4 FIALE 200MG+0,20MG/10ML Cc RNR N01BBS2 08/11/93 a 
032639 155 /G = 5 FIALE 200MG+0,20MG/10ML Cc RNR N01BBS2 08/11/93 i 
032639 167 /G 6 FIALE 200MG+0,20MG/10ML Cc RNR N01BB52 08/11/93 LU 
032639 179 /G 7 FIALE 200MG+0,20MG/10ML Cc RNR N01BB52 08/11/93 Ul 
032639 181 /G 8 FIALE 200MG+0,20MG/10ML Cc RNR N01BBS2 08/11/93 G 
032639 193 /G 9 FIALE 200MG+0,20MG/10ML Cc RNR N01BB52 08/11/93. O 
032639 205 /G 10 FIALE 200MG+0,20MG/10ML Cc RNR N01BBS2 08/11/93 O 


LIDOCAINA CLORIDRATO E IDROCORTISONE ACETATO 


VERE 
Codice AIC Dossier Specialità: 029921 | 
Titolare AIC: A.F.0.M. MEDICAL SPA 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 
N° AIC Confezione 
029921 018 /G — 1,5%+1% CREMA 30G 


ATC Registrazione in Farmacia 
DO7XA01 08/11/93 = 


Fascia SSN Dispensazione 
Cc RR 


LIDOCAINA CLORIDRATO E IDROCORTISONE ACETATO 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 


I mmm=_— ee | a 
Codice AIC Dossier Specialità: 031289 


Titolare AIC: ASSOGALENICA - OFFICINA GALENICA PER IL TERZO 
MONDO no; 


N° AIC 
031289 010 /G 


Confezione 
1,5% + 1% CREMA 60G 


ATC Registrazione in Farmacia 
DO7XA01 08/11/93 L] 


Fascia SSN Dispensazione 
Cc RR 


LIDOCAINA CLORIDRATO E IDROCORTISONE ACETATO 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 
N° AIC Confezione 
030340 018 /G = 1,5%+1% CREMA 30G 


Codice AIC Dossier Specialità: 030340 
Titolare AIC: BOOTS HEALTHCARE MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A. 


ATC Registrazione in Farmacia ‘ 
DO7TKAOI 08/11/93 RA 


Fascia SSN Dispensazione 
Cc RR 


| LIDOCAINA CLORIDRATO E IDROCORTISONE ACETATO 


Codice AIC Dossier Specialità: 032713 


| data primaregistrazione specialità: 08/11/93 —DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 

N AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032713 012 /G 1,5%+1% CREMA TUBO 30G Cc RR DO7XA01 08/11/93 O 
032713 024 /G 1,5%+1% UNGUENTO TUBO 30 G c RR DO7XA01 08/11/93 U 

| LIDOCAINA CLORIDRATO E IDROCORTISONE ACETATO Codice AIC Dossier Specialità: 030621 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: DR. OTTOLENGHI &: C. SRL 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030621 015 /G 1,5%+1%TUB030G DO7XA01 08/11/93 O) 
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LIDOCAINA CLORIDRATO E IDROCORTISONE ACETATO Codice AIC Dossier Specialità: 029683 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AÎIC: DYNACREN LABORATORIO FARMACEUTICO DEL 
DOTT.A.FRANCIONI E DI M.GEROSA S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029683 012 /G 30 G1,5%E1% G RR DO7XA01 08/11/93 O 


LIDOCAINA CLORIDRATO E IDROCORTISONE ACETATO Codice AIC Dossier Specialità: 031257 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031257 013 /G 1,5% + 1% UNGUENTO 30 G Cc RR DO7XA01 08/11/93 nni 
LIDOCAINA CLORIDRATO E IDROCORTISONE ACETATO Codice AIC Dossier Specialità: 031259 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031259 017 /G 1,5% CREMA 30 G Cc RR DO7XA01 08/11/93 DU 
LIDOCAINA CLORIDRATO E IDROCORTISONE ACETATO Codice AIC Dossier Specialità: 029802 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA SRL. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029802 016 /G = 1,5%+1% CREMA 30G Cc , RR DO7XA01 08/11/93 ij 


LIDOCAINA CLORIDRATO E IDROCORTISONE ACETATO Codice AIC Dossier Specialità: 032454 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

032454 011 /G CREMA TUBO 30 G . C RR DO7XA01 08/11/93 G 
LIDOCAINA CLORIDRATO E IDROCORTISONE ACETATO Codice AIC Dossier Specialità: 031334 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ZETA FARMACEUTICI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

031334 016 /G 1,5%+1% TUBO CREMA 30 GR Cc RR DO7XA01 08/11/93 Mi 
LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO Codice AIC Dossier Specialità: 032714 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032714 014 /G 200MG+0,2MG S FIALE 10 ML Cc RNR N01BB52 08/11/93 O 
032714 026 /G 50MG+0,05MG 5 FIALE 5 ML Cc RNR N01BB52 08/11/93 O 

LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO Codice AIC Dossier Specialità: 032455 
data prima registrazione specialità; 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 

N°AIC ‘Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032455 014 /G = S FIALE S0MG+0,05MG/SML Cc RNR N01BBS2 08/11/93 U 
032455 026 /G 5 FIALE 200MG+0,2MG/10ML Cc RNR N01BB52 08/11/93 QU 

LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO Codice AIC Dossier Specialità: 031974 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031974 013 /G = 50MG+0,05MG 5 FIALE 5 ML Cc RNR N01BBs52 08/11/93 O 
031974 025 -/G 50MG+0,05MG 50 FIALE 5 ML [© RNR N01BB52 08/11/93 UD 
031974 037 /G 200MG+0,2MG 5 FIALE 10 ML Cc RNR N01BB52 08/11/93 O 
031974 049 /G 200MG+0,2MG 50 FIALE 10 ML Cc RNR N01BBS2 08/11/93 DÌ 


LIEVITO DI BIRRA Codice AIC Dossier Specialità: 029922 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: A.F.0.M. MEDICAL SPA 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029922 010 /G = 20 COMPRESSE 400 MG Cc SP A07FA 08/11/93 OÙ 
029922 022 /G 120 COMPRESSE 400 MG Cc SP AOT7TFA 08/11/93 O] 
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08/11/98 


Codice AIC Dossier Specialità: 030341 
Titolare AIC: BOOTS HEALTHCARE MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A. 


LIEVITO DI BIRRA 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 
N° AIC Confezione 
030341 010 /G = 20 COMPRESSE 400 MG 


LIEVITO DI BIRRA 
Data Rinnovo 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 


08/11/98 


ATC Registrazione in Farmacia 
AO7FA 08/11/93 DU] 


Codice AIC Dossier Specialità: 030624 
Titolare AIC: DR. OTTOLENGHI & C. SRL 


Fascia SSN Dispensazione 
Cc SP 


N° AIC 
030624 011 /G 
030624 023 /G 


Confezione 
100 COMPRESSE 400 MG 


60 COMPRESSE BLISTERATE 400 MG 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
c SP AO7FA 08/11/93 [na 
c SP AOTFA 0811193 LÌ 


| LIEVITO DI BIRRA Codice AIC Dossier Specialità: 031018 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 7itolare AIC: FARVE S.RL. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031018 017 /G 150 COMPRESSE 400 MG c SP AO7FA 08/11/93 LU 

LIEVITO DI BIRRA Codice AIC Dossier Specialità: 030539 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030539 011 /G 150 COMPRESSE 400 MG Cc SP A07FA 08/11/93 O 
030539 023 /G 350 COMPRESSE 400 MG Cc SP AO7FA 08/11/93 O 

LIEVITO DI BIRRA Codice AIC Dossier Specialità: 030224 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030224 012 /G_=—20 COMPRESSE 400 MG Cc SP A07FA 08/11/93 O 
030224 024 /G 150 COMPRESSE 400 MG Cc SP A07FA ‘08/11/93 O 

LIEVITO DI BIRRA 4 Codice AIC Dossier Specialità: 031336 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ZETA FARMACEUTICI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

031336 011 /G = 90 COMPRESSE 400 MG (o) SP A07FA 08/11/93 iz] 
LIMONATA CITROMAGNESIACA Codice AIC Dossier Specialità: 032715 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

032715 017 /G  POLVEREBUSTA 100G (o) RR A06ADIO 08/11/93 LÌ 
LITIO CARBONATO Codice AIC Dossier Specialità: 029924 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: A.F.O.M. MEDICAL SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029924 014 /G. = 50 COMPRESSE 300 MG A RR NOSANO1 08/11/93 n] 
029924 026 /G = 50 CAPSULE 300 MG A RR NOSANO1 08/11/93 O 

LITIO CARBONATO Codice AIC Dossier Specialità: 032716 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 =—DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032716 019 /G 10 CAPSULE 300 MG Cc RR NOSANO1 08/11/93 O 
032716 021 /G. 20 CAPSULE 300 MG Cc RR NOSANOI 08/11/93 a 
032716 033 /G = 50 CAPSULE 300 MG A RR NOSANO1. 08/11/93 LU 
032716 045 /G. = 50 COMPRESSE 300 MG A RR NOSANO1 08/11/93 O 


LITIO CARBONATO 


08/11/98 


data prima registrazione specialità: 08/11/99 Data Rinnovo 
N° AIC Confezione 
029670 015 /G 50 COMPRESSE 300 MG 


Codice AIC Dossier Specialità: 029670 


Titolare AIC: DYNACREN LABORATORIO FARMACEUTICO DEL 
DOTT.A.FRANCIONI E DI M.GEROSA S.R.L. 


ATC 
NOSANO1 


Registrazione in Farmacia 
08/11/93 LU] 


Fascia SSN Dispensazione 
A RR 
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LITIO CARBONATO 


Codice AIC Dossier Specialità: 030513 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMA 3-SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030513 016 16 50 COMPRESSE 300 MG A RR NOSANOI IR11D03 I9zI 
‘ LITIO CARBONATO Codice AIC Dossier Specialità: 029754 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A. 
l 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029754 013 /G 50 COMPRESSE 300 MG A' RR NOSANOI1 08/11/93 a) 
LITIO CARBONATO Codice AIC Dossier Specialità: 029979 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LP.F.I. INDUSTRIA FARMACEUTICA SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029979 010 /G 50 CAPSULE 300 MG A RR NOSANO1 08/11/93 O 
029979 022 /G = 30 CAPSULE 300 MG Cc RR NOSANO1 08/11/93 DI 


LITIO CARBONATO Codice AIC Dossier Specialità: 030543 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 =DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030543 019 /G 50 COMPRESSE 300 MG A RR NOSANOI 08/11/93 wi 
LITIO CARBONATO Codice AIC Dossier Specialità: 030226 
data prima registrazione specialità; 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030226 017 /G 50 COMPRESSE 300 MG A RR NOSANO1 08/11/93 Mi 
LITIO CARBONATO Codice AIC Dossier Specialità: 029804 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029804 010 /G 50 COMPRESSE 300 MG A RR NOSANO1 08/11/93 Wi 
LITIO CARBONATO Codice AIC Dossier Specialità: 031893 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LACHIFARMA S.R.L. LABORATORIO CHIMICO SALENTINO 
N° AIC Confezione ‘ Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031893 011 /G 60 COMPRESSE 300 MG A RR NOSANOI 08/11/93 O 
LITIO CARBONATO Codice AIC Dossier Specialità: 031339 
Î data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ZETA FARMACEUTICI S.P.A. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031339 017 /G 50 COMPRESSE 300 MG A RR NOSANO1 08/11/93 Yz 
LORAZEPAM ° Codice AIC Dossier Specialità: 031808 
data prima registrazione specialità: 29/11/95 Data Rinnovo Titolare AIC: HOME PRODUCTS ITALIANA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031808 013 /G "1,0" 20 COMPRESSE 1,0 MG c RR NOSBA06 29/11/95 DI 
031808 025 /G "2,5" 20 COMPRESSE 2,5 MG- Cc RR NOSBA06 29/11/95 O 


MAGNESIO CLORURO 


| 
| 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031135 015 /G 0,SMEQ/ML 5 FIALE 10 ML Cc RR BOSXA11 08/11/93 O 
031135 027 /G 0,5MEQ/ML 10 FIALE 10 ML Cc RR BOSXAI11 08/11/93 DU 
i 031135 039 /G 0,5MEQ/ML 100 FIALE 10 ML Cc RR BOSXA11 08/11/93 O 
| MAGNESIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 031906 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031906 011 /G 0,5 MEQ/ML 10 FIALE 10 ML Cc RR BOSXA11 08/11/93 O 


Sola 


Codice AIC Dossier Specialità: 031135 | 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A 
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031906 023 /G 0,5 MEQ/ML 100 FIALE 10 ML Cc RR B0OSXA11 08/11/93 ci 
031906 035 /G 5 CONTENTORI PLASTICA 10 ML 0,5MEQML Cc RR BOSXA11 04/09/97 C] 
031906 047 /G 6 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 0,5MEQ/ML Cc RR BOSXA11 04/09/97 O) 
‘ MAGNESIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 030812 
Î data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONICO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030812 010 /G 0,5 MEQ/ML, 5 FIALE 10 ML Cc RR BOSXA11 08/11/93 O] 
MAGNESIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 030695 
LL data prima registrazione specialità: 08/11/93 =DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030695 011 /G = 0,5 MEQ/ML S FIALE10 ML Cc RR BOSXA11 08/11/93 O] 
030695 023 /G 0,5 MEQ/MEL, 50 FIALE10 ML Cc RR BOSXA11 08/11/93 O 
MAGNESIO IDROSSIDO Codice AIC Dossier Specialità: 030846 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO 1.S.I. S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030846 012 /G = 20 COMPRESSE MASTICABILE 300 MG Cc SP A02AA04 08/11/93 O 
030846 024 /G = 500 COMPRESSE MASTICABILE 300 MG Cc SP A02AA04 08/11/93 O 
MAGNESIO IDROSSIDO Codice AIC Dossier Specialità: 032456 
+ 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 =DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 
L È n 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032456 016 /G = 20 COMPRESSE 300 MG Cc SP A02AA04 08/11/93 OD] 
MAGNESIO SOLFATO Codice AIC Dossier Specialità: 033223 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033223 013 /G 5 FIALE 10ML/1G (e RR BOSXA05 08/11/93 U 
033223 025 /G 10 FIALE 10ML/1G Cc RR BOSXA05 08/11/93 LU] 
033223 037 /G 5 FIALE 10 ML/2,5 G Cc RR BOSXAOS 08/11/93 D 
033223 049 /G 10 FIALE 10 ML/2,5G Cc RR BOSXAO0S 08/11/93 L] 
5 ua 7 È 7} 
| MAGNESIO SOLFATO Codice AIC Dossier Specialità: 029621 ! 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BAXTER S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
‘029621 012 /G = 2 MEQ/ML FIALA 30 ML Cc RR BOSXA05 08/11/93 O 
029621 024 /G = 2MEQ/ML 200 ML IN FLACONE 250 ML Cc RR BOSXAO5 08/11/93 U 
MAGNESIO SOLFATO Codice AIC Dossier Specialità: 030927 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030927 014 /G = FIALA1G/10 ML Cc RR BOSXA05 08/11/93 D]) 
030927 026 /G FIALA 2 G/10 ML Cc RR B0SXA05 08/11/93 O 
030927 038 /G © FIALA 2,5 MG/I0 ML Cc RR BOSXA05 08/11/93 CD) 
MAGNESIO SOLFATO Codice AIC Dossier Specialità: 031129 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A 
” N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031129 012 /G  2MEQ/MLFLACONCINO 30 ML Cc RR B0SXA05 08/11/93 O 
031129 024 /G 2MEQ/ML 10 FLACONI 30 ML Cc RR BOSXA05 08/11/93 LI 
031129 036 /G 2MEO/MLS FIALE 10 ML Cc RR BOSXADS 08/11/93 nn 
031129 048 /G  2MEQ/MLIOFIALE 10 ML Cc RR BOSXA05 08/11/93 O 
031129051 /G 2MEQ/ML 100 FIALE 10 ML Cc RR BOSXA05 08/11/93 na 
031129 063 /G 3MEQ/MLS FIALE 10 ML Cc RR BOSXA05 08/11/93 O 
031129 075 /G 3MEQ/MLIOFIALE 10 ML Cc RR BOSXA05 08/11/93 U] 
031129 087 /G 3MEO/ML 100 FIALE 10 ML lol RR BOSXA05 08/11/93 Fl 
031129 099 /G 5 FIALE 16/10 ML lol RR BOSXA05 08/11/93 O) 
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031129 101 /G 10 FIALE 16/10 ML c RR BOSXAO05 08/11/93 O 
031129 113 /G 100 FIALE 16/10 ML c RR BOSXAO05 08/11/93 Q 
031129 125 /G 5 FIALE 2G/10 ML Cc RR BOSXA05 08/11/93 Ù 
031129 137 /G 10 FIALE 26/10 ML Cc RR BOSXA05 08/11/93 O 
031129 149 /G 100 FIALE 26/10 ML c RR BOSX.A0S 08/11/93 UL] 
031129 152 /G SFIALE2,5 G/10ML Cc RR BOSXAO05 08/11/93 U 
031129 164 /G 10 FIALE 2,5 6/10 ML Cc RR BOSXA0S 08/11/93 a! 
031129 176 /G 100 FIALE 2,5 G/10 ML Cc RR BOSXA05 08/11/93 YU 


MAGNESIO SOLFATO Codice AIC Dossier Specialità: 030067 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030067 019 /G— SFIALE1G/10 ML Cc RR BOSXAOS 08/11/93 U 
030067 021 /G 50 FIALE 1 G/10 ML Cc RR BOSXA05 08/11/93 DI 
030067 033 /G 100 FIALE 1 G/10 ML Cc RR BOSXA05 08/11/93 U 
030067 045 /G 5 FIALE 2 G/10 ML Cc RR BOSXAO05 08/11/93 YU 
030067 058 /G 50 FIALE2G/I0 ML Cc RR BOSXAO05 08/11/93 O 
030067 060 /G 100 FIALE 2 6/10 ML c RR BOSXA05: 08/11/93 O] 
030067 072 /G 5 FIALE 2,5 G/10 ML Cc RR BOSXA05 08/11/93 DUI 
030067 084 /G 50 FIALE 2,5 G/10 ML Cc RR BOSXA05 08/11/93 DU] 
030067 096 /G 100 FIALE 2,5 G/10 ML Cc RR BOSXAO5 08/11/93 na) 

MAGNESIO SOLFATO Codice AIC Dossier Specialità: 030376 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: COLLALTO LAB. CHIMICO-FARMACEUTICI DI 
AGNELLI MASSIMO & C. SA.S. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030376 014 /G 1G 5 FIALE10 ML Cc RR BOSXAO05 08/11/93 O 
030376 026 /G 1 G 10 FIALE10 ML C RR BOSXA05 08/11/93 O 
030376 038 /G 2G 5 FIALE10 ML Cc RR BOSXAO0S 08/11/93 O 
030376 040 /G 2 G 10 FIALE10 ML Cc RR BOSXA05 08/11/93 O 

MAGNESIO SOLFATO Codice AIC Dossier Specialità: 031907 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo = 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031907 013 /G 2 MEQ/ML 10 FIALE 10 ML C RR BOSXAOS 08/11/93 O 
031907 025 /G 2 MEQ/ML 100 FIALE 10 ML Cc RR BOSXA05 08/11/93 a) 
031907 037 /G 1G/10ML 1 FIALA 10 ML Cc RR BOSXAOS 08/11/93 UG 
031907 049 /G 16/10ML 2 FIALE 10 ML Cc RR BOSXA05 08/11/93 O 
031907 052 /G 1G/10ML 3 FIALE 10 ML c RR BOSXAOS 08/11/93 O 
031907 064 /G 1G/10ML 4 FIALE 10 ML Cc RR BOSXAOS 08/11/93 O 
031907 076 /G 1G/10ML 5 FIALE 10 ML Cc RR BOSXAOS 08/11/93 O 
031907 088 /G 1G/10ML 6 FIALE 10 ML Cc RR BOSXA05 08/11/93 CU 
031907 090 /G 16/10ML 7 FIALE 10 ML (0) RR BOSXA05 08/11/93 O 
031907 102 /G 1G/10ML 8 FIALE 10 ML Cc RR BOSXAO0S 08/11/93 O] 
031907 114 /G 1G/10ML 9 FIALE 10 ML Cc RR BOSXA05 08/11/93 CD) 
031907 126 /G IG/10ML 10 FIALE 10 ML Cc RR BOSXA05 08/11/93 0] 
031907 138 /G 2G/10ML 1 FIALA 10 ML Cc RR BOSXA0S 08/11/93 O 
031907 140 /G 2G/10ML 2 FIALE 10 ML Cc RR BOSXA05 08/11/93 O 
031907 153 /G 2G/10ML 3 FIALE 10 ML ‘6 RR BOSXA05 08/11/93 O 
031907 165 /G 2G/10ML 4 FIALE 10 ML Cc .RR BOSXAOS 08/11/93 CU 
031907 189 /G 2G/10ML 5 FIALE 10 ML Cc RR BOSXA05 08/11/93 U 
031907 191 /G 2G/10ML 6 FIALE 10 ML Cc RR BOSXA05 08/11/93 O] 
031907 203 /G 2G/10ML 7 FIALE 10 ML Cc RR BOSXAOS 08/11/93 CD] 
031907 215 /G 2G/10ML 8 FIALE 10 ML Cc RR BOSXA05 08/11/93 DJ 
031907 227 /G 2G/10ML 9 FIALE 10 ML Cc RR BOSXAOS 08/11/93 O 
031907 239 /G 2G/10ML 10 FIALE 10 ML Cc RR BOSXAOS 08/11/93 O 
031907 241 /G 2,5G/10ML, 1 FIALA 10 ML (o) RR BOSXAOS 08/11/93 O 
031907 254 /G 2,5G/10ML 2 FIALE 10 ML Cc RR BOSXA05 08/11/93 QU 


<a 
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031907 266 /G —2,5G/10ML3 FIALE 10 ML Cc RR BOSXAOS 08/11/93 Ul 
031907 278 /G —2,5G/10ML4 FIALE 10 ML Cc RR BOSXA05 08/11/93 O] 
031907 280. /G—2,5G/10ML 5 FIALE 10 ML (6 RR BOSXA05 08/11/93 O 
031907 292 /G = 2,5G/10ML6 FIALE 10 ML [e RR BOSXA05 08/11/93 na 
031907 304 /G —2,5G/10ML7 FIALE 10 ML [© RR BOSXAOS 08/11/93 LÌ 
031907 316 /G« 2,5G/10ML8 FIALE 10 ML (6 RR BOSXA05 08/11/93 O 
031907 328 /G:  2,5G/10ML9 FIALE 10 ML Cc RR BOSXA05 08/11/93 O 
031907 330 /G- — 2,5G/10ML 10 FIALE 10 ML Cc RR BOSXA05 08/11/93 DO 
031907 355 /G 2 MEQ/MLI FIALA 30 ML Cc RR BOSXA05 08/11/93 Dl 
031907 367 /G = 2 MEQ/ML20 FIALE 30 ML c RR BOSXA05 08/11/93 U 
031907 379 /G 5 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 2MEQ/ML Cc RR BOSXA0S 04/09/97 O 
031907 381 /G = 6 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 2MEQ/ML Cc RR BOSXA05 04/09/97 O 
031907 393 /G 5 CONTENITORI PLASTICA 1G/10ML c RR BOSXA05 04/09/97 U 
031907 405 /G 6 CONTENITORI PLASTICA 1G/10ML Cc RR BOSXAO0S 04/09/97 O 


MAGNESIO SOLFATO Codice AIC Dossier Specialità: 029857 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo . 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029857 012 /G FIALA 10 ML 1 G/10 ML Cc RR BOSXAOS 08/11/93 CD 
029857 024 /G FIALA 10 ML 2 G/10 ML Cc RR BOSXAO0S 08/11/93 O) 
029857 036 /G = FIALA 10 ML 2,5 G/10 ML le RR BOSXA05 08/11/93 Dl 

MAGNESIO SOLFATO Codice AIC Dossier Specialità: 030797 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONICO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030797 017 /G 5 FIALE 1 G/10 ML Cc RR BOSXA05 08/11/93 pal 
030797 029 /G 5 FIALE 2 G/10 ML Cc RR BOSXAOS 08/11/93 O 
030797 031 /G 5 FIALE 2,5 G/10 ML Cc RR BOSXAOS 08/11/93 O 
030797 043 /G 2MEQ/ML 10 FIALE 10 ML Cc RR BOSXA05 08/11/93 O] 
030797 056 /G = 2 MEQ/ML 10 FLACONCINI 30 ML le; RR BO5XA05 08/11/93 O 


MAGNESIO SOLFATO Codice AIC Dossier Specialità: 031034 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: PHARMINVEST SPA 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031034 010 /G 5 FIALE i G/10 ML C RR BOSXA05 08/11/93 a) 
031034 022 /G 5 FIALE 2 G/10 ML Cc RR BOSXA05 08/11/93 LI 
031034 034 /G 5 FIALE 2,5 G/10 ML Cc RR BOSXA05 08/11/93 [nn 

MAGNESIO SOLFATO Codice AIC Dossier Specialità; 030676 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO | 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030676 011 /G 5 FIALE 10 ML 1G (o) RR BOSXA05 08/11/93 O 
030676 023 /G 100 FIALE 10 ML1G (6: RR BOSXA05 08/11/93 O 
030676 035 /G 5 FIALE 10 ML 2G (o) RR B0SXA05 08/11/93 O 
030676 047 /G 100 FIALE 10 ML 2G (o) RR BOSXA05 08/11/93 O 
030676 050 /G SFIALE10ML25G Cc RR BOSXA0S 08/11/93 YU 
030676 062 /G 100 FIALE 10 ML 2,5 G (o) RR BOSXA05 08/11/93 TU 
030676 074 /G 5 FIALE 2 MEQ/ML 10 ML Cc RR BOSXA05 08/11/93 [na] 
030676 086 /G 100 FIALE 2 MEQ/ML 10ML (o) RR BOSXA05 08/11/93 DO] 
030676 098 /G 1 FIALA 2MEQ/ML 30 ML Cc RR BOSXA05 08/11/93 CL] 


MANNITOLO Codice AIC Dossier Specialità: 030928 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030928 016 /G = 5% FLACONE 50 ML c RR BOSBC01 08/11/93 U 
030928 028 /G = 5% FLACONE 100 ML le RR BOSBCO1 08/11/93 [a 
030928 030 /G 5% FLACONE 250 ML € RR BOSBC01 08/11/93 O 
030928 042 /G 5% FLACONE 500 ML lod RR BOSBCO1 08/11/93 O 
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030928 055 /G = 5% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 O 
030928 067 /G 5% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML Cc RR BOSBC01 08/11/93 ÙU 
030928 079 /G_ 5% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 Ù) 
030928 081 /G = 5%SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML Cc RR BOSBC01 08/11/93 Gai 
030928 093 /G 10% FLACONE 50 ML Cc RR BOSBC01 08/11/93 Lal 
030928 105 /G 10% FLACONE 100 ML Cc RR BOSBC01 08/11/93 U] 
030928 117 /G 10% FLACONE 250 ML Cc RR BOSBC01 08/11/93 DU 
030928 129 /G 10% FLACONE 500 ML Cc RR BOSBC01 08/11/93 i 
030928 131 /G. 10% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML Cc RR BOSBCO] 08/11/93 LU] 
030928 143 /G 10% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML Cc RR BOSBC01 08/11/93 U] 
030928 156 /G 10% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 O 
030928 168 /G 10% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML (e. RR BOSBCO1 08/11/93 DI 
030928 170 /G 18% FLACONE 50 ML G RR BOSBCOI 08/11/93 U 
030928 182 /G 18% FLACONE 100 ML (o) RR BOSBCOI 08/11/93 Q 
030928 194 /G 18% FLACONE 250 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 O 
030928 206 /G 18% FLACONE 500 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 L] 
030928 218 /G 18% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 DL] 
030928 220 /G 18% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 DÌ 
030928 232 /G 18% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 U 
030928 244 /G 18% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML Cc RR BOSBCOI 08/11/93 LU 


MANNITOLO Codice AIC Dossier Specialità: 031065 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A 


N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031065 016 /G = 5% FLACONE 50 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 n 
031065 067 /G = 5% 50 MLIN FLACONE 100 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 DU 
031065 105 /G 5% 100 ML IN FLACONE 250 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 O 
031065 143 /G_ = 5%250 MLIN FLACONE 500 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 OD 
031065 156 /G = 10% FLACONE 50 ML Cc RR BOSBC01 08/11/93 U 
031065 206 /G 10% 50 ML IN FLACONE 100 ML in RR BOSBCO1 08/11/93 O] 
031065 244 /G 10% 100 MLIN FLACONE 250 ML c RR BOSBCOI 08/11/93 O 
031065 283 /G 10% 250 ML IN FLACONE 500 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 
031065 295 /G 18% FLACONE 50 ML c RR BOSBCOI 08/11/93 U] 
031065 345 /G 18% 50 ML IN FLACONE 100 ML Cc RR BOSBCOI 08/11/93 O 
031065 384 /G 18% 100 ML IN FLACONE 250 ML Cc RR BOSBCO01 08/11/93 0 
031065 422 /G = 18% 250 MLIN FLACONE 500 ML Cc RR BOSBC01 08/11/93 L] 
031065 434 /G = 5% FLACONE 100 ML Cc RR BOSBC01 08/11/93 1 
031065 446 /G 5% FLACONE 250 ML (o) RR BOSBCO1 08/11/93 LU] 
031065 459 /G = 5% FLACONE 500 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 LU] 
031065 461 /G = 10% FLACONE 100 ML Cc RR BOSBC01 08/11/93 U 
031065 473 /G. = 10% FLACONE 250 ML c RR BOsBC01 08/11/93 U 
031065 485 /G = 10% FLACONE 500 ML Cc RR BOSBCOI 08/11/93 DJ 
031065 497 /G 18% FLACONE 100 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 LU 
031065 509 /G 18% FLACONE 250 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 LU 
031065 511 /G = 18% FLACONE 500 ML Cc RR B0SBC01 08/11/93 LU 


F 
I MANNITOLO Codice AIC Dossier Specialità: 030953 


data prima registrazione specialità: 08/11/83 =Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO 
È FARMACEUTICA S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030953 018 /G 5% FLACONE 500 ML Cc RR BOSBCOI 08/11/93 DU 
030953 020 /G 10% FLACONE 250 ML C RR BOSBCO] 08/11/93 LI 
030953 032 /G 10% FLACONE 500 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 D) 
030953 044 /G 18% FLACONE 100 ML E RR BOSBC01 08/11/93 L) 
030953 057 /G 18% FLACONE 250 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 D] 
030953 069 /G 18% FLACONE 500 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 DL] 


ei 
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MANNITOLO 
data prima registrazione specialità: 


Codice AIC Dossier Specialità: 030377 


08/11/98 Titolare AIC: COLLALTO LAB. CHIMICO-FARMACEUTICI DI 
AGNELLI MASSIMO & C. S.A.S. 


08/11/93 Data Rinnovo 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030377 016 /G 10% 1 FLACONE 100 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 LU 
030377 028 /G 10% 50 FLACONI 100 ML c RR BOSBCO1 08/11/93 LU) 
030377 030 /G 10% 1 FLACONE 250 ML Cc RR B0SBCO1 08/11/93 [nn 
030377 042 /G 10% 25 FLACONI 250 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 O 
030377 055 /G 10% 1 FLACONE 500 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 D) 
030377 067 /G 10% 25 FLACONI 500 ML Cc RR BOSBC01 08/11/93 O 
030377 079 /G 18% 1 FLACONE 100 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 O 
030377 081 /G 18% 50 FLACONI 100 ML, Cc RR BOSBCO1 08/11/93 O 
030377 093 /G 18% 1 FLACONE 250 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 DI 
030377 105 /G 18% 25 FLACONI 250 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 LI] 
030377 117 /G 18% 1 FLACONE 500 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 O 
030377 129 /G 18% 25 FLACONI 500 ML Cc RR B0SBCO1 08/11/93 O 

MANNITOLO Codice AIC Dossier Specialità: 031587 
data prima registrazione specialità: 23/12/98 Data Rinnovo Titolare AIC: EUROSPITAL S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031587 013 /G 5% FLACONE 500 ML Cc OSP BOSBCO1 23/12/98 U 
031587 025 /G 10% FLACONE 500 ML Cc OSP B0OSBC01 23/12/98 O 
031587 037 /G 18% FLACONE 500 ML Cc OSP BOSBCO1 23/12/98 LU 

| MANNITOLO Codice AIC Dossier Specialità: 030770 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030770 010 /G 5% FLACONE 50 ML Cc RR BOSBC01 08/11/93 CJ 
030770 022 /G 5% FLACONE 100 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 O 
030770 034 /G 5% FLACONE 250 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 DU] 
030770 046 /G 5% FLACONE 500 ML Cc RR BOSBC01 08/11/93 9A 
030770 059 /G 5% FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBC01 08/11/93 O] 
030770 061 /G 10% FLACONE 50 ML Cc RR BOSBCOI 08/11/93 L] 
030770 073 /G 10% FLACONE 100 ML Cc RR B0SBC01 08/11/93 D 
030770 085 /G 10% FLACONE 250 ML Cc RR BOSBCOI 08/11/93 [nn 
030770 097 /G 10% FLACONE 500 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 9, 
030770 109 /G 10% FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 Fal 
030770 111 /G 18% FLACONE 50 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 LU] 
030770 123 /G 18% FLACONE 100 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 O 
030770 135 /G 18% FLACONE 250 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 E, 
030770 147 /G 18% FLACONE 500 ML Cc RR BOSBCOI 08/11/93 I 
030770 150 /G 18% FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBCOI 08/11/93 LI 
030770 162 /G 18% SACCA FLESSIBILE 250 ML Cc RR BOSsBCO1 04/09/97 DL) 
030770 174 /G 18% SACCA FLESSIBILE 500 ML Cc RR B0SBCO1 04/09/97 [Y 
030770 186 /G "5%" SACCA FLESSIBILE 100 ML Cc RR BOSBCO1 04/09/97 L] 
030770 198 /G "5%" SACCA FLESSIBILE 250 ML c RR BOSBCOI 04/09/97 U 
030770 200 /G "5%" SACCA FLESSIBILE 500 ML Cc RR BOSBCO1 04/09/97 LU 
030770 212 /G "5%" SACCA FLESSIBILE 1.000 ML Cc RR BOSBCOI 04/09/97 O 
030770 224 /G "5%" FLACONE PLASTICA 250 ML Cc RR BOSBCO1 04/09/97 O 
030770 236 /G "5%" FLACONE PLASTICA 500 ML (ei RR BOSBCOI 04/09/97 O 
030770 248 /G "10%" SACCA FLESSIBILE 250 ML G RR BOSBCOI1 04/09/97 O 
030770 251 /G "10%" SACCA FLESSIBILE 500 ML Cc RR B0OSBC01 04/09/97 O 
030770 263 /G "10%" SACCA FLESSIBILE 1.000 ML Cc RR B0OSBCO1 04/09/97 YU 
030770 275 /G "10%" FLACONE PLASTICA 250 ML [oi RR B0OSBCO1 04/09/97 UL 
030770 287 /G "10%" FLACONE PLASTICA 500 ML C RR BOSBCOI 04/09/97 G 
030770 299 /G "18%" SACCA FLESSIBILE 1.000 ML Cc RR BOSBCOI1 04/09/97 DJ 
030770 301 /G "18%" FLACONE PLASTICA 250 ML Cc RR B0SBCOI1 04/09/97 O) 
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030770 313 /G . "18%" FLACONE PLASTICA 500 ML Cc RR BOSBCO1 04/09/97 U 
| MANNITOLO Codice AIC Dossier Specialità: 031562 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATE Registrazione in Farmacia 
031562 010 /G 5% FIALA 1 ML Cc RR BOSBCOI 08/11/93 O] 
031562 022 /G 5% FIALA 2 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 O 
031562 034 /G = 5%FIALA3ML Cc RR BOSBC0I 08/11/93 O 
031562 046 /G 5% FIALA S ML Cc RR BOSBC01 08/11/93 DO 
031562 059 /G 5% FIALA 10 ML c RR BOSBCOI 08/11/93 O 
031562 061 /G 5% FIALA 20 ML c RR BOSBC01 08/11/93 O 
031562 073 /G 5% FLACONE 100 ML Cc RR BOSBC01 08/11/93 O 
031562 085 /G = 5% FLACONE 250 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 O 
031562 097 /G 5% FLACONE 500 ML, Cc RR BOSBCO1 08/11/93 O 
031562 109 /G 5% FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBCOI 08/11/93 ÙU 
031562 111 /G 5% SACCA FLESSIBILE 50 ML c RR BOSBCO1 08/11/93 U 
031562 123 /G 5% SACCA FLESSIBILE 100 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 O 
031562 135 /G = 5%SACCA FLESSIBILE 250 ML Cc RR BOSBC01 08/11/93 U 
031562 147 /G 5% SACCA FLESSIBILE 500 ML Cc RR BOSBC01 08/11/93 O 
031562 150 /G 5% SACCA FLESSIBILE 1000 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 O) 
031562 174 /G 5% SACCA FLESSIBILE 2000 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 LU 
031562 198 /G = S%SACCA FLESSIBILE 3000 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 Uu 
031562 212 /G 5% SACCA FLESSIBILE 4000 ML c RR BOSBCO1 08/11/93 O 
031562 236 /G 5% SACCA FLESSIBILE 5000 ML c RR BOSBCO1 08/11/93 CD] 
031562 248 /G 10% FIALA î ML Cc RR BOSBCOI 08/11/93 O 
031562 251 /G 10% FIALA 2 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 na; 
031562 263 /G 10% FIALA 3 ML Cc RR BOSBCOI 08/11/93 ni 
031562 275 /G 10% FIALA SSML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 U 
031562 287 /G 10% FIALA 10 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 O 
031562 299 /G 10% FIALA 20 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 ÙU 
031562 301 /G 10% FLACONE 100 ML Cc RR BOSBC01 08/11/93 Ù 
031562 313 /G 10% FLACONE 250 ML (0) RR BOSBCO1 08/11/93 C] 
031562 325 /G 10% FLACONE 500 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 U 
031562 337 /G 10% FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBC01 08/11/93 O 
031562 349 /G 10% SACCA FLESSIBILE 50 ML (o. RR BOSBCO1 08/11/93 O 
031562 352 /G 10% SACCA FLESSIBILE 100 ML Cc RR BOSBC0I 08/11/93 U 
031562 364 /G 10% SACCA FLESSIBILE 250 ML Cc RR BOSBC01 08/11/93 DU) 
031562 376 /G 10% SACCA FLESSIBILE 500 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 U 
031562 388 /G 10% SACCA FLESSIBILE 1000 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 9; 
031562 390 /G 10% SACCA FLESSIBILE 1500 ML Cc RR BOSBC01 08/11/93 DI 
031562 402 /G 10% SACCA FLESSIBILE 2000 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 U 
031562 426 ‘/G 10% SACCA FLESSIBILE 3000 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 UL 
031562 440 /G 10% SACCA FLESSIBILE 4000 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 QU 
031562 465 /G 10% SACCA FLESSIBILE 5000 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 U 
031562 477 /G 18% FIALA 1 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 C) 
031562 489 /G 18% FIALA2 ML Cc RR BOSBC01 08/11/93 O 
031562 491 /G 18% FIALA 3 ML Cc RR BOSBC01 08/11/93 Ù 
031562 503 /G 18% FIALA 5 ML Cc RR BOSBC01 08/11/93 OÙ 
031562 515 /G 18% FIALA 10 ML Cc RR BOSBC01 08/11/93 LU 
031562 527 /G 18% FIALA 20 ML Cc RR B0SBC01 08/11/93 O 
031562 539 /G 18% FLACONE 100 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 Q 
031562 541 /G 18% FLACONE 250 ML (6 RR BOSBCOI1 08/11/93 O 
031562 554 /G 18% FLACONE 500 ML (6; RR BOSBC01 08/11/93 LU 
031562 566 /G 18% FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 U 
031562 578 /G 18% SACCA FLESSIBILE 50 ML lo; RR BOSBC01 08/11/93 DU 
031562 580 /G 18% SACCA FLESSIBILE 100 ML lo; RR BOSBCO1 08/11/93 U 
031562 592 /G 18% SACCA FLESSIBILE 250 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 O 
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031562 604 /G 18% SACCA FLESSIBILE 500 ML c RR BOSBCO1 08/11/93 O 
031562 616 /G 18% SACCA FLESSIBILE 1000 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 O 
031562 630 /G 18% SACCA FLESSIBILE 2000 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 Dj 
031562 655 /G 18% SACCA FLESSIBILE 3000 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 U 
031562 679 /G 18% SACCA FLESSIBILE 4000 ML c RR BOSBCOI 08/11/93 O] 
031562 693 /G 18% SACCA FLESSIBILE 5000 ML Cc RR BOSBCOI 08/11/93 [na 


MANNITOLO Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 22/07/96 Data Rinnovo Titolare AIC: LR.I.S. BIOMEDICA INDUSTRIA RICERCA SUD 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

032603 019 /G "5%" FLACONE 50 ML Cc RR BOSBCO1 22/07/96 O 
032603 021 /G "5%" FLACONE 100 ML Cc RR BOSBCO1 22/07/96 U 
032603 033 /G "5%" FLACONE 250 ML Cc RR BOSBC01 22/07/96 DO] 
032603 045 /G "5%" FLACONE 500 ML Cc RR BOSBCO1 22/07/96 O 
032603 058 /G "5%" SACCA PVC 100 ML Cc RR BOSBCO1 22/07/96 [na 
032603 060 /G "5%" SACCA PVC 250 ML Cc RR BOSBCO1 22/07/96 DO 
032603 072 /G "5%" SACCA PVC 500 ML Cc RR B0S5BC01 22/07/96 O 
032603 084 /G "5%" SACCA PVC 1000 ML Cc RR BOSBCOI 22/07/96 O 
032603 096 /G "10%" FLACONE 50 ML Cc RR BOSBCO1 22/07/96 O 
032603 108 /G "10%" FLACONE 100 ML (0) RR BOSBCO1 22/07/96 O 
032603 110 /G "10%" FLACONE 250 ML € RR BOSBCO1 22/07/96 [nn 
032603 122 /G "10%" FLACONE 500 ML Cc RR BOSBCO1 22/07/96 dn 
032603 134 /G "10%" SACCA PVC 100 ML Cc RR BOSBCO1 22/07/96 ÙU 
032603 146 /G "10%" SACCA PVC 250 ML Cc RR BOSBC0I 22/07/96 DU] 
032603 159 /G "10%" SACCA PVC 500 ML Cc RR BOSBCO1 22/07/96 LU] 
032603 161 /G "10%" SACCA PVC 1000 ML Cc RR BOSBCOI1 22/07/96 O 
032603 173 /G "18%" FLACONE 50 ML Cc RR BOS5SBCO1 22/07/96 U 
032603 185 /G "18%" FLACONE 100 ML Cc RR BOSBCO1 22/07/96 LU] 
032603 197 /G "18%" FLACONE 250 ML (o) RR B0OSBC01 22/07/96 A 
032603 209 /G "18%" FLACONE 500 ML Cc RR BOSBCO1 22/07/96 O 
032603 211 /G "18%" SACCA PVC 100 ML Cc RR BOSBCO1 22/07/96 O 
032603 223 /G "18%" SACCA PVC 250 ML Cc RR BOSBCO1 22/07/96 O 
032603 235 /G "18%" SACCA PVC 500 ML c RR BOSBCO1 22/07/96 DI] 
032603 247 /G "18%" SACCA PVC 1000 ML Cc RR BOSBCO01 22/07/96 LU] 


MANNITOLO Codice AIC Dossier Specialità: 029866 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029866 011 /G ‘5% FLACONE SÙ ML c RR BOSBC01 08/11/93 LU 
029866 023 /G 5% FLACONE 100 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 LU] 
029866 035 /G 5% FLACONE 250 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 O 
029866 047 /G 5% FLACONE 500 ML Cc RR BOS5BC01 08/11/93 LL) 
029866 050 /G 5% FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBCOi 08/11/93 na 
029866 062 /G 5% SACCA 50 ML Cc RR BOSBC01 08/11/93 O 
‘029866 074 /G 5% SACCA 100 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 G 
029866 086 /G 5% SACCA 250 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 DU 
029866 098 /G 5% SACCA 500 ML Cc RR B05BC01 08/11/93 0 
029866 100 /G 5% SACCA 1000 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 LU 
029866 112 /G 10% FLACONE 50 ML Cc RR BOSBC01 08/11/93 CI 
029866 124 /G = 10% FLACONE 100 ML Cc RR BOSBC01 08/11/93 O 
029866 136 /G 10% FLACONE 250 ML Cc RR B0SBC01 08/11/93 O 
029866 148 /G 10% FLACONE 500 ML c RR BOSBCO1 08/11/93 O 
029866 151 /G 10% FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 O 
029866 163 /G 10% SACCA 50 ML Cc RR BOSBC01 08/11/93 O 
029866 175 /G 10% SACCA 100 ML (o) RR B0SBC01 08/11/93 DU 
029866 187 /G 10% SACCA 250 ML Cc RR B05BC01 08/11/93 O 
029866 199 /G 10% SACCA 500 ML (o) RR BOSBCO1 08/11/93 O 
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Serie generale - n. 195 


Medicinali a Denominazione Generica 


029866 201 /G 
029866 213 /G 
029866 225 /G 
029866 237 /G 
029866 249 /G 
029866 252 /G 
029866 264 /G 
029866 276 /G 
029866 288 /G 
029866 290 /G 
029866 302 /G 


MANNITOLO 


data prima registrazione specialità: 


10% SACCA 1000 ML 
18% FLACONE 50 ML 
18% FLACONE 100 ML 
18% FLACONE 250 ML 
18% FLACONE 500 ML 
18% FLACONE 1000 ML 
18% SACCA 50 ML 
18% SACCA 100 ML 
18% SACCA 250 ML 
18% SACCA 500 ML 
18% SACCA 1000 ML 


18/05/98 Data Rinnovo 


OcC0r01N01Nn1NNNNNNN 


Titolare AIC: LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A. 


N° AIC 
033852 017 /G 
033852 029 /G 
033852 031 /G 
033852 043 /G 
033852 056 /G 
033852 068 /G 
033852 070 /G 
033852 082 /G 
033852 094 /G 
033852 106 /G 
033852 118 /G 
033852 120 /G 
033852 132 /G 
033852 144 /G 
033852 157 /G 


Confezione 
5% FLACONE VETRO 50 ML 
5% FLACONE VETRO 100 ML 
5% FLACONE VETRO 250 ML 
5% FLACONE VETRO 500 ML 
5% FLACONE VETRO 1000 ML 
10% FLACONE VETRO 50 ML 
10% FLACONE VETRO 100 ML 
10% FLACONE VETRO 250 ML 
10% FLACONE VETRO 500 ML 
10% FLACONE VETRO 1000 ML 
18% FLACONE VETRO 50 ML 
18% FLACONE VETRO 100 ML 
18% FLACONE VETRO 250 ML 
18% FLACONE VETRO 500 ML 
18% FLACONE VETRO 1000 ML 


Fascia SSN 


(e) 


(ee Me ze Me Mezze ze ze ze ze ee” 


Dispensazione 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 


BOSBCOI 08/11/93 O 
BOSBC01 08/11/93 O 
BOSBC01 08/11/93 O 
BOSBCOI 08/11/93 Mi 
BOSBCO1 08/11/93 nf 
BOSBC01 08/11/93 O] 
BOSBCO1 08/11/93 O 
BOSBCOI 08/11/93 na) 
BOSBCO1 08/11/93 U 
BOSBO01 08/11/93 O 
BOSBC01 08/11/93 O 
Codice AIC Dossier Specialità: 033852 
ATC Registrazione in Farmacia 
BOSBC01 18/05/98 Ù 
BOSBCO1 18/05/98 U 
BOSBCO1 18/05/98 U 
BOSBCO1 18/05/98 Gi 
BOSBO01 18/05/98 CI 
BOSBCO1 18/05/98 LÌ 
BOSBCO1 18/05/98 DI 
BOSBC01 18/05/98 U 
BOSBC01 18/05/98 O 
BOSBC01 18/05/98 CD] 
BOSBC01 18/05/98 O] 
BOSBCOI 18/05/98 LU 
BOSBC01 18/05/98 O 
BOSBCO1 18/05/98 G 
BOSBC01 18/05/98 O 


MANNITOLO 


data prima registrazione specialità: 


N° AIC 
030868 018 /G 
030868 020 /G 
030868 032 /G 
030868 044 /G 
030868 057 /G 
030868 069 /G 
030868 071 /G 
030868 083 /G 
030868 095 /G 
030868 107 /G 
030868 119 /G 
030868 121 /G 
030868 133 /G 
030868 145 /G 
030868 158 /G 
030868 160 /G 
030868 172 /G 
030868 184 /G 
030868 196 /G 
030868 208 /G 
030868 210 /G 
030868 222 /G 
030868 234 /G 


Codice AIC Dossier Specialità: 030868 


08/11/93 Data Rinnovo = 08/11/98 Titolare AIC: MONICO S.P.A. 

Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
5% FLACONE SO ML c RR BOSBC01 08/11/93 O 
5% FLACONE 100 ML c RR BOSBC01 08/11/93 G 
5% FLACONE 250 ML c RR BOSBCO1 08/11/93 O 
5% FLACONE 500 ML c RR BOSBCO1 08/11/93 NWI 
5% + 0,45% FLACONESO ML c RR BOSBCOI 08/11/93 O 
5% +0,45% FLACONE 100 ML c RR BOSBCOI 08/11/93 YU 
5% + 0,45% FLACONE 250 ML c RR BOSBC01 08/11/93 O 
5% + 0,45% FLACONE 500 ML c RR BOSBCO1 08/11/93 DU 
10% FLACONE 50 ML c RR BOSBC01 08/11/93 N 
10% FLACONE 100 ML c RR BOSBO01 08/11/93 DU] 
10% FLACONE 250 ML c RR BOSBCO1 08/11/93 O 
10% FLACONE 500 ML Cc RR BOSBC01 08/11/93 a 
18% FLACONE S0 ML c RR BOSBC01 08/11/93 O) 
18% FLACONE 100 ML c RR BOSBO0I 08/11/93 MI 
18% FLACONE 250 ML c RR BOSBCO? 08/11/93 na) 
18% FLACONE 500 ML c RR BOSBCO1 08/11/93 Mi 
5% 50 MLIN SACCA 100 ML c RR BOSBOOI 08/11/93 O] 
5% 100 ML IN SACCA 250 ML c RR BOSBC01 08/11/93 O 
5% 250 MLIN SACCA 500 ML c RR BOSBCO1 08/11/93 na) 
5% 500 ML IN SACCA 1000 ML c RR BOSBC01 08/11/93 O] 
18% 50 ML IN SACCA 100 ML c RR BOSBCOI 08/11/93 dj 
18% 100 ML IN SACCA 250 ML c RR BOSBC01 08/11/93 LI 
18% 250 ML IN SACCA 500 ML c RR BOSBC01 08/11/93 O 
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Medicinali a Denominazione Generica 


030868 246 /G 18% 500 ML IN SACCA 1000 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 O 
030868 259 /G 5% SACCA 50 ML Cc RR BOSBC01 08/11/93 (nn! 
030868 261 /G 5% SACCA 100 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 n 
030868 273 /G 5% SACCA 250 ML Cc RR BOSBC01 08/11/93 O 
030868 285 /G 5% SACCA 500 ML Cc RR BOS5BCO1 08/11/93 O] 
030868 297 /G 5% SACCA 1000 ML Cc RR BOSBCOI 08/11/93 O) 
030868 309 /G 10% SACCA 50 ML Cc RR BOSBCOI 08/11/93 O 
030868 311 /G 10% SACCA 100 ML Cc RR BOSBCOI 08/11/93 [na 
030868 323 /G 10% SACCA 250 ML Cc RR BOSBC01 08/11/93 O 
030868 335 /G 10% SACCA 500 ML Cc RR BOSBCOI1 08/11/93 O 
030868 347 /G 10% SACCA 1000 ML Cc RR BO5BC01 08/11/93 n! 
030868 350 /G 18% SACCA 50 ML Cc RR BOSBCOI 08/11/93 CD} 
030868 362 /G 18% SACCA 100 ML Cc RR BOSBCO01 08/11/93 O 
030868 374 /G 18% SACCA 250 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 O 
030868 386 /G 18% SACCA 500 ML Cc RR BO5BC01 08/11/93 O 
030868 398 /G 18% SACCA 1000 ML Cc RR BOSBCOI 08/11/93 A 
MANNITOLO Codice AIC Dossier Specialità: 032457 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032457 018 /G 5% FLACONE 100 ML Cc RR BOSBCOI1 08/11/93 O) 
032457 020 /G 10% FLACONE 100 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 
032457 032 /G 18% FLACONE 100 ML c RR BOSBCO1 08/11/93 O 
032457 044 /G 5% FLACONE 250 ML c RR BOSBCOI1 08/11/93 O 
032457 057 /G 10% FLACONE 250 ML Cc RR BOSBCOI 08/11/93 U] 
032457 069 /G = 18% FLACONE 250 ML c RR BOSBCO! 08/11/93 O 
032457 071 /G 5% FLACONE 500 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 O] 
032457 083 /G 10% FLACONE 500 ML (€ RR BOSBCOI 08/11/93 O 
032457 095 /G 18% FLACONE 500 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 O 


MANNITOLO Codice AIC Dossier Specialità: 030750 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030750 018 /G 5% FLACONE 50 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 CD) 
030750 020 /G 5% FLACONE 100 ML Cc RR BOSBC01 08/11/93 [n 
030750 032 /G 5% FLACONE 250 ML Cc RR BOSBC01 08/11/93 O 
030750 044 /G 5% FLACONE 500 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 O 
030750 057 /G 5% FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBC01 08/11/93 LU 
030750 069 /G 10% FLACONE 50 ML Cc RR B0SBC01 08/11/93 LI) 
030750 071 /G 10% FLACONE 100 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 O 
030750 083 /G 10% FLACONE 250 ML (e) RR BOSBCO1 08/11/93 O 
030750 095 /G 10% FLACONE 500 ML (0) RR BOSBCO1 08/11/93 Mi 
030750 107 /G 10% FLACONE 1000 ML C RR BOSBCOI 08/11/93 DU] 
030750 119 /G 18% FLACONE 50 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 O 
030750 121 /G 18% FLACONE 100 ML Cc RR BOSBC01 08/11/93 O 
030750 133 /G 18% FLACONE 250 ML Cc RR BOSBC01 08/11/93 SI 
030750 145 /G 18% FLACONE 500 ML (6; RR BOSBCO01 08/11/93 wi 
030750 158 /G 18% FLACONE 1000 ML Cc RR BOS5BCO1 08/11/93 O 


| MANNITOLO Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 


Q 
d 
(»i 
| 
er) 
e] 
srt 


Lo 


Ì 
La 


N°* AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030717 019 /G 5% FLACONE 250 ML Cc RR BOSBCOI1 08/11/93 O 
030717 021 /G = 5% FLACONE 500 ML Cc RR BOSBCOI 08/11/93 


030717 033 /G 10% FLACONE 250 ML Cc RR BOSBC01 08/11/93 
030717 045 /G 10% FLACONE 500 ML [e RR BOSBCOI 08/11/93 
030717 058 /G 18% FLACONE 100 ML c RR BO0SBC01 08/11/93 
030717 060 /G 18% FLACONE 250 ML Cc RR BO0OSBCO1 08/11/93 


SODI 


20-8-1999 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 195 


Medicinali a Denominazione Generica 


030717 072 /G = 18% FLACONE 500 ML Cc RR BOSBC01 ‘08/11/93 Mi 
030717 084 /G = 5% SACCA 250 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 O 
030717 096 /G = 5% SACCA 500 ML c RR BOSBCO1 08/11/93 O 
030717 108 /G = 5% FLACONE 100 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 LU 
030717 110 /G 5% FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 ÙU 
030717 122 /G. = 10% FLACONE 100 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 OD 
030717 134 /G = 10% FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 O 
030717 146 /G = 10% SACCA 250 ML Cc RR BOSBC01 08/11/93 O 
030717 159 /G 10% SACCA 500 ML Cc RR BOSBC01 08/11/93 U 
030717 161 /G = 18% FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBC01 08/11/93 O] 
030717 173 /G 18% SACCA 250 ML Cc RR BOSBC01 08/11/93 O 
030717 185 /G = 18% SACCA 500 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 DI 


MANNITOLO Codice AIC Dossier Specialità: 031203 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: TERAPEUTICA VENETA SRL - LABORATORIO FARMACO - 
BIOLOGICO 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031203 019 /G = 5% FLACONE 50 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 U 
031203 021 /G 5% FLACONE 100 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 O 
031203 033 /G 5% FLACONE 250 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 O 
031203 045 /G 5% FLACONE 500 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 LU] 
031203 058 /G 5% FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 DU 
031203 060 /G 5% 50 MLIN FLACONE 100 ML (o) RR BOSBC0I 08/11/93 CJ 
031203 072 /G 5% 100 ML IN FLACONE 250 ML Cc RR BOSBC01 08/11/93 LU 
031203 084 /G 5% 250 ML IN FLACONE 500 ML Cc RR BOSBCOI 08/11/93 O 
031203 096 /G 10% FLACONE 50 ML (8 RR BOSBCOI 08/11/93 O 
031203 108 /G 10% FLACONE 100 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 0] 
031203 110 /G 10% FLACONE 250 ML Cc RR BOSBCO01 08/11/93 O 
031203 122 /G 10% FLACONE 500 ML € RR B0SBC01 08/11/93 n) 
031203 134 /G 10% FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBC01 08/11/93 O 
031203 146 /G 10% 50 ML IN FLACONE 100 ML Cc RR BOSBC01 08/11/93 O 
031203 159 /G 10% 100 ML IN FLACONE 250 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 O 
031203 161 /G 10% 250 ML IN FLACONE 500 ML Cc RR BOSBC01 08/11/93 CL] 
031203 173 /G 18% FLACONE 50 ML Cc RR BOSBC01 08/11/93 fa] 
031203 185 /G 18% FLACONE 100 ML Cc RR BOSBCOI 08/11/93 a 
031203 197 /G 18% FLACONE 250 ML (o) RR BOSBC01 08/11/93 DU) 
031203 209 /G 18% FLACONE 500 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 O 
031203 211 /G 18% FLACONE 10009 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 na 
031203 223 /G 18% 50 ML IN FLACONE 100 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 DÌ 
031203 235 /G 18% 100 ML IN FLACONE 250 ML Cc RR BOSBC01 08/11/93 O 
031203 247 /G 18% 250 ML IN.FLACONE 500 ML Cc RR B0SBC01 08/11/93 DU 


MANNITOLO E SODIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031387 018 /G 5% + 0,45% FLACONE 100 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 O] 
031387 020 /G 5% + 0,45% FLACONE 250 ML Cc RR BOSBCOI 08/11/93 Ci 
031387 032 /G 5% +0,45% FLACONE 500 ML Cc RR BOSBCOI 08/11/93 O 
031387 044 /G 5% + 0,45% FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 Cl 

1 MANNITOLO E SODIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 031576 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 =DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031576 010 /G FIALA 1 ML Cc RR BOSBC01 08/11/93 O) 
031576 022 /G FIALA 2 ML (o) RR BOSBCO1 08/11/93 U 
031576 034 /G FIALA3ML c RR BOSBCO1 ong = U 
031576 046 /G FIALA 5 ML c RR BOSBC01 08/11/93 CÌ 
031576 059 /G FIALA 10 ML (o) RR B0SBC01 08/11/93 DU 


c2RRi 


20-8-1999 


Medicinali a Denominazione Generica 
031576 061 /G FIALA 20 ML 
031576 073 /G FLACONE 100 ML 
031576 085 /G FLACONE 250 ML 
031576 097. /G FLACONE 500 ML 
031576 109 /G FLACONE 1000 ML 
031576 111 /G = SACCA FLESSIBILE 50 ML 
031576 123 /G SACCA FLESSIBILE 100 ML 


031576 135 /G.— SACCA FLESSIBILE 250 ML 
031576 147 /G SACCA FLESSIBILE 500 ML 
031576 150 /G = SACCA FLESSIBILE 1000 ML 
031576 174 /G— SACCA FLESSIBILE 2000 ML 
031576 198 /G = SACCA FLESSIBILE 3000 ML 
031576 212 /G = SACCA FLESSIBILE 4000 ML 


031576 236 /G SACCA FLESSIBILE 5000 ML 


Oi nNnA1NNANNNAInNNA 
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| MANNITOLO E SODIO CLORURO 


Serie generale - n. 195 


BOSBCÒ1 08/11/93 O 
BOSBCO1 08/11/93 O 
BOSBCO1 08/11/93 L} 
BOSBC01 08/11/93 LU 
BOSBCO1 08/11/93 C] 
BOSBC01 08/11/93 i 
BOSBCO1 08/11/93 O 
BOSBCOI 08/11/93 O 
BOSBC01 08/11/93 DÌ 
BOSBCO1 08/11/93 O 
BOSBC0I 08/11/93 O 
BOSBCO1 08/11/93 CL] 
BOSBC01 08/11/93 O 
BOSBCOL 08/11/93 [un 


Codice AIC Dossier Specialità: 029865 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 

i N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029865 019 /G 5% + 0,45% FLACONE 100 ML (o) RR BOSBCO1 08/11/93 ll 
029865 021 /G 5% + 0,45% FLACONE 250 ML Cc RR BOSBC01 08/11/93 LI 
029865 033 /G 5% + 0,45% FLACONE 500 ML Cc RR BOSBCOI 08/11/93 CD) 
029865 045 /G 5% + 0,45% FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBC01 08/11/93 U 
029865 058 /G 5% + 0,45% SACCA 100 ML o) RR BOSBC01 08/11/93 LU) 
029865 060 /G 5% + 0,45% SACCA 250 ML Cc RR BOSBC01 08/11/93 O 
029865 072 /G 5% + 0,45% SACCA 500 ML Cc RR BOSBC01 08/11/93 vel 
029865 084 /G 5% + 0,45% SACCA 1000 ML Cc RR BOSBC01 08/11/93 O 
029865 096 /G = 5%+0,45% SACCA 2000 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 L] 
029865 108 /G 5%+0,45% SACCA 3000 ML Cc RR BOSBC01 08/11/93 D] 
029865 110 /G = 5%+0,45% SACCA 5000 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 LÌ 

MANNITOLO E SODIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 029723 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONICO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029723 018 /G 5%+0,45% FLACONE 50 ML (o) RR BOSBCO1 08/11/93 0) 
029723 020 /G 5%4+0,45% FLACONE 100 ML Cc RR B0SBCO] 08/11/93 OÙ 
029723 032 /G 5%+0,45% FLACONE 250 ML (e) RR BOSBCO1 08/11/93 O 
029723 044 /G 5%+0,45% FLACONE 500 ML (© RR BOSBC01 08/11/93 Ci] 
029723 057 /G 5%4+0,45% SACCA 50 ML Cc RR B0SBC01 08/11/93 O 
029723 069 /G 5%+0,45% SACCA 100 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 D 
029723 071 /G $%+0,45% SACCA 250 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 EI 
029723 083 /G 5%4+0,45% SACCA 500 ML (o) RR BOSBCO1 08/11/93 DU 
029723 095 /G = 5%+0,45% SACCA 1000 ML c RR BOSBC01 08/11/93 O) 

MANNITOLO E SODIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 030718 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030718 011 /G FLACONE 500 ML Cc RR B0OSBC01 08/11/93 O 
030718 023 /G 5%+0,45% FLACONE 100 ML c RR BOSBC01 08/11/93 CL) 
030718 035 /G 5%+0,45% FLACONE 250 ML Cc RR BOSBC01 08/11/93 [n 
030718 047 /G 5%+0,45% FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBC01 08/11/93 (nea 

MANNITOLO E SODIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 031204 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: TERAPEUTICA VENETA SRL - LABORATORIO FARMACO - 
BIOLOGICO 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031204 011 /G 5% + 0,45% FLACONE 50 ML le. RR BO0SBC01 08/11/93 UL 
031204 023 /G 5% + 0,45% FLACONE 100 ML Cc RR BOSBC01 08/11/93 GU. 
031204 035 /G 5% + 0,45% FLACONE 250 ML Cc RR BOSBC01 08/11/93 O] 
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Medicinali a Denominazione Generica 


031204 047 /G = 5%+0,45% FLACONE 500 ML c RR BOSBCO1 08/11/93 O 
031204 050 /G5%+ 0,45% FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 C] 
031204 062 /G5%+0,45% SO MLIN FLACONE 100 ML Cc RR BOSBC01 08/11/93 0] 
031204 074 /G- 5% +0,45% 100 ML IN FLACONE 250 ML Cc RR BOSBC01 08/11/93 DU 
031204 086 /G =—5% +0,45% 250 ML IN FLACONE 500 ML Cc RR BOSBCO1 08/11/93 G 


MANNITOLO E SORBITOLO Codice AIC Dossier Specialità: 030929 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030929 018 /G SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI SACCA CLEARFLEX € RR BOSCXI10 08/11/93 U 
3000 ML 
030929 020 /G SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI SACCA CLEARFLEX C RR BOSCX10 08/11/93 U 
5000 ML 
030929 032 /G SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR- Cc RR BO5CX10 08/11/93 O 
FLEX 2000 ML 
030929 044 /G = SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR- c RR BOSCX10 08/11/93 CÌ 
FLEX 2500 ML 
030929 057 /G = SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR- Cc RR BOSCX10 08/11/93 O] 
FLEX 3500 ML 
030929 069 /G SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR- Cc RR BOSCX10 08/11/93 O 
FLEX 4000 ML 
030929 071 /G = SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR- Cc RR BOSCXI0: 08/11/93 LU 
FLEX 4500 ML 
030929 083 /G SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR. Cc RR BOSCX10 08/11/93 O 
FLEX 5500 ML 
030929 095 /G SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR- Cc RR BOSCX10 08/11/93 U 
FLEX 6000 ML 
———_— I nola 
MANNITOLO E SORBITOLO Codice AIC Dossier Specialità: 031920 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 

N° AIC Confezione ° Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031920 010 /G 0,54%+2,7% FLACONE 3000 ML Cc RR BOSCX10 08/11/93 OÙ 
031920 022 /G 0,54%+2,7% FLACONE 5000 ML Cc RR BOSCX10 08/11/93 O 
031920 034 /G SACCA FLESSIBILE 3000 ML SOLUZIONE Cc RR BOSCX10 04/09/97 U 

UROLOGICA 
031920 046 /G SACCA FLESSIBILE 5000 ML SOLUZIONE Cc RR BOSCX10 04/09/97 O 
UROLOGICA 
MANNITOLO E SORBITOLO Codice AIC Dossier Specialità: 032627 | 
data prima registrazione specialità: 22/07/96 Data Rinnovo Titolare AIC: LR.I.S. BIOMEDICA INDUSTRIA RICERCA SUD | 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032627 010 /G = IRRIGAZIONI SACCA PVC 2000 ML Cc RR BOSCX10 22/07/96 U 
032627 022 /G IRRIGAZIONI SACCA PVC 3000 ML Cc RR BOSCX10 22/07/96 O 
032627 034 /G IRRIGAZIONI SACCA PVC 4500 ML Cc RR BOSCXIO 22/07/96 O 
032627 046 /G IRRIGAZIONI SACCA PVC 5000 ML Cc RR BOSCX10 22/07/96 G 
032627 059 /G IRRIGAZIONI SACCA PVC 6000 ML Cc RR BOSCX10 22/07/96 O 


‘| MANNITOLO E SORBITOLO Codice AIC Dossier Specialità: 029864 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029864 016 /G 0,54% + 2,7% SACCHE 3000 ML Cc RR BOSCX10 08/11/93 U 
029864 028 /G 0,54% + 2,7% SACCHE 5000 ML Cc RR BOSCX10 08/11/93 O 

MANNITOLO E SORBITOLO Codice AIC Dossier Specialità: 031189 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: TERAPEUTICA VENETA SRL - LABORATORIO FARMACO - 


BIOLOGICO 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031189 018 /G 0,54%+2,7% SACCA 1000 ML Cc RR BOSCX10 08/11/93 O] 
031189 020 /G 0,54%+2,7% SACCA 2000 ML (e RR BOSCX10 08/11/93 O 
031189 032 /G = 0,54%+2,7% SACCA 3000 ML Cc RR BOSCX10 08/11/93 a 
031189 044 /G 0,54%+2,7% SACCA 5000 ML Cc RR BOSCX10 08/11/93 O] 
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} 
MATITA EMOSTATICA Codice AIC Dossier Specialità: 030344 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BOOTS HEALTHCARE MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A. 


N° AIC 1 Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030344 016° /G —1MATITA Cc SP 08/11/93 ai 
MELISSA Codice AIC Dossier Specialità: 029707 


data prima registrazione specialità; 08/11/93 =DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: DYNACREN LABORATORIO FARMACEUTICO DEL 
DOTT.A.FRANCIONI E DI M.GEROSA S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029707 015 /G TISANA 20 FILTRI SG Cc SP NOSCM 08/11/93 O 
029707 027 /G. TISANA SACCHETTO 100G Cc SP NOSCM 08/11/93 DU 

MEPIVACAINA Codice AIC Dossier Specialità: 029233 
data prima registrazione specialità: 04/08/95 —Data Rinnovo Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029233 018 /G SOLUZIONE 1% 10 FIALE 10 ML Cc RNR N01BB03 04/08/95 O 
029233 020 /G = SOLUZIONE 2% 10 FIALE 10 ML Cc RNR N01BB03 04/08/95 O] 
029233 032 /G 1 FIALA 10 MLSOLUZ INIETT 1% Cc RNR N01BB03 28/07/98 O 
029233 044 /G 1 FIALA 10 ML SOLUZ INIETT 2% Cc RNR N01BB03 28/07/98 LÌ 
029233 057 /G — S FIALE 10 MLSOLUZINIETT 1% Cc RNR N01BB03 28/07/98 DU 
029233 069 /G = 5 FIALE 10 MLSOLUZ INIETT 2% Cc RNR N01BB03 28/07/98 O 
029233 071 /G S FIALE 5 MLSOLUZ INIETT 1% (o; RNR N01BB03 28/07/98 UU 
029233 083 /G 5 FIALE 5 ML SOLUZ INIETT 2% (o) RNR N01BB03 28/07/98 DL) 
029233 095 /G.1FIALA 5 MLSOLUZÌNIETT 1% Cc RNR N01BB03 28/07/98 DU] 
029233 107 /G 1FIALA 5 MLSOLUZ INIETT 2% Cc RNR N01BB03 28/07/98 D) 

MEPIVACAINA Codice AIC Dossier Specialità: 029504 
data prima registrazione specialità: 08/01/97 Data Rinnovo Titolare AIC: CLARMED S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029504 014 /G 1 FIALA5SML1% Cc RNR N01BB03 08/01/97 O 
029504 026 /G 1 FIALA 10ML1% Cc RNR N01BB03 08/01/97 D] 
029504 038 /G = 1 FLACONE SO ML 1% Cc RNR N01BB03 08/01/97 0] 
029504 040 /G 1 FIALA S ML 2% (o) RNR N01BB03 08/01/97 O 
029504 053 /G 1 FIALA 10 ML2% Cc RNR N01BB03 08/01/97 LU 
029504 065 /G 1 FLACONE 50 ML 2% Cc RNR N01BB03 08/01/97 L] 

MEPIVACAINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 029537 
data prima registrazione specialità: 28/03/97 Data Rinnovo Titolare AIC: L. MOLTENI E C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO 
S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029537 014 /G = SOLUZ.1% 10 FIALE 10 ML Cc RNR N01BB03 28/03/97 U] 
029537 026 /G SOLUZ. 1% ADREN. 10 F.LE 10 ML C RNR N01BB53 28/03/97 O 
029537 038 /G SOLUZ. 2% 10 F.LE 10 ML Cc RNR N01BB03 28/03/97 O) 
029537 040 /G. SOLUZ.2% ADREN. 10 F.LE 10 ML Cc RNR N01BBS53 28/03/97 U 

MEPIVACAINA CON ADRENALINA Codice AIC Dossier Specialità: 029234 
data prima registrazione specialità: 04/08/95 Data Rinnovo Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029234 010 /G SOLUZIONE 1% 10 FIALE 10 ML c RNR N01BB53 04/08/95 Dl. 
029234 022 /G = SOLUZIONE 2% 10 FIALE 10 ML Cc RNR N01BBS3 04/08/95 n 
029234 034 /G = 1 FIALA 10 MLSOLUZ INIETT 1% Cc RNR N0O1BBS53 28/07/98 LÌ 
029234 046 /G. 1 FIALA 10 MLSOLUZ INIETT 2% Cc RNR N01BB53 28/07/98 O 
029234 059 /G 5 FIALE 10 ML SOLUZ INIETT 1% Cc RNR N01BBS3 28/07/98 U 
029234 061 /G 5 FIALE 10 ML SOLUZ INIETT 2% Cc RNR N01BBS3 28/07/98 O 
029234 073 /G. 5 FIALE 5 MLSOLUZ INIETT 1% Cc RNR N01BBS3 28/07/98 O 
029234 085 /G 5 FIALE 5 ML SOLUZ INIETT 2% c RNR NO1BBS3 28/07/98 O 
029234 097 /G. 1FIALA S MLSOLUZ INIETT 1% c RNR N01BBS3 28/07/98 O 
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029234 109 /G 1 FIALA 5 ML SOLUZ INIETT 2% Cc RNR N01BBS3 28/07/98 O 
| MERBROMINA l Codice AIC Dossier Specialità: 029926 | 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: A.F.O.M. MEDICAL SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029926 019 /G 2% FLACONE 30 ML Cc SP DO8AK04 08/11/93 vi 
029926 021 /G 2% FLACONE 1000 ML Cc SP DO8AK04 08/11/93 O 
MERBROMINA Codice AIC Dossier Specialità: 030025 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030025 011 /G 2% FLACONE 30 ML Cc SP DO8AK04 08/11/93 9%] 
MERBROMINA Codice AIC Dossier Specialità: 030345 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BOOTS HEALTHCARE MARCO VITI FARMACEUTICI S.PA. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in fama 
030345 019 /G 2% FLACONE 30 ML (o) SP DO08AK04 08/11/93 Mi 
MERBROMINA Codice AIC Dossier Specialità: 032718 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032718 013 /G = SOLUZIONE 2% FLACONE 30 ML Cc SP D08AK04 08/11/93 U 
MERBROMINA Codice AIC Dossier Specialità: 030625 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: DR. OTTOLENGHI & C. SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030625 014 /G 2% FLACONE 30 ML Cc SP D08AK04 08/11/93 TU 
MERBROMINA Codice AIC Dossier Specialità: 029695 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo = 08/11/98 Titolare AIC: DYNACREN LABORATORIO FARMACEUTICO DEL 
DOTT.A.FRANCIONI E DI M.GEROSA S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029695 018 /G 2% FLACONE 30 ML Cc SP D0O8AK04 08/11/93 U 
'! MERBROMINA Codice AIC Dossier Specialità: 031079 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FA.DEM SAS 
N° AIC Confezione i l Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031079 015 /G 2% FLACONE 30 ML Cc SP D08AK04 08/11/93 Mi 
031079 027 /G = 2% FLACONE 500 ML c SP D08AK04 08/11/93 O 
031079 039 /G 2% FLACONE 1000 ML Cc SP DO8AK04 08/11/93 a 
MERBROMINA Codice AIC Dossier Specialità: 030514 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 —DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMA 3 SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030514 018 /G 2% FLACONE ML 30 Cc SP DO8AK04 08/11/93 Mi 
030514 020 /G 2% FLACONE ML 50 Cc SP DO8AK04 08/11/93 U 
030514 032 /G 2% FLACONE ML 500 Cc SP DO8AK04 08/11/93 O 
030514 044 /G 2% FLACONE L 1 Cc SP DO8AK04 08/11/93 O 


| MERBROMINA Codice AIC Dossier Specialità: 031075 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMED SAS 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031075 017 /G 2% FLACONE 30 ML c SP DO8AK04 08/11/93 O 
031075 029 /G 2% FLACONE 50 ML Cc SP DO08AK04 08/11/93 O 
031075 031 /G 2% FLACONE 500 ML ( SP DO8AK04 08/11/93 DL] 
031075 043 /G 2% FLACONE 1 L Cc SP D08AK04 08/11/93 O 
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MERBROMINA Codice AIC Dossier Specialità: 029755 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

029755 016 /G 2% FLACONE 30 ML Cc SP D08AK04 08/11/93 O 
MERBROMINA Codice AIC Dossier Specialità: 030545 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030545 014 /G ‘2% FLACONE 30 ML Cc SP DO8AK04 08/11/93 U 
030545 026 /G 2% FLACONE 50 ML Cc SP D08AK04 08/11/93 Ci 

| MERBROMINA Codice AIC Dossier Specialità: 030978 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE IN.T.E.S. 
L 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030978 011 /G 2% FLACONE 30 ML Cc SP DO08AK04 08/11/93 O 
030978 023 /G 2% FLACONE 50 ML Cc SP DO0O8AK04 08/11/93 O 
030978 035 /G 2% FLACONE 1 L Cc SP DO8AK04 08/11/93 O 
030978 047 /G = 2% FLACONESL Cc SP DO8AK04 08/11/93 O 

MERBROMINA Codice AIC Dossier Specialità: 030228 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030228 011 /G 2% FLACONE 30 ML (o) SP DO08AK04 08/11/93 [a] 
030228 023 /G 2% FLACONE 200 ML Cc SP DO08AK04 08/11/93 [nai 

MERBROMINA Codice AIC Dossier Specialità: 030311 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LABOR.FARMACEUTICO DR.GIOVANARDI 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030311 017 /G 2% FLACONE 30 ML Cc SP D08AK04 08/11/93 hi 

MERBROMINA Codice AIC Dossier Specialità: 029805 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029805 013 /G 2% FLACONE 30 ML Cc SP D08AK04 08/11/93 ta 
029805 025 /G 2% FLACONE 1000 ML Cc SP D08AK04 08/11/93 O 

MERBROMINA Codice AIC Dossier Specialità: 031880 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LACHIFARMA S.R.L. LABORATORIO CHIMICO SALENTINO 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031880 014 /G 2% FLACONE 30 ML Cc SP D0O8AK04 08/11/93 Mi 
031880 026 /G 2% FLACONE 100 ML Cc SP D08AK04 08/11/93 U 
031880 038 /G © 2% FLACONE 500 ML Cc SP DO8AK04 08/11/93 O 
031880 040 /G 2% FLACONE 1000 ML Cc SP DO08AK04 08/11/93 O 


MERBROMINA 


Codice AIC Dossier Specialità: 031147 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OLCELLI DOTT. M.&C. SRL - LABORATORIO CHIMICO- 
FARMACEUTICO 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031147 010 /G 2% FLACONE 30 ML Cc SP DO8AK04 08/11/93 nn 
031147 022 /G 2% FLACONE 50 ML Cc SP DOSAK04 08/11/93 O 
031147 034 /G 2% FLACONE 100 ML Cc SP D08AK04 08/11/93 O 
031147 046 /G = 2% FLACONE 500 ML Cc SP DO8AK04 08/11/93 O 
031147 059 /G 2% FLACONE 1000 ML (0) SP DO8AK04 08/11/93 O 


08/11/93 Data Rinnovo 


MERBROMINA 
data prima registrazione specialità: 


Codice AIC Dossier Specialità: 031793 
08/11/98 Titolare AIC: RAMINI S.R.L. 


N° AIC 
031793 019 /G 


Confezione 
2% FLACONE 20 ML 


in Farmacia 
08/11/93 i 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione 


Cc SP D08AK04 
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031793 021 /G 2% FLACONE 1000 ML | Cc SP DOSAK04 08/11/93 Li 
MERBROMINA Codice AIC Dossier Specialità: 031341 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ZETA FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
03i34i dii /G 2% FLACONE 30 ML Cc SP D08AK04 08/11/93 Mi 
MERCURIO OSSIDO GIALLO Codice AIC Dossier Specialità: 030979 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE I.N.T.E.S. 
Di 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030979 013 /G 1% POMATA OFTALMICA 5 G Cc SP SOIAXO1 08/11/93 CJ 
030979 025 /G 2% POMATA OFTALMICA 5 G Cc SP SO1AX01 08/11/93 O 

MERCURIO OSSIDO GIALLO Codice AIC Dossier Specialità: 029637 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: TUBILUX PHARMA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029637 016 /G 1% POMATA OFTALMICA 5 G Cc SP SO1AXO01 08/11/93 Mi 
029637 028 /G 2% POMATA OFTALMICA 5 G Cc SP SO1AX01 08/11/93 si 

METADONE CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 029927 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: A.F.0.M. MEDICAL SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029927 011 /G-. SCIROPPO 0,1% FLACONE $ ML A_37 RMS N02AC02 08/11/93 wi 
029927 023 /G SCIROPPO 0,1% FLACONE 10 ML A 37 RMS N02AC02 08/11/93 Li 
029927 035 /G SCIROPPO 0,1% FLACONE 20 ML A 37 RMS N02AC02 08/11/93 i 

METADONE CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 029610 | 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: L. MOLTENI E C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO J 
S.P.A. 

N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029610 019 /G SCIROPPO 0,1% FLACONE 5 ML A 37 RMS NOZAC02 08/11/93 Mi 
029610 021 /G SCIROPPO 0,1% FLACONE 10 ML A 37 RMS N02AC02 08/11/93 Mv 
029610 033 /G SCIROPPO 0,1% FLACONE 20 ML A 37 RMS NO2AC02 08/11/93 Mi 
029610 045 /G SCIROPPO 0,1% FLACONE 190 ML A 37 RMS N02AC02 08/06/98 LU 
029610 058 /G SCIROPPO 0,1% FLACONE 500 ML H RMS N02AC02 08/06/98 L] 
029610 060 /G SCIROPPO 0,1% FLACONE 1000 ML H RMS N02AC02 08/06/98 CD) 
029610 072 /G SCIROPPO 0,1% FLACONE 40 ML A 37 RMS N02AC02 08/06/98 LU] 
029610 084 /G SCIROPPO 0,1% FLACONE 60 ML A 37 RMS N02AC02 08/06/98 DI 

f 
| METADONE CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 029968 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ZAMBON ITALIA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029968 017 /G SCIROPPO 0,1% FLACONE 5 ML A _ 37 RMS N02AC02 08/11/93 mi 
029968 029 /G SCIROPPO 0,1% FLACONE 10 ML A_37 RMS NO2ACO2 08/11/93 MI 
029968 031 /G SCIROPPO 0,1% FLACONE 20 ML A_ 37 RMS N02AC02 08/11/93 i 
029968 070 /G FLACONE SCIROPPO 0,1% 100 ML A 37 RMS N02AC02 13/05/98 U 
029968 082 /G FLACONE SCIROPPO 0,1% 500 ML H OSP NO2ACO2 13/05/98 U] 
029968 094 /G FLACONE SCIROPPO 0,1% 1000 ML H OSP N02AC02 13/05/98 O 

METILE SALICILATO Codice AIC Dossier Specialità: 029928 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: A.F.0.M. MEDICAL SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

029928 013 /G UNGUENTO 30 G Cc SP M02AC 08/11/93 Mi 
i METILE SALICILATO Codice AIC Dossier Specialità: 030546 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL 
[i 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

030546 016 /G UNGUENTO 30 G SP M02AC 08/11/93 O 


— 890 — 


Serie generale - n. 195 


20-8-1999 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 195 


Medicinali a Denominazione Generica 
METILE SALICILATO Codice AIC Dossier Specialità: 030114 


data prima registrazione specialità; 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOTERAPICO ITALIANO SPA 


N° AIC Confezione Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030114 019 /G 30 G UNGUENTO 10% Cc SP MO02AC 08/11/93 [nn 


METILE SALICILATO Codice AIC Dossier Specialità: 031885 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LACHIFARMA S.R.L. LABORATORIO CHIMICO SALENTINO 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031885 015 /G = UNGUENTO 5S0G Cc SP M02AC 08/11/93 O 
METILPREDNISOLONE Codice AIC Dossier Specialità: 030547 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030547 018 /G 10 COMPRESSE 4 MG Cc RR H02AB04 08/11/93 AO 
030547 020 /G 100 COMPRESSE 4 MG Cc RR H02AB04 08/11/93 O 
030547 032 /G 500 COMPRESSE 4 MG Cc RR H02AB04 08/11/93 O 
030547 044 /G 1000 COMPRESSE 4 MG (o) RR H02AB04 08/11/93 O 
030547 057 /G 10 COMPRESSE 8 MG Cc RR H02AB04 08/11/93 O 
030547 069 /G 100 COMPRESSE 8 MG Cc RR H02AB04 08/11/93 O 
030547 071 /G 500 COMPRESSE 8 MG C RR H02AB04 08/11/93 CD) 
030547 083 /G 1000 COMPRESSE 8 MG Cc RR H02AB04 08/11/93 O 


METILPREDNISOLONE Codice AIC Dossier Specialità: 030115 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOTERAPICO ITALIANO SPA 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030115 024 /G 10 COMPRESSE 8 MG Cc RR H02AB04 08/11/93 O 
030115 048 /G 100 COMPRESSE 4 MG Cc RR H02AB04 08/11/93 DU] 


METILPREDNISOLONE 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 


Codice.AIC Dossier Specialità: 030229 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030229 013 /G 10 COMPRESSE 4 MG Cc RR H02AB04 08/11/93 O 
030229 025 /G 10 COMPRESSE 8 MG Cc RR H02AB04 08/11/93 na] 

METILPREDNISOLONE Codice AIC Dossier Specialità: 032458 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

032458 010 /G 10 COMPRESSE 8 MG Cc RR H02AB04 08/11/93 O 
| METOCLOPRAMIDE CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 034142 
data prima registrazione specialità: 30/03/99 Data Rinnovo Titolare AIC: BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

034142 012 /G 5 FIALE SOLUZ INIETT IM EV 10 MG/2 ML A RR A03FA01 30/03/99 [nn 
METOPROLOLO Codice AIC Dossier Specialità: 032019 
data prima registrazione specialità: 28/07/98 Data Rinnovo Titolare AIC: HEXAN S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032019 010 /G 30 COMPRESSE 100 MG A RR C07AB02 28/07/98 D 
METRONIDAZOLO Codice AIC Dossier Specialità: 031290 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ASSOGALENICA OFFICINA GALENICA PER IL TERZO 
MONDO 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031290 012 /G 1000 COMPRESSE 250 MG Cc RR PO1ABO1 08/11/93 [nn 
METRONIDAZOLO Codice AIC Dossier Specialità: 030293 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 —DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BELTAPHARM S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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030293 017 /G 20 COMPRESSE 250 MG A RR PO1ABO1 08/11/93 CL] 
METRONIDAZOLO Codice AIC DossierSpecialità: 032717 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032717 011 /G 20 COMPRESSE 250 MG A RR PO1ABO1 08/11/93 O] 
METRONIDAZOLO Codice AIC Dossier Specialità: 030270 | 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMACEUTICI ECOBI SAS 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030270 019 /G 20 COMPRESSE 250 MG A RR PO1ABO1 08/11/93 U 
METRONIDAZOLO Codice AIC Dossier Specialità: 030548 

data prima registrazione specialità: 08/1 1/83 DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030548 010 /G = 20 COMPRESSE 250 MG A RR PO1AB01 08/11/93 O 
030548 022 /G 100 COMPRESSE 250 MG Cc RR PO1ABO1 08/11/93 DU 
030548 034 /G 500 COMPRESSE 250 MG Cc RR P01ABO1 08/11/93 DU 
030548 046 /G 1000 COMPRESSE 250 MG (O) RR PO1AB01 08/11/93 O 


METRONIDAZOLO Codice AIC Dossier Specialità: 030116 5 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOTERAPICO ITALIANO SPA 


| 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030116 014 /G 20 COMPRESSE 250 MG A RR PO1ABO1 08/11/93 C] 
030116 026 /G 100 COMPRESSE 250 MG (S) RR PO1ABOI 08/11/93 U 

METRONIDAZOLO Codice AIC Dossier Specialità: 030847 | 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Zitolare AIC: ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO 1.S.I. S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030847 014 /G 20 COMPRESSE 250 MG A RR PO1ABO1 08/11/93 O 
030847 026 /G 1000 COMPRESSE 250 MG Cc RR POIABOI 08/11/93 to] 

METRONIDAZOLO Codice AIC Dossier Specialità: 030165 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. | 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030165 017 /G 20 COMPRESSE 250 MG A RR POIABO1 08/11/93 O 
030165 029 /G 10 COMPRESSE VAGINALI 500 MG Cc RR GOIAX01 08/11/93 O 

METRONIDAZOLO Codice AIC Dossier Specialità: 030230 "i 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

030230 015 /G = 20 COMPRESSE 250 MG A RR PO1ABO1 08/11/93 DU] 


METRONIDAZOLO Codice AIC Dossier Specialità: 030003 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 =DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MEDISCA FARMACEUTICI S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 


030003 014 /G = 20 COMPRESSE 250 MG A RR PO1ABOI1 08/11/93 DU] 
METRONIDAZOLO Codice AIC Dossier Specialità: 029598 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 —DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONTEFARMACO SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029598 012 /G 20 COMPRESSE 250 MG A RR PO1ABO1 08/11/93 O) 
METRONIDAZOLO Codice AIC Dossier Specialità: 032459 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032459 012 /G 20 COMPRESSE 250 MG A RR PO1AB0O1 08/11/93 DL] 
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MIELE ROSATO Codice AIC Dossier Specialità: 029929 
data prima registrazione specialità: 08/11/99 =DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: A.F.0.M. MEDICAL SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029929 015 /G FLACONE G 30 Cc SP A01ADI11 08/11/93 tz 
029929 027 /G FLACONE G 60 Cc SP AO1ADI1 08/11/93 [na 
029929 041 /G FLACONE G 1000 c SP AO1ADI1 08/11/93 a] 

MIELE ROSATO Codice AIC Dossier Specialità: 030346 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BOOTS HEALTHCARE MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030346 011 /G = FLACONE30G Cc SP A01ADI1 08/11/93 84) 
030346 023 /G FLACONE 60 G (o) SP AO1ADII1 08/11/93 9a] 

MIELE ROSATO A Codice AIC Dossier Specialità: 030626 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: DR. OTTOLENGHI & C. SRL 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030626 016 /G FLACONE 25 G Cc SP A01ADI1 08/11/93. na) 
030626 028 /G FLACONE 50G Cc SP AOIADI11 08/11/93 O 

(MIELE ROSATO Codice AIC Dossier Specialità: 031084 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FA.DEM SAS 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031084 015 /G FLACONE ASTUCCIO 25 G Cc SP AO1ADI1 08/11/93 MI 

MIELE ROSATO Codice AIC Dossier Specialità: 030516 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMA 3 SRL 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030516 013 /G SOLUZIONE G 25 (0) SP A01ADI1 08/11/93 89) 
030516 025 /G SOLUZIONE G 60 c SP A01ADI11 08/11/93 8] 

MIELE ROSATO Codice AIC Dossier Specialità: 031077 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 =DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMED SAS 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031077 011 /G SOLUZIONE G 25 Cc SP AOIADII 08/11/93 LÌ 
031077 023 /G SOLUZIONE G 60 Cc SP AO1ADI1 08/11/93 O 

| MIELE ROSATO : Codice AIC Dossier Specialità: 030549 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030549 012 /G FLACONE 25 G Cc SP AO01ADII 08/11/93 ol 
030549 024 /G FLACONE 50 G Cc SP A01ADI11 08/11/93 wi 

MIELE ROSATO Codice AIC Dossier Specialità: 030231 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030231 017 /G SOLUZIONE 25 G c SP A01ADI11 08/11/93 IN, 
030231 029 /G SOLUZIONE 50 G Cc SP A01AD11 08/11/93 hi 

MIELE ROSATO Codice AIC Dossier Specialità: 029806 
: data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA SRL. 
L 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029806 015 /G FLACONE 25 ML Cc SP A01ADI1 08/11/93 N 
029806 027 /G FLACONE 50 ML Cc SP AO1ADII 08/11/93 vi 
029806 039 /G FLACONE 1000 ML c SP A0IADII 08/11/93 O 

MIELE ROSATO Codice AIC Dossier Specialità: 031894 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LACHIFARMA S.R.L. LABORATORIO CHIMICO SALENTINO 


N° AIC Confezione 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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031894 013 /G FLACONE 30G Cc SP AO1AD11 08/11/93 G 
031894 025 /G FLACONE 60G Cc SP AO1ADII 08/11/93 U 
| MIELE ROSATO Codice AIC Dossier Specialità: 031148 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OLCELLI DOTT. M.&C. SRL . LABORATORIO CHIMICO. 
E N SIE ee SS IAA CELIO 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Regisirazione in Farmacia 
031148012 /G = FLACONE 30G c SP AOI1ADI1 08/11/93 DU 
031148 024 /G FLACONE 60G Cc SP AQ1ADII 08/11/93 O 
031148 036 /G FLACONE 500 G Cc SP A01AD11 08/11/93 O 


MIELE ROSATO Codice AIC Dossier Specialità: 031794 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: RAMINI S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031794 011 /G FLACONE 20G Cc SP AO1ADI1 08/11/93 Mi 
031794 023 /G = FLACONE 500G Cc SP ADIADII 08/11/93 LI 
031794 035 /G FLACONE 1000 G Cc SP AD1ADII 08/11/93 O 

MIELE ROSATO Codice AIC Dossier Specialità: 031343 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ZETA FARMACEUTICI S.P.A. 

N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

031343 015 /G FLACONE 30 ML Cc SP ADIADII 08/11/93 I 
MORFINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030024 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030024 018 /G 5 FIALE10 MG/ML A RMS NO2AA01 08/11/93 U 
030024 020 /G 5 FIALE20 MG/ML A RMS NO2AA01 08/11/93 0] 

Î SE. ME 
MORFINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 029611 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo = 08/11/98 Titolare AIC: L. MOLTENI E C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO 
SPA. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029611 023 /G 10 MG/ML 5 FIALE1 ML A RMS N02AA0i 08/11/93 7] 
029611 035 /G 20 MG/ML S FIALE1 ML A RMS N02AA01 08/11/93 vi 

MORFINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030798 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Zitolare AIC: MONICO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030798 019 /G $ FIALE 10 MG/1 ML A RMS NO2AA01 08/11/93 Mi 
030798 021 /G S FIALE 20 MG/1 ML A RMS N02AA01 08/11/93 9a 

MORFINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030677 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030677 013 /G 5 FIALE 1 ML 0,01G A RMS N0O2AA01 08/11/93 i 
030677 025 /G S FIALE 1 ML0,02G A RMS N02AA01 08/11/93 IZ] 

a CLORIDRATO E ATROPINA SOLFATO Codice AIC Dossier Specialità: 031363 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: L. MOLTENI E C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO 
e $ P.A ’ nl 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

031363 017 /G 10 MGE 0,5 MG 5 FIALE Cc RMS N02AG01 08/11/93 U 
MORFINA CLORIDRATO E ATROPINA SOLFATO Codice AIC Dossier Specialità: 031368 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONICO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

031368 018 /G S FIALE 10 MG+0,5MG/1ML RMS N02AGO01 08/11/93 O) 
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MORFINA CLORIDRATO E ATROPINA SOLFATO Codice AIC Dossier Specialità: 031302 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031302 019 /G 10 MG + 0,5 MG 5 FIALE 1 ML Cc RMS N02AG01 08/11/93 O 
NAFAZOLINA NITRATO Cadice AIC Dossier Specialità: 032719 
data prima registrazione specialità: 08/11)93 =—DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032719 015 /G SOLUZIONE OFTALMICA 0,025% FLACONE 10 ML C RR SO1GA01 08/11/93 O] 
NAFAZOLINA NITRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030980 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE IN.T.E.S. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030980 015 /G 0,025 % SOLUZIONE OFTALMICA 5 ML (8 RR SO1GAO1 08/11/93 0 
030980 027 /G 0,025 % SOLUZIONE OFTALMICA 10 ML Cc RR SO1GA01 08/11/93 O 


NALOXONE Codice AIC Dossier Specialità: 029858 
data prima registrazione specialità; 08/11/93. Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE SRL. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029858 014 /G FIALA 2 ML 0,04 MG/2 ML Cc RR V03AB15 08/11/93 O 
029858 026 /G FIALA 1 ML 0,4 MG/ML (a RR VOZABIS 08/11/93 
029858 038 /G 5 FIALE 0,04MG/2ML [e RR V03AB15 08/11/93 
029858 040 /G S FIALE 0,4MG/1IML Cc RR V03AB15 08/11/93 LÌ 

NALOXONE Codice AIC Dossier Specialità: 030678 
data prima registraZione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 

N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030678 015 /G S FIALE 2 ML 0,04 MG (6 RR V03AB15 08/11/93 n 
030678 027 /G 50 FIALE 2 ML 0,04 MG Cc RR V03ABIS 08/11/93 Gj 
030678 039 /G S FIALE 1 ML 0,4 MG Cc RR V03AB15 08/11/93 na) 
030678 041 /G 50 FIALE 1 ML 0,4 MG Cc RR V03AB15 08/11/93 LU] 

NALOXONE CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030068 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030068 011 /G FIALA 0,04 MG/2 ML Cc RR V03AB15 08/11/93 O 
030068 023 /G 50 FIALE0,04 MG/2 ML Cc RR V03AB15 08/11/93 [n 
030068 035 /G 100 FIALE0,04 MG/2 ML Cc RR V03AB15 08/11/93 DI 
030068 047 /G FIALA 0,4 MG/1 ML Cc RR V03AB15 08/11/93 DU] 
030068 050 /G 10 FIALE 0,4 MG/1 ML Cc RR V03AB1S 08/11/93 U 
030068 062 /G 50 FIALE0,4 MG/1 ML Cc RR V03AB15 08/11/93 O 
030068 074 /G 100 FIALE0,4 MG/1 ML Cc RR V03AB15 08/11/93 Ci 

NALOXONE CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 029612 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: L. MOLTENI E C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO 
S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029612 013 /G 0,4 MG/ML FIALA 1 ML Cc RR V03ABIS 08/11/93 LU] 
029612 025 /G 0,04 MG/2 ML FIALA 2 ML (o) RR V03AB15 08/11/93 O 

NALOXONE CLORIDRATO ‘Codice AIC Dossier Specialità: 032460 
we prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA SRL. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032460 014 /G FIALA 0,04MG2ML Cc RR. V03AB15 08/11/93 U 
032460 026 /G FIALA 0,4MG/1ML Cc RR V03ABIS 08/11/93 na 
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NAPROXENE Codice AIC Dossier Specialità: 033289 
data prima registrazione specialità: 25/11/97 —Data Rinnovo Titolare AIC: LIFEPHARMA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033289 012 /G 30 COMPRESSE 500 MG A 66 RR MO01AE02 25/11/97 O 
033289 024 /G 10 SUPPOSTE 500 MG Cc RR MOIAEO2 25/11/97 Li 

NEOMICINA SOLFATO Codice AIC Dossier Specialità: 032722 
data prima registrazione specialità: 08/11793 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032722 011 /G POMATA OFTALMICA 0,5% TUBO 5 G Cc RR S01AA03 08/11/93 O 
032722 023 /G SOLUZIONE OFTALMICA 0,5% FLACONE 10 ML (o) RR SO1AA03 08/11/93 O 


NEOMICINA SOLFATO Codice AIC Dossier Specialità: 030981 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE IN.T.E.S. 


________ _—— _ —_t_——— 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030981 017 /G 0,5% POMATA OFTALMICA 5G Cc RR SO1AA03 08/11/93 O] 
030981 029 /G 0,5% SOLUZIONE OFTALMICA 5 ML Cc RR SO1AA03 08/11/93 O 
030981 031 /G 0,5% SOLUZIONE OFTALMICA 10 ML Cc RR SO1AA03 08/11/93 O 
NICOTINAMIDE Codice AIC Dossier Specialità: 029671 

data prima registrazione specialità: 08/11/33 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: DYNACREN LABORATORIO FARMACEUTICO DEL 
DOTT.A.FRANCIONI E DI M.GEROSA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029671 017 /G 20 COMPRESSE 250 MG Cc SP A11HA01 08/11/93 O 
| NICOTINAMIDE Codice AIC Dossier Specialità: 030117 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOTERAPICO ITALIANO SPA 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030117 016 /G © 20 COMPRESSE 250 MG (6; SP A11HA01 08/11/93 Cj 
NICOTINAMIDE Codice AIC Dossier Specialità: 030848 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO 1.S.I, S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC. Ì Registrazione in Farmacia 
030848 016 /G 20 COMPRESSE 250 MG Cc SP A11HAO01 08/11/93 0] 
030848 028 /G 1000 COMPRESSE 250 MG Cc SP A11HA01 08/11/93 O 

NICOTINAMIDE Codice AIC Dossier Specialità: 032461 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

032461 016 /G 20 COMPRESSE 250 MG Cc Nd A11HA01 08/11/93 [na] 
NIFEDIPINA Codice AIC Dossier Specialità: 031227 
data prima registrazione specialità: 28/07/98 Data Rinnovo Titolare AIC: HEXAN S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

031227 010 /G 50 CAPSULE 10 MG A RR C08CA0S 28/07/98 O 


031227 022 /G = 50 COMPRESSE RILASCIO PROLUNGATO 20 MG A RR C08CA0S 28/07/98 Ù 


NIMESULIDE * Codice AIC Dossier Specialità: 033578 
data prima registrazione specialità: 26/05/99 Data Rinnovo Titolare AIC: DOC GENERICI SRL 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033578 016 /G 30 COMPRESSE 100 MG A 66 RR MO1AX17 26/05/99 DO) 
033578 028 /G 15 COMPRESSE 200 MG Cc RR M01AX17 26/05/99 U 
033578 030 /G 10 SUPPOSTE 200 MG Cc RR MO1AX17 26/05/99 U 
033578 042 /G 30 BUSTINE GRANULATO SOSP ORALE 100 MG A 66 RR MO1AX17 26/05/99 O 


NIMESULIDE Codice AIC Dossier Specialità: 032983 
data prima registrazione specialità: 08/08/97 Data Rinnovo Titolare AIC: DOROM S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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032983 013 /G 30 COMPRESSE 100 MG A 66 RR MOIAX17 08/08/97 Di 
032983 025 /G .. 30 BUST. POLVERE PER SOLUZIONE ORALE 100 MGA 66 RR MO1AX17 08/08/97 
032983 037 /G 10 SUPPOSTE 200 MG Cc RR M01AX17 08/08/97 n 
NISTATINA Codice AIC Dossier Specialità: 030294 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BELTAPHARM S.P.A. 

N° AIC «Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

030294 019 /G 100 ML SOSPENSIONE ORALE 100000 UI/ML Cc RR A07AA02 08/11/93 
NISTATINA Codice AIC Dossier Specialità: 030166 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030166 019 /G 20 COMPRESSE RIVESTITE 500000 UI c RR AOTAA02 08/11/93 0 
030166 021 /G SCIROPPO FLACONI 100 ML 100000 UI/ML c RR AOTAA02 08/11/93 O 

NITRATO D'ARGENTO Codice AIC Dossier Specialità: 030023 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030023 016 /G 1 MATITA 1G Cc SP DO8ALO1 08/11/93 CL) 
030023 028 /G 10 MATITA 1G (6 SP DO8ALO1 08/11/93 Ul 

NITRATO D'ARGENTO Codice AIC Dossier Specialità: 030227 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

030227 019 /G 1 MATITA Cc SP DOBALOI 08/11/93 U 
NITROFURANTOINA Codice AIC Dossier Specialità: 030291 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BELTAPHARM S.PA. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione — ATC Registrazione in Farmacia 
030291 013 /G = 20 COMPRESSE 50 MG A RR 604AC01 08/11/93 CD) 

NITROFURANTOINA Codice AIC Dossier Specialità: 030550 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030550 014 /G 20 COMPRESSE 50 MG A RR G04AC01 08/11/93 O 
030550 026 /G 100 COMPRESSE 50 MG Cc RR G04AC01 08/11/93 n 
030550 038 /G 500 COMPRESSE 50 MG Cc RR 604AC01 08/11/93 O) 
030550 040 /G 1000 COMPRESSE 50 MG Cc RR G04AC01 08/11/93 U 

NITROFURANTOINA Codice AIC Dossier Specialità: 030118. 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOTERAPICO ITALIANO SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030118 018 /G 20 COMPRESSE 50 MG A RR G04AC01 08/11/93 O . 

NITROFURANTOINA Codice AIC Dossier Specialità: 030849 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo = 08/11/98 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO 1.S.I. S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030849 018 /G 20 COMPRESSE 50 MG A RR G04AC01 08/11/93 O 
030849 020 /G 1000 COMPRESSE S0 MG Cc RR G04AC01 08/11/93 LU 

NITROFURANTOINA Codice AIC Dossier Specialità: 030167 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 —DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030167 011 /G SCIROPPO 0,5% FLACONE 100 ML A RR G04AC01 08/11/93 O 
030167 023 /G 20 COMPRESSE 50 MG A RR G04AC01 08/11/93 n 

NITROFURANTOINA Codice AIC Dossier Specialità: 030232 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LAB,FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 


N* AIC Confezione 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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030232 019 ./G 20 COMPRESSE 50 MG A RR G04AC01 08/11/93 CL] 
NITROFURANTOINA Codice AIC Dossier Specialità:, 032462 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032462 018 /G 20 COMPRESSE S0 MG A RR 6G04AC01 08/11/93 O 
«NITROGLICERINA Codice AIC Dossier Specialità: 033714 | 
data prima registrazione specialità: 02/06/99 Data Rinnovo Titolare AIC: PH&TS.R.L. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033714 015 /G 10 FIALE SOLUZ INFUS EV SMG/1ML H OSP COIDAO02 02/06/99 O 
033714 039 /G 10 FIALE SOLUZ INFUS EV 10MG/10ML H OSP C01DA02 02/06/99 O 
033714 041 /G 5 FLACONI SOLUZ INFUS EV 50MG/SOML H OSP CO1DA02 02/06/99 O 
NORADRENALINA TARTRATO Codice AIC Dossier Specialità: 031945 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo = 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 
i 
N° AIC Confezione Fascia .SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031945 013 /G 2MG/1ML 1 FIALA 1 ML Cc RR C01CA03 08/11/93 CD] 
031945 025 /G 2MG/1ML 2 FIALE 1 ML (0) RR C01CA03 08/11/93 O 
031945 037 /G 2MG/1ML 3 FIALE 1 ML Cc RR C01CA03 08/11/93 O 
031945 049 /G 2MG/1ML 4 FIALE 1 ML Cc RR COICA03 08/11/93 U 
031945 052 /G 2MG/1ML 5 FIALE 1 ML Cc RR C01CA03 08/11/93 DU 
031945 064 /G 2MG/1ML 6 FIALE 1 ML (o) RR C01CA03 08/11/93 O] 
031945 076 /G = 2MG/IML7 FIALE 1 ML Cc RR CO1CA03 08/11/93 Di 
031945 088. /G 2MG/1ML 8 FIALE 1 ML Cc RR C01CA03 08/11/93 O 
031945 090 /G 2MG/1ML 9 FIALE1 ML (@ RR CO1CA03 08/11/93 QU 
031945 102 /G 2MG/1ML 10 FIALE 1 ML (6; RR C01CA03 08/11/93 O 


— | 


| NORADRENALINA TARTRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030930 | 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MEDACTA S.A. Î 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030930 010 /G— FIALA 2 MG/1 ML c RR C01CA03 08/11/93 U 
030930 022 /G S FIALE 2MG/1 ML Cc RR C01CA03 08/11/93 O 
030930 034 /G 10 FIALE 2MG/1ML (0) RR C01CA03 08/11/93 a) 
030930 046 /G 50 FIALE 2MG/IML G RR C01CA03 08/11/93 O 
030930 059 /G 100 FIALE 2MG/1ML Cc RR C01CA03 08/11/93 O 

NORADRENALINA TARTRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030799 | 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONICO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030799 011 /G 5 FIALE 2 MG/1 ML Cc RR C01CA03 08/11/93 x 
NORADRENALINA TARTRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030679 i 

data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030679 017 /G 5 FIALE 1 ML 2 MG Cc RR C01CA03 08/11/93 U 
030679 029 /G 50 FIALE 1 ML 2 MG c RR C01CA03 08/11/93 O 


I 
029930 


ODONTALGICHE Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità; 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: A.F.O.M. MEDICAL SPA 


N° AIC Confezione ° Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029930 017 /G GOCCE G 4 (o) SP ADADII 08/11/93 DI 
ODONTALGICHE Codice AIC Dossier Specialità: 030517 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMA 3 SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030517 015 /G GOCCE 4G Cc SP AO1ADI11 08/11/93 CD] 
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ODONTALGICHE Codice AIC Dossier Specialità: 030551. 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL 

N° AIC Confezione i Fascia SSN Dispensazione ‘ATC Registrazione in Farmacia 
030551 016 /G GOCCE 46 Cc SP A01ADI1 08/11/93 DI 

OLEO CALCAREA Codice AIC Dossier Specialità: 031086 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC- FA.DEM SAS 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031086 010 /G POMATA TUBETTO 30 G c SP DOSAX 08/11/93 i 

OLEO CALCAREA Codice AIC Dossier Specialità: 029756 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

029756 018 /G POMATA 30G € Sp DO8BAX 08/11/93 n) 
OLEO CALCAREA Codice AIC Dossier Specialità: 030552 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030552 018 /G POMATA 10G Cc SP DOBAX 08/11/93 GU 
030552 020 /G POMATA 20G + C SP DO8AX 08/11/93 n 
030552 032 /G POMATA 30G Cc SP DO8AX 08/11/93 Mi 

OLIO CANFORATO Codice AIC Dossier Specialità: 031319 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 —DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ALLEANZA SALUTE ITALIA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

031319 015 /G 10% FLACONE 100 ML Cc SP M02AX10 08/11/93 Mi 
OLIO CANFORATO Codice AIC Dossier Specialità: 031063 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FA.DEM SAS 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031063 011 /G SOLUZIONE 10% FLACONE CON ASTUCCIO 100ML € SP M02AX10 08/11/93 Mi 
031063 023 /G SOLUZIONE 10% FLACONE 1000 ML Cc SP MO2AXIO 08/11/93 DU) 

OLIO CANFORATO Codice AIC Dossier Specialità: 030519 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMA 3 SRL 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030519 019 /G SOLUZIONE 10% G 100 Cc SP M02AX10 08/11/93 i 
030519 021 /G SOLUZIONE 10% L1 c SP M02AX10 08/11/93 CU] 

OLIO CANFORATO Codice AIC Dossier Specialità: 031078 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMED SAS 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031078 013 /G SOLUZIONE 10% G 100 (e) SP MD2AX10 08/11/93 O 
031078 025 /G SOLUZIONE 10% L 1 Cc SP M02AX10 08/11/93 LU) 

OLIO CANFORATO Codice AIC Dossier Specialità: 031019 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARVE S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031019 019 /G FLACONE 100 G Cc SP MO2AXI10 08/11/93 DU) 
031019 021 /G FLACONE 1000 ML Cc SP M02AXI9 08/11/93 O 

foLio DI RICINO Codice AIC Dossier Specialità: 029931 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: A.F.O.M. MEDICAL SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029931 019 /G 10 CAPSULE 1G Cc SP A0D6ABOS 08/11/93 OÙ 
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{ OLIO DI RICINO Codice AIC Dossier Specialità: 030347 
È data primaregistrazione specialità 08/11/93 —DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BOOTS HEALTHCARE MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A, 


N* AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030347 013 /G. 10CAPSULE1G Cc SP AO6ABOS 08/11/93 Mi 
OLIO DI RICINO Codice AIC Dossier.Specialità: 030520 | 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMA 3 SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030520011 /G 10 CAPSULE G 1 Cc SP A06ABOS 08/11/93 MI 
030520 023 /G 20 CAPSULE G 1 Cc SP A06ABOS 08/11/93 O 


OLIO DI RICINO Codice AIC Dossier Specialità: 031080 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMED SAS 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031080 017 /G 10 CAPSULE G 1 Cc SP A06ABOS 08/11/93 O 
OLIO DI RICINO Codice AIC Dossier Specialità: 031020 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARVE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031020 011 /G 20 CAPSULE 1G Cc SP A06ABOS 08/11/93 O 
OLIO DI RICINO Codice AIC Dossier Specialità: 029808 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029808 019 /G 10 CAPSULE 1G Cc SP A06ABOS 08/11/93 N 
029808 021 /G 20 CAPSULE 1G Cc SP A06ABOS 08/11/93 O 
029808 033 /G 1000 CAPSULE1G c SP A06ABOS 08/11/93 DU 
_ 
| OLIO DI RICINO Codice AIC Dossier Specialità: 031345 | 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ZETA FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031345 010 /G 20 CAPSULE 1 GR c SP A06ABOS 08/11/93 vi 
eno DI VASELINA Codice AIC Dossier Specialità: 029932 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: A.F.O.M. MEDICAL SPA 
L j 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029932 011 /G = EMULSIONE 40% FLACONE 200 ML Cc SP AO6AA01 =. 08/11/93 na 
OLIO DI VASELINA Codice AIC Dossier Specialità: 030348 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98. Titolare AIC: BOOTS HEALTHCARE MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030348 015 /G EMULSIONE 40% FLACONE 200 G e SP A06AAO1 08/11/93 Mi 
‘OLIO DI VASELINA Codice AIC Dossier Specialità: 029759 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029759 014 /G STERILE USO ESTERNO 10 FIALE10 ML Cc SP VO7AY 08/11/93 O 
OLIO DI VASELINA Codice AIC Dossier Specialità: 030553 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030553 010 /G EMULSIONE 40% FLACONE 200 G Cc SP AO6AA01 08/11/93 Di 
r 3 
OLIO DI VASELINA Codice AIC Dossier Specialità: 030234 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030234 013 /G EMULSIONE 40% FLACONE 200 G loi SP AO6AA0I 08/11/93 9A] 
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Codice AIC Dossier Specialità: 029810 
Titolare AIC: LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L. 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

029810 013 /G EMULSIONE FLACONE 200 G c SP AO6AA0I 08/11/93 O 
OLIO DI VASELINA Codice AIC Dossier Specialità: 032589 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032589 018 /G = FIALA 10 ML Cc SP VO7AY 08/11/93 U 
032589 020 /G = 2 FIALE 10ML c SP VO7TAY 08/11/93 QU 
032589 032 /G 100 FIALE 10 ML Cc SP VO7TAY 08/11/93 U 
032589 044 /G 50 FIALE 5 ML. Cc SP VOTAY 08/11/93 [n 

OLIO DI VASELINA Codice AIC Dossier Specialità: 031346 
data prima registrazione specialità: 08/11993 —DataRinnovo 08/11/98 7itolare AIC: ZETA FARMACEUTICI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

031346 012 /G EMULSIONE SEMPLICE FLACONE 200 GR c SP AO6AA01 08/11/93 MI 
OLIO DI VASELINA STERILE Codice AIC Dossier Specialità: 030026 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 =DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030026 013 /G FIALA 10 ML Cc SP VO7AY 08/11/93 O 
030026 025 /G 2 FIALE10 ML Cc SP VO?AY 08/11/93 O) 
030026 037 /G 5 FIALE10 ML Cc SP VO7AY 08/11/93 O 

OLIO DI VASELINA STERILE Codice AIC Dossier Specialità: 030931 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL S.P.A. 
n N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030931 012 /G FIALA 10 ML CC SP VO7TAY 08/11/93 O 
OLIO DI VASELINA STERILE Codice AIC Dossier Specialità: 031201 ù 
data prima registrazione specialità: 08/1193 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031201 015 /G 5 FIALE 10 ML Cc SP VO7TAY 08/11/93 n 
031201 027 /G 10 FIALE 10 ML Cc SP VO7AY 08/11/93 [na 
031201 039 /G 100 FIALE 10 ML Cc SP VOTAY 08/11/93 O 

OLIO DI VASELINA STERILE Codice AIC Dossier Specialità: 032723 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 =DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032723 013 /G FIALA 10 ML (@ SP VOTAY 08/11/93 O 
OLIO DI VASELINA STERILE Codice AIC Dossier Specialità: 030378 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: COLLALTO LAB. CHIMICO-FARMACEUTICI DI 
AGNELLI MASSIMO & C. SA.S. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030378 018 /G FIALA 10 ML Cc SP VO7TAY 08/11/93 Li 
030378 020 /G 2 FIALE10 ML Cc SP VO7TAY 08/11/93 O 
030378 032 /G 10 FIALE10 ML Cc SP VO7TAY 08/11/93 da 


OLIO DI VASELINA STERILE Codice AIC Dossier Specialità: 030800 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONICO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030800 015 /G = 10FIALE 10 ML Cc SP VOTAY 08/11/93 val 
OLIO GOMENOLATO Codice AIC Dossier Specialità: 029933 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: A.F.0.M. MEDICAL SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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Medicinali a Denominazione Generica 
029933 013 /G 1% FLACONE 20 G 
029933 025 /G 2% FLACONE G 20 


ROIAX10 08/11/93 Mi 
ROIAXIO 08/11/93 MI 


c SP 
Cc SP 


OLIO GOMENOLATO 


Codice AIC Dossier Specialità: 030349 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BOOTS HEALTHCARE MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030349 017 /G 1% FLACONE 10 G c SP RO1AX10 08/11/93 Mi 
030349 029 /G 2% FLACONE 20 G Cc SP ROIAXIO 08/11/93 Wi 

OLIO GOMENOLATO Codice AIC Dossier Specialità: 032724 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032724 DIS /G 1% FLACONE 20G Cc SP ROIAXIO 08/11/93 Ci 
032724 027 /G 2% FLACONE 20 G Cc SP ROIAX10 08/11/93 O 

OLIO GOMENOLATO Codice AIC Dossier Specialità: 030627 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: DR. OTTOLENGHI & C. SRL 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030627 018 /G FLACONE 20 ML 1% Cc SP RO1AXI10 08/11/93 U 
030627 020 /G FLACONE 20 ML 2% (o) sp ROTAXIO 08/11/93 LU 

OLIO GOMENOLATO Codice AIC Dossier Specialità: 031089 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FA.DEM SAS 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031089 016 /G © 1% GOCCE NASALI FLACONE10 ML c SP ROlAXI10 08/11/93 Vi 
031089 028 /G 2% GOCCE NASALI FLACONE 10 ML Cc SP RO1AXIO 08/11/93 Wi 

| OLIO GOMENOLATO Codice AIC Dossier Specialità: 030522 | 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMA 3 SRL 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030522 015 /G SOLUZIONE 1% FLACONE 20 G Cc SP ROIAXI0 08/11/93 Mi 
030522 027 /G SOLUZIONE 2% FLACONE 20 G Cc SP ROIAXIO 08/11/93 aj 

OLIO GOMENOLATO Codice AIC Dossier Specialità: 031081 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMED SAS 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031081 019 /G SOLUZIONE 1% FLACONE G 20 Cc SP RO1TAX10 08/11/93 n 
031081 021 /G SOLUZIONE 2% FLACONE G 20 Cc SP ROIAXIO 08/11/93 O] 

{ FSE | 
OLIO GOMENOLATO Codice AIC Dossier Specialità: 029760 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029760 016 /G 1% GOCCE 20 ML Cc SP ROlAXIO 08/11/93 O 
029760 028 /G 2% GOCCE FLACONE 20 ML Cc SP ROIAXIO 08/11/93 CI 

OLIO GOMENOLATO Codice AIC Dossier Specialità: 030554 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL 


N° AIC 


Confezione 


GOCCE NASALI 1% FLACONE 10 G 
GOCCE NASALI 2% FLACONE 20 G 


030554 012 /G 
030554 024 /G 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
c sP ROIAXI0 08/11/93 Mi 
c SP RO1AX10 08/11/93 Wi 


Codice AIC Dossier Specialità: 030235 


Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 


OLIO GOMENOLATO 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 
N° AIC Confezione 
030235 016 /G 1% GOCCE 20 G 
030235 028 /G 2% GOCCE FLACONE 20 G 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
lo SP RO1AX10 08/11/93 wi 
Cc SP ROIAX10 08/11/93 D] 
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OLIO GOMENOLATO Codice AIC Dossier Specialità: 029809 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo = 08/11/98 Titolare AIC: LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029809 011 /G GOCCE 1% FLACONE 20 G Cc SP ROIAXI10 08/11/93 sg] 
029809 023 /G GOCCE 2% FLACONE 20 G Cc SP ROIAXI0 08/11/93 n) 
OLIO GOMENOLATO Codice AIC Dossier Specialità: 031149 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OLCELLI DOTT. M.&C. SRL - LABORATORIO CHIMICO- 
FARMACEUTICO 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031149 014 /G 1% FLACONE 20 ML Cc SP ROIAX10 08/11/93 CL] 
031 149 026 /G 2% FLACONE 20 ML Cc SP ROIAXIO 08/11/93 0 
OLIO GOMENOLATO Codice AIC Dossier Specialità: 031795 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: RAMINI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031795 014 /G GOCCE 1% FLACONE 20 G Cc SP ROIAX10 08/11/93 n 
031795 026 /G GOCCE 2% FLACONE 20 G Cc SP RO1AXI10 08/11/93 ai 
OLIO GOMENOLATO Codice AIC Dossier Specialità: 031347 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ZETA FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031347 014 /G 1% GOCCE FLACONI 20 ML Cc SP ROIAXI10 08/11/93 ai 
031347 026 /G 2% GOCCE FLACONE 20 ML È SP ROIAX10 08/11/93 9 
OLIO RICINO Codice AIC Dossier Specialità: 030233 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 —DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030233 011 /G 10 CAPSULE 1G Cc SP A06AB0S 08/11/93 i 
OMATROPINA BROMIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 032725 
! | data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98. Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 
ti 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032725 018 /G SOLUZIONE OFTALMICA 2% FLACONE 10 ML Cc RR SO1FAO05 08/11/93 CI 
“ OMATROPINA BROMIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030983 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 7itolare AIC: INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE I.N.T.E.S. 
i 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030983 011 /G 2% SOLUZIONE OFTALMICA 10 ML c RR SO1FAOS 08/11/93 CI 
PANTENOLO Codice AIC Dossier Specialità: 032726 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 = Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032726 010 /G CREMA 5% TUBO 30 G Cc SP DIMAX 08/11/93 LÌ 
PAPAVERINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030029 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030029 019 /G 5 FIALE30 MG/2 ML Cc RR A03ADO1 08/11/93 Li 
030029 021 /G = 10 FIALE 30 MG/2 ML Cc RR A03ADOI1 08/11/93 DI 
PAPAVERINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 031190 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031190 010 /G = S FIALE 30 MGRML Cc RR A03ADOI 08/11/93 U 
031190 022 /G = 10 FIALE 30 MGRML Cc RR A03ADO1 08/11/93 O] 
031190 034 /G 100 FIALE 30 MGRML Cc RR A03ADO1 08/11/93 Ii 
031190 046 /G 5 FIALE 50 MGRML Cc RR A03ADOI 08/11/93 Lu 
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Medicinali a Denominazione Generica 


031190 059 /G 10 FIALE 50 MG/3ML c RR A03ADO1 08/11/93 O 
031190 061 /G 100 FIALE 50 MG/3ML c RR A03ADO1 08/11/93 O 
PAPAVERINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030379 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: COLLALTO LAB. CHIMICO-FARMACEUTICI DI 
AGNELLI MASSIMO & C. S.A.S. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030379 010 /G = 30 MG 5 FIALE2 ML c RR A03ADO1 08/11/93 O 
030379 022 /G = 30 MG 10FIALE2 ML Cc RR A03ADO1 08/11/93 O 
030379 034 /G 50 MG 5 FIALE 3 ML Cc RR A03ADO1 08/11/93 O 
030379 046 /G = 50 MG 10 FIALE 3 ML Cc RR A03ADO1 08/11/93 CL) 


PAPAVERINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 031951 
data prima registrazione specialità: 08/1193 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031951 015 /G_ = 30MG/2ML1FIALA 2 ML c RR A03ADO1 08/11/93 QU 
031951 027 /G = 30MG/2ML2 FIALE2ML Cc RR A03ADO1 08/11/93 O 
031951 039 /G 30MG/2ML 3 FIALE 2 ML Cc RR A03ADO1 08/11/93 LI 
031951 041 /G = 30MG/2ML4FIALE 2 ML Cc RR A03ADO1 08/11/93 CL] 
031951 054 /G 30MG/2ML 5 FIALE 2 ML Cc RR A03ADO1 08/11/93 O 
031951 066 /G 30MG/2ML 6 FIALE 2 ML Cc RR A03ADO1 08/11/93 O) 
031951 078 /G 30MG/2ML 7 FIALE 2 ML Cc RR A03ADO1 08/11/93 O 
031951 080 /G 30MG/2ML 8 FIALE 2 ML Cc RR A03ADO1 08/11/93 O 
031951 092 /G 30MG/2ML 9 FIALE 2 ML Cc RR A03ADO1 08/11/93 O 
031951 104 /G 30MG/2ML 10 FIALE 2 ML Cc RR A03ADO01 08/11/93 DL) 
031951 116 /G 30MG/2ML 1 FIALA 3 ML (è. RR A03ADO1 08/11/93 CD] 
031951 128 /G = 30MG/2ML2 FIALE 3 ML Cc RR A03ADO1 08/11/93 O 
031951 130 /G 30MG/2ML 3 FIALE 3 ML Cc RR A03ADO1 08/11/93 O 
031951 142 /G 30MG/2ML 4 FIALE 3 ML Cc RR A0}ADOI 08/1 1/93 ni 
031951 155 /G 30MG/2ML 5 FIALE 3 ML Cc RR A03ADO1 08/11/93 U 
031951 167 /G 30MG/2ML 6 FIALE 3 ML Cc RR A03ADO1 08/11/93 LL] 
031951 179 /G 30MG/2ML 7 FIALE 3 ML Cc RR A03AD01 08/11/93 U 
031951 181 /G 30MG/2ML8FIALE3 ML Cc RR A03AD01 08/11/93 O 
031951 193 /G 30MG/2ML 9 FIALE 3 ML (0) RR A03AD01 08/11/93 LU 
031951 205 /G 30MG/2ML10 FIALE 3 ML Cc RR A03ADO1 08/11/93 A 
031951 217 /G.  S0OMGIMLIFIALA2ML Cc RR A03ADO1 08/11/93 O 
031951 229 /G SOMG/AML 2 FIALE 2 ML Cc RR A03ADO1 08/11/93 L] 
031951 231 /G 50MG/3ML 3 FIALE 2 ML Cc RR A03ADO1 08/11/93 DL) 
031951 243 /G  SOMGAMLAFIALE2 ML Cc RR A03ADO1 08/11/93 U 
031951 256 /G S0MG/3ML 5 FIALE 2 ML Cc RR A03AD01 08/11/93 O 
031951 268 /G S0MGAML 6 FIALE 2 ML Cc RR A03ADO1 08/11/93 O 
031951 270 /G 50MG/3ML 7 FIALE 2 ML (e RR A03ADO1 08/11/93 O) 
031951 282 /G 50MG/3ML 8 FIALE 2 ML Cc RR A03ADO1 08/11/93 O 
031951 294 /G SOMGAML 9 FIALE 2 ML (o) RR A03ADO1 08/11/93 U 
031951 306 /G S0MG/3ML 10 FIALE 2 ML Cc RR A03ADO1 08/11/93 CD] 
031951 318 /G SOMGAML 1 FIALA 3 ML Cc RR A03ADO1 08/11/93 O 
031951 320 /G SOMG/ML 2 FIALE 3 ML Cc RR A03ADO1 08/11/93 O 
031951 332 /G SOMGAML 3 FIALE 3 ML Cc RR A03ADO1 08/11/93 O 
031951 344 /G SOMG/AML 4 FIALE 3 ML Cc RR A03ADO1 08/11/93 O 
031951 357 /G. SOMGAIMLSFIALE3 ML Cc RR A03ADO1 08/11/93 DL) 
031951 369 /G SOMG/3ML 6 FIALE 3 ML Cc RR A03ADOI 08/11/93 O 
031951 371 /G SOMG/AML 7 FIALE 3 ML Cc RR A03AD0O1 08/71/93 O 
031951 383 /G = SOMGAML8FIALE 3 ML Cc RR A03ADOI 08/11/93 O 
031951 395 /G SOMG/3ML 9 FIALE 3 ML (o) RR A03ADO1 08/11/93 O 
031951 407 /G SOMG/3ML 10 FIALE 3 ML Cc RR A03ADOI 08/11/93 O 
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PAPAVERINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 029859 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029859 016 /G 30 MG/2 ML FIALA 2 ML (6; RR A03ADO1 08/11/93 0] 
029859 028 /G 50 MG ML FIALA 3 ML (6) RR A03ADOI 08/11/93 DL) 
029859 030 /G S FIALE 30MG2ML Cc RR A03ADO1 08/11/93 na) 
029859 042 /G 5 FIALE SOMG/3ML Cc RR A03ADOI 08/11/93 O 

| PAPAVERINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030932 
I data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MEDACTA S.A. 
dea 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030932 014 /G 30 MG ML FIALA 2 ML Cc RR A03ADOI 08/11/93 O 
030932 026 /G 50 MG ML FIALA 3 ML Cc RR A03ADO1 08/11/93 O 
030932 038 /G 5 FIALE 30MGRML (6 RR A03ADO1 08/11/93 O 
030932 040 /G 10 FIALE 30MG/2ML (o) RR A03ADOI 08/11/93 DO 
030932 053 /G SO FIALE 30MG/2ML Cc RR A03ADO1 08/11/93 
030932 065 /G 100 FIALE 30MG/2ML Cc RR A03ADO1 08/11/93 O) 
030932 077 /G 5 FIALE SOMGAML Cc RR A03ADOI 08/11/93 i, 
030932 089 /G 10 FIALE 50MG/3ML Cc RR A03ADO1 08/11/93 O 
030932 091 /G 50 FIALE S0OMGAML Cc RR A03ADO1 08/11/93 CD] 

per 
030932 103 /G 100 FIALE S0MGI3ML Cc RR A03ADOI 08/11/93 
PAPAVERINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030801 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONICO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030801 017 /G = 5 FIALE 30 MG/2 ML Cc RR A03ADO1 08/11/93 wi 
030801 029 /G = 5 FIALE 50 MG3 ML Cc RR A03ADOI 08/11/93 

PAPAVERINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030680 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030680 019 /G = 5 FIALE2ML0,03G Cc RR A03ADO1 08/11/93 O 
030680 021 /G- 50 FIALE 2 ML0,03G e RR A03ADOI 08/11/93 a) 
030680 033 /G = 5 FIALE 3 ML0,05G Cc RR A03ADOI 08/11/93 O 
030680 045 /G = 50 FIALE 3 ML0,05G Cc RR A03ADOI 08/11/93 O 

| PARACETAMOLO Codice AIC Dossier Specialità: 029935 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: A.F.0.M. MEDICAL SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029935 018 /G © 20 COMPRESSE 500 MG (oi RR N02BEOI 08/11/93 ÙU 
029935 020 /G ELISIR 2,5% 100 ML C RR N02BEOI 08/11/93 O 
029935 032 /G = 10 SUPPOSTE 400 MG Cc RR N02BEO1 08/11/93 CL] 

PARACETAMOLO Codice AIC Dossier Specialità: 031291 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ASSOGALENICA - OFFICINA GALENICA PER IL TERZO 
MONDO 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031291 014 /G = 1000 COMPRESSE 500 MG Cc RR N02BEO1 08/11/93 U 
031291 026 /G ELISIR 2,5% FLACONE 250 G Cc RR N02BEO01 08/11/93 O 

| PARACETAMOLO Codice AIC Dossier Speciatità: 030276 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BELTAPHARM S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

030276 012 /G = ELISIR 2,5% 100 ML Cc RR N02BEO1 08/11/93 U 
PARACETAMOLO Codice AIC Dossier Specialità: 030350 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BOOTS HEALTHCARE MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A. 


N° AIC Confezione 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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Medicinali a Denominazione Generica 
030350 019 /G 20 COMPRESSE 500 MG 


c RR NO2BEO1 08/11/93 Er 


PARACETAMOLO 


Codice AIC Dossier Specialità: 032727 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032727 012 /G 20 COMPRESSE 500 MG Cc RR NO2BEO1 08/11/93 Ul 
| 
PARACETAMOLO Codice AIC Dossier Specialità: 030628 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: DR. OTTOLENGHI & C. SRL 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030628 010 /G — ELISIR 2,5% FLACONE 100 ML Cc RR NO2BEO1 08/11/93 O 

PARACETAMOLO Codice AIC Dossier Specialità: 029672 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: DYNACREN LABORATORIO FARMACEUTICO DEL 
DOTT.A.FRANCIONI E DI M.GEROSA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029672 019 /G 20 COMPRESSE 500 MG Cc RR N02BEO01 08/11/93 O 
029672 021 /G ELISIR 2,5% FLACONE 100 ML Cc RR NO2BEO1 08/11/93 DU] 

PARACETAMOLO . Codice AIC Dossier Specialità: 029607 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FALQUI PRODOTTI FARMACEUTICI SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029607 013 /G 20 COMPRESSE 500 MG 0) RR NO2BEO1 08/11/93 O 

PARACETAMOLO Codice AIC Dossier Specialità: 030524 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMA 3 SRL i 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

030524 019 /G 20 COMPRESSE 500 MG Cc RR NO2BEO1 08/11/93 CD] 
__090524 021 /G 10 SUPPOSTE 400 MG Cc RR N02BEO1 08/11/93 C] 
| PARACETAMOLO Codice AIC Dossier Specialità: 030271 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMACEUTICI ECOBI SAS 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030271 011 /G 20 COMPRESSE 500 MG Cc RR NO2BEO1 08/11/93 O 
030271 023 /G ELISIR 2,5% 100 ML (o) RR NO2BEOI 08/11/93 O) 
030271 035 /G 10 SUPPOSTE 400 MG Cc RR NO2BEO1 08/11/93 O 

PARACETAMOLO Codice AIC Dossier Specialità: 029761 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029761 018 /G 20 COMPRESSE 500 MG Cc RR NO2BEO1 08/11/93 O 
029761 020 /G 10 SUPPOSTE 400 MG Cc RR NO2BEOI 08/11/93 O} 

PARACETAMOLO Codice AIC Dossier Specialità: 030556 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030556 017 /G 20 COMPRESSE 500 MG Cc RR NO2BEO1 08/11/93 O 

PARACETAMOLO Codice AIC Dossier Specialità: 030119 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOTERAPICO ITALIANO SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030119 010 /G = 20 COMPRESSE 500 MG Cc RR NO2BEOI 08/11/93 CD 
030119 022 /G 100 MLELISIR 2,5% Cc RR NO02BEO1 08/11/93 O 
030119 034 /G 1000 COMPRESSE 500 MG Cc RR NO2BEO1 08/11/93 Cl 

PARACETAMOLO Codice AIC Dossier Specialità: 030850 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO 1.S.I. S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030850 010 /G 20 COMPRESSE 500 MG Cc RR NO2BEOI 08/11/93 O 
030850 022 /G ELISIR 2,5% 1 FLACONE 100 ML Cc RR NO2BEO1 08/11/93 O 
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030850 034 /G 1000 COMPRESSE $00 MG c RR N02BEO1 08/11/93 O 
PARACETAMOLO Codice AIC Dossier Specialità: 030168 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 =DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

030168 013 /G 20 COMPRESSE 500 MG c RR N02BEO01 08/11/93 Q 
PARACETAMOLO Codice AIC Dossier Specialità: 030236 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030236 018 /G 20 COMPRESSE 500 MG Cc RR N02BEO1 08/11/93 n 
030236 020 /G ELISIR 2,5% 100 ML c RR N0O2BEO01 08/11/93 O 

PARACETAMOLO Codice AIC Dossier Specialità: 029811 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029811 015 /G 20 COMPRESSE 500 MG Cc RR N02BEO1 08/11/93 O 
029811 027 /G 10 SUPPOSTE 400 MG C RR NO2BEOI 08/11/93 DC) 

PARACETAMOLO Codice AIC Dossier Specialità: 029599 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 =DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONTEFARMACO SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029599 014 /G 20 COMPRESSE $00 MG C RR N02BEO1 08/11/93 U 

PARACETAMOLO Codice AIC Dossier Specialità: 029722 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo = 08/11/98 Zitolare AIC: SOFAR S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029722 016 /G 20 COMPRESSE 500 MG C RR N02BEO1 08/11/93 na) 
029722 028 /G 10 SUPPOSTE 400 MG Cc RR N02BEO1 08/11/93 O 

PARACETAMOLO Codice AIC Dossier Specialità: 031349 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ZETA FARMACEUTICI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

031349 018 /G 20 COMPRESSE 500 MG Cc RR N02BEO1 08/11/93 97 
PASTA DI LASSAR Codice AIC Dossier Specialità: 029936 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: A.F.0.M. MEDICAL SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029936 010 /G TUBO 30 G E SP D02AX 08/11/93 O 
029936 022 /G BARATTOLO G 1000 c SP DOZAX 08/11/93 LI) 

PASTA DI LASSAR Codice AIC Dossier Specialità: 030027 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030027 015 /G TUBO30G Cc SP DOZAX 08/11/93 YU 
030027 027 /G BARATTOLO 1000 G C SP DO2AX 08/11/93 O] 

“| PASTA DI LASSAR Codice AIC Dossier Specialità: 030351 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BOOTS HEALTHCARE MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030351 011 /G TUBO 50 G G SP D02AX 08/11/93 o 
030351 023 /G BARATTOLO 1000 G Cc SP D02AX 08/11/93 na) 

| PASTA DI LASSAR Codice AIC Dossier Specialità: 032728 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 

N° AIC Confezione Ì Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032728 014 /G TUBO 30 G Cc SP DO2AX 08/11/93 O 
032728 026 /G BARATTOLO 1000 G Cc SP DOZAX 08/11/93 nn 
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| PASTA DI LASSAR Codice AIC Dossier Spetialità: 030629 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: DR. OTTOLENGHI & C. SRL 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030629 012 /G TUBO 30 G Cc SP DOZAX 08/11/93 O 
| PASTA DI LASSAR Codice AIC Dossiei Specialità: ‘029685 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: DYNACREN LABORATORIO FARMACEUTICO DEL 
DOTT.A.FRANCIONI E DI M.GEROSA S.R.L. -] 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029685 017 /G TUBO 30G Cc SP DO2AX 08/11/93: D) 
PASTA DI LASSAR Codice AIC Dossier Specialità: 031091 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FA.DEM SAS 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031091 010 /G BARATTOLO 1000 G Cc SP DO2AX 08/11/93 DI 
PASTA DI LASSAR Codice AIC Dossier Specialità: 030526 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMA 3 SRL 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030526 014 /G TUBO 30 G Cc SP DO2AX 08/11/93 n] 
030526 026 /G BARATTOLO 1000 G Cc SP DO2AX 08/11/93 O 


PASTA DI LASSAR Codice AIC Dossier Specialità: 030555 
I data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030555 015 /G TUBO 30 G Cc SP DO2AX 08/11/93 ki 
030555 027 /G BARATTOLO 1000 G € SP DO2AX 08/11/93 O 
PASTA DI LASSAR Codice AIC Dossier Specialità: 030237 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030237 010 /G TUBO 30 G Cc SP DO2AX 08/11/93 NZ 
030237 022 /G BARATTOLO 1000 G Cc SP DO2AX 08/11/93 DI] 
| PASTA DI LASSAR Codice AIC Dossier Specialità: 029812 
ta data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029812 017 /G TUBO 30 G Cc SP D02AX 08/11/93 Sw 
029812 029 /G VASO 1000 G Cc SP DO2AX 08/11/93 na) 
029812 031 /G VASO 500G C SP DO2AX 08/11/93 O 
PASTA DI LASSAR Codice AIC Dossier Specialità: 031796 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: RAMINI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031796 016 /G TUBO 30 G Cc SP DO2AX 08/11/93 O 
031796 028 /G VASO 1000 G Cc SP DO2AX 08/11/93 Ci 


ì PASTA DI LASSAR Codice AIC Dossier Specialità: 031350 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ZETA FARMACEUTICI S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031350 010 /G TUBO 30 GR Cc SP DOZAX 08/11/93 Mi 
031350 022 /G VASO 1 KG Cc SP D02AX 08/11/93 DI 
rr - rie ceh E 
| PASTA DI ZINCO ALL'ACQUA Codice AIC Dossier Specialità: 031889 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LACHIFARMA S.R.L. LABORATORIO CHIMICO SALENTINO 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031889013 /G 1006 c SP D02AB 08/11/93 O 
031889 025 /G = 1000G c SP D0O2AB 08/11/93 DU 
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| PASTA MOLLE DI UNNA 


Codice AIC Dossier Specialità: 032729. 


| data'priîna registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032729 016. /G. TUBO30G Cc SP D02AB 08/11/93 O 
032729 028./G — BARATTOLO 1000 G c SP D02AB 08/11/93 DÌ 
PASTA MOLLE UNNA Codice AIC Dossier Specialità: 030028. 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030028 017 /G 50G Cc SP D02AB 08/11/93 U 
030028 029 /G 1000 G Cc SP D02AB 08/11/93 LU] 
n -— 
! PETIDINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 029613 
Î data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: L. MOLTENI E C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO 
È S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029613 015 /G 100 MG/2 ML 5 FIALE2 ML Cc RMS N02AB02 08/11/93 NI 
PETIDINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030802 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 —DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONICO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030802 019 /G 5 FIALE 100 MG/2 ML Cc RMS N02AB02 08/11/93 wi 
a 
| PILOCARPINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 032730 
! data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032730 018 /G POMATA OFTALMICA 1% TUBETTI 10 MONODOSI € RR S01EB01 08/11/93 O 
05G 
032730 020 /G SOLUZIONE OFTALMICA 1% FLACONI 10 Cc RR S01EB01 08/11/93 i] 
MONODOSI 0,5 ML 
032730 032 /G POMATA OFTALMICA 2% TUBETTI 10 MONODOSI € RR SO1EB01 08/11/93 (nl 
0,5 G 
032730 044 /G SOLUZIONE OFTALMICA 2% FLACONI 10 Cc RR S01EBO1 08/11/93 0) 
MONODOSI 0,5 ML 
032730 057 /G POMATA OFTALMICA 4% TUBETTI 10 MONODOSI € RR S01EB01 08/11/93 C] 
0,5G 
032730 069 /G SOLUZIONE OFTALMICA 4% FLACONI 10 Cc RR S01EBO1 08/11/93 LI 
MONODOSI 0,5 ML 
PILOCARPINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030985 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 =—DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE IN.T.E.S. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030985 016 /G 1% POMATA OFTALMICA 0,5 G Cc RR SO1EB01 08/11/93 LI] 
030985 028 /G 1% POMATA OFTALMICA 5 G Cc RR SO1EBO1 08/11/93 DU] 
030985 030 /G 2% POMATA OFTALMICA 0,5 G (o) RR SO1EBOI 08/11/93 U 
030985 042 /G 2% POMATA OFTALMICA 5 G C RR SO1EB01] 08/11/93 
030985 055 /G 1% SOLUZIONE OFTALMICA 0,5 ML Cc RR S01EB01 08/11/93 D) 
030985 067 /G 1% SOLUZIONE OFTALMICA 10 ML A RR SO1EB01 08/11/93 DI. 
030985 079 /G 2% SOLUZIONE OFTALMICA 0,5 ML (@ RR SO1EBO1 08/11/93 [} 
030985 081 /G 2% SOLUZIONE OFTALMICA 10 ML A RR SO1EBO1 08/11/93 LJ 
030985 093 /G 4% SOLUZIONE OFTALMICA 0,5 ML Cc RR SO1EBO1 08/11/93 DC] 
030985 105 /G 4% SOLUZIONE OFTALMICA 10 ML A RR SOlEBO1 08/11/93 LI 
030985 117 /G 4% POMATA OFTAL. TUBO 5 G Cc RR SO1EBO1 08/11/93 U 
030985 129 /G 4% POMATA OFTAL. MONODOSE 0,5 G (o) RR SO1EB01 08/11/93 LI 


| PILOCARPINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 029638 


| dataprima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC- TUBILLUX PHARMA S.P.A. 
L. - 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029638 018 /G = 4% COLLIRIO 10 ML A RR SO1EB01 08/11/93 wi 
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PINO COMPOSTO Cadice AIC Dossier Specialità: 029937 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: A.F.0.M. MEDICAL SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029937 012 /G INALAZIONI.FLACONE 6 10, Cc SP ROSX 08/11/93 U] 
| PIOMBO ACETATO BASICO Codice AIC Dossier Specialità: 031150 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OLCELLI DOTT. M.&C. SRL LABORATORIO CHIMICO. 
L FARMACEUTICO + 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031150 016 /G SOLUZIONE 100 G Cc SP DI1AX 08/11/93 LÌ 
031150 028 /G SOLUZIONE 1000 G Cc SP DIMAX 08/11/93 DU] 
PIPERAZINA ADIPATO Codice AIC Dossier Specialità: 032731 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032731 010 /G 20 CAPSULE 300 MG A RR PO2CB01 08/11/93 LU 
PIPERAZINA ADIPATO Codice AIC Dossier Specialità: 030852 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO 1.S.I. S.P.A. 
ONSAICO Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030852 014 /G 20 CAPSULE 300 MG A RR P02CB01 08/11/93 LU] 
030852 026 /G 1000 CAPSULE 300 MG Cc RR PO2CB01 08/11/93 O 
PIPERAZINA ADIPATO Codice AIC Dossier Specialità: 032464 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032464 012 /G 20 CAPSULE 300 MG A RR PO2CBO1 08/11/93 [i] 
PIRIMETAMINA Codice AIC Dossier Specialità: 031292 i 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Zitolare AIC: ASSOGALENICA - OFFICINA GALENICA PER IL TERZO 
L MONDO tai 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031292 016 /G 1000 COMPRESSE 25 MG Cc RR PO1BDO1 08/11/93 O 
| PIRIMETAMINA Codice AIC Dossier Specialità: 032732 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 
[-s 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032732 012 /G 10 COMPRESSE 25 MG (6 RR PO1BDO1 08/11/93 LU 
PIRIMETAMINA Codice AIC Dossier Specialità: 030558 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030558 011 /G 10 COMPRESSE 25 MG Cc RR PO1BDO1 08/11/93 CL] 
030558 023 /G 100 COMPRESSE 25 MG Cc RR PO1BDOI 08/11/93 LU 
030558 035 /G 500 COMPRESSE 25 MG c RR POIBDOI 08/11/93 LU 
030558 047 /G 1000 COMPRESSE 25 MG Cc RR PO1BDO1 08/11/93 LU 


| PIRIMETAMINA Codice AIC Dossier Specialità: 030169 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030169 015 /G = 10 COMPRESSE 25 MG Cc RR P01BDOI 08/11/93 U 
| PIRIMETAMINA Codice AIC Dossier Specialità: 029594 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONTEFARMACO SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029594 013 /G 10 COMPRESSE 25 MG Cc RR PO1LBDO1 08/11/93 DL] 
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PIROXICAM Codice AJC Dossier Specialità: 029461 
"data prima registrazione specialità: 18/05/98 Data Rinnovo Titolare AIC: HEXAN S.P.A. 
i 
N° AIC " "Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029461 011 /G 30 COMPRESSE 10 MG A 6G RR MOIACOI 18/05/98 O 
029461 023 /G 30 COMPRESSE 20 MG A GG RR MOI1AC01 18/05/98 [1] 
029461 035 /G 3 FIALE 20 MG SOLUZ INIETT IM A *RR MOIAC0I 18/05/98 DJ 
POLIGALA E NARCEINA Codice AIC Dossier Specialità: 029939 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: A.F.O.M. MEDICAL SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029939 016 /G SCIROPPO 150 ML Cc SP ROSFA02 08/11/93 LU 
POLIGALA E NARCEINA Codice AIC Dossier Specialità: 031293 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo = 08/11/98 Titolare AIC: ASSOGALENICA - OFFICINA GALENICA PER IL TERZO 
MONDO 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031293 018 /G SCIROPPO 250 G Cc SP ROSFA02 08/11/93 LU 
POLIGALA E NARCEINA Codice AIC Dossier Specialità: 030630 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: DR. OTTOLENGHI & C. SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030630 014 /G FLACONE 150 ML Cc SP ROSFA02 08/11/93 CJ 
POLIGALA E NARCEINA Codice AIC Dossier Specialità: 030527 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMA 3 SRL 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030527 016 /G SCIROPPO 150 G Cc SP ROS5FA02 08/11/93 A} 
[PoLIGALA E NARCEINA Codice AIC Dossier Specialità: 029762 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029762 010 /G SCIROPPO 150 ML Cc SP ROSFA02 08/11/93 U 
POLIGALA E NARCEINA Codice AIC Dossier Specialità: 030560 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo = 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030560 015 /G SCIROPPO FLACONE 150 ML c SP _ R05FA02 08/11/93 O) 
POLIGALA E NARCEINA Codice AIC Dossier Specialità: 029813 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029813 019 /G SCIROPPO FLACONI 150 ML Cc sp ROSFA02 08/11/93 O 
T 
POLIGALA E NARCEINA Codice AIC Dossier Specialità: 031352 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ZETA FARMACEUTICI S.P.A. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031352 014 /G SCIROPPO FLACONI 150 ML Cc SP R05FA02 08/11/93 Sei 
POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO Codice AIC Dossier Specialità: 030933 | 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 


L = 


Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL S.P.A. | 


N° AIC 
030933 016 /G 
030933 028 /G 
030933 030 /G 
030933 042 /G 
030933 055 /G 
030933 067 /G 
030933 079 /G 


Confezione 
FORMULA 1 FIALA 1 ML 
FORMULA 1 FIALA 2 ML 
FORMULA 1 FIALA 5 ML 
FORMULA 1 FIALA 10 ML 
FORMULA 1 FIALA 20 ML 
FORMULA 2 FIALA 1 ML 
FORMULA 2 FIALA 2 ML 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
c RR B0SXA30 08/11/93 O 
c RR BOSXA30 08/11/93 L] 
lo RR BO0SXA30 08/11/93 O) 
c RR B0SXA30 08/11/93 LC] 
c RR B0SXA30 08/11/93 [nn 
c RR BOSXA30 08/11/93 O 
c RR BOSXA30 08/11/93 O 


— 911 — 
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Medicinali a Denominazione Generica 


030933 081 /G FORMULA 2 FIALA 5 ML Cc RR BOSXA30 08/11/93 LU 
030933 093 /G FORMULA 2 FIALA 10 ML c RR BOSXA30 08/11/93 LU 
030933 105 /G FORMULA 2 FIALA 20 ML c RR BOSXA30 08/11/93 D] 
POLISALINICA CONCENTRATA SENZA POTASSIO Codice AIC Dossier Specialità: 029687 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029687 011 /G  FORMULA3FIALA 1 ML c RR BOSXA30 08/11/93 O 
POTASSIO ACETATO Codice AIC Dossier Specialità: 029622 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BAXTER S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029622 014 /G 3 MEQ/ML FLACONE 30 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 O 


POTASSIO ACETATO Codice AIC Dossier Specialità: 031130 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031130 014 /G 3MEQ/ML. FLACONCINO 30 ML: Cc RR BOSXA 08/11/93 ni 
031130 026 /G 3MEQ/ML 10 FLACONCINI 30 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 DU 
031130 038 /G 3MEQ/ML 5 FIALE 10 ML c RR BOSXA 08/11/93 CL] 
031130 040 /G 3MEQ/ML 10 FIALE 10 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 QU 
031130 053 /G 3MEQ/ML 100 FIALE 10 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 O 

POTASSIO ACETATO Codice AIC Dossier Specialità: 031908 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 
L 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031908 015 /G 3 MEQ/ML 10 F 10 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 O 
031908 027 /G 3 MEQ/ML 100 F 10 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 O 
031908 039 /G 3 MEQ/ML 1 F 30 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 CD) 
031908 041 /G 3 MEQ/ML 20 FIALE 30 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 O 
031908 054 /G $ CONTENITORI PLASTICA 10 ML 3MEQ/ML E RR BOSXA 04/09/97 [E] 
031908 066 /G 6 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 3MEQ/ML Cc RR BOSXA 04/09/97 O 


POTASSIO ACETATO Codice AIC Dossier Specialità: 029860 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

029860 018 /G FIALA 10 ML 3 MEQ/ML Cc RR BOSXA 08/11/93 U 
___029860 020 /G i S FIALE 3MEQ/10ML Cc RR BOSXA 08/11/93 O 
POTASSIO ACETATO Codice AIC Dossier Specialità: 030814 

data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONICO S.P.A. 

N° AIC Confezione x Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030814 014 /G 3 MEQ/ML 10 FIALE 10 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 U 
030814 026 /G 3MEQ/ML 10 FLACONI 30 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 DU 
030814 038 /G 3MEQ/ML 5 FIALE 10 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 O 

POTASSIO ACETATO Codice AIC Dossier Specialità; 030696 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030696 013 /G 3 MEQ/ML S FIALE10 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 U 
030696 025 /G = 3 MEQ/ML S0 FIALE10 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 O] 
030696 037 /G FIALA 3MEQ/ML 30.ML Cc RR BOSXA 08/11/93 OD 

POTASSIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 030032 
data prima registrazione specialità: 08/11193 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030032 027 /G 10 FIALE 2 MEQ/ML Cc RR BOSXAO01 08/11/93 DU 
030032 039 /G 5 FIALE 2MEQ/10ML Cc RR BOSXA01 08/11/93 O 
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POTASSIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 029623 
data prima registrazione specialità: 08/1193 =DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BAXTER S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029623 016 /G 3 MEQ/ML FLACONCINO 30 ML Cc RR BOSXA01 08/11/93 A 
029623 028 /G 3 MEQ/ML FLACONI 100 ML Cc RR BOSXA01 08/11/93 UO 
029623 030 /G 3MEQ/ML 200 ML IN FLACONE 250 ML C RR BOSXA01 08/11/93 O 


POTASSIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 030934 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030934 018 /G FORMULA 4 FIALA 1 ML (0) RR BOSXA0I 08/11/93 O 
030934 020 /G FORMULA 4 FIALA 2 ML Cc RR BOSXA01 08/11/93 O 
030934 032 /G FORMULA 4 FIALA 5 ML Cc RR BOSXA01 08/11/93 O 
030934 044 /G FORMULA 4 FIALA 10 ML Cc RR BOSXA01 08/11/93 CD) 
030934 057 /G FORMULA 4 FIALA 20 ML (o) RR BOSXA01 08/11/93 O 
030934 069 /G FORMULA 4 FLACONE 37,5 ML Cc RR BOSXA01 08/11/93 U 
030934 071 /G FORMULA 4 FLACONE 45 ML Cc RR BOSXA01 08/11/93 [n 
030934 083 /G FORMULA 4 FLACONE 75 ML Cc RR BOSXAO1 08/11/93 LU 
030934 095 /G FORMULA 4 FLACONE 90 ML Cc RR BOSXA01 08/11/93 L] 


| POTASSIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 031131 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031131 016 /G — 3MEQ/ML FLACONCINO 30 ML Cc RR BOSXA0I 08/11/93 U 
031131 028 /G_— 3MEQ/ML 10 FLACONCINO 30 ML Cc RR BOSXA01 08/11/93 Gi 
031131 030 /G 2MEQ/MLS FIALE 10 ML Cc RR BOSXA01 08/11/93 G 
031131 042 /G 2MEQ/ML 10 FIALE 10 ML C RR B0OSXA01 08/11/93 LU] 
031131 055 /G 2MEQ/ML 100 FIALE 10 ML Cc RR BOSXAO0I 08/11/93 LU 
031131 067 /G 3MEQ/ML 5 FIALE 10 ML C RR BOSXAO1 08/11/93 CI 
031131 079 /G 3MEQ/ML 10 FIALE 10 ML Cc RR BOSXAOI 08/11/93 O 
031131081 /G 3MEQ/ML 100 FIALE 10 ML Cc RR BOSXA01 08/11/93 O ] 


puEsso CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 032733 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032733 014 /G SOLUZIONE DA DILUIRE 5 FIALE 20MEQ/10ML, Cc RR BOSXAO1 08/11/93 Dj 
032733 026 /G SOLUZIONE ORALE 1 FLACONE 10% C RR BOSXA01 08/11/93 n 

POTASSIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 030380 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: COLLALTO LAB. CHIMICO-FARMACEUTICI DI 
> AGNELLI MASSIMO & C. SA.S. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030380 012 /G = 2 MEQ/MLS FIALE10 ML Cc RR ‘'BOSXA01 08/11/93 RA 
030380 024 /G_ = 2 MEQ/ML 10 FIALE10 ML c RR BOSXA01 08/11/93 LU 

POTASSIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 031909 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 =—=DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031909 017 /G 2 MEQ/ML 10 F 10 ML c RR BOSXA01 08/11/93 89 
031909 029 /G = 2 MEQ/ML 100 F 10 ML c RR BOSXA01 08/11/93 na 
031909 031 /G 3 MEQ/ML 10 F 10 ML Cc RR BOSXA01 08/11/93 [nn 
031909 043 /G 3 MEQ/ML 100 F 10 ML c RR BOSXA01 08/11/93 Q 
031909 056 /G 3 MEQ/ML 20 F 30 ML Cc RR BOSXA01 08/11/93 DI 
031909 068 /G 3MEQ/ML FIALA 30 ML Cc RR BOSXAO01 08/11/93 O 
031909 070 /G 5 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 2MEQ/ML c RR BOSXA01 04/09/97 DU] 
031909 082 /G 6 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 2MEQ/ML Cc RR BOSXA01 04/09/97 a; 
031909 094 /G 5 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 3MEQ/ML Cc RR BOSXAO0I 04/09/97 LI 
031909 106 /G 6 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 3MEQ/ML Cc RR BOSXA01 04/09/97 O 
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031909 118 /G 3 MEQ/ML FLACONE 30 ML . Cc RR BOSXA01 04/09/97 O 
POTASSIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 029861 

data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

029861 010 /G = FIALA 10 ML 3 MEQ/ML c RR BOSXAOI 08/11/93 

029861 022 /G FIALA 10 ML 2 MEQML Cc RR BOSXA01 08/11/93 

029861 034 /G 5 FIALE 3MEQ/I10ML Cc RR BOSXAO01 08/11/93 

029861 046 /G 5 FIALE 2MEQ/I0ML Cc RR BOSXA01 08/11/93 


POTASSIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONICO S.P.A. 


5 
a 0000 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030815 017 /G 2 MEQ/ML 10 FIALE 10 ML (o) RR BOSXAOI 08/11/93 Mi 
030815 029 /G 3 MEQ/ML FIALA 10 ML Cc RR BOSXAO01 08/11/93 O 
030815 031 /G 3 MEQ/ML FLACONCINO 30 ML Cc RR BOSXAOI 08/11/93 CL) 
030815 043 /G 3 MEQ/ML FLACONI 100 ML Cc RR BOSXA01 08/11/93 LU) 
030815 056 /G 3 MEQ/ML 10 FIALE 10 ML Cc RR BOSXAO01 08/11/93 LI 
030815 068 /G 3 MEQ/ML 10 FLACONCINI 30 ML Cc RR BOSXA01 08/11/93 LI 
030815 070 /G 3 MEQ/ML 10 FLACONI 100 ML Cc RR BOSXAO01 08/11/93 L_J 
030815 082 /G 2 MEQ/ML, S FIALE 10 ML (e) RR BOSXA01 08/11/93 YZ 
030815 094 /G 3 MEQO/ML 5 FIALE 10 ML Cc RR BOSXAO01 08/11/93 O 

I POTASSIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 032465 
Î data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032465 015 /G FIALA 10 ML 2MEQ/ML Cc RR BOSXA01 08/11/93 O 
032465 027 /G FIALA 10 ML, 3MEQ/ML Cc RR BOSXAO01 08/11/93 LÌ 
032465 039 /G FIALA 30 ML 3MEQ/ML Cc . RR BOSXAO01 08/11/93 O 

POTASSIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 030697 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo = 08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
lrn telo Vel cr ol la da 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030697 015 /G 3 MEO/ML (22,5%) 5 FIALE10 ML Cc RR BOSXA01 08/11/93 C] 
030697 027 /G 3 MEQ/ML (22,5%) 100 FIALE10 ML Cc RR BOSXAO1 08/11/93 LI 
030697 039 /G FIALA 3 MEQ/ML 30 ML Cc RR BOSXAO1 08/11/93 GO 
030697 041 /G FIALA 2MEQ/ML 30 ML Cc RR BOSXAO01 08/11/93 DÌ 

POTASSIO FOSFATO Codice AIC Dossier Specialità: 032759 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
N°AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032759 019 /G S FIALE 2 MEQ/ML 1 ML Cc RR BOSXA06 08/11/93 O 
032759 021 /G 10 FIALE 2 MEQ/ML 1 ML Cc RR BOSXA06G 08/11/93 U 
POTASSIO FOSFATO Codice AIC Dossier Specialità: 029624 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BAXTER S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

029624 018 /G 2 MEQ/ML FLACONCINO 30 ML Cc RR BOSXA06 08/11/93 O 
POTASSIO FOSFATO Codice AIC Dossier Specialità: 030935 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL S.P.A. 

«N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030935 011 /G 2 MEQ/ML FIALA 1 ML Cc RR BOSXA06 08/11/93 O 
030935 023 /G 2 MEQ/ML FIALA 2 ML Cc RR BOSXA06 08/11/93 0] 
030935 035 /G 2 MEQ/ML FIALA 5 ML Cc RR BOSXA06 08/11/93 O 
030935 047 /G 2 MEQ/ML FIALA 10 ML Cc RR BOSXA06 08/11/93 n 
030935 050 /G 2 MEQ/ML FIALA 20 ML Cc RR BOSXA06 08/11/93 O 


ola 
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Medicinali a Denominazione Generica 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


POTASSIO FOSFATO 


Codice AIC Dossier Specialità: 031132 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A 


N° AIC Confezione 
031132 018 /G 2MEQ/ML FLACONCINO 30 ML 
031132 020 /G 2MEQ/ML 10 FLACONI 30 ML 
031132 032 /G 2MEQ/ML 5 FIALE 10 ML 
031132 044 /G 2MEQ/ML 10 FIALE 10 ML 
031132 057 /G 2MEQ/ML 100 FIALE 10 ML 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
c RR BOSXA06 08/11/93 U 
c RR BOSXA06 08/11/93 LI 
c RR BOSXA06 08/11/93 L] 
c RR BOSXA06 08/11/93 DU) 
lo RR BOSXA06 08/11/93: O 


POTASSIO FOSFATO 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 


Codice AIC Dossier Specialità: 032734 
Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 =DataRinnovo 08/11/98 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032734 016 /G SOLUZIONE DA DILUIRE 5 FIALE 20 MEQ/10ML Cc RR BOSXA06 08/11/93 L] 
da 
POTASSIO FOSFATO Codice AIC Dossier Specialità: 030381 


Titolare AIC: COLLALTO LAB. CHIMICO-FARMACEUTICI DI 


N° AIC Confezione 


030381 014 /G 2 MEQ/ML S FIALE10 ML 
030381 026 /G = 2 MEQ/ML 10 FIALE10 ML 


AGNELLI MASSIMO & C. S.A.S. - 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
Cc RR BOSXA06 08/11/93 Li 
Cc RR BOSXA06 08/11/93 


l POTASSIO FOSFATO 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 


Codice AIC Dossier Specialità: 031910 
Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 


N° AIC Confezione 
031910 019 /G-2 MEQ/ML 10 FIALE 10 ML 
031910 021 /G 2 MEQ/ML 100 FIALE 10 ML 
031910 033 /G 2 MEQ/ML 1 FIALA30 ML 
031910 045 /G 2 MEQ/ML 20 FIALE 30 ML 
031910 058 /G 5 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 2MEQ/ML 
031910 060 /G 6 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 2MEQ/ML 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
c RR BOSXA06 08/11/93 DL] 
Cc RR BOSXA06 08/11/93 [E 
c RR BOSXA06 08/11/93 
c RR BOSX.A06 08/11/93 DI 
c RR BOSXA06 04/09/97 
c RR BOSXA06 04/09/97 


POTASSIO FOSFATO 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 


Codice AIC Dossier Specialità: 029862 
Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 


N° AIC Confezione 


029862 012 /G FIALA 10 ML 2 MEQ/ML 
029862 024 /G 5 FIALE 2MEQ/10ML 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
c RR BOSXA06 08/11/93 LI 
Cc RR BOSXA06 08/11/93 Lj 


POTASSIO FOSFATO 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 


Codice AIC Dossier Specialità: 030816 
Titolare AIC: MONICO S.P.A. 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030816 019 /G 2 MEQ/ML S FIALE 10 ML Cc RR BOSXA06 08/11/93 ni 
POTASSIO FOSFATO Codice AIC Dossier Specialità: 032590 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032590 010 /G FIALA 2MEQ/ML 30 ML Cc RR BOSXA06 08/11/93 na 
POTASSIO IODURO | Codice AIC Dossier Specialità: 032735 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI SRL. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032735 019 /G GOCCE 50% FLACONE 20 ML Cc RR S01XA04 08/11/93 
POTASSIO LATTATO Codice AIC Dossier Specialità: 030031 


Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 


N° AIC *Confezione 
030031 025 /G 10 FIALE 2 MEQ/ML 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
Cc RR BOSXA15 08/11/93 O 
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| POTASSIO LATTATO 


Codice AIC Dossier Specialità 030936 | 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030936 013 /G 2 MEQ/ML FIALA 1 ML Cc RR BOSXA15 08/11/93 O 
030936 025 /G 2 MEQ/ML FIALA 2 ML Cc RR BOSXA15 08/11/93 OÙ 
030936 037 /G. 2 MEQ/MLFIALA 5 ML Cc RR BOSXA15 08/11/93 DU] 
030936 049 /G 2 MEQ/ML FIALA 10 ML Cc RR BOSXA15 08/11/93 O 
030936 052 /G 2 MEQ/ML FIALA 20 ML Cc RR BOSXA15 08/11/93 na 

| POTASSIO LATTATO Codice AIC Dossier Specialità: 031138 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031138 011 /G 2MEQ/ML 5 FIALE 10 ML Cc RR BOSXA15 08/11/93 O 
031138 023 /G 2MEQ/ML 10 FIALE 10 ML Cc RR BOSXA15 08/11/93 O 
031138 035 /G 2MEQ/ML 100 FIALE 10 ML Cc RR BOSXA15 +08/11/93 O 

POTASSIO LATTATO Codice AIC Dossier Specialità: 031911 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 7itolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 

N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031911 011 /G 2 MEQ/ML 10 FIALE 10 ML Cc RR BOSXA15 08/11/93 LU 
031911 023 /G 2 MEQ/ML 100 FIALE 10 ML Cc RR BOSXA15 08/11/93 U 
031911 035 /G 5 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 2MEQ/ML Cc RR BOSXA15 04/09/97 DU 
031911 047 /G 6 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 2MEQ/ML Cc RR BOSXA15 04/09/97 DU] 

POTASSIO LATTATO Codice AIC Dossier Specialità: 030817 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONICO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030817 011 /G 2 MEQ/ML.5 FIALE 10 ML Cc RR BOSXA15 08/11/93 i 
= 
POTASSIO LATTATO Codice AIC Dossier Specialità: 032591 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo = 08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032591 012 /G FIALA 2MEQ/ML 30 ML Cc RR BOSXA15 08/11/93 O 

POTASSIO PERMANGANATO Codice AIC Dossier Specialità: 030352 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BOOTS HEALTHCARE MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

030352 013 /G 10 COMPRESSE 250 MG Cc SP V03AB18 08/11/93 si 
POTASSIO PERMANGANATO Codice AIC Dossier Specialità: 030528 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMA 3 SRL 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030528 018 /G 10 COMPRESSE 250 MG C SP VO3AB18 08/11/93 Mi 

POTASSIO PERMANGANATO Codice AIC Dossier Specialità: 030563 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030563 ol1 /G 10 COMPRESSE 250 MG Cc SP V03AB18 08/11/93 Mi 

POTASSIO PERMANGANATO Codice AIC Dossier Specialità: 030238 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

030238 012 /G = 10 COMPRESSE 250 MG Cc SP V03AB18 08/11/93 i 
POTASSIO PERMANGANATO Codice AIC Dossier Specialità: 031353 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ZETA FARMACEUTICI S.P.A. | 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ‘ATC Registrazione in Farmacia 

031353 016 /G 10 COMPRESSE 250 MG Cc SP V03AB18 08/11/93 Mi 
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031353 028 /G 10 COMPRESSE 100 MG c SP V03AB18 08/11/93 [nai 
[ PRIMACHINA Codice AIC Dossier Specialità: 030121 
id data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOTERAPICO ITALIANO SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030121 014 /G 10 COMPRESSE RIVESTITE 7,5 MG Cc RR PO1BA03 08/11/93 O 
030121 026 /G 20 COMPRESSE RIVESTITE 7,5 MG Cc RR P01BA03 08/11/93 [nn 
PRIMACHINA FOSFATO Codice AIC Dossier Specialità: 031295 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ASSOGALENICA - OFFICINA GALENICA PER IL TERZO 
: MONDO 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031295 013 /G 1000 COMPRESSE RIVESTITE 13,2 MG Cc RR P01BA03 08/11/93 0] 
PRIMACHINA FOSFATO Codice AIC Dossier Specialità: 030564 
data prima registrazione specialità: . 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030564 013 /G 10 COMPRESSE 7,5 MG Cc RR PO1BA03 08/11/93 O 
030564 025 /G 100 COMPRESSE 7,5 MG Cc RR PO1BA03 08/11/93 O 
030564 037 /G 500 COMPRESSE 7,5 MG Cc RR P01BA03 08/11/93 DO 
030564 049 /G 1000 COMPRESSE 7,5 MG Cc RR PO1BA03 08/11/93 E] 


PRIMACHINA FOSFATO Codice AIC Dossier Specialità: 030239 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Tirolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030239 014 /G 10 COMPRESSE RIVESTITE 75 MG Cc RR. P01BA03 08/11/93 [A 
PRIMACHINA FOSFATO Codice AIC Dossier Specialità: 032466 
data prima registrazione specialità: 08/1 1/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032466 017 /G 10 COMPRESSE 75 MG Cc RR PO1BA03 08/11/93 DI 
PROBENECID Codice AIC Dossier Specialità: 030573 
1. data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL 
e N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030573 012 /G 20 COMPRESSE 500 MG Cc RR M04AB01 08/11/93 O 
030573 024 /G 100 COMPRESSE 500 MG Cc RR M04ABO1 08/11/93 LL] 
030573 036 /G 500 COMPRESSE 500 MG Cc RR M04AB01 08/11/93 O 
030573 048 /G 1000 COMPRESSE 500 MG Cc RR M04ABO1 08/11/93 O 
PROBENECID Codice AIC Dossier Specialità: 030122 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOTERAPICO ITALIANO SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030122 016 /G 20 COMPRESSE 500 MG c RR M04ABO1 08/11/93 LU 
PROBENECID Codice AIC Dossier Specialità: 029602 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONTEFARMACO SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029602 012 /G __20 COMPRESSE 500 MG Cc RR M04ABO1 08/11/93 LD] 
PROBENECID Codice AIC Dossier Specialità: 032467 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032467 019 /G = 20 COMPRESSE 500 MG c RR M04ABO1 08/11/93 O) 
| PROCAINAMIDE CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 032736 
Î data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032736 011 /G 5 FIALE 500 MG/S ML Cc RR C01BA02 08/11/93 O] 
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PROCAINAMIDE CLORIDRATO 
data prima registrazione specialità: 

N° AIC 
031946 015 /G 
031946 027 /G 
031946 039 /G 
031946 041 /G 
031946 054 /G 
031946 066 /G 
031946 078 /G 
031946 080 /G 


08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 


Confezione 
500MG/SML 1 FIALA 5 ML 
500MG/SML 2 FIALE 5 ML 
500MG/SML 3 FIALE 5 ML 
500MG/SML 4 FIALE 5 ML 
500MG/SML 5 FIALE 5 ML 
500MG/SML 6 FIALE 5 ML 
500MG/SML 7 FIALE 5 ML 
500MG/SML 8 FIALE 5 ML 

031946 092 /G 500MG/SML 9 FIALE 5$ ML 

031946 104 /G 500MG/SML 10 FIALE 5 ML 


Codice AIC Dossier Specialità: 031946 
Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
c RR 001BA02 08/11/93 CD] 
c RR C01BA02 08/11/93 O 
Cc RR C01BA02 08/11/93 Ù 
le RR 001BA02 08/11/93 LU 
c RR: C01BA02 08/11/93 O 
c RR C01BA02 08/11/93 O 
c RR CO1BA02 08/11/93 DU 
lo RR COIBA02 08/11/93 O 
lo RR C01BA02 08/11/93 O 
c RR COIBA02 08/11/93 O 


PROCAINAMIDE CLORIDRATO 


Codice AIC Dossier Specialità: 030682 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030682 013 /G 5 FIALE 5 ML 500 MG Cc RR CO1BA02 08/11/93 Mi 
030682 025 /G 50 FIALE 5 ML 500 MG Cc RR CO1BA02 08/11/93 DU 
PROMETAZINA Codice AIC Dossier Specialità: 029941 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: A.F.0.M. MEDICAL SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029941 010 /G 2% CREMA G 30 Cc RR DO4AA10 08/11/93 O 
PROMETAZINA Codice AIC Dossier Specialità: 031297 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo = 08/11/98 Titolare AIC: ASSOGALENICA | OFFICINA GALENICA PER IL TERZO 
7 MONDO 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031297 017 /G 2% CREMA 60G Cc RR DO4AA10 08/11/93 U 
PROMETAZINA Codice AIC Dossier Specialità: 030353 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BOOTS HEALTHCARE MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030353 015 /G 2% CREMA 30G Cc RR DO4AA10 08/11/93 Mi 
PROMETAZINA Codice AIC Dossier Specialità: 032737 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032737 013 /G CREMA ANTIALLERGICA 2% TUBO 30 G Cc RR DO4AA10 08/11/93 LI 
| PROMETAZINA Codice AIC Dossier Specialità: 029655 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029655 014 /G 2% CREMA 30G Cc RR DO4AA10 08/11/93 UD 
‘ PROMETAZINA Codice AIC Dossier Specialità: 030631 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: DR. OTTOLENGHI & C. SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030631 016 /G 2% CREMA 30G Cc RR DO4AA10 08/11/93 U 
PROMETAZINA Codice AIC Dossier Specialità: 029686 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 =DataRinnovo 08/11/98. Titolare AIC: DYNACREN LABORATORIO FARMACEUTICO DEL 
DOTT.A.FRANCIONI E DI M.GEROSA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029686 019 /G_ 2% CREMA30G Cc RR DO4AA10 08/11/93 v 
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PROMETAZINA Codice AIC Dossier Specialità: 030530 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98  Zitolare AIC: FARMA 3 SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030530 012 /G. 2% CREMA 30G Cc RR DO4AA10 08/11/93 O 
| PROMETAZINA Codice AIC Dossier Specialità: 031082 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Zitolare AIC: FARMED SAS 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031082 011 /G = 2% CREMA G30 Cc RR DO4AA10 08/11/93 O 
SLATER | 
PROMETAZINA Codice AIC Dossier Specialità: 029763 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029763 012 /G = 2% CREMA30G Cc RR D04AA10 08/11/93 O 
PROMETAZINA 1 Codice AIC Dossier Specialità: 030577 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030577 011 /G 2% CREMA30G Cc RR DO4AA10 08/11/93 VA 
PROMETAZINA Codice AIC Dossier Specialità: 030241 
1 data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030241 018 /G = 2% CREMA30G Cc RR DO4AA10 08/11/93 DU 
PROMETAZINA Codice AIC Dossier Specialità: 030313 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LABOR.FARMACEUTICO DR.GIOVANARDI 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione “ATC Registrazione in Farmacia 
030313 011 /G 2% CREMA 25 G Cc RR DO4AA10 08/11/93 
030313 023 /G 2% CREMA 50G Cc RR DO4AA10 08/11/93 LU 
PROMETAZINA Codice AIC Dossier Specialità: 029660 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LABORATORI GAMBAR S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029660 014 /G 2% CREMA G 30 Cc RR DO4AA10 08/11/93 O 
PROMETAZINA Codice AIC Dossier Specialità: 029814 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Tirolare AIC: LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029814 011 /G 2% CREMA 30G c RR DO4AA10 08/11/93 x) 
‘ PROMETAZINA Codice AIC Dossier Specialità: 031881 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LACHIFARMA S.R.L. LABORATORIO CHIMICO SALENTINO 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031881 016 /G 2% CREMA30G Cc RR DO4AA10 08/11/93 O 
PROMETAZINA Codice AIC Dossier Specialità: 031151 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OLCELLI DOTT. M.&C. SRL . LABORATORIO CHIMICO- 
FARMACEUTICO di 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031151 018 /G 2% CREMA30G Cc RR DO4AA10 08/11/93 U 
| PROMETAZINA Codice AIC Dossier Specialità: 031797 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: RAMINI SRL. 
N° AC Confezione si Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031797 018 /G 2% CREMA 30G Cc RR DO4AA10 08/11/93 O 


— 919 — 


Serie generale - n. 195 


20-8-1999 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 195 


Medicinali a Denominazione Generica 


Da 
PROMETAZINA Codice AIC Dossier Specialità: 031355 
Î data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ZETA FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione 
031355 011 /G 2% CREMA 30 GR Cc RR DO4AA10 08/11/93 


PROMETAZINA CLORIDRATO 


Codice AIC Dossier Specialità: 031298 


in'Famhacia 


al 


data prima registrazione specialità: 09/11/93 = DataRinnovo 08/11/08 Titolare AIC: ASSOGALENICA | OFFICINA GALENICA PER IL TERZO 
MONDO bea 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031298 019 /G 1000 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG Cc RR R06AD02 08/11/93 LU 
PROMETAZINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030272 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMACEUTICI ECOBI SAS 
; N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030272 013 /G 20 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG Cc RR R06AD02 08/11/93 O 
030272 025 /G 2% CREMA 30 G Cc RR DO4AA10 08/11/93 no) 
PROMETAZINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030575 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030575 017 /G 20 COMPRESSE RIVESTITE:25 MG Cc RR R06ADO2 08/11/93 [i] 
030575 029 /G_. 100 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG Cc RR R06ADO2 08/11/93 U 
030575 031 /G 500 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG Cc RR R06AD02 08/11/93 Ci 
030575 043 /G 1000 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG Cc RR R06AD02 08/11/93 O 
I PROMETAZINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030124 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98  7icolare AIC: ISTITUTO FARMACOTERAPICO ITALIANO SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030124 022 /G 200 COMPRESSE 25 MG Cc RR R06ADO02 08/11/93 O 
PROMETAZINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: ne 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98. Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030170 017 /G 20 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG Cc RR R06AD02 08/11/93 DU] 
PROMETAZINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030240 | 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 
N° AIC Confezione Di Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030240 016 /G 20 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG Cc RR R06AD02 08/11/93 U 
PROMETAZINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 032468 | 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032468 011 /G CREMA 2% TUBO 30G Cc RR D04AA10 08/11/93 U 
032468 023 /G 20 COMPRESSE 25 MG Cc RR R06ADO? 08/11/93 O 
i PROPIFENAZONE Codice AIC Dossier Specialità: 029942 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: A.F.0.M. MEDICAL SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029942 012 /G 20 COMPRESSE 300 MG Cc RR N02BB04 08/11/93 DÌ 
029942 024 /G 10 SUPPOSTE 150 MG Cc RR N02BB04 08/11/93 O] 
029942 036 /G 10 SUPPOSTE 350 MG Cc RR N02BB04 08/11/93 OÙ 
PROPIFENAZONE Codice AIC Dossier Specialità: 032738 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. ! 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia — 
032738 015 /G 20 COMPRESSE 300 MG loi RR N02BB04 08/11/93 DI] 
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PROPIFENAZONE Codice AIC Dossier Specialità: 030531 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMA 3 SRL 

N° AIC “Confezione Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030531 014 /G 10 SUPPOSTE 350 MG (o) RR N02BB04 08/11/93 O 

PROPIFENAZONE Codice AIC Dossier Specialità: 029764 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029764 014 /G 20 COMPRESSE 300 MG c RR N02BB04 08/11/93 O 
029764 026 /G 10 SUPPOSTE 150 MG Cc RR N02BB04 08/11/93 DU 
029764 038 /G 10 SUPPOSTE 350 MG Cc RR N02BB04 08/11/93 LL} 

PROPIFENAZONE Codice AIC Dossier Specialità: 031356 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98. Titolare AIC: ZETA FARMACEUTICI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031356 013 /G 10 SUPPOSTE 150 MG Cc RR N02BB04 08/11/93 O 
031356 025 /G 10 SUPPOSTE 350 MG Cc RR N02BB04 08/11/93 CD) 

RABARBARO Codice AIC Dossier Specialità; 029691 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: DYNACREN LABORATORIO FARMACEUTICO DEL 
A a n: -DOTT.A.FRANCIONI E DI M.GEROSA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

029691 019 /G 5% SCIROPPO 200 G Cc SP A15 08/11/93 O 
RESERPINA Codice AIC Dossier Specialità: 032581 
data prima registrazione specialità: 08/11/03 Data Rinnovo 08/11/98  Tirolare AIC: BELTAPHARM S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

032581 047 /G 1000 COMPRESSE 0,1 MG Cc RR C02AA02 08/11/93 U 
RESERPINA Codice AIC Dossier Specialità: 030853 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Ticolare AIC: ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO 1.S.1. S.P.A. 

N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

030853 016 /G 50 COMPRESSE 0,1 MG Cc RR C02AA02 08/11/93 O 

‘ 030853 028 /G 1000 COMPRESSE 0,1 MG Cc RR C02AA02 08/11/93 O 

RIFAMPICINA Codice AIC Dossier Specialità: 032739 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032739 017 /G 8 CAPSULE 150 MG A RR 104AB02 08/11/93 O) 
032739 029 /G 8 CAPSULE 300 MG A RR J04AB02 08/11/93 O) 

| RIFAMPICINA Codice AIC Dossier Specialità: 030986 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE I.N.T.E.S. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030986 018 /G 500 CAPSULE 150 MG Cc RR J04AB02 08/11/93 O 
030986 020 /G 100 CAPSULE 150 MG Cc RR 104AB02; 08/11/93 O 
030986 032 /G 500 CAPSULE 300 MG Cc RR J04AB02 08/11/93 Q 
030986 044 /G 100 CAPSULE 300 MG Cc RR 104AB02 08/11/93 n; 

RIFAMPICINA Codice AIC Dossier Specialità: 030854 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 =—DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO 1.S.I. S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030854 018 /G = 8 CAPSULE 150 MG A RR J04AB02 08/11/93 LÌ 
030854 020 /G 8 CAPSULE 300 MG A RR J04AB02 08/11/93 O 
030854 032 /G 1000 CAPSULE 150 MG (0) RR J104AB02 08/11/93 GU 
030854 044 /G 1000 CAPSULE 300 MG Cc RR J04AB02 08/11/93 O 
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| RIFAMPICINA Codice AIC Dossier Specialità: 030171 
data prima registrazione specialità:. © 08/11/93 Data.Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. 

N° AIC Confezione ° Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030171 019 /G 8 CAPSULE 150 MG A RR J104AB02 08/11/93 CD] 
030171 021 /G = 8 CAPSULE 300 MG A RR J04AB02 08/11/93 a 

RIFAMPICINA Codice AIC Dossier Specialità: 030005 | 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MEDISCA FARMACEUTICI S.R.L. | 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030005 019 /G 8 CAPSULE 300 MG A RR J04AB02 08/11/93 CD] 
030005 021 /G = 8 CAPSULE 150 MG A RR J04AB02 08/11/93 LÌ 

RIFAMPICINA Codice AIC Dossier Specialità: 029584 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONTEFARMACO SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029584 012 /G = SCIROPPO 2% FLACONE 60 ML A RR 304AB02 08/11/93 O 
029584 024 /G = 8 CAPSULE 150 MG A RR J04AB02 08/11/93 O 
029584 036 /G 8 CAPSULE 300 MG A RR J04AB02 08/11/93 n 

RIFAMPICINA Codice AIC Dossier Specialità: 032469 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032469 013 /G SCIROPPO 2% FLACONE 60 ML A RR 104AB02 08/11/93 O 
032469 025 /G 8 CAPSULE 150 MG A RR J04AB02 08/11/93 O 
032469 037 /G 8 CAPSULE 300 MG A RR J04AB02 08/11/93 O 

RINGER Codice AIC Dossier Specialità: 030937 
| data prima registrazione specialità: 08/11/83 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030937 015 /G FLACONE 50 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 O 
030937 027 /G FLACONE 100 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 O 
030937 039 /G = FLACONE 250 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 O 
030937 041 /G = FLACONE 500 ML (e; RR BOSBB01 08/11/93 a) 
030937 054 /G SACCA CLEAR-FLEX 100 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 (nn 
030937 066 /G = SACCA CLEAR-FLEX 250 ML Cc RR BOSBBOI 08/11/93 O 
030937 078 /G SACCA CLEAR-FLEX 500 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 DU 
030937 080 /G SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML ro) RR BOSBBOI 08/11/93 O) 

RINGER Codice AIC Dossier Specialità: 031072 | 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031072 010 /G FLACONE 50 ML Cc RR B0S5BB01 08/11/93 O 
031072 022 /G SACCA 100 ML, c RR BOSBB0] 08/11/93 DL 
031072 034 /G SACCA 250 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 O 
031072 046 /G SACCA 500 ML (o) RR B0SBB01 08/11/93 O] 
031072 059 /G = SACCA 1000 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 U 
031072 061 /G = 50 MLINFLACONE 100 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 OD 
031072 109 /G: 100 MLIN FLACONE 250 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 O 
031072 147 /G. = 250 MLIN FLACONE 500 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 DU 
031072 150 /G = FLACONE 100 ML Cc RR BOSBBOI 08/11/93 O) 
031072 162 /G FLACONE 250 ML (o) RR B0SBB01 08/11/93 ÙU 
031072 174 /G FLACONE 500 ML Cc RR B05BB01 08/11/93 O 

RINGER Codice AIC Dossier Specialità: 030771 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia | 
030771 012 /G FLACONE 50.ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 U 
030771 024 /G FLACONE 100:ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 O 
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030771 036 /G FLACONE 250 ML Cc RR B0SBB01 08/11/93 LI 
030771 048 /G FLACONE 500 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 CJ 
030771 051 /G FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 O 
030771 063 /G SACCA FLESSIBILE 100 ML Cc RR B0SBB01 04/09/97 D 
030771 075 /G SACCA FLESSIBILE 250 ML Cc RR B0SBB01 04/09/97 O 
030771 087 /G SACCA FLESSIBILE 500 ML (o) RR BOSBBO1 04/09/97 0] 
030771 099 /G SACCA FLESSIBILE 1.000 ML Cc RR BOSBBO1 04/09/97 D) 
030771 101 /G FLACONE PLASTICA 250 ML (0) RR B0SBB01 04/09/97 [n 
030771 113 /G FLACONE PLASTICA 500 ML C RR B0SBB01 04/09/97 D 
RINGER Codice AIC Dossier Specialità: 031563 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione  in.Farmacia 
031563 012 /G FIALA 1 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 DO 
031563 024 /G FIALA 2 ML Cc RR BOSBBD] 08/11/93 LC] 
031563 036 /G FIALA 3 ML (6; RR BOSBBO1 08/11/93 i] 
031563 048 /G FIALA 5 ML Cc RR B0SBB01 08/11/93 O 
031563 051 /G FIALA 10 ML Cc RR B0SBB01 08/11/93 mi 
031563 063 /G FIALA 20 ML (o) RR B05BB01 08/11/93 LL] 
031563 075 /G FLACONE 100 ML C RR B0SBB01 08/11/93 DI 
031563 087 /G FLACONE 250 ML Cc RR BOSBBOI1 08/11/93 in 
031563 099 /G FLACONE 500 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 O 
031563 101 /G FLACONE 1000 ML Cc RR B0SBB01 08/11/93 CD] 
031563 113 /G SACCA FLESSIBILE 50 ML Cc RR B05BB01 08/11/93 DO 
031563 125 /G SACCA FLESSIBILE 100 ML (o) RR B0SBBO1 . 08/11/93 CD] 
031563 137 /G SACCA FLESSIBILE 250 ML (6) RR B0SBBO1 08/11/93 Li 
031563 149 /G SACCA FLESSIBILE 500 ML Cc RR B0SBB01 08/11/93 D 
031563 152 /G SACCA FLESSIBILE 1000 ML Cc RR B05BBO1 08/11/93 na 
031563 164 /G SACCA FLESSIBILE 1500 ML (0) RR BOSBBO1 08/11/93 } 
031563 176 /G SACCA FLESSIBILE 2000 ML (o) RR B05BB01 08/11/93 DL 

RINGER Codice AIC Dossier Specialità: 029867 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029867 013 /G FLACONE 50 ML C RR B05BB01 08/11/93 L]j 
029867 025 /G FLACONE 100 ML Cc RR B0SBB0O1 08/11/93 L 
029867 037 /G FLACONE 250 ML (o) RR B0SBBO1 08/11/93 
029867 049 /G FLACONE 500 ML Cc RR B0O5BBO1 08/11/93 YU] 
029867 052 /G FLACONE 1000 ML Cc RR B0OSBB01 08/11/93 DU] 
029867 064 /G SACCA 50 ML (o) RR B0SBBO1 08/11/93 O 
029867 076 /G SACCA 100 ML Cc RR B05BB01 08/11/93 D) 
029867 088 /G SACCA 250 ML Cc RR B0SBBO1 08/11/93 U 
029867 090 /G SACCA 500 ML C RR BOsBB01 08/11/93 DO 
029867 102 /G SACCA 1000 ML Cc RR BosBB01 08/11/93 O 

RINGER Codice AIC Dossier Specialità: 030869 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONICO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030869 010 /G FLACONE 50 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 O 
030869 022 /G FLACONE 100 ML (o) RR BOSBBO1 08/11/93 U 
030869 034 /G FLACONE 250 ML C RR BOSBBO1 08/11/93 OÙ 
030869 046 /G FLACONE 500 ML Cc RR B0SBB01 08/11/93 O 
030869 059 /G FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 O 
030869 109 /G SACCA 50 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 O 
030869 111 /G SACCA 100 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 DL) 
030869 123 /G SACCA 250 ML Cc RR B0sBB01 08/11/93 GU 
030869 135 /G SACCA 500 ML Cc RR B0SBBO1 08/11/93 G 
030869 147 /G SACCA 1000 ML Cc RR B05BB01 08/11/93 UD 
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RINGER 


Codice AIC Dossier Specialità: 032470 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

032470 015 /G SACCA IN PVC 1000 ML (e; RR B0OSBB01 08/11/93 O 
| RINGER Codice AIC Dossier Specialità: 030756 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030756 011 /G SACCA 1000 ML (e. RR BOSBBO1 08/11/93 U 
030756 023 /G SACCA 3 LITRI C RR BOSBB01 08/11/93 O) 
030756 035 /G SACCA S LITRI Cc RR BOSBBO1 08/11/93 a 

RINGER Codice AIC Dossier Specialità: 030719 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030719 013 /G FLACONE 250 ML Cc RR B0SBBO1 08/11/93 DU] 
030719 025 /G FLACONE 500 ML [oi RR B0SBBOI] 08/11/93 O 
030719 037 /G FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBR01 08/11/93 U 
030719 049 /G SACCA 2000 ML Cc RR BOSBBOI 08/11/93 O 
030719 052 /G SACCA 1000 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 Ul 
030719 064 /G FLACONE 100 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 O 
030719 076 /G SACCA 500 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 na 
030719 088 /G SACCA 250 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 LU] 

RINGER Codice AIC Dossier Specialità: 031197 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 7itolare AIC: TERAPEUTICA VENETA SRL - LABORATORIO FARMACO - 
BIOLOGICO 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031197 015 /G FLACONE 50 ML Cc RR B0OSBB01 08/11/93 DU) 
031197 027 /G FLACONE 100 ML Cc RR B0SBB01 08/11/93 U 
031197 039 /G FLACONE 250 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 U 
03 1197 041 /G FLACONE 500 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 O) 
031197 054 /G FLACONE 1000 ML Cc RR B0SBB01 08/11/93 O] 
031197 066 /G 50 ML IN FLACONE 100 ML Cc RR BOSBBOi 08/11/93 Ù 
031197 078 /G 100 ML IN FLACONE 250 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 i] 
031197 080 /G 250 ML IN FLACONE 500 ML G RR BOSBBO1 08/11/93 D 

RINGER ACETATO Codice AIC Dossier Specialità: 029640 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ABBOTT S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029640 012 /G FLACONE 250 ML Cc RR B0SBB01 08/11/93 CU 
029640 024 /G FLACONE 500 MG Cc RR B0SBB01 08/11/93 O 

| RINGER ACETATO Codice AIC Dossier Specialità: 030938 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030938 017 /G FLACONE 50 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 U 
030938 029 /G FLACONE 100 ML @ RR BOSBBO1 08/11/93 n: 
030938 031 /G FLACONE 250 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 Cl 
030938 043 /G FLACONE 500 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 Mi 
030938 056 /G SACCA CLEAR-FLEX 100 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 CU] 
030938 068 /G SACCA CLEAR-FLEX 250 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 O 
030938 070 /G SACCA CLEAR-FLEX 500 ML (o) RR B0SBB01 08/11/93 VI 
030938 082 /G SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 O 

i RINGER ACETATO Codice AIC Dossier Specialità: 031076 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A 
Ni Vale: 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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031076 019 /G = FLACONE 50 ML 
031076 021 /G = SACCA 100 ML 
031076 033 /G È SACCA 250 ML 
031076 045 /G = SACCA 500 ML 


031076 058 /G 
031076 060 /G 
031076 108 /G 
031076 146 /G 


SACCA 1000 ML 

50 ML IN FLACONE 100 ML 
100 ML IN FLACONE 250 ML 
250 ML IN FLACONE 500 ML 


031076 159 /G = ‘FLACONE 100 ML 
‘031076 161 /G = FLACONE 250 ML 
031076 173 /G = FLACONE S00 ML 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


c RR BOSBBOI 08/11/93 
c RR BOSBBOI 08/11/93 
Cc RR BOSBB01 08/11/93 
Cc RR BOSBB01 08/11/93 
c RR BOSBB01 08/11/93 
Cc RR BOSBBO1 08/11/93 
c RR BOSBBO1 08/11/93 
c RR BOSBB0O1 08/11/93 
Cc RR BOSBB01 08/11/93 
Cc RR BOSBB01 08/11/93 
Cc. RR BOSBB0I 08/11/93 
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= 
i RINGER ACETATO 


Codice AIC Dossier Specialità: 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO 
— FARMACEUTICA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030954 010 /G FLACONE 250 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 O 
030954 022 /G FLACONE 500 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 DI 

| RINGER ACETATO Codice AIC Dossier Specialità: 030382 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: COLLALTO LAB. CHIMICO-FARMACEUTICI DI 
— AGNELLI MASSIMO & C. S.A.S, 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030382 016 /G FLACONE 100 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 O 
030382 028 /G 50 FLACONI 100 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 L] 
030382 030 /G FLACONE 250 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 D) 
030382 042 /G 25 FLACONI 250 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 Dj 
030382 055 /G FLACONE 500 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 9 
030382 067 /G 25 FLACONI ‘500 ML Cc RR BOsBB01 08/11/93 UJ 
030382 079 /G SACCA 1000 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 O 
030382 081 /G SACCA 2000 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 O 

| RINGER ACETATO Codice AIC Dossier Specialità: 031583 
data prima registrazione specialità: 22/10/98 Data Rinnovo Titolare AIC: EUROSPITAL S.P.A. 
L 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

031583 014 /G FLACONE 500 ML Cc RR B0SBB01 22/10/98 C] 
RINGER ACETATO Codice AIC Dossier Specialità: 030772 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATG Registrazione in Farmacia 
030772 014 /G FLACONE 50 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 O) 
030772 026 /G FLACONE 100 ML Cc RR BOSBBOI 08/11/93 O 
030772 038 /G FLACONE 250 ML Cc RR B0SBBO1 08/11/93 LD] 
030772 040 /G FLACONE 500 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 nH} 
030772 053 /G FLACONE 1000 ML (o) RR BOSBB01 08/11/93 LU 
030772 065 /G SACCA FLESSIBILE 250 ML Cc RR BOSBBOI 04/09/97 O 
030772 077 /G SACCA FLESSIBILE 500 ML. Cc RR BOSBBO1 04/09/97 DU 
030772 089 /G SACCA FLESSIBILE 1000 ML Cc RR B05BBO1 04/09/97 C] 
030772 091 /G CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 500 ML Cc RR BOSBB01 04/09/97 O) 
030772 103 /G SACCA FLESSIBILE 100 ML Cc RR BOSBB0I 04/09/97 O 
030772 115 /G FLACONE PLASTICA 250 ML Cc RR BOSBBO1 04/09/97 DU 

RINGER ACETATO Codice AIC Dossier Specialità: 031565 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dis pensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031565 017 /G FIALA 1 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 CL] 
031565 029 /GFIALA2 ML c RR BOSBBOI 08/11/93 Ci 
031565 031 /G FIALA 3 ML Cc RR BOSBBO01 08/11/93 =} 
031565 043 /G FIALA 5 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 U 
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031565 056 /G = FIALA I0 ML c RR BOSBBOI1 08/11/93 O 
031565 068 /G =—FIALA 20 ML c RR BOSBBOI 08/11/93 CU) 
031565070 /G = FLACONE 100 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 E 
031565 082 /G FLACONE 250 ML (6; RR BOSBB01 08/11/93 nn 
031565 094 /G. = FLACONE 500 ML c RR BOSBBOI 08/11/93 O] 
031565 106 /G = FLACONE 1000 ML c RR B0SBBOI 08/11/93 U 
031565 iì8 /G = SACCA FLESSIBILE 50 ML c RR BOSBBOI 08/11/93 DI 
031565 120 /G = SACCA FLESSIBILE 100 ML c RR BOSBBOI1 08/11/93 O 
031565 132 /G SACCA FLESSIBILE 250 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 U 
031565 144 /G = SACCA FLESSIBILE 500 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 O 
031565 157 /G SACCA FLESSIBILE 1000 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 U 
031565 169 /G SACCA FLESSIBILE 1500 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 CD 

c RR BOSBBO1 08/11/93 DU) 


031565 171 /G SACCA FLESSIBILE 2000 ML 


RINGER ACETATO Codice AIC Dossier Specialità: 029868 | 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. | 


O NSAIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029868 015 /G FLACONE S0 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 O 
029868 027 /G FLACONE 100 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 LI 
029868 039 /G FLACONE 250 ML Cc RR B0OSBB01 08/11/93 DL) 
029868 041 /G FLACONE 500 ML Cc RR B0OSBB01 08/11/93 OD 
029868 054 /G__ FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBBO01 08/11/93 U 
029868 066 /G SACCA 50 ML Gi RR BOSBB01 08/11/93 O 
029868 078 /G SACCA 100 ML Cc RR BOSBBOI 08/11/93 O 
029868 080 /G SACCA 250 ML Cc RR B05BB01 08/11/93 na 
029868 092 /G SACCA 500 ML (6 RR BOSBBOI1 08/11/93 (oi 
029868 104 /G SACCA 1000 ML (0) RR BOSBBO1 08/11/93 O 

RINGER ACETATO i Codice AIC Dossier Specialità: 033853 

data prima registrazione specialità: 18/05/98 Data Rinnovo Titolare AIC: LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033853 019 /G FLACONE VETRO 50 ML Cc RR BOSBB01 18/05/98 U 
033853 021 /G FLACONE VETRO 100 ML e RR BOSBBOI1 18/05/98 O 
033853 033 /G FLACONE VETRO 250 ML Cc RR B0SBB01 18/05/98 na 
033853 045 /G FLACONE VETRO 500 ML Cc RR BOSBBO1 18/05/98 Dl 
033853 058 /G FLACONE VETRO 1000 ML Cc RR BOSBBO1 18/05/98 D 

RINGER ACETATO Codice AIC Dossier Specialità: 030870 | 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONICO S.P.A. | 

N° AIC Confezione “© © Fascia SSN Dispensazione i ATC Registrazione in Farmacia 
030870 012 /G FLACONE 50 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 CU) 
030870 024 /G FLACONE 100 ML E RR BOSBBO1 08/11/93 O 
030870 036 /G FLACONE 250 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 O 
030870 048 /G FLACONE 500 ML Cc RR B0SBB01 08/11/93 vi 
030870 051. /G FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 O 
030870 101 /G SACCA 50 ML Cc RR BOSBBOI 08/11/93 DU 
030870 113 /G SACCA 100 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 DÌ 
030870 125 /G SACCA 250 ML (0) RR BOSBBOI 08/11/93 U 
030870 137 /G SACCA 500 ML Cc RR BOSBBO1. 08/11/93 O 
030870 149 /G SACCA 1000 ML Cc RR B05BB01 08/11/93 OÙ 


RINGER ACETATO Codice AIC Dossier Specialità: 030744 


I 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 =—DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030744 015 /G FLACONE 50 ML Cc RR B0SBB01 08/11/93 Ci 
030744 027 /G FLACONE 100 ML Cc RR BOSBBO01 08/11/93 O 
030744 039 /G FLACONE 250 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 O 
030744 041 /G FLACONE 500 ML j Cc RR BOSBBOI 08/11/93 O 


— 926 — 


20-8-1999 


Medicinali a Denominazione Generica 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 195 


030744 054 /G . FLACONE 1000 ML Cc RR B0SBB0O1 08/11/93 O 
 RINGER ACETATO. Codice AIC Dossier Specialità: 030721 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo — 08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
L 

N° AIC si Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030721 017 /G FLACONE 250 ML Cc RR B0OSBBO1 08/11/93 O 
030721 029 /G FLACONE 500 ML Cc RR B0SBB01 08/11/93 Mm 
030721 031 /G FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 OD] 
030721 043 /G = SACCA S00ML Cc RR B0SBB01 08/11/93 DO 
030721 056 /G = SACCA 1000 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 CO] 
030721 068 /G SACCA 2000 ML (o) RR BOSBBO1 08/11/93 O 
030721 070 /G = FLACONE 100 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 DÌ 
030721 082 /G SACCA 250 ML c RR B0OSBBO1 08/11/93 O 

RINGER ACETATO Codice AIC Dossier Specialità: 031205 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: TERAPEUTICA VENETA SRL. LABORATORIO FARMACO - 
BIOLOGICO 

N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031205 014 /G FLACONE 50 ML (6; RR B0SBB01 08/11/93 O 
031205 026 /G FLACONE 100 ML Cc RR B0SBB01 08/11/93 O 
031205 038 /G FLACONE 250 ML (o) RR B0SBB01 08/11/93 O 
031205 040 /G. FLACONE 500 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 Dj 
031205 053 /G = FLACONE 1000 ML (6; RR BOSBBO1 08/11/93 O 
031205 065 /G 50 ML IN FLACONE 100 ML Cc RR B0OSBBO1 08/11/93 DU 
031205 077 /G 100 ML IN FLACONE 250 ML Cc RR BOSBBOI 08/11/93 O 
031205 089 /G 250 ML IN FLACONE 500 ML (6) RR B0OSBB01 08/11/93 LU) 

RINGER ACETATO CON GLUCOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 031244 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031244 015 /G = FLACONE SO ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 U 
031244 027 /G FLACONE 100 ML (6) RR B05BB02 08/11/93 O 
031244 039 /G FLACONE 250 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O) 
031244 041 /G FLACONE 500 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 DU 
031244 054 /G SACCA CLEAR-FLEX 100 ML (o) RR B05BB02 08/11/93 O 
031244 066 /G SACCA CLEAR-FLEX 250 ML (0) RR B05BB02 08/11/93 DU 
031244 078 /G SACCA CLEAR-FLEX 500 ML (o) RR B05BB02 08/11/93 O 
031244 080 /G SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML (o) RR B05BB02 08/11/93 Dj 

RINGER ACETATO CON GLUCOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 029630 
data prima' registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029630 011 /G FLACONE S0 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 na) 
029630 023 /G SACCA 100 ML Cc RR -B05BB02 08/11/93 CI 
029630 035 /G = SACCA250 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 LU] 
029630 047 /G = SACCA 500ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O 
029630 050 /G SACCA 1000 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 n 
029630 062» /G = 50 MLIN FLACONE 100 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 [3 
029630 074 /G° 100 ML IN FLACONE 250 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O 
029630 086 /G 250 ML IN FLACONE 500 ML Cc RR B0OSBB02 08/11/93 U 
029630 098 /G. = FLACONE 100 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 U 
029630 100 /G FLACONE 250 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 UD 
029630 112 /G FLACONE 500 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 0) 

RINGER ACETATO CON GLUCOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 031389 | 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. | 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031389 012 /G FLACONE 50 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 O 
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031389 024 /G FLACONE 100 ML (o) RR B05BB02 08/11/93 O 
031389 036 /G «FLACONE 250 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 ÙU 
031389 048 /G FLACONE 500 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O 
031389 051 /G = FLACONE 1000 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 na) 
031389 063 /G SACCA FLESSIBILE 100 ML Cc RR B0SBB02 04/09/97 O 
031389 075 /G SACCAFLESSIBILE 250 ML Cc RR B05BB02 04/09/97 na) 
031389 087 /G SACCA FLESSIBILE 500 ML C RR B05SBB02 04/09/97 O 
031389 099 /G — SACCA FLESSIBILE 1.000 ML Cc RR BOSBB02 04/09/97 GU 
031389 101 /G FLACONE PLASTICA 250 ML Cc RR B05BB02 04/09/97 O 
031389 113 /G = FLACONEPLASTICA 500 ML Cc RR BOSBB02 04/09/97 CL] 
| RINGER ACETATO CON GLUCOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 031566 
data prima registrazione specialità: 03/11/93 Data Rinnovo = 08/11/98 Titolare AIC: GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031566 019 /G  FIALA1ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 DI 
031566 021 /G FIALA 2 ML Cc RR BOS5BB02 08/11/93 ni 
031566 033 /G — FIALA3ML Cc ‘RR B0OSBB02 08/11/93 U 
031566 045 /G FIALA 5 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 O 
031566 058 /G = FIALA 10 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 DU] 
031566 060 /G FIALA 20 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O 
031566 072 /G. FLACONE 100 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 OD 
031566 084 /G_ = FLACONE 250 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 DT 
031566 096 /G = FLACONE 500 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O] 
031566 108 /G = FLACONE 1000 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 DI 
031566 110 /G_« SACCA FLESSIBILE 50 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 O) 
031566 122 /G_ SACCAFLESSIBILE 100 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 D) 
031566 134 /G = SACCA FLESSIBILE 250 ML c RR BOSBR02 08/11/93 LU 
031566 146 /G = SACCA FLESSIBILE 500 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 DU) 
031566 159 /G = SACCA FLESSIBILE 1000 ML [ei RR B05BB02 08/11/93 O 
031566 161 /G  SACCAFLESSIBILE 1500 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 DL) 
031566 173 /G SACCA FLESSIBILE 2000 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 CL) 


Se 


RINGER ACETATO CON GLUCOSIO i Codice AIC Dossier Specialità: 031269 | 
'.— data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 


L 
li 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031269 018 /G FLACONE 50 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O 
031269 020 /G FLACONE 100 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 O 
031269 032 /G FLACONE 250 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 LI 
031269 044 /G FLACONE 500 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 O 
031269 057 /G FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 O 
031269 069 /G SACCA 50 ML Cc RR BO5BB02 08/11/93 DU 
031269 071 /G = SACCA 100ML c RR BOSBB02 08/11/93 DL] 
031269 083 /G SACCA 250 ML- Cc RR BOSBB02 08/11/93 CD 
031269 095 /G SACCA 500 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 DL] 
20) 107 /G SACCA 1000 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 LI 
| RINGER ACETATO CON GLUCOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 030722 

data prima registrazione specialità: 08/11/93 = Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO» 

N° AIC Confezione ” Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030722 019 /G FLACONE 500 ML Cc RR BOSsBB02 08/11/93 CD] 
030722 021 /G FLACONE 100 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 O 
030722 033 /G FLACONE 250 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 O 
030722 045 /G FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 CL] 


RINGER ACETATO CON GLUCOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 031401 
: data primaregistrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC- TERAPEUTICA VENETA SRL . LABORATORIO FARMACO - 
; BIOLOGICO 
N° AIC Confezione Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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031401 019 /G FLACONE 50 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O 
031401 021 /G FLACONE 100 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 LU) 
031401 033 /G FLACONE 250 ML Cc RR B0sBB02 08/11/93 na 
031401 045 /G FLACONE 500 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 OD] 
031401 058 /G FLACONE 1000 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O 
031401 060 /G 50 ML IN FLACONE 100 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 LI 
031401 072 /G 100 ML IN FLACONE 250 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 D) 
031401 084 /G 250 ML IN FLACONE 500 ML Cc RR B0OSBB02 08/11/93 DJ 


i RINGER CON GLUCOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 031243 | 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031243 013 /G FLACONE 50 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 DU 
031243 025 /G FLACONE 100 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O 
031243 037 /G FLACONE 250 ML (e RR B05BB02 08/11/93 CI 
031243 049 /G FLACONE 500 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 CD) 
031243 052 /G SACCA CLEAR-FLEX 100 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 CI 
031243 064 /G SACCA CLEAR-FLEX 250 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 C] 
031243 076 /G SACCA CLEAR-FLEX 500 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 DL] 
031243 088 /G = SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML Cc RR B0sBB02 08/11/93 LÌ 


| RINGER CON GLUCOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 031253 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A | 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031253 014 /G FLACONE 50 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 [1 
031253 026 /G SACCA 100 ML Cc RR B0S5BB02 08/11/93 D) 
031253 038 /G SACCA 250 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 
031253 040 /G SACCA 500 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 
031253 053 /G_ = SACCA 1000 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 [LÌ 
031253 065 /G = 50 MLINFLACONE 100 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 LN 
031253 077 /G 100 MLINFLACONE 250 ML (6) RR B05BB02 08/11/93 LI 
031253 089 /G 250 MLIN FLACONE 500 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 DU 
031253 091 /G_ FLACONE 100 ML o) RR B0SBB02 08/11/93 O 
031253 103 /G = FLACONE250 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 Li 
031253 115 /G FLACONE 500 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 1) 

i RINGER CON GLUCOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 031388 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031388 010 /G = FLACONE 50 ML Cc RR B0sBB02 08/11/93 
031388 022 /G_ FLACONE 100 ML E RR B0sBB02 08/11/93 LU] 
031388 034 /G_=— FLACONE 250 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 CD] 
031388 046 /G = FLACONE 500 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 D] 
031388 059 /G FLACONE 1000 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 OD 

RINGER CON GLUCOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 031564 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 7itolare AIC: GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031564 014 /G— FIALA 1ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 U 
031564 026 /G  FIALA2ML Cc RR B05BB02 08/11/93 CL] 
031564 038 /G  FIALA3ML Cc RR B05BB02 08/11/93 U 
031564 040 /G  FIALASML Cc RR B05BB02 08/11/93 LU 
031564053 /G FIALA 10 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 CL] 
031564 065 /G FIALA 20 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 i} 
031564 077 /G FLACONE 100 ML (e RR B05BB02 08/11/93 Li 
031564 089 /G FLACONE 250 ML Cc RR B05SBB02 08/11/93 i] 
031564 091 /G FLACONE 500 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 CD) 
031564 103 /G = FLACONE 1000 ML Cc RR B0OSBB02 08/11/93 L] 
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031564 115 /G SACCA FLESSIBILE 50 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 Ci 
031564 127 /G SACCA FLESSIBILE 100 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 CL] 
031564 139 /G SACCA FLESSIBILE 250 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 D 
031564 141 /G SACCA FLESSIBILE 500 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 ] 
031564 154 /G SACCA FLESSIBILE 1000 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O 
031564 166 /G SACCA FLESSIBILE 1500 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 UO 
031564 178 /G SACCA FLESSIBILE 2000 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 (oi 
| RINGER CON GLUCOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 032615 | 
data prima registrazione specialità: 04/03/97 Data Rinnovo Titolare AIC: LR.I.S. BIOMEDICA INDUSTRIA RICERCA SUD 
N°AIC Confezione AI “© © Fascia SSN " Dispensazione “ATC © Registrazione ‘in Farmacia 

032615 015 /G FLACONE 50 ML c RR BOSBB02 04/03/97 O 
032615 027 /G FLACONE 100 ML Cc RR B0SBB02 04/03/97 LI) 
032615 039 /G FLACONE 250 ML Cc RR B05BB02 04/03/97 LI 
032615 041 /G FLACONE 500 ML Cc RR BOSBB02 04/03/97 CD) 
032615 054 /G SACCA PVC 100 ML Cc RR B0SBB02 04/03/97 O 
032615 066 /G SACCA PVC 250 ML Cc RR BO0SBB02 04/03/97 (21 
032615 078 /G SACCA PVC 500 ML Cc RR B05BB02 04/03/97 Q 
032615 080 /G SACCA PVC 1000 ML Cc RR B0SBB02 04/03/97 U 


RINGER CON GLUCOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 029869 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029869 017 /G FLACONE 50 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 C] 
029869 029 /G FLACONE 100 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O 
029869 031 /G FLACONE 250 ML Cc RR B0SsBB02 08/11/93 CI 
029869 043 /G FLACONE 500 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O 
029869 056 / FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 Gi 
029869 068 /G SACCA 50 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 i 
029869 070 /G SACCA 100 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 DL) 
029869 082 /G SACCA 250 ML Cc RR B0S5BB02 08/11/93 Gai 
029869 094 /G SACCA 500 ML Cc RR B05SBB02 08/11/93 O 
029869 106 /G SACCA 1000 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O 
| RINGER CON GLUCOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 030720 i 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO | 
red 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione © ATC Registrazione in Farmacia 
030720 015 /G FLACONE 500 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 L] 
030720 027 /G FLACONE 100 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 LI 
030720 039 /G FLACONE 250 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 D 
030720 041 /G = FLACONE 1000 ML c RR B05BB02 08/11/93 Li 
| RINGER CON GLUCOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 031206 
i data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: TERAPEUTICA VENETA SRL LABORATORIO FARMACO. 
_ _____ BIOLOGICO 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031206 016 /G FLACONE 50 ML Cc RR B0SsBB02 08/11/93 GL 
031206 028 /G FLACONE 100 ML c RR B05BB02 08/11/93 LÌ 
031206 030 /G FLACONE 250 ML c RR B05BB02 08/11/93 0 
031206 042 /G FLACONE 500 ML (o) RR B0SBB02 08/11/93 GO 
031206 055 /G FLACONE 1000 ML (o) RR B05BB02 08/11/93 O] 
031206 067 /G SO ML IN FLACONE 100 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 CU] 
031206 079 /G 100 ML IN FLACONE 250 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O) 
031206 081 /G 250 ML IN FLACONE 500 ML Cc ti 


RR B0sBB02 08/11/93 


RINGER LATTATO Codice AIC Dossier Specialità: 029641 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ABBOTT S.P.A. i 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione | ATC Registrazione in Farmacia 
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029641 014 /G FLACONE 250 ML Cc RR B0OS5BBO1 08/11/93 El 

029641 026 /G FLACONE 500 ML 6 RR BOSBBO1 08/11/93 O) 
| RINGER LATTATO ue Codice AIC Dossier Specialità: 030939 
|! data prima registrazione specialità 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL S.P.A. 

N° AIC Confezione au Fascia SSN Dispensazione > ATC Registrazione in Farmacia 
030939 019 /G FLACONE SO ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 n 
030939 021 /G FLACONE 100 ML (6 RR B0SBBO1 08/11/93 O 
030939 033 /G FLACONE 250 ML (o) RR BOSBB01 08/11/93 O 
030939 045 /G FLACONE 500 ML (o. RR B0S5BB01 08/11/93 vi 
030939 058 /G SACCA CLEAR-FLEX 100 ML Cc RR B0SBB01 08/11/93 OD 
030939 060 /G SACCA CLEAR-FLEX 250 ML Cc RR B0SBB01 08/11/93 LÌ 
030939 072 /G SACCA CLEAR-FLEX 500 ML (6 RR B0SBB01 08/11/93 A] 
030939 084 /G SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML (o) RR B0OSBBO01 08/11/93 LU 
030939 096 /G SOLUZ PER IRRIGAZ SACCA CLEAR-FLEX3000 ML C RR BOSBB01 08/11/93 i 
030939 108 /G SOLUZ PER IRRIGAZ SACCA CLEAR-FLEX 5000 ML C RR BOSBB0] 08/11/93 a 
030939 110 /G SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR- Cc RR B05BB01 08/11/93 LI 

FLEX 2000 ML 
030939 122 /G SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR- Cc RR BOSBBO1 08/11/93 LU 
FLEX 2500 ML 
030939 134 /G SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR- C RR B0sBB01 08/11/93 O 
FLEX 3500 ML 
030939 146 /G SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR- Cc RR BOSBBOI1 08/11/93 0] 
FLEX 4000 ML 
030939 159 /G SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR- Cc RR B0SBBO1 08/11/93 
FLEX 4500 ML 
030939 161 /G SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR- Cc RR BOSBBO1 08/11/93 IE 
FLEX 5500 ML 
030939 173 /G SOLUZIONE .PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR- o) RR B0SBB01 08/11/93 Ci 
FLEX 6000 ML 
RINGER LATTATO Codice AIC Dossier Specialità: 031088 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo = 08/11/98 Titolare AIC: BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A a 
L OCA 4 

N° AIC Confezione : "© © Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione  in'Farmacia 
031088 014 /G FLACONE 50 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 su) 
031088 026 /G SACCA 100 ML Cc RR B0SBB01 08/11/93 do 
031088 038 /G SACCA 250 ML Cc RR BO5BB01 08/11/93 Ti 
031088 040 /G SACCA 500 ML Cc RR BO0SBBO01 08/11/93 Lj 
031088 053 /G SACCA 1000 ML Cc RR BOSBBO01 08/11/93 a 
031088 065 /G SACCA 2000 ML Cc RR B0SBB01 08/11/93 n 
031088 077 /G 50 ML IN FLACONE 100 ML (6) RR BOSBBO1 08/11/93 DE 
031088 115 /G 100 ML IN FLACONE 250 ML (6 RR B05BB01 08/11/93 hi] 
031088 154 /G 250 ML IN FLACONE 500 ML Cc RR B0OSBB01 08/11/93 To 
031088 166 /G FLACONE 100 ML Cc RR BOSBB0I 08/11/93 O] 
031088 178 /G FLACONE 250 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 i; 
031088 180 /G FLACONE 500 ML Cc RR B0SBB01 08/11/93 CJ 

| RINGER LATTATO j Codice AIC Dossier Specialità: 030955 | 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO j , 
FARMACEUTICA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030955 013 /G FLACONE 250 ML (6: RR BOSBB01 08/11/93 LI 
030955 025 /G FLACONE 500 ML Cc RR BO5BB01 08/11/93 mi 

RINGER LATTATO Codice AIC Dossier Specialità: 030383 1 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: COLLALTO LAB. CHIMICO-FARMACEUTICI DI 
35 ne == = — —  ——— AGNELLI MASSIMO & C. S.A.S. S 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030383 018 /G FLACONE 100 ML Cc RR B0SBB01 08/11/93 Li 
030383 020 /G 50 FLACONI 100 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 Li 
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Medicinali a Denominazione Generica 


030383 032 /G FLACONE 250 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 is 
030383 044 /G 25 FLACONI 250'ML (o; RR BOSBBO1 08/11/93 L) 
030383 057 /G FLACONE 500 ML Cc RR BOSBBO01 08/11/93 O 
030383 069 /G 25 FLACONI 500 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 LI 
030383 071 /G SACCA 1000 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 LI 
13823 083 /G FLACONE 2000 ML c RR BOSBB01 08/11/93 
RINCER LATTATO Codice AIC Dossier Specialità: 031582 
data prima registrazione specialità: 22/10/98 Data Rinnovo Titolare AIC: EUROSPITAL S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031582 012 /G FLACONE 500 ML Cc RR B05BB01 22/10/98 M 
| RINGER LATTATO Codice AIC Dossier Specialità: 030773 
| data primaregistrazione specialità: 08/11/93 = Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FR"SE?IUS KABI ITALIA S.P.A. 
L Da 5 ai = 
N° AIC Confezione Fascia SSN lispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030773 016 /G FLACONE 50 ML C RR B0SBB01 08/11/93 O 
030773 028 /G FLACONE 100 ML Cc RR BOSBB0I 08/11/93 0) 
030773 030 /G FLACONE 250 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 U 
030773 042 /G FLACONE 500 ML Cc RR B05BB01 08/11/93 Mv 
030773 055 /G FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 DU 
030773 067 /G SACCA FLESSIBILE 500 ML Cc RR BOSBB01 04/09/97 U 
0307/3 079 /G SACCA FLESSIBILE 1000 ML Cc RR B05BB01 04/09/97 Lj 
930773 081 /G© CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 500 ML Cc RR B0OSBB01 04/09/97 LU 
030773 093 /G SACCA FLESSIBILE 100 ML Cc RR B0SBB01 04/09/97 LI 
030773 105 /G SACCA FLESSIBILE 250 ML Cc RR BOSBBO1 04/09/97 LI 
030773 117 /G FLACONE PLASTICA 250 ML Cc RR BOSBBO1 04/09/97 d 


RINGER LATTATO Codice AIC Dossier Specialità: 031567 Î 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE | 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031567 011 /G FIALA 1 ML Cc RR B0OSBBO01 08/11/93 LJ 
031567 023 /G FIALA 2 ML (o) RR BOSBBOi 08/11/93 O) 
031567 035 /G FIALA 3 ML C RR BOSBB01 08/11/93 D] 
031567 047 /G FIALA 5 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 L] 
031567 050 /G FIALA 10 ML Ù RR BOSBB01 08/11/93 CL] 
031567 062 /G FIALA 20 ML (0) RR B0OSBB01 08/11/93 108 
031567 074 /G FLACONE 100 ML (e RR B05BB01 08/11/93 O 
031567 086 /G FLACONE 250 ML Cc RR B05BB01 08/11/93 CU] 
031567 098 /G FLACONE 500 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 LI 
031567 100 /G FLACONE 1000 ML (o) RR BOSBB01 08/11/93 LU 
031567 112 /G SACCA FLESSIBILE 50 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 O 
031567 124 /G SACCA FLESSIBILE 100 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 DL 
031567 136 /G SACCA FLESSIBILE 250 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 DD] 
031567 148 /G SACCA FLESSIBILE 500 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 LI 
031567 151 /G SACCA FLESSIBILE 1000 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 O 
031567 163 /G SACCA FLESSIBILE 1500 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 0] 
031567 175 /G SACCA FLESSIBILE 2000 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 O 


l RINGER LATTATO Codice AIC Dossier Specialità: 029870 
‘data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 


La 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029870 019 /G FLACONE 50 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 D) 
029870 021 /G FLACONE 100 ML Cc RR B0SBB01 08/11/93 LI 
029870 033 /G FLACONE 250 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 ai 
029870 045 /G FLACONE 500 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 RA 
029870 058 /G FLACONE 1000 ML (o) RR BOSBBO1 08/11/93 LU 
029870 060 /G SACCA 50 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 O 
029870 072 /G SACCA 100 ML o) RR B0OSBB01 08/11/93 U 
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sli Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 195 


Medicinali a Denominazione Generica 


029870 084 /G SACCA 250 ML Cc RR B0O5BB01 08/11/93 D 
029870 096 /G SACCA 500 ML Cc RR B05BB01 08/11/93 DI 
029870 108 /G SACCA 1000 ML Cc RR B05BB01 08/11/93 CD] 
029870 110 /G SACCA 2000 ML Cc RR BOSBBOI 08/11/93 DÌ 
029870 122 /G = SACCA 3000 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 O 
029870 134 /G. = SACCA 5000 ML (o) RR BOSBBO1 08/11/93 O 

Codice AIC Dossier Specialità: 033854 


| RINGER LATTATO 


| data prima registrazione specialità: 18/05/98 ‘Data Rinnovo 


Titolare AIC: LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A. 


N° AIC 
033854 011 /G 
033854 023 /G 
033854 035 /G 
033854 047 /G 
033854 050 /G 


Confezione 
FLACONE VETRO 50 ML 
FLACONE VETRO 100 ML 
FLACONE VETRO 250 ML 
FLACONE VETRO 500 ML 
FLACONE VETRO 1000 ML 


Fascia SSN 


Cc 


(o MeMmene) 


Dispensazione 


RR 
RR 
RR 
RR 
RR 


ATC 
BOSBB01 
BOSBBOI 
BOSBB01 
BO5BB01 
BOSBB01 


Registrazione in Farmacia 
18/05/98 D) 
18/05/98 
18/05/98 
18/05/98 
18/05/98 LI 


‘ RINGER LATTATO Codice AIC Dossier Specialità: 030887 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LABORATORI DON BAXTER SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

030887 018 /G SACCA 50 ML Cc RR B0SBB01 08/11/93 dei 
030887 020 /G SACCA 100 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 El 
030887 032 /G SACCA 250 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 UU 
030887 044 /G SACCA 500 ML Cc RR B0S5BBOI 08/11/93 n: 
030887 057 /G SACCA 1000 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 DL) 
030887 069 /G 50 ML INSACCA 100 ML (o) RR BOSBBO1 08/11/93 Dj 

030887 071 /G FLACONE VETRO 50 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 
030887 083 /G FLACONE VETRO 100 ML i c RR BOSBB01 08/11/93 U 

030887 095 /G FLACONE VETRO 250 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 
030887 107 /G 100 ML IN SACCA 250 ML Cc RR BOSBBOI 08/11/93 DU] 
030887 119 /G FLACONE VETRO 500 ML Cc RR BOSBBOI 08/11/93 xv 

030887 121 /G FLACONE VETRO 1000 ML c RR BOSBB01 08/11/93 
250 ML IN SACCA 500 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 U 


030887 145 /G 


RINGER LATTATO 


Codice AIC Dossier Specialità; 030871 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo — 08/11/98 Titolare AIC: MONICO S.P.A. 

ì N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030871 014 /G FLACONE 50 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 DI 
030871 026 /G FLACONE 100 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 D) 
030871 038 /G FLACONE 250 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 
030871 040 /G FLACONE 500 ML Cc RR BOSBB01] 08/11/93 vi 
030871 053 /G FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 DL] 
030871 103 /G SACCA 50 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 na! 
030871 115 /G SACCA 100 ML Cc RR B05BB01 08/11/93 Fei 
030871 127 /G SACCA 250 ML Cc RR BO5BBOI1 08/11/93 O) 
030871 139 /G SACCA 500 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 L] 
030871 141 /G SACCA 1000 ML Cc RR .. BOSBBO] 08/11/93. LUI 

RINGER LATTATO Codice AIC Dossier Specialità; 032471 
Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA SRL. 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 


N° AIC 
032471 017 /G 
032471 029 /G 
032471 031 /G 
032471 043 /G 


Confezione 
FLACONE 100 ML 
FLACONE 250 ML 
FLACONE 500 ML 
SACCA IN PVC 500 ML 


Fascia SSN 


Cc 


Cc 
€ 
Cc 


Dispensazione 


RR 
RR 
RR 
RR 


ATC 
BO5BB01 
BOSBBOI1 
BOSBB01 
BOSBB01 


Registrazione in Farmacia 


08/11/93 DL) 
08/11/93 DO 
08/11/93 D] 
08/11/93 OD) 


RINGER LATTATO 
i data primaregistrazione specialità: 


08/11/93 Data Rinnovo 


08/11/98 


E, 
Codice AIC Dossier Specialità: 030745. 


Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 


t_ 


N° AIC 


Confezione 


Fascia SSN 
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Dispensazione 


ATC 


Registrazione: in Farmacia. 


20-8-1999 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Medicinali a Denominazione Generica 


em 


030745 018 /G = FLACONE 50 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 O 
030745 020 /G. = FLACONE 100 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 a 
030745 032 /G. FLACONE 250 ML E RR BOSBBO1 08/11/93 O 
030745 044 /G. = FLACONE:500 ML c RR BOSBBO! 08/11/93 Na 
030745 057 /G = FLACONE 1000 ML c RR: BOSBBO1 08/11/93 O 
RINGER LATTATO - Codice AIC Dossier Specialità: 030723 wi. 
data prima registrazione specialità; 08/14/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO | 
"N° AIC ° Confezione © © Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030723 011 /G = FLACONE 100 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 O 
030723 023 /G — FLACONE250 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 OÙ 
030723 035 /G. = FLACONE 500 ML c RR BOSBB01 08/11/93 vi 
030723 050 /G = SACCA 500 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 O 
030723 062 /G = SACCA 1000 ML [oi RR BOSBB01 08/11/93 U 
030723 074 /G = SACCA 3000 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 a 
030723 086 /G SACCA 5000 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 G 
030723 098 /G = SACCA 250 ML c RR BOSBB01 08/11/93 O 
030723 100 /G. = FLACONE 1000 ML c RR BOSBB01 08/11/93 LU 
RINGER LATTATO Codice AIC Dossier Specialità: 031399 
data prima registrazione specialità: 08/1193 =DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: TERAPEUTICA VENETA SRL - LABORATORIO FARMACO - 
BIOLOGICO 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031399 013 /G FLACONE 50 ML Cc RR BOSBBOI 08/11/93 LU 
031399 025 /G. = FLACONE 100 ML lo) RR BOSBB01 08/11/93 U 
031399 037 /G. = FLACONE 250 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 LU] 
031399 049 /G = FLACONE 500 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 O 
031399 052 /G = FLACONE 1000 ML c RR BOSBB01 08/11/93 LÌ 
031399 064 /G SO MLIN FLACONE 100 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 O 
031399 076 /G = 100 MLIN GLUCOSIO 250 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 O 
031399 088 /G = 250 MLIN FLACONE 500 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 U 


| RINGER LATTATO CON GLUCOSIO 


Codice AIC Dossier Specialità: 029631 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029631 013 /G FLACONE 50 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 O 
029631 025 /G SACCA 100 ML Cc RR B0OSBB02 08/11/93 DÌ 
029631 037 /G SACCA 250 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O 
029631 049 /G SACCA 500 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O 
029631 052 /G SACCA 1000 ML Cc RR B0O5BB02 08/11/93 n 
029631 064 /G 50 ML IN FLACONE 100 ML Cc RR B0sBB02 08/11/93 O 
029631 076 /G 100 ML IN FLACONE 250 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 L] 
029631 088 /G 250 ML IN FLACONE 500 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O) 
029631 090 /G FLACONE 100 ML Cc RR B05SBB02 08/11/93 LI 
029631 102 /G_ = FLACONE250 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O 
029631 114 /G FLACONE 500 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 DI 

| RINGER LATTATO CON GLUCOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 031390 
| data primaregistrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031390 014 /G = FLACONE S0 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 O) 
031390 026 /G FLACONE 100 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O 
031390 038 /G FLACONE 250 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O 
031390 040 /G FLACONE 500 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 CI 
031350 053 /G FLACONE 1000 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 Ci 
03Î390 065 /G = SACCA FLESSIBILE 100 ML c RR B05BB02 04/09/97 U 
031390 077 /G SACCA FLESSIBILE 250 ML Cc RR BOSBB02 04/09/97 O 
031390 089 /G SACCA FLESSIBILE 500 ML Cc RR B05BB02 04/09/97 CI 
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Medicinali a Denominazione Generica 


031390 091. /G.— SACCA FLESSIBILE 1.000 ML (o; RR BOSBB02 04/09/97 O 
031390 103 /G FLACONE PLASTICA 250 ML Cc RR B0OSBB02 04/09/97 O 
031390 115 /G—FLACONE PLASTICA 500 ML__ c RR BOSBB02 04/09/97 O 

RINGER LATTATO CON GLUCOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 031568 | 

|. data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione . in.Farmacia 

031568 013 '/G — FIALA1ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 0 
031568 025 /G «FIALA 2 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O 
031568 037 /G FIALA 3 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O 
031568 049 /G FIALA 5 ML Cc RR B0OSBB02 08/11/93 Di 
031568 052 /G FIALA 10 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 O 
031568 064 /G —FIALA 20 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 U 
031568 076 /G = FLACONE 100 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 D) 
031568 088 /G «FLACONE 250 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 DU] 
031568 090 /G FLACONE 500 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 CL] 
031568 102 /G— FLACONE 1000 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 [e] 
031568 114 /G = SACCA FLESSIBILE 50 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 CD] 
031568 126 /G = SACCA FLESSIBILE 100 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 Ol 
031568 138 /G SACCA FLESSIBILE 250 ML c RR B05BB02 08/11/93 O 
031568 140 /G SACCA FLESSIBILE 500 ML c RR 'BOSBB02 08/11/93 D 
031568 153 /G SACCA FLESSIBILE 1000 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 DÌ 
031568 165 /G SACCA FLESSIBILE 1500 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 
031568 177 /G = SACCA FLESSIBILE 2000 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 LI 

| RINGER LATTATO CON GLUCOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 032614 

Î data prima registrazione specialità: 04/03/97 —DataRinnovo Titolare AIC: I.R.I.S. BIOMEDICA INDUSTRIA RICERCA SUD 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

032614 012 /G FLACONE 50 ML (o) RR B05BB02 04/03/97 D) 
032614 024 /G FLACONE 100 ML Cc RR BOSBB02 04/03/97 O 
032614 036 /G FLACONE 250 ML Cc RR BOSBB02 04/03/97 D] 
032614 048 /G = FLACONE 500 ML Cc RR B0SBB02 04/03/97 O 
032614 051 /G SACCA PVC 250 ML Cc RR B05BB02 04/03/97 LG 
032614 063 /G SACCA PVC 500 ML Cc RR BOSBB02 04/03/97 
032614 075 /G = SACCA PVC 1000 ML Cc RR B0SBB02 04/03/97 ] 


1 


Î RINGER LATTATO CON GLUCOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 031270 | 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031270 010 /G = FLACONE SO ML Cc RR B05BB02 08/11/93 LU] 
031270 022 /G. FLACONE 100 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 i] 
031270 034 /G FLACONE 250 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 Lui 
031270 046 /G = FLACONE 500 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O 
031270 059 /G = FLACONE 1000 ML, Cc RR B0S5BB02 08/11/93 DU 
031270 061 /G SACCA S0ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 OÙ 
031270 073 /G SACCA 100 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 DO 
031270 085 /G SACCA 250 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 O 
031270 097 /G SACCA 500 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 O 
031270 109 /G SACCA 1000 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 DO) 
031270 111 /G SACCA 2000 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 D 
031270 123 /G SACCA 3000 ML (6; RR B05BB02 08/11/93 CU] 
031270 135 /G. SACCA 5000ML Cc RR BOS5BB02 08/11/93 Ci 
‘ RINGER LATTATO CON GLUCOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 031357 Î 
+. diata prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
N° AIC © Confezione " Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia o 
031357 015 /G FLACONE 500 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 i 
031357 027 /G = FLACONE 100 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 CU] 
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Medicinali a Denominazione Generica 
031357 039 /G FLACONE 250 ML 
031357 041 /G. SACCA S00ML 
031357 054 /G SACCA 250 ML 
031357 066 /G = FLACONE 1000 ML 
031357 078 /G SACCA 1000 ML 
031357 086 /G SACCA 2000 ML 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 
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c RR BosBB02 08/11/93 LU] 
c RR BOSBB02 08/11/93 O] 
c RR B0sBB02 08/11/93 O) 
c RR BOSBB02 08/11/93 Li 
lo RR BOSBB02 08/11/93 Ci 
lo 08/11/93 D) 


RR BOSBB02 


i RINGER LATTATO CON GLUCOSIO 


Codice 'AIC Dossier Specialità: 031195 


| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: TERAPEUTICA VENETA SRL | LABORATORIO FARMACO - 
l BIOLOGICO 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031195 011 /G = FLACONE 50 ML c RR BOSBB02 08/11/93 O 
031195 023 /G FLACONE 100 ML (6) RR BOSBB02 08/11/93 DL] 
031195 035 /G FLACONE 250 ML Cc RR B0S5BB02 08/11/93 LU] 
031195 047 /G FLACONE 500 ML E RR BOSBB02 08/11/93 Où 
031195 050 /G FLACONE 1000 ML (6; RR BOSBB02 08/11/93 U 
031195 062 /G 50 ML IN FLACONE 100 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 LU 
031195 074 /G 100 ML IN FLACONE 250 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 LU 
031195 086 /G 250 ML IN FLACONE 500 ML (e; RR B05BB02 08/11/93 TU] 
RINOBALSAMICHE Codice AIC Dossier Specialità: 030532 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMA 3 SRL 
N° AIC Confezione aa esi © Fascia SSN Dispensazione — ATC Registrazione in Farmacia 
030532 016 /G GOCCE 20 G Cc SP RO1AX30 08/11/93 vi 
RINOBALSAMICHE Codice AIC Dossier Specialità: 030579 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 7itolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL 
î 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030579 015 /G GOCCE 20 G Cc SP R01AX30 08/11/93 n 
RINOBALSAMICHE Codice AIC Dossier Specialità: 031798 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: RAMINI S.R.L. 
L Ls 5 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031798 010 /G GOCCE 20 G Cc SP RO1AX30 08/11/93 a: 
SALI PER REIDRATAZIONE CON GLUCOSIO Codice ATC Dossier Specialità: 032472 
1 data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 
1 ss 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032472 019 /G 10 BUSTINE 5 G Cc SP A12CX 08/11/93 a: 
SALICILICO 7 Codice AIC Dossier Specialità: 031305 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ASSOGALENICA | OFFICINA GALENICA PER IL TERZO 
= MONDO - 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031305 016 /G 5% UNGUENTO 60 G Cc SP D02AF 08/11/93 O 
SALICILICO Codice AIC Dossier Specialità: 030354 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BOOTS HEALTHCARE MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030354 017 /G UNGUENTO 2% TUBO 30 G Cc SP DOZAF 08/11/93 vi 
030354 029 /G UNGUENTO 5% TUBO 30 G Cc SP D02AF 08/11/93 Mm 
030354 031 /G UNGUENTO 10% TUBO 30 G Cc SP D02AF 08/11/93 Mi 
| SALICILICO Codice AIC Dossier Specialità: 031102 
‘data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo = 08/11/98 Titolare AIC: FA.DEM SAS 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031102 015 /G 5% UNGUENTO BARATTOLO 1000 G (e; SP DO2AF 08/11/93 O 
031102 027 /G 10% UNGUENTO BARATTOLO 1000 G Cc SP DOZAF 08/11/93 O 
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SALICILICO Codice AIC Dossier Specialità: 030533 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMA 3 SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030533 018 /G 2% UNGUENTO 5S0G Cc SP D0O2AF 08/11/93 O 
030533 020 /G = 2% UNGUENTO KG 1 Cc SP D0O2AF 08/11/93 O 
030533 032 /G 5% UNGUENTO G 50 Cc SP D02AF 08/11/93 h9 
030533 044 /G 5% UNGUENTO KG 1 c SP DO2AF 08/11/93 O 
030533 057 /G 10% UNGUENTO G 50 c SP D02AF 08/11/93 U 
030533 069 /G 10% UNGUENTO KG 1 Cc SP DO2AF . 08/11/93 a, 
i SALICILICO Codice AIC Dossier Specialità: 030578 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030578 013 /G = 2% UNGUENTO30G Cc SP DO2AF 08/11/93 sm 
030578 025 /G 5% UNGUENTO 30G c SP DO2AF 08/11/93 LÌ 
030578 037 /G 10% UNGUENTO 30G Cc SP DO2AF 08/12/93 Wi 
SALICILICO Codice AIC Dossier Specialità: 030316 
data'prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LABOR.FARMACEUTICO DR.GIOVANARDI 


N° AIC 
030316 018 /G 
030316 020 /G 
030316 032 /G 


Confezione 
UNGUENTO 2% TUBO 7 ML 
UNGUENTO 5% TUBO 7 ML 
UNGUENTO 10% TUBO 7 ML 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
c SP DO2AF 08/11/93 O 
c SP DO2AF 08/11/93 O 
c sp DO2AF 08/11/93 DI 


SALICILICO 


Codice AIC Dossier Specialità: 031888 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LACHIFARMA S.R.L. LABORATORIO CHIMICO SALENTINO 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031888 011 /G 10% UNGUENTO 30 G (e) SP D02AF 08/11/93 dn 
031888 023 /G 5% UNGUENTO 30 G Cc SP DO2AF 08/11/93 C] 
031888 035 /G 2% UNGUENTO 30 G Cc ; SP D02AF 08/11/93 1) 
SALICILICO Codice AIC Dossier Specialità: 031799 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: RAMINI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031799 012 /G 2% UNGUENTO 30G Cc SP DO2AF 08/11/93 DJ 
031799 024 /G 5% UNGUENTO 30 G Cc SP D02AF 08/11/93 MI 
031799 036 /G 10% UNGUENTO 30G Cc SP DO2AF 08/11/93 (97 
SALOLO E MENTOLO Codice AIC Dossier Specialità: 029943 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: A.F.O.M. MEDICAL SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029943 014 /G 0,3% SOLUZIONE ALCOOLICA FLACONE 50 ML Cc SP AO1AB11 08/11/93 Ul 
‘ SALOLO E MENTOLO Codice AIC Dossier Specialità: 032740 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo = 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 
L — 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032740 019 /G = 3%+1% COLLUTTORIO SOLUZIONE ALCOOLICA — € SP AO1ABII 08/11/93 O] 
FLACONE SOML 
SALOLO E MENTOLO Codice AIC Dossier Specialità: 029765 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 =DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: GIOVANNI OGNA È FIGLI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029765 017 /G 3% + 1% SOLUZIONE ALCOOLICA 50 ML (e SP A01AB11 08/11/93 A 
= 
SALOLO E MENTOLO Codice AIC Dossier Specialità: 030242 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030242 010 /G 3% + 1% SOLUZIONE IDROALCOOLICA 50 ML Cc SP A01AB11 08/11/93 n 
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20-8-1999 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 195 
Medicinali a Denominazione Generica 
Î SAMBUCO Codice AIC Dossier Specialità: 029948 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: A.F.0.M. MEDICAL SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029948 015 /G TISANA G 100 Cc SP ROSX 08/11/93 
SAMBUCO Cadice AIC Dassier Specialità: 029708 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98. Titolare AIC: DYNACREN LABORATORIO FARMACEUTICO: DEL 
Di Gli elett uai — DOTT.A.FRANCIONI.E DI M.GEROSA S.R.L. Si 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029708 017 /G= TISANA 20 FILTRI 5G c SP ROSX 08/11/93, O 
029708 029 /G = TISANA SACCHETTO 100 G Cc SP ROSX 08/11/93 U 
| SCOPOLAMINA BROMIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030069 
| data-prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo = 08/11/98 Titolare AIC: BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030069 013 /G 5 FIALE0,25 MG/i ML Cc RR A03BA 08/11/93 NS 
030069 025 /G 50 FIALE0,25 MG/1 ML Cc RR A03BA 08/11/93 i 
030069 037 /G 100 FIALE0,25 MG/1 ML Cc RR A03BA 08/11/93 Le] 
' SCOPOLAMINA BROMIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 032742 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 
i N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032742 013 /G 5 FIALE 0,25 MG/I ML Cc RR A03BA 08/11/93 U 
SCOPOLAMINA BROMIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 031947 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione : “© Fascia SSN ‘ Dispensazione ” ATC Registrazione in Farmacia 
031947 017 /G 0,25MG/1ML‘1 FIALA 1 ML C RR A03BA 08/11/93 LÌ 
031947 029 /G © 0,25MG/1ML2 FIALE 1 ML c RR A0OGBA 08/11/93 CU] 
031947 031 /G 0,25MG/IML3 FIALE 1 ML Cc RR A03BA 08/11/93 DÌ 
031947 043 /G 0,25MG/1ML 4 FIALE 1 ML Cc RR A03BA 08/11/93 O 
031947 056 /G 0,25MG/1ML 5 FIALE 1 ML Cc RR A03BA 08/11/93 O 
031947 068 /G = 0,25MG/1ML 6 FIALE i ML Cc RR A03BA 08/11/93 LI 
031947 070 /G 0,25MG/IML 7? FIALE 1 ML Cc RR A03BA 08/11/93 O 
031947 082 /G = 0,25MG/1ML8 FIALE 1 ML Cc RR A03BA 08/11/93 CI 
031947 094 /G 0,25MG/1ML 9 FIALE 1 ML Cc RR A03BA 08/11/93 O 
031947 106 /G-  0,25MG/1IML 10 FIALE 1 ML Cc RR A03BA 08/11/93 CL) 
SCOPOLAMINA BROMIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 032473 
data prima registrazione specialità; 08/11/93 = Data Rinnovo. 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 
FÉ a n J 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032473 011 /G 3 FIALE 0,25MG/IML Cc RR . A03BA 08/11/93 ÙU 
SCOPOLAMINA BROMIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030683 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Tirolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030683 015 /G = 5 FIALE 1 ML0,25 MG (6. RR AO3GBA 08/11/93 YA 
030683 027 /G 50 FIALE 1 ML 0,25 MG Cc RR AOGBA 08/11/93 a 
SELEGILINA Codice AIC Dossier Specialità: 032005 
data prima registrazione specialità: 03/09/98 Data Rinnovo Titolare AIC: GNR SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032005 011 /G 30 COMPRESSE 5 MG Cc RR N04BDO1 03/09/98 (E 
032005 023 /G 100 COMPRESSE 5 MG Cc RR N04BDO1 03/09/98 DI 
SENNA Codice AIC Dossier Specialità: 029944 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: A.F.0.M. MEDICAL SPA, 
N° AIC ‘ Confezione ” 7 ani Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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029944 016 /G100G 
029944 028 /G = TISANA G 100 
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A06AB06 08/11/93 na 
A06ABO6 08/11/93 O 


c SP 
Cc SP 


| SENNA 


Codice AIC Dossier Specialità: 029709 | 


data prima registrazione specialità: 08/11993 =DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: DYNACREN LABORATORIO FARMACEUTICO DEL 
—-- È seu 4 ai DOTT.A.FRANCIONI E DI M.GEROSA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029709 019 /G TISANA 20 FILTRI 2G Cc SP A06ABO6 08/11/93 O) 
029709 021 /G TISANA SACCHETTO 80 G Cc SP A06AB06 08/11/93 O 

SODIO ACETATO Codice AIC Dossier Specialità: 029625 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BAXTER S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

029625 011 /G 3 MEQ/ML FLACONE 30 ML Cc RR BOSXA08 08/11/93 na 
SODIO ACETATO Codice AIC Dossier Specialità: 031136 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 =—DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031136 017 /G 3MEQ/ML FLACONCINO 30 ML Cc RR BOSXA08 08/11/93 U 
031136 029 /G 3MEQ/ML 10 FLACONCINI 30 ML Cc RR BOSXA08 08/11/93 CL) 
031136 031 /G 3MEQ/ML 5 FIALE 10 ML Cc RR BOSXA08 08/11/93 U 
031136 043 /G 3MEQ/ML 10 FIALE 10 ML Cc RR BOSXA08 08/11/93 1 
031136 056 /G 3MEQ/ML 100 FIALE 10 ML Cc RR BOSXA08 08/11/93 U 

| SODIO ACETATO 1 Codice AIC Dossier Specialità: 031912 
I data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031912 013 /G 3 MEO/ML 10 FIALE 10 ML Cc RR BOSXA08 08/11/93 U 
031912 025 /G 3 MEQ/ML 100 FIALE 10 ML Cc RR BOSXA08 08/11/93 Ln 
031912037 /G 3 MEQ/ML 1 FIALA 30 ML Cc RR BOSXA08 08/11/93 U 
031912 049 /G 3 MEQ/ML 20 FIALE 30 ML Cc RR BOSXA08 08/11/93 U 
031912 052 /G S CONTENITORI PLASTICA 10 ML 3MEQ/ML Cc RR BOSXA08 04/09/97 U 
031912 064 /G 6 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 3MEQ/ML Cc RR BOSXA08 04/09/97 Li 


SODIO ACETATO 


Codice AIC Dossier Specialità: 029871 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029871 011 /G 3 MEQ/ML FIALA 10 ML Cc RR B0SXA08 08/11/93 DO 
029871 023 /G $ FIALE 3MEQ/ML 10ML Cc RR BOSXA08 08/11/93 D 
SODIO ACETATO Codice AIC Dossier Specialità: 030818 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo = 08/11/98 Titolare AIC: MONICO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030818 013 /G 3 MEQ/ML 10 FIALE 10 ML Cc RR B05XA08 08/11/93 O 
030818 025 /G 3MEQ/ML 10 FLACONI 30 ML Cc RR B0O5XA08 08/11/93 O 
030818 037 /G 3MEQ/ML 5 FIALE 10 ML Cc RR BOSXA08 08/11/93 O 
{soDIO ACETATO Codice AIC Dossier Specialità: 030698 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030698 017 /G 3 MEQ/ML S FIALE10 ML Cc RR BOSXA08 08/11/93 LC 
030698 029 /G 3 MEQ/ML SO FIALE10 ML Cc RR BOSXA08 08/11/93 
030698 031 /G FIALA 3MEQ/SOML Cc RR BOSXA08 08/11/93 GU 
i SODIO BICARBONATO Codice AIC Dossier Specialità: 030033 Î 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
N° AIC Confezione n Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030033 029 /G 10 FIALE 1 MEQ/ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 0) 
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SODIO BICARBONATO Codice AIC Dossier Specialità: 030940 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL S.P.A. 


N° AIC Confezione Ì * Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030940 011 /G 1 MEQ/ML FIALA 1 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 DO 
030940 023 /G = 1MEQ/MLFIALA 2 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 CL] 
030940 035 /G i MEQ/MLFIALA 5 ML e RR BOSBBO1 08/11/93 O 
030940 047 /G = 1 MEQ/ML FIALA 10 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 LI 
030940 050 /G = 1MEQ/MLFIALA 20 ML c RR BOSBBOI1 08/11/93 Ù 
030940 062 /G 1,4% FLACONE 50 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 i; 
030940 074 /G 1,4% FLACONE 100 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 ù 
030940 086 /G 1,4% FLACONE 250 ML Cc RR BOSBBOI 08/11/93 D) 
030940 098 /G 1,4% FLACONE 500 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 CÌ 
030940 100 /G 1,4% SACCA CLEAR-FLEX :100 ML Cc RR BOSBBOI 08/11/93 LC] 
030940 112 /G 1,4% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 CU] 
030940 124 -/G 1,4% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML Cc RR BOSBBOI 08/11/93 O) 
030940 136 /G 1,4% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 DU] 
030940 148 /G © 8,4% FLACONE 50 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 0 
030940 151 /G © 8,4% FLACONE 100 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 Q 
030940 163 /G = 8,4% FLACONE 250 ML Cc RR BOSBBOI 08/11/93 O 
030940 175 /G 8,4% FLACONE 500 ML Cc RR BOSBBOI 08/11/93 CI 
030940 187 /G 8,4% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML Cc RR BOSBBOI1 08/11/93 LU 
030940 199 /G— 8,4% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML Cc RR BOSBBO1 08/1193 + OÙ) 
030940 201 /G 8,4% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 O 
030940 213 /G © 8,4% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 LÌ 
030940 225 /G = 5% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 L] 
030940 237 /G = 5% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 LÌ 
030940 249 /G 5% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 Uj 
030940 252 /G 5% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML Cc RR B0SBBO1 08/11/93 O) 
030940 264 /G = 5% FLACONE SO ML Cc RR BOSBBO01 08/11/93 DU) 
030940 276 /G 5% FLACONE 100 ML Cc RR BOSBB0I1 08/11/93 D) 
030940 288 /G = 5% FLACONE 250 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 Dj 
030940 290 /G = 5% FLACONI 500 ML Cc RR BOSBBOI 08/11/93 U 
030940 302 /G 75% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML Cc RR B0OSBB01 08/11/93 na 
030940 314 /G 7,5% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML Cc RR B0SBBO1 08/11/93 =] 
030940 326 /G 7,5% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML Cc RR B05BB01 08/11/93 LI 
030940 338 /G 7,5% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML Cc RR B0SBB01 08/11/93 L) 
030940 340 /G 7,5% FLACONE 50 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 O 
030940 353 /G 7,5% FLACONE 100 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 LI 
030940 365 /G 7,5% FLACONE 250 ML Cc RR B0SBBO! 08/11/93 LÌ 
030940 377 /G 7,5% FLACONE 500 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 D] 
030940 389 /G 5 FIALE 1MEQ/ML 1 ML Cc RR B0SBBO1 08/11/93 CD] 
030940 391 /G 10 FIALE 1IMEO/ML 1 ML (ei RR BOSBBO1 08/11/93 CU 
030940 403 /G SO FIALE 1IMEQ/ML 1 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 O 
030940 415 /G 100 FIALE IMEQ/IML Cc RR B0SsBB01 08/11/93 C] 
030940 427 /G 5 FIALE 1MEQ/ML 2 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 LU 
030940 439 /G 10 FIALE 1IMEQ/ML 2 ML Cc RR B0SBB01 08/11/93 DU 
030940 441 /G 50 FIALE 1MEQ/ML 2 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 OD 
030940 454 /G 100 FIALE 1MEQ/ML 2 ML Cc RR BOSBBO1 ‘08/11/93 O 
030940 466 /G 5 FIALE 1IMEQ/ML 5 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 O 
030940 478 /G 10 FIALE IMEQ/ML 5 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 LU 
030940 480 /G 50 FIALE IMEQ/ML 5 ML Cc RR B0SBBO1 08/11/93 LI 
030940 492 /G 100 FIALE 1MEQ/ML 5 ML Cc RR B0SBBO1 08/11/93 U 
030940 504 /G 5 FIALE 1MEQ/ML 10 ML Cc RR B0OSBB01 08/11/93 CD] 
030940 516 /G 10 FIALE IMEQ/ML 10 ML (6 RR B0SBB01 08/11/93 O 
030940 528 /G SO FIALE IMEQ/ML 10 ML Cc RR B0SBBO1 08/11/93 4 
030940 530 /G 100 FIALE IMEQ/ML 10 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 (si 
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030940 542 /G 5 FIALE 1MEQ/ML 20 ML Cc RR B0OSBBO1 08/11/93 1) 
030940 555 /G 10 FIALE 1IMEQ/ML. 20 ML Cc RR BOSBBOI 08/11/93 O 
030940 567 /G 50 FIALE IMEQ/ML 20 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 Ti 
030940 579 /G 100 FIALE 1IMEQ/ML 20 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 LÌ 
SODIO BICARBONATO Codice AIC Dossier Specialità: 031090 i] 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 =—DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A | 
Ana Mi | 
N° AIC Confezione iù pa È Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031090 018 /G 1,4% FLACONE 50 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 UU 
031090 020 /G 1,4% FLACONE 100 ML Cc RR BO5BBOI 08/11/93 LÌ 
031090 032 /G 1,4% FLACONE 250 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 LI 
031090 044 /G 1,4% FLACONE 500 ML (6; RR BOSBBO1 08/11/93 Lj 
031090 069 /G 1,4% 50 ML IN FLACONE 100 ML Cc RR B0SBBO01 08/11/93 LI 
031090 107 /G 1,4% 100 MLIN FLACONE 250 ML (e RR BOSBBO1 08/11/93 O) 
031090 145 /G 1,4% 250 ML IN FLACONE 500 ML Cc RR BOSBBO01 08/11/93 DO 
031090 158 /G 5% FLACONE 50 ML Cc RR B0SBB01 08/11/93 O 
031090 160 /G 5% FLACONE 100 ML Cc RR BOSBBOI 08/11/93 LI 
031090 172 /G 5% FLACONE 250 ML Cc RR BOSBBO01 08/11/93 O 
031090 184 /G 5% FLACONE 500 ML Cc RR B05BB01 08/11/93 
031090 208 /G 5% 50 ML IN FLACONE 100 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 Lau 
031090 246 /G 5% 100 ML IN FLACONE 250 ML E RR BOSBBO1 08/11/93 LÌ 
031090 285 /G 5% 250 ML IN FLACONE 500 ML c RR BOSBBOI 08/11/93 F] 
031090 297 /G 7,5% FLACONE S0 ML (6: RR B0OSBB01 08/11/93 CL} 
031090 309 /G 7,5% FLACONE 100 ML c RR B05BB0] 08/11/93 L]j 
031090 311 /G 7,5% FLACONE 250 ML Cc RR B0OSBBO1 08/11/93 Li 
031090 323 /G 7,5% FLACONE 500 ML Cc RR B05BBO01 08/11/93 Li 
031090 347 /G 7,5% SO MLIN FLACONE 100 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 L) 
031090 386 /G 7,5% 100 MLIN FLACONE 250 ML c RR BOSBBOI 08/11/93 DO 
031090 424 /G 7,5% 250 MLIN FLACONE 500 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 
031090 436 /G = 8,4% FLACONE 50 ML c RR BOSBB01 08/11/93 O 
031090 448 /G 8,4% FLACONE 100 ML Cc RR B0SBBO1 08/11/93 CL] 
031090 451 /G 8,4% FLACONE 250 ML Cc RR B0OSBB01 08/11/93 LU 
031090 463 /G 8,4% FLACONE 500 ML Cc RR BOSBBOI 08/11/93 Lj 
031090 487 /G 8,4% 50 ML IN FLACONE 100 ML Cc RR B0SBB01 08/11/93 LÌ 
031090 525 /G 8,4% 100 ML IN FLACONE 250 ML Cc RR BOSBBOI 08/11/93 [& 
031090 564 /G 8,4% 250 ML IN FLACONE 500 ML Cc RR BOSBBO] 08/11/93 Lo: 
031090 576 /G 1IMEQ/ML 5 FIALE 10 ML € RR B0SBB01 08/11/93 Li 
031090 588 /G 1MEQ/ML 10 FIALE 10 ML C RR BOSBBO1 08/11/93 Dl 
031090 590 /G 1MEQ/ML 100 FIALE 10 ML c RR B0SBB0I 08/11/93 LÌ 
‘SODIO BICARBONATO Codice AIC Dossier Specialità: 030956 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO I 
Ù ; - FARMACEUTICA S.P.A. + 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030956 015 /G = 1,4% FLACONE 100 ML Cc RR BOSBBOI 08/11/93 LÌ 
030956 027 /G 1,4% FLACONE 250 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 L] 
030956 039 /G 1,4% FLACONE 500 ML fe RR B0SBB01 08/11/93 CI 
030956 041 /G 8,4% FLACONE 100 ML Cc RR B0SBB01 08/11/93 ij 
030956 054 /G 8,4% FLACONE 500 ML Cc RR B0SBB01 08/11/93 i 
SODIO BICARBONATO Codice AIC Dossier Specialità: 030355 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BOOTS HEALTHCARE MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione | Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030355 010 /G 20 COMPRESSE 500 MG Cc SP A02AH 08/11/93 vi 
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' SODIO BICARBONATO 
data prima registrazione specialità: 


Codice AIC Dossier Specialità: 030384 
08/11/98 Titolare AIC: COLLALTO LAB. CHIMICO-FARMACEUTICI DI 


08/11/93 Data Rinnovo 


PIRA fa È Dia Pea & do Edge AGNELLI MASSIMO & C. S.A.S. - 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030384 010 /G 1,4% FLACONE 100 ML (6; RR B0SBB01 08/11/93 Dj 
030384 022 /G 1,4% 50 FLACONE 100 ML Cc RR BOSBROI 08/11/93 O 
030384 034 /G 1,4% FLACONE 250 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 O 
030384 046 /G = 1,4% 25 FLACONI 250 ML Cc RR BOSBBOI 08/11/93 CD) 
030384 059 /G 1,4% FLACONE 500 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 [na 
030384 061 /G 1,4% 25 FLACONI 500 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 O 
030384 073 /G 1,4% SACCA 1000 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 O 
030384 085 /G 1,4% SACCA 2000 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 U 
030384 097 /G 8,4% FLACONE 100 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 O 
030384 109 /G 8,4% 50 FLACONI 100 ML (o) RR BOSBBO1 08/11/93 O 
030384 111 /G 8,4% FLACONE 250 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 U 
030384 123 /G 8,4% 25 FLACONI 250 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 Q 
030384 135 /G 8,4% FLACONE 500 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 O 
030384 147 /G 8,4% 25 FLACONI 500 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 ÙU 
030384 150 /G 8,4% SACCA 1000 ML Cc RR BOSBBOI1 08/11/93 ini 
030384 162 /G 8,4% SACCA 2000 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 U 
030384 174 /G 1 MEQ/ML S FIALE10 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 77 
030384 186 /G 1 MEQ/ML 10 FIALEI0 ML (6. RR BOSBBOI1 08/11/93 LU] 
f SODIO BICARBONATO Codice AIC Dossier Specialità: 030632 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: DR. OTTOLENGHI & C. SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030632 018 /G 60 COMPRESSE 500 MG Cc SP ADAH 08/11/93 O 
{ sopIo BICARBONATO Codice AIC Dossier Specialità: 029673 ì 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: DYNACREN LABORATORIO FARMACEUTICO DEL 
- DOTT.A.FRANCIONI E DI M.GEROSA S.R.L. - 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029673 011 /G 20 COMPRESSE 500 MG Cc SP AO2AH 08/ 11/93 ÙU 
SODIO BICARBONATO Codice AIC Dossier Specialità: 03 1585 
data prima registrazione specialità 22/10/98 Data Rinnovo Titolare AIC: EUROSPITAL S.P.A. Î 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia — 
031585 019 /G 1,4% FLACONE 500 ML Cc RR BOSBBO1 22/10/98 na 
031585 021 /G 5% FLACONE 500 ML Cc RR BOSBBO01 22/10/98 CU] 
SODIO BICARBONATO Codice AIC Dossier Specialità: 030534 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 7itolare AIC: FARMA 3 SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030534 010 /G SO COMPRESSE 500 MG Cc SP A02AH 08/11/93 vi 
| SODIO BICARBONATO Codice AIC Dossier Specialità: 030774 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 
La 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030774 018 /G 1,4% FLACONE 50 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 O) 
030774 020 /G 1,4% FLACONE 100 ML Cc RR B0SBB01 08/11/93 OD 
030774 032 /G 1,4% FLACONE 250 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 LU 
030774 044 /G 1,4% FLACONE 500 ML Cc RR B0OSBB01 08/11/93 O 
030774 057 /G 1,4% FLACONE 1000 ML Cc RR B05BB01 08/11/93 [A 
030774 069 /G 5% FLACONE 50 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 O 
030774 071 /G 5% FLACONE 100 ML Cc RR BOSBBO01 08/11/93 CO] 
030774 083 /G 5% FLACONE 250 ML (o) RR B0SBB01 08/11/93 DL) 
030774 095 /G 5% FLACONE 500 ML Cc RR BOSBBO01 08/11/93 DI 
030774 107 /G 5% FLACONE 1000 ML Cc RR B0OSBBO1 08/11/93 O) 
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030774 119 /G 7,5% FLACONE 50 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 
030774 121 /G 7,5% FLACONE 100 ML Cc RR B05BBO1 08/11/93 DB 
030774 133 /G 7,5% FLACONE 250 ML Cc RR B05BB01 08/11/93 L] 
030774 145 /G 7,5% FLACONE 500 ML Cc RR B0OS5BBO1 08/11/93 [| 
030774 158 /G 7,5% FLACONE 1000 ME Koi RR B05BB01 08/11/93 DE 
030774 160 /G 8,4% FLACONE.50 ML c RR B05BR0] 08/11/93 L] 
030774 172 /G 8,4% FLACONE 100 ML Cc RR BOSBBOI 08/11/93 [| 
030774 184 /G 8,4% FLACONE 250 ML Cc RR BOSBBOI 08/11/93 Ig 
030774 196 /G 8,4% FLACONE 500 ML Cc RR BOSBBOI 08/11/93 Ig 
030774 208 /G 8,4% FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 L] 
030774 210 /G 1 MEQ/ML 10 FIALE 10 ML Cc RR B0SBBO1 08/11/93 [i 
030774 222 /G 1 MEQ/ML.100 FIALE 10 ML (6 RR BOSBB01 08/11/93 O 
030774 234 /G. 5 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 1MEQ/ML Cc RR B0SBBO1 04/09/97 LI 
030774 246 /G 6 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 1MEQ/ML Cc RR BOSBB01 04/09/97 a 
030774 259 /G 1,4% SACCA FLESSIBILE 100 ML Cc RR B05BB01 04/09/97 il 
030774 261 /G 1,4% SACCA FLESSIBILE 250 ML (6 RR BOSBB01 04/09/97 LI 
030774 273 /G 1,4% SACCA FLESSIBILE 500 ML Cc RR BOSBBO1 04/09/97 LU 
030774 285 /G 1,4% SACCA FLESSIBILE 1.000 ML Cc RR. BOSBBO1 04/09/97 
030774 297 /G 1,4% FLACONE PLASTICA 250 ML Cc RR B0OSBBOI 04/09/97 LI 
030774 309 /G 1,4% FLACONE PLASTICA 500 ML Cc RR BOSBBO1 04/09/97 [ 
030774 311 /G 5% SACCA FLESSIBILE 100 ML (o) RR -B05BB01 04/09/97 LI 
030774 323 /G 5% SACCA FLESSIBILE 250 ML (o) RR BOSBBO1 04/09/97 LU] 
030774 335 /G 5% SACCA FLESSIBILE 500 ML Cc RR BOSBB0I 04/09/97 LL] 
030774 347 /G 5% SACCA FLESSIBILE 1.000 ML Cc RR BOSBBO1 04/09/97 O 
030774 350 /G 3% FLACONE PLASTICA 250 ML (0) RR BOSBBO1 04/09/97 DU 
030774 362 /G 5% FLACONE PLASTICA 500 ML Cc RR BOS5BBOI1 04/09/97 LI] 
030774 374 /G 7,5% SACCA FLESSIBILE 100 ML Cc RR BOSBBO1 04/09/97 DÌ 
030774 386 /G 7,5% SACCA FLESSIBILE 250 ML Cc RR. BOSBBO1 04/69/97 LI 
030774 398 /G 7,5% SACCA FLESSIBILE 500 ML Cc RR BOSBBO1 04/09/97 O 
030774 400 /G 7,5% SACCA FLESSIBILE 1.000 ML Cc RR BO5BB01 04/09/97 LI 
030774 412 /G 7,5% FLACONE PLASTICA 250 ML Cc RR BOSBBO1 04/09/97 DC 
030774 424 /G 7,5% FLACONE PLASTICA 500 ML Cc RR BOSBBOI 04/09/97 CJ 
030774 436 /G 8,4% SACCA FLESSIBILE 100 ML Cc RR BOSBBOI1 04/09/97 Li 
030774 448 /G 8,4% SACCA FLESSIBILE 250 ML Cc RR B0OS5BB01 04/09/97 LI 
030774 451 /G 8,4% SACCA FLESSIBILE 500 ML Cc RR BOSBB01 04/09/97 O) 
030774 463 /G 8,4% SACCA FLESSIBILE 1.000 ML (e, RR BOSBBO01 04/09/97 CJ 
030774 475 /G 8,4% FLACONE PLASTICA 250 ML Cc RR B0SBB01 04/09/97 
030774 487 /G 8,4% FLACONE PLASTICA ‘500 ML Cc RR BOSBBO1 04/09/97 
| SODIO BICARBONATO ‘Codice AIC Dossier Specialità: 029766 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A. 

° N°AIC Confezione si Fascia SSN Dispensazione ATO Registrazione in Farmacia 
029766 019 /G 10 MEQ/10 ML S FL Cc RR B05BB01 08/11/93 LU 
029766 021 /G 50 COMPRESSE 500 MG Cc SP A0O2AH 08/11/93 oz 

SODIO BICARBONATO Codice AIC Dossier Specialità: 031569 i 

data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE 
N° AIC Confezione 7 Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031569 015 /G 1,4% FIALA 1 ML Cc RR ‘B05BB01 08/11/93 
031569 027 /G 1,4% FIALA 2 ML Cc RR BOSsBB0l 08/11/93 
031569 039 /G 1,4% FIALA 3 ML (o) RR B0SBB01 08/11/93 DU. 
031569 041 /G 1,4% FIALA S ML Cc RR BOSBBOI1 08/11/93 Li 
031569 054 /G 1,4% FIALA 10 ML (o) RR B0SBBO01 08/11/93 
031569 066 /G 1,4% FIALA 20 ML GC RR BOSBBOI 08/11/93 Dl 
031569 078 /G 1,4% FLACONE 100 ML Cc RR BOSBBOI 08/11/93 LU 
031569 080 -/G 1,4% FLACONE 250 ML Cc RR -B05BB01 08/11/93 O 
031569 092 /G 1,4% FLACONE 500 ML Cc RR BosBB01 08/11/93 CU 
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031569 104 /G 1,4% FLACONE 1000 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 D 
031569 116 /G 1,4% SACCA FLESSIBILE 50 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 G 
031569 128 /G 1,4% SACCA FLESSIBILE 100 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 L] 
031569 130 /G 1,4% SACCA FLESSIBILE 250 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 D) 
031569 142 /G. 1,4% SACCA FLESSIBILE 500 ML le RR BOSBBO1 08/11/93 GI 
031569 155 /G 1,4% SACCA FLESSIBILE 1000 ML c RR BOSBBOI 08/11/93 Fi 
031569 167 /G 1,4% SACCA FLESSIBILE 1500 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 O] 
031569 179 /G 1,4% SACCA FLESSIBILE 2000 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 

031569 181 /G 1,4% SACCA FLESSIBILE 2500 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 U 
031569 193 /G = 1,4%SACCA FLESSIBILE 3000 ML c RR BOSBBOI 08/11/93 C] 
031569 205 /G 1,4% SACCA FLESSIBILE 3500 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 O 
031569 217 /G- 1,4% SACCA FLESSIBILE 4000 ML c RR BOSBBOI 08/11/93 O 
031569 229 /G 1,4% SACCA FLESSIBILE 4500 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 O 
031569 231 /G 1,4% SACCA FLESSIBILE 5000 ML fo RR BOSBBO1 08/11/93 D) 
031569 243 /G 5% FIALA1ML c RR BOSBBO1 08/11/93 3) 
031569 256 /G 5% FIALA2ML c RR BOSBBO1 08/11/93 L] 
031569 268 /G = 5%FIALA3ML c RR BOSBBO1 08/11/93 CD) 
031569 270 /G = S%FIALA5ML c RR BOSBBO1 08/11/93 O 
031569 282 /G = 5%FIALA 10ML c RR BOSBBO1 08/11/93 L] 
031569 294 /G = 5% FIALA 20 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 O 
031569 306 /G =—5% FLACONE 100 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 

031569 318 /G = 5% FLACONE 250 ML lo RR BOSBB01 08/11/93 Li 
031569 320 /G. = 5% FLACONE 500 ML lo RR BOSBBO! 08/11/93 DJ 
031569 332 /G = 5% FLACONE 1000 ML c RR BOSBBOI 08/11/93 LU] 
031569 344 /G 5% SACCA FLESSIBILE 50 ML c RR BOSBBOI 08/11/93 U 
031569 357 /G. = 5% SACCA FLESSIBILE 100 ML c RR BOSBB01 08/11/93 

031569 369 /G_— S%SACCA FLESSIBILE 250 ML lo RR BOSBBOI 08/11/93 DL 
031569 371 /G = 5%SACCA FLESSIBILE 500 ML lo R BOSBBO1 08/11/93 Ù 
031569 383 /G 5% SACCA FLESSIBILE 1000 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 DI 
031569 395 /G 5% SACCA FLESSIBILE 1500 ML c RR BOSBBOI1 08/11/93 ] 
031569 407 /G = 5% SACCA FLESSIBILE 2000 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 O 
031569 419 /G 5% SACCA FLESSIBILE 2500 ML Cc RR BOS5BB0i 08/11/93 

031569 421 /G = 5% SACCA FLESSIBILE 3000 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 O 
031569 433 /G = 5%SACCA FLESSIBILE 3500 ML c RR BO5BB0! 08/11/93 O 
031569 445 /G = 5% SACCA FLESSIBILE 4000 ML fo RR BOSBBO1 08/11/93 O 
031569 458 /G = 5% SACCA FLESSIBILE 4500 ML c RR BOSBBOI 08/11/93 LI 
031569 460 /G = 5% SACCA FLESSIBILE 5000 ML lo RR BOSBBOI 08/11/93 CD 
031569 472 /G 7,5% FIALA1ML fo RR BOSBBO! 08/11/93 CD 
031569 484 /G = 7,5%FIALA2ML c RR BOSBBO1 08/11/93 UD] 
031569 496 /G 7,5% FIALA3 ML lo RR BOSBBO1 08/11/93 Dj 
031569 508 /G 7,5% FIALA 5 ML lo RR BOSBBOI 08/11/93 i] 
031569 510 /G 7,5% FIALA 10 ML c RR BOSBBOI1 08/11/93 U 
031569 522 /G 7,5% FIALA 20 ML fo RR BOSBBO1 08/11/93 DI 
031569 534 /G. = 7,5% FLACONE 100 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 DÌ 
031569 546 /G 7,5% FLACONE 250 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 [e 
031569 559 /G 7,5% FLACONE 500 ML fo RR BOSBBO1 08/11/93 D) 
031569 561 /G 7,5% FLACONE 1000 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 O 
031569 573 /G 7,5% SACCA FLESSIBILE 50 ML lo RR BO5BBO! 08/11/93 O 
031569 585 /G 7,5% SACCA FLESSIBILE 100 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 Di 
031569 597 /G 7,5% SACCA FLESSIBILE 250 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 DL] 
031569 609 /G 7,5% SACCA FLESSIBILE 500 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 DO 
031569 611 /G 7,5% SACCA FLESSIBILE 1000 ML lo RR BOSBBO1 08/11/93 ]J 
031569 623 /G 7,5% SACCA FLESSIBILE 1500 ML lo RR BOSBBO1 08/11/93 BR: 
031569 635 /G 7,5% SACCA FLESSIBILE 2000 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 DI 
031569 647 /G 7,5% SACCA FLESSIBILE 2500 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 ÙU 
031569 650 /G 7,5% SACCA FLESSIBILE 3000 ML c RR BOSBBO! 08/11/93 LU] 
031569 662 /G 7,5% SACCA FLESSIBILE 3500 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 LÌ 
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031569 674 /G 7,5% SACCA FLESSIBILE 4000 ML Cc RR B05BB01 08/11/93 O 
031569 686 /G 7,5% SACCA FLESSIBILE 4500 ML Cc RR B0SBBO1 08/11/93 0) 
031569 698 /G 7,5% SACCA FLESSIBILE 5000 ML Cc RR B0SBB0I1 08/11/93 D) 
031569 700 /G 8,4% FIALA 1 ML c RR B0SBBOI 08/11/93 O 
031569 712 /G 8,4% FIALA2 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 CL) 
031569 724 /G 8,4% FIALA 3 ML Cc RR B05BB01 08/11/93 LI 
031569 736 /G 8,4% FIALA 5 ML Cc RR B0OSBBOI1 08/11/93 O 
031569 748 /G 8,4% FIALA 10 ML Cc RR B0SBB01 08/11/93 M 
031569 751 /G = 8,4% FIALA 20 ML c RR BOSBB01 08/11/93 DL) 
031569 763 /G° 8,4% FLACONE 100 ML c RR B05BB01 08/11/93 O 
031569 775 /G = 8,4% FLACONE 250 ML c RR BOSBBOI 08/11/93 O) 
031569 787 /G 8,4% FLACONE 500 ML (© RR BOSBB01 08/11/93 DJ] 
031569 799 /G 8,4% FLACONE 1000 ML Cc RR B0SBB01 08/11/93 OÙ 
031569 801 /G 8,4% SACCA FLESSIBILE S0 ML Cc RR B0SBB01 08/11/93 LU] 
031569 813 /G 8,4% SACCA FLESSIBILE 100 ML Cc RR B05BB01 08/11/93 D) 
031569 825 /G 8,4% SACCA FLESSIBILE 250 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 YU 
031569 837 /G 8,4% SACCA FLESSIBILE 500 ML (6) RR B0SBBO1 08/11/93 LI 
031569 849 /G 8,4% SACCA FLESSIBILE 1000 ML Cc RR B05BB01 08/11/93 0) 
031569 852 /G 8,4% SACCA FLESSIBILE 1500 ML Cc RR B05BB01 08/11/93 O 
031569 864 /G 8,4% SACCA FLESSIBILE 2000 ML Cc RR B05BB01 08/11/93 U 
031569 876 /G 8,4% SACCA FLESSIBILE 2500 ML Cc RR B0SBBOI1 08/11/93 LI 
031569 888 /G 8,4% SACCA FLESSIBILE 3000 ML Cc RR B0sBB01 08/11/93 O 
031569 890 /G 8,4% SACCA FLESSIBILE 3500 ML Cc RR B05BBO1 08/11/93 C) 
031569 902 /G 8,4% SACCA FLESSIBILE 4000 ML Cc RR B0SBBO1 08/11/93 LÌ 
031569 914 /G 8,4% SACCA FLESSIBILE 4500 ML Cc RR B05BB01 08/11/93 O 
031569 926 /G = 8,4% SACCA FLESSIBILE 5000 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 LÌ 
SODIO BICARBONATO: Codice AIC Dossier Specialità: 032616 
data prima registrazione specialità: 12/02/97 —Data Rinnovo Titolare AIC: 1R.1.S. BIOMEDICA INDUSTRIA RICERCA SUD | 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

032616 017 /G "1,4%" FLACONE 50 ML c RR B0SBBO1 12/02/97 O) 
032616 029 /G "1,4%" FLACONE 100 ML Cc RR B05BB01 12/02/97 n 
032616 031 /G 21,4%" FLACONE 250 ML Cc RR B0SBBO01 12/02/97 O 
032616 043 /G "1,4%" FLACONE 500 ML Cc RR BOSBBO1 12/02/97 U) 
032616 056 /G "1,4%" SACCA PVC 500 ML G RR B0SBB01 12/02/97 LI 
032616 068 /G "1,4%" SACCA PVC 1000 ML Cc RR B05BB01 12/02/97 O 
032616 070 /G "8,4%" FLACONE 50 ML Cc RR B0OSBBO1 12/02/97 C) 
032616 082 /G "8,4%" FLACONE 100 ML [0 RR B0SBBOI1 12/02/97 LU 
032616 094 /G "8,4%" FLACONE 250 ML Cc RR BOSBBO1 12/02/97 C) 
032616 106 /G "8,4%" FLACONE 500 ML Cc RR B0SBBO1 12/02/97 LI 
032616 118 /G "8,4%" SACCA PVC 500 ML (o) RR B0OSBBO01 12/02/97 DI 
032616 120 /G "8,4%" SACCA PVC 1000 ML Cc RR B0SBB01 12/02/97 na 


' SODIO BICARBONATO Codice AIC Dossier Specialità: 029872 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Zitolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 


N° AIC Confezione ‘ Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029872 013 /G 1,4% FLACONE 50 ML Cc RR B05BB01 08/11/93 O 
029872 025 /G 1,4% FLACONE 100 ML Cc RR B0OSBBOI 08/11/93 U 
029872 037 /G 1,4% FLACONE 250 ML (0) RR BOSBBO1 08/11/93 Mi 
029872 049 /G 1,4% FLACONE 500 ML Cc RR B05BBO0I 08/11/93 [L' 
029872 052 /G 1,4% FLACONE 1000 ML Cc RR B0SBBO1 08/11/93 Li 
029872 064 /G 1,4% SACCA 50 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 I 
029872 076 /G 1,4% SACCHE 100 ML Cc RR B05BB01 08/11/93 ni 
029872 088 /G 1,4% SACCA 250 ML (0) RR B0SBBO1 08/11/93 Ea 
029872 090 /G = 1,4%SACCA 500 ML c RR BOSBB01 08/11/93 O 
029872 102 /G 1,4% SACCA 1000ML c RR BOSBB01 08/11/93 LU 
029872 114 /G 5% FLACONE SO ML c RR BOSBBO1 08/11/93 O 
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Medicinali a Denominazione Generica 


029872 126 /G 5% FLACONE 100 ML Cc RR B0SBB01 08/11/93 Dj 
029872 138 /G. 5% FLACONE 250 ML c RR B0SBB01 08/11/93 O 
029872 140 /G, 5% FLACONE:500 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 n 
029872 153 /G_ = 5% FLACONE 1000 ML c RR BOSBB01 08/11/93 O 
029872 165 /G: 5% SACCA SO.ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 EH 
029872 177 /G = 5% SACCA 100 ML lo RR B0SBBOI 08/11/93 O 
029872 189 /G = S%SACCA2S0ML È RR BOSBBOI 08/11/93 Dj 
029872 191 ./G 5% SACCA 500 ML c RR BOsBB01 08/11/93 O 
029872 203 /G = 5%SACCA 1000.ML c RR BOSBBO1 08/11/93 a 
029872 215 /G = 7,5% FLACONE 50 ML c RR BOSBBOI 08/11/93 DU 
029872 22740" 7,5% FLACONE 100 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 O 
029872 239 /G 7,5% FLACONE 250 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 O 
029872 241 /G 7,5% FLACONE 500 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 O 
029872 254 /G 7,5% FLACONE 1000 ML lo RR BOSBBOI 08/11/93 O 
029872 266 /G = 7,5%SACCA 50 ML c RR BOSBBOî 08/11/93 O 
029872 278 /G 1,5%SACCA 100 ML lo RR BOSBBO1 08/11/93 O 
029872 280 /G. 7,5% SACCA 250 ML c RR BOSBBO! 08/11/93 O 
029872 292 /G = 7,5%SACCA 500 ML c RR BOSBBOI 08/11/93 O 
029872 304 /G 7,5% SACCA 1000 ML c RR BOSBBOI 08/11/93 CI 
029872 316 /G 8,4% FLACONE 50 ML Cc RR B05SBB01 08/11/93 O 
029872 328 /G = 8,4% FLACONE 100 ML lo RR BOSBBO1 08/11/93 A 
029872 330 /G 8,4% FLACONE 250 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 O 
029872 342 /G. = 8,4% FLACONE 500 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 O 
029872 355 /G 8,4% FLACONE 1000 ML c RR BOSBBOI 08/11/93 LÌ 
029872 367 /G 8,4% SACCA 50 ML Cc RR B0SBB01 08/11/93 O 
029872 379 /G. = 8,4% SACCA 100 ML c RR BOSBB01 08/11/93 O 
029872 381 /G 8,4% SACCA 250 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 E] 
029872 393 /G = 8,4% SACCA 500 ML c RR BOSBBOI 08/11/93 O] 
029872 405 /G 8,4% SACCA 1000 ML lo RR BOSBBOI 08/11/93 O 
029872 417 /G = FIALA 10 ML 1 MEQ/ML c RR BOSBBO1 08/11/93 O 
029872 429 /G 5 FIALE IMEQ/IOML c RR BOSBBO1 08/11/93 DÌ 


Serie generale - n. 195 


‘SODIO BICARBONATO Codice AIC Dossier Specialità: 030580 | 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Fama 
030580 017 /G 50 COMPRESSE 500 MG c SP A0ZAH 08/11/93 vi 

| SODIO BICARBONATO Codice AIC Dossier Specialità; 030243 | 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. ] 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030243 012 /G 50 COMPRESSE 500 MG Cc SP A02AH 08/11/93 si 

SODIO BICARBONATO Codice AIC Dossier Specialità: 033857 
data prima registrazione specialità: 18/05/98 =—DataRinnovo Titolare AIC: LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A. 
L # 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033857 018 /G 1,4% FLACONE VETRO 50 ML Cc RR BOSBBO1 18/05/98 LD] 
033857 020 /G 1,4% FLACONE VETRO 100 ML Cc RR BOSBBO1 18/05/98 DU) 
033857 032 /G 1,4% FLACONE VETRO 250 ML Cc RR BOSBB01 18/05/98 CU 
033857 044 /G 1,4% FLACONE VETRO 500 ML Cc RR BOSBB01 18/05/98 » 
033857 057 /G 1,4% FLACONE VETRO 1000 ML Cc RR B05BBO1 18/05/98 LI 
033857 069 /G = 5% FLACONE VETRO 50 ML Cc RR BOSBBO1 18/05/98 O 
033857 071 /G $% FLACONE VETRO 100 ML Cc RR B0SBB01 18/05/98 O) 
033857 083 /G 5% FLACONE VETRO 250 ML (o) RR B05BB01 18/05/98 DU 
033857 095 /G 5% FLACONE VETRO 500 ML Cc RR B05BB01 18/05/98 O 
033857 107 /G 5% FLACONE VETRO 1000 ML 0) RR B05BB01 18/05/98 Li 
033857 119 /G 7,5% FLACONE VETRO 50 ML (e) RR BOSBBOI1 18/05/98 UL 
033857 121 /G 7,5% FLACONE VETRO 100 ML Cc RR BOSBB01 18/05/98 DU 
033857 133 /G 7,5% FLACONE VETRO 250 ML Cc RR BOSBB01 18/05/98 U 
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033857 145 /G 7,5% FLACONE VETRO 500 ML Cc RR BOSBB01 18/05/98 . 0] 
033857 158 /G 7,5% FLACONE VETRO 1000 ML Cc RR BOSBB01 18/05/98 LÌ 
033857 160 /G 8,4% FLACONE VETRO 50 ML c RR BOSBBOI 18/05/98 E] 
033857 172 /G = 8,4% FLACONE VETRO 100 ML Cc RR BOSBB01 18/05/98 U 
033857 184 /G. 8,4% FLACONE VETRO 250 ML c RR BOSBBO1 18/05/98 O 
033857 196 /G — 8,4% FLACONE VETRO 500 ML Cc RR BOsBB01. 18/05/98 O 
033857 208 /G — 8,4% FLACONE VETRO 1000 ML Cc RR BOSBBO1 18/05/98 si 


| SODIO BICARBONATO Codice AIC Dossier Specialità: 029816 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L. 


N°AIC È Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione | in Farmacia 
029816 016 /G 50 COMPRESSE 500 MG Cc SP A02AH 08/11/93 ra] 
029816 028 /G 1000 COMPRESSE 500 MG Cc SP A02AH 08/11/93 CD] 
029816 030 /G 500 COMPRESSE 500 MG Cc SP A02AH 08/11/93 UT 

I SODIO BICARBONATO Codice AIC Dossier Specialità: 030819 
| = dataprimaregistrazione specialità: 08/11/93 —DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONICO S.P.A. 
L 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030819 015 /G 1 MEQ/ML S FIALE 10 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 IZ 
030819 027 /G 1,4% FLACONE S0 ML Cc RR BO0SBB01 08/11/93 DÌ 
030819 039 /G 1,4% FLACONE 100 ML Cc RR B0SBB01 08/11/93 O) 
030819 041 /G 1,4% FLACONE 250 ML Cc RR BO5BB01 08/11/93 I 
030819 054 /G © 1,4% FLACONE 500 ML c RR B0SBB01 08/11/93 zl 
030819 066 /G 5% FLACONE 50 ML C RR BO0OSBB01 08/11/93 O 
030819 078 /G 5% FLACONE 100 ML Cc RR B0SBB01 08/11/93 LL 
030819 080 /G 5% FLACONE 250 ML Cc RR B05BB01 08/11/93 nei 
030819 092 /G 5% FLACONE 500 ML Cc RR B05SBB01 08/11/93 oi 
030819 104 /G 7,5% FLACONE 50 ML Cc RR B05BB01 08/11/93 CT) 
030819 116 /G 7,5% FLACONE 100 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 DL] 
030819 128 /G 7,5% FLACONE 259 ML (6; RR B05BB01 08/11/93 LÌ 
030819 130 /G 7,5% FLACONE S00 ML Cc RR B0SBB01 08/11/93 L] 
030819 142 /G 8,4% FLACONE 50 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 O 
030819 155 /G 8,4% FLACONE 100 ML (6; RR B05BB01 08/11/93 LU] 
030819 167 /G 1,4% 50 ML IN SACCA 100 ML Cc RR B0SBBO1 08/11/93 LU] 
030819 179 /G 8,4% FLACONE 250 ML (©) RR B0OSBB01 08/11/93 Ci 
030819 181 /G = 8,4% FLACONE 500 ML Cc RR B0SBB01 08/11/93 LU 
030819 193 /G 1,4% 100 ML IN SACCA 250 ML Cc RR B0sBB01 08/11/93 DÌ 
030819 205 /G 1,4% 250 ML IN SACCA 500 ML Cc RR B0SBB01 08/11/93 LU] 
030819 217 /G 1,4% 500 MLIN SACCA 1000 ML c RR BOSBB01 08/11/93 DI 
030819 229 /G 5% SO ML IN SACCA 100 ML (0) RR B0SBB01 08/11/93 Li 
030819 231 /G 5% 100 ML IN SACCA 250 ML Cc RR B05BB01 08/11/93 CU] 
030819 243 /G 5% 250 ML IN SACCA 500 ML Cc RR B05BB01 08/11/93 D) 
030819 256 /G 5% 500 ML IN SACCA 1000 ML Cc RR B05BB01 08/11/93 A 
030819 268 /G 7,5% 50 ML IN SACCA 100 ML Cc RR B05BB01 08/11/93 O 
030819 270 /G 7,5% 100 ML IN SACCA 250 ML Cc RR B0SBB01 08/11/93 O 
030819 282 /G 7,5% 250 ML IN SACCA 500 ML (0) RR B05BB01 08/11/93 D] 
030819 294 /G 7,5% 500 ML IN SACCA 1000 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 O 
030819 306 /G 8,4% 50 ML IN SACCA 100 ML Cc RR B05BB01 08/11/93 U 
030819 318 /G 8,4% 100 ML IN SACCA 250 ML Cc RR B05BB01 08/11/93 n, 
030819 320 /G 8,4% 250 ML IN SACCA 500 ML Cc RR B0SBB01 08/11/93 O 
030819 332 /G 8,4% 500 ML IN SACCA 1000 ML Cc RR B0SBBO1 08/11/93 O) 
030819 344 /G 1,4% SACCA 50 ML Cc RR B05BB01 08/11/93 | 
030819 357 /G 1,4% SACCA 100 ML Cc RR B05BB01 08/11/93 DU 
030819 369 /G 1,4% SACCA 250 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 LI 
030819 371 /G 1,4% SACCA 500 ML (o) RR BOSBBO1 08/11/93 LL) 
030819 383 /G 1,4% SACCA 1000 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 ten: 
030819 395 /G 5% SACCA S0 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 O 
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030819 407 /G 5% SACCA 100 ML Cc RR B0OSBB01 08/11/93 LU 
030819 419 /0° 5% SACCA 250 ML Cc RR B05BB01 08/11/93 DL] 
030819 421 /G 5% SACCA 500 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 Ci 
030819 433 /G 5% SACCA 1000 ML Cc RR B0OSBB01 08/11/93 D 
030819 445 /G 7,5% SACCA 50 ML Cc RR B0SBBO1 08/11/93 O 
030819 458 /G 7,5% SACCA 100 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 L] 
030819 460 /G 7,5% SACCA 250 ML C RR B0SBB01 08/11/93 DO 
‘030819 472. /G 7,5% SACCA 500 ML (6) RR B05BB01 08/11/93 LI 
030819 484 /G. 7,5% SACCA 1000 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 DU 
030819 496 /G 8,4% SACCA 50 ML c RR BOSBBOI 08/11/93 fai 
030819 508 /G. 8,4% SACCA 100 ML (0) RR B0OSBBO1 08/11/93 O 
030819 510 /G 8,4% SACCA 250 ML Cc RR BOSBBOI1 08/11/93 O 
030819 522 /G 8,4% SACCA 500 ML Cc RR B0SBB01 08/11/93 O] 
030819 534 /G 8,4% SACCA 1000 ML Cc RR B0SBB01 08/11/93 O 
| SODIO BICARBONATO Codice AIC Dossier Specialità: 032474 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 
CONSAICO ——" Confezione con Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032474 013 /G FLACONE 100 ML 1,4% Cc RR B0OSBB01 08/11/93 O 
032474 025 /G FLACONE 100 ML 8,4% (& RR BOSBB01 08/11/93 0] 
032474 037 /G FLACONE 250 ML 1,4% (o) RR BOSBB01 08/11/93 n 
032474 049 /G FLACONE 250 ML 8,4% Cc RR BOSBB01 08/11/93 O] 
032474 052 /G FLACONE 500 ML 1,4% Cc RR B0SBB01 08/11/93 Ig 
032474 064 /G FLACONE 500 ML 8,4% (e: RR B0OSBB01 08/11/93 CJ 


SODIO BICARBONATO Codice AIC Dossier Specialità: 030753 Î 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Tirolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. | 


| 


N° AIC Confezione | Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030753 014 /G 1,4% FLACONE 50 ML Cc RR B0SBB01 08/11/93 G 
030753 026 /G 1,4% FLACONE 100 ML Cc RR B0OSBB01 08/11/93 O) 
030753 038 /G 1,4% FLACONE 250 ML [oi RR B05BB01 08/11/93 UL 
030753 040 /G 1,4% FLACONE 500 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 L] 
030753 053 /G 1,4% FLACONE 1000 ML E RR BOSBBO1 08/11/93 O 
030753 065 /G = SACCA 1 LITRO Cc RR BOSBBOI1 08/11/93 O 
030753 077 /G SACCA 2 LITRI Cc RR BOSBB01 08/11/93 O 
030753 089 /G = SACCA 3LITRI Cc RR BOSBB01 08/11/93 CD] 

SODIO BICARBONATO Codice AIC Dossier Specialità: 039724 | 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Tizolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 


N° AIC Confezione : “Fascia SSN “ Dispensazione ATC Registrazione in cina. 
030724 013 /G 1,4% (1/6M) FLACONE 100 ML Cc RR B05BB01 08/11/93 _J 
030724 025 /G 1,4% (1/6M) FLACONE250 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 vi 
030724 037, /G 1,4% (1/6M) FLACONE 500 ML Cc RR B0SBB01 08/11/93 LI 
030724 049 /G 5% FLACONE 250 ML Cc RR B0SBBO1 08/11/93 O 
030724 052 /G 5% FLACONE 500 ML. Cc RR B0OSBB01 08/11/93 O 
030724 064 /G 7,5% FLACONE 100 ML Cc RR B0SBBOI] 08/11/93 Dj 
030724 076 /G 7,5% FLACONE 250 ML Cc RR BOSBBOI 08/11/93 CL] 
030724 088 /G 7,5% FLACONE 500 ML E RR BOSBBOI 08/11/93 TU] 
030724 090 /G 8,4% FLACONE 100 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 O 
030724 102 /G 8,4% FLACONE 250 ML CC RR BOSBBO1 08/11/93 fo] 
030724 114 /G 8,4% FLACONE 500 ML Cc RR B0OSBB01 08/11/93 DO 
030724 126 /G 1,4% FLACONE 1000 ML (® RR BOSBBO1 08/11/93 CU 
030724 138 /G 5% FLACONE 100 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 O 
030724 140 /G 5% FLACONE 1000 ML Cc RR BOS5BB01 08/11/93 O 
030724 153 /G © 7,5% FLACONE 1000 ML (o; RR BOSBBO1 08/11/93 ni 
030724 165 /G 8,4% FLACONE 1000 ML Cc RR B0SBB01 08/11/93 O 
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l SODIO BICARBONATO Codice AIC Dossier Specialità; 031198 
1 data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: TERAPEUTICA VENETA SRL. LABORATORIO FARMACO - 
perg Le " BIOLOGICO + 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031198 017 /G 1,4% FLACONE 50 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 O 
031198 029 /G 1,4% FLACONE 100 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 O 
031198 031 /G 1,4% FLACONE 250 ML c RR BOSBBOI1 08/11/93 O 
031198 043 /G 1,4% FLACONE 500 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 LÌ 
031198 056 /G 1,4% FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 LD) 
031198 068 /G 1,4% 50 MLIN FLACONE 100 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 nn) 
031198070 /G 1,4% 100 ML IN FLACONE 250 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 LU 
031198 082 /G 1,4% 250 MLIN FLACONE 500 ML c RR BOSBB01 08/11/93 O 
031198 094 /G 8,4% FLACONE S0 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 Q 
031198 106 /G 8,4% FLACONE 100 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 O 
031198 118 /G = 8,4% FLACONE 250 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 O 
031198 120 /G_— 8,4% FLACONE 500 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 O 
031198 132 /G 8,4% FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 O 
031198 144 /G 8,4% 50 ML IN FLACONE 100 ML Cc RR B0OSBB01 08/11/93 QU 
031198 157 /G 8,4% 100 MLIN FLACONE 250 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 LI 
031198 169 /G = 8,4% 250 MLIN FLACONE 500 ML Cc RR B05BB01 08/11/93 CL] 
| SODIO BICARBONATO Codice AIC Dossier Specialità: 031358 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ZETA FARMACEUTICI S.P.A. 
L A 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031358 017 /G 20 COMPRESSE 500 MG Cc SP A02AH 08/11/93 vi 
| SODIO CITRATO Codice AIC Dossier Specialità: 029946 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: A.F.0.M. MEDICAL SPA 
N° AIC Confezione i Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029946 011 /G 20 COMPRESSE 500 MG (o) RR VO7AC 08/11/93 O) 
i SODIO CITRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030034 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
L mi 
N° AIC Confezione I È Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030034 019 /G 5 FIALE38 MG/ML Cc RR VO7AC 08/11/93 E: 
030034 021 /G 10 FIALE 38 MG/ML (ei RR VO7TAC 08/11/93 DÌ 
030034 033 /G 5 FIALE76 MG/2 ML Cc RR VO7AC 08/11/93 LÌ 
030034 045 /G 10 FIALE 76 MG/2 ML €: RR VO7AC 08/11/93 
030034 058 /G 5 FIALE380 MG/10 ML Cc RR VO7AC 08/11/93 Lj 
030034 060 /G 10 FIALE 380 MG/10 ML (e) RR V07AC 08/11/93 ni 
i SODIO CITRATO Codice AIC Dossier Specialità: 029626 Î 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BAXTER S.P.A. 
= N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029626 013 /G = 6,16 MEQ/ML FLACONE 30 ML Cc RR VO7TAC 08/11/93 O 
SODIO CITRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030941 | 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL S.P.A. 
N° AIC Confezione ele ‘Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030941 013 /G 3,8% FIALA 1 ML Cc RR VO7AC 08/11/93 [I] 
030941 025 /G = 3,8% FIALA 2 ML € RR VO7AC 08/11/93 CU) 
030941 037 /G 3,8% FIALASML Cc RR VO7AC 08/11/93 LÌ] 
030941 049 /G 3,8% FIALA 10 ML (6. RR VO7AC 08/11/93 CD) 
030941 052 /G = 3,8% FIALA 20 ML Cc RR VO7AC 08/11/93 LC] 
030941 064 /G 3,8% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML Cc RR VOTAC 08/11/93 LI 
030941 076 /G 3,8% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML (o) RR VO7AC 08/11/93 LÌ 
030941 088 /G 3,8% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML Cc RR VO7AC 08/11/93 CL) 
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030941 090 /G 3,8% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML Cc RR VO7TAC 08/11/93 O 
030941 102 /G 3 8% FLACONE 50 ML 0 RR VO7TAC 08/11/93 G 
030941 114 /G 3,8% FLACONE 100 ML (e) RR VO7AC 08/11/93 OD 
030941 126 /G = 3,8% FLACONE 250 ML Cc RR VO7AC 08/11/93 e 
030941 138. 16 3,8% FLACONE 500 ML Cc RR VO7TAC 08/11/93 LI 
SODIO CITRATO °° Codice AIC Dossier Specialità: 031137 

+ data primaregistrazione specialità: 08/11/93 = Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.PA 

NSAIC "Confezione i Da Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia o 
031137 033 /G 5 FIALE 38 MG/IML Cc RR VO7AC 08/11/93 O 
031137045 /G 10 FIALE 38MG/1ML c RR VOTAC 08/11/93 O 
031137 058 /G_ 100 FIALE 38MG/IML Cc RR VO7AC 08/11/93 U 
031137 060 /G 5 FIALE 76MG2ML Cc RR VO7AC 08/11/93 O 
031137072 /G 10 FIALE 76MG/2ML Cc RR VO7AC 08/11/93 O 
031137 084 /G 100 FIALE 76MG/2ML Cc RR VO7AC 08/11/93 lisi 
031137 096 /G © S FIALE 190 MG/SML Cc RR VO7AC 08/11/93 CD] 
031137 108 /G 10 FIALE 190 MG/SML Cc RR VO7AC 08/11/93 i; 
031137 110 /G 100 FIALE 190 MG/SML Cc RR VO7AC 08/11/93 
031137 122 /G = 5 FIALE 380 MG/10 ML Cc RR VO7AC 08/11/93 LI 
031137 134 /G 10 FIALE 380 MG/10 ML Cc RR VO7TAC 08/11/93 O 
031137 146 /G 100 FIALE 380 MG/10 ML E RR VO7AC 08/11/93 LU 

SODIO CITRATO Codice AIC Dossier Specialità: 032743 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. ] 

N° AIC “Confezione Set Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

032743 015 /G 5 FIALE 38 MG/1 ML (o) RR VO7ZAC 08/11/93 CD] 

| SODIO CITRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030385 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 —DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: COLLALTO LAB. CHIMICO-FARMACEUTICI DI 
AGNELLI MASSIMO & C. S.A.S. AI 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione © in Farmacia 
030385 013 /G 76MG/2ML5 FIALE2 ML Cc RR VO7AC 08/11/93 Ci 
030385 025 /G 76MG/2ML 10 FIALE2 ML Cc RR VOTAC 08/11/93 U 
030385 037 /G 190MG/SML S FIALES ML Cc RR VO7AC 08/11/93 LÌ 
030385 049 /G 190MG/SML 10 FIALES ML Cc RR VO7AC 08/11/93 D 
030385 052 /G 380 MGSFIALEI0 ML (e; RR VO7AC 08/11/93 O 
030385 064 /G = 380 MG 10 FIALE10 ML Cc RR VO7AC 08/11/93 G 

| SODIO CITRATO Codice AIC Dossier Specialità: 031913 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 

N° AIC Confezione i i Fascia SSN Dispensazione n° ATC » Registrazione in Farmacia — 
031913 015 /G 6,16 MEQ/ML FIALA 30 ML Cc RR VO7AC 08/11/93 LÌ 
031913 027 /G. 38MG/IMLFIALA 1 ML Cc RR VO7AC 08/11/93 CI 
031913 039 /G 38MG/IML4 FIALE 1 ML Cc RR VO7AC 08/11/93 DU 
031913 041 /G © 6,16 MEQ/ML 20 F30 ML Cc RR VO7AC 08/11/93 O 
031913 054 /G.— 76MG/2MLFIALA 1 ML Cc RR VO7AC 08/11/93 CD] 
031913 066 /G = 76MG/2ML2 FIALE 1 ML Cc RR VO7AC 08/11/93 O 
031913 078 /G. 76MG2ML3 FIALE 1 ML Cc RR VO7AC 08/11/93 GU 
031913 080 /G. = 76MG/2MLA4 FIALE 1 ML Cc RR VO7TAC 08/11/93 O] 
031913 092 /G 76MG/2MLS FIALE 1 ML Cc RR V07AC 08/11/93 DU 
031913 104 /G 76MG/2ML 6 FIALE 1 ML Cc RR VOTAC 08/11/93 _ 
031913 116 /G 76MG/2ML 7 FIALE 1 ML (e) RR VO7AC 08/11/93 Lal 
031913 128 /G 76MG2ML8FIALE1ML Cc RR VO7TAC 08/11/93 Ù 
031913 130 /G 76MG/2ML 9 FIALE 1 ML C RR VO7TAC 08/11/93 O 
031913 142 /G 76MG/2ML 10 FIALE 1 ML Cc RR VO7TAC 08/11/93 ta 
031913 155 /G 76MG/2ML FIALA 2 ML Cc RR VO7TAC 08/11/93 Li 
031913 167 /G 76MG/2ML 2 FIALE 2 ML lei RR VO7TAC 08/11/93 LI 
031913 179 /G 76MG/2ML 3 FIALE 2 ML Cc RR VOTAC 08/11/93 ui 
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031913 181 
031913 193 
031913 205 
031913 217 
031913 229 
031913 231 
031913 243 
031913 256 


031913 268 ; 


031913 270 
031913 282 
031913 294 
031913 306 
031913 318 
031913 320 
031913 332 
031913 344 
031913 357 
031913 369 
031913 371 
031913 383 
031913 395 
031913 407 
031913 419 
031913 421 
031913 433 
031913 445 
031913 458 
031913 460 
031913472 
031913 484 
031913 496 
031913 508 
031913 510 
031913 522 
031913 534 
031913 546 
031913 559 
031913 561 
031913 573 
031913 585 
031913 597 
031913 609 
031913 611 
031913 623 
031913 635 
031913 647 
031913 650 
031913 662 
031913 674 
031913 686 
031913 698 
031913 700 
031913 712 
031913 724 
031913 736 
031913 748 


76MG/2ML 4 FIALE 2 ML 
76MG/2ML 5 FIALE 2 ML 
76MGA2ML 6 FIALE 2 ML 
76M6/2ML 7 FIALE 2 ML 
76MG/2ML 8 FIALE 2 ML 
76MG/2ML 9 FIALE 2 ML 
76MG/2ML 10 FIALE 2 ML 
76MG/2ML FIALA 5 ML 
76MG/2ML 2 FIALE 5 ML 
76MG/2ML 3 FIALE 5 ML 
76MG/2ML 4 FIALE 5 ML 
76MG/2ML 5 FIALE 5 ML 
76MG/2ML 6 FIALE 5 ML 
76MG/2ML 7 FIALE 5 ML 
76MG/2ML 8 FIALE 5 ML 
76MG/2ML9 FIALE 5 ML 
76MG/2ML 10 FIALE 5 ML 
76MG/2ML FIALA 10 ML 
716MG/2ML2 FIALE 10 ML 
76MG/2ML 3 FIALE 10 ML 
190MG/SML FIALA 1 ML 
76MG/2ML 4 FIALE 10 ML 
76MG/2ML 5 FIALE 10 ML 
76MG/2ML 6 FIALE 10 ML 
76MG/2ML 7 FIALE 10 ML 
76MG/2ML 8 FIALE 10 ML 
76MG/2ML 9 FIALE 10 ML 
76MG/2ML 10 FIALE 10 ML 
190MG/SML 2 FIALE 1 ML 
190MG/SML 3 FIALE 1 ML 
190MG/SML 4 FIALE 1 ML 
190MG/SML 5 FIALE 1 ML 
190MG/SML 6 FIALE 1 ML 
190MG/5ML 7 FIALE 1 ML 
190MG/SML 8 FIALE 1 ML 
190MG/SML 9 FIALE 1 ML 
190MG/SML 10 FIALE 1 ML 
190MG/SML FIALA 2 ML 
190MG/SML 2 FIALE 2 ML 
190MG/SML 3 FIALE 2 ML 
190MG/SML:4 FIALE 2 ML 
190MG/SML 5 FIALE 2 ML 
190MG/SML 6 FIALE 2 ML 
190MG/SML 7 FIALE 2 ML 
190MG/SML 8 FIALE 2 ML 
190MG/SML 9 FIALE 2 ML 
190MG/SML 10 FIALE 2 ML 
190MG/5ML FIALA 5 ML 
190MG/SML 2 FIALE 5 ML 
190MG/SML 3 FIALE 5 ML 
190MG/SML 4 FIALE 5 ML 
190MG/SML 5 FIALE 5 ML 
190MG/SML 6 FIALE 5 ML 
190MG/SML 7 FIALE 5 ML 
190MG/SML 8 FIALE 5 ML 
190MG/SML 9 FIALE 5 ML 
190MG/SML 10 FIALE 5 ML 
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V07AC 
VOTAC 
VOT7TAC 
VO7AC 
VO7AC 
VO7TAC 
VO7AC 
VO7AC 
VO7TAC 
VO7TAC 
VO7TAC 
VOTAC 
VOTAC 
VO7AC 
VO7AC 
VOTAC 


VO7AC' 


VO7AC 
VO7AC 
VO7AC 
VO7AC 
VO7AC 
VOTAC 
VO7AC 
VO7ZAC 
VO7AC 
VO7TAC 
VO7AC 
VO7AC 
VO?AC 
VO7AC 
VO7AC 
VO7AC 
VO7AC 
VO7AC 
VO7TAC 
VO7ZAC 
VOTAC 
V07AC 
VO7TAC 
VOTAC 
VOTAC 
VO7TAC 
VOTAC 
VO7AC 
VO7AC 
VO7AC 
VO7TAC 
VOTAC 
VO7TAC 
VO7TAC 
VO7TAC 
VO7AC 
VO7AC 
VO7AC 
VO7TAC 
VO7AC 


08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
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031913 751 
031913 763 
031913 775 
031913 787 
031913 799 
031913 801 


031913 813 / 


031913 825 
031913 837 
031913 849 
031913 852 
031913 864 
031913 876 
031913 888 
031913 890 
031913 902 
031913 914 
031913 926 
031913 938 
031913 940 
031913 953 
031913 965 
031913 977 
031913 989 
031913 991 
031962 018 
031962 020 


031962 032 / 


031962 044 
031962 057 
031962 069 
031962 071 
031962 083 
031962 095 
031962 107 
031962 119 
031962 121 
031962 133 
031962 145 
031962 158 
031962 160 
031962 172 
031962 184 
031962 196 
031962 208 
031962 210 
031962 222 
031962 234 
031962 246 
031962 259 
031962 261 
031962 273 
031962 285 
031962 297 
031962 309 
031962 311 
031962 323 


190MG/SML FIALA 10 ML 

190MG/5SML 2 FIALE 10 ML 
190MG/SML 3 FIALE 10 ML 
190MG/SML 4 FIALE 10 ML 
190MG/SML S FIALE 10 ML 
190MG/SML 6 FIALE 10 ML 


190MG/SML ? FIALE 10 ML 


190MG/SML 8 FIALE 10 ML 
190MG/SML 9 FIALE 10 ML 
190MG/SML 10 FIALE 10 ML 
380MG/I0ML FIALA 1 ML 
380MG/10ML 2 FIALE 1 ML 
380MG/10ML 3 FIALE 1 ML 
380MG/10ML 4 FIALE 1 ML 
380MG/10ML S FIALE 1 ML 
380MG/10ML 6 FIALE 1 ML 
380MG/10ML 7 FIALE 1 ML 
380MG/I0ML 8 FIALE 1 ML 
380MG/10ML 9 FIALE 1 ML 
380MG/10ML 10 FIALE 1 ML 
380MG/10ML FIALA 2 ML 
380MG/10ML 2 FIALE 2 ML 
380MG/10ML 3 FIALE 2 ML 
380MG/10ML 4 FIALE 2 ML 
380MG/10ML 5 FIALE 2 ML 
380MG/10ML 6 FIALE 2 ML 
380MG/10ML 7 FIALE 2 ML 
380MG/10ML'8 FIALE 2 ML 
380MG/10ML 9 FIALE 2 ML 
380MG/10ML 10 FIALE 2 ML 
380MG/10ML FIALA 5 ML 
380MG/10ML 2 FIALE 5 ML 
380MG/10ML 3 FIALE 5 ML 
380MG/10ML 4 FIALE 5 ML 
380MG/10ML 5 FIALE 5 ML 
380MG/10ML 6 FIALE 5 ML 
380MG/10ML 7 FIALE 5 ML 
380MG/10ML 8 FIALE 5 ML 
380MG/10ML 9 FIALE 5 ML 
380MG/10ML 10 FIALE 5 ML 
380MG/10ML FIALA 10 ML 
380MG/10ML 2 FIALE 10 ML 
380MG/10ML 3 FIALE 10 ML 
380MG/10ML 4 FIALE 10 ML 
380MG/10ML 5 FIALE 10 ML 
380MG/10ML 6 FIALE 10 ML 
380MG/10ML 7 FIALE 10 ML 
380MG/10ML 8 FIALE 10 ML 
380MG/10ML 9 FIALE 10 ML 


380MG/10ML 10 FIALE 10 ML 


38MG/1ML 2 FIALE 1 ML 
38MG/1ML 3 FIALE 1 ML 
38MG/IML 5 FIALE 1 ML 
38MG/1ML 6 FIALE 1 ML 
38MG/IML 7 FIALE 1 ML 
38MG/1ML 8 FIALE 1 ML 
38MG/1ML 9 FIALE 1 ML 
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VOTAC 
VO7AC 
VO7TAC 
VO7AC 
VO7TAC 
VO7TAC 
VO7TAC 
VO7TAC 
VOTAC 
VO7AC 
VO7AC 
VO7TAC 
VO7AC 
VO7AC 
VO7AC 
VO7TAC 
VO7AC 
VOTAC 
VO7AC 
VO7TAC 
VO7AC 
VO7TAC 
VO7AC 
VO7TAC 
V07AC 
VO7AC 
VO7TAC 
V07AC 
VO7TAC 
VO7AC 
VO7AC 
VO7AC 
VO7AC 
VOTAC 
VO7AC 
VO7TAC 
V07AC 
VO7AC 
VO7AC 
VO7AC 
VO7AC 
VO7TAC 
VO7TAC 
V07AC 
VO7AC 
VO7TAC 
VO7AC 
VO7AC 
VO7TAC 
VO7AC 
VO7TAC 
V0O7AC 
VO7AC 
VO7AC 
VOTAC 
VO7AC 
VOTAC 


08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
03/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
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031962 335 /G 
031962 347 /G 
031962 350 /G 
031962 362 /G 
031962 374 /G 
031962 386 /G 
031962 398 /G 
031962 400 /G 
031962 412 /G 
031962 424 /G 
031962 436 /G 
031962 448 /G 
031962 451 /G 
031962 463 /G 
031962 475 /G 
031962 487 /G 
031962 499 /G 
031962 501 /G 
031962 513 /G 
031962 525 /G 
031962 537 /G 
031962 549 /G 
031962 552 /G 
031962 564 /G 
031962 576 /G 
031962 588 /G 
031962 590 /G 
031962 602 /G 
031962 614 /G 
031962 626 /G 
031962 638 /G 


38MG/1ML 10 FIALE 1 ML 
38MG/1ML FIALA 2 ML 
38MG/1ML 2 FIALE 2 ML 
38MG/1ML 3 FIALE 2 ML 
38MG/1ML 4 FIALE 2 ML 
38MG/1ML S FIALE 2 ML 
38MG/1ML 6 FIALE 2 ML 
38MG/1ML 7 FIALE 2 ML 
38MG/1ML 8 FIALE 2 ML 
38MG/1ML 9 FIALE 2 ML 
38MG/1ML 10 FIALE 2 ML 
38MG/1ML FIALA 5 ML 
38MG/1ML 2 FIALE 5 ML 
38MG/1ML 3 FIALE 5 ML 
38MC/1ML 4 FIALE 5 ML 
38MG/1ML 5 FIALE 5 ML 
38MG/1ML 6 FIALE 5 ML 
38MG/1ML 7 FIALE 5 ML 
38MG/1ML 8 FIALE 5 ML 
38MG/1ML 9 FIALE 5 ML 
38MG/1ML 10 FIALE 5 ML 
- 38MG/1ML FIALA 10 ML 
38MG/1ML 2 FIALE 10 ML 
38MG/1ML 3 FIALE 10 ML 
38MG/1ML 4 FIALE 10 ML 
38MG/1ML S FIALE 10 ML 
38MG/1ML 6 FIALE 10 ML 
38MG/1ML 7 FIALE 10 ML 
38MG/1ML 8 FIALE 10 ML 
38MG/1ML 9 FIALE 10 ML 
38MG/1ML 10 FIALE 10 ML 
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RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 


VO7AC 
VO7AC 
VOTAC 
VO7AC 
VO7AC 
VO7AC 
VO7TAC 
VO7AC 
VO7TAC 
VOTAC 
VOTAC 
VO7AC 
VOTAC 
VO7TAC 
VOTAC 
VO7AC 
VOTAC 
VO7TAC 
VO7TAC 
VOTAC 
VOTAC 
VOTAC 
VOTAC 
VO7AC 
VO7AC 
VO7AC 
VO7TAC 
VO7AC 
VOTAC 
VO7TAC 
VOTAC 


Serie generale - n. 195 


08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 


OOO 


00000000000000 


000000000 


0O 


SODIO CITRATO 


data prima registrazione specialità: 


08/11/93 Data Rinnovo 


Codice AIC Dossier Specialità: 029873 | 
08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 


N° AIC 
029873 015 /G 
029873 027 /G 
029873 039 /G 
029873 041 /G 


Confezione , 
FIALA 1 ML 38 MG/ML 
FIALA 10 ML 380 MG/10 ML 
5 FIALE 38MG/1ML 
5 FIALE 380MG/10ML 


Fascia SSN 
Cc 


Cc 
c 
c 


Dispensazione 
RR 
RR 
RR 
RR 


ATC 
VO7AC 
VO7AC 

"VOTAC 
VO7AC 


Registrazione 


in Farmacia 
08/11/93 DÌ 
08/11/93 O 
08/11/93 O) 
08/11/93 Di 


SODIO CITRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030581 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030581 019 /G © 20 COMPRESSE 500 MG Cc RR VO7AC 08/11/93 Lj 
030581 021 /G © 100 COMPRESSE 500 MG c RR VO7AC 08/11/93 DU) 
030581 033 /G = 500 COMPRESSE 500 MG Cc RR VOTAC 08/11/93 Li 
030581 045 /G 1000 COMPRESSE 500 MG Cc RR VO7AC 08/11/93 DU 
SODIO CITRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030804 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONICO S.P.A. 

O UN°AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030804 013 /G 3,8% S FIALE 1 ML Cc RR VO7TAC 08/11/93 U 
030804 025 /G 3,8% S FIALE 2 ML Cc RR VO7AC 08/11/93 92] 
030804 037 /G 3,8% 5 FIALE S ML Cc RR V07AC 08/11/93 G 
030804 049 /G 3,8% 5 FIALE 10 ML E RR VO7AC 08/11/93 M 
030820 017 /G 6,16 MEQ/ML 10 FIALE 10 ML c RR VO7TAC 08/11/93 U 
030820 029 /G 6,16 MEQ/ML 10 FLACONCINI 30 ML G RR VO7TAC 08/11/93 LD] 


— 953 — 


20-8-1999 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 195 


Medicinali a Denominazione Generica 


SODIO CITRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030687 

data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
N°AIC = Confezione © È Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

030687 014 /G S FIALE 1 ML 3,8% Cc RR VO7AC 08/11/93 O] 
030687 026 /G SO FIALE 1 ML 3,8% Cc RR VO7TAC 08/11/93 DL] 
030687 038 /G 5 FIALE 2 MI. 3,8% Cc RR VO7AC 08/11/93 si 
030687 040 /G 50 FIALE 2 ML 3,8% Cc RR V07AC 08/11/93 Li 
030687 053 /G S FIALE S ML 3,8% Cc RR VO7TAC 08/11/93 i 
030687 065 /G 50 FIALE 5 ML 3,8% Li RR VO7AC 08/11/93 LÌ 
030687 077 /G S FIALE 10 ML 3,8% Cc RR VO7AC 08/11/93 Gj 
030687 089 /G 50 FIALE 10 ML 38% c RR VOTAC 08/11/93 LU) 
030687 091 /G 6,16 MEQ/ML FIALA 30 ML Cc RR VO7AC 08/11/93 O 
030687 103 /G 6,16 MEQ/ML 75 FIALE30 ML Cc RR VO7AC 08/11/93 O 


‘ SODIO CITRATO BIIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 032744 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032744 017 /G 20 COMPRESSE 500 MG Cc SP A09AB04 08/11/93 Li 
SODIO CITRATO E ACIDO CITRICO Codice AIC Dossier Specialità: 031931 
‘ — data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC “ Registrazione in Farmacia 
031931 013 /G 16+600MG/10ML FIALA 10 ML le RR AI6AX 08/11/93 1 
031931 025 /G 16+600MG/10ML 2 FIALE 10 ML (e) RR A16AX 08/11/93 D) 
031931 037 /G 1G+600MG/10ML 3 FIALE 10 ML Cc RR AI6AX 08/11/93 LI 
031931 049 /G 16+600MG/10ML 4 FIALE 10 ML Cc RR A16AX 08/11/93 LU i 
031931 052 /G 1G+600MG/1QML S FIALE 10 ML Cc RR AI16AX 08/11/93 AI 
031931 064 /G 1G+600MG/10ML 6 FIALE 10 ML Cc RR A16AX 08/11/93 U 
031931 076 /G 16+600MG/10ML 7 FIALE 10 ML Cc RR A16AX 08/11/93 
031931 088 /G 16+600MG/10ML 8 FIALE 10 ML Cc RR A16AX 08/11/93 LÌ 
031931 090 /G 16+600MG/10ML 9 FIALE 10 ML c RR A16AX 08/11/93 L_l 
031931 102 /G 16+600MG/10ML 10 FIALE 10 ML Cc RR A16AX 08/11/93 LI 
ai nr FRINSTDI Sal 
SODIO CITRATO E ACIDO CITRICO Codice AIC Dossier Specialità: 030691 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO ! 
Lu De s; pe 3 si aL E I atleti eni 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030691 012 /G 1000 MG+600 MG 5 FIALE10 ML Cc RR A16AX 08/11/93 Ci 
030691 024 /G 1000 MG+600 MG 50 FIALE10 ML Cc RR AT6AX 08/11/93 se 
SODIO CITRATO* Codice AIC Dossier Specialità: 032646 
! data prima registrazione specialità: 04/09/97 Data Rinnovo Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. Ò 
N° AIC “Confezione "i 7 Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032646 010 /G 5 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 6,16MEQ/ML Cc RR VO7AC 04/09/97 Ei 
032646 022 /G 6 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 6,16MEQ/ML Cc RR VO7AC 04/09/97 LU 
032646 034 /G 5 CONTENITORI PLASTICA 380MG/10ML Cc RR VO7TAC 04/09/97 LU 
032646 046 /G 6 CONTENITORI PLASTICA 380MG/IO0ML Cc RR VO7AC 04/09/97 ÙU 
SODIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 030901 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: AGUETTANT ITALIA S.R.L. 
N° AIC © Confezione n ae Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030901 019 /G 0,9% SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI FLACONE 500 C SP BOSCB01 08/11/93 DU 
ML 
030901 021 /G 0,9% SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI FLACONE 1000 C SP BOSCB01 08/11/93 DU 
ML 
030901 033 /G 0,9% SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI SACCHE 3000 € SP B0SCB01 08/11/93 0] 
ML 
030901 045 /G 0,9% SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI SACCHE 500Q € SP BOSCB01 08/11/93 L] 
ML 
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Medicinali a Denominazione Generica 


030902 011 /G 0,9% SOLUZIONE PERFUSIONALE FLACONE 50 ML_C sp BOSBBO1 08/11/93 LU 
030902 023 /G 0,9% SOLUZIONE PERFUSIONALE FLACONE 100 ML C SP BOSBBO1 08/11/93 DL) 
030902 035 /G 0,9% SOLUZIONE PERFUSIONALE FLACONE 250 ML C SP ‘BOSBBO1 08/11/93 O 
030902 047 /G 0,9% SOLUZIONE PERFUSIONALE FLACONE 500 ML C sp BOSBB0! 08/11/93 9 
030902 050 /G. 0,9% SOLUZIONE PERFUSIONALE FLACONE 1000 C sp BOSBBO1 08/11/93 O 
ML 
030902 062 /G 0,9% SOLUZIONE PERFUSIONALE SACCHE 100 ML C sp BOSBBO1 08/11/93 D) 
030902 074 /G 0,9% SOLUZIONE PERFUSIONALE SACCHE 250 ML_C sp BOSBBO! 08/11/93 LÌ 
030902 086 /G 0,9% SOLUZIONE PERFUSIONALE SACCHE 500 ML_C SP BOSBBO! 08/11/93 D 
030902 098 /G 0,9% SOLUZIONE PERFUSIONALE SACCHE 1000 ML C SP BOSBBO1 08/11/93 O 
030902 100 /G 0,9% SOLUZIONE PERFUSIONALE SACCHE 2000 ML C sp BOSBBO1 08/11/93 O} 
030902 112 /G 3% SOLUZIONE PERFUSIONALE FLACONE 100 ML_C RR B0SXA03 08/11/93 ici 
030902 124 /G 3% SOLUZIONE PERFUSIONALE FLACONE 250 ML C RR BOSXA03 08/11/93 {3 
030902 136 /G 3% SOLUZIONE PERFUSIONALE FLACONE 500 ML C RR BOSXA03 08/11/93 na; 
030902 148 /G 3% SOLUZIONE PERFUSIONALE SACCA 100 ML c RR BOSXA03 08/11/93 0) 
030902 151 /G 3% SOLUZIONE PERFUSIONALE SACCA 250 ML Cc RR BOSXA03 08/11/93 D 
030902 163 /G 3% SOLUZIONE PERFUSIONALE SACCA 500 ML © RR BOSXA03 08/11/93 CU 
030902 175 /G 3% SOLUZIONE PERFUSIONALE SACCA 1000 ML C RR BOSXA03 08/11/93 D 
030902 187 /G 5% SOLUZIONE PERFUSIONALE FLACONE 100 ML C RR BOSXA03 08/11/93 tI 
030902 199 /G. 5% SOLUZIONE PERFUSIONALE FLACONE 250 ML C RR BOSXA03 08/11/93 di 
030902 201 /G 5% SOLUZIONE PERFUSIONALE FLACONE 500 ML C RR BOSXA03 08/11/93 cal 
030902 213 /G 5% SOLUZIONE PERFUSIONALE SACCA 100 ML Cc RR BOSXA03 08/11/93 È 
030902 225 /G 5% SOLUZIONE PERFUSIONALE SACCA 250 ML Cc RR BOSXA03 08/11/93 Lu 
030902 237 /G 5% SOLUZIONE PERFUSIONALE SACCA 500 ML Cc RR BOSXA03 08/11/93 LI 
030902 249 /G 5% SOLUZIONE PERFUSIONALE SACCA 1000: ML Cc RR BOSXA03 08/11/93 ij 
030903 013 /G 0,9% FIALE 18 MG/2 ML Cc SP BOSBBO1 08/11/93 QU 
030903 025 /G 0,9% FIALE 45 MG/5 ML Cc SP BOSBBO1 08/11/93 sa] 
030903 037 /G 0,9% FIALE 90 MG/10 ML Cc Sp BOSBBOI 08/11/93 LI 
030903 049 /G 0,9% FIALE 180 MG/20 ML (e: SP BOSBBO1 08/11/93 ij 


SODIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 030035 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 


N° AIC Confezione °° Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia ° 
030035 012 /G FIALA 18 MG ML A SP BOSBBOI1 08/11/93 E 
030035 024 /G 10 FIALE 18 MG/2 ML C SP BOSBBO1 08/11/93 ni 
030035 036 /G FIALA 45 MG/5 ML A SP BOSBBO1 08/11/93 pal 
030035 048 /G 10 FIALE 45 MG/5 ML Cc SP BOSBBO1 08/11/93 I) 
030035 051 /G FIALA 90 MG/10 ML A SP BOSBBOI 08/11/93 i 
030035 063 /G 10 FIALE 90 MG/10 ML cn) SP BOSBBO1 08/11/93 Si 
030035 075 /G S FIALE2 MEQ/10 ML E RR BOSXA03 08/11/93 UD 
030035 087 /G 10 FIALE 2 MEQ/10 ML o) RR BOSXA03 08/11/93 Li 


SODIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 029627 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98. Titolare AIC: BAXTER S.P.A. | 
i j 


N° AIC “Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029627 015 /G = 3 MEQ/ML FLACONE 30 ML (e; RR BOSXA03 08/11/93 O 
029627 027 /G. 3 MEQ/ML FLACONE 100 ML Cc RR BOSXA03 08/11/93 I 
029627 039 /G = 3MEQ/ML 200 ML IN FLACONE 250 ML Cc RR BOSXA03 08/11/93 ii 
030895 015 /G 0,9% SACCA FLESSIBILE 50 ML Cc SP BOSBBOI1 08/11/93 L] 
030895 027 /G 0,9% SACCA FLESSIBILE 100 ML Cc SP BOSBBO1 08/11/93 L] 
030895 039 /G 0,9% SACCA FLESSIBILE 250 ML Cc SP BOSBBO1 08/11/93 L] 
030895 041 /G 0,9% SACCA FLESSIBILE 500 ML Cc SP B0SBBO] 08/11/93 si 
030895 054 /G 0,9% SACCA FLESSIBILE 1000 ML Cc SP BOSBBOI 08/11/93 ] 
030895 066 /G 0,9% SACCA FLESSIBILE 2000 ML Cc SP B0OSBBO1 08/11/93 i 
030895 078 /G 0,9% SACCA FLESSIBILE 3000 ML Cc SP BOSBBO1 08/11/93 = 
030895 092 /G 0,9% SO MLINSACCA FLESSIBILE 100 ML lol SP BOsBB01 08/11/93 L] 
030895 130 /G 0,9% 100 ML SACCA FLESSIBILE 250 ML loi SP B0SBBO1 08/11/93 Li 
030895 179 /G = 0,9%250 ML SACCA FLESSIBILE 500 ML Cc SP BO0SBBO1 08/11/93 Di 
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030895 181 /G 0,9% SACCA FLESSIBILE 5000 ML Cc SP BOSBBOI1 08/11/93 L] 

030895 193 /G 0,9% 80ML IN DISPOSITIVO CON INFUSORE 100 ML C SP BOSBBO1 08/11/93 ÙU 

030895 205 /G 0,9% 220MLIN DISPOSITIVO CON INFUSORE 250 C SP BOSBBO1 08/11/93 Di 
ML 

030895 217 /G = 0,9% 400MLIN DISPOSITIVO CON INFUSORE 500 C SP BOSBBO1 08/11/93 DE 
ML 

| SODIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 030942 

|: data primaregistrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL S.P.A. 

n N° AIC Confezione E ” Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030942 015 /G 0,9% FLACONE 50 ML Cc SP BOSBBOI 08/11/93 O 
030942 027 /G 0,9% FLACONE 100 ML Cc SP B0SBB01 08/11/93 x 
030942 039 /G 0,9% FLACONE 250 ML A SP BOSBBOI 08/11/93 si 
030942 041 /G 0,9% FLACONE 500 ML A SP BOSBBO1 08/11/93 sz 
030942 054 /G 0,9% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML Cc SP B0SBB01 08/11/93 0] 
030942 066 /G 0,9% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML Cc SP BOSBB01 08/11/93 LU 
030942 078 /G 0,9% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML Cc SP BOSBBO1 08/11/93 O 
030942 080 /G 0,9% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML Cc SP BOSBBO1 08/11/93 LI 
030942 092 /G 5% FLACONE 50 ML Cc RR BOSXA03 08/11/93 O) 
030942 104 /G 5% FLACONE 100 ML Cc RR B0OSXA03 08/11/93 
030942 116 /G 5% FLACONE 250 ML Cc RR BOSXA03 08/11/93 LI 
030942 128 /G 5% FLACONE 500 ML Cc RR BOSXA03 08/11/93 
030942 130 /G 5% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML Cc RR B0OSXA03 08/11/93 DL) 
030942 142 /G 5% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML Cc RR B0SXA03 08/11/93 LJ 
030942 155 /G. ‘5% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML Cc RR BOSXA03 08/11/93 LI 
030942 167 /G 5% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML Cc RR B0SXA03 08/11/93 (i 
030942 179 /G 5% SACCA CLEAR-FLEX 2000 ML Cc RR BOSXA03 08/11/93 D 
030942 181 /G 0,9% SOLUZ PER IRRIGAZ SACCA CLEAR-FLEX (o) SP BOSBBO1 08/11/93 LI 

3000 ML 
030942 193 /G 0,9% SOLUZ PER IRRIGAZ SACCA CLEAR-FLEX Cc SP BOSBBOI 08/11/93 Mi 
5000 ML 
030942 205 /G FIALA 20 MEQ/10 ML 10 ML Cc RR BOSXA03 08/11/93 na 
030942 217 /G 0,9% SACCA CLEAR-FLEX 2000 ML Cc SP BOSBB01 08/11/93 Mi 
030942 229 /G 0,9% FIALA 1 ML Cc SP BOSBBO1 08/11/93 Li 
030942 231 /G 0,9% FIALA 2 ML Cc SP BOSBBO1 08/11/93 L] 
030942 243 /G 0,9% FIALA 5 ML Cc SP B05BB01 08/11/93 i 
030942 256 /G 0,9% FIALA 10 ML Cc SP BOSBB01 08/11/93 0] 
030942 268 /G 0,9% FIALA 20 ML Cc SP BOSBBOI 08/11/93 LÌ 
030942 270 /G 0,9% SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA c SP BOSCB01 08/11/93 
CLEAR-FLEX 2000ML 
030942 282 /G SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR- Cc RR BOSCBO1 08/11/93 a: 
FLEX 2500ML 
030942 294 /G SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR- Cc RR B0SCBO1 08/11/93 Li 
FLEX 3500ML 
030942 306 /G SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR- Cc RR BOSCB01 08/11/93 
FLEX 4000ML 
030942 318 /G SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR- Cc RR BOSCBO1 08/11/93 O 
FLEX 4500ML 
030942 320 /G SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR- Cc RR BOSCBO01 08/11/93 LU 
FLEX SS00ML 
030942 332 /G SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR- Cc RR BOSCBO1 08/11/93 pr 
IR FLEX 6000ML } 
| SODIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 031101 | 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A | 
J 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031101 013 /G 0,9% FLACONE 50 ML Cc SP B05BB01 08/11/93 Li 
031101 025 /G 0,9% SACCA 100 ML Cc SP BOSBBO1 08/11/93 Li 
031101 037 /G 0,9% SACCA 250 ML Cc SP B0SBBO1 08/11/93 Li 
031101 049 /G 0,9% SACCA 500 ML Cc SP BOS5BB01 08/11/93 Cl 
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031101 052 /G 0,9% SACCA 1000 ML Cc SP B05BB01 08/11/93. O) 
031101 064 /G = 0,9% SACCA 2000 ML c SP B05BB01 08/11/93 CU] 
031101 076 /G. = 0,9% S0 MLIN FLACONE 100 ML Cc SP B05BB01 08/11/93 ° 
031101 114 /G 0,9% 100 MLIN FLACONE 250 ML C SP BOSBBOI 08/11/93 i 
031101 153 /G 0,9% 250 ML FLACONE 500 ML Cc SP BOSBB01 08/11/93 Li 
031101 165 /G 0,9% PERIRRIGAZIONI SACCA 3000 ML Cc SP B05CB01 08/11/93 LL] 
031101 177 /G 0,9% PERIRRIGAZIONI SACCA 4000 ML c SP B0SCB01 08/11/93 DÌ 
031101 189 /G © 0,9% PERIRRIGAZIONI SACCA 5000 ML Cc SP B0SCB01 08/11/93 (I 
031101 191 /G_ 3% FLACONE 50 ML Cc RR B05XA03 08/11/93 

031101 203 /G = 3%SACCA 100 ML Cc RR B0SXA03 08/11/93 L] 
031101 215 /G  3%SACCA 250 ML Cc RR B0OSXA03 08/11/93 DI 
031101 227 /G 3%SACCA SOOML E RR B0SXA03 08/11/93 L) 
031101 239 /G_ 3%SACCA 1000 ML c RR BOSXA03 08/11/93 Li 
031101 241 /G = 3% 50 MLIN FLACONE 100 ML Cc RR B05XA03 08/11/93 LI 
031101 280 /G = 3% 100 MLIN FLACONE 250 ML Cc RR B0SXA03 08/11/93 

031101 328 /G 3%250 MLIN FLACONE 500 ML c RR B0SXA03 08/11/93 LI 
031101 330 /G 5% FLACONE 50 ML Cc RR B05XA03 08/11/93 

031101 342 /G 5% SACCA 100 ML Cc RR B0OSXA03 08/11/93 LI 
031101 355 /G = 5S%SACCA 250 ML Cc RR BOSXA03 08/11/93 L_ 
031101 367 /G 5%.SACCA 500 ML Cc RR B05XA03 08/11/93 ne 
031101 379 /G = S%SACCA 1000 ML c RR B0OSXA03 08/11/93 

031101 381 /G = 5% SO MLINFLACONE 100 ML Cc RR B05XA03 08/11/93 

031101 429 /G 5% 100 ML IN FLACONE 250 ML c RR BOSXA03 08/11/93 LI 
031101 468 /G = 5% 250 ML IN FLACONE 500 ML Cc RR B05XA03 08/11/93 LI 
031101 470 /G 3MEQ/ML FLACONCINO 30 ML Cc RR B05XA03 08/11/93 

031101 482 /G  3MEQ/ML 10 FLACONCINI 30 ML c RR B05XA03 08/11/93 LI 
03110] 494 /G. 2MEQ/MLS FIALE 10 ML E RR B05XA03 08/11/93 U 
031101 506 /G = 2MEQ/ML10 FIALE 10 ML Cc RR B05XA03 08/11/93 La 
031101 518 /G = 2MEQ/ML 100 FIALE 10 ML Cc RR B05XA03 08/11/93 L] 
031101 520 /G = 3MEQ/MLS FIALE 10 ML Cc RR B0OSXA03 08/11/93 

031101 532 /G. = 3MEQ/MLI1OFIALE 10 ML Cc RR BOSXA03 08/11/93 U 
031101 544 /G = 3MEQ/ML 100 FIALE 10 ML Cc RR B05XA03 08/11/93 CI 
031101 557 /G. = 5 FIALE 18MG/2ML Cc SP BOSBBOI 08/11/93 I 
031101 569 /G 10 FIALE 18MG/2ML Cc SP BOSBB01 08/11/93 U 
031101 571 /G 100 FIALE 18MG/2ML Cc SP B0SBB01 08/11/93 LI 
031101 583 /G. 5 FIALE 45MG/SML Cc SP B0SBB01 08/11/93 b_J 
031101 595 /G 10 FIALE 45MG/SML Cc SP B0SBB01 08/11/93 D) 
031101 607 /G 100 FIALE 45MG/SML Cc SP B0S5BBO1 08/11/93 L 
031101 619 /G 5 FIALE 90 MG/10 ML Cc SP B05BB01 08/11/93 DU] 
031101 621 /G 10 FIALE 90 MG/10 ML Cc SP BOSBBO1 08/11/93 

031101 633 /G 100 FIALE 90 MG/10 ML Cc SP BOSBBO1 08/11/93 

031101 645 /G © S FIALE 180 MG/20 ML Cc SP B0SBBO1 08/11/93 

031101 672 /G = 0,9% FLACONE 100 ML Cc SP BOSBBO1 08/11/93 LI 
031101 684 /G = 0,9% FLACONE 250 ML A SP BOSBB01 08/11/93 LI 
031101 696 /G = 0,9% FLACONE 500 ML A SP BOSBBOI 08/11/93 LI 
031101 708 /G 3% FLACONE 100 ML E RR BOSXA03 08/11/93 U 
031101 710 /G 3% FLACONE 250 ML Cc RR BOSXA03 08/11/93 J 
031101 722 /G. = 3% FLACONE 500 ML Cc RR BOSXA03 08/11/93 LI 
031101 734 /G = 5% FLACONE 100 ML Cc RR BOSXA03 08/11/93 

031101 746 /G = 5% FLACONE 250 ML Cc RR B05XA03 08/11/93 

031101 759 /G 5% FLACONE 500 ML C RR B0OSXA03 08/11/93 LÌ 


| SODIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 030070 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030070 015 /G FIALA 18 MG22 ML A SP BOSBBOI 08/11/93 O 
030070 027 /G 10 FIALE 18 MG/2 ML Cc SP BOSBBO1 08/11/93 O 
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030070 039 /G 50 FIALE18 MG/2 ML Cc SP BOSBB01 08/11/93 LU] 
030070 041 /G 100 FIALE 18 MG? ML C SP BOSBB01 08/11/93 i) 
030070 054 /G FIALA 45 MG/5 ML A SP B0OSBB01 08/11/93 O 
030070 066 /G 10 FIALE 45 MG/S ML Cc SP BOS5BB01 08/11/93 CD) 
030070 078 /G 50 FIALE45 MG/5 ML Cc SP B05BB01 08/11/93 I} 
030070 080 /G 100 FIALE 45 MG/5 ML Cc SP BOSBB01 08/11/93 1) 
030070 092 /G FIALA 90 MG/10 ML A SP Bosssoi 08/11/93 LI 
030070 104 /G. 10 FIALE 90 MG/10 ML c SP BOSBBOI 08/11/93 Li 
030070 116 /G SO FIALE90 MG/10 ML Cc SP BOSBBOI 08/11/93 1] 
030070 128 /G 100 FIALE 90 MG/10 ML (o) SP B0SBBO1 08/11/93 LI) 
030070 130 /G FIALA 180 MG/20 ML (o) SP BOSBB01 08/11/93 O) 
030070 142 /G 10 FIALE 180 M6G/20 ML (i SP B0SBBO1 08/11/93 LÌ 
030070 155 /G 50 FIALE180 MG/20 ML (o) SP BOSBB01 08/11/93 CD] 
030070 167 /G 100 FIALE 180 MG/20 ML Cc SP BOSBBO1 08/11/93 DU 

SODIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 030957 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 7itolare AIC: BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO 

L FARMACEUTICA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030957 017 /G 0,9% FLACONE 50 ML Cc SP BOSBBOI 08/11/93 DI 
030957 029 /G' 0,9% FLACONE 100 ML (6. SP B0OSBB01 08/11/93 LJ 
030957 031 /G 0,9% FLACONE 250 ML A SP B05BBO1 08/11/93 [] 
030957 043 /G 0,9% FLACONE 500 ML A SP BOSBBO1 08/11/93 Li 
030957 056 /G 0,9% 50 ML IN FLACONE 100 ML, Cc SP BOSBBOI 08/11/93 LI 
030957 068 /G 0,9% 100 ML IN FLACONE 250 ML (o) SP BOSBB01 08/11/93 LI 
030957 070 /G 0,9% FIALA 2 ML Cc SP BOSBBOI 08/11/93 LU] 
030957 082 /G 0,9% FIALA 5 ML Cc SP B05BB01 08/11/93 LI 
030957 094 /G 0,9% FIALA 10 ML (wi SP BOSRB01 08/11/93 CL] 

‘SODIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 031006 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOSOL S.P.A. | 
$ sd } 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031006 012 /G 0,9% SACCA 100 ML Cc SP BOSBBO1 08/11/93 LU] 
031006 024 /G 0,9% SACCA 250 ML Cc SP B0OSBBO1 08/11/93 na 
031006 036 /G 0,9% SACCA 500 ML Cc SP BOSBBO1 08/11/93 DJ 
031006 048 /G 0,9% SACCA 750 ML Cc SP B0OSBB01 08/11/93 El 
031006 051 /G' 0,9% SACCA 1000 ML Cc SP BOSBB01 08/11/93 DU 
031006 063 /G 0,9% SACCA 1500 ML Cc SP BOSBB01 08/11/93 
031006 075 /G 0,9% SACCA 2000 ML Cc SP BOSBROI 08/11/93 ie 
031006 087 /G 0,9% SACCA 3000 ML Cc SP BOSBB01 08/11/93 O) 
031006 099 /G 0,9% SACCA 4000 ML (0) SP B0SBB01 08/11/93 DU 
031006 101 /G 0,9% SACCA 5000 ML Cc SP BOSBBO1 08/11/93 ù 
031006 113 /G 0,9% SACCA 50 ML Cc SP BOSBB0I 08/11/93 
031006 125 /G 0,9% SACCA 500 + 1500 ML (0) SP BOSBB01 08/11/93 CU 

SODIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 032745 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032745 010 /G FIALA 90MG/10ML A SP BOSBB01 08/11/93 U 
SODIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 030386 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: COLLALTO LAB. CHIMICO-FARMACEUTICI DI 
AGNELLI MASSIMO & C. S.A.S. - 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030386 015 /G 0,9% FLACONE 100 ML (o) SP BOSBB0OI] 08/11/93 x 
030386 027 /G 0,9% 50 FLACONI 100 ML Cc SP BOSBBO1 08/11/93 O 
030386 039 /G 0,9% FLACONE250 ML A SP BOSBB01 08/11/93 wi 
030386 041 /G ‘0,9% 25 FLACONI 250 ML Cc SP BOSBBOI 08/11/93 U 
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030386 054 /G 0,9% FLACONE 500 ML A SP B05BB01 08/11/93 se] 
030386 066 /G 0,9% 25 FLACONI 500 ML EC SP B0SBB01 08/11/93 0) 
030386 078 /G 0,9% SACCA 1000 ML Cc SP B0S5BBOI 08/11/93 Dl 
030386 080 /G 0,9% SACCA 2000 ML Cc SP B0OSBBO1 08/11/93 Gi 
030386 092‘ /G 18 MG FIALA 2 ML A SP BOSBBOI 08/11/93 wi 
- 030386 104 /G 18 MG 10 FIALE2 ML Cc SP B0SBBOI1 08/11/93 CL] 
030386 116 /G 45 MG FIÀALA 5 ML A SP B0SBBOI1 08/11/93 MÌ 
030386 128° /G 45 MG 10 FIALES ML Cc SP B0SBBO1 08/11/93 LU] 
030386 130 /G 90 MG FIALA 10 ML A SP B0SBBO1 08/11/93 Mi 
030386 142 /G 90 MG IO FIALE10 ML Cc SP BOSBBO1 08/11/93 UU 
030386 155 /G 180 MG FIALA 20 ML Cc SP B0SBBOI1 08/11/93 O 
030386 167 /G 180 MG 4 FIALE 20 ML Cc SP BOSBBO1 08/11/93 UD] 
030386 179 /G 2 MEQ/ ML S FIALE10 ML Cc RR B05XA03 08/11/93" O 
030386 181 /G 2 MEQ/ML 10 FIALE10 ML . Cc RR B05XA03 08/11/93 ù 
| SODIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 032182 
| data prima registrazione specialità: 18/03/96 Data Rinnovo Titolare AIC: EUROSPITAL S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032182 014 /G 0,9% FLACONE 100 ML c SP BOSBBO1 18/03/96 wi 
032182 026 /G 0,9% FLACONE 250 ML A SP B0OSBB01 18/03/96 DA 
032182 038 /G 0,9% FLACONE 500 ML A SP B0SBBO1 18/03/96 i 
032182 040 /G 0,9% FLACONE 1000 ML C SP B05BB01 18/03/96 Mi 

| SODIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 032572 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FIDIA SPA 
È 
N° AIC Confezione I Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032572 012 /G FIALA 45 MG/SML A SP B0SBB0O1 08/11/93 L] 
SODIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 030775 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 
l 

N° AIC Confezione i “© Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030775 011 /G 0,9% FLACONE 50 ML Cc SP B0SBBOI1 08/11/93 LÌ 
030775 023 /G 0,9% FLACONE 100 ML, (0; SP B0SBBOI1 08/11/93 né 
030775 035 /G 0,9% FLACONE 250 ML A SP B0SBBO1 08/11/93 Mv 
030775 047 /G 0,9% FLACONE 500 ML A SP B0SBBO1 08/11/93 Vi 
030775 050 /G 0,9% FLACONE 1000 ML Cc SP B0SBBO1 08/11/93 DI 
030775 062 /G 0,9% FLACONE 2000 ML Cc SP B05BB01 08/11/93 fi 
030775 074 /G 0,9% PER IRRIGAZIONI FLACONE 3000 ML Cc SP B05CB01 08/11/93 Li 
030775 086 /G 0,9% PER IRRIGAZIONI FLACONE 5000 ML Cc SP B05CB01 08/11/93 Ci 
030775 098 /G 3% FLACONE 50 ML Cc RR B05XA03 ‘08/11/93 LI! 
030775 100 /G 3% FLACONE 100 ML Cc RR B0SXA03 08/11/93 L] 
030775 112 /G 3% FLACONE 250 ML Cc RR B05XA03 08/11/93 Li 
030775 124 /G 3% FLACONE 500 ML Cc RR B05XA03 08/11/93 O 
030775 136 /G 3% FLACONE 1000 ML Cc RR B0OSXA03 08/11/93 LU] 
030775 148 /G 3% FLACONE 2000 ML Cc RR BOSXA03 08/11/93 O 
030775 151 /G 5% FLACONE 50 ML Cc RR B05XA03 08/11/93 OD 
030775 163 /G 5% FLACONE 100 ML C RR B0SXA03 08/11/93 ict 
030775 175 /G 5% FLACONE 250 ML Cc RR B05XA03 08/11/93 el: 
030775 187 /G 5% FLACONE 500 ML Cc RR B0SXA03 08/11/93 Si 
030775 199 /G 5% FLACONE 1000 ML (o) RR B0SXA03 08/11/93 Li) 
030775 201 /G 5% FLACONE 2000 ML Cc RR B0OSXA03 08/11/93 Ci 
030775 213 /G 2 MEQ/ML 10 FIALE 10 ML Cc RR B0SXA03 08/11/93 a) 
030775 225 /G 2 MEQ/ML 100 FIALE 10 ML Cc RR B05XA03 08/11/93 LU] 
030775 237 /G 2 MEQ/ML FIALA 30 ML Cc RR B0SXA03 08/11/93 U] 
030775 249 /G 2 MEQ/ML 20 FIALE 30 ML Cc RR B05XA03 08/11/93 Li 
030775 252 /G 3 MEQ/ML 10 FIALE 10 ML Cc RR BOSXA03 08/11/93 na 
030775 264 /G 3 MEQ/ML 100 FIALE 10 ML Cc RR B0SXA03 08/11/93 LI 
030775 276 /G 3 MEQ/ML FIALA 30 ML Cc RR B05XA03 08/11/93 GO 


— 959 — 


20-8-1999 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 195 


Medicinali a Denominazione Generica 


030775 288 /G = 3 MEQ/ML20 FIALE 30 ML c RR BOSXA03 08/11/93 3] 
030775 290 /G 0,9% FIALA2 ML Cc SP BOSBBOI 08/11/93 O 
030775 302 /G 0,9% 2FIALE2ML c SP BOSBBO1 08/11/93 Gj 
030775 314 /G_ 0,9%3FIALE2 ML c sp BOSBBO1 08/11/93 Ca] 
030775 326 /G 0,9% 4FIALE2ML c SP BOSBBO! 08/11/93 O 
030775 338 /G 0,9% 5FIALE2 ML c SP BOSBBO1 08/11/93 D] 
030775 340 /G 0,9% 6 FIALE2 ML c SP BOSBBOI 08/11/93 O 
030775 353 /G 0,9%7FIALE2ML c SP BOSBBO1 08/11/93 Gj 
030775 365 /G = 0,9%8 FIALE2 ML loi SP BOSBB01 08/11/93 M 
030775 377 /G.0,9%9FIALE2 ML lo SP BOSBB01 08/11/93 a 
030775 389 /G_ 0,9% 10FIALE2 ML c SP BOSBBO1 08/11/93 O 
030775 391 /G ‘0,9% FIALAS ML c SP BOSBBO1 08/11/93 a 
030775 403 /G 0,9% 2 FIALE SML c SP BOSBB01 08/11/93 na 
030775 415 /G = 0,9%3FIALESML le SP BOSBB01 08/11/93 ] 
030775 427 /G 0,9%4FIALESML lo SP BOSBBO1 08/11/93 i; 
030775 439 /G 0,9% 5 FIALE 5 ML c SP BOSBBOI1 08/11/93 noi 
030775 441 /G 0,9% 6 FIALE S ML c SP BOSBBO1 08/11/93 (ch, 
030775 454 /G = 0,9%7 FIALE S ML c SP BOSBBO1 08/11/93 C 
030775 466 /G 0,9% 8 FIALE 5 ML Cc SP BOSBB01 08/11/93 DU 
030775 478 /G = 0,9%9 FIALE 5 ML le SP BOSBBO1 08/11/93 ] 
030775 480 /G 0,9% 10 FIALE SML c SP BOSBBO1 08/11/93 D 
030775 492 /G 0,9% FIALA 10 ML lo SP BOSBBO1 08/11/93 i] 
030775 504 /G 0,9% 2FIALE 10 ML c SP BOSBBO1 08/11/93 O 
030775 516 /G = 0,9%3 FIALE 10 ML c SP BOSBBO1 08/11/93 Gi 
030775 528 /G = 0,9%4FIALE 10 ML c SP BOSBBO1 08/11/93 U 
030775 530 /G 0,9% SFIALE 10 ML lo SP BOSBBO1 08/11/93 O 
030775 542 /G 0,9% 6 FIALE 10 ML c SP BOSBBO1 08/11/93 LÌ 
030775 555 /G 0,9%? FIALE10 ML c sp BOSBBO1 08/11/93 Li 
030775 567 /G = 0,9%8 FIALE I0ML c SP BOSBBO1 08/11/93 ne 
030775 579 /G0,9%9FIALE 10 ML c SP BOSBB01 08/11/93 23 
030775 581 /G 0,9% 10 FIALE 10 ML c SP BOSBBOI1 08/11/93 Li 
030775 593 /G = 0,9% FIALA 20 ML c SP BOSBBO1 08/11/93 DU 
030775 605 /G 0,9% 2 FIALE 20 ML c SP BOSBB01 08/11/93 dI 
030775 617 /G = 0,9% 3 FIALE 20 ML c SP BOSBBO1 08/11/93 Se 
030775 629 /G = 0,9%4 FIALE 20 ML c SP BOSBBOI 08/11/93 LÌ 
030775 631 /G_ 0,9% 5 FIALE 20ML c SP BOSBB01 08/11/93 Di 
030775 643 /G 0,9% 6 FIALE 20 ML c SP BOSBB01 08/11/93 CI 
030775 656 /G 0,9% 7 FIALE 20 ML lo SP BOSBBO1 08/11/93 i 
030775 668 /G 0,9% 8 FIALE20ML Cc SP BOSBBOI 08/11/93 a 
030775 670 /G 0,9% 9FIALE 20 ML c sp BOSBBOI 08/11/93 O) 
030775 682 /G 0,9% 10 FIALE 20 ML le SP BOSBBO1 08/11/93 LÌ 
030775 694 /G 0,9% CONTENITORE PLASTICA 2 ML le SP BOSBB01 08/11/93 O 
030775 706 /G 0,9% 2 CONTENITORI PLASTICA 2 ML c sp BOSBBOI 08/11/93 LC] 
030775 718 /G = 0,9%3 CONTENITORI PLASTICA 2 ML c SP BOSBB01 08/11/93 CL) 
030775 720 /G 0,9% 4 CONTENITORI PLASTICA 2 ML c SP BOSBBOI 08/11/93 O) 
030775 732 /G 0,9% 5 CONTENITORI PLASTICA 2 ML c SP BOSBBO1 08/11/93 O 
030775 744 /G 0,9% 6 CONTENITORI PLASTICA 2 ML fo SP BOSBBO1 08/11/93 O 
030775 757 /G = 0,9%7 CONTENITORI PLASTICA 2 ML c SP BOSBBO1 08/11/93 Gi 
630775 769 /G 0,9% % CONTENITORI PLASTICA 2 ML c SP BOSBBO1 08/11/93 DÌ 
030775 771 /G 0,9% 9 CONTENITORI PLASTICA 2 ML c SP BOSBBO1 08/11/93 CJ 
030775 783 /G 0,9% 10 CONTENITORI PLASTICA 2 ML c SP BOSBBO1 08/11/93 O] 
030775 795 /G. 0,9% CONTENITORE PLASTICA 5 ML c SP BOSBB01 08/11/93 DÌ 
030775 807 /G 0,9% 2 CONTENITORI PLASTICA 5 ML c SP BOSBBO1 08/11/93 O 
030775 819 /G = 0,9%3 CONTENITORI PLASTICA 5 ML c SP BOSBB01 08/11/93 mE 
030775 821 /G = 0,9%4 CONTENITORI PLASTICA 5 ML c sp BOSBBOI1 08/11/93 na) 
030775 833 /G. 0,9% S CONTENITORI PLASTICA 5 ML c sp BOSBBO1 08/11/93 O 
030775 845 /G 0,9% 6 CONTENITORI PLASTICA 5 ML c sp BOSBB01 08/11/93 Li 
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030775 858 /G 0,9% 7 CONTENITORI PLASTICA 5 ML Cc SP BOSBB01 08/11/93 D) 
030775 860 /G 0,9% 8 CONTENITORI PLASTICA 5 ML Cc SP BOSBBO1 08/11/93 LI 
030775 872 /G 0,9% 9 CONTENITORI PLASTICA 5 ML Cc SP BO5BB01 08/11/93 DI] 
030775 884 /G 0,9% 10 CONTENITORI PLASTICA 5 ML Cc SP BOSBBO1 08/11/93 a; 
030775 896 /G 0,9% CONTENITORE PLASTICA 10 ML c SP BOSBB01 08/11/93 O 
030775 908 /G 0,9% 2 CONTENITORI PLASTICA 10 ML Cc SP BOSBBOI 08/11/93 DU] 
030775 910 /G 0,9% 3 CONTENITORI PLASTICA 10 ML Cc SP BOSBB01 08/11/93 n! 
030775 922 /G = 0,9% 4 CONTENITORI PLASTICA 10 ML Cc SP BOSBBO01 08/11/93 O) 
030775 934 /G 0,9% 5 CONTENITORI PLASTICA 10 ML Cc SP -B05BB01 08/11/93 vi 
030775 946 /G 0,9% 6 CONTENITORI PLASTICA 10 ML Cc SP BOSBB01 08/11/93 LI 
030775 959 /G0,9%7 CONTENITORI PLASTICA 10 ML Cc SP BOSBB01 08/11/93 Li 
030775 961 /G = 0,9% 8 CONTENITORI PLASTICA 10 ML c SP BOSBBO1 08/11/93 LÌ 
030775 973 /G 0,9%9 CONTENITORI PLASTICA 10 ML c SP BOS5BB01 08/11/93 O 
030775 985 /G_ 0,9% 10 CONTENITORI PLASTICA 10 ML Cc SP BOSBBO1 08/11/93 O] 
030775 997 /G. 0,9% CONTENITORE PLASTICA 20 ML Cc Sp BOSBBOI1 08/11/93 LI 
031938 018 /G = 20MG/IMLFIALA 1 ML Cc RR BO5XA03 08/11/93 Ul 
031938 020 /G.— 20MG/IML2 FIALE 1 ML Cc SP BOSXA03 08/11/93 LÌ 
031938 032 /G— 20MG/1IML3 FIALE 1 ML Cc RR BOSXA03 08/11/93 UI 
031938 044 /G — 20MG/1ML4 FIALE 1 ML Cc RR BOSXA03 08/11/93 LU 
031938 057 /G  20MG/IMLS FIALE 1 ML Cc RR BOSXA03 08/11/93 LI 
031938 069 /G — 20MG/IML6 FIALE 1 ML Cc RR B0SXA03 08/11/93 LU] 
031938 071 /G  20MG/1ML7 FIALE 1 ML c RR BOSXA03 08/11/93 U] 
031938 083 /G — 20MG/IML8 FIALE I ML Cc RR BOSXA03 08/11/93 CL} 
031938 095 /G — 20MG/IML9 FIALE 1 ML Cc RR B05XA03 08/11/93 U] 
031938 107 /G 20MG/1ML10 FIALE 1 ML Cc RR BOSXA03 08/11/93 CD] 
031938 119 /G 0,9% SACCA FLESSIBILE 50 ML Cc SP BOSBB01 04/09/97 L] 
031938 121 /G 0,9% SACCA FLESSIBILE 100 ML Cc SP BOSBBO1 04/09/97 LU] 
031938 133 /G 0,9% SACCA FLESSIBILE 250 ML c SP BOSBB01 04/09/97 L] 
031938 145 /G 0,9% SACCA FLESSIBILE 500 ML Cc SP BOSBB01 04/09/97 DL] 
031938 158 /G 0,9% SACCA FLESSIBILE 1000 ML Cc SP BOSBBO1 04/09/97 CJ 
031938 160 IG, 0,9% CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 250 ML c SP B0SBB01 04/09/97 L] 
031938 172 /G 0,9% CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 500 ML Cc SP BO5BB01 04/09/97 DT 
031938 184 /G = 0,9% CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 1000 ML Cc SP BOSBBOI1 04/09/97 O) 
031938 196 /G = 0,9% SACCA FLESSIBILE 1000 ML PER IRRIGAZIONI C SP BOSCBOI 04/09/97 Li 
031938 208 /G_— 0,9% SACCA FLESSIBILE 2000 ML PER IRRIGAZIONI C SP BO5CB01 04/09/97 LD} 
031938 210 /G 0,9% SACCA FLESSIBILE 3000 ML PER IRRIGAZIONI C SP BOSCB01 04/09/97 DÌ) 
031938 222 /G 0,9% SACCA FLESSIBILE 5000 ML PER IRRIGAZIONI C SP BOSCB01 04/09/97 CU) 
031938 234 /G = 0,9% CONTENITORE RIGIDO PLAST 3000 ML PERC SP BOSCBO] 04/09/97 Di 
IRRIG 
031938 246 /G = 0,9% CONTENITORE RIGIDO PLAST 5000 ML PERC SP BOSCBOI 04/09/97 Cj 
IRRIG 

031967 019 /G 0,9% 2 CONTENITORI PLASTICA 20 ML Cc SP BOSBBO1 08/11/93 O 
031967 021 /G 0,9% 3 CONTENITORI PLASTICA 20 ML Cc SP B0SBBOI 08/11/93 LÌ 
031967 033 /G 0,9% 4 CONTENITORI PLASTICA 20 ML Cc SP BOSBBO1 08/11/93 

031967 045 /G—0,9%5 CONTENITORI PLASTICA 20 ML Cc SP BOSBBO! 08/11/93 O 
031967 058 /G 0,9% 6 CONTENITORI PLASTICA 20 ML Cc SP BOsBB01 08/11/93 LI 
031967 060 /G 0,9% 7 CONTENITORI PLASTICA 20 ML Cc SP BOSBBO1 08/11/93 DL} 
031967 072 /G 0,9%8 CONTENITORI PLASTICA 20 ML Cc SP BOSBB01 08/11/93 D] 
031967 084 /G 0,9% 9 CONTENITORI PLASTICA 20 ML Cc SP BOSBB01 08/11/93 O 
031967 096 /G 0,9% 10 CONTENITORI PLASTICA 20 ML Cc SP BOSBBOI1 08/11/93 O 
031967 108 /G = 5 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 2MEQ/ML c RR BOSXA03 04/09/97 LI 
031967 110 /G 6 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 2MEQ/ML c RR BOSXA03 04/09/97 L) 
031967 122 /G_ 5 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 3MEQ/ML Cc RR BOSXA03 04/09/97 na 
031967 134 /G = 6 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 3MEQ/ML _C RR BOSXA03 04/09/97 Sa 

I SODIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 029767 Î 


| data primaregistrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo = 08/11/98 Titdlare AIC: GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A. 


L 4 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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029767 011 /G 18 MG/2 ML FIALA A SP BOSBBO1 08/11/93 O) 
029767 023 /G 45 MG/5 ML FIALA A SP BOSBBO1 08/11/93 LÌ 
029767 035 /G 90 MG/10 ML FIALA 10 ML A SP BOSBBOI 08/11/93 U 
029767 047 /G 0,9% FLACONE 250 ML A SP BOsBB01 08/11/93 Li 


, SODIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 031570 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione: in'Farmacia 
031570 017 /G 0,9% FIALA i ML Cc SP BOSBBO1 08/11/93 U 
031570 029 /G 0,9% FIALA 2ML Cc SP BOSBB01 08/11/93 LÌ 
031570 031 /G 0,9% FIALA 3 ML Cc SP B0SBB01 08/11/93 CD] 
031570 043 /G 0,9% FIALASML Cc SP BOSBB01 08/11/93 U 
031570 056 /G 0,9% FIALA 10 ML Cc SP BOSBB01 08/11/93 0 
031570 068 /G 0,9% FIALA 20 ML Cc SP B0SBB01 08/11/93 UL) 
031570 070 /G 0,9% FLACONE 100 ML Cc SP BOSBBO01 08/11/93 LÌ 
031570 082 /G © 0,9% FLACONE 250 ML A SP BOSBB01 08/11/93 I 
031570 094 /G © 0,9% FLACONE 500 ML A SP B0SBB01 08/11/93 [1] 
031570 106 /G 0,9 % SACCA FLESSIBILE 700 ML Cc SP BOSBB01 08/11/93 ia; 
031570 118 /G 0,9% SACCA FLESSIBILE 50 ML Cc SP BOSBB01 08/11/93 Ul 
031570 120 /G_ 0,9% SACCA FLESSIBILE 100 ML Cc SP B0SBB01 08/11/93 LU) 
031570 132 /G 0,9% SACCA FLESSIBILE 250 ML Cc SP BOSBBO01 08/11/93 DL) 
031570 144 /G 0,9% SACCA FLESSIBILE 500 ML Cc SP BOSBBO1 08/11/93 L} 
031570 157 /G 0,9% SACCA FLESSIBILE 1000 ML Cc SP B0SBB01 08/11/93 L]j 
031570 169 /G 0,9% SACCA FLESSIBILE 1500 ML Cc SP B05BB01 08/11/93 C] 
031570 171 /G 0,9%SACCA FLESSIBILE 2000 ML Cc SP B0SBB01 08/11/93 [) 
031570 183 /G_ 0,9% SACCA FLESSIBILE 2500 ML Cc SP B0SBB01 08/11/93 LJ 
031570 195 /G 0,9% SACCA FLESSIBILE 3000 ML (o) SP B0OSBB0I 08/11/93 U 
031570 207 /G 0,9% SACCA FLESSIBILE 3500 ML Cc Na B0SBB01 08/11/93 [] 
031570 219 /G © 0,9% SACCA FLESSIBILE 4000 ML Cc SP B05BB01 08/11/93 DL] 
031570 221 /G 0,9% SACCA FLESSIBILE 4500 ML Cc SP BOSBB01 08/11/93 DU) 
031570 233 /G = 0,9% SACCA FLESSIBILE 5000 ML Cc SP B0SBB01 08/11/93 U 
031570 245 /G_ 3%FIALA1ML Cc RR BOSXA03 08/11/93 L] 
031570 258 /G_ 3%FIALA2ML Cc RR B0OSXA03 08/11/93 Pay 
031570 260 /G 3% FIALA3 ML Cc RR B0SXA03 08/11/93 Di 
031570 272 /G 3% FIALA 5 ML Cc RR BOSXA03 08/11/93 LI 
031570 284 /G = 3% FIALA 10ML Cc RR B0SXA03 08/11/93 a; 
031570 296 /G 3% FIALA 20 ML Cc RR B05XA03 08/11/93 DI 
031570 308 /G © 3% FLACONE 100 ML Cc RR B0SXA03 08/11/93 L] 
031570 310 / 3% FLACONE 250 ML Cc RR B05SXA03 08/11/93 LI 
031570 322 /G 3% FLACONE 500 ML Cc RR BOSXA03 08/51/93 Di 
031570 334 /G = 3% FLACONE 1000 ML Cc RR ,B05XA03 08/11/93 LU 
031570 346 /G = 3% SACCA FLESSIBILE 50 ML Cc RR B0SXA03 08/11/93 
031570 359 /G 3% SACCA FLESSIBILE 100 ML Cc RR B05XA03 08/11/93 O 
031570 361 /G 3% SACCA FLESSIBILE 250 ML Cc RR B0SXA03 08/11/93 LU 
031570 373 /G 3% SACCA FLESSIBILE 500 ML Cc RR B05XA03 08/11/93 DU 
031570 385 /G = 3% SACCA FLESSIBILE 1000 ML Cc RR BOSXA03 08/11/93 G 
031570 397 /G 3% SACCA FLESSIBILE 1500 ML Cc RR B0SXA03 08/11/93 Ci 
031570 409 /G 3% SACCA FLESSIBILE 2000 ML Cc RR BOSXA03 08/11/93 CU 
031570 411 /G 3% SACCA FLESSIBILE 2500 ML Cc RR B05SXA03 08/11/93 DU) 
031570 423 /G 3% SACCA FLESSIBILE 3000 ML Cc RR B0SXA03 08/11/93 U 
031570 435 /G = 3% SACCA FLESSIBILE 3500 ML Cc RR B0SXA03 08/11/93 LU 
031570 447 /G 3% SACCA FLESSIBILE 4000 ML Cc RR B05XA03 08/11/93 Ù 
031570 450 /G 3% SACCA FLESSIBILE 4500 ML Cc RR BOSXA03 08/11/93 na 
031570 462 /G = 3% SACCA FLESSIBILE 5000 ML Cc RR B0SXA03 08/11/93 
031570 474 /G 5% FIALA1 ML Cc RR B0SXA03 08/11/93 } 
031570 486 /G 5% FIALA 2 ML c RR B0SXA03 08/11/93 DC) 
031570 498 /G 5% FIALA3 ML c RR B05XA03 08/11/93 O) 
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031570 500 /G5%FIALASML c RR BOSXA03 08/11/93 LU] 
031570 512 /G 5%FIALA 10 ML Cc RR BO5XA03 08/11/93 U 
031570 524 /G 5% FIALA20ML c' RR BOSXA03 08/11/93 
031570 536 /G ‘5% FLACONE 100 ML Cc RR BOSXA03 08/11/93 (i 
031570 548 /G 5% FLACONE 250 ML Cc RR BOSXA03 08/11/93 DI 
031570 551 /G 5% FLACONE 500 ML Cc RR BOSXA03 08/11/93 O 
031570 563 /G 5% FLACONE 1000 ML Cc RR BOSXA03 08/11/93 LI 
031570 575 /G 5% SACCA FLESSIBILE 50 ML c RR BOSXA03 08/11/93 O 
031570 587 /G 5% SACCA FLESSIBILE 100 ML Cc RR BOSXA03 08/11/93 LL] 
031570 599 /G 5% SACCA FLESSIBILE 250 ML Cc RR BOSXA03 08/11/93 (_J 
031570 601 /G $% SACCA FLESSIBILE 500 ML (6; RR BOSXA03 08/11/93 Dj 
031570 613 /G 5% SACCA FLESSIBILE 1000 ML Cc RR BOSXA03 08/11/93 O 
031570 625 /G 5% SACCA FLESSIBILE 1500 ML Cc RR BOSXA03 08/11/93 Li 
031570 637 /G 5% SACCA FLESSIBILE 2000 ML Cc RR BOSXA03 08/11/93 LU] 
031570 649 /G 5% SACCA FLESSIBILE 2500 ML Cc RR BOSXA03 08/11/93 nai 
031570 652 /G 5% SACCA FLESSIBILE 3000 ML Cc RR BOSXA03 08/11/93 LI 
031570 664 /G 5% SACCA FLESSIBILE 3500 ML Cc RR "BOSXA03 08/11/93 O 
031570 676 /G 5% SACCA FLESSIBILE 4000 ML Cc RR BOSXA03 08/11/93 LI 
031570 688 /G 5% SACCA FLESSIBILE 4500 ML Cc RR BOSXA03 08/11/93 O 
031570 690 /G 5% SACCA FLESSIBILE 5000 ML Cc RR B0OS5xXA03 08/11/93 96) 
031571 019 /G 0,9% SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI SACCA Cc SP BOSCB01 08/11/93 L} 
FLESSIBILE 2000 ML Fr 
031571 021 /G 0,9% SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI SACCA Cc SP BOSCB01 08/11/93 
FLESSIBILE 2500 ML Eni 
031571 033 /G = 0,9% SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI SACCA c SP BOSCB01 08/11/93 
FLESSIBILE 3000 ML 
031571 045 /G 0,9% SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI SACCA (6 SP BO5CBO1 08/11/93 CL] 
FLESSIBILE 3500 ML 
031571 058 /G 0,9% SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI SACCA Cc SP BOSCB01 08/11/93 L) 
FLESSIBILE 4000 ML 
031571 060 /G 0,9% SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI SACCA Cc SP B0OSCB01 08/11/93 
FLESSIBILE 4500 ML s 
031571 072 /G 0,9% SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI SACCA Cc SP BOSCBO1 08/11/93 Li 
FLESSIBILE 5000 ML 
SODIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 032631 
data prima registrazione specialità: 13/05/96 Data Rinnovo Titolare AIC: I.R.I.S. BIOMEDICA INDUSTRIA RICERCA SUD 
N° AGO Confezione È ì Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032631 018 /G 0,9% FLACONE 50 ML Cc SP BOSBB01 13/05/96 U 
032631 020 /G 0,9% FLACONE 100 ML Cc SP B0O5BB01 13/05/96 CA 
032631 032 /G 0,9% FLACONE 250 ML A SP BOSBB01 13/05/96 he 
032631 044 /G 0,9% FLACONE 500 ML A SP BOSBB01 13/05/96 nr] 
032631 057 /G 0,9% SACCA PVC 100 ML Cc SP B0SBB01 13/05/96 Dj 
032631 069 /G 0,9% SACCA PVC 250 ML (6 SP BOSBB01 13/05/96 Di 
032631 071 /G 0,9% SACCA PVC 500 ML A SP BOSBB01 13/05/96 r] 
032631 083 /G 0,9% SACCA PVC 2000 ML Cc SP BOSBB0I 13/05/96 DO) 
032631 095 /G 3% FLACONE 50 ML Cc RR BOSXA03 13/05/96 LÌ 
032631 107 /G 3% FLACONE 100 ML Cc RR B05XA03 13/05/96 DC} 
032631 119 /G 3% FLACONE 250 ML Cc RR BOSXA03 13/05/96 0} 
032631 121 /G 3% FLACONE 500 ML Cc RR BOSXA03 13/05/96 DI 
032631 133 /G 3% SACCA PVC 100 ML Cc RR BOSXA03 13/05/96 0) 
032631 145 /G 3% SACCA PVC 250 ML Cc RR BOSXA03 13/05/96 Cd 
032631 158 /G 3% SACCA PVC 500 ML Cc RR BOSXA03 13/05/96 O] 
032631 160 /G 3% SACCA PVC 2000 ML Cc RR BOSXA03 13/05/96 DU 
032631 172 /G = 5% FLACONE SO ML c RR BOSXA03 13/05/96 NE 
032631 184 /G 5% FLACONE 100 ML Cc RR BOSXA03 13/05/96 si 
032631 196 /G 5% FLACONE 250 ML Cc RR BOSXA03 13/05/96 DI) 
032631 208 /G 5% FLACONE 500 ML Cc RR BOSXA03 13/05/96 CJ 
032631 210 /G 5% SACCA PVC 100 ML Cc RR B0OSXA03 13/05/96 O 
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032631 222 
032631 234 
032631 246 
032631 259 
032631 261 
032631 273 
032631 285 


SODIO CLORURO 


5% SACCA PVC 250 ML 
5% SACCA PVC 500 ML 
5% SACCA PVC 2000.ML 
SACCA PVC 1.000 ML 
SACCA PVC 3.000 ML 
SACCA PVC 4.009 ML 
SACCA PVC 5.000 ML 


Nonna nono 


BOSXA03 
BOSXA03 
BOSXA03 
BOSXA03 
BOSXA03 
BOSXA03 
BOSXA03 


Serie generale - n. 195 


13/05/96 
13/05/96 
13/05/96 
13/05/96 
13/05/96 
13/05/96 
13/05/96 


Codice AIC Dossier Specialità: 029874 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 


N° AIC 
029874 017 
029874 029 
029874 031 
029874 043 
029874 056 
029874 068 
029874 070 
029874 082 
029874 094 
029874 106 
029874 118 
029874 120 
029874 132 
029874 144 
029874 157 
029874 169 
029874 171 
029874 183 
029874 195 
029874 207 
029874 219 
029874 221 
029874 233 
029874 245 
029874 258 
029874 260 
029874 272 
029874 284 
029874 296 
029874 308 
029874 310 
029874 322 
029874 334 
029874 346 
029874 359 
029874 361 
029874 373 
029874 385 
029874 397 
029874 409 
029874 411 
029874 423 
029874 435 


029874 447° 


029874 450 
029874 462 


Confezione 

0,9% PER IRRIGAZIONI SACCA 3000 ML 
0,9% PER IRRIGAZIONI SACCA 5000 ML 
0,9% FLACONE 50 ML 

0,9% FLACONE 100 ML 

0,9% FLACONE 250 ML 

0,9% FLACONE 500 ML 

0,9% FLACONE 1000 ML 

0,9% SACCHE 50 ML 

‘0,97% SACCHE 100 ML 

0,9% SACCHE 250 ML 

0,9% SACCHE 500 ML 

0,9% SACCHE 1000 ML 

0,9% SACCHE 2000 ML 

3% FLACONE 50 ML 

3% FLACONE 100 ML 

3% FLACONE 250 ML 

3% FLACONE 500 ML 

3% FLACONE 1000 ML 

3% SACCA 50 ML 

3% SACCA 100 ML 

3% SACCA 250 ML 

3% SACCA 500 ML 

3% SACCA 1000 ML 

3% SACCA 2000 ML 

5% FLACONE 50 ML 

5% FLACONE 100 ML 

5% FLACONE 250 ML 

5% FLACONE 500 ML 

5% FLACONE 1000 ML 

5% SACCA 50 ML 

5% SACCA 100 ML 

5% SACCA 250 ML 

5% SACCA 500 ML 

5% SACCA 1000 ML 

5% SACCA 2000 ML 

0,9% FIALA 2 ML 18 MG/2 ML 
0,9% FIALA 5 ML 45 MG/5S ML 
0,9% FIALA 10 ML 90 MG/10 ML 
0,9% FIALA 20 ML 180 MG/20 ML 
FIALA 10 ML 20 MEQ/10 ML 
FIALA 10 ML 3 MEQ/ML 

0,9% 5 FIALE 18MG/2ML 
0,9% 10 FIALE 18MG2ML 
0,9% 5 FIALE 45MG/SML 
0,9% 10 FIALE 45MG/SML 
0,9% 5 FIALE 90MG/10ML 


Fascia SSN 


Cc 
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Dispensazione 


ATC 
BOSCBO1 
BOSCBOI1 
BOSBBO1 
BOSBBOI 
BOSBBOI1 
BOSBB01 
BOSBBO1 
BOSBBO1 
BOSBBO1 
BOSBBO1 
BOSBBO1 
BOSBBO1 
BOSBB01 
BOSXA03 
BOSXA03 
BOSXA03 
BOSXA03 
BOSX.A03 
BOSX.A03 
BOSXA03 
BOSXA03 
BOSXA03 
BOSXA03 
BOSXA03 
BOSXA03 
BOSXA03 
BOSX.A03 
BOSXA03 
BOSXA03 
BOSX.A03 
BO5XA03 
BOSK.A03 
BOSXA03 
BOSXA03 
BOSXA03 
BOSBB01 
BOSBBO1 
BOSBBO1 
BOSBBO1 
BOSX.A03 
BOSXA03 
BOSBBO! 
BOSBBO1 
BOSBBO1 
BOSBB01 
BOSBBOI 


Registrazione 


08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/12/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 


in Farmacia 


GUOLIC Q000 9g ROO0O 


DUCIOI 
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TOOL 


L 


IO SSOGOOOOHII 
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20-8-1999 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 195 


Medicinali a Denominazione Generica 


029874 474 /G 10 FIALE 90MG/10ML Cc SP B0OSBB01 08/11/93 UL 

029874 486 /G = 5 FIALE 30 MEQ/IOML Cc RR BOSXA03 08/11/93 i] 

029874 498 /G 5 FIALE 20MEQ/10ML Cc RR BOSXA03 08/11/93 si 

' SODIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 030640 
1 data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: IPRA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

030640 015 /G 0,9% FLACONE 50 ML Cc SP BOSBBO1 08/11/93 LI 

030640 027 /G 0,9% FLACONE 100 ML Cc SP BOSBB01 08/11/93 LÌ 

030640 039 /G 0,9% FLACONE 250 ML A SP BOSBBO1 08/11/93 DÌ 

030640 041 /G = 0,9% FLACONE 500 ML A SP BOSBBO1 08/11/93 CI 

030640 054 /G 0,9% FLACONE 1000 ML Cc SP B0SBBO1 08/11/93 O) 

030640 066 /G 0,9% FLACONE 2000 ML Cc SP B0SBBO1 08/11/93 O 

030640 078 /G 0,9% FLACONE PER IRRIGAZIONE 3000 ML Cc SP BOSCBO1 08/11/93 DL) 

Cc sp BOSCBOI 08/11/93 O 


030640 080 /G 0,9% FLACONE PER IRRIGAZIONE 5000 ML 


| SODIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 030244 | 
I data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 


L 9 ks 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030244 014 /G FIALA 18 MG/2 ML A SP BOSBBO1 08/11/93 Mi 
030244 026 /G FIALA 45 MG/5 ML A SP BO5BB01 08/11/93 Mi 
030244 038 /G FIALA 90 MG/10 ML A SP BOSBBO1 08/11/93 RA 
SODIO CLORURO vi Codice AIC Dossier Specialità: 033855 

| data prima registrazione specialità: 18/05/98 Data Rinnovo Titolare AIC: LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A. i 

i N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033855 014 /G 0,9% FLACONE VETRO 50 ML Cc RR BOSBB01 18/05/98 O 
033855 026 /G 0,9% FLACONE VETRO 100 ML Cc RR BOSBBO1 18/05/98 O 
033855 038 /G 0,9% FLACONE VETRO 250 ML A RR BO5BBO1 18/05/98 n 
033855 040 /G 0,9% FLACONE VETRO 500 ML A RR BOSBB01 18/05/98 DU) 
033855 053 /G 0,9% FLACONE VETRO 1000 ML Cc RR BOSBB01 18/05/98 U 


SODIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 030888 _} 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LABORATORI DON BAXTER SPA | 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

030888 010 /G 0,9% SACCA S0 ML Cc SP BOSBBO1 08/11/93 CI 
030888 022 /G 0,9% SACCA 100 ML Cc SP BOSBBO1 08/11/93 O] 
030888 034 /G 0,9% SACCA 250 ML c SP BO5BBO1 08/11/93 Ed 
030888 046 /G 0,9% SACCA 500 ML Cc SP BOSBB01 08/11/93 i 
030888 059 /G 0,9% SACCA 1000 ML Cc SP BOSBB01 08/11/93 LI 
030888 061 /G = 0,9% SACCA 2000 ML Cc SP B05BB01 08/11/93 Li 
030888 073 /G 0,9% SO ML IN FLACONE 100 ML Cc SP B0OSBB01 08/11/93 DU] 
030888 085 /G 0,9% FLACONE VETRO 50 ML Cc SP B0SBB01 08/11/93 O) 
030888 097 /G 0,9% FLACONE VETRO 100 ML Cc SP BOSBBO1 08/11/93 9A 
030888 109 /G 0,9% FLACONE VETRO 250 ML A SP BOSBB01 08/11/93 RA 
030888 111 /G 0,9% FLACONE VETRO S00 ML A SP BOSBB01 08/11/93 Eri 
030888 123 /G = 0,9% 100 MLINSACCA 250 ML Cc SP BOSBB01 08/11/93 O] 
030888 135 /G = 0,9% FLACONE VETRO 1000 ML Cc SP BOS5BB01 08/11/93 x 
030888 174 /G 0,9% 250 ML SACCA 500 ML (o) SP BOSBB01 i 08/11/93 DI 

| SODIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 030805 | 

| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONICO S.P.A. 

i N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030805 016 /G 0,9% FIALA2ML A SP BOSBB01 08/11/93 v 
030805 028 /G 0,9% FIALAS ML A SP BOSBB01 08/11/93 A 
030805 030 /G 0,9% FIALA 10 ML A SP BOSBB01 08/11/93 i 
030805 042 /G 0,9% FIALA 20 ML c SP BOSBBO1 08/11/93 Ù 
030805 055 /G 0,9% 10 FIALE 2 ML lo. SP B05BB01 08/11/93 CO) 
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030805 067 /G_ 0,9% 10 FIALE S ML c SP BOSBBO1 081193 L] 
030805 079 /G 0,9% 10 FIALE 10 ML Cc SP BOSBB01 08/11/93 ia 
030805 081 /G 0,9% 10 FIALE 20 ML c sp BOSBBOI 081193 L 
030805 093 /G 0,9% FLACONE 50 ML Cc sp BOSBBO1 08/1193 LI 
030805 105 /G 0,9% FLACONE 100 ML c sp BOSBBO1 08/11/93 vi 
030805 117 /G— 0,9% FLACONE 250 ML A Sp BOSBBO1 08/1193 Mi 
030805 129 /G 0,9% FLACONE 500 ML A SP BOSBBO1 08111939 Mi 
030805 131 /G 0,9% FLACONE 1000 ML c sp BOSBBO1 08/11/93 U 
030805 143 /G- 0,9% SACCA 2000 ML c SP BOSBB01 08/11/93 O 
030805 156 /G 0,9% SACCA 3000 ML Cc SP BOSBBO1 081193 DU 
030805 168 /G0,9% SACCA 4000 ML Cc sp BOSBBO1 081193 © 
030805 170 /G 0,9% SACCA 5000 ML Cc SP BOSBBO1 0811193 DJ 
030805 182 /G_— 3% FLACONE 50 ML c RR BOSXA03 08,193 UO 
030805 194 /G 3% FLACONE 100 ML o RR BOSXA03 08/11/93 LU) 
030805 206 /G 3% FLACONE 250 ML c RR BOSXA03 081193 OD 
030805 218 /G_ 3% FLACONE 500 ML Cc RR BOSXA03 08/11/93 O 
030805 220 /G 5% FLACONE 50 ML e RR BOSXA03 0811193 LU] 
030805 232 /G_— 5% FLACONE 100 ML c RR BOSXA03 081193 © 
030805 244 /G—5% FLACONE 250 ML c RR BOSXA03 081193 DD 
030805 257 /G 5% FLACONE 500 ML Cc RR BOSXA03 081193 UU 
030805 269 /G— 0,9% 50 MLIN SACCA 100 ML c SP BOSBBO1 08/11/93 U 
030805 271 /G 0,9% 100 ML INSACCA 250 ML c SP B0SBBO1 08/193 O) 
030805 283 /G 0,9% 250 ML SACCA 500 ML Cc SP BOSBBO1 08,193 O 
030805 295 /G 0,9% 500 MLINSACCA 1000 ML c SP BOSBBOI 08/11/93 O 
030805 307 /G_ = 3%50 MLIN SACCA 100 ML c RR BOSXA03 0811193 ©) 
030805 319 /G_—3%100 MLINSACCA 250 ML c RR BOSXA03 081193 = UU 
030805 321 /G_—3%250 MLINSACCA 500 ML c RR BOSXA03 08/11/93 ia) 
030805 333 /G 3% 500 MLINSACCA 1000 ML o RR BOSXA03 08/11/93 DL) 
030805 345 /G = 5%50 MLIN SACCA 100 ML c RR BOSXA03 081193 = Li 
030805 358 /G. 5% 100 MLINSACCA 250 ML c RR BOSXA03 08/11/93 ci 
030805 360 /G—5%250 MLINSACCA 500 ML c RR BOSXA03 08/11/93 O 
030805 372 /G 5% 500 MLINSACCA 1000 ML c RR BOSXA03 08/11/93 U 
030805 384 /G 2 MEQ/MLI0 FIALE 10 ML c RR BOSXA03 081193 UL 
030805 396 /G_—3 MEQ/ML FIALA 10 ML c RR BOSXA03 08/11/93 U 
030805 408 /G 3 MEQ/ML10 FIALE10 ML c RR BOSXA03 081193 Li 
030805 410 /G 3 MEQ/ML FLACONCINO 30 ML c RR BOSXA03 08/1193 = 1] 
030805 422 /G 3 MEQ/ML10 FLACONCINI 30 ML Cc RR BOSXA03 08/11/93 Di 
030805 434 /G 3 MEQ/ML FLACONE 100 ML c RR BOSXA03 08/1193 Li 
030805 446 /G 3 MEQ/ML 10 FLACONI 100 ML c RR BOSXA03 0811193 LI) 
030805 459 /G 0,9% 50 MLIN FLACONE 100 ML Cc SP BOSBBO1 08/1193 LÌ 
030805 461 /G 0,9% 100 ML IN FLACONE 250 ML Cc SP B0SBB01 08/1193 
030805 473 /G 0,9% 250 MLIN FLACONE 500 ML c SP BOSBBO1 08/1193 = LI 
030805 485 /G 0,9% 500 ML IN FLACONE 1000 ML c SP BOSBBO1 08193 UL 
030805 497 /G —2MEQ/MLS FIALE 10 ML Cc RR BOSXA03 08/1193 = Si 
030805 509 /G —3MEQ/MLS FIALE 10 ML c RR BOSXA03 081193 LU 
030805 511 /G 0,9% SACCA 50 ML c SP BOSBBO1 081193 È 
030805 523 /G 0,9% SACCA 100 ML Cc SP BOSBBOI 081193 UO 
030805 535 /G 0,9% SACCA 250 ML c SP BOSBBO1 08/11/93 O 
030805 547 /G 0,9% SACCA 500 ML c sp BOSBBO1 081193 UO 
030805 550 /G 0,9% SACCA 1000 ML c sp BOSBB01 08/11/93 DU 
030805 562 /G —3%SACCA 50 ML c RR BOSXA03 081193 LD 
030805 574 /G —3%SACCA 100 ML c RR BOSXA03 081193 © 
030805 586 /G —3%SACCA 250 ML Cc RR BOSXA03 081193 UO 
030805 598 /G 3% SACCA 500 ML Cc RR BOSXA03 08/11/93 sai 
030805 600 /G —3%SACCA 1000 ML c RR BOSXA03 0811193 Li 
030805 612 /G —5%SACCA 50 ML c RR BOSXA03 ogn193 = LU] 
030805 624 /G —5%SACCA 100 ML c RR BOSXA03 081193 = UD) 
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030805 636 /G 5% SACCA 250 ML c RR BO5XA03 08/11/93 DI 
030805 648 /G 5% SACCA 500 ML Cc RR BOSXA03 08/11/93 O 
030805 651 /G 5% SACCA 1000 ML c RR ___BosxA03 08/11/93 Li 

Ì SODIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 032475 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 

N° AIC ©‘ Confezione ° Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032475 016 ‘‘G —FIALA 10.ML2MEQ/ML c RR BOSXA03 08/11/93 O 
032475 028 /G FIALA 10 ML 3 MEQ/ML C RR BOSXA03 08/11/93 TU 
032475 030 /G FIALA 30 ML 3MEQ/ML Cc RR BOSXA03 08/11/93 LU 
032475 042 /G SACCA IN PVC 100 ML 0,9% (6) SP B0OSBB01 08/11/93 O 
032475 055 /G SACCA IN*PVC 250 ML 0,9% Cc SP B05BB01 08/11/93 YU 
032475 067 /G. = SACCA IN PVC 500 ML0,9% lo Sp BOSBBO1 08/11/93 D] 
032475 079 /G SACCA IN PVC 1000 ML 0,9% Cc SP BOSBB0I1 08/11/93 i 
032475 081 /G SACCA IN PVC 2000 ML 0,9% Cc SP B0OSBB01 08/11/93 DÌ 
032475 093 /G SACCA IN PVC 3000 ML 0,9% Cc SP BOSBB01 08/11/93 DU] 
032475 105 /G SACCA IN PVC 5000 ML 0,9% Cc SP B0SBBO1 08/11/93 CL] 

Î SODIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 030752 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 

N° AIG Confezione ì Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030752 012 /G 0,9% FLACONE 50 ML Cc SP BOSBB01 08/11/93 Q 
030752 024 /G 0,9% FLACONE 100 ML Cc SP BOSBB01 08/11/93 IVA] 
030752 036 /G 0,9% FLACONE 250 ML A SP BOSBB01 08/11/93 A 
030752 048 /G 0,9% FLACONE 500 ML A SP BO5BB01 08/11/93 NA 
030752051 /G 0,9% FLACONE 1000 ML Cc SP BOSBB01 08/11/93 Ci 
030752 063 /G 0,9% SACCA 100 ML Cc SP BOSBB0O] 08/11/93 L] 
030752075 /G 0,9% SACCA 250 ML (o) SP BOSBBOI 08/11/93 LÌ 
030752 087 /G 0,9% SACCA 500 ML (e) SP B0OSBB01 08/11/93 O 
030752099 /G 0,9% SACCA 1 LITRO Cc SP BOSBBO1 08/11/93 CD) 
030752 101 /G 0,9% SACCA 2 LITRI Cc SP B0SBB01 08/11/93 O 
030752 113 /G 0,9% SACCA 3 LITRI (o) SP BOSBBO1 08/11/93 LU 
030752 125 /G 0,9% SACCA 4 LITRI Cc SP B0SBB01 08/11/93 O 
030752 137 /G 0,9% SACCA 5 LITRI Cc Sp BOSBB0I1 08/11/93 O 

SODIO CLORURO ‘ Codice AIC Dossier Specialità: 031035 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: PHARMINVEST SPA 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031035 013 /G FIALA 18 MG/2 ML A SP BOSBB01 08/11/93 vw 
031035 025 /G FIALA 45 MG/5 ML A SP B0SBB0] 08/11/93 Mi 
031035 037 /G FIALA 90 MG/10 ML A SP B05BB0I 08/11/93 Mi 
031035 049 /G FIALA 180 MG/20 ML (o) SP BOSBB01 08/11/93 DU 

SODIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 030684 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
i N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione a ATC Registrazione in Farmacia i 
030684 017 /G.— FIALA 2 ML0,9% SOLUZIONE FISIOLOGICA Cc SP BOSBBO1 08/11/93 U 
030684 029 /G 50 FIALE 2 ML 0,9% SOLUZIONE FISIOLOGICA c SP BOSBBO1 08/11/93 O 
030684 031 /G FIALA 5 ML 0,9% SOLUZIONE FISIOLOGICA Cc SP B0SBBO01 08/11/93 N 
030684 043 /G SO FIALE 5 ML 0,9% SOLUZIONE FISIOLOGICA (o) SP B05BB01 08/11/93 U 
030684 056 /G FIALA 10 ML 0,9% SOLUZIONE FISIOLOGICA Cc SP B0SBBO1 08/11/93 7 
030684 068 /G 100 FIALE 10 ML 0,9% SOLUZIONE FISIOLOGICA Cc SP B05BBO1 08/11/93 OD) 
030684 070 /G FIALA 20 ML 0,9% SOLUZIONE FISIOLOGICA (o) SP BOSBBO1 08/11/93 DI 
030684 082 /G SO FIALE 20 ML 0,9% SOLUZIONE FISIOLOGICA Cc SP B05BBO1 08/11/93 O) 
030684 094 /G 0,9% FLACONE 50 ML Cc SP BOSBBO1 08/11/93 Li 
030684 106 /G 0,9% FLACONE 100 ML Cc SP B0SBB01 08/11/93 Mi 
030684 118 /G 0,9% FLACONE 250 ML A SP B0SBBO1 08/11/93 Mi 
030684 120 /G 0,9% FLACONE 500 ML A SP BOSBBO1 08/11/93 Vi 
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030684 132 /G — 0,9% FLACONE 1000 ML Cc SP B0SBBO1 08/11/93 Dj 
030684 144 /G 3% FLACONE 500 ML SOLUZIONE FISIOLOGICA Cc RR B0SXA03 ‘08/11/93 LÌ 
030684 157 /G 5% FLACONE 500-ML SOLUZIONE FISIOLOGICA Cc RR B0OSXA03 08/11/93 CI 
030684 169 /G FIALA 3MEQ/ML 30ML Cc RR BOSXA03 08/11/93 LÌ 
030684 171 /G FIALA 2MEQ/ML 30ML Cc RR B05XA03 08/11/93 Li 
030684 183 /G 3% FLACONE 100 ML Cc RR BOSXAU3 08/11/93 L] 
030684 195 ./G 3% FLACONE 250 ML Cc RR BOSXA03 08/11/93 C) 
030684 207 /G = 3% FLACONE 1000 ML Cc RR B0OSXA03 08/11/93 Li 
030684 219 /G. 5% FLACONE 100 ML Cc RR BOSXA03 08/11/93 ÙU 
030684 221 /G 5% FLACONE 250 ML Cc RR B0OSXA03 08/11/93 LÌ 
030684 233 / 5% FLACONE 1000 ML Cc RR BOSXA03 08/11/93 Li 
030700 013 /G 3MEQ/ML 17,5% 5 FIALE10 ML (8 RR BOSXA03 08/11/93 D) 
030700 025 /G = 3MEQ/ML 17,5% 100 FIALEi0 ML Cc RR B0SXA03 08/11/93 D] 
SODIO CLORURO Codice AIC Dossier Specialità: 031187 | 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: TERAPEUTICA VENETA SRL . LABORATORIO FARMACO - | 
na BIOLOGICO 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

031187 014 /G = 5% FLACONE 50 ML Cc RR BOS5XA03 08/11/93 Dj 
031187 026 /G 5% FLACONE 100 ML Cc RR B0SXA03 08/11/93 O 
031187 038 /G «= 5% FLACONE 250 ML Cc RR BOSXA03 08/11/93 n 
031187 040 /G = 5% FLACONE 500 ML Cc RR BOSXA03 08/11/93 e 
031187 053 /G 5%SACCA 1000 ML c RR B05XA03 08/11/93 LU 
031187 065 /G = 5% 50 MLIN FLACONE 100 ML Cc RR BOSXA03 08/11/93 CU] 
031187 077 /G 5% 100 ML IN FLACONE 250 ML (o) RR BOSXA03 08/11/93 pa; 
031187 089 /G = 5% 250 MLIN FLACONE 500 ML Cc RR BOSXA03 08/11/93 LÌ 
031187 091 /G 0,45% FLACONE S0 ML Li R BOSBBGI 08/11/93 CL] 
031187 103 /G © 0,45% FLACONE 100 ML Cc SP BOSBB01 08/11/93 O 
031187 115 /G 0,45% FLACONE 250 ML Cc SP BOSBBOI 08/11/93 LI) 
031187 127 /G 0,45% FLACONE 500 ML C SP BOSBBO1 08/11/93 C] 
031187 139 /G 0,45% SACCA 1000 ML Cc SP BOSBBO1 08/11/93 DL] 
031187 141 /G 0,45%SACCA 2000 ML Cc SP BOSBBOI1 08/11/93 a 
031187 154 /G 0,45%SACCA 3000 ML Cc SP BOSBBO1 08/11/93 O 
031187 166 /G © 0,45% SACCA 5000 ML Cc SP BOSBB01 08/11/93 Lu 
031187 178 /G 0,45% 50 ML IN FLACONE 100 ML (o) SP B0OSBBOI1 08/11/93 [I 
031187 180 /G 0,45% 100 ML IN FLACONE 250 ML Cc SP BOSBBO1 08/11/93 i: 
031187 192 /G 0,45% 250 ML IN FLACONE 500 ML Cc SP BOSBBO1 08/11/93 DU 
031187 204 / 0,9% FLACONE 50 ML Cc SP BOSBBOI 08/11/93 Li 
031187 216 /G 0,9% FLACONE 100 ML Cc SP BOSBBOI1 08/11/93 L 
031187 228 /G 0,9% FLACONE 250 ML A SP BOSBBO1 08/11/93 O 
031187 230 /G 0,9% FLACONE S00 ML A SP BOSBBO1 08/11/93 O 
031187 242 /G 0,9% SACCA 1000 ML Cc SP BOSBB01 08/11/93 n 
031187 255 /G 0,9% SACCA 2000 ML Cc SP BOSBB01 08/11/93 LÌ 
031187 267 /G = 0,9% SACCA 3000 ML Cc SP BOSBBO1 08/11/93 CD] 
031187 279 /G 0,9% SACCA 4000 ML Cc SP BOSBBO1 08/11/93 O 
031187 281 /G = 0,9% SACCA S5000.ML Cc SP BOSBBO1 08/11/93 CL] 
031187 293 /G 0,9% 50 ML IN FLACONE 100 ML Cc SP BOSBBO1 08/11/93 CD] 
031187305 /G 0,9% 100 MLIN FLACONE 250 ML Cc SP BOSBBO1 08/11/93 U 
031187317 /G 0,9% 250 MLIN FLACONE 500 ML Cc SP BOSBB0O1 08/11/93 O 
031187 343 /G 3% FLACONE 50 ML Cc RR BOSXA03 08/11/93 O 
031187 356 /G 3% FLACONE 100 ML Cc RR BOSXA03 08/11/93 CD] 
031187 368 /G 3% FLACONE 250 ML, (® RR BOSXA03 08/11/93 U 
031187 370 /G 3% FLACONE S00 ML Cc RR BOSXA03 08/11/93 CD] 
031187 382 /G. = 3%SACCA 1000 ML Cc RR BOSXA03 08/11/93 O 
031187 394 /G 3% SO ML IN FLACONE 100 ML Cc RR BOSXA03 08/11/93 Li 
031187 406 /G 3% 100 ML IN FLACONE 250 ML c RR BOSXA03 08/11/93 O 
031187 418 /G 3% 250 ML IN FLACONE 500 ML (S RR BOSXA03 08/11/93 Ùù 
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SODIO CROMOGLICATO Codice AIC Dossier Specialità: 033752 | 
data prima registrazione specialità: 25/11/97 —DataRinnovo Titolare AIC: GNR SPA i 
- N°AIC Confezione i “© Fascia SSN Dispensazione ATG Registrazione in Farmacia 
033752 015 /G INALAT. PRES, 511,5 MG CON DOSATORE A RR R03BC01 25/11/97 % 
4,57MG/SPRUZZO 

SODIO E POTASSIO BICARBONATO Codice AIC Dossier Specialità: 030037 i 

data prima registrazione specialità: 08/1 1/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
_030037 016 /G 2 MEQ/ML 4 FIALE20 ML Cc SP B05XA30 08/11/93 O 
I SODIO E POTASSIO BICARBONATO Codice AIC Dossier Specialità: 030943 
| ‘data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL S.P.A. 

"  N°AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030943 017 /G 2 MEQ/ML FIALA 1 ML Cc SP BO0SXA30 08/11/93 O 
030943 029 /G 2 MEQ/ML FIALA 2 ML Cc SP B0SXA30 08/11/93 LI 
030943 031 /G 2 MEQ/ML FIALA 5 ML Cc SP B0SXA30 08/11/93 CD 
030943 043 /G 2 MEO/ML FIALA 10 ML Cc SP B0SXxA30 08/11/93 O] 
030943 056 /G 2 MEQ/ML FIALA 20 ML Cc SP B05XA30 08/11/93 O 

| SODIO E POTASSIO BICARBONATO Codice AIC Dossier Specialità: 031139 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A 

N° AIC Confezione n Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031139 013 /G 2MEQ/MLSFIALE 10 ML Cc SP B0SXA30 08/11/93 CU] 
031139 025 /G = 2MEQ/ML10FIALE 10 ML Cc SP B05XA30 08/11/93 O 
031139 037 /G 2MEQ/ML 100 FIALE 10 ML Cc SP BOSXA30 08/11/93 ni 

SODIO E POTASSIO BICARBONATO Codice AIC Dossier Specialità: 031914 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC ‘Registrazione in Farmacia 
031914 017 /G 2 MEQ/ML 10F 20 ML Cc SP B0OSXA30 08/11/93 DU] 
031914 029 /G © 2 MEQ/ML 100 F20 ML Cc SP B05XA30 08/11/93 O 
031914031 /G 5 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 2MEQ/ML Cc RR B0SXA30 04/09/97 Li 
031914 043 /G 6 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 2MEQ/ML Cc RR B05XA30 04/09/97 eli 


| SODIO E POTASSIO BICARBONATO 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 


Codice AIC Dossier Specialità: 030808 | 
Titolare AIC: MONICO S.P.A. 


N° AIC Confezione — “Fascia SSN Dispensazione ATC * Registrazione in Farmacia 
030808 012 /G 2 MEQ/ML 10 FIALE 20 ML Cc SP B05XA30 08/1 1/93 Li 
‘ SODIO EDETATO Codice AIC Dossier Specialità: 032746 Î 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 
La 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032746 012 /G 5 FIALE 0,5G/SML Cc RR V03AB03 08/11/93 O 
032746 024 /G 5 FIALE 2G/10ML Cc RR V03AB03 08/11/93 CD] 
i SODIO EDETATO Codice AIC Dossier Specialità: 030387 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: COLLALTO LAB. CHIMICO-FARMACEUTICI DI 
(e Pera AGNELLI MASSIMO & C. S.A.S. sei 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030387 017 /G 2G/10ML 5 FIALE10 ML Cc RR V03AB03 08/11/93 ne 
030387 029 /G 2G/10ML 10 FIALE10 ML Cc RR V03AB03 08/11/93 Li 
SODIO EDETATO * Codice AIC Dossier Specialità: 031936 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031936 014 /G 0,5G/5ML FIALA 5 ML Cc RR V03AB03 08/11/93 (al 
031936 026 /G 0,5G/SML 2 FIALE S ML (o) RR V03AB03 08/11/93 CU 
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031936 038 /G 0,5G/SML3 FIALE 5 ML Cc RR V03AB03 08/11/93 1] 
031936 040 /G 0,5G/SML4 FIALE S ML Cc RR V03AB03 08/11/93 [ri 
031936 053 /G 0,5G/SML S FIALE S ML Cc RR VÒ3AB03 08/11/93 e; 
031936 065 /G 0,5G/SML 6 FIALE 5 ML c RR V03AB03 08/11/93 Dj 
031936 077 /G 0,5G/SML 7 FIALE 5 ML c RR V03AB03 08/11/93 DJ 
031936 089 /G 0,5G/SML 8 FIALE 5 ML Cc RR V03AB03 08/11/93 LU 
031936 091 /G 0,5G/SML 9 FIALE 5 ML Cc RR V03AB03 08/11/93 Cj 
031936 103 /G 0,5G/SML 10 FIALE 5 ML (0) RR V03AB03 08/11/93 U 
031936 115 /G 0,56G/5ML FIALA 10 ML Cc RR V03AB03 08/11/93 DJ 
031936 127 /G 0,5G/SML 2 FIALE 10 ML Cc RR V03AB03 08/11/93 O 
031936 139 /G 0,5G/5ML 3 FIALE 10 ML c RR V03AB03 08/11/93 O 
031936 141 /G 0,5G/SML 4 FIALE 10 ML Cc RR V03AB03 08/11/93 O 
031936 154 /G 0,5G/SML S FIALE 10 ML Cc RR V03AB03 08/11/93 DU 
031936 166 /G 0,5G/SML 6 FIALE 10 ML Cc RR V03AB03 08/11/93 O 
031936 178 /G 0,5G/SML 7 FIALE 10 ML Cc RR V03ABO3 08/11/93 UO 
031936 180 /G 0,5G/SML 8 FIALE 10 ML c RR V03AB03 08/11/93 O 
031936 192 /G 0,56/SML 9 FIALE 10 ML Cc RR V03AB03 08/11/93 GU 
031936 204 /G 0,56/SML 10 FIALE 10 ML Cc RR V03AB03 08/11/93 O 
031936 216 /G 2G/10ML FIALA 5 ML Cc RR V03AB03 08/11/93 O 
031936 228 /G 20/1 OML 2 FIALE 5 ML Cc RR V03AB03 08/11/93 CD] 
031936 230 /G 2G/10ML 3 FIALE S$ ML Cc *RR V03AB03 08/11/93 DU] 
031936 242 /G 2G/10ML 4 FIALE 5 ML Cc RR V03AB03 08/11/93 O 
031936 255 /G 2G/10ML 5 FIALE 5 ML Cc RR V03AB03 08/11/93 O 
031936 267 /G 2G/10ML 6 FIALE 5 ML Cc RR V03AB03 08/11/93 n 
031936 279 /G 2G/10ML 7 FIALE 5 ML C RR V03AB03 08/11/93 OÙ 
031936 281 /G 2G/10ML 8 FIALE 5 ML Cc RR V03AB03 08/11/93 Dj 
031936 293 /G 2G/10ML 9 FIALE S ML Cc RR V03AR03 08/11/93 nn 
031936 305 /G 2G/10ML 10 FIALE 5 ML Cc RR V03AB03 08/11/93 Lj 
031936 317 /G 2G/10ML FIALA 10 ML Cc RR V03AB03 08/11/93 a) 
031936 329 /G 2G/10ML 2 FIALE 10 ML Cc RR V03AB03 08/11/93 O) 
031936 331 /G 2G/10ML 3 FIALE 10 ML Cc RR V03AB03 08/11/93 I 
031936 343 /G 2G/10ML 4 FIALE 10 ML Cc RR V03AB03 08/11/93 CI 
031936 356 /G 26/10ML S FIALE 10 ML Cc RR V03AB03 08/11/93 O 
031936 368 /G 2G/10ML 6 FIALE 10 ML Cc RR V03AB03 08/11/93 (a 
031936 370 /G 2G/10ML 7 FIALE 10 ML Cc RR V03AB03 08/11/93 Li 
031936 382 /G 2G/10ML 8 FIALE 10 ML Cc RR V03AB03 08/11/93 O 
031936 394 /G 2G/10ML 9 FIALE 10 ML Cc RR V03AB03 08/11/93 LU 
031936 406 /G 2G/10ML 10 FIALE 10 ML Cc RR V03AB03 08/11/93 (4 
SODIO EDETATO Codice AIC Dossier Specialità: 029768 | 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A. 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029768 013 /G 5 FL 2 G/10 ML Cc RR V03AB03 08/11/93 O 
029768 025 /G SO FL 2 6/10 ML Cc RR V03AB03 08/11/93 O 
SODIO EDETATO Codice AIC Dossier Specialità: 029875 | 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
pa . 
N° AIC Confezione se Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029875 010 /G FIALA 5 ML 0,5 MG/5S ML Cc RR V03AB03 08/11/93 DÌ 
029875 022 /G FIALA 10 ML; 2 G/10 ML Cc RR V03AB03 08/11/93 O 
029875 034 /G 5 FIALE 0,5MG/SML Cc RR V03AB03 08/11/93 O 
029875 046 /G 5 FIALE 2G/10ML Cc RR V03AB03 08/11/93 O 
| SODIO EDETATO Codice AIC Dossier Specialità: 029718 
1 data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONICO S.P.A. 
esi a 
N° AIC Confezione © Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029718 018 /G 0,5 G/SMLS FIALE Cc RR V03AB03 08/11/93 vi 


029718 020 /G. 2G/I0MLS FIALE Cc RR V03AB03 08/11/93 
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CELA 


' SODIO FLUORURO 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 


08/11/98 Titolare AIC: A.F.O.M. MEDICAL SPA 


Serie generale - n. 195 


Codice AIC Dossier Specialità: 029947 | 


caos 


N° AIC 
029947 013 /G 
029947 025 /G 
029947 037 /G 
029947 049 /G 


Confezione 
FLUORO 0;25 MG 100 COMPRESSE 
FLUORO 0,25 MG 400 COMPRESSE 
FLUORO 1 MG 100 COMPRESSE 
FLUORO 1 MG 250 COMPRESSE 


Fascia SSN 


0000 


{ SODIO FLUORURO 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 


N° AIG 
032747 014 /G 
032747 026 /G 


Confezione 


100 COMPRESSE 0,55 MG 
100 COMPRESSE 2,2 MG 


Fascia SSN 


Cc 
Cc 


| SODIO INDIGOTINDISOLFONATO 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 


Dispensazione 


RR 
RR 
RR 
RR 


ATC 
AO1AA01 
AO1AA01 
AO1AAO01 
AOIAA01 


Registrazione. in.Farmacia 


08/11/93 O) 
08/11/93 U 
08/11/93 U 
08/11/93 LÌ 


Dispensazione 


Codice AIC Dossier Specialità: 032747 
08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI $.R.L. 


TTLATE 
AOIAA01 
AOIAAO1 


Registrazione, in Farmacia 


08/11/93 LU) 
08/11/93 LU) 


Codice AIC Dossier Specialità: 031937 
08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 


N°AIC 
031937 016 /G 
031937 028 /G 
031937 030 /G 
031937 042 /G 
031937 055 /G 
031937 067 /G 
031937 079 /G 
031937 081 /G 
031937 093 /G 
031937 105 /G 
031937 117 /G 
031937 129 /G 
031937 131 /G 
031937 143 /G 
031937 156 /G 
031937 168 /G 
031937 170 /G 
031937 182 /G 
031937 194 /G 
031937 206 /G 
031937 218 /G 
031937 220 /G 
031937 232 /G 
031937 244 /G 
031937 257 /G 
031937 269 /G 
031937 271 /G 
031937 283 /G 
031937 295 /G 
031937 307 /G 
031937 319 /G 
031937 321 /G 
031937 333 /G 
031937 345 /G 
031937 358 /G 
031937 360 /G 
031937 372 /G 
031937 384 /G 
031937 396 /G 
031937 408 /G 


Confezione 
40MG/10ML FIALA 5 ML 
40MG/10ML 2 FIALE 5 ML 
40MG/IO0ML 3 FIALE S ML 
40MG/10ML 4 FIALE 5 ML 
‘40MG/10ML 5 FIALE 5 ML 
40MG/10ML 6 FIALE 5 ML 
40MG/10ML 7 FIALE 5 ML 
40MG/10ML 8 FIALE 5 ML 
40MG/10ML 9 FIALE 5 ML 
40MG/10ML 10 FIALE 5 ML 
40MG/10ML FIALA 10 ML 
40MG/10ML 2 FIALE 10 ML 
40MG/10ML 3 FIALE 10 ML 
40MG/10ML 4 FIALE 10 ML 
40MG/10ML 5 FIALE 10 ML 
40MG/10ML 6 FIALE 10 ML 
40MG/10ML 7 FIALE 10 ML 
40MG/10ML 8 FIALE 10 ML 
40MG/10ML 9 FIALE 10 ML 
40MG/10ML 10 FIALE 10 ML 
80MG/SML FIALA 5 ML 
80MG/SML 2 FIALE 5 ML 
80MG/SML 3 FIALE 5 ML 
80MG/SML 4 FIALE 5 ML 
80MG/SML 5 FIALE 5 ML 
80MG/SML 6 FIALE 5 ML 
80MG/SML 7 FIALE 5 ML 
80MG/SML 8 FIALE 5 ML 
80MG/SML 9 FIALE 5 ML 
80MG/SML 10 FIALE 5 ML 
80MG/SML FIALA 10 ML 
80MG/SML 2 FIALE 10 ML 
80MG/SML 3 FIALE 10 ML 
80MG/SML 4 FIALE 10 ML 
80MG/SML S FIALE 10 ML 
80MG/SML 6 FIALE 10 ML 
80MG/SML 7 FIALE 10 ML 
80MG/SML 8 FIALE 10 ML 
80MG/SML9 FIALE 10 ML 
80MG/SML 10 FIALE 10 ML 


Fascia SSN 
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Registrazione in Farmacia 
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Medicinali a Denominazione Generica 


SODIO INDIGOTINDISOLFONATO Codice AIC Dossier Specialità: 032592 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 


N°AIC ì Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032592 014 /G S FIALE 10 ML 40 MG Cc RR V04CH02 08/11/93 O 
032592 026 /G 50 FIALE 10 ML 40 MG Cc RR V04CH02 08/11/93 hr) 
032592 038 ./G 5 FIALE 5 ML 80 MG Cc RR V04CH0O2 08/11/93 OD 
032592 040 /G 50 FIALE 10 ML 80 MG Cc RR V04CH02 08/11/93 O 

I - NERE 
SODIO INDIGOTINDISULFONATO Codice AIC Dossier Specialità: 030806 Bi 
' data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo = 08/11/98 Titolare AIC: MONICO S.P.A. 
CT N°AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030806 018 /G 5 FIALE 40 MG/10 ML Cc RR V04CH02 08/11/93 U 
' SODIO IPOSOLFITO Codice AIC Dossier Specialità: 030807 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONICO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030807 010 /G 5 FIALE 1000 MG/10 ML Cc RR V03AB06 08/11/93 i 
SODIO LATTATO Codice AIC Dossier Specialità: 030036 
data prima registrazione specialità: 09/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
(RIESI di eran ti ve . Rat un 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030036 014 /G 5 FIALE2 MEQ/10 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 LÌ 
! SODIO LATTATO Codice AIC Dossier Specialità: 029628 
| data primaregistrazione specialità: 08/11/93 =DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BAXTER S.P.A. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029628 017 /G 3 MEQ/ML FLACONI 30 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 DI 
T 
SODIO LATTATO Codice AIC Dossier Specialità: 030944 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030944 019 /G 1,87% FLACONE 50 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 e 
030944 021 /G 1,87% FLACONE 100 ML C RR BOSXA 08/11/93 CI 
030944 033 /G 1,87% FLACONE 250 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 LU 
030944 045 /G 1,87% FLACONE 500 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 [La 
030944 058 /G 1,87% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 O 
030944 060 /G 1,87% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 O) 
030944 072 /G 1,87% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML (0) RR BOSXA 08/11/93 LÌ 
030944 084 /G 1,87% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML C RR BOSXA 08/11/93 DU 
030944 096 /G FORMULA 8 FIALE 1 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 O 
030944 108 /G ‘FORMULA 8 FIALE 2 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 U 
030944 110 /G FORMULA 8 FIALE 5 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 DI 
030944 122 /G FORMULA 8 FIALE 10 ML (o) RR BOSXA 08/11/93 O 
030944 134 /G FORMULA 8 FIALE 20 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 O 


RA 


f 
SODIO LATTATO Codice AIC Dossier Specialità: 031254 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031254 016 /G 1,87% FLACONE 50 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 O 
031254 028 /G 1,87% SACCA 100 ML (o, RR BOSXA 08/11/93 O 
031254 030 /G 1,87% SACCA 250 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 O 
031254 042 /G 1,87% SACCA 500 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 O 
031254 055 /G 1,87% SACCA 1000 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 DJ 
031254 067 /G 1,87% 50 ML IN FLACONE 100 ML (6 RR BOSXA 08/11/93 O 
031254 079 /G 1,87% 100 ML IN FLACONE 250 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 D] 
031254 081 /G 1,87% 250 ML IN FLACONE 500 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 O 
031254 093 /G 11,2% FLACONE 50 ML (i RR BOSXA 08/11/93 O 
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031254 105 /G 11,2% SACCA 100 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 CD 
031254 117 /6 11,2% SACCA 250 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 U 
031254 129 /G 11,2% SACCA 500 ML Cc RF BOSXA 08/11/93 D] 
031254 131 /G 11,2% SACCA 1000 ML Cc RI BOSXA 08/11/93 LU 
031254 143 /G 11,2% 50 ML IN FLACONE 100 ML Cc R BOSXA 08/11/93 LD) 
031254 156 /G 11,2% 100 ML IN FLACONE 250 ML (e; R BOSXA 08/11/93 LU 
031254 168 /G 11,2% 250 ML IN FLACONE 500 ML Cc R BOSXA 08/11/93 LÌ 
031254 170 /G 3MEQ/ML 1 FAC.NO 30 ML Cc RF BOSXA 08/11/93" DL] 
031254 182 /G 3MEQ/ML 10 FLAC.NI 30 ML Cc RR BISXA 08/11/93 CD] 
031254 194 /G 2MEQ/ML 5 FIALE10 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 LU 
031254 206 /G 2MEQ/ML 10 FIALE 10 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 O 
031254 218 /G 2MEQ/ML 100 FIALE10 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 DI} 
031254 220 /G_ 3MEQ/MLS5 FIALE10 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 CI 
031254 232 /G 3MEQ/ML 10 FIALE10 ML (0) RR BOSXA 08/11/93 0} 
031254 244 /G 3MEQ/ML 100 FIALEI0 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 O 
031254 257 /G 1,87% FLACONE 100 ML E RR BOSXA 08/11/93 O] 
031254 269 /G 1,87% FLACONE 250 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 L] 
031254 271 /G 1,87% FLACONE 500 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 DL 
031254 283 /G 11,2% FLACONE 100 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 D 
031254 295 /G 11,2% FLACONE 250 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 LÌ 
031254 307 /G 11,2% FLACONE 500 ML "E RR BOSXA 08/11/93 O 
' SODIO LATTATO Codice AIC Dossier Specialità: 030388 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: COLLALTO LAB. CHIMICO-FARMACEUTICI DI 

2 _ AGNELLI MASSIMO & C. SAS. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030388 019 /G 2 MEQ/ML S FIALE10 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 l 
030388 021 /G = 2 MEQ/ML 10 FIALE10 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 

' SODIO LATTATO Codice AIC Dossier Specialità: 030776 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 
x N°AIC Confezione Ò ” "0 Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030776 013 /G 1,87% FLACONE 50 ML Cc RR BOSXA ‘08/11/93 i 
030776 025 /G 1,87% FLACONE 100 ML (o) RR BOSXA 08/11/93 LR 
030776 037 /G 1,87% FLACONE 250 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 UU 
030776 049 /G 1,87% FLACONE 500 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 LS) 
030776 052 /G 1,87% FLACONE 1000 ML (o) RR BOSXA 08/11/93 LD] 
030776 064 /G 11,2% FLACONE 50 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 0] 
030776 076 /G 11,2% FLACONE 100 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 LÌ 
030776 088 /G 11,2% FLACONE 250 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 mu 
030776 090 /G = 11,2% FLACONE 500 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 CJ 
030776 102 /G 11,2% FLACONE 1000 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 LL, 
030776 114 /G 2 MEQ/ML 10 FIALE 10 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 ne 
030776 126 /G = 2 MEQMLIOOFIALE 10 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 L_ 
030776 138 /G = 3 MEQ/MLI10F10 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 Li 
030776 140 /G 3 MEQ/ML 100 F 10 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 Li 
030776 165 /G 3 MEQ/ML 1F 30 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 DL} 
030776 127 /G 3 MEQ/ML20F30ML Cc RR BOSXA 08/11/93 O 
030776 189 /G 5 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 2MEQ/ML Cc RR BOSXA 04/09/97 0] 
030776 191 /G 6 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 2MEQ/ML C RR BOSXA 04/09/97 DU] 
030776 203 /G 5 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 3MEQ/ML (o) RR BOSXA 04/09/97 Il 
030776 215 /G = 6 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 3MEQ/ML Cc RR BOSXA 04/09/97 L] 


SODIO LATTATO Codice AIC Dossier Specialità: 031572 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE 


UN'AIC —— Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031572011 /G 1,87% FIALA 1 ML c RR BOSXA 08/11/93 i 
031572023 /G 1,87% FIALA2 ML C RR BOSXA 08/11/93 


09 
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031572 035 /G 1,87% FIALA 3 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 LI 
031572 047 /G 1,87% FIALA 5 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 Dj 
031572 050 /G 1,87% FIALA 10 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 DI 
031572 062_/G 1,87% FIALA 20 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 DI 
031572 074 /G, 1,87% FLACONE 100 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 L! 
031572 086 /G 1,87% FLACONE 250 ML c RR BOSXA 08/11/93 LI 
031572 098 ./G 1,87% FLACONE 500 ML c RR BOSXA 08/11/93 GS 
031572 100 /G 1,87% FLACONE 1000 ML (6. RR BOSXA 08/11/93 ar 
031572 112 /G, 1,87% SACCA FLESSIBILE 50 ML c RR BOSXA 08/11/93 Dj 
031572 124 /G 1,87% SACCA FLESSIBILE 100 ML (6: RR BOSXA 08/11/93 LÌ) 
031572 136 /G 1,87% SACCA FLESSIBILE 250 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 LÌ 
031572 148 /G 1,87% SACCA FLESSIBILE 500 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 LI 
031572 151 /G 1,87% SACCA FLESSIBILE 1000 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 tal 
031572 163 /G 1,87% SACCA FLESSIBILE 1500 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 DI 
031572 175 /G 1,87% SACCA FLESSIBILE 2000 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 Li 
031572 249 /G 11,2% FIALA 1 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 O 
031572 252 /G 11,2% FIALA 2 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 O] 
031572 264 /G 11,2% FIALA 3 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 
031572 276 /G 11,2% FIALA 5 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 
031572 288 /G 11,2% FIALA 10 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 Dj 
031572 290 /G 11,2% FIALA 20 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 I] 
031572 302 /G 11,2% FLACONE 100 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 Li 
031572 314 /G 11,2% FLACONE 250 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 ini 
031572 326 /G 11,2% FLACONE 500 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 i! 
031572 338 /G 11,2% FLACONE 1000 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 ci 
031572 340 /G 11,2% SACCA FLESSIBILE 50 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 Dj 
031572 353 /G 11,2% SACCA FLESSIBILE 100 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 N 
031572 365 /G 11,2% SACCA FLESSIBILE 250 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 ua 
031572 377 /G 11,2% SACCA FLESSIBILE 500 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 LU] 
031572 389 /G 11,2% SACCA FLESSIBILE 1000 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 DÌ 
031572 391 /G 11,2% SACCA FLESSIBILE 1500 ML GC RR BOSXA 08/11/93 dl] 
031572 403 /G 11,2% SACCA FLESSIBILE 2000 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 O) 
‘ SODIO LATTATO Codice AIC Dossier Specialità: 032604 | 
data prima registrazione specialità: 08/03/97 Data Rinnovo Titolare AIC: LR.I.S. BIOMEDICA INDUSTRIA RICERCA SUD | 
1 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032604 011 /G "1,87%" FLACONE 50 ML Cc RR BOSXA 08/03/97 LI 
032604 023 /G "1,87%" FLACONE 100 ML Cc RR BOSXA 08/03/97 n: 
032604 035 /G "1,87%" FLACONE 250 ML Cc RR BOSXA 08/03/97 ' 
032604 047 /G "1,87%" FLACONE 500 ML (6 RR BOSXA 08/03/97 Ti 
032604 050 /G "1,87%" SACCA PVC 100 ML Cc RR BOSXA 08/03/97 4 
032604 062 /G "1,87%" SACCA PVC 250 ML Cc RR BOSXA 08/03/97 dr 
032604 074 /G "1,87%" SACCA PVC 500 ML Cc RR BOSXA 08/03/97 ti 
032604 086 /G "1,87%" SACCA PVC 1000 ML Cc RR BOSXA 08/03/97 L] 
032604 098 /G "11,2%" FLACONE 50 ML Cc RR BOSXA 08/03/97 O 
032604 100 /G "11,2%" FLACONE 100 ML (o; RR BOSXA 08/03/97 LI 
032604 112 /G "11,2%" FLACONE 250 ML Cc RR BOSXA 08/03/97 DU) 
032604 124 /G "11,2%" FLACONE 500 ML Cc RR BOSXA 08/03/97 ÙU 
032604 136 /G "11,2%" SACCA PVC 100 ML Cc RR BOSXA 08/03/97 U 
032604 148 /G "11,2%" SACCA PVC 250 ML (6) RR BOSXA 08/03/97 L! 
032604 151 /G "11,2%" SACCA PVC 500 ML Cc RR BOSXA 08/03/97 (EE 
032604 163 16 "11,2%" SACCA PVC 1000 ML Cc RR BOSXA 08/03/97 LI) 


SODIO LATTATO Codice AIC Dossier Specialità: 029876 È 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione = "ATC | Registrazione in Farmacia 
029876 012 /G. 1,87% FLACONE 50 ML c n poca Gue. I 
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029876 024 /G 1,87% FLACONE 100 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 DI 
029876 036 /G 1,87% FLACONE 250 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 LD 
029876 048 /G 1,87% FLACONE 500 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 LÌ 
029876 051 /G 1,87% FLACONE 1000 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 O 
029876 063 /G 1,87% SACCA 50 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 i} 
029876 075 /G 1,87% SACCA 100 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 E 
029876 087 /G 1,87% SACCA 250 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 i 
029876 099 /G 1,87% SACCA 500 ML lo RR BOSXA 08/11/93 de 
029876 101 /G 1,87% SACCA 1000 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 L] 
029876 113 /G 11,2% FLACONE 50 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 O 
029876 125 /G 11,2% FLACONE 100 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 fa 
029876 137 /G 11,2% FLACONE 250 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 Ù 
029876 149 /G © 11,2% FLACONE 500 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 U 
029876 152 /G 11,2% FLACONE 1000 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 :E) 
029876 164 /G 11,2% SACCA 50 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 O 
029876 176 /G = 11,2% SACCA 100 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 O 
029876 188 /G 11,2% SACCA 250 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 LÌ 
029876 190 /G 11,2% SACCA 500 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 DL) 
029876 202 /G 11,2% SACCA 1000 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 LU 
SODIO LATTATO Codice AIC Dossier Specialità: 033856 
data prima registrazione specialità: 18/05/98 Data Rinnovo Titolare AIC: LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A. | 
j 
N°AICO Confezione — Fascia SSN ‘ Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033856 016 /G FLACONE VETRO 50 ML Cc RR BOSXA 18/05/98 ai 
033856 028 /G = FLACONE VETRO 100 ML Cc RR BOSXA 18/05/98 Li 
033856 030 /G FLACONE VETRO 250 ML Cc RR BOSXA 18/05/98 L] 
033856 042 /G FLACONE VETRO 500 ML Cc RR BOSXA 18/05/98 LU) 
033856 055 /G. FLACONE VETRO 1000 ML Cc RR BOSXA 18/05/98 LI 


| SODIO LATTATO Codice AIC Dossier Specialità: 030823 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONICO S.P.A. 


N° AIC Confezione I Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030823 013 /G = 2 MEQ/MLS FIALE 10 ML [e RR BOSXA 08/11/93 DL] 
030823 025 /G 3 MEQ/ML 10 FIALE 10 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 O 
030823 037 /G 3 MEO/ML 10 FLACONCINI 30 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 D) 
030823 049 /G 1,87% FLACONE 50 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 LI 
030823 052 /G 1,87% FLACONE 100 ML lo. RR BOSXA 08/11/93 i 
030823 064 /G 1,87% FLACONE 250 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 LÌ 
030823 076 /G 1,87% FLACONE 500 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 LÌ 
030823 088 /G 1,87% 50 ML IN SACCA 100 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 sa 
030823 090 /G 1,87% 100 ML IN SACCA 250 ML E RR BOSXA 08/11/93 U] 
030823 102 /G 1,87% 250 ML IN SACCA 500 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 Li 
030823 114 /G 1,87% 500 MLINSACCA 1000 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 DL] 
030823 126 /G 2MEQ/ML 10 FIALE 10 ML Cc RR BOSXA 08/1 1/93 O 
030823 138 /G = 3MEQ/MLSFIALE 10 ML (e; RR BOSXA 08/11/93 O 


E 5 
: SODIO LATTATO Codice AIC Dossier Specialità: 030699 
data prima registrazione specialità; 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030699 019 /G 3 MEQ/ML 5 FIALE10 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 DO 
030699 021 /G 3 MEQ/ML 50 FIALE10 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 O) 
030699 033 /G 1,87% (1/6M) FLACONE 500 ML Cc RR BOSXA 08/11/93’ 0] 
030699 045 /G 11,2% (1 M) FLACONE 500 ML (o) RR BOSXA 08/11/93 Dj 
030699 058 /G FIALA 3MEQ/ML 30 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 Ci 
030699 060 /G FIALA 2MEQ/ML 30 ML (e: RR BOSXA 08/11/93 = 
030699 072 /G 1,87% FLACONE 100 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 Li 
030699 084 /G 1,87% FLACONE 250 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 O) 
030699 096 /G 1,87% FLACONE 1000 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 O) 
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030699 108 /G 11,2% FLACONE 100 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 G 
030699 110 /G 11,2% FLACONE 250 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 U 
030699 122 /G 11,2% FLACONE 1000 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 GU 
SODIO LATTATO Codice AIC Dossier Specialità: 031200 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: TERAPEUTICA VENETA SRL LABORATORIO FARMACO . 
a, ei Gia ioni lare «e . — +. + BIOLOGICO eat 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031200 013 /G 1,87% FLACONE 50 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 O 
031200 025 /G 1,87% FLACONE 100 ML C RR BOSXA 08/11/93 U 
031200 037 /G 1,87% FLACONE 250 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 LU 
031200 049 /G 1,87% FLACONE 500 ML (S; RR BOSKXA 08/11/93 D) 
031200 052 /G 1,87% FLACONE 1000 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 O 
031200 064 /G 1,87% 50 ML IN FLACONE 100 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 O 
031200 076 /G 1,87% 100 ML IN FLACONE 250 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 O 
031200 088 /G 1,87% 250 ML IN FLACONE 500 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 ni 
031200 090 /G 11,2% FLACONE S0 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 LU] 
031200 102 /G © 11,2% FLACONE 100 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 O) 
031200 114 /G 11,2% FLACONE 250 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 O) 
031200 126 /G 11,2% FLACONE 500 ML (è RR BOSXA 08/11/93 n 
031200 138 /G 11,2% FLACONE 1000 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 DL) 
031200 140 /G 11,2% 50 ML IN FLACONE 100 ML (o) RR BOSXA 08/11/93 QU 
031200 153 /G 11,2% 100 ML IN FLACONE 250 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 LU 
031200 165 /G 11,2% 250 ML IN FLACONE 500 ML Cc RR BOSXA 08/11/93 Dl 
Î SODIO NITROPRUSSIATO Codice AIC Dossier Specialità: 031934 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 7itolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione si "Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031934 019 /G = 100MG/SML FIALA 5 ML c RR C02DDO1 08/11/93 eni 
031934 021 /G. = 100MG/SML2 FIALE 5 ML Cc RR C02DD01 08/11/93 DL] 
031934 033 /G = 100MG/SML3 FIALE 5 ML lo, RR C02DD01 08/11/93 Gil 
031934 045 /G 100MG/SML 4 FIALE 5 ML Cc RR C02DDO1 08/11/93 LI 
031934 058 /G 100MG/SML 5 FIALE 5 ML c RR C02DD01 08/11/93 CL] 
031934 060 /G 100MG/SML 6 FIALE 5 ML Cc RR C02DD01 08/11/93 O) 
031934 072 /G 100MG/SML 7 FIALE 5 ML Cc RR C02DD0I 08/11/93 Li 
031934 084 /G 100MG/SML 8 FIALE 5 ML Cc RR C02DDO1 08/11/93 LU) 
031934 096 /G 100MG/SML 9 FIALE 5 ML Cc RR C02DDO1 08/11/93 O 
031934 108 /G 100MG/SML 10 FIALE 5 ML Cc RR C02DD01 08/11/93 DU) 
| SODIO NITROPRUSSIATO Codice AIC Dossier Specialità: 033241 1 
| data primaregistrazione specialità: 07/05/97 Data Rinnovo” Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033241 011 /G 3 FIALE LIOF.+3 FIALE SOLV. EV 100 MG Cc RR C02DD01 07/05/97 LU 
I SODIO NITROPRUSSIATO Codice AIC Dossier Specialità: 032593 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
N° AIC Confezione Se ni di Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032593 016 /G FIALA 5 ML Cc RR C02DD01 08/11/93 O 
032593 028 /G SO FIALE $ ML Cc RR C02DD01 08/11/93 ni 
SODIO STIBOGLUCONATO Codice AIC Dossier Specialità: 031935 | 
| ‘data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 
ua 
N° AIC Confezione Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031935 012 /G 33% FIALA 30 ML c RR P01CB02 08/11/93 O 
031935 024 /G 33% 2 FIALE 30 ML Cc RR P0O1CB02 08/11/93 UO 
031935 036 /G 33% 3 FIALE 30 ML Cc RR PO1CB02 08/11/93 O 
031935 048 /G 33% 4 FIALE 30 ML Cc RR PO1ICB02 08/11/93 O 
031935 051 /G 33% 5 FIALE 30 ML Cc RR PO1CB02 08/11/93 DU 
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031935 063 /G 33% 6 FIALE 30 ML Cc RR P01CB02 08/11/93 CD 
031935 075 /G 33% 7 FIALE 30 ML Cc RR P01CB02 08/11/93 
031935 087 /G_ 33%8 FIALE 30 ML Cc RR P01CB02 08/11/93 
031935 099 /G 33% 9 FIALE 30 ML (o) RR P01CB02 08/11/93 
031935 101 /G 33% 10 FIALE 30 ML Cc RR P01CB02 08/11/93 L_] 
031935 113 /G 33% FIALA 100 ML Cc RR P01CB02 08/11/93 
031935 125 /G 33% 2 FIALE 100 ML Cc RR P01CB02 08/11/93 O) 
031935 137 /G_ 33%3 FIALE 100 ML Cc RR PO1CB02 08/11/93 U 
031935 149 /G 33% 4 FIALE 100 ML Cc RR P01CB02 08/11/93 O 
031935 152 /G 33% 5 FIALE 100 ML Cc RR PO1CB02 08/11/93 LI 
031935 164 /G 33% 6 FIALE 100 ML Cc RR P01CB02 08/11/93 ÙU 
031935 176 /G 33% 7 FIALE 100 ML Cc RR P01CB02 08/11/93 LU 
031935 188 /G 33% 8 FIALE 100 ML Cc RR P01CB02 08/11/93 
031935 190 /G 33% 9 FIALE 100 ML Cc RR P01CB02 08/11/93 O 
031935 202 /G 33% 10 FIALE 100 ML Cc RR P01CB02 08/11/93 DJ 
SODIO STIBOGLUCONATO Codice AIC Dossier Specialità: 032608 

data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F, SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 

Tra N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032608 010 /G = FLACONE30 ML Cc RR P01CB02 08/11/93 L] 
032608 022 /G = FLACONE 100 ML Cc RR P01CB02 08/11/93 LÌ 

| SODIO TIOSOLFATO Codice AIC Dossier Specialità: 031124 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

031124 023 /G © S FIALE 1000 MG/10 ML Cc RR V03AB06 08/11/93 DL 
031124 050 /G 10 FIALE 1000MG/10 ML (o) »RR V03AB06 08/11/93 Lu] 
031124 062 /G 100 FIALE 1000 MG/10 ML Cc RR V03ABO06 08/11/93 LI 


SODIO TIOSOLFATO 


Codice AIC Dossier Specialità: 


L 


030777 
È data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo = 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030777 015 /G 25% FLACONE 50 ML Cc RR V03AB06 08/11/93 LI 
030777 027 /G 1000MG/10ML FIALA 10 ML Cc RR V03AB06 08/11/93 DU 
030777 039 /G 1000MG/10ML 2 FIALE 10 ML (8) RR V03AB06 08/11/93 DU] 
030777 041 /G 1000MG/10ML 3 FIALE 10 ML Cc RR V03AB06 08/11/93 iI 
030777 054 /G 1000MG/10ML 4 FIALE 10 ML Cc RR V03AB06 08/11/93 
030777 066 /G = 1000MG/10MLS5 FIALE 10 ML c RR V03AB06 08/11/93 L] 
030777 078 /G 1000MG/10ML 6 FIALE 10 ML Cc RR V03AB06 08/11/93 DU] 
030777 080 /G 1000MG/10ML 7 FIALE 10 ML Cc RR V03AB06 08/11/93 DU 
030777 092 /G 1000MG/10ML 8 FIALE 10 ML Cc RR V03AB06 08/11/93 O 
030777 104 /G 1000MG/10ML 9 FIALE 10 ML Cc RR V03ABO6 08/11/93 Uj 
030777 116 /G_ 1000MGZIOML 10 FIALE 10 ML Cc RR V03AB06 08/11/93 U 
‘ SODIO TIOSOLFATO Codice AIC Dossier Specialità: 031573 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031573 013 /G_ 25% FIALA1ML Cc RR V03AB06 08/11/93 U 
031573 025 /G_ 25% FIALA2ML (6 RR V03AB06 08/11/93 U 
031573 037 /G 25% FIALA 3 ML Cc RR V03AB0O6 08/11/93 DU 
031573 049 /G 25% FIALA 5 ML Cc RR V03ABO6 08/11/93 LU 
031573 052 /G_ 25% FIALA 10ML Cc RR V03AB06 08/11/93 CL] 
031573 064 /G 25% FIALA 20 ML Cc RR V03AB06 08/11/93 LU 
031573 076 /G 25% FLACONE 100 ML Cc RR V03AB06 08/11/93 U 
031573 088 /G 25% FLACONE 250 ML c RR V03AB06 08/11/93 { 
031573 090 /G 25% FLACONE 500 ML Cc RR V03AB06 08/11/93 O 
031573 102 /G = 25% FLACONE 1000 ML Cc RR V03AB06 08/11/93 O) 
031573 114 /G = 25% SACCA FLESSIBILE 50 ML Cc RR V03AB06 08/11/93 
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031573 126 /G_ 25%SACCA FLESSIBILE 100 ML c RR V03AB06 08/11/93 U 
031573 138 /G_ 25% SACCA FLESSIBILE 250 ML Cc RR V03AB06 08/11/93 CI 
031573 140 /G © 25% SACCA FLESSIBILE 500 ML C RR V03AB06 08/11/93 OD) 
031573 153 /G_ 25% SACCA FLESSIBILE 1000 ML c RR V03AB06 08/11/93 CT) 


i SODIO TIOSOLFATO Codice AIC Dossier Specialità: 030685 
data prima registrazione specialità: 04/11/93 Data Rinnovo 08/11/98. Titolare AIC: SA.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 


Cad EGISTTAZIO 


Li 2 ] 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030685 010 /G 5 FIALE 10 ML 10% Cc RR V03AB06 08/11/93 O 
030685 022 /G 50 FIALE 10 ML 10% Cc RR V03AB06 08/11/93 O 
030685 034 /G 25% FLACONE 50 ML (8 RR V03ABO06 08/11/93 O 
SOLFATO FERROSO Codice AIC Dossier Specialità: 030265 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMACEUTICI ECOBI SAS 
 N°AIC Confezione Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030265 019 /G 30 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG Cc SP B03AA07 08/11/93 na) 
Î SOLFATO FERROSO Codice AIC Dossier Specialità: 030997 
! data primaregistrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMACEUTICI GELLINI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030997 011 /G 30 COMPRESSE 200 MG Cc RR B03AA07 08/11/93 O 
SOLFATO FERROSO Codice AIC Dossier Specialità: 030104 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOTERAPICO ITALIANO SPA 
i seta i 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030104 032 /G 500 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG (o) RR B03AA07 08/11/93 O 
SOLFATO FERROSO Codice AIC Dossier Specialità: 030159 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 —DaiaRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. 
La. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030159 014 /G 30 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG Cc RR B03AA07 08/11/93 O 
nre 
| OLFATO FERROSO Codice AIC Dossier Specialità: 030207 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030207 017 /G 30 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG Cc RR B03AA07 08/11/93 O 
I 
SOLFO ALCALINO Codice AIC Dossier Specialità: 030040 Î 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA | 
N° AIC Confezione si © © Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030040 012 /G UNGUENTO S0 G Cc SP POZAA 08/11/93 LU 
030040 024 /G UNGUENTO 1000 G (o) SP POZAA 08/11/93 Gj 
: SOLFO ALCALINO Codice AIC Dossier Specialità: 030356 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BOOTS HEALTHCARE MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A. 
se 
N° AIC Confezione 5 Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030356 012 /G 50G Cc SP POZAA 08/11/93 LU 
030356 024 /G 100 G Cc SP POZAA 08/11/93 nn 
030356 036 /G. 1000G Cc SP POZAA 08/11/93 O 
SOLFO ALCALINO Codice AIC Dossier Specialità: 032748 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032748 016 /G UNGUENTO TUBO 30 G (o) SP POZAA 08/11/93 LU 
SOLFO ALCALINO Codice AIC Dossier Specialità: 031103 
|  dataprimaregistrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FA.DEM SAS i 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione “ATC Registrazione in Farmacia 
031103 017 /G UNGUENTO 30 G (o) SP POZAA 08/11/93 xi 
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Li 031103 029 /G UNGUENTO BARATTOLO 1000 G Cc SP POZAA 08/11/93 Mi A 
SOLFO ALCALINO Codice AIC Dossier Specialità: 030535 i 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMA 3 SRL 
N° AIC Confezione ‘Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030535 013 /G_—UNGUENTO 30 G c SP POZAA 08/11/93 VA 
SOLFO ALCALINO Codice AIC Dossier Specialità: 031800 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: RAMINI S.R.L. 

— N°AIC Confezione E Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031800 016 /G_ = UNGUENTO 100G Cc SP POZAA 08/11/93 i 
031800 028 /G_« UNGUENTO 1000G Cc SP POZAA 08/11/93 hr] 

SOLFO SALICILICO Codice AIC Dossier Specialità: 031300 
| data primaregistrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ASSOGALENICA - OFFICINA GALENICA PER IL TERZO 
-MONDO - 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031300 015 /G UNGUENTO 60G Cc SP POZAA 08/11/93 LI 
031300 027 /G. = UNGUENTO 450 G Cc SP PO3AA 08/11/93 O) 
SOLFO SALICILICO Codice AIC Dossier Specialità: 030536 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMA 3 SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030536 015 /G UNGUENTO 30 G Cc SP POZAA 08/11/93 wi 
SOLFO SALICILICO Codice AIC Dossier Specialità: 030583 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030583 013 /G = UNGUENTO 30G Cc SP POZAA 08/11/93 LÌ 
SOLFO SALICILICO Codice AIC Dossier Specialità: 030245 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030245 017 /G UNGUENTO 30 G Cc SP POZAA 08/11/93 Mi 
LE : VER S le > mie 
SOLFO SALICILICO Codice AIC Dossier Specialità: 029817 
i | data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L. 
l 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029817 018 /G UNGUENTO30G Cc SP POZAA 08/11/93 xv 
029817 020 /G = UNGUENTO 1000G Cc SP PO3ZAA 08/11/93 
029817 032 /G__—UNGUENTO 500G Cc SP POZAA 08/11/93 D) 
| SOLFO SALICILICO Codice AIC Dossier Specialità: 031891 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LACHIFARMA S.R.L. LABORATORIO CHIMICO SALENTINO | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031891 017 /G UNGUENTO 30 G Cc SP POZAA 08/11/93 U 
! SOLFO SALICILICO Cadice AIC Dossier Specialità: 031801 i 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: RAMINI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031801 018 /G  UNGUENTO30G € SP POZAA 08/11/93 
| SOLFO SALICILICO Codice AIC Dossier Specialità: 031359 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ZETA FARMACEUTICI S.P.A. 
' 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031359 019 /G UNGUENTO 30 GR Cc SP POZAA 08/11/93 MI 
| SOLUZ.CONCETRATE EMODIALISI CON ACETATO RANGE FUN Codice AIC Dossier Specialità: 032618 
data prima registrazione specialità: 13/05/96 Data Rinnovo Titolare AIC. 1.R_.S. BIOMEDICA INDUSTRIA RICERCA SUD 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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032618 011 /G TANICA POLIETILENE 3000 ML Cc RR BOSZA 13/05/96 DI 
032618 023 /G TANICA POLIETILENE 10700 ML Cc RR BOSZA 13/05/96 Dj 
032618 035 /G TANICA POLIETILENE 3500 ML Cc RR BOSZA 13/05/96 LI 
032618 047 /G TANICHE POLIETILENE 5000 ML Cc RR BOSZA 13/05/96 U 
032618 050 /G TANICA IN POLIETILENE 6000 ML E RR BOSZA 13/05/96 DJ 
032618 062 /G TANICHE POLIETILENE 7000 ML Cc RR BOSZA 13/05/96 na 
032618 074 /G TANICA IN POLIETILENE 8000 ML Cc RR BOUSZA 13/05/96 i: 
032618 086 /G TANICA IN POLIETILENE 10.000 ML Cc RR BOSZA 13/05/96 L]j 
| SOLUZ.EMODIALISI ACIDA CONCENTRATA RANGE FUN Codice AIC Dossier Specialità: 032620 
data prima registrazione specialità: 13/05/96 Data Rinnovo Titolare AIC: I.R.I.S. BIOMEDICA INDUSTRIA RICERCA SUD | 
N°AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032620 015 /G TANICA POLIETILENE 3000 ML Cc RR BOSZA 13/05/96 O 
032620 027 /G TANICA POLIETILENE 10700 ML Cc RR BOSZA 13/05/96 LU} 
032620 039 /G TANICA POLIETILENE 3.500 ML Cc RR BOSZA 13/05/96 O 
032620 041 /G TANICA POLIETILENE 5.000 ML (0) RR BOSZA 13/05/96 O 
032620 054 /G TANICA IN POLIETILENE 6.000 ML Cc RR BOSZA 13/05/96 O 
032620 066 /G TANICA IN POLIETILENE 7.000 ML (o) RR BOSZA 13/05/96 LU] 
032620 078 /G TANICA IN POLIETILENE 8.0000 ML C RR BOSZA 13/05/96 U 
032620 080 /G TANICA IN POLIETILENE 10.000 ML Cc RR BOSZA 13/05/96 O 
SOLUZ.EMODIALISI BASICA CONCENTRATA RANGE FUN Codice AIC Dossier Specialità: 032619 | 
data prima registrazione specialità: 13/05/96 Data Rinnovo Titolare AIC: I.R.I.S. BIOMEDICA INDUSTRIA RICERCA SUD 
PEA i CIRCE ni RIRGCR = ss atta so ag senò Far J 
N° AIC "Confezione ” Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032619 013 /G TANICA POLIETILENE 3000 ML & RR BOSZA 13/05/96 LI 
032619 025 /G TANICA POLIETILENE 10700 ML (o) RR BOSZA 13/05/96 Us] 
032619 037 /G TANICA IN POLIETILENE 3.500 ML Cc RR BOSZA 13/05/96 DÌ 
032619 049 /G TANICA IN POLIETILENE 5.000 ML Cc RR BOSZA 13/05/96 Li 
032619 052 /G TANICA IN POLIETILENE 6.000 ML Cc RR BOSZA 13/05/96 L] 
032619 064 /G TANICA IN POLIETILENE 7.000 ML (o) RR BOSZA 13/05/96 LI 
032619 076 /G TANICA IN POLIETILENE 8,000 ML (o) RR BOSZA 13/05/96 O 
032619 088 /G TANICA IN POLIETILENE 10.000 ML Cc RR BOSZA 13/05/96 D] 


SOLUZIONE BIOFILTRAZIONE (RANGE F.U.N.) Codice AIC Dossier Specialità: 030733 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 


I 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030733 012 /G 27 MEQSACCA 3000 ML Cc RR BOSZB 08/11/93 Cj 
030733 024 /G 27 MEQ SACCA 5000 ML Cc RR BOSZB 08/11/93 (ed 
030733 036 /G © 40 MEQSACCA 3000 ML Cc RR B0SZB 08/11/93 e 
030733 048 /G 40 MEQ SACCA 5000 ML Cc RR BOSZB 08/11/93 CJ 
030733 051 /G 60 MEQ SACCA 3000 ML c RR BOSZB 08/11/93 |] 
030733 063 /G 60 MEQ SACCA 5000 ML Cc RR BOSZB 08/11/93 LL 
030733 075 /G 100 MEQ SACCA 3000 ML Cc RR BOSZB 08/11/93 LI 
030733 087 /G 100 MEQ SACCA 5000 ML Cc RR BOSZB 08/11/93 O 
030733 099 /G 145 MEQ SACCA 3000 ML Cc RR BOSZB 08/11/93 L] 
030733 101 /G 145 MEQ SACCA 5000 ML Cc RR BOSZB 08/11/93 LD] 

SOLUZIONE BIOFILTRAZIONE RANGE F.U. EUROPEO Codice AIC Dossier Specialità: 032623 
data prima registrazione specialità: 14/06/96 Data Rinnovo Titolare AIC: I.R.I.S. BIOMEDICA INDUSTRIA RICERCA SUD 
L 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032623 011 /G = SACCA PVC 2000 ML Cc RR BOSZB 14/06/96 LI 
032623 023 /G = SACCA PVC 6000 ML Cc RR BOSZB 14/06/96 O 
032623 035 /G = SACCA PVC1.5000 ML Cc RR BOSZB 14/06/96 O] 
032623 047 /G = SACCA PVC 2.500 ML Cc RR BOSZB 14/06/96 LÌ 
032623 050 /G = SACCA PVC 3.000 ML Cc RR BOSZB 14/06/96 Li 
032623 062 /G = SACCA PVC 5.000 ML Cc RR BOSZB 14/06/96 LI 
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Ì SOLUZIONE CARDIOPLEGICA Codice AIC Dossier Specialità: 031125 |} 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione i ATC ‘Registrazione in Farmacia 
031125 014 /G SOLUZIONE A 480 ML IN FLACONE 500 ML Cc RR BOSXA16 08/11/93 LD] 
031125 026 /G_ = SOLUZIONE B FIALE 20 ML Cc RR BOSXA16 08/11/93 UD) 

SOLUZIONE CARDIOPLEGICA Codice AIC Dossier Specialità: 031957 

1 data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.PA. | 

nr N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031957 018 /G SOLUZIONE A 400 ML IN FLAC 500 ML Cc RR BOSXA16 08/11/93 LU 
031957 032 /G SOLUZIONE B 10 FIALE 20 ML Cc RR BOSXA16 08/11/93 LÌ 
031957 044 /G = SOLUZIONE B 100 FIALE 20 ML Cc RR BOSXA16 08/11/93 O 
031957 071 /G "SOLUZIONE A" 400 ML IN SACCA FLESSIBILE 500 C RR BOSXA16 04/09/97 [nn 

ML 

031957 133 /G "SOLUZIONE B" FLACONE VETRO 20 ML Cc RR BOSXA16 04/09/97 CI 
SOLUZIONE CARDIOPLEGICA Codice AIC Dossier Specialità: 029877 

data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 

NÒAIC Confezione 7 i nera Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

029877 014 /G ST THOMAS "II" FLACONE 500 ML » RR BOSXA16 08/11/93 O 
029877 026 /G SACCA 500 ML+FIALA (o; RR BOSXA16 08/11/93 DU] 
029877 038 /G — SACCA 1000 ML+FIALA Cc RR BOSXA16 08/11/93 G 

Î SOLUZIONE CARDIOPLEGICA Codice AIC Dossier Specialità: 030873 

| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONICO S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030873 018 /G FLACONE 50 ML Cc RR BOSXA16 08/11/93 O 
030873 020 /G = FLACONE 100 ML Cc RR BOSXA16 08/11/93 [4 
030873 032 /G = FLACONE 250 ML Cc RR BOSXA16 08/11/93 DU 
030873 044 /G FLACONE 500 ML (o) RR BOSXA16 08/11/93 
030873 095 /G SOLUZIONE A SACCA 500 ML Cc RR BOSXA16 08/11/93 D) 


SOLUZIONE CARDIOPLEGICA Codice AIC Dossier Specialità: 030728 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98. Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 


Le RA nl il ra 


N° AIC Confezione °° Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030728 012 /G SOLUZIONE A FLACONE 500 ML Cc RR BOSXA16 08/11/93 tu 
030737 011 /G SACCA 1000 ML Cc RR BOSXA16 08/11/93 CL] 

SOLUZIONE CARDIOPLEGICA ST. THOMAS Codice AIC Dossier Specialità: 029644 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ABBOTT S.P.A. 

N° AIC Confezione i Fascia SSN Dispensazione î ATC Registrazione in Farmacia 

029644 010 /G "II" SOLUZIONE A+B FLACONE 490ML+FIALA 10ML C RR B0OSXA16 08/11/93 LU] 
SOLUZIONE CONCENTRATA PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) Codice AIC Dossier Specialità: 031515 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031515 012 /G. SACCA CLEAR-FLEX 3000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 O 
031515 024 /G. = SACCA CLEAR-FLEX 5000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 O 
031515036 /G —FUSTINI3000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 O] 
031515 048 /G FUSTINI 3500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 LI 
031515 051 /G FUSTINI 5000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 D 
031515063 /G = FUSTINI 10000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 L] 
031515075 /G = FUSTINI 10700 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 O 
031515 087 /G SACCA CLEAR-FLEX 2000 ML (o) RR BOSZA 08/11/93 O 
031515 099 /G SACCA CLEAR-FLEX 2500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 {I 
031515 101 /G SACCA CLEAR-FLEX 3500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 CD) 
031515 113 /G SACCA CLEAR-FLEX 4000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 LL] 
031515 125 /G SACCA CLEAR-FLEX 4500 ML c RR BOSZA 08/11/93 LU 
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031515 137 /G SACCA CLEAR-FLEX 5500 ML (i RR BOSZA 08/11/93 LU 
031515 149 /G SACCA CLEAR-FLEX 6000 ML c RR BOSZA 08/11/93 D] 
031515 152 /G SACCA CLEAR-FLEX 6500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 U 
031515 164 /G SACCA CLEAR-FLEX 7000 ML c RR BOSZA 08/11/93 U 
031515 176 /G SACCA CLEAR-FLEX 7500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 CU) 
031515 188 /G SACCA CLEAR-FLEX 8000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 DU] 
031515 190 /G SACCA CLEAR-FLEX 8500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 L] 
031515 202 /G SACCA CLEAR-FLEX 9000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 na) 
031515 214 /G SACCA CLEAR-FLEX 9500 ML (6 RR BOSZA 08/11/93 O 
031515 226 /G SACCA CLEAR-FLEX 10000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 O 
031515 238 /G SACCA CLEAR-FLEX 10500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 O 
031515 240 /G SACCA CLEAR-FLEX 11000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 UÌ 
031515 253 /G FUSTINO 2000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 O 
031515 265 /G FUSTINO 2500 ML (o) RR BOSZA 08/11/93 LÌ) 
031515 277 /G FUSTINO 4000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 O) 
031515 289 /G FUSTINO 4500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 L] 
031515 291 /G FUSTINO 5500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 O 
031515 303 /G FUSTINO 6000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 O 
031515 315 /G FUSTINO 6500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 LU 
031515 327 /G.  FUSTINO 7000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 DU 
031515 339 /G FUSTINO 7500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 [] 
031515 341 /G FUSTINO 8000 ML (o) RR BOSZA 08/11/93 O 
031515 354 /G FUSTINO 8500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 LI 
031515 366 /G FUSTINO 9000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 LÌ 
031515 378 /G FUSTINO 9500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 U 
031515 380 /G FUSTINO 10000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 D) 
031515 392 /G FUSTINO 10500 ML cc RR BOSZA 08/11/93 o 
031515 404 /G FUSTINO 11000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 O) 
031515 416 /G FUSTINO 11500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 DI 
031515 428 /G FUSTINO 12000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 Di 
SOLUZIONE DI EUROCOLLINS Codice AIC Dossier Specialità: 031958 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031958 010 /G SOLUZIONE A 400 ML IN FLAC 500 ML (6: RR V07AY 08/11/93 O 
031958 022 /G SOLUZIONE A 4000 ML IN FLAC 4500 ML (e; RR VO7TAY 08/11/93 LU] 
031958 034 /G SOLUZIONE A 4500 ML IN FLAC 5000 ML Cc RR V07AY 08/11/93 LI 
031958 046 /G SOLUZIONE B 100 ML Cc RR VO7TAY 08/11/93 DI) 
031958 059 /G SOLUZIONE B 900 ML Cc RR VO7AY 08/11/93 LI] 
031958 061 /G SOLUZIONE B 1000 ML (& RR VO7AY 08/11/93 L) 


Î SOLUZIONE DI EUROCOLLINS ù Codice AIC Dossier Specialità: 032635 
|  dataprimaregistrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032635 017 /G A+B FLACONE 500ML+100ML Cc RR VO7AY 08/11/93 CD] 
032635 029 /G A+B FLACONE 1000ML+200ML Cc RR VO7AY 08/11/93 fel 
032635 031 /G A+B SACCA 500ML+100ML Cc RR VO7AY 08/11/93 L] 
032635 043 /G= A+B SACCA 1000ML+200ML Cc RR VO7AY 08/11/93 DU 


3 
| SOLUZIONE DI EUROCOLLINS Codice AIC Dossier Specialità: 030874 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONICO S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030874 010 /G FLACONE 50 ML (o) RR VOTAY 08/11/93 LÌ] 
030874 022 /G FLACONE 100 ML Cc RR VO7TAY 08/11/93 LU 
030874 034 /G FLACONE 250 ML Cc RR VO7AY 08/11/93 i 
030874 046 /G FLACONE 500 ML Cc RR VO7AY 08/11/93 O 
030874 097 /G SOLUZIONE A 400ML IN SACCA 500ML Cc RR VO7TAY 08/11/93 D 
030874 109 /G SOLUZIONE A 800ML IN SACCA 1000ML Cc RR VO7AY 08/11/93 LI 
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030874 111 /G = SOLUZIONE A 1600ML IN SACCA 2000ML (o) RR VO7AY 08/11/93 
030874 123 /G = SOLUZIONE A 4000ML IN SACCA S000ML Cc RR VO7AY 08/11/93 
030874 135 /G = SOLUZIONE B SACCA 100 ML Cc RR VO7AY 08/11/93 L) 
030874 147 /G. = SOLUZIONE B 200ML IN SACCA 250ML Cc RR VO7AY 08/11/93 U] 
030874 150 /G — SOLUZIONE B 400ML IN SACCA S00ML Cc RR VO7AY 08/11/93 LI 
030874 162 usi SOLUZIONE B SACCA 1000 ML Cc RR VO7AY 08/11/93 O 


a i ; o 1 
i SOLUZIONE DI EUROCOLLINS Codice AIC Dossier Specialità: 030729 : 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO | 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030729 014 /G SOLUZIONE A 400 ML Cc RR VO7AY 08/11/93 LÌ 
030729 026 /G SOLUZIONE B 100 ML Cc RR VO7TAY 08/11/93 DE 

| SOLUZIONE ELETTROLITICA Codice AIC Dossier Specialità: 030692 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030692 014 /G = CONCENTRATA Ng1 5 FIALE10 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 sl 
030692 026 /G —  CONCENTRATA Nol 100 FIALE10 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 CL] 
030692 038 /G CONCENTRATA N°2 5 FIALE 20 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 na 
030692 040 /G = CONCENTRATA Ng2 50 FIALE20 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 DL] 
030692 053 /G —  CONCENTRATA N°3 $S FIALE 10 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 EI 
030692 065 /G CONCENTRATA N43 100 FIALE10 ML Cc RR B0OSBB02 08/11/93 Li 
030692 077 /G © CONCENTRATA N% S FIALE 10 ML (e. RR B0SBB02 08/11/93 bYa 
030692 089 /G CONCENTRATA N% 100 FIALE 10 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 L} 
030692 091 /G CONCENTRATA N°5 5 FIALE 10 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 [J) 
030692 103 /G CONCENTRATA Ng5 100 FIALE10 ML Cc RR B05SBB02 08/11/93 O] 
030692 115 /G CONCENTRATA Ng6 5 FFALE10 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 LU] 
030692 127 /G CONCENTRATA Ngé 100 FIALE10 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 LI 
030692 139 /G CONCENTRATA No7 5 FIALE10 ML Cc RR B05SBB02 08/11/93 DÌ 
030692 141 /G CONCENTRATA Ng7 100 FIALE10 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 L] 
030692 154 /G CONCENTRATA Ng8 S FIALE10 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 DU] 
030692 166 /G CONCENTRATA Ne8 100 FIALE10 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 DÌ 
030692 178 /G  CONCENTRATA Ng9 5 FIALE10 ML (e RR B0SBB02 08/11/93 
030692 180 /G CONCENTRATA Ng9 100 FIALE10 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 LÌ 
030692 192 /G  CONCENTRATA No10 5 FIALE10 ML Cc RR BOSBB02 08/11/93 L] 
030692 204 /G CONCENTRATA No10 100 FIALE10 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 LÌ 
030692 216 /G CONCENTRATA Ng11 5 FIALE10 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 a 
030692 228 /G CONCENTRATA Noi1 100 FIALE10 ML Cc RR B0OSBB02 08/11/93 1] 
030692 230 /G CONCENTRATA Ne12 5 FIALE20 ML Cc RR B05BB02 08/11/93 i] 
030692 242 /G  CONCENTRATA Ne12 50 FIALE10 ML Cc RR B0SBB02 08/11/93 U 


: SOLUZIONE ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE Codice AIC Dossier Specialità: 030896 
f data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BAXTER S.P.A. 


L 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030896 017 /G PH 7.4 SACCA FLESSIBILE 250 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 U 
030896 029 /G PH 7.4 SACCA FLESSIBILE 500 ML Cc RR B0SBB0O1 08/11/93 LU 
030896 031 /G PH 7.4 SACCA FLESSIBILE 1000 ML Cc RR B0SBBO1 08/11/93 DL) 

SOLUZIONE ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON SODIO GLUCONATO Codice AIC Dossier Specialità: 030958 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO 
= FARMACEUTICA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

030958 019 /G_—FLACONE 500 ML c RR BOSBB01 08/11/93 DU 
‘ SOLUZIONE EMODIAFILTRAZIONE RANGE F.U.EUROPEO Codice AIC Dossier Specialità: 032622 | 
data prima registrazione specialità: 14/06/96 Data Rinnovo Titolare AIC: ILR.I.S. BIOMEDICA INDUSTRIA RICERCA SUD 

N° AIC Confezione ia ei Fascia SSN da Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032622 019 /G SACCA PVC 2000 ML Cc RR BOSZ 14/06/96 Uj 
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032622 021 /G 
032622 033 /G 
032622 045 /G 


SACCA PVC 6000 ML 
SACCA PVC 4.500 ML 
SACCA PVC 5.000 ML 


(e) 


RR 
RR 
RR 


BOSZ 
BOSZ 
BOSZ 


Serie generale - n. 195 


14/06/96 D 
14/06/96 O 
14/06/96 LÌ 


| SOLUZIONE EMOFILTRAZIONE RANGE F.U.EUROPEO 


Codice AIC Dossier Specialità: 032621 | 


data prima registrazione specialità: 14/06/96 Data Rinnovo Titolare AIC: LR.1.S. BIOMEDICA INDUSTRIA RICERCA SUD 

cai N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farma 
032621 017 /G SACCA PVC 2000 ML Cc RR B0SZB 14/06/96 Do 
032621 029 /G SACCA PVC 6000 ML Cc RR. BOSzZB 14/06/96 O 
032621 031 /G SACCA PVC 4.500 ML Cc RR BOSZB 14/06/96 CJ 
032621 043 /G SACCA PVC 5.000 ML Cc RR BOSZB 14/06/96 O) 

| SOLUZIONE FISIOLOGICA Codice AIC Dossier Specialità: 03073 ca 

| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 

H 

“ N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in sug . 
030734 014 /G LAVAGGI VESCICALI SACCA 100 ML a RR BOSCB01 08/11/93 
030734 026 /G SACCA 100 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 È 
030734 038 /G SACCA 250 ML G RR BOSBBOI 08/11/93 Q 
030734 040 /G 1 VIA/2 VIE SACCA 500 ML Cc RR B0SBB01 08/11/93 O 
030734 053 /G 1 VIA/2 VIE SACCA 1000 ML (6) RR BOSBB01 08/11/93 O 
030734 065 /G 1 VIA/2 VIE SACCA 2000 ML Cc RR B05BB01 08/11/93 LU] 
030734 077 /G 1 VIA/2 VIE SACCA 3000 ML Cc RR BOSBBOI 08/11/93 LU 
030734 089 /G 1 VIA/2 VIE SACCA 4000 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 [LÌ 
030734 091 /G 1 VIA/2 VIE SACCA 5000 ML 0) RR B0SBB01 08/11/93 O 

I SOLUZIONE PER DIALISI PERITONEALE (RANGE F.UN.) Codice AIC Dossier Specialità: 031506 


| data primaregistrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: B.BRAUN CAREX SPA 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

031506 013 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1000 ML Cc RR BOSDA 08/11/93 U 
031506 025 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1500 ML Cc RR BOSDA 08/11/93 U 
031506 037 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2000 ML Cc RR BOSDA 08/11/93 QU 
031506 049 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2500 ML Cc RR BOSDA 08/11/93 O 
031506 052 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 3000 ML Cc RR BOSDA 08/11/93 0] 
031506 064 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 5000 ML Cc RR BOSDA 08/11/93 Li 


| SOLUZIONE PER DIALISI PERITONEALE (RANGE F.UN.) 


data prima registrazione specialità: 


08/11/93 


Data Rinnovo 


Codice AIC Dossier Specialità: 031498 si 
08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 


N° AIC 
031498 013 /G 
031498 025 /G 
031498 037 /G 
031498 049 /G 
031498 052 /G 
031498 064 /G 
031498 076 /G 
031498 088 /G 
031498 090 /G 


Confezione 


SACCA PLASTICA 1000 ML 
SACCA PLASTICA 1500 ML 
SACCA PLASTICA 2000 ML 
SACCA PLASTICA 2500 ML 
SACCA PLASTICA 3000 ML 
SACCA PLASTICA 3500 ML 
SACCA PLASTICA 4000 ML 
SACCA PLASTICA 4500 ML 
SACCA PLASTICA 5000 ML 


Fascia SSN 


(e) 


0I0Nnnanno 


Dispensazione 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 


ATC 
BOSDA 
BOSDA 
BOSDA 
BOSDA 
BOSDA 
BOSDA 
BOSDA 
BOSDA 

BOSDA 


SOLUZIONE PER DIALISI PERITONEALE (RANGE F.UN)) 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione 
030042 016 /G SACCA 1500 ML Cc RR 
030042 028 /G = SACCA 2000 ML Cc RR 
030042 030 /G = SACCA 2500 ML c RR 
030042 042 /G SACCA 5000 ML Cc RR 
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Registrazione in Farmacia 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 


O00DODODO 


Codice AIC Dossier Specialità: 030042 
08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCIILAND GMBH 


ATC 
BOSDA 
BOSDA 
BOSDA 
BOSDA 


Registrazione in Farmacia 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 


LODO 


20-8-1999 


Medicinali a Denominazione Generica 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 195 


SOLUZIONE PER EMOFILTRAZIONE (RANGE F.UN) 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 


Codice AIC Dossier Specialità: 031505 


08/11/98 Titolare AIC: B.BRAUN CAREX SPA 


N° AIC ” Confezione Fascia SSN — Dispensazione ATC ©” Registrazione in Farmacia ” 
031505 011 /G SACCA FLESSIBILE 5000 ML + 5 ML FIALA c RR BOSZzB 08/11/93 O 
| SOLUZIONE PER EMOFILTRAZIONE (RANGE F.UN.) Codice AIC Dossier Specialità: 030730 | 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: SA.LF. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030730 016 /G = SACCA 3000 ML Cc RR BOSzB 08/11/93 LUI 
030730 028 /G SACCA 5000 ML Cc RR B0SZB 08/11/93 O 
SOLUZIONE POLISALINICA CONCENTR CON POTASSIO Codice AIC Dossier Specialità: 032749 
! data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032749 018 /G = SOLUZIONE DA DILUIRE 5 FIALE 10 ML Cc RR B0SXA30 08/11/93 DU] 
' SOLUZIONE POLISALINICA CONCENTR SENZA POTASSIO Codice AIC Dossier Specialità: 032750 | 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo = 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032750 010 /G Cc RR BOSXA30 08/11/93 LI 


SOLUZIONE DA DILUIRE 5 FIALE 10 ML 


| SOLUZIONE POLISALINICA CONCENTRATA 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 


08/11/98 


Codice AIC Dossier Specialità: 030038 


| 


N° AIC 
030038 018 /G 
030038 020 /G 
030038 032 /G 


Confezione 
CON POTASSIO 5 FIALE10 ML 
CON POTASSIO 10 FIALE10 ML 
CON POTASSIO 4 FIALE 20 ML. 
030038 044 /G SENZA POTASSIO 5 FIALE 
030038 057 /G SENZA POTASSIO 10 FIALE 


Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
Cc RR B0SXA30 08/11/93 LU 
Cc RR BOSXA30 08/11/93 DO] 
lo RR B0SXA30 08/11/93 _] 
Cc RR B0SXA30 08/11/93 in 
c RR BOSXA30 08/11/93 U 


| SOLUZIONE POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO 


Codice AIC Dossier Specialità: 031142 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031142 045 /G "CON POTASSIO I" 5 FIALE 10 ML Cc RR BOSXA30 08/11/93 J 
031142 058 /G "CON POTASSIO I" 10 FIALE 10 ML Cc RR BOSXA30 08/11/93 da 
031142 060 /G = "CON POTASSIO I" 100 FIALE 10 ML Cc RR B0OSXA30 08/11/93 na 
031142 072 /G "CON POTASSIO II" 5 FIALE 20 ML Cc RR B05XA30 08/11/93 LI 
SOLUZIONE POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO Codice AIC Dossier Specialità: 030389 


| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 


08/11/98 


Titolare AIC: COLLALTO LAB. CHIMICO-FARMACEUTICI DI 


AGNELLI MASSIMO & C. S.A.S. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030389 011 /G = "I"5 FIALE 10 ML Cc RR B05XA30 08/11/93 LC] 
030389 023 /G "I" 10 FIALE 10 ML Cc RR B05SXA30 08/11/93 
030389 035 /G "Il" FIALA 20 ML Cc RR B05XA30 08/11/93 DU] 
030389 047 /G "Il" 4 FIALE20 ML Cc RR BOSXA30 08/11/93 O 
030389 050 /G 5 FIALE10 ML Cc RR BOSXA30 08/11/93 CL] 
030389 062 /G 10 FIALE10 ML Cc RR BOSXA30 08/11/93 LU 

SOLUZIONE POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO Codice AIC Dossier Specialità: 031916 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031916 012 /G 1 10 FIALE 10 ML Cc RR BOSXA30 08/11/93 DL) 
031916 024 /G = 1100FIALE 10 ML Cc RR BOSXA30 08/11/93 DU] 
031916 036 /G "Il" 10 FIALE 20 ML Cc RR BOSXA30 08/11/93 LU] 
031916 048 /G "Il" 100 FIALE 20 ML Cc RR B0OSXA30 08/11/93 L] 
031916 051 /G "1" 5 FIALE 10 ML Cc RR B0OSXA30 04/09/97 O 
031916 063 /G_"I"6 FIALE 10 ML c RR B05XA30 04/09/97 LÌ 
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20-8-1999 


Medicinali a Denominazione Generica 
031916 075 /G "II" 5 FIALE 20 ML 
031916 087 /G "II" 6 FIALE 20 ML 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


{ SOLUZIONE POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO — 


| data primaregistrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 
Uiza E 


— Confezione 

"I" 5 FIALE 10 ML 
030809 026 /G "Il" 10 FIALE 20 ML 
030809 038 /G 5 FIALE 10 ML 


‘N° AIC 
030809 014 /G 


B0SXA30 04/09/97 Dì 
B0SXA30 04/09/97 CL) 


Codice AIC Dossier Specialità: 030809 


Cc RR 
Cc RR 


Titolare AIC: MONICO S.P.A. 


© Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
lo RR BOSXA30 08/11/93 Mi 
le RR B0SXA30 08/11/93 O 
lo RR B0SXA30 08/11/93 O 


SOLUZIONE POLISALINICA CONCENTRATA SENZA POTASSIO 


Codice AIC Dossier Specialità: 032824 
Titolare AIC: BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 
N° AIC Confezione 
032824 017 /G 5 FIALE 10 ML 
032824 029 /G 10 FIALE 10 ML 


032824 031 /G 100 FIALE 10 ML 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
c RR B0SXA30 08/11/93 O 
c RR B0SXA30 08/11/93 O 
c RR B0SXA30 08/11/93 0 


SOLUZIONE POLISALINICA CONCENTRATA SENZA POTASSIO 


Codice AIC Dossier Specialità: 031915 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031915 010 /G 10 FIALE 10 ML Cc RR B0SXA30 08/11/93 O 
031915 022 /G 100 FIALE 10 ML Cc RR B0OSXA30 08/11/93 O 
031915 034 /G 5 FIALE 10 ML Cc RR B05XxA30 04/09/97 L) 
031915 046 /G 6 FIALE 10 ML Cc RR B05XA30 04/09/97 a 

SOLUZIONE RINGER Codice AIC Dossier Specialità: 032597 
| data prima registrazione specialità: 22/07/96 Data Rinnovo Titolare AIC: IR.I.S. BIOMEDICA INDUSTRIA RICERCA SUD 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032597 015 /G = FLACONE 50 ML Cc RR BOSBB01 22/07/96 O 
032597 027 /G FLACONE 100 ML Cc RR BOSBB01 22/07/96 G 
032597 039 /G FLACONE 250 ML Cc RR B0SBB01 22/07/96 LU 
032597 041 /G FLACONE 500 ML Cc RR B0SBBO1 22/07/96 LU 
032597 054 /G SACCA PVC 100 ML Cc RR B05BB01 22/07/96 O 
032597 066 /G SACCA PVC 250 ML Cc RR BOSBBOI 22/07/96 CT] 
032597 078 /G SACCA PVC 500 ML Cc RR B0SBB01 22/07/96 O 
032597 080 /G SACCA PVC 1000 ML Cc RR B0SBBOI1 22/07/96 DI 

SOLUZIONE RINGER ACETATO Codice AIC Dossier Specialità: 032612 
data prima registrazione specialità: 22/07/96 Data Rinnovo Titolare AIC: I.R.I.S. BIOMEDICA INDUSTRIA RICERCA SUD 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032612 018 /G FLACONE 50 ML Cc RR BOSBBO01 22/07/96 O 
032612 020 /G FLACONE 100 ML c RR BOSBBOI1 22/07/96 O 
032612 032 /G FLACONE 250 ML Cc RR BOSBBO1 22/07/96 O 
032612 044 /G FLACONE 500 ML Cc RR B0SBB01 22/07/96 O 
032612 057 /G SACCA PVC 100 ML Cc RR B0SBB01 22/07/96 O 
032612 069 /G SACCA PVC 250 ML (o) RR B0OSBB01 22/07/96 Ù 
032612 071 /G SACCA PVC 500 ML (o) RR B05SBB01 22/07/96 O 
032612 083 /G SACCA PVC 1000 ML Cc RR B0SBBOI1 22/07/96 U 

Î SOLUZIONE RINGER ACETATO CON GLUCOSIO Codice AIC Dossier Specialità: 032599 
data prima registrazione specialità: 22/07/96 Data Rinnovo Titolare AIC: LR.I.S. BIOMEDICA INDUSTRIA RICERCA SUD 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032599 019 /G FLACONE 50 ML Cc RR B0sBB02 22/07/96 O 
032599 021 /G FLACONE 100 ML Cc RR B0SBB02 22/07/96 O 
032599 033 /G FLACONE 250 ML Cc RR B05BB02 22/07/96 U 
032599 045 /G FLACONE 500 ML Cc RR B0SBB02 22/07/96 dI 
032599 058 /G SACCA PVC 100 ML Cc RR B05BB02 22/07/96 O 
032599 060 /G SACCA PVC 250 ML lo) RR B0SBB02 22/07/96 O 


—_ 986 — 


Serie generale - n. 195 


20-8-1999 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Medicinali a Denominazione Generica 


032599 072 
032599 084 


/G 
/G 


SACCA PVC 500 ML 
SACCA PVC 1000 ML 


RR 
RR 


B05BB02 
BOSBB02 


Serie generale - n. 195 


22/07/96 LI] 
22/07/96 


| SOLUZIONE RINGER LATTATO 
i data prima registrazione specialità: 22/07/96 Data Rinnovo 


L 


Codice AIC Dossier Specialità: 032610 
Titolare AIC: LR.I.S. BIOMEDICA INDUSTRIA RICERCA SUD 


N° AIC 
032610 014 
032610 026 
032610 038 
032610 040 
032610 053 
032610 065 
032610 077 
032610 089 


Confezione 
FLACONE 50 ML 
FLACONE 100 ML 
FLACONE 250 ML 
FLACONE 500 ML 
SACCA PVC 100 ML 
SACCA PVC 250 ML 
SACCA PVC 500 ML 
SACCA PVC 1000 ML 


Fascia SSN 
(0) 


fQqocnnnna 


Dispensazione 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 


ATC 
BOSBB01 
B05BB01 
BOSBB01 
B0SBB01 
BOSBB01 
BOSBBOI 
BOSBBO1 
BOSBB01 


Registrazione in Farmacia 
22/07/96 
22/07/96 
22/07/96 
22/07/96 
22/07/96 
22/07/96 
22/07/96 
22/07/96 


CIO 


[ 


1000 


| SOLUZIONE SALINA PER REIDRATAZIONE ORALE 


L 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 


Codice AIC Dossier Specialità: 032751 
08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 


N° AIC 
032751 012 
032751 024 


/6 
16 


Confezione Fascia SSN 
SOLUZIONE ORALE FLACONE 50 ML Cc 


SOLUZIONE ORALE FLACONE 100 ML Cc 


Dispensazione 
RR 
RR 


ATC 
A12CX 
A12CX 


Registrazione in Farmacia 
08/11/93 UU 
08/11/93 


SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE PER EMODIALISI (RANGE F.UN.) 
I data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 


Codice AIC Dossier Specialità: 031441 
08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 


N° AIC 

031441 013 
031441 025 
031441 037 
031441 049 
031441 052 
031441 064 
031441 076 
031441 088 
031441 090 
031441 102 
031458 019 
031458 021 
031458 033 
031458 045 
031458 058 
031458 060 
031458 072 
031458 084 
031458 096 
031458 108 


Confezione 

CONTENITORE RIGIDO 3000 ML 
CONTENITORE RIGIDO 4000 ML 
CONTENITORE RIGIDO 5000 ML 
CONTENITORE RIGIDO 5500 ML 
CONTENITORE RIGIDO 8000 ML 
CONTENITORE RIGIDO 10000 ML 
CONTENITORE FLESSIBILE 3000 ML 
CONTENITORE FLESSIBILE 4500 ML 
CONTENITORE FLESSIBILE 5000 ML 
CONTENITORE FLESSIBILE 7000 ML 
CONTENITORE RIGIDO 3000 ML 
CONTENITORE RIGIDO 4000 ML 
CONTENITORE RIGIDO 5000 ML 
CONTENITORE RIGIDO 5500 ML 
CONTENITORE RIGIDO 8000 ML 
CONTENITORE RIGIDO 10000 ML 
CONTENITORE FLESSIBILE 3000 ML 
CONTENITORE FLESSIBILE 4500 ML 
CONTENITORE FLESSIBILE 5000 ML 
CONTENITORE FLESSIBILE 7000 ML 


Fascia SSN 
Cc 


Afd0NnNN001NNNNNNNANINnaNnN 


Dispensazione 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 


ATC 


BOSZA 
BOSZA 
BOSZA 
BOSZA 
BOSZA 
BOSZA 
BOSZA 
BOSZA 
BOSZA 
BOSZA 
BOSZA 
BOSZA 
BOSZA 
BOSZA 
BOSZA 
BOSZA 
BOSZA 
BOSZA 
BOSZA 
BOSZA 


Registrazione in Farmacia 
08/11/93 D) 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 LI! 
08/11/93 
08/11/93 Li 
08/11/93 U 
08/11/93 Di 
08/11/93 
08/11/93 CU) 
08/11/93 O] 
08/11/93 


DL] 


LL] 


Ò 


* SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 


08/11/98 Titolare AIC: BELLCO SPA 


Codice AIC Dossier Specialità: 031473 


N° AIC 
031473 010 
031473 022 
031473 034 


‘6 
/6 
16 


Confezione 
CONTENITORE RIGIDO 3000 ML 
CONTENITORE RIGIDO 5430 ML 
CONTENITORE RIGIDO 5500 ML 


Fascia SSN 
Cc 
Cc 
Cc 


Dispensazione 
RR 
RR 
RR 


ATC 
BOSZA 
BOSZA 
BOSZA 


Registrazione in Farmacia 
08/11/93 
08/11/93 L_] 
08/11/93 CD] 


| SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.UN)) 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 


Codice AIC Dossier Specialità: 031512 


08/11/98 Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL S.P.A. 


N° AIC 
031512 015 
031512 027 
031512 039 


/G 
/G 
/G 


Confezione 
SACCA CLEAR-FLEX 3000 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 5000 ML 
FUSTINI 3000 ML 


Fascia SSN 


Cc 
c 
Cc 
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Dispensazione 


RR 
RR 
RR 


ATC 
BOSZA 
BOSZA 
BOSZA 


Registrazione in Farmacia 
08/11/93 LU] 
08/11/93 
08/11/93 Lai 


20-8-1999 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 195 


Medicinali a Denominazione Generica 


031512 041 /G —FUSTINI 3500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 O 
031512 054 /G.—FUSTINI 5000 ML o RR BOSZA 08/11/93 

031512 066 /G —FUSTINI 10000 ML (o RR BOSZA 08/11/93 Li 
031512 078 /GFUSTINI 10700 ML c RR BOSZA 08/11/93 a 
031512 080 /G SACCA CLEAR-FLEX 2000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 

031512 092 /G SACCA CLEAR-FLEX 2500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 

031512 104 /G SACCA CLEAR-FLEX 3500 ML c RR BOSZA 08/11/93 DU 
031512 116 /G = SACCA CLEAR-FLEX 4000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 O 
031512 128 /G SACCA CLEAR-FLEX 4500 ML o RR BOSZA 08119 O 
031512 130 /G SACCA CLEAR-FLEX 5500 ML c RR BOSZA 081193 © 
031512 142 /G.— SACCA CLEAR-FLEX 6000 ML c RR BOSZA 08/11/93 DU 
031512 155 /G = SACCA CLEAR-FLEX 6500 ML o RR BOSZA 08/11/93 O 
031512 167 /G SACCA CLEAR-FLEX 7000 ML c RR BOSZA 08/11/93 Ei 
031512 179 /G_ SACCA CLEAR-FLEX 7500 ML c RR BOSZA 0811193 LI] 
031512 181 /G = SACCA CLEAR-FLEX 8000 ML c RR BOSZA 08/11/93 [1 
031512 193 /G SACCA CLEAR-FLEX 8500 ML c RR BOSZA 081193 Ul 
031512 205 /G =—SACCA CLEAR-FLEX 9000 ML c RR BOSZA 081193 © 
031512 217 /G = SACCA CLEAR-FLEX 9500 ML c RR BOSZA 08/11/93 DI 
031512 229 /G SACCA CLEAR-FLEX 10000 ML c RR BOSZA 08/11/93 O 
031512 231 /G. SACCA CLEAR-FLEX 10500 ML C RR BOSZA 08/11/93 

031512 243 /G. = SACCA CLEAR-FLEX 11000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 oi 
031512 256 /G —FUSTINO 2000 ML c RR BOSZA 08/11/93 DL) 
031512 268 /G —FUSTINO 2500 ML c RR BOSZA 08/11/93 DG 
031512 270 /G—FUSTINO 4000 ML c RR BOSZA 081193 UO 
031512 282 /G = FUSTINO 4500 ML c RR BOSZA 08/11/93 DG 
031512 294 /G.— FUSTINO 6000 ML c RR BOSZA 08/11/93 O 
031512306 /G = FUSTINO 5500 ML Cc RR BOSZA os1u93 LU 
031512 318 /G.— FUSTINO 6500 ML c RR BOSZA 081193 Ul 
031512 320 /G —FUSTINO 7000 ML c RR BOSZA 081193 O 
031512 332 /GFUSTINO 7500 ML c RR BOSZA 08/11/93 O 
031512 344 /G — FUSTINO 8000 ML c RR BOSZA 08/11/93 O 
031512 357 /G — FUSTINO 8500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 Ù 
031512 369 /G— FUSTINO 9000 ML c RR BOSZA 08/11/93 O 
031512 371 /G_. FUSTINO 9500 ML c RR BOSZA 081193 Ul 
031512 383 /G.—FUSTINO 10000 ML c RR BOSZA 08/11/93 DU 
031512 395 /G—FUSTINO 10500 ML c RR BOSZA 08/11/93 DL 
031512 407 /GFUSTINO 11000 ML c RR BOSZA 08/11/93 LU 
031512 419 /G —FUSTINO 11500 ML c RR BOSZA 08,193 Ul 
031512 421 /G_—FUSTINO 12000 ML (o RR BOSZA 08/11/93 DL 


SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) Codice AIC Dossier Specialità: 031524 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO 
FARMACEUTICA S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031524 010 /G TANICA 5 LT Cc RR BOSZA 08/11/93 C] 
031524 022 /G TANICA 10 LT Cc RR BOSZA 08/11/93 U 
| SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.UN.) Codice AIC Dossier Specialità: 031452 
i data prima registrazione specialità: 08/11/93 —DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOSOL S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031452 016 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 50 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 Li 
031452 028 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 100 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 O 
031452 030 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 5000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 Cl 
031452 042 /G SACCA PLASTICA RIGIDA 2500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 n 
031452 055 /G SACCA PLASTICA RIGIDA 3000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 D) 
031452 067 /G SACCA PLASTICA RIGIDA 3500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 O 
031452 079 /G SACCA PLASTICA RIGIDA 5000 MLO Cc RR BOSZA 08/11/93 O 
031452 081 /G SACCA PLASTICA RIGIDA 6000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 D 
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20-8-1999 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 195 


Medicinali a Denominazione Generica 


031452 093 /G SACCA PLASTICA RIGIDA 7000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 | 
031452 105 /G SACCA PLASTICA RIGIDA 8000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 i 
031452 117 /G SACCA PLASTICA RIGIDA 10000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 O] 
031452 129 /G SACCA PLASTICA RIGIDA 10700 ML (o) RR BOSZA 08/11/93 Li 
031452 131 /G SACCA PLASTICA RIGIDA 11000 ML (0) RR BOSZA 08/11/93 Li 
SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) Codice AIC Dossier Specialità: 031450 Î 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. ] 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATG Registrazione in Farmacia 
031450 012 /G SACCA PLASTICA 3 LT Cc RR BOSZA 08/11/93 DU] 
031450 024 /G SACCA PLASTICA 3,5 LT Cc RR BOSZA 08/11/93 DU 
031450 036 /G «= SACCA PLASTICA 4 LT Cc RR BOSZA 08/11/93 DL) 
031450 048 /G = SACCA PLASTICA 4,5 LT Cc RR BOSZA 08/11/93 LI] 
031450 051 /G SACCA PLASTICA 5 LT Cc RR BOSZA 08/11/93 LÌ 
031450 063 /G SACCA PLASTICA 5,5 LT Cc RR BOSZA 08/11/93 i 
031450 075 /G SACCAPLASTICA 6 LT Cc RR BOSZA 08/11/93 
031450 087 /G— SACCA PLASTICA 6,5 LT Cc RR BOSZA 08/11/93 U] 
031450 099 /G SACCA PLASTICA 7 LT Cc RR BOSZA 08/11/93 L] 
031450 101 /G «SACCA PLASTICA 7,5 LT Cc RR BOSZA 08/11/93 — 
031450 113 /G SACCA PLASTICA 8 LT Cc RR BOSZA 08/11/93 
031450 125 /G SACCA PLASTICA 8,5 LT Cc RR BOSZA 08/11/93 L! 
031450 137 /G __ SACCA PLASTICA 9 LT (6; RR BOSZA 08/11/93 Ù 
031450 149 /G SACCAPLASTICA 9,5 LT Cc RR BOSZA 08/11/93 LI 
031450 152 /G SACCA PLASTICA 10 LT Cc RR BOSZA 08/11/93 
031450 164 /G SACCA PLASTICA 10,7 LT Cc RR BOSZA 08/11/93 LU 
031450 176 /G FUSTINO 3 LITRI Cc RR BOSZA 04/09/97 fa 
031450 188 /G — FUSTINO 3,5 LITRI Cc RR BOSZA 04/09/97 
031450 190 /G FUSTINO 4 LITRI Cc RR BOSZA 04/09/97 LL] 
031450 202 /G FUSTINO 4,5 LITRI Cc RR BOSZA 04/09/97 
031450 214 /G FUSTINO 5 LITRI Cc RR BOSZA 04/09/97 
031450 226 /G FUSTINO 5,5 LITRI Cc RR BOSZA 04/09/97 De 
031450 238 /G —FUSTINO 6 LITRI Cc RR BOSZA 04/09/97 1] 
031450 240 /G — FUSTINO 6,5 LITRI Cc RR BOSZA 04/09/97 L 
031450 253 /G FUSTINO 7 LITRI Cc RR BOSZA 04/09/97 i 
031450 265 /G FUSTINO 7,5 LITRI Cc RR BOSZA 04/09/97 CL] 
031450 277 /G FUSTINO 8 LITRI e RR BOSZA 04/09/97 LI 
031450 289 /G FUSTINO 8,5 LITRI Cc RR BOSZA 04/09/97 (S 
031450 291 /G FUSTINO 9 LITRI Cc RR BOSZA 04/09/97 DI 
031450 303 /G FUSTINO 9,5 LITRI Cc RR BOSZA 04/09/97 1] 
031450 315 /G FUSTINO 10 LITRI Cc RR BOSZA 04/09/97 Li 
031450 327 /G FUSTINO 10,7 LITRI Cc RR BOSZA 04/09/97 Li 
SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N) Codice AIC Dossier Specialità: 031531 | 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031531 015 /G = CONTENITORE RIGIDO 2000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 CL] 
031531 027 /G CONTENITORE RIGIDO 3500 ML c RR BOSZA 08/11/93 
031531 039 /G CONTENITORE RIGIDO 5000 ML (o) RR BOSZA 08/11/93 L] 
031531 041 /G CONTENITORE RIGIDO 7500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 i] 
031531 054 /G CONTENITORE RIGIDO 10000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 n] 
031531 066 /G CONTENITORE FLESSIBILE 2000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 Li 
031531 078 /G CONTENITORE FLESSIBILE 3500 ML (o) RR BOSZA 08/11/93 Cl 
031531 080 /G CONTENITORE FLESSIBILE 5000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 LÌ 
031531 092 /G CONTENITORE FLESSIBILE 7500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 Ci 
031531 104 /G CONTENITORE FLESSIBILE 10000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 LU) 
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"SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.UN)) Codice AIC Dossier Specialità: 031440 i 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031440 011 /G SACCA RIGIDA 2800 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 N: 
031440 023 /G SACCA RIGIDA 3000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 LI 
031440 035 /G SACCA RIGIDA 3500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 (SI 
031440 047 /G SACCA RIGIDA 4000 ML (o RR BOSZA 08/11/93 Ù 
031440 050 /G SACCA RIGIDA 5000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 LÌ 
031440 062 /G SACCA RIGIDA 5430 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 O 
031440 074 /G SACCA RIGIDA 6000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 U 
031440 086 /G SACCA RIGIDA 8000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 Ù 
031440 098 /G SACCA RIGIDA 10000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 O 
SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) Codice AIC Dossier Specialità: 031476 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 =—DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONICO S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031476 017 /G CONTENITORE PLASTICA 3000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 a] 
031476 029 /G CONTENITORE PLASTICA 6000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 O 
031476 031 /G CONTENITORE PLASTICA 10000 ML (o) RR BOSZA 08/11/93 O 
031476 043 /G CONTENITORE PLASTICA 11000 ML (o) RR BOSZA 08/11/93 O 
| SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.UN.) Codice AIC Dossier Specialità: 031488 ! 
| dataprimaregistrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 
a N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031488 012 /G CONTENITORE RIGIDO LT 2,5 Cc RR BOSZA 08/11/93 Lj 
031488 024 /G CONTENITORE RIGIDO LT 3 Cc RR BOSZA 08/11/93 LU 
031488 036 /G CONTENITORE RIGIDO LT 5 Cc RR BOSZA 08/11/93 Cal 
031488 048 /G CONTENITORE RIGIDO LT 6 Cc RR BOSZA 08/11/93 U 
031488 051 /G CONTENITORE RIGIDO LT 7 Cc RR BOSZA 08/11/93 LU 
031488 063 /G CONTENITORE RIGIDO LT 8 Cc RR BOSZA 08/11/93 i] 
031488 075 /G CONTENITORE RIGIDO LT 10 Cc RR BOSZA 08/11/93 O 
031488 087 /G CONTENITORE RIGIDO LT 10,7 Cc RR BOSZA 08/11/93 n 


SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N) Codice AIC Dossier Specialità: 031436 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 


N° AIC “Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031436 013 /G CONTENITORE RIGIDO 3000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 [I 
031436 025 /G CONTENITORE RIGIDO 4000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 a 
031436 037 /G CONTENITORE RIGIDO 5000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 L! 
031436 049 /G CONTENITORE RIGIDO 5500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 1] 
031436 052 /G CONTENITORE RIGIDO 8000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 U 
031436 064 /G CONTENITORE RIGEDO 10000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 LU 
031436 076 /G CONTENITORE FLESSIBILE 3000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 O 
031436 088 /G CONTENITORE FLESSIBILE 4500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 O 
031436 090 /G CONTENITORE FLESSIBILE 5000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 OÙ 
031436 102 /G CONTENITORE FLESSIBILE 7000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 O 
i SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE E BASICHE PER EMODIALISI (RANGE F.UN.) Codice AIC Dossier Specialità: 031527 È 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO | 
FARMACEUTICA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031527 017 /G TANICA 5 LT [ei RR BOSZA 08/11/93 O 
031527 029 /G TANICA 10 LT Cc RR BOSZA 08/11/93 Dj 
| SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE E BASICHE PER EMODIALISI (RANGE F.UN) Codice AIC Dossier Specialità: 031456 | 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOSOL S.P.A. 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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031456 015 /G = SACCA PLASTICA FLESSIBILE 50 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 
031456 027 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 100 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 
031456 039 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1000 ML (6: RR BOSZA 08/11/93 UU] 
031456 041 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2000 ML (6) RR BOSZA 08/11/93 
031456 054 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 
031456 066 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 4500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 LJ 
031456 078 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 5000 ML (o) RR BOSZA 08/11/93 
031456 080 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2000+3000 ML (o) RR BOSZA 08/11/93 LÌ 
031456 092 /G = SACCA PLASTICA RIGIDA 2500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 D} 
031456 104 /G SACCA PLASTICA RIGIDA 3000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 O 
031456 116 /G SACCA PLASTICA RIGIDA 3500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 LÌ 
031456 128 /G SACCA PLASTICA RIGIDA 5000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 LI) 
031456 130 /G SACCA PLASTICA RIGIDA 6000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 LÌ 
031456 142 /G SACCA PLASTICA RIGIDA 7000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 O 
031456 155 /G SACCA PLASTICA RIGIDA 8000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 D] 
031456 167 /G SACCA PLASTICA RIGIDA 10000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 LD] 
031456 179 /G. SACCA PLASTICA RIGIDA 10700 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 D 
031456 181 /G. SACCAPLASTICA RIGIDA 11000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 LL] 
I SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE E BASICHE PER EMODIALISI (RANGE F.UN.) Codice AIC Dossier Specialità: 031540 
1 data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE 
î N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031540 014 /G CONTENITORE RIGIDO 2000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 
031540 026 /G CONTENITORE RIGIDO 3500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 L_ 
031540 038 /G CONTENITORE RIGIDO 5000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 LL] 
031540 040 /G CONTENITORE RIGIDO 7500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 U 
031540 053 /G CONTENITORE RIGIDO 10000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 O 
031540 065 /G CONTENITORE FLESSIBILE 2000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 i] 
031540 077 /G CONTENITORE FLESSIBILE 3500 ML (o) RR BOSZA 08/11/93 LI 
031540089 /G CONTENITORE FLESSIBILE 5000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 L] 
031540 091 /G CONTENITORE FLESSIBILE 7500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 LU] 
031540 103 /G CONTENITORE FLESSIBILE 10000 ML c RR BOSZA 08/11/93 LI 
Î SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE E BASICHE PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) Codice AIC Dossier Specialità: 031453 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
N° AIC Confezione i Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031453 018 /G. = SACCA RIGIDA 2800+10700 ML c RR BOSZA 08/11/93 Li 
031453 020 /G. = SACCA RIGIDA 3000+10700 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 Ss: 
à 031453 032 /G SACCA RIGIDA 3500+10700 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 a: 
031453 044 /G SACCA RIGIDA 5000+10000 ML ce RR BOSZA 08/11/93 Li 
031453 057 /G SACCA RIGIDA 5430+10000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 D) 
031453 069 /G SACCA RIGIDA 6000+10000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 LU 
031453 071 /G SACCA RIGIDA 5000+8000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 LU 
031453 083 /G = SACCA RIGIDA 6000+8000 ML E RR BOSZA 08/11/93 O) 
031453 095 /G SACCA RIGIDA 10000+8000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 L] 
031453 107 /G. SACCA RIGIDA 5000+6000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 LU 
031453 119 /G SACCA RIGIDA 6000+6000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 LI 
031453 121 /G SACCA RIGIDA 10000+6000 ML (©) RR BOSZA 08/11/93 LU 
| SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE E BASICHE PER EMODIALISI (RANGE F.UN.) Codice AIC Dossier Specialità: 031482 
Ì data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONICO S.P.A. 
L % 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione i ATC Registrazione in Farmacia 
031482 019 /G CONTENITORE PLASTICA 5000+6000 ML c RR BOSZA 08/11/93 {1} 
031482021 /G CONTENITORE PLASTICA 6000+6000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 cei 
031482033 /G CONTENITORE PLASTICA 6000+10000 ML EC RR BOSZA 08/11/93 L] 
031482 045 /G CONTENITORE PLASTICA 3000+11000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 E 
031482 058 /G CONTENITORE PLASTICA 6000+11000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 ER | 
031482 060 /G CONTENITORE PLASTICA 10000+10000 ML (0) RR BOSZA 08/11/93 U 
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SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.UN.) Codice AIC Dossier Specialità: 031454 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 —DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOSOL S.P.A. 


ONPAICO Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031454 010 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 50 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 LU] 
031454 022 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 100 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 U 
031454 034 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 5000 ML (o) RR BOSZA 08/11/93 LÌ) 
031454 046 /G SACCA PLASTICA RIGIDA 2500 ML C RR BOSZA 08/11/93 LJ 
031454 059 /G SACCA PLASTICA RIGIDA 3000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 O 
031454 061 /G SACCA PLASTICA RIGIDA 3500 ML (o) RR BOSZA 08/11/93 O 
031454 073 /G SACCA PLASTICA RIGIDA 5000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 DU) 
031454 085 /G SACCA PLASTICA RIGIDA 6000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 DU 
031454 097 /G SACCA PLASTICA RIGIDA 7000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 C] 
031454 109 /G SACCA PLASTICA RIGIDA 8000 ML c RR BOSZA 08/11/93 GL 
031454 111 /G SACCA PLASTICA RIGIDA 10000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 Lj 
031454 123 /G SACCA PLASTICA RIGIDA 10700 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 U 
031454 135 /G SACCA PLASTICA RIGIDA 11000 ML C RR BOSZA 08/11/93 O 

Î SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.UN,.) Codice AIC Dossier Specialità: 031470 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BELLCO SPA 
: 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031470 014 /G CONTENITORE RIGIDO 100 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 O 
031470 026 /G CONTENITORE RIGIDO 2900 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 
031470 038 /G | CONTENITORE RIGIDO 3000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 LI 
031470 040 /G CONTENITORE RIGIDO 4000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 DI) 
031470 053 /G CONTENITORE RIGIDO 4500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 i] 
031470 065 /G CONTENITORE RIGIDO 5000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 U 
031470 077 / CONTENITORE RIGIDO 5430 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 ÙU 
031470 089 /G CONTENITORE RIGIDO 5500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 DL] 
031470 091 /G CONTENITORE RIGIDO 10000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 Li 

SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N) Codice AIC Dossier Specialità: 031516 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031516 014 /G SACCA CLEAR-FLEX 3000 ML e RR BOSZA 08/11/93 
031516 026 /G SACCA CLEAR-FLEX 5000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 bel 
031516 038 /G FUSTINI 3000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 
031516 040 /G FUSTINI 3500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 L 
031516 053 /G FUSTINI 5000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 [Li 
031516 065 /G FUSTINI 10000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 LU 
031516 077 /G FUSTINI 10700 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 LU 
031516 089 /G SACCA CLEAR-FLEX 2000 ML E RR BOSZA 08/11/93 | 
031516 091 /G SACCA CLEAR-FLEX 2500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 U 
031516 103 /G SACCA CLEAR-FLEX 3500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 O 
031516 115 /G SACCA CLEAR-FLEX 4000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 
031516 127 /G SACCA CLEAR-FLEX 4500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 O 
031516 139 /G SACCA CLEAR-FLEX 5500 ML C RR BOSZA 08/11/93 DU 
031516 141 /G SACCA CLEAR-FLEX 6000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 
031516 154 /G SACCA CLEAR-FLEX 6500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 U 
031516 166 /G SACCA CLEAR-FLEX 7000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 Gi 
031516 178 /G SACCA CLEAR-FLEX 7500 ML (o) RR BOSZA 08/11/93 D] 
031516 180 /G SACCA CLEAR-FLEX 8000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 O 
031516 192 /G SACCA CLEAR-FLEX 8500 ML c RR BOSZA 08/11/93 O 
031516 204 /G SACCA CLEAR-FLEX 9000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 O 
031516 216 /G SACCA CLEAR-FLEX 9500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 O 
031516 228 /G SACCA CLEAR-FLEX 10000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 D 
031516 230 /G SACCA CLEAR-FLEX 10500 ML E RR BOSZA 08/11/93 DL 
031516 242 /G SACCA CLEAR-FLEX 11000 ML (o) RR BOSZA 08/11/93 L] 
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031516 255 
031516 267 
031516 279 
031516 281 
031516 293 
031516 305 
031516 317 
031516 329 
031516 331 
031516 343 
031516 356 
031516 368 
031516 370 
031516 382 
031516 394 
031516 406 
031516 418 
031516 420 


FUSTINO 2000 ML 
FUSTINO 2500 ML 
FUSTINO 4000 ML 
FUSTINO 4500 ML 
FUSTINO 6000 ML 
FUSTINO 5500 ML 
FUSTINO 6500 ML 
FUSTINO 7000 ML 
FUSTINO 7500 ML 
FUSTINO 8000 ML 
FUSTINO 8500 ML 
FUSTINO 9000 ML 
FUSTINO 9500 ML 
FUSTINO 10000 ML 
FUSTINO 10500 ML 
FUSTINO 11000 ML 
FUSTINO 11500 ML 
FUSTINO 12000 ML 
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BOSZA 
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SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.UN.) 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 
N° AIC Confezione 
031525 013 /G TANICA S LT 
031525 025 /G TANICA IO LT 


Data Rinnovo = 08/11/98 Titolare AIC: 


Fascia SSN 


Cc 
Cc 


Codice AIC Dossier Specialità: 031525 
BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO 


FARMACEUTICA S.P.A. 
Dispensazione ATC 
RR BOSZA 
RR BOSZA 


Registrazione in Farmacia 


08/11/93 O 
08/11/93 D 


| SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.UN.) 
| 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A? 


data prima registrazione specialità: 


[_ 

N° AIC 
031491 018 
031491 020 
031491 032 
031491 044 
031491 057 
031491 069 
031491 071 
031491 083 
031491 095 
031491 107 
031491 119 
031491 121 
031491 133 
031491 145 
031491 158 
031491 160 
031491 172 
031491 184 
031491 196 
031491 208 
031491 210 
031491 222 
031491 234 
031491 246 
031491 259 
031491 261 
031491 273 
031491 285 
031491 297 


08/11/93 


Data Rinnovo 


Codice AIC Dossier Specialità: 031491 


Confezione 
SACCA PLASTICA 3 LT 
SACCA PLASTICA 3,5 LT 
SACCA PLASTICA 4 LT 
SACCA PLASTICA 4,5 LT 
SACCA PLASTICA 5 LT 
SACCA PLASTICA 5,5 LT 
SACCA PLASTICA 6 LT 
SACCA PLASTICA 6,5 LT 
SACCA PLASTICA 7 LT 
SACCA PLASTICA 7,5 LT 
SACCA PLASTICA 8 LT 
SACCA PLASTICA 8,5 LT 
SACCA PLASTICA 9 LT 
SACCA PLASTICA 9,5 LT 
SACCA PLASTICA 10 LT 
SACCA PLASTICA 10,7 LT 
FUSTINO 3 LITRI 
FUSTINO 3,5 LITRI 
FUSTINO 4 LITRI 
FUSTINO 4,5 LITRI 
FUSTINO 5 LITRI 
FUSTINO 5,5 LITRI 
FUSTINO 6 LITRI 
FUSTINO 6,5 LITRI 
FUSTINO 7 LITRI 
FUSTINO 7,5 LITRI 
FUSTINO 8 LITRI 
FUSTINO 8,5 LITRI 
FUSTINO 9 LITRI 


Fascia SSN 


NONOAN1NNNVNNNANANNNNNNNNNNNNNNNNNAnNNN 


— 993 — 


Dispensazione 
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20-8-1999 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 195 


Medicinali a Denominazione Generica 


031491 309 /G 
031491 311 /G 
031491 323 /G 


FUSTINO 9,5 LITRI 
FUSTINO 10 LITRI 
FUSTINO 10,7 LITRI 


Cc 
Cc 
Cc 


RR 
RR 
RR 


BOSZA 
BOSZA 
BOSZA 


04/09/97 O 
04/09/97 O 
04/09/97 na) 


| SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.UN.) 


I data prima registrazione specialità: 


08/11/93 Data Rinnovo 


Codice AIC Dossier Specialità: 031535 | 


08/11/98 Titolare AIC: GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE 


© ONÒAIC 

031535 014 /G 
031535 026 /G 
031535 038 /G 
031535 040 /G 
031535 053 /G 
031535 065 /G 
031535 077 /G 
031535 089 /G 
031535 091 /G 
031535 103 /G 


pirvrzitanà 
UONEZIONE 


CONTENITORE RIGIDO 2000 ML 
CONTENITORE RIGIDO 3500 ML 
CONTENITORE RIGIDO 5000 ML 
CONTENITORE RIGIDO 7500 ML 
CONTENITORE RIGIDO 10000 ML 
CONTENITORE FLESSIBILE 2000 ML 
CONTENITORE FLESSIBILE 3500 ML 
CONTENITORE FLESSIBILE 5000 ML 
CONTENITORE FLESSIBILE 7500 ML 
CONTENITORE FLESSIBILE 10000 ML 


ACA0N10INOONO 


(e) 


Disper ISALIUIO 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 


ATO 
(at h°) 


BOSZA 
BOSZA 
BOSZA 
BOSZA 
BOSZA 
BOSZA 
BOSZA 
BOSZA 
BOSZA 
BOSZA 


Registrazione in Farmacia 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 


1000000 


JO] 


| SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.UN.) 


Idata prima registrazione specialità: 


08/11/93 Data Rinnovo 


08/11/98. Titolare AIC: MONICO S.P.A. 


Codice AIC Dossier Specialità: 


(=) 
w 
và 
PS 
ne 
e 


N° AIC 
031477 019 /G 
031477 021 /G 
031477 033 /G 
031477 045 /G 


Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
CONTENITORE PLASTICA 3000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 O 
CONTENITORE PLASTICA 6000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 L 
CONTENITORE PLASTICA 10000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 LI 
CONTENITORE PLASTICA 11000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 O 
SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.UN.) Codice AIC Dossier Specialità: 031489 n 


data prima registrazione specialità: 


N° AIG 
031489 014 /G 
031489 026 /G 
031489 038 /G 
031489 040 /G 
031489 053 /G 
031489 065 /G 
031489 077 /G 
031489 089 /G 


08/11/93 Data Rinnovo 


08/11/98 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 


R 


Confezione 


CONTENITORE RIGIDO LT 2,5 
CONTENITORE RIGIDO LT 3 
CONTENITORE RIGIDO LT 5 
CONTENITORE RIGIDO LT 6 
CONTENITORE RIGIDO LT 7 
CONTENITORE RIGIDO LT 8 
CONTENITORE RIGIDO LT 10 
CONTENITORE RIGIDO LT 10,7 


Fascia SSN 


Cc 


(o MeMeMeMelne: 


Cc 


Dispensazione 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 


ATC 
BOSZA 
BOSZA 
BOSZA 
BOSZA 
BOSZA 
BOSZA 
BOSZA 
BOSZA 


Registrazione in Farmacia 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 


5900 


CELEro 


i SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE F.UN.) 


data prima registrazione specialità: 


N° AIC 
031468 010 /G 
031468 022 /G 
031468 034 /G 
031468 046 /G 
031468 059 /G 


08/11/93 Data Rinnovo 


08/11/98 Titolare AIC: BELLCO SPA 


Codice AIC Dossier Specialità: 031468 


Confezione 


CONTENITORE RIGIDO 2900 ML 
CONTENITORE RIGIDO 5500 ML 
CONTENITORE RIGIDO 5900 ML 
CONTENITORE RIGIDO 10000 ML 
CONTENITORE RIGIDO 10700 ML 


Fascia SSN 


Dispensazione 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 


ATC 
BOSZA 
BOSZA 
BOSZA 
BOSZA 
BOSZA 


Registrazione in Farmacia 


08/11/93 Ci 
08/11/93 TI 
08/11/93 LI 
08/11/93 O 
08/11/93 Gi 


| SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE F.UN) 


data prima registrazione specialità: 


aa 


08/11/93 Data Rinnovo 


N° AIC 
031518 018 /G 
031518 020 /G 
031518 032 /G 
031518 044 /G 
031518 057 /G 
031518 069 /G 
031518 071 /G 
031518 083 /G 


Confezione 


SACCA CLEAR-FLEX 3000 ML 
SACCA CLEAR-FLEX 5000 ML 
FUSTINI 3000 ML 

FUSTINI 3500 ML 

FUSTINI 5000 ML 

FUSTINI 10000 ML 

FUSTINI 10700 ML 

SACCA CLEAR-FLEX 2000 ML 


Codice AIC Dossier Specialità: 031518 | 


08/11/98 Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL S.P.A. 


Fascia SSN 
Cc 


loNeMeMzeMzeMeno 
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Dispensazione 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 


ATC 
BOSZA 
BOSZA 
BOSZA 
BOSZA 
BOSZA 
BOSZA 
BOSZA 
BOSZA 


Registrazione in Farmacia 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 


OOO00Oa0O0d 


20-8-1999 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 195 


Medicinali a Denominazione Generica 


031518 095 /G = SACCA CLEAR-FLEX 2500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 Ci 
031518 107 /G SACCA CLEAR-FLEX 3500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 Li 
031518 119 /G SACCA CLEAR-FLEX 4000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 mi 
031518 121 /G SACCA CLEAR-FLEX 4500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 [i 
031518 133 /G SACCA CLEAR-FLEX 5500 ML (0) RR BOSZA 08/11/93 LU 
031518 145 /G SACCA CLEAR-FLEX 6000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 Ci 
031518 158 /G SACCA CLEAR-FLEX 6500 ML (6 RR BOSZA 08/11/93 Li 
031518 160 /G SACCA CLEAR-FLEX 7000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 [I 
031518 172 /G SACCA CLEAR-FLEX 7500 ML c RR BOSZA 08/11/93 O 
031518 184 /G SACCA CLEAR-FLEX 8000 ML (6 RR BOSZA 08/11/93 
031518 196 /G.« SACCA CLEAR-FLEX 8500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 LU] 
031518 208 /G = SACCA CLEAR-FLEX 9000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 fl 
031518 210 /G SACCA CLEAR-FLEX 9500 ML (o) RR BOSZA 08/11/93 L 
031518 222 /G SACCA CLEAR-FLEX 10000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 Li 
031518 234 /G SACCA CLEAR-FLEX 10500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 L) 
031518 246 /G SACCA CLEAR-FLEX 11000 ML (è RR BOSZA 08/11/93 D 
031518 259 /G FUSTINO 2000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 LD 
031518 261 /G_ = FUSTINO 2500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 
031518 273 /G— FUSTINO 4000ML c RR BOSZA 08/11/93 DL] 
031518 285 /G FUSTINO 4500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 LJ 
031518 297 /G FUSTINO 6000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 LI 
031518 309 /G __FUSTINO 5500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 LI 
031518311 /G = FUSTINO 6500ML Cc RR BOSZA 08/11/93 (st 
031518 323 /G FUSTINO 7000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 ui 
031518 335 /G FUSTINO 7500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 a 
031518 347 /G = FUSTINO 8000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 Si 
031518350 /G = FUSTINO 8500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93- [oi 
031518 362 /G FUSTINO 9000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 Li 
031518 374 /G = FUSTINO 9500 ML [ei RR BOSZA 08/11/93 LÌ 
031518 386 /G = FUSTINO 10000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 na 
031518 398 /G = FUSTINO 10500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 0] 
031518 400 /G FUSTINO 11000 ML (o) RR BOSZA 08/11/93 [3 
031518 412 /G FUSTINO 11500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 O 
031518 424 /G = FUSTINO 12000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 n 
| SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE F.UN.) Codice AIC Dossier Specialità: 031526 
1 data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO | 
È FARMACEUTICA S.P.A. all 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031526 015 /G TANICA S LT Cc RR BOSZA 08/11/93 DI 
031526 027 /G TANICA 10 LT (6) RR BOSZA 08/11/93 L! 
SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE F.UN.) Codice AIC Dossier Specialità: 031455 | 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOSOL S.P.A. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031455 013 /G. = SACCA PLASTICA FLESSIBILE 5000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 : 
031455 025 /G © SACCA PLASTICA RIGIDA 2500 ML (o) RR BOSZA 08/11/93 Ul 
031455 037 /G = SACCA PLASTICA RIGIDA 3000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 
031455 049 /G SACCA PLASTICA RIGIDA 3500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 LU 
031455 052 /G = SACCA PLASTICA RIGIDA 5000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 LU] 
031455 064 /G = SACCA PLASTICA RIGIDA 6000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 Li 
031455 076 /G SACCA PLASTICA RIGIDA 7000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 LU 
031455 088 /G SACCA PLASTICA RIGIDA 8000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 U 
031455 090 /G SACCA PLASTICA RIGIDA 10000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 LU 
031455 102 /G SACCA PLASTICA RIGIDA 10700 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 CD] 
031455 114 /G SACCA PLASTICA RIGIDA 11000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 DO] 
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Medicinali a Denominazione Generica 


Î SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) Codice AIC Dossier Specialità: 031492 
Î data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione — in Farmacia 
031492 010 /G SACCA PLASTICA 3 LT Cc RR BOSZA 08/11/93 U 
031492 022 /G SACCA PLASTICA 3,5 LT Cc RR BOSZA 08/11/93 LI 
031492 034 /G SACCA PLASTICA 4 LT Cc RR BOSZA 08/11/93 O 
031492 046 /G SACCA PLASTICA 4,5 LT Cc RR BOSZA 08/11/93 LI 
031492 059 /G SACCA PLASTICA 5 LT Cc RR BOSZA 08/11/93 na 
031492 061 /G SACCA PLASTICA 5,5 LT Cc RR BOSZA 08/11/93 U 
031492 073 /G SACCA PLASTICA 6 LT Cc RR BOSZA 08/11/93 O 
031492 085 /G SACCA PLASTICA 6,5 LT Cc RR BOSZA 08/11/93 na) 
031492 097 /G SACCA PLASTICA 7 LT Cc RR BOSZA 08/11/93 LÌ 
031492 109 /G SACCA PLASTICA 7,5 LT Cc RR BOSZA 08/11/93 O 
031492 111 /G SACCA PLASTICA 8 LT Cc RR BOSZA 08/11/93 O) 
031492 123 /G SACCA PLASTICA 8,5 LT Cc RR BOSZA 08/11/93 CD 
031492 135 /G SACCA PLASTICA 9 LT Cc RR BOSZA 08/11/93 O 
031492 147 /G. SACCAPLASTICA 95 LT Cc RR BOSZA 08/11/93 CL] 
031492 150 /G SACCA PLASTICA 10 LT Cc RR BOSZA 08/11/93 U 
031492 162 /G SACCA PLASTICA 10,7 LT Cc RR BOSZA 08/11/93 O 
031492 174 /G FUSTINO 3 LITRI Cc RR BOSZA 04/09/97 LÌ 
031492 186 /G FUSTINO 3,5 LITRI Cc RR BOSZA 04/09/97 O 
031492 198 /G FUSTINO 4 LITRI Cc RR BOSZA 04/09/97 CL) 
031492 200 /G FUSTINO 4,5 LITRI Cc RR BOSZA 04/09/97 DL) 
031492 212 /G FUSTINO 5 LITRI Cc RR BOSZA 04/09/97 DL) 
031492 224 /G FUSTINO 5,5 LITRI (e RR BOSZA 04/09/97 O 
031492 236 /G FUSTINO 6 LITRI Cc RR BOSZA 04/09/97 O 
031492 248 /G FUSTINO 6,5 LITRI Cc RR BOSZA 04/09/97 ) 
031492 251 /G FUSTINO 7 LITRI Cc RR BOSZA 04/09/97 O 
031492 263 /G FUSTINO 7,5 LITRI Cc RR BOSZA 04/09/97 O] 
031492 275 /G FUSTINO 8 LITRI Cc RR BOSZA 04/09/97 pa] 
031492 287 /G FUSTINO 8,5 LITRI Cc RR BOSZA 04/09/97 Cl. 
031492 299 /G FUSTINO 9 LITRI € RR BOSZA 04/09/97 Ci 
031492 301 /G FUSTINO 9,5 LITRI Cc RR BOSZA 04/09/97 Li 
031492 313 /G FUSTINO 10 LITRI c RR BOSZA 04/09/97 O 
031492 325 /G FUSTINO 10,7 LITRI (0) RR BOSZA 04/09/97 U 


| SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE F.UN) Codice AIC Dossier Specialità» 031539 | 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE 


Ì 


N° AIC ‘ Confezione "Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031539 012 /G CONTENITORE RIGIDO 2000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 D] 
031539 024 /G CONTENITORE RIGIDO 3500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 O 
031539 036 /G CONTENITORE RIGIDO 5000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 DI 
031539 048 /G CONTENITORE RIGIDO 7500 ML (6 RR BOSZA 08/11/93 U 
031539 051 /G CONTENITORE RIGIDO 10000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 O 
031539 063 /G —CONTENITORE FLESSIBILE 2000 ML (6; RR BOSZA 08/11/93 O] 
031539 075 /G CONTENITORE FLESSIBILE 3500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 U 
031539 087 /G CONTENITORE FLESSIBILE 5000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 CJ 
031539 099 /G CONTENITORE FLESSIBILE 7500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 U 
031539 101 /G CONTENITORE FLESSIBILE 10000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 O 


| SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE F.UN) Codice AIC Dossier Specialità: 031451 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.RL. 


(a 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031451 014 /G SACCA RIGIDA 5000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 ÙU 
031451 026 /G © SACCA RIGIDA 6000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 DU 
031451 038 /G SACCA RIGIDA 8000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 O 
031451 040 /G SACCA RIGIDA 10000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 La] 
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031451 053 /G = SACCA RIGIDA 10700 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 LI 

031451 065 /G SACCA RIGIDA 10800 ML (È RR BOSZA 08/11/93 L_ 

031451 077 /G SACCA RIGIDA 11500 ML (o) RR BOSZA 08/11/93 

031451 089 /G SACCA RIGIDA 11800 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 
SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE F.UN,) Codice AIC Dossier Specialità: 031479 

1 data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONICO S.P.A. 

x N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031479 013 /G CONTENITORE PLASTICA 3000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 0] 
031479 025 /G CONTENITORE PLASTICA 6000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 ER) 
031479 037 /G CONTENITORE PLASTICA 10000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 U 
031479 049 /G CONTENITORE PLASTICA 11000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 CJ 

SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE F.UN)) Codice AIC Dossier Specialità: 031490 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 

i N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031490 016 /G_ = CONTENITORE RIGIDO LT 2,5 Cc RR BOSZA 08/11/93 LI 
031490 028 /G CONTENITORE RIGIDO LT 3 Cc RR BOSZA 08/11/93 LU) 
031490 030 /G CONTENITORE RIGIDO LT 5 Cc RR BOSZA 08/11/93 U 
031490 042 /G CONTENITORE RIGIDO LT 6 Cc RR BOSZA 08/11/93 LJ 
031490 055 /G CONTENITORE RIGIDO LT 7 Cc RR BOSZA 08/11/93 O 
031490 067 /G CONTENITORE RIGIDO LT 8 (o) RR BOSZA 08/11/93 L] 
031490 079 /G CONTENITORE RIGIDO LT 10 Cc RR BOSZA 08/11/93 U] 
031490 081 /G CONTENITORE RIGIDO LT 10,7 Cc RR BOSZA 08/11/93 OD 

| SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE F.UN.) Codice AIC Dossier Specialità: 031443 

| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 

L 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031443 017 /G. = CONTENITORE RIGIDO 3000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 L] 
031443 029 /G CONTENITORE RIGIDO 4000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 LI 
031443 031 /G CONTENITORE RIGIDO 5000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 DI] 
031443 043 /G CONTENITORE RIGIDO 5500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 
031443 056 /G CONTENITORE RIGIDO 8000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 O 
031443 068 /G CONTENITORE RIGIDO 10000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 L] 
031443 070 /G CONTENITORE FLESSIBILE 3000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 LU 
031443 082 /G CONTENITORE FLESSIBILE 4500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 H 
031443 094 /G CONTENITORE FLESSIBILE 5000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 LÌ 

Cc RR BOSZA 08/11/93 


031443 106 /G CONTENITORE FLESSIBILE 7000 ML 


' SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) Codice AIC Dossier Specialità: 031522 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031522 016 /G SACCA CLEAR-FLEX 3000 ML c RR BOSZA 08/11/93 O 
031522 028 /G. SACCA CLEAR-FLEX 5000 ML c RR BOSZA 08/11/93 LI 
031522 030 /G —FUSTINI 3000 ML c RR BOSZA 08/11/93 LI 
031522 042 /G—FUSTINI 3500 ML c RR BOSZA 08/11/93 O 
031522 055 /G = FUSTINI 5000 ML c RR BOSZA 08/11/93 O 
031522 067 /G —FUSTINI 10000 ML c RR BOSZA 08/11/93 D) 
031522 079 /GFUSTINI 10700 ML c RR BOSZA 08/11/93 U 
031522 081 /G. = SACCA CLEAR-FLEX 2000 ML c RR BOSZA 08/11/93 D) 
031522 093 /G SACCA CLEAR-FLEX 2500 ML c RR BOSZA 08/11/93 U 
031522 105 /G SACCA CLEAR-FLEX 3500 ML c RR BOSZA 08/11/93 LU 
031522 117 /G. SACCA CLEAR-FLEX 4000 ML c RR BOSZA 08/11/93 O 
031522 129 /G = SACCA CLEAR-FLEX 4500 ML c RR BOSZA 08/11/93 U 
031522 131 /G = SACCA CLEAR-FLEX 5500 ML c RR BOSZA 08/11/93 LU] 
031522 143 /G = SACCA CLEAR-FLEX 6000 ML c RR BOSZA 08/11/93 DU] 
031522 156 /G = SACCA CLEAR-FLEX 6500 ML c RR BOSZA 08/11/93 U 
031522 168 /G SACCA CLEAR-FLEX 7000 ML c RR BOSZA 08/11/93 (E 
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RR BOSZA 08/11/93 


031522 170 /G SACCA CLEAR-FLEX 7500 ML Cc (ESA 
031522 182 /G SACCA CLEAR-FLEX 8000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 LI 
031522 194 /G SACCA CLEAR-FLEX 8500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 O 
031522 206 /G SACCA CLEAR-FLEX 9000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 Li 
031522 218 /G SACCA CLEAR-FLEX 9500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 O 
031522 220 /G SACCA CLEAR-FLEX 10000 ML c RR BOSZA 08/11/93 O 
031522 232 /G SACCA CLEAR-FLEX 10500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 LI 
031522 244 /G. SACCA CLEAR-FLEX 11000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 0] 
031522 25? /G FUSTINO 2000 ML c RR BOSZA 08/11/93 O 
031522 269 /G = FUSTINO 2500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 LU] 
031522 271 /G_ FUSTINO 4000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 LI 
031522 283 /G FUSTINO 4500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 L] 
031522 295 /G = FUSTINO 6000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 O 
031522 307 /G  FUSTINO S500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 O 
031522 319 /G FUSTINO 6500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 U] 
031522 321 /G = FUSTINO 7000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 [RnS 
031522 333 /G = FUSTINO 7500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 O 
031522 345 /G FUSTINO 8000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 O 
031522 358 /G FUSTINO 8500 ML (o; RR BOSZA 08/11/93 U 
031522 360 /G FUSTINO 9000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 O) 
031522 372 /G. FUSTINO 9500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 O 
031522 384 /G — FUSTINO 10000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 LI 
031522 396 /G = FUSTINO 10500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 O 
031522 408 /G FUSTINO 11000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 U 
031522 410 /G_ FUSTINO 11500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 I 
031522 422 /G FUSTINO 12000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 [e] 
I SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N) Codice AIC Dossier Specialità: 031528 I 
I data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO | 
Sa FARMACEUTICA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031528 019 /G TANICASLT (o; RR BOSZA 08/11/93 CI 
031528 021 /G. TANICA I0LT Cc RR BOSZA 08/11/93 DU] 
: SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N) Codice AIC Dossier Specialità: 031466 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOSOL S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031466 016 /G = SACCA PLASTICA RIGIDA 2500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 DU] 
031466 028 /G = SACCA PLASTICA RIGIDA 3000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 DU 
031466 030 /G SACCA PLASTICA RIGIDA 3500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 O 
031466 042 /G = SACCA PLASTICA RIGIDA 5000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 O] 
031466 055 /G = SACCA PLASTICA RIGIDA 6000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 DU 
031466 067 /G SACCA PLASTICA RIGIDA 7000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 O 
031466 079 /G = SACCA PLASTICA RIGIDA 8000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 U 
031466 081 /G = SACCA PLASTICA RIGIDA 10000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 U 
031466 093 /G SACCA PLASTICA RIGIDA 10700 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 YU 
031466 105 /G = SACCA PLASTICA RIGIDA 11000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 Ù 


SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO PER EMODIALISI (RANGE F.UN.) Codice AIC Dossier Specialità: 031541 | 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE | 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031541 016 /G = CONTENITORE RIGIDO 2000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 O 
031541 028 /G = CONTENITORE RIGIDO 3500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 U 
031541 030 /G CONTENITORE RIGIDO 5000 ML C RR BOSZA 08/11/93 CD) 
031541 042 /G = CONTENITORE RIGIDO 7500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 Di 
031541 055 /G = CONTENITORE RIGIDO 10000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 O 
031541 067 /G CONTENITORE FLESSIBILE 2000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 O 
031541 079 /G = CONTENITORE FLESSIBILE 3500 ML c RR BOSZA 08/11/93 DO 
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031541 081 /G CONTENITORE FLESSIBILE 5000 ML c RR BOSZA 08/11/93 O 
031541 093 /G CONTENITORE FLESSIBILE 7500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 LU 
031541 105 /G CONTENITORE FLESSIBILE 10000 ML c RR BOSZA 08/11/93 U 
| SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) Codice AIC Dossier Specialità: 031459 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031459 011 /G SACCA RIGIDA 5000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 Li 
031459 023 /G SACCA RIGIDA 6000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 LU 
031459 035 /G SACCA RIGIDA 8000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 LU 
031459 047 /G SACCA RIGIDA 10000 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 O 
SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) Codice AIC Dossier Specialità: 031484 | 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONICO S.P.A. | 
7 N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031484 013 /G = CONTENITORE PLASTICA 3000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 CI 
031484 025 /G CONTENITORE PLASTICA 5000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 O 
031484 037 /G CONTENITORE PLASTICA 6000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 O 
031484 049 /G = CONTENITORE PLASTICA 11000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 DJ 


SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) Codice AIC Dossier Specialità: 031496 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo = 08/11/98 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031496 019 /G CONTENITORE RIGIDO LT 2,5 Cc RR BOSZA 08/11/93 U 
031496 021 /G CONTENITORE RIGIDO LT 3 Cc RR BOSZA 08/11/93 LC) 
031496 033 /G CONTENITORE RIGIDO LT 5 Cc RR BOSZA 08/11/93 LC) 
031496 045 /G CONTENITORE RIGIDO LT 6 Cc RR BOSZA 08/11/93 DÌ 
031496 058 /G CONTENITORE RIGIDO LT 7 Cc RR BOSZA 08/11/93 O 
031496 060 /G CONTENITORE RIGIDO LT 8 Cc RR BOSZA 08/11/93 Li 
031496 072 /G CONTENITORE RIGIDO LT 10 Cc RR BOSZA 08/11/93 DU 
031496 084 /G CONTENITORE RIGIDO LT 10,7 Cc RR BOSZA 08/11/93 DI 


| SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N. Codice AIC Dossier Specialità: 031460 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo = 08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
N° AIC Confezione bali © ‘Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031460 013 /G CONTENITORE RIGIDO 3000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 Cj 
031460 025 /G CONTENITORE RIGIDO 4000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 G 
031460 037 /G CONTENITORE RIGIDO 5000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 Li 
031460 049 /G CONTENITORE RIGIDO 5500 ML C RR BOSZA 08/11/93 La 
031460 052 /G CONTENITORE RIGIDO 8000 ML (0) RR BOSZA 08/11/93 L) 
031460 064 /G CONTENITORE RIGIDO 10000 ML (6; RR BOSZA 08/11/93 1) 
031460 076 /G CONTENITORE FLESSIBILE 3000 ML ‘n RR BOSZA 08/11/93 CU] 
031460 088 /G = CONTENITORE FLESSIBILE 4500 ML € RR BOSZA 08/11/93 O 
031460 090 /G CONTENITORE FLESSIBILE 5000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 O 
031460 102 /G CONTENITORE FLESSIBILE 7000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 O) 


* SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO E GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.UN.) Codice AIC Dossier Specialità: 031495 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 —DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031495 017 /G = SACCA PLASTICA 3 LT c RR BOSZA 08/11/93 0] 
031495 029 /G = SACCA PLASTICA 35 LT c RR BOSZA 08/11/93 Ù 
031495 031 /G = SACCA PLASTICA 4 LT c RR BOSZA 08/11/93 Dj 
031495 043 /G = SACCA PLASTICA 4,5 LT c RR BOSZA 08/11/93 LÌ 
031495 056 /G SACCA PLASTICA S LT c RR BOSZA 08/11/93 Li 
031495 068 /G SACCA PLASTICA 5,5 LT c RR BOSZA 08/11/93 Ro 
031495 070 /G SACCA PLASTICA 6 LT c RR BOSZA 08/11/93 Li 
031495 082 /G = SACCA PLASTICA 6,5 LT c RR BOSZA 08/11/93 ii 
031495 094 /G SACCA PLASTICA 7 LT c RR BOSZA 08/11/93 U 
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031495 106 
031495 118 
031495 120 
031495 132 
031495 144 
031495 157 
031495 169 
031495 171 
031495 183 
031495 195 
031495 207 
031495 219 
031495 221 
031495 233 
031495 245 
031495 258 
031495 260 
031495 272 
031495 284 
031495 296 
031495 308 


16 


SACCA PLASTICA 7,5 LT 
SACCA PLASTICA 8 LT 
SACCA PLASTICA 8,5 LT 
SACCA PLASTICA 9 LT 
SACCA PLASTICA 9,5 LT 
SACCA PLASTICA 10 LT 
FUSTINO 3 LITRI 
FUSTINO 3,5 LITRI 
FUSTINO 4 LITRI 
FUSTINO 4,5 LITRI 
FUSTINO 5 LITRI 
FUSTINO 5,5 LITRI 
FUSTINO 6 LITRI 
FUSTINO 6,5 LITRI 
FUSTINO 7 LITRI 
FUSTINO 7,5 LITRI 
FUSTINO 8 LITRI 
FUSTINO 8,5 LITRI 
FUSTINO 9 LITRI 
FUSTINO 9,5 LITRI 
FUSTINO 10 LITRI 


' SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO PER EMODIALISI (RANGE F.UN.) 
Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BELLCO SPA 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 


N° AIC 
031475 015 


F.U.N) 


L data primaregistrazione specialità:- 08/11/93 — Data Rinnovo 


N° AIC 
031493 012 
031493 024 
031493 036 
031493 048 
031493 051 
031493 063 
031493 075 
031493 087 
031493 099 
031493 101 
031493 113 
031493 125 
031493 137 
031493 149 
031493 152 
031493 164 
031493 176 
031493 188 
031493 190 
031493 202 
031493 214 
031493 226 
031493 238 
031493 240 
031493 253 
031493 265 


/G 


Confezione 


O0O00N1N010N0NN1NNNNNNNDINNN 


c 


BOSZA 
BOSZA 
BOSZA 
BOSZA 
BOSZA 
BOSZA 
BOSZA 
BOSZA 
BOSZA 
BOSZA 
BOSZA 
BOSZA 
BOSZA 
BOSZA 
BOSZA 
BOSZA 
BOSZA 
BOSZA 
BOSZA 
BOSZA 
BOSZA 


08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
04/09/97 
04/09/97 
04/09/97 
04/09/97 
04/09/97 
04/09/97 
04/09/97 
04/09/97 
04/09/97 
04/09/97 
04/09/97 
04/09/97 
04/09/97 
04/09/97 
04/09/97 


JE) 


VOTI 


F00OOO0D0O0c0dGO0NOoDI 


CONTENITORE RIGIDO 10000 ML c 
SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE 


Confezione 
SACCA PLASTICA 3 LT 
SACCA PLASTICA 3,5 LT 
SACCA PLASTICA 4 LT 
SACCA PLASTICA 4,5 LT 
SACCA PLASTICA 5 LT 
SACCA PLASTICA 5,5 LT 
SACCA PLASTICA 6 LT 
SACCA PLASTICA 6,5 LT 
SACCA PLASTICA 7 LT 
SACCA PLASTICA 7,5 LT 
SACCA PLASTICA 8 LT 
SACCA PLASTICA 8,5 LT 
SACCA PLASTICA 9 LT 
SACCA PLASTICA 9,5 LT 
SACCA PLASTICA 10 LT 
FUSTINO 3 LITRI 
FUSTINO 3,5 LITRI 
FUSTINO 4 LITRI 
FUSTINO 4,5 LITRI 
FUSTINO 5 LITRI 
FUSTINO 5,5 LITRI 
FUSTINO 6 LITRI 
FUSTINO 6,5 LITRI 
FUSTINO 7 LITRI 
FUSTINO 7,5 LITRI 
FUSTINO 8 LITRI 


Fascia SSN 


QN00N0I010NNNNNINNNNNNAANANNANNNN 


— 1000 — 


Fascia SSN 


RR 


Codice AIC Dossier Specialità: 031475 


3 


| 


Dispensazione ATC 


BOSZA 


Registrazione in Farmacia 


08/11/93 D] 


Codice AIC Dossier Specialità: 031493 


08/11/98. Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 


Dispensazione ATC 
RR BOSZA 
RR BOSZA 
RR BOSZA 
RR BOSZA 
RR BOSZA 
RR BOSZA 
RR BOSZA 
RR BOSZA 
RR BOSZA 
RR BOSZA 
RR BOSZA 
RR BOSZA 
RR BOSZA 
RR BOSZA 
RR BOSZA 
RR BOSZA 
RR BOSZA 
RR BOSZA 
RR BOSZA 
RR BOSZA 
RR BOSZA 
RR BOSZA 
RR BOSZA 
RR BOSZA 
RR BOSZA 
RR BOSZA 


Registrazione in Farmacia 


08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
08/11/93 
04/09/97 
04/09/97 
04/09/97 
04/09/97 
04/09/97 
04/09/97 
04/09/97 
04/09/97 
04/09/97 
04/09/97 
04/09/97 


100 
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031493 277 /G FUSTINO 8,5 LITRI Cc RR BOSZA 04/09/97 CL] 
031493 289 /G FUSTINO 9 LITRI Cc RR BOSZA 04/09/97 DL) 
031493 291 /G FUSTINO 9,5 LITRI Cc RR BOSZA 04/09/97 DL] 
031493 303 /G FUSTINO 10 LITRI Cc RR BOSZA 04/09/97 DU) 
SOLUZIONI CONCENTRATE SENZA ACETATO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) Codice AIC Dossier Specialità: 031529 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 =DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO 
= 5 FARMACEUTICA S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031529 011 /G TANICA 5 LT Cc RR BOSZA 08/11/93 O 
031529 023 /G TANICA 10 LT Cc RR BOSZA 08/11/93 O 

SOLUZIONI CONCENTRATE SENZA ACETATO PER EMODIALISI {RANGE F.U.N.) Codice AIC Dossier Specialità: 031467 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOSOL S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031467 018 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 50 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 U 
031467 020 /G. SACCA PLASTICA FLESSIBILE 100 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 LU] 
031467 032 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 UO 
031467 044 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 O 
031467 057 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 DÌ 
031467 069 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 4500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 D) 
031467 071 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 5000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 L} 
031467 083 /G  >'SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2000+3000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 U 
031467 095 /G = SACCA PLASTICA RIGIDA 2500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 U] 
031467 107 /G SACCA PLASTICA RIGIDA 3000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 [nn 
031467 119 /G = SACCA PLASTICA RIGIDA 3500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 GO 
031467 121 /G SACCA PLASTICA RIGIDA 5000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 LU] 
031467 133 /G SACCA PLASTICA RIGIDA 6000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 LU] 
031467 145 /G SACCA PLASTICA RIGIDA 7000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 
031467 158 /G SACCA PLASTICA RIGIDA 8000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 LI 
031467 160 /G SACCA PLASTICA RIGIDA 10000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 Lu 
031467 172 /G SACCA PLASTICA RIGIDA 10700 ML (o) RR BOSZA 08/11/93 il 
031467 184 /G SACCA PLASTICA RIGIDA 11000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 LI 
031467 196 /G SACCA FLESSIBILE 1000+5000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 Li 


SOLUZIONI CONCENTRATE SENZA ACETATO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) Codice AIC Dossier Specialità: 031543 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031543 010 /G CONTENITORE RIGIDO 2000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 1) 
031543 022 /G. CONTENITORE RIGIDO 3500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 [] 
031543 034 /G = CONTENITORE RIGIDO 5000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 DL] 
031543 046 /G CONTENITORE RIGIDO 7500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 LI 
031543 059 /G = CONTENITORE RIGIDO 10000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 DU 
031543 061 /G CONTENITORE FLESSIBILE 2000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 LU 
031543 073 /G CONTENITORE FLESSIBILE 3500 ML c RR BOSZA 08/11/93 DL) 
031543 085 /G = CONTENITORE FLESSIBILE 5000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 DL) 
031543 097 /G CONTENITORE FLESSIBILE 7500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 DL] 
031543 109 /G. CONTENITORE FLESSIBILE 10000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 LI) 


‘ SOLUZIONI CONCENTRATE SENZA ACETATO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N) Codice AIC Dossier Specialità: 031478 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031478 011 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 3000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 O 
031478 023 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 4500 ML (o) RR BOSZA 08/11/93 O 
031478 035 /G = SACCA PLASTICA FLESSIBILE 5000 ML C RR BOSZA 08/11/93 L] 
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ron CONCENTRATE SENZA ACETATO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N)) Codice AIC Dossier Specialità: 031486 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONICO S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

031486 018 /G CONTENITORE PLASTICA 3000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 ne 
031486 020 /G CONTENITORE PLASTICA 5000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 U 
031486 032 /G CONTENITORE PLASTICA 6000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 Lu 
031486 044 /G CONTENITORE PLASTICA 11000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 O 

| SOLUZIONI CONCENTRATE SENZA ACETATO PER EMODIALISI (RANGE F.UN.)) Codice AIC Dossier Specialità: 031513 

| : dataprimaregistrazione specialità. 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 

ti 
N AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031513 017 /G CONTENITORE FLESSIBILE LT 1 Cc RR BOSZA 08/11/93 CL] 
031513 029 /G CONTENITORE FLESSIBILE LT 1,5 (o) RR BOSZA 08/11/93 U 
031513 031 /G CONTENITORE FLESSIBILE LT 3 Cc RR BOSZA 08/11/93 U 

| SOLUZIONI CONCENTRATE SENZA ACETATO PER EMODIALISI (RANGE FUN) Codice AIC Dossier Specialità: 031461 

Î data prima registrazione specialità: 08/1193 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 

031461 015 /G CONTENITORE RIGIDO 3000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 na; 
031461 027 /G CONTENITORE RIGIDO 4000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 U 
031461 039 /G CONTENITORE RIGIDO 5000 ML (e) RR BOSZA 08/11/93 O 
031461 041 /G = CONTENITORE RIGIDO 5500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 LU] 
031461 054 /G CONTENITORE RIGIDO 8000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 O 
031461 066 /G = CONTENITORE RIGIDO 10000 ML (6; RR BOSZA 08/11/93 
031461 078 /G CONTENITORE FLESSIBILE 3000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 O 
031461 080 /G CONTENITORE FLESSIBILE 4500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 Le 
031461 092 /G CONTENITORE FLESSIBILE 5000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 Ci 
031461 104 /G CONTENITORE FLESSIBILE 7000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 D 


SOLUZIONI CONCENTRATE SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) Codice AIC Dossier Specialità: 031449 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031449 010 /G SACCA RIGIDA 2800 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 O 
031449 022 /G SACCA RIGIDA 3000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 ÙU 
031449 034 /G SACCA RIGIDA 3500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 O 
031449 046 /G SACCA RIGIDA 4000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 O 
031449 059 /G SACCA RIGIDA 5000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 O 
031449 061 /G SACCA RIGIDA 5430 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 nn 
031449 073 /G SACCA RIGIDA 6000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 U 
031449 085 /G SACCA RIGIDA 8000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 Ci 
031449 097 /G SACCA RIGIDA 10000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 L] 

SOLUZIONI DIALISI PERITONEALE RANG FUN Cadice AIC Dossier Specialità: 032625 | 
: data prima registrazione specialità: 08/01/97 Data Rinnovo Titolare AIC: I.R.I.S: BIOMEDICA INDUSTRIA RICERCA SUD 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032625 016 /G SACCA PVC 2000 ML Cc RR BOSDA 08/01/97 U 
032625 028 /G SACCA PVC 5000 ML (o) RR BOSDA 08/01/97 G 
032625 030 /G SACCA PVC 1.500 ML Cc RR BOSDA 08/01/97 O 
032625 042 /G SACCA PVC 2.500 ML (0) RR BOSDA 08/01/97 U 

SOLUZIONI PER BIOFILTRAZIONE (RANGE F.UN) Codice AIC Dossier Specialità: 031439 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: AGUETTANT ITALIA S.R.L. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031439 019 /G SACCA PLASTICA 3000 ML Cc RR BOSZB 08/11/93 DU 
031439 021 /G SACCA PLASTICA 4500 ML Cc RR BOSZB 08/11/93 U 
031439 033 /G SACCA PLASTICA 5000 ML C RR BOSZB 08/11/93 DU] 
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20-8-1999 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 195 


Medicinali a Denominazione Generica 


| SOLUZIONI PER BIOFILTRAZIONE (RANGE F.U.N.) Codice AIC Dossier Specialità: 031511 
| —dataprimaregistrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL S.P.A. 


e 


— N°AIC ‘ Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031511 013 /G SACCA CLEAR-FLEX 2000 ML Cc RR BOSZB 08/11/93 Li 
031511025 /G SACCA CLEAR-FLEX 3000 ML Cc RR BOSZB 08/11/93 L] 
031511 037 /G SACCA CLEAR-FLEX 5000 ML Cc RR BOSZB 08/11/93 0) 
031511049 /G SACCA CLEAR-FLEX 5500 ML Cc RR BOSZB 08/11/93 LI 
031511 052 /G = SACCA CLEAR-FLEX 2500 ML Cc RR BOSZB 08/11/93 LI] 
031511 064 /G = SACCA CLEAR-FLEX 3500 ML Cc RR BOSZB 08/11/93 U 
031511076 /G SACCA CLEAR-FLEX 4000 ML Cc RR BOSZB 08/11/93 O 
031511 088 /G SACCA CLEAR-FLEX 4500 ML Cc RR BOSzB 08/11/93 O) 
031511 090 /G SACCA CLEAR-FLEX 6000 ML Cc RR B0OSZB 08/11/93 LU) 

SOLUZIONI PER BIOFILTRAZIONE (RANGE F.U.N.) Codice AIC Dossier Specialità: 031472 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOSOL S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031472 018 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1000 ML Cc RR BOSZB 08/11/93 DU] 
031472 020 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1500 ML Cc RR BOSZB 08/11/93 O 
031472 032 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2000 ML Cc RR BOSZB 08/11/93 O 
031472 044 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2500 ML Cc RR BOSZB 08/11/93 U 
031472 057 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 3000 ML Cc RR BOSzB 08/11/93 O) 
031472 069 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 4500 ML G RR BOSZB 08/11/93 
031472071 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 5000 ML Cc RR BOSZB 08/11/93 O 
031472 083 /G— SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2000+3000 ML Cc RR BOSZB 08/11/93 L 
031472 095 /G SACCAPLASTICA FLESSIBILE 1000+5000 ML C RR B0OSZB 08/11/93 


| SOLUZIONI PER BIOFILTRAZIONE (RANGE FUN.) Codice AIC Dossier Specialità: 031485 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 


L 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031485 016 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2000 ML Cc RR BOSZB 08/11/93 O) 
031485 028 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 3000 ML Cc RR BOSZB 08/11/93 D 
031485 030 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 4000 ML Cc RR B0SZB 08/11/93 GO 
| SOLUZIONI PER BIOFILTRAZIONE (RANGE F.U.N.) Codice AIC Dossier Specialità: 031519 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 
I 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031519010 /G CONTENITORE FLESSIBILE LT 1 Cc RR BOSZB 08/11/93 Dj 
031519022 /G_ CONTENITORE FLESSIBILE LT 2 Cc RR B05ZB 08/11/93 Li 
031519034 /G CONTENITORE FLESSIBILE LT 3 Cc RR B0SZB 08/11/93 DL 
i SOLUZIONI PER BIOFILTRAZIONE (RANGE F.U.N.) Codice AIC Dossier Specialità: 031464 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031464 011 /G CONTENITORE FLESSIBILE 1000 ML Cc RR BOSZB 08/11/93 O 
031464 023 /G CONTENITORE FLESSIBILE 2000 ML C RR B0SZB 08/11/93 U 
031464 035 /G CONTENITORE FLESSIBILE 3500 ML Cc RR BOSZB 08/11/93 O 
031464 047 /G CONTENITORE FLESSIBILE 4000 ML Cc RR BOSzB 08/11/93 O 
031464 050 /G CONTENITORE FLESSIBILE 4500 ML Cc RR BOSZB 08/11/93 [] 
031464 062 /G CONTENITORE FLESSIBILE 5000 ML Cc RR BOSZB 08/11/93 U 


SOLUZIONI PER DIALISI PERITONEALE (RANGE F.U.N.) Codice AIC Dossier Specialità: 031435 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: AGUETTANT ITALIA S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031435 011 /G SACCA PLASTICA 500 ML Cc RR BOSDA 08/11/93 O 
031435 023 /G SACCA PLASTICA 1000 ML (6) RR BOSDA 08/11/93 DU] 
031435 035 /G SACCA PLASTICA 1500 ML Cc RR BOSDA 08/11/93 [nn 
031435 047 /G SACCA PLASTICA 2000 ML Cc RR BOSDA 08/11/93 O 
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20-8-1999 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 195 


Medicinali a Denominazione Generica 


031435 050 /G SACCA PLASTICA 2500 ML Cc RR BOSDA 08/11/93 Di 
031435 062 /G SACCA PLASTICA 3000 ML Cc RR BOSDA 08/11/93 LÌ 
031435 074 /G SACCA PLASTICA 5000 ML Cc RR BOSDA 08/11/93 GG 
SOLUZIONI PER DIALISI PERITONEALE (RANGE F.UN.) Codice AIC Dossier Specialità: 031503 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BAXTER S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031503 016 /G SACCA FLESSIBILE 500 ML Cc RR BOSDA 08/11/93 O 
031503 028 /G« SACCA FLESSIBILE 1000 ML Cc RR BOSDA 08/11/93 [na 
031503 030 /G— SACCA FLESSIBILE 1500 ML Cc RR BOSDA 08/11/93 U 
031503 042 /G. SACCA FLESSIBILE 2000 ML Cc RR BOSDA 08/11/93 O 
031503 055 /G = SACCA FLESSIBILE 2500 ML Cc RR BOSDA 08/11/93 O 
031503 067 /G SACCA FLESSIBILE 3000 ML Cc RR BOSDA 08/11/93 O 
031503 079 /G = SACCA FLESSIBILE 4000 ML Cc RR BOSDA 08/11/93 O 
031503 081 /G_ SACCAFLESSIBILE 4500 ML Cc RR BOSDA 08/11/93 O 
031503 093 /G —SACCA FLESSIBILE 5000 ML Cc RR BOSDA 08/11/93 U 

SOLUZIONI PER DIALISI PERITONEALE (RANGE F.UN.) Codice AIC Dossier Specialità: 031508 

Î data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031508 017 /G = SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML Cc RR BOSDA 08/11/93 O 
031508 029 /G = SACCA CLEAR-FLEX 1500 ML Cc RR BOSDA 08/11/93 O 
031508 031 /G SACCA CLEAR-FLEX 2000 ML Cc RR BOSDA 08/11/93 U 
031508 043 /G = SACCA CLEAR-FLEX 2500 ML Cc RR BOSDA 08/11/93 O 
031508 056 /G = SACCA CLEAR-FLEX 3000 ML. Cc RR BOSDA 08/11/93 U 
031508 068 /G = SACCA CLEAR-FLEX 5000 ML Cc RR BOSDA 08/11/93 O 
031508 070 /G = SACCA CLEAR-FLEX 3500 ML Cc RR BOSDA 08/11/93 O 
031508 082 /G SACCA CLEAR-FLEX 4000 ML (o) RR BOSDA 08/11/93 Gi 
031508 094 /G = SACCA CLEAR-FLEX 4500 ML Cc RR BOSDA 08/11/93 DT 
031508 106 /G SACCA CLEAR-FLEX 5500 ML Cc RR BOSDA 08/11/93 U 
031508 118 /G « SACCA CLEAR-FLEX 6000 ML Cc RR BOSDA 08/11/93 DJ 

SOLUZIONI PER DIALISI PERITONEALE (RANGE F.UN.) Codice AIC Dossier Specialità: 031469 | 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOSOL S.P.A. Î 

L - tai ae ) 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031469 012 /G = SACCA PLASTICA FLESSIBILE 500 ML Cc RR BOSDA 08/11/93 
031469 024 /G. SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1000 ML Cc RR BOSDA 08/11/93 O] 
031469 036 /G «SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1500 ML Cc RR BOSDA 08/11/93 LI 
031469 048 /G— SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2000 ML Cc RR BOSDA 08/11/93 GL 
031469 051 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2500 ML Cc RR BOSDA 08/11/93 DU] 
031469 063 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 3000 ML Cc RR BOSDA 08/11/93 D 
031469 075 /G = SACCA PLASTICA FLESSIBILE 4000 ML Cc RR BOSDA 08/11/93 DU 
031469 087 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 4500 ML Cc RR BOSDA 08/11/93 n 
031469 099 /G = SACCA PLASTICA FLESSIBILE 5000 ML Cc RR BOSDA 08/11/93 O 
031469 101 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2000+150+100 ML Cc RR BOSDA 08/11/93 O 
031469 113 /G SACCA PLASTICA RIGIDA 10000 ML C RR BOSDA 08/11/93 O 


| SOLUZIONI PER DIALISI PERITONEALE (RANGE F.UN.) Codice AIC Dossier Specialità: 
! data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE 


[mi 
Dei 
er 
va 
ta 
N) 
Vena 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031532 017 /G SACCA RIGIDA 2000 ML Cc RR BOSDA 08/11/93 DI 
031532 029 /G © SACCA RIGIDA 3500 ML Cc RR BOSDA 08/11/93 O 
031532 031 /G = SACCA RIGIDA 5000 ML Cc RR BOSDA 08/11/93 U 
031532 043 /G SACCA RIGIDA 7500 ML Cc RR BOSDA 08/11/93 O 
031532 056 /G SACCA RIGIDA 10000 ML Cc RR BOSDA 08/11/93 G 
031532 068 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1000 ML C RR BOSDA 08/11/93 U 
031532 070 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1500 ML Cc RR BOSDA 08/11/93 Gi 
031532 082 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2000 ML Cc RR BOSDA 08/11/93 DÌ 
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20-38-1999 


Medicinali a Denominazione Generica 
031532 094 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2000+2000 ML 
031532 106 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2500 ML 
031532 118 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 3000 ML 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


c RR BOSDA 08/11/93 Di 
(o. RR BOSDA 08/11/93 u 
lo RR BOSDA 08/11/93 fol 


I SOLUZIONI PER DIALISI PERITONEALE (RANGE F.UN) 


Codice AIC Dossier Specialità: 031481 


Serie generale - n. 195 


| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 

7 N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031481 017 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2000 ML (è RR BOSDA 08/11/93 L] 
031481 029 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 5000 ML Cc RR BOSDA 08/11/93 8, 

i SOLUZIONI PER DIALISI PERITONEALE (RANGE F.UN.) Codice AIC Dossier Specialità; 031514 

data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 

“N°AIC Confezione i Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031514 019 /G CONTENITORE FLESSIBILE LT 1 Cc RR BOSDA 08/11/93 O 
031514 021 /G CONTENITORE FLESSIBILE LT 1,5 Cc RR BOSDA 08/11/93 906) 
031514 033 /G CONTENITORE FLESSIBILE LT 2 Cc RR BOSDA 08/11/93 EJ 
031514 045 /G CONTENITORE FLESSIBILE LT 2,5 (o) RR BOSDA 08/11/93 LU 
031514 058 /G = CONTENITORE FLESSIBILE LT 3 Cc RR BOSDA 08/11/93 O 
031514 060 /G CONTENITORE FLESSIBILE LT 5 Cc RR BOSDA 08/11/93 LU] 
031514 072 /G CONTENITORE RIGIDO LT 10 Cc RR BOSDA 08/11/93 O 

SOLUZIONI PER DIALISI PERITONEALE (RANGE F.UN b) Codice AIC Dossier Specialità: 031462 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98. Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
j 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031462 017 /G CONTENITORE FLESSIBILE 1000 ML Cc RR BOSDA 08/11/93 CI 
031462 029 /G CONTENITORE FLESSIBILE 2000 ML Cc RR BOSDA 08/11/93 ni 
031462 031 /G CONTENITORE FLESSIBILE 3500 ML (o) RR BOSDA 08/11/93 CL] 
031462 043 /G CONTENITORE FLESSIBILE 4000 ML Cc RR BOSDA 08/11/93 O 
031462 056 /G = CONTENITORE FLESSIBILE 4500 ML Cc RR BOSDA 08/11/93 LU 
031462 068 /G = CONTENITORE FLESSIBILE 5000 ML Cc RR BOSDA 08/11/93 
| SOLUZIONI PER EMODIAFILTRAZIONE (RANGE F.UN.) Codice AIC Dossier Specialità: 031438 | 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC- AGUETTANT ITALIA S.R.L. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031438 017 /G. SACCA PLASTICA 3000 ML Cc RR BOSZ 08/11/93 LÌ 
031438 029 /G. SACCA PLASTICA 4500 ML Cc RR BOSZ 08/11/93 D] 
031438 031 /G SACCA PLASTICA 5000 ML Cc RR BOSZ 08/11/93 [L]) 
I SOLUZIONI PER EMODIAFILTRAZIONE (RANGE F.UN.) Codice AIC Dossier Specialità: 031510 | 
i data prima registraziene specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL S.P.A. I 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031510 011 /G SACCA CLEAR-FLEX 2000 ML Cc RR BOSZ 08/11/93 LU] 
031510 023 /G SACCA CLEAR-FLEX 3000 ML Cc RR BOSZ 08/11/93 O 
031510 035 /G SACCA CLEAR-FLEX 5000 ML Cc RR BOSZ 08/11/93 O 
031510 047 /G SACCA CLEAR-FLEX 5500 ML Cc RR BOSZ 08/11/93 0 
031510 050 /G = SACCA CLEAR-FLEX 2500 ML Cc RR BOSZ 08/11/93 LD] 
031510 062 /G. SACCA CLEAR-FLEX 3500 ML Cc RR BOSZ 08/11/93 O 
031510 074 /G SACCA CLEAR-FLEX 4000 ML (o) RR BOSZ 08/11/93 DU] 
031510 086 /G SACCA CLEAR-FLEX 4500 ML Cc RR BOSZ 08/11/93 O 
031510 098 /G SACCA CLEAR-FLEX 6000 ML (i RR BOSZ 08/11/93 O 
i SOLUZIONI PER EMODIAFILTRAZIONE (RANGE F.U.N.) Codice AIC Dossier Specialità: 031474 


1 dataprimaregistrazione specialità: 08/11/99 =—Data Rinnovo 08/11/98 
i 


Titolare AIC: BIOSOL S.P.A. 


N° AIC 
031474 012 /G 
031474 024 /G 
031474 036 /G 
031474 048 /G 


Confezione 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 4500 ML 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 5000 ML 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1500 ML 
SACCA PLASTICA FLESSIBILE 3000 ML 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
lo RR BOSZ 08/11/93 DO) 
lo RR BOSZ 08/11/93 L] 

C RR BOSZ 08/11/93 UU 
lo RR BOSZ 08/11/93 Ù) 
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20-8-1999 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 195 


Medicinali a Denominazione Generica 


031474 051 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2000+3000 ML Cc RR BOSZ 08/11/93 [nn 
031474 063 /G — SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1000+5000 ML (e; RR BOSZ 08/11/93 U 
SOLUZIONI PER EMODIAFILTRAZIONE (RANGE F.UN.) Codice AIC Dossier Specialità: 031501 

Î data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 

i N° AIC ‘Confezione ì n Fascia SSN © “ Dispensazione ATO | Registrazione in Farmacia 
031501 012 /G = SACCAPLASTICA 1000 ML Cc RR BOSZ 08/11/93 O 
031501 024 /G SACCA PLASTICA 1500 ML Cc RR BOSZ 08/11/93 O 
031501 036 /G SACCA PLASTICA 2000 ML Cc RR BOSZ 08/11/93 O 
031501 048 /G = SACCA PLASTICA 2500 ML Cc RR BOSZ 08/11/93 O 
031501 051 /G SACCA PLASTICA 3000 ML c RR BOSZ 08/11/93 O 
031501 063 /G = SACCA PLASTICA 3500 ML (o; RR BOSZ 08/11/93 O] 
031501 075 /G = SACCA PLASTICA 4000 ML (i RR BOSZ 08/11/93 O 
031501 087 /G SACCA PLASTICA 4500 ML Cc RR BOSZ 08/11/93 [na 
031501 099 /G = SACCA PLASTICA 5000 ML Cc RR BOSZ 08/11/93 CL] 


SOLUZIONI PER EMODIAFILTRAZIONE (RANGE F.UN.) Codice AIC Dossier Specialità: 031487 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione inFarmacia 
031487 010 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1000 ML Cc RR BOSZ 08/11/93 O 
031487 022 /G° SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2000 ML Cc RR BOSZ 08/11/93 ai 
031487 034 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 3000 ML Cc RR BOSZ 08/11/93 O 
031487 046 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 4000 ML () RR BOSZ 08/11/93 O 
031487 059 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 4500 ML Cc RR Bosz nel1oi CL] 
031487 061 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 5000 ML Cc RR BOSZ 08/11/93 O 

SOLUZIONI PER EMODIAFILTRAZIONE (RANGE F.UN)) Codice AIC Dossier Specialità: 031520 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031520 012 /G CONTENITORE FLESSIBILE LT 4,5 Cc RR BOSZ 08/11/93 O 
031520 024 /G CONTENITORE FLESSIBILE LT 5 Cc RR BOSZ 08/11/93 O 

[ SOLUZIONI PER EMODIAFILTRAZIONE (RANGE F.U.N) Codice AIC Dossier Specialità: 031465 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031465 014 /G CONTENITORE FLESSIBILE 1000 ML Cc RR BOSZ 08/11/93 O 
031465 026 /G CONTENITORE FLESSIBILE 2000 ML Cc RR BOSZ 08/11/93 O 
031465 038 /G CONTENITORE FLESSIBILE 3500 ML Cc RR BOSZ 08/11/93 O 
031465 040 /G CONTENITORE FLESSIBILE 4000 ML Cc RR BOSZ 08/11/93, U 
031465 053 /G CONTENITORE FLESSIBILE 4500 ML Cc RR BOSZ 08/11/93 O 
031465 065 /G CONTENITORE FLESSIBILE 5000 ML a RR BOSZ 08/11/93 D 


| SOLUZIONI PER EMODIALISI (RANGE F.UN) Codice AIC Dossier Specialità: 031521 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL S.P.A. 


N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031521 014 /G SACCA CLEAR-FLEX 3000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 O 
031521 026 /G SACCA CLEAR-FLEX 5000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 DU] 
031521 038 /G SACCA CLEAR-FLEX 2000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 O 
031521 040 /G SACCA CLEAR-FLEX 2500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 Ù 
031521 053 /G SACCA CLEAR-FLEX 3500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 O] 
031521 065 /G SACCA CLEAR-FLEX 4000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 O 
031521 077 /G SACCA CLEAR-FLEX 4500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 QU 
031521 089 /G SACCA CLEAR-FLEX 5500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 DO 
031521 091 /G SACCA CLEAR-FLEX 6000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 DI 
031521 103 /G SACCA CLEAR-FLEX 6500 ML (6; RR BOSZA 08/11/93 LI 
031521 115 /G SACCA CLEAR-FLEX 7000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 U 
031521 127 /G SACCA CLEAR-FLEX 7500 ML o) RR BOSZA 08/11/93 LÌ 
031521 139 /G SACCA CLEAR-FLEX 8000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 [8 
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031521 141 /G SACCA CLEAR-FLEX 8500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 LÌ 
031521 154 /G SACCA CLEAR-FLEX 9000 ML c RR BOSZA 08/11/93 DI 
031521 166 /G SACCA CLEAR-FLEX 9500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 L] 
031521 178 /G = SACCA CLEAR-FLEX 10000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 ate 
031521 180 /G SACCA CLEAR-FLEX 10500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 Li 
031521 192 /G SACCA CLEAR-FLEX 11000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 LÌ 
031521 204 /G FUSTINO 2000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 CL) 
031521 216 /G FUSTINO 2500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 L] 
031521 228 /G FUSTINO 3000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 D) 
031521 230 /G FUSTINO 3500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 O 
031521 242 /G FUSTINO 4000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 U 
031521 255 /G FUSTINO 4500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 O) 
031521 267 /G FUSTINO 5500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 DU 
031521 279 /G FUSTINO 5000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 O 
031521 281 /G FUSTINO 6000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 U 
031521 293 /G FUSTINO 6500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 L] 
031521 305 /G FUSTINO 7000 ML (6 RR BOSZA 08/11/93 U 
031521 317 /G FUSTINO 7500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 O 
031521 329 /G FUSTINO 8000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 UL] 
031521 331 /G FUSTINO 8500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 Ù 
031521 343 /G FUSTINO 9000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 LI 
031521 356 /G _ FUSTINO 9500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 si 
031521 368 /G FUSTINO 10000 ML (6 RR BOSZA 08/11/93 Lu 
031521 370 /G FUSTINO 10500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 LI 
031521 382 /G FUSTINO 11000 ML c RR BOSZA 08/11/93 O 
031521 394 /G FUSTINO 11500 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 O 
031521 406 /G FUSTINO 12000 ML Cc RR BOSZA 08/11/93 LI 


SOLUZIONI PER EMOFILTRAZIONE (RANGE F.U.N) Codice AIC Dossier Specialità: 031437 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: AGUETTANT ITALIA S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031437 015 /G SACCAPLASTICA 3000 ML Cc RR BOSZB 08/11/93 LU] 
031437 027 /G SACCA PLASTICA 4500 ML Cc RR BOSZB 08/11/93 En] 
031437 039 /G SACCA PLASTICA 5000 ML Cc RR BOSZB 08/11/93 in: 

SOLUZIONI PER EMOFILTRAZIONE (RANGE F.U.N) Codice AIC Dossier Specialità: 031502 | 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BAXTER S.P.A. 
I 

N° AIC Confezione i "© Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031502 014 /G SACCA FLESSIBILE 4500 ML Cc RR BOSZB 08/11/93 O 
031502 026 /G SACCA FLESSIBILE 5000 ML c RR BOSZB 08/11/93 OD 

SOLUZIONI PER EMOFILTRAZIONE (RANGE F.U.N) Codice AIC Dossier Specialità: 031509 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIEFFE MEDITAL S.P.A. 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031509 019 /G SACCA CLEAR-FLEX 2000 ML Cc RR BOSZB 08/11/93 O) 
031509 021 /G SACCA CLEAR-FLEX 3000 ML Cc RR BOSZB 08/11/93 O] 
031509 033 /G SACCA CLEAR-FLEX 5000 ML Cc RR BOSZB 08/11/93 YU 
031509 045 /G SACCA CLEAR-FLEX 5500 ML Cc RR BOSZB 08/11/93 O 
031509 058 /G SACCA CLEAR-FLEX 2500 ML Cc RR BOSZB 08/11/93 FA 
031509 060 /G SACCA CLEAR-FLEX 3500 ML Cc RR BOSZB 08/11/93 LU) 
031509 072 /G SACCA CLEAR-FLEX 4000 ML Cc RR BOSZB 08/11/93 O 
031509 084 /G = SACCA CLEAR-FLEX 4500 ML Cc RR BOSZB 08/11/93 O 
031509 096 /G = SACCA CLEAR-FLEX 6000 ML Cc RR BOSZB 08/11/93 O 


SOLUZIONI PER EMOFILTRAZIONE (RANGE F.U.N) Codice AIC Dossier Specialità: 031471 i 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BIOSOL S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031471 016 /G = SACCA PLASTICA FLESSIBILE 4500 ML Cc RR BOSZB 08/11/93 O 
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031471 028 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 5000 ML Cc RR BOSZzB 08/11/93 O 
031471 030 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 3000 + 2000 ML o) RR B0SzB 08/11/93 O 
031471 042 /G SACCA FLESSIBILE 1500 ML Cc RR BOSZB 08/11/93 LU 
031471 055 /G SACCAFLESSIBILE 3000 ML Cc RR B0SZB 08/11/93 L] 
031471 067 /G SACCA FLESSIBILE 2000+3000 ML Cc RR BOSZB 08/11/93 O) 
031471 079 /G SACCA FLESSIBILE 1000+5000 ML Cc RR B0OSZB 08/11/93 U 
SOLUZIONI PER EMOFILTRAZIONE (RANGE F.U.N) Codice AIC Dossier Specialità: 031500 | 
data prima registrazione specialità: 08/19/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031500 010 /G SACCA PLASTICA 4500 ML Cc RR B0SszB 08/11/93 LI 
031500 022 /G SACCA FLASTICA 5000 ML c RR B0O5ZB 08/11/93 D 
| SOLUZIONI PER EMOFILTRAZIONE (RANGE F.U.N) Codice AIC Dossier Specialità: 031533 
dala prima registrazione specialità: 08/11/93 =—DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031533 019 /G SACCA FLESSIBILE 500+5000 ML Cc RR BOSZB 08/11/93 U 
031533 021 /G SACCA FLESSIBILE 4500 ML Cc RR B0SZB 08/11/93 ÙU 
031533 033 /G = SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2000 ML Cc RR BOSZB 08/11/93 CD] 
031533 045 /G = SACCA FLESSIBILE 500+4500 ML Cc RR BOSZB 08/11/93 LU 
031533 058 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2500 ML Cc RR BOSzB 08/11/93 U 
031533 060 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 3000 ML Cc RR BOSZB 08/11/93 O 
031533 072 /G_ SACCAPLASTICA FLESSIBILE 4000 ML Cc RR BOSZB 08/11/93 n 
031533 084 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 5000 ML Cc RR BOSZB 08/11/93 CD] 


| SOLUZIONI PER EMOFILTRAZIONE (RANGE F.U.N) Codice AIC Dossier Specialità: 031483 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
i 6 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031483 011 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 3000 ML Cc RR B0OSZB 08/11/93 LU 
031483 023 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 4500 ML Cc RR BOSZB 08/11/93 O 
031483 035 /G SACCA PLASTICA FLESSIBILE 5000 ML Cc RR BOSZB 08/11/93 O 
SOLUZIONI PER EMOFILTRAZIONE (RANGE F.U.N) Codice AIC Dossier Specialità: 031517 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031517 016 /G CONTENITORE FLESSIBILE LT 4,5 Cc RR BOSZB 08/11/93 a 
031517 028 /G CONTENITORE FLESSIBILE LT 5 Cc RR BOSZB 08/11/93 G 
031517 030 /G CONTENITORE FLESSIBILE LT 6 Cc RR BOSZB 08/11/93 O 
Î SOLUZIONI PER EMOFILTRAZIONE (RANGE F.U.N) Codice AIC Dossier Specialità: 031463 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031463 019 /G CONTENITORE FLESSIBILE 1000 ML (o) RR BOSzB 08/11/93 L] 
031463 021 /G CONTENITORE FLESSIBILE 2000 ML Cc RR BOSZB 08/11/93 LU 
031463 033 /G CONTENITORE FLESSIBILE 3500 ML Cc RR BOSzZB 08/11/93 DU 
031463 045 /G CONTENITORE FLESSIBILE 4000 ML Cc RR BOSZB 08/11/93 dj 
031463 058 /G CONTENITORE FLESSIBILE 4500 ML Cc RR BOSzB 08/11/93 CU] 
031463 060 /G CONTENITORE FLESSIBILE 5000 ML (e) RR BOSZB 08/11/93 U 
i SOMATOSTATINA Codice AIC Dossier Specialità: 034005 | 
i data prima registrazione specialità: 30/06/98 Data Rinnovo Titolare AIC- ISTITUTO BIOCHIMICO PAVESE PHARMA S.P.A. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
034005 013 /G 3 FIALE POLVERE SOLUZ EV 1 MG + 3 FIALE SOLV H RR H0O1CB01 30/06/98 Mi 
2 ML 
034005 025 /G 3 FIALE POLV SOLUZ EV 2,5 MG +3 FIALESOLV2 H RR HO1CB01 30/06/98 LÌ 
ML 
034005 037 /G 3 FIALE POLVERE SOLUZ EV 3 MG + 3 FIALE SOLV H QSP HO1CB01 30/06/98 O 
2ML 
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EE | 
SOMATOSTATINA Codice AIC Dossier Specialità; 033134 
data prima registrazione specialità: 12/01/98 Data Rinnovo Titolare AIC: PH&T S.R.L. 
N° AIC Confezione i Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
033134 014 /G 1 FLAC POLV SOLUZ INIETT + FIALA SOLV EV H OSP HOICB01 12/01/98 zl 
250MCG 
033134 026 /G —1FLAC POLV SOLUZ INIETT + FIALA SOLV EV 3 H OSP H01CB01 12/01/98 O] 
MG 
| SORBITOLO E MANNITOLO Codice AIC Dossier Specialità: 030755 | 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. | 
iL, 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030755 019 /G SACCA 3 LITRI G RR BOSCX10 08/11/93 O 
030755 021 /G SACCA 5 LITRI Cc RR BOSCXI0 08/11/93 O 
SORBITOLO E MANNITOLO Codice AIC Dossier Specialità: 030736 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: SA.L.F, SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030736 019 /G 2,7% E 0,54% SACCA 3000 ML Cc RR BOSCX10 08/11/93 O 
030736 021 /G 2,7% E 0,54% SACCA 5000 ML (6) RR BOSCX10 08/11/93 U 
STREPTOMICINA SOLFATO Codice AIC Dossier Specialità: 031426 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FISIOPHARMA S.R.L. 
E N° AIC Confezione ° |’ Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031426 012 /G 1 FLACONE 1G A RR JO1GA0] 08/11/93 [nn 
STREPTOMICINA SOLFATO Codice AIC Dossier Specialità: 030647 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo = 08/11/98 Titolare AIC: 1.S.F. S.P.A. 
N° AIC Confezione fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030647 010 /G. FIALA1G A RR JO1GAO1 08/11/93 a] 
STREPTOMICINA SOLFATO Codice AIC Dossier Specialità: 030007 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MEDISCA FARMACEUTICI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030007 013 /G 1000 MG 10 FLACONI + 10 FL Cc RR JO1GA01 08/11/93 O 
STREPTOMICINA SOLFATO Codice AIC Dossier Specialità: 029597 
data prima registrazione specialità 08/11/93 —DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONTEFARMACO SPA 
l 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029597 010 /G FIALA + FIALA POLVERE STERILE 1000 MG Cc RR JO1GA01 08/11/93 O) 
* STREPTOMICINA SOLFATO Codice AIC Dossier Specialità: 032476 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98. Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 
È POCO be 2A 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032476 018 /G FLACONE 1G+FIALA SOLVENTE A RR JO1GA01 08/11/93 G] 
STREPTOMICINA SOLFATO Codice AIC Dossier Specialità: 031037 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: PHARMINVEST SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN ‘Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031037 017 /G = FLACONE 1000 MG A RR J01GA01 08/11/93 U 
SUCRALFATO Codice AIC Dossier Specialità: 032885 
data prima registrazione specialità: 30/03/99 Data Rinnovo Titolare AIC: GET S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032885 016 /G = ASTUCCIO 40 COMPRESSE MASTICABILI 1 G A RR A02BX02 30/03/99 U 
032885 028 /G = 30 BUSTINE GRANULATO SOSP ORALE 1 G A RR A02BX02 30/03/99 [o] 
032885 030 /G 30 BUSTINE GRANULATO SOSP ORALE 2 G A RR A02BX02 30/03/99 i 
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Codice AIC Dossier Specialità: 032752 
! data primaregistrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. I 
L i 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032752 014 /G SOLUZIONE OFTALMICA 10% FLACONE 10 ML Cc RR S01AB04 08/11/93 LI 
SULFACETAMIDE SODICA Codice AIC Dossier Specialità: 030988 
i data primaregistrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE IN.T.E.S. | 
da J 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030988 012 /G 10% SOLUZIONE OFTALMICA 10 ML Cc RR S01AB04 08/11/93 O 
030988 024 /G 10% POMATA OFTALMICA 5G Cc RR S01AB04 08/11/93 O 
| SULFACETAMIDE SODICA Codice AIC Dossier Specialità: 029639 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 7itolare AIC: TUBILUX PHARMA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029639 010 /G 10% POMATA 5G Cc RR S01AB04 08/11/93 O] 
| SULFADIAZINA Codice AIC Dossier Specialità: 031303 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ASSOGALENICA - OFFICINA GALENICA PER IL TERZO 
e MONDO 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031303 011 /G 1000 COMPRESSE 500 MG Cc RR JO1EC02 08/11/93 O 
| SULFADIAZINA Codice AIC Dossier Specialità: 030273 | 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMACEUTICI ECOBI SAS 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATO Regisirazione  infarmatia 
030273 015 /G 20 COMPRESSE 500 MG A RR J01EC02 08/11/93 O 
| SULFADIAZINA Codice AIC Dossier Specialità: 031002 
| data primaregistrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMACEUTICI GELLINI SPA 
ps: 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031002 013 /G 20 COMPRESSE 500 MG A RR J01EC02 08/11/93 O 
| SULFADIAZINA Codice AIC Dossier Specialità: 030585 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL 
io 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030585 018 /G 20 COMPRESSE 500 MG A RR 101EC02 08/11/93 Ci 
030585 020 /G 100 COMPRESSE 500 MG Cc RR JO1EC02 08/11/93 L] 
030585 032 /G 500 COMPRESSE 500 MG (o) RR JO1EC02 08/11/93 U 
030585 044 /G 1000 COMPRESSE 500 MG Cc RR J01EC02 08/11/93 Li 
SULFADIAZINA Codice AIC Dossier Specialità: 030128 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOTERAPICO ITALIANO SPA 
l 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030128 019 /G 20 COMPRESSE 0,5 MG Cc RR JO1EC02 08/11/93 U 
olio 
| SULFADIAZINA Codice AIC Dossier Specialità: 030246 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030246 019 /G 20 COMPRESSE 500 MG A RR J01EC02 08/11/93 ÙU 
030246 021 /G 200 COMPRESSE 500 MG Cc RR J01EC02 08/11/93 E 
= 
| SULFADIAZINA Codice AIC Dossier Specialità: 032477 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 =DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032477 010 /G 20 COMPRESSE 500 MG A RR J01EC02 08/11/93 O 
[ 
| SULFADIAZINA SODICA Codice AIC Dossier Specialità: 032753 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC:. C.0.C:; FARMACEUTICI S.R.L. | 
L 


N° AIC Confezione 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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A RR J501EC02 08/11/93 O 


pres SODICA 


Codice AIC Dossier Specialità: 030686 | 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
Ì 3 RESI REATO sera J 
N° AIG Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030686 012 /G 5 FIALE 1 ML 250 MG A RR JO1EC02 08/11/93 O 
030686 024 /G 50 FIALE 1 ML 250 MG (o) RR JO1EC02 08/11/93 O) 
i SULFADIMETOSSINA Codice AIC Dossier Specialità: 031003 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMACEUTICI GELLINI SPA 
| 
N° AIC Confezione n " Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031003 015 /G 20 COMPRESSE 500 MG Cc RR JO1EDO1 08/11/93 LD] 
| SULFADIMETOSSINA Codice AIC Dossier Specialità: 030586 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL 
N° AIC Confezione - “Fascia SSN Dispensazione “ATC ‘Registrazione ‘in Farmacia 
030586 GIO /G = 20 COMPRESSE 500 MG Cc RR J01ED01 08/11/93 CD] 
030586 022 /G 100 COMPRESSE 500 MG c RR JO1ED0O1 08/11/93 DÌ 
030586 034 /G 500 COMPRESSE 500 MG Cc RR JO1EDOI 08/11/93 DU) 
030586 046 /G 1000 COMPRESSE 500 MG Cc RR JO1EDOI 08/11/93 OÙ 
SULFADIMETOSSINA Codice AIC Dossier Specialità: 032478 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032478 012 /G 20 COMPRESSE 500 MG Cc RR JO1ED01 08/11/93 O) 
| SULFAMETOPIRAZINA Codice AIC Dossier Specialità: 030587 
| dataprima registrazione specialità: 08/11/93 =—DataRinnovo 08/11/98 7itolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL 
l i | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030587 012 /G 10 COMPRESSE 500 MG Cc RR J01ED02 08/11/93 LÌ 
030587 024 /G 100 COMPRESSE 500 MG Cc RR J01ED02 08/11/93 D) 
030587 036 /G 500 COMPRESSE 500 MG Cc RR J01ED02 08/11/93 O 
030587 048 /G 1000 COMPRESSE 500 MG (o) RR J01ED02 08/11/93 O) 
Î SULFAMETOPIRAZINA Codice AIC Dossier Specialità: 032479 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo = 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032479 014 /G SCIROPPO 5% FLACONE 60 ML (o) RR J01ED02 08/11/93 LU 
| TALCO MENTOLATO Codice AIC Dossier Specialità: 029963 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: A.F.0.M. MEDICAL SPA 
N° AIC Confezione i Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029963 016 /G 1% POLVERE G 100 Cc SP DO4AAX 08/1 1/93 AYA 
TALCO MENTOLATO Codice AIC Dossier Specialità: 031320 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ALLEANZA SALUTE ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031320 017 /G 1% FLACONE 100G Cc SP D04AX 08/11/93 h%} 
TALCO MENTOLATO Codice AIC Dossier Specialità: 030039 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
N° AIC Confezione © Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
__ 030039010 /G__POLVERE1% 100G Cc SP DO4AX 08/11/93 O 
| TALCO MENTOLATO Codice AIC Dossier Specialità: 030357 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BOOTS HEALTHCARE MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A, 


N° AIG 
030357 014 /G 


Confezione 
POLVERE 1% FLACONE 100 G 


ATC 
DO4AX 


Registrazione in Farmacia 
08/11/93 wi 


Fascia SSN Dispensazione 
Cc SP 
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Î TALCO MENTOLATO Codice AIC Dossier Specialità: 029656 
data prima registrazione specialità: 09/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. 

IN°AIC O ——Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029656 016 /G 1% POLVERE FLACONI 100 G' Cc SP DO4AX 08/11/93 i 
TALCO MENTOLATO Codice AIC Dossier Specialità: 030633 Î 

data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: DR. OTTOLENGHI & C. SRL 
ONPAICO Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030633 010 /G POLVERE 1% 100 G Cc SP D04AX 08/11/93 O 
030633 022 /G POLVERE 1% 100G € SP D04AX 08/11/93 O 
i” ie I A ar | 
TALCO MENTOLATO - Codice AIC Dossier Specialità: 029677 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: DYNACREN LABORATORIO FARMACEUTICO DEL 
DOTT.A.FRANCIONI E DI M.GEROSA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029677 010 /G POLVERE 1% 100 G (0 SP D04AX 08/11/93 O 
TALCO MENTOLATO Codice AIC Dossier Specialità: 031104 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FA.DEM SAS 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031104 019 /G 1% POLVERE ASPERSORIA BARATTOLO 100 G Cc SP D04AX 08/11/93 CJ 
031104 021 /G 1% POLVERE ASPERSORIA BARATTOLO 1000G Cc SP D04AX 08/11/93 O 
TALCO MENTOLATO Codice AIC Dossier Specialità: 030574 
data nrima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMA 3 SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030574 014 /G POLVEREI % 100 G Cc SP D0O4AX 08/11/93 Mi 
TALCO MENTOLATO Codice AIC Dossier Specialità: 031083 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMED SAS 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031083 013 /G POLVERE 1% G 100 Cc SP D04AX 08/11/93 CD 
TALCO MENTOLATO Codice AIC Dossier Specialità: 030588 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL 
“  N°AIC Confezione i Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia i 
030588 014 /G POLVERE 1% 100 G Cc SP DO4AX 08/11/93 Li 
r ss CENSO = e eri SR 
| TALCO MENTOLATO Codice AIC Dossier Specialità: 030247 | 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. | 
A : | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030247 011 /G 1% POLVERE BARATTOLO 100 G Cc SP DO4AX 08/11/93 vi 
TALCO MENTOLATO Codice AIC Dossier Specialità: 030317 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LABOR.FARMACEUTICO DR.GIOVANARDI 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
_030317 010 /G POLVERE 1% FLACONE 100 G Cc SP DO4AX 08/11/93 CJ 
TALCO MENTOLATO Codice AIC Dossier Specialità: 029818 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029818 010 /G POLVERE 1% 100 G (o) SP D04AX 08/11/93 O 
| TALCO MENTOLATO Codice AIC Dossier Specialità: 031886 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 =DataRinnovo 08/11/98 7itolare AIC: LACHIFARMA S.R.L. LABORATORIO CHIMICO SALENTINO 
Ll_r—— i 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031886 017 /G 1% FLACONE100 G Cc SP DO4AX 08/11/93 CC 
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TALCO MENTOLATO Codice AIC Dossier Specialità: 031152 
| data primaregistrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OLCELLI DOTT. M.&C. SRL . LABORATORIO CHIMICO- 
di DE l —... FARMACEUTICO + 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031152010 /G  POLVERE1%100G Cc sp DO4AX 08/11/93 O 
031152 022 /G POLVERE 1% 1000 G Cc SP DO4AX 08/11/93 DU] 
| TALCO MENTOLATO Codice AIC Dossier Specialità: 031802 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: RAMINI S.R.L. 
{i 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031802 010 /G POLVERE 1% 100 G Cc SP DO4AX 08/11/93 INA 
| TALCO MENTOLATO Codice AIC Dossier Specialità: 031360 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ZETA FARMACEUTICI S.P.A. 
L 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031360011 /G POLVERE 1% 100 GR Cc SP DO4AX 08/11/93 hr 
TAMPONE FOSFATO Codice AIC Dossier Specialità: 030778 
| data primaregistrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 
ARS Sr Spello st curi 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030778 017 /G PH 6.8 FLACONE 100 ML Cc RR B0SBB01 08/11/93 i 
030778 029 /G _ PH6.8 FLACONE 250 ML Cc RR BOSBBOI 08/11/93 LJ 
030778 031 /G = PH70 FLACONE 100 ML Cc RR B0SBB01 08/11/93 LI 
030778 043 /G = PH7.0 FLACONE 250 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 U 
030778 056 /G PH 8.0 FLACONE 100 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 
030778 068 /G = PH8.0 FLACONE 250 ML (e; RR BOSBB01 08/11/93 DI} 


TAMPONE FOSFATO Codice AIC Dossier Specialità: 031577 
1 data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031577 075 /G = PH6,8 FLACONE 100 ML c RR BOSBBO1 08/11/93 O 
031577 087 /G PH 6,8 FLACONE 250 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 LU 
031577 099 /G PH 6,8 FLACONE 500 ML Cc RR BOSBBO01 08/11/93 Dj 
031577 101 /G PH 6,8 FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 Ci 
031577 113 /G PH 6,8 SACCA FLESSIBILE 50 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 dsl 
031577 125 /G PH 6,8 SACCA FLESSIBILE 100 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 CD] 
031577 137 /G PH 6,8 SACCA FLESSIBILE 250 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 DJ 
031577 149 /G PH 6,8 SACCA FLESSIBILE 500 ML Cc RR BOSBBOI1 08/11/93 O] 
031577 152 /G PH 6,8 SACCA FLESSIBILE 1000 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 Li 
031577 164 /G PH 6,8 SACCA FLESSIBILE 1500 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 O 
031577 176 /G PH 6,8 SACCA FLESSIBILE 2000 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 O 
031577 303 /G PH 7,0 FLACONE 100 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 D] 
031577 315 /G PH 7,0 FLACONE 250 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 DU] 
031577 327 /G PH 7,0 FLACONE 500 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 DL] 
031577 339 /G PH 7,0 FLACONE 1000 ML c RR B0SBBO1 08/11/93 na 
031577 341 /G PH 7,0 SACCA FLESSIBILE 50 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 O 
031577 354 /G PH70SACCA FLESSIBILE 100 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 LI] 
031577 366 /G PH 7,0 SACCA FLESSIBILE 250 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 CU 
031577 378 /G PH 7,0 SACCA FLESSIBILE 500 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 O] 
031577 380 /G PH 7,0 SACCA FLESSIBILE 1000 ML Cc RR B05BB01 08/11/93 L] 
031577 392 /G_ PH7,0SACCA FLESSIBILE 1500 ML (o) RR BOSBB01 08/11/93 DL] 
031577 404 /G PH 7,0 SACCA FLESSIBILE 2000 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 C] 
031577 531 /G PH 8,0 FLACONE 100 ML (o) RR BOSBBO1 08/11/93 DÌ 
031577 543 /G PH 8,0 FLACONE 250 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 Li 
031577 556 /G = PH8,0 FLACONE 500 ML Cc RR BO5BB01 08/11/93 O 
031577 568 /G PH 8,0 FLACONE 1000 ML Cc RR BOSBBOI 08/11/93 LU] 
031577 570 /G PH8,0 SACCA FLESSIBILE 50 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 UO 
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031577 582 /G 
031577 594 /G 
031577 606 /G 
031577 618 /G 
031577 620 /G 
031577 632 /G 


PH 8,0 SACCA FLESSIBILE 100 ML 
PH 8,0 SACCA FLESSIBILE 250 ML 
PH 8,0 SACCA FLESSIBILE 500 ML 
PH 8,0 SACCA FLESSIBILE 1000 ML 
PH8,0 SACCA FLESSIBILE 1500 ML 
PH 8,0 SACCA FLESSIBILE 2000 ML 


c RR BOSBBO1 08/11/93 O 
c RR BOSBBO1 08/11/93 G 
c RR BOSBBOI1 08/11/93 Ci 
c RR BOSBBO1 08/11/93 O 
c RR BOSBBOI 08/11/93 O 
c RR BOSBBO1 08/11/93 GA 


| TAMPONE FOSFATO Codice AIC Dossier Specialità: 032609 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032609 012 /G PH 6,8% FLACONE 100 ML Cc RR BOSBBOI 08/11/93 
032609 024 /G PH 6,8% FLACONE 250 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 
032609 036 /G PH 7,0% FLACONE 100 ML C RR BOSBB01 08/11/93 [n 
032609 048 /G PH 7,0% FLACONE 250 ML Cc RR BOSBB01 08/11/93 E] 
032609 051 /G PH 8,0% FLACONE 100 ML Cc RR BOSBBO01 08/11/93 D) 
032609 063 /G PH 8,0% FLACONE 250 ML Cc RR BOSBBO1 08/11/93 O] 
TARASSACO Codice AIC Dossier Specialità: 029949 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: A.F.0.M. MEDICAL SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029949 017 /G TISANA G 100 Cc SP AOSAX 08/11/93 O 
TARASSACO Codice AIC Dossier Specialità: 029710 


i 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 
- Ls tre pa DOTT.A.FRANCIONI E DI M.GEROSA S.R.L. 


08/11/98 Zitolare AIC: DYNACREN LABORATORIO FARMACEUTICO DEL 


N° AIC 
029710 011 /G 
029710 023 /G 


Confezione 
TISANA 20 FILTRI 5 G 
TISANA 100 G 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
c SP AOSAX 08/11/93 O 
c SP AOSAX 08/11/53 U 


TETRACAINA CLORIDRATO 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 


Codice AIC Dossier Specialità: 030576 
08/11/98 Titolare AIC: FARMA 3 SRL 


N° AIC 
030576 019 /G 


Confezione 
6 SUPPOSTE 15 MG 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
c sp COSADO2 08/11/93 O 


| TETRACICLINA CLORIDRATO 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 


Codice AIC Dossier Specialità: 030275 
08/11/98 Titolare AIC: BELTAPHARM S.P.A. 


N° AIC 
030275 010 /G 


Confezione 
16 CAPSULE 250 MG 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
A RR JO1AA07 08/11/93 


} TETRACICLINA CLORIDRATO 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 


Codice AIC Dossier Specialità: 032754 
08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 


N° AIC 
032754 018 /G 


Confezione 
16 CAPSULE 250 MG 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
A RR JO1AA07 08/11/93 O 


| TETRACICLINA CLORIDRATO 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 


Codice AIC Dossier Specialità: 031427 |! 
08/11/98 Titolare AIC: FISIOPHARMA S.R.L. | 
) 


N° AIC 
031427 014 /G 


Confezione 
1 FLACONE 250 MG 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
A RR J01AA07 08/11/93 LÌ 


TETRACICLINA CLORIDRATO 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 


Codice AIC Dossier Specialità: 030648 
08/11/98 Titolare AIC: IS.F. S.P.A. 


N° AIC 
030648 012 /G 


Confezione 
FIALA 250 MG 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
A RR JO1AA07 08/11/93 U 


TETRACICLINA CLORIDRATO 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 


Codice AIC Dossier Specialità: 030989 
08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE I.N.T.E.S. 


N° AIC 
030989 014 /G 
030989 026 /G 


Confezione 


500 CAPSULE 250 MG 
100 CAPSULE 250 MG 


Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
c RR J01AA07 08/11/93 O 
(o RR J01AA07 08/11/93 O 


— 1014 — 


20-38-1999 


Medicinali a Denominazione Generica 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 195 


| TETRACICLINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030172 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. 
DI J 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030172 011 /G 16 CAPSULE 250 MG A RR JO1AA07 08/11/93 LU] 
' TETRACICLINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030008 
| data primaregistrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo = 08/11/98 Titolare AIC: MEDISCA FARMACEUTICI S.R.L. 
1 . 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030008 015 /G 16 CAPSULE 250 MG A RR J01AA07 08/11/93 L] 
| TETRACICLINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 029585 1 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONTEFARMACO SPA 
SJ 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029585 015 /G POLVERE STERILE INIETT. FIALA 250 MG A RR J01AA07 08/11/93 O 
029585 027 /G = 16 CAPSULE 250 MG A RR JO1AA07 08/11/93 CI 
| TETRACICLINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 032480 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032480 016 /G 16 CAPSULA 250 MG A RR JO1AA07 08/11/93 O) 
[TIABENDAZOLO Codice AIC Dossier Specialità: 030290 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BELTAPHARM S.P.A. j 
N° AIC Confezione © Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030290 011 /G = 10 COMPRESSE 500 MG c RR P02CA02 08/11/93 CD] 
TIABENDAZOLO Codice AIC Dossier Specialità: 030129 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 7itolare AIC: ISTITUTO FARMACOTERAPICO ITALIANO SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030129 035 /G 50 COMPRESSE 500 MG Cc RR P02CA02 08/11/93 Li 
TIABENDAZOLO Codice AIC Dossier Specialità: 029601 | 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: MONTEFARMACO SPA 
È i o i & 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029601 010 /G = 20 COMPRESSE 500 MG Cc RR P02CA02 08/11/93 CI 
I TIABENDAZOLO Codice AIC Dossier Specialità: 032481 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032481 018 /G 10 COMPRESSE 500 MG Cc RR P02CA02 08/11/93 O 
TIGLIO Codice AIC Dossier Specialità: 029711 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: DYNACREN LABORATORIO FARMACEUTICO DEL 
DOTT.A.FRANCIONI E DI M.GEROSA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029711 013 /G TISANA 20 FILTRI 5 G Cc SP ROSX 08/11/93 O 
029711025 /G TISANA SACCHETTO 100 G Cc SP ROSX 08/11/93 LU] 
| TIMO Codice AIC Dossier Specialità: 029712 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: DYNACREN LABORATORIO FARMACEUTICO DEL 
DOTT.A.FRANCIONI E DI M.GEROSA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029712 015 /G = TISANA 20 FILTRI5SG Cc SP ROSCA 08/11/93 U 
029712 027 /G. TISANA SACCHETTO 100 G Cc SP ROSCA 08/11/93 U 
TIORIDAZINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030589 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Zitolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030589 016 /G = 20 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG c RR NOSAC02 08/11/93 a: 
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030589 028 /G 100 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG Cc RR NOSACO2 08/11/93 C] 
030589 030 /G 500 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG Cc RR NOSAC02 08/11/93 GL 
030589 042 /G 1000 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG Cc RR NOSACO2 08/11/93 iI 
030589 055 /G = 20 COMPRESSE RIVESTITE 50 MG c RR NOSACO02 08/11/93 LU] 
030589 067 /G 100 COMPRESSE RIVESTITE 50 MG Cc RR NOSACO2 08/11/93 C] 
030589 079 /G = 500 COMPRESSE RIVESTITE 50 MG € RR NOSACO2 08/11/93 Pi 
030589 081 /G 1000 COMPRESSE RIVESTITE 50 MG Cc RR NOSAC02 08/11/93 YU 


| TIORIDAZINA CLORIDRATO Codice AIC Dossier Specialità: 030173 
| data primaregistrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030173 013 /G 20 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG Cc RR NOSAC02: 08/11/93 O 
030173 025 /G 20 COMPRESSE RIVESTITE 50 MG Cc RR NOSAC02 08/11/93 O 
| TOLBUTAMIDE Codice AIC Dossier Specialità: 030590 

data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL 

N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030590 018 /G = 20 COMPRESSE 500 MG c RR A10BB03 08/11/93 O 
030590 020 /G 100 COMPRESSE 500 MG RR A10BB03 08/11/93 CU 


Cc 
030590 032 /G = 500 COMPRESSE 500 MG (© RR A10BB03 08/11/93 QJ 
030590 044 /G 1000 COMPRESSE 500 MG Cc RR A10BB03 08/11/93 U 
ql a) 
VALERIANA Codice AIC Dossier Specialità: 029962 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: A.F.O.M. MEDICAL SPA 


Sn 


© N°AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029962 014 /G TISANA G 100 o) SP NOSCM09 08/11/93 LU. 
029962 026 /G ESTRATTO SECCO 30 COMPRESSE RIVESTITE 50 c SP NOSCM09 08/11/93 N 
MG 
| VALERIANA Codice AIC Dossier Specialità: 030634 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: DR. OTTOLENGHI & C. SRL s 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030634 012 /G ESTRATTO SECCO 20 COMPRESSE RIVESTITE 50 C SP NOSCM09 08/11/93 O] 
MG 
VALERIANA Codice AIC Dossier Specialità: 029713 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: DYNACREN LABORATORIO FARMACEUTICO DEL 
DOTT.A.FRANCIONI E DI M.GEROSA S.R.L. 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029713 017 /G TISANA 20 FILTRI 5 G (0) sé NOSCM09 08/11/93 O 
029713 029 /G TISANA SACCHETTO 100 G Cc SP NOSCM09 08/11/93 O 
! VALERIANA è Codice AIC Dossier Specialità: ‘030572 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMA 3 SRL 
Ni N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030572 010 /G TISANA G 50 Cc SP NOSCM09 08/11/93 DU] 
030572 022 /G TISANA G 100 Cc SP NOSCM09 08/11/93 DU 
030572 034 /G ESTRATTO SECCO 20 COMPRESSE RIVESTITE 50 C SP NOSCM09 08/11/93 CL] 
MG 
VALERIANA Codice AIC Dossier Specialità: 029770 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo = 08/11/98 Titolare AIC: GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A. | 
< J 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029770 017 /G ESTRATTO SECCO 30 COMPRESSE RIVESTITE 50 C SP NOSCM09 08/11/93 U 
MG 
f È 
VALERIANA ESTRATTO SECCO Codice AIC Dossier Specialità: 030591 I 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98  Tirolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL | 
- PERE TA | 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030591 010 /G 30 COMPRESSE RIVESTITE 50 MG c SP NOSCM09 08/11/93 DU] 
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20-8-1999 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 195 
Medicinali a Denominazione Generica 


| VALERIANA ESTRATTO SECCO 


Codice AIC Dossier Specialità: 029819 | 


| data primaregistrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029819 012 /G 30 COMPRESSE RIVESTITE 50 MG Cc SP NOSCM09 08/11/93 a 
| VASELINA BORICA Codice AIC Dossier Specialità: 029964 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98. Titolare AIC: A.F.0.M. MEDICAL SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029964 018 /G_3%G30 Cc SP D08AD 08/11/93 O 
029964 020 /G = 3%G 50 Cc SP D08AD 08/11/93 O 
029964 032 /G 3% G 1000 Cc SP D08AD 08/11/93 O 
| VASELINA BORICA Codice AIC Dossier Specialità: 031321 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ALLEANZA SALUTE ITALIA S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031321 019 /G = UNGUENTO 3% TUBETTO 30 G (6; SP D08AD 08/11/93 84 
VASELINA BORICA Codice AIC Dossier Specialità: 030358 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BOOTS HEALTHCARE MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030358 016 /G UNGUENTO 3% TUBO 30 G C SP DO8AD 08/11/93 I, 
030358 028 /G UNGUENTO 3% 50 G Cc SP D08AD 08/11/93 n 
VASELINA BORICA Codice AIC Dossier Specialità: 032755 ] 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 
” N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032755 011 /G 3% UNGUENTO TUBO 30 G (i SP D08AD 08/11/93 DU) 
Î VASELINA BORICA ° Codice AIC Dossier Specialità: 030635 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: DR. OTTOLENGHI & C. SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione | ATC Registrazione in Farmacia 
030635 015 /G 3%TUBO30G Cc SP DOBAD 08/11/93 O 
VASELINA BORICA Codice AIC Dossier Specialità: 031105 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FA.DEM SAS 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031105 012 /G 3% TUBETTO ASTUCCIO 30 G (6) SP DOSAD 08/11/93 ir, 
031105 024 /G 3% BARATTOLO 1000 G Cc SP D08AD 08/11/93 LU] 
VASELINA BORICA Codice AIC Dossier Specialità: 030582 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMA 3 SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030582 011 /G UNGUENTO 3% 30 G (w SP DO8AD 08/11/93 i 
030582 023 /G UNG 1 KG Cc SP DO8AD 08/11/93 O 
VASELINA BORICA Codice AIC Dossier Specialità: 031085 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMED SAS 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031085 018 /G = UNGUENTO 3% G 30 Cc SP DO8AD 08/11/93 U 
031085 020 /G  UNGUENTO3%KG1 Cc SP DOSAD 08/11/93 CU] 
VASELINA BORICA Còdice AIC Dossier Specialità: 029771 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029771 019 /G UNGUENTO 3% 30 G Cc SP D08AD 08/11/93 [nn 
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20-8-1999 


Medicinali a Denominazione Generica 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


VASELINA BORICA Codice AIC Dossier Specialità: 030592 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL 
# LR aio 4 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030592 012 /G UNGUENTO 3% 30 G Cc SP DO8AD 08/11/93 Vi 
030592 024 /G. = UNGUENTO 3% 50 G c SP DO8AD 08/11/93 Dì 
030592 036 /G = UNGUENTO 3% 1000 G Cc SP DO8AD 08/11/93 LI 
VASELINA BORICA Codice AIC Dossier Specialità: 030248 
i data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030248 013 /G UNGUENTO 3% TUBO 30 G Cc SP D08AD 08/11/93 vi 
' VASELINA BORICA Codice AIC Dossier Specialità: 029820 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L. 
"N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029820 014 /G = UNGUENTO 3% TUBO 30G Cc SP DO8AD 08/11/93 wi 
029820 026 /G = UNGUENTO 3% VASO 1000 G Cc SP DO8AD 08/11/93 LU 
029820 038 /G = UNGUENTO 3% VASO 500G (6 SP D08AD 08/11/93 U 
| VASELINA BORICA Codice AIC Dossier Specialità: 031882 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LACHIFARMA S.R.L. LABORATORIO CHIMICO SALENTINO 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031882 018 /G_ POMATA3%30G Cc SP DO8AD 08/11/93 [o] 
VASELINA BORICA Codice AIC Dossier Specialità: U3I8U3 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: RAMINI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031803 012 /G. = UNGUENTO 3% TUBO 30G c SP DO8AD 08/11/93 Re 
031803 024 /G UNGUENTO 3% VASO 1000 G Cc SP DO8AD 08/11/93 D] 
: VASELINA BORICA Codice AIC Dossier Specialità: 031361 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 —Datà Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ZETA FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031361 013 /G = UNGUENTO 3% TUBO 30 GR c SP DO8AD 08/11/93 E 
i VITAMINE COMPLESSO B Codice AIC Dossier Specialità: 031307 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ASSOGALENICA - OFFICINA GALENICA PER IL TERZO 
= 342 È MONDO — 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031307 010 /G 2000 COMPRESSE RIVESTITE Cc RR AMEA 08/11/93 O] 
= 
VITAMINE COMPLESSO B Codice AIC Dossier Specialità: 029608 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FALQUI PRODOTTI FARMACEUTICI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
Ci 029608 015 /G 30 COMPRESSE RIVESTITE Cc RR AMNEA 08/11/93 CD) 
VITAMINE COMPLESSO B Codice AIC Dossier Specialità: 030274 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMACEUTICI ECOBI SAS 
“— NÒAIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
si 030274 017 /G_ 30 COMPRESSE RIVESTITE Cc RR A1lEA 08/11/93 O 
VITAMINE COMPLESSO B Codice AIC Dossier Specialità: 031004 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMACEUTICI GELLINI SPA 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031004 017 /G 30 COMPRESSE RIVESTITE (6. RR AMNEA 08/11/93 Cl 
VITAMINE COMPLESSO B Codice AIC Dossier Specialità: 029772 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN —Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
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Serie generale - n. 195 


20-38-1999 


Medicinali a Denominazione Generica 
029772 011 /G 30 COMPRESSE RIVESTITE 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 195 


lo RR AMNEA 08/11/93 Li 


‘ VITAMINE COMPLESSO B 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 


Codice AIC Dossier Specialità: 030593 | 
08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL 


j 


N° AIC Confezione 
030593 014 /G 30 COMPRESSE RIVESTITE 
030593 026 /G 100 COMPRESSE RIVESTITE 
030593 038 /G 500 COMPRESSE RIVESTITE 
030593 040 /G 1000 COMPRESSE RIVESTITE 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
c RR AILEA 08/11/93 Li 
lo RR ANEA 08/11/93 DU 
c RR AINEA 08/11/93 O 
c RR AINEA 08/11/93 O 


| VITAMINE COMPLESSO B 
1 data primaregistrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 


Codice AIC Dossier Specialità: 030130 
08/11/98 Titolare AIC: ISTITUTO FARMACOTERAPICO ITALIANO SPA 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
9 030130 049 /G 500 COMPRESSE RIVESTITE Cc RR AMNEA 08/11/93 a 
1 VITAMINE COMPLESSO B Codice AIC Dossier Specialità: 030174 


1 dataprimaregistrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 


08/11/98 Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. 


N° AIC Confezione 
030174 015 /G 30 COMPRESSE RIVESTITE 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
c RR ALLEA 08/11/93 UU 


VITAMINE COMPLESSO B 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 


Codice AIC Dossier Specialità: 030249 
08/11/98 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 


N° AIC _ Confezione 
030249 015 /G 30 COMPRESSE RIVESTITE 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
c RR ATTEA 08/11/93 ni 


VITAMINE DEL COMPLESSO B 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 


Codice AIC Dossier Specialità: 032482 
08/11/98 Titolare AIC: OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 


ON°AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032482 010 /G 30 COMPRESSE RIVESTITE (0) RR AMEA 08/11/93 O 
| ZINCO ALL'ACQUA Codice AIC Dossier Specialità: 030359 


Ì data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 
| 


08/11/98 Titolare AIC: BOOTS HEALTHCARE MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A. 


N° AIC Confezione 
030359 018 /G 1006 
030359 020 /G 1000 G 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
c sp D02AB 08/11/93 n 
c sp D02AB 08/11/93 U) 


| ZINCO ALL'ACQUA 
| = dataprimaregistrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 


Codice AIC Dossier Specialità: 029821 | 
08/11/98 Titolare AIC: LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L. | 


N° AIC Confezione 
029821 016 /G PASTA 100 G 
029821 028 /G PASTA 1000 G 
029821 030 /G PASTA 500G 
ZINCO CUPRICA 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
c SP DO2AB 08/11/93 9, 
lo SP D02AB 08/11/93 O 
c SP DO2AB 08/11/93 U 


Codice AIC Dossier Specialità: 031153 
08/11/98 Titolare AIC: OLCELLI DOTT. M.&C. SRL : LABORATORIO CHIMICO- 


N° AIC Confezione 
031153 012 /G SOLUZIONE 100 G 
031153 024 /G SOLUZIONE 1000 G 


È . FARMACEUTICO J 
Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
c SP DITAX 08/11/93 O 
c SP DIIAX 08/11/93 O) 


ZINCO OSSIDO 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 


Codice AIC Dossier Specialità: 029965 


N° AIC Confezione 


029965 011 /G UNGUENTO G 30 
029965 023 /G UNGUENTO G 1000 


08/11/98 Titolare AIC: A.F.0.M. MEDICAL SPA 


Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
Cc sp DO2AB 08/11/93 O 
c sp D02AB 08/11/93 LI 
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20-8-1999 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 195 


1T==<=="="=*—--""“"=““““ = = <=>=>>=>=yv»—<x=—y— yy y>»)»)v>))w—v|&«;£TT—_—_T eae©€©(e —_ --r_- 


Medicinali a Denominazione Generica 


| ZINCO OSSIDO 


Codice AIC Dossier Specialità: 031308 


local 


data prima registrazione specialità: 08/11/93 =Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: ASSOGALENICA OFFICINA GALENICA PER IL TERZO 
Les nec n È ; Sa 5 AE MONDO 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031308 012 /G UNGUENTO 10%60G c SP D02AB 08/11/93 O 
031308 024 /G UNGUENTO 10% 450 G Cc SP D02AB 08/11/93 D 
ZINCO OSSIDO Codice AIC Dossier Specialità: 030041 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
—  N°AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030041 014 /G 30G c SP DO2AB 08/11/93 DU) 
030041 026 /G 1000 G Cc SP DO2AB 08/11/93 LU] 
| ZINCO OSSIDO Codice AIC Dossier Specialità: 030360 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: BOOTS HEALTHCARE MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A. 
N° AIC Confezione è Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030360 010 /G = UNGUENTO TUBO 30 G Cc SP DO2AB 08/11/93 MI 
| ZINCO OSSIDO Codice AIC Dossier Specialità: 032756 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo = 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia' SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032756 013 /G UNGUENTO TUBO 30 G Cc SP D02AB 08/11/93 LÌ 
ZINCO OSSIDO Codice AIC Dossier Specialità: 030636 
data prima renistrazione specialità: 08/11/93 = Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: DR. OTTOLENGHI & C. SRL 
Lele A sal 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030636 017 /G UNGUENTO TUBO 30 G Cc SP D02AB 08/11/93 L] 
E 
i ZINCO OSSIDO Codice AIC Dossier Specialità: 029688 
data prima registrazione specialità: 08/41/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: DYNACREN LABORATORIO FARMACEUTICO DEL 
DOTT.A.FRANCIONI E DI M.GEROSA S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029688 013 /G 30 G TUBO Cc SP DO2AB 08/11/93 CU] 
| ZINCO OSSIDO Codice AIC Dossier Specialità: 031108 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FA.DEM SAS 
li 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031108 018 /G 10% UNGUENTO TUBETTO 30 G Cc SP DO2AB 08/11/93 Mi 
___931108 020 /G 10% UNGUENTO BARATTOLO 1000G Cc SP D02AB 08/11/93 Mi 
ZINCO OSSIDO Codice AIC Dossier Specialità: 030584 
data prima registrazione specialità: _08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMA 3 SRL 
N° AIC Confezione esi i Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030584 015 /G UNGUENTO 30 G Cc SP D02AB 08/11/93 Si 
030584 027 /G = UNGUENTO 1 KG Cc SP D02AB 08/11/93 O 
. ZINCO OSSIDO Codice AIC Dossier Specialità: 031087 | 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: FARMED SAS | 
Di 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031087 012 /G = UNGUENTO G 30 Cc SP DO2AB 08/11/93 n 
031087 024 /G UNGUENTO KG 1 (6; SP D02AB 08/11/93 O 
ZINCO OSSIDO Codice AIC Dossier Specialità: 029773 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029773 013 /G UNGUENTO 30 G Cc SP D02AB 08/11/93 O 
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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 195 


Medicinali a Denominazione Generica 


| ZINCO OSSIDO 


Codice AIC Dossier Specialità: 030594 


| 


! data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione PR: ATC Registrazione in Farmacia 
030594 016 /G = UNGUENTO 10% 30G Cc SP D02AB 08/11/93 eZ 
030594 028 /G UNGUENTO 10% 1000 G Cc SP D02AB 08/11/93 LU 
I ZINcO OSSIDO Codice AIC Dossier Specialità: 030990 
| data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE I.N.T.E.S. 
l 5 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030990 016 /G = UNGUENTO 250G Cc SP D02AB 08/11/93 LU 
030990 028 /G = UNGUENTO 500 G Cc SP D02AB 08/11/93 O 
ZINCO OSSIDO Codice AIC Dossier Specialità: 030250 
i data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo “08/11/98 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. = 
;  N°AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030250 017 /G = UNGUENTO 30G Cc SP D02AB 08/11/93 I 
030250 029 /G UNGUENTO BAR 1000 G Cc SP DO2AB 08/11/93 SI 
* ZINCO OSSIDO Codice AIC Dossier Specialità: 029822 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 = DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L. 
N° AC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029822 018 /G UNGUENTO VASO 1000 G Cc SP D02AB 08/11/93 O 
029822 020 /G. UNGUENTO VASO 500 G Cc SP D02AB 08/11/93 O) 
029822 032 /G UNGUENTO TUBO 30 G Cc SP D02AB 08/11/93 De, 
ZINCO OSSIDO Codice AIC Dossier Specialità: 031892 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LACHIFARMA S.R.L. LABORATORIO CHIMICO SALENTINO 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031892 019 /G_ UNGUENTO 30G Cc SP D02AB 08/11/93 LU 
ZINCO OSSIDO Codice AIC Dossier Specialità: 031804 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: RAMINI S.R.L. 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031804 014 /G  UNGUENTO TUBO 30 G Cc SP D02AB 08/11/93 YA 
031804 026 /G UNGUENTO VASO 1000 G Cc SP D02AB 08/11/93 LU 
ZINCO OSSIDO Codice AIC Dossier Specialità: 031362 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98. Titolare AIC: ZETA FARMACEUTICI S.P.A. 
L por, 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
031362 015 /G = TUBO30GR Cc Sp D02AB 08/11/93 Pa 
| ZINCO SOLFATO Codice AIC Dossier Specialità: 032757 
data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 
N° AIC Confezione i Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
032757 015 /G SOLUZIONE OFTALMICA 0,5% FLACONE 10 ML Cc RR S01AX03 08/11/93 L] 
| ZINCO SOLFATO Codice AIC Dossier Specialità: 029674 
! data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: DYNACREN LABORATORIO FARMACEUTICO DEL 
_. DOTT.A.FRANCIONI E DI M.GEROSA S.R.L. J 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
: 029674 013 /G_ 30 COMPRESSE 200 MG Cc RR A12CB01 08/11/93 O 
? ZINCO SOLFATO Codice AIC Dossier Specialità: 029774 
|. data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A. 
l 
N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
029774 015 /G 0,5% SOLUZIONE OFTALMICA 10 ML Cc RR SO1AX03 08/11/93 i 
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Medicinali a Denominazione Generica 


Î ZINCO SOLFATO Codice AIC Dossier Specialità: 030595 o 


! —data prima registrazione specialità: 08/11/93 Data Rinnovo 08/11/98 Titolare AIC: INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL 
L 


N° AIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030595 019 /G 20 COMPRESSE 200 MG (o) RR A12CB01 08/11/93 
030595 021 /G 100 COMPRESSE 200 MG Cc RR A12CB01 08/11/93 LU] 
030595 033 /G 500 COMPRESSE 200 MG C RR A12CB01 08/11/93 Li 
030595 045 /G 1000 COMPRESSE 200 MG Cc RR A12CB01 08/11/93 DC] 
| ZINCO SOLFATO Codice AIC Dossier Specialità: 030251 
| data primaregistrazione specialità: 08/11/93 —DataRinnovo 08/11/98 Titolare AIC: LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 
NÒSAIC Confezione Fascia SSN Dispensazione ATC Registrazione in Farmacia 
030251 019 /G 30 COMPRESSE 200 MG Cc RR A12CB01 08/11/93 U 
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004097010 
004422046 


023475 054 
023475078 
023475092 
018723080 
021102037 


024823 066 
008315071 
008315 095 
018647040 
028769014 
004219022 


021251032 
032224014 


023714013 
023714037 
007027030 
003283049 


009262027 
032124012 
018090023 
025494 030 
025494055 
027063015 


023753027 
004601 047 
028328019 


001740051 
017359023 


005642018 
028500039 


002320075 
022287039 
025776067 
032192027 


ABIDEC 
ACESAL 


ACETAMOL 
ACETAMOL 
ACETAMOL 
ACTIFED 


ACTIFED 
COMPOSTO 


ACTIGRIP 
ACTIVAROL 
ACTIVAROL 
ACUTIL FOSFORO 
ADIBORAN AD 
AEROFAGIL 


AFLOBEN 


AFLOGINE 


AGIOLAX 
AGIOLAX 
AGRUMINA 
AGRUVIT 


ALAXA 

ALFA C 
ALFAZINA 
ALGINOR 
ALGINOR 
ALGOFLEX SAME 


ALGOLISINA 


ALKA SELTZER 


ALKA SELTZER 
EUROMED 


ALLERGAN 
ALPHOSYLE 


ALUCTYL 
ALVEN 


AMARO PADIL 
AMICO 
AMOBRONC 
AMUKINE MED 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 195 


ALLEGATO 3 


FARMACI CEDIBILI SENZA PRESCRIZIONE MEDICA 
DISPONIBILI IN FARMACIA ALLA DATA DEL 30 MAGGIO 1999 


GOCCE ORALI 10 ML 
42 COMPRESSE 300 MG 


20 COMPRESSE 500 MG 
BB 10 SUPPOSTE 

BB SCIROPPO 100 ML 
12 COMPRESSE 
SCIROPPO 100 ML 


12 COMPRESSE 

AD 14 FIALE ORALI 10 ML 
AD 30 FIALE ORALI 10 ML 

10 FLACONCINI ORALI 10 ML 
25 CONFETTI 

30 COMPRESSE 


10 FLAC.10 ML LAVANDA 
GINECOL. 


POLVERE 12 BUSTINE 
MONODOSE 5 G 


GRANULATO 250 G 
GRANULATO 400 G 
"ARANCIO" 10 BUSTINE G 1 


16 COMPRESSE MAST. 
S/ZUCCHERO 500 MG 


6 SUPPOSTE 10 MG 

GOCCE OFTALM. FLAC 10 ML 
BB 10 SUPPOSTE 200 MG 

20 COMPRESSE 50 MG 

30 ML FLACONE GOCCE AD 5% 
GEL 40G 


POMATA 50 G 


30 COMPRESSE 
EFFERVESCENTI 


10 COMPRESSE 
EFFERVESCENTI 


CREMA 15G 


LOZIONE DERMATOLOGICA 
100G 


30 COMPRESSE 
CREMA 40 G 5% 


"FORTE" SCIROPPO G 500 

10 FLACONCINI ORALI 20 ML 
SCIROPPO 200 ML 
SOLUZIONE FLAC 500 ML 


004422034 
023475041 


023475 066 
023475080 
018286068 
018723092 
028139032 


024823078 
008315083 
018647026 
005238062 
023815032 
021251020 


021251044 
006029060 


023714025 
032291 027 
003283025 
009262015 


020436 198 
018090011 
009733015 
025494042 
023766025 
032271013 


029047014 
004601 050 
028328021 


001740063 
016765024 


005642020 
002427 274 


002320087 
023022041 
032192015 
032192039 
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ACESAL 
ACETAMOL 


ACETAMOL 
ACETAMOL 
ACTIDIL 
ACTIFED 
ACTIFED NASALE 


ACTIGRIP 
ACTIVAROL 
ACUTIL FOSFORO 
AD PABYRN 
ADIUVANT 
AFLOBEN 


AFLOBEN 


AGAROL CM. 


AGIOLAX 
AGIPIU' 
AGRUVIT 
ALAXA 


ALCALOSIO 
ALFAZINA 
ALGESAL 
ALGINOR 
ALGOFEN 
ALGOL 


ALGOPIRINA 


ALKA SELTZER 


ALKA SELTZER 
EUROMED 


ALLERGAN 
ALSOGIL 


ALUCTYL 


AMARO 
MEDICINALE 
GIULIANI 


AMARO PADIL 
AMINOZIM 

AMUKINE MED 
AMUKINE MED 


14 COMPRESSE 300 MG 


GRANULARE EFFERV.10 
BUSTINE 


AD 10 SUPPOSTE 

10 PRIMESUPPOSTE 
CREMA 20G 

SCIROPPO 100 ML 
NEBULIZZATORE 15 ML 


SCIROPPO 100 ML 

BB 14 FIALE ORALI 5 ML 
50 COMPRESSE 

GOCCE 30 ML 

OS 10 FL 5 ML 1000 MG 


10 BUSTINE GRANULATO 
GINECOL. 


5 FLAC.140 ML LAVANDA 
GINECOL. 


EMULSIONE FLACONE 200 ML 


GRANULATO 100 G 
BOMBOLA SPRAY 75 ML 

10 BUSTINE GRANULATO 10G 
20 CONFETTI 5 MG 


GRANULARE OS 150 G 
AD 10 SUPPOSTE 400 MG 
BALSAMO 40 G 10% 

6 SUPPOSTE 

12 CONFETTI 200 MG 


20 TAVOLETTE OROSOLUBILI 
600 MG 


"300MG + 200MG COMPRESSE" 
BLISTER 12 COMPRESSE 


10 COMPRESSE 
EFFERVESCENTI 


30 COMPRESSE 
EFFERVESCENTI 


CREMA 30G 
20 COMPRESSE 


SPRAY 40 ML 
FLACONE 400 G 


"FORTE" SCIROPPO G 900 

10 FLACONCINI ORALI 10 ML 
SOLUZIONE FLAC 250 ML 
SOLUZIONE FLAC 1000 ML 


20-8-1999 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 195 
020497018 ANACIDOL 20 COMPRESSE MASTICABILI 032289011 ANADERMIN CREMA TUBO 50 G 
014302032 ANAURAN "0,5 G+4G GOCCE 008887034 ANEVRASI SCIROPPO 200 G 

AURICOLARI, SOLUZIONE"I 
FLACONE 25 ML 
008887046 ANEVRASI 30 CAPSULE 300 MG 027222013 ANGIOREX 20 CAPSULE 160 MG 
027432020 ANTALGIL 10 COMPRESSE 200 MG 028099024 ANTIACIDO 24 COMPRESSE MASTICABILI 
GIULIANI 
032108019 ANTICORIZZA 10 CONFETTI 025069067 ANTIFLOG GEL 50G1% 
OGNA 
016816050 ANTIFLU “400” 12 COMPRESSE 400 MG 024652101 ANTIMICOTICO CREMA PER USO CUTANEO 30 
SAME G 
003406028 ANTINEVRALGIC 12 COMPRESSE 004172021 ANTIREUMINA 10 COMPRESSE 
O DR.KNAPP 
004894010 ANTISETTICO FLACONCINO COLLIRIO 10 ML 002918047 ANTISPASMINA 30 CONFETTI 
ASTRINGENTE COLICA 
SEDAT. 
002918050 ANTISPASMINA "FORTE" 30 CONFETTI 028757019 ANTISTIN COLLIRIO 10 ML 
COLICA PRIVINA 
022472029 ANTOCIN 20 CONFETTI 30 MG 023497011 ANTORAL COLLUTTORIO 120 ML 0,05% 
023497035 ANTORAL "GOLA" 20 PASTIGLIE 5MG 023497098 ANTORAL "GOLA" SPRAY 15 ML 
023497 112 ANTORAL FLACONE COLLUTTORIO 250 023497151 ANTORAL "GOLA" 20 PASTIGLIE 
ML S/ZUCCHERO 5 MG 
005190057 ANUSOL 12 SUPPOSTE 005190069 ANUSOL POMATA 40G 
000351015 APIOCOLINA POMATA 25 G 000351027 APIOCOLINA 10 SUPPOSTE 
021170028 APLODAN 20 COMPRESSE 250 MG 021170030 APLODAN 10 BUSTINE ORALI 6 G 500 MG 
024635017 ARFEN GEL SO G 10% 024635094 ARFEN "PRONTO" 5 FLAC SOLUZ. 
GINEC. 
001247028 ARGIROFEDRINA- GOCCE RINOLOGICHE 25 ML 003950019 ARGOTONE GOCCE RINOLOGICHE 
FLAC.20 ML 
011680067 ARICODILTOSSE GOCCE 25 ML 002089 151 ARSCOLLOID "GENGIVARIO" FL. 20 G + T. 
SERB. 
002089 175 ARSCOLLOID “COLLUTTORIO" FL. 30 G + T. 002089 187 ARSCOLLOID "GENG. CONCEN" FL 10G + T. 
SERB. SERB. 
002089213 ARSCOLLOID “DENTIFRICIO" TUBO 100 G 022793032 ARTROCUR "GEL" TUBO G 50 
024022117 ARTROSILENE —GEL50G 024022143 ARTROSILENE — SCHIUMA 50 ML 
014137020 ASCOTODIN FLACONE COLLIRIO 10 ML 022619086 ASPEGIC "500" 20 BUSTINE ORALI 
022619100 ASPEGIC "1000" 20 BUSTINE ORALI 008728038 ASPIGLICINA 24 COMPRESSE 0,62 G 
004763037 ASPIRINA 20 COMPRESSE 0,5 G 004763 114 ASPIRINA "C"” EFFERVESCENTE 10 
COMPRESSE 
004763 254 ASPIRINA ‘03" 10 COMPRESSE 325 MG 004763 278 ASPIRINA "0,5" 10 COMPRESSE MAST.500 
MG 
004763316 ASPIRINA "05 FORTE" 10 COMPRESSE 0,5 004763330 ASPERINA "C" EFFERVESCENTE 20 
G COMPRESSE 
003762135 ASPIRINA ACTIM 20 COMPRESSE 0,5 G 001363074 ASPRO "500" 20 COMPRESSE 
001363112 ASPRO 12 COMP. EFFERV. 500 MG 001363 148 ASPRO "C 500" AD 10 BUST. GRAN. 
EFFERV. 
001363 187 ASPRO "C 500" 12 COMP, EFFERV, 500 015651058 AZERODOL 2 COMPRESSE 
MG 
015651060 AZERODOL 20 COMPRESSE 026048090 AZOLMEN CREMA 30 G 1% 
026048 102 AZOLMEN GEL 30G1% 026048 114 AZOLMEN LOZIONE 30 ML 1% 
026048 126 AZOLMEN POLVERE 30 G 1% 032067011 BACTOFEN FLAC 100 ML 
010883015 BALSAMINA 1 FLACONE SCIROPPO G 150 003960046 BALSAMO POMATA 50G 
KRONER ITALSTADIUM 
001063066 BALSAMO POMATA 50 G 001063078 BALSAMO BOMBOLA NEBULIZZATORE 
SIFCAMINA SIFCAMINA 345 G 
001063080 BALSAMO GEL 40G 012829038 BALSAMO SLOAN POMATA 40G 
SIFCAMINA 
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025883012 BALSATUX FLACONE SCIROPPO 100 ML 032778019 BAT ZETA SOLUZIONE FLACONE 75 G 
032778021 BAT ZETA SOLUZIONE FLACONE 150 G 032158014 BAXIDIN CONCENTRATO SOLUZ. FLAC 

1000 ML 
032158026 BAXIDIN CONCENTRATO SOLUZ. 5000 032158038 BAXIDIN CONCENTRATO SOLUZ. 100 
ML BUST MONOD. 25ML 
032158040 BAXIDIN PRONTO ALL'USO SOLUZ. 100 024180010 BAYRO GEL 40 G 5% 
BUST MONOD. 25ML 
024180034 BAYRO CREMA 50 G 10% 000850038 BE TOTAL SCIROPPO 100 G 
000850053 BE TOTAL "FORTE" 20 DISCOIDI 000850065 BE TOTAL 20 DISCOIDI 
018130029 BECHILAR FLACONE SCIROPPO 100 ML 005647033 BECOZYM "FORTE" 20 CONFETTI 
005647060 BECOZYM SCIROPPO 100 ML 033262015 BENACTIV GOLA FLACONE 160 ML 
COLLUTTORIO 2,5MG/ML 
001340025 BENADON 10 COMPRESSE 300 MG 003588112 BENADRYL SCIROPPO FLAC 115ML 
023379035 BENADRYL FLACONE SCIROPPO 115 ML 016242048 BENAGOL MENTOLO EUCALIPT. 24 
COMPLEX PASTIGLIE 
016242051 BENAGOL 24 PASTIGLIE 016242063 BENAGOL MIELE - LIMONE 24 PASTIGLIE 
016242075 BENAGOL "VITAMINA C" 24 PASTIGLIE 016242087 BENAGOL 24 PASTIGLIE SENZA 
ZUCCHERO 
004642031 BENERVA 20 COMPRESSE 300 MG 020213029 BENEXOL "B 12" 20 COMPRESSE 
033383011  BENFAST 10 COMPRESSE 032244016 BENOXID GEL 3% TUBO 40 G 
EFFERVESCENTI 200 MG 
032244028 BENOXID GEL 5% TUBO 40 G 032244030 BENOXID GEL 10% TUBO 40G 
028374027 BENYLIN DAY & 15 COMPRESSE DAY + 5 032143012 BENZAC AC "10" GEL-TUBO 40 G 10% 
NIGHT COMPRESSE NIGHT 
032143024  BENZAC AC "5" GEL-TUBO 40 G 5% 032143036 BENZAC AC "CLEAN 5" TUBO 100G 5% 
023008016 BENZIRIN COLLUTTORIO 120 ML 023008067 BENZIRIN NEBULIZZATORE 30 ML 
032301018 BENZOMIX GEL 5% TUBO 30G 001328018 BEPANTEN 20 COMPRESSE 100 MG 
024040026 BEROCCA "300" 30 COMPRESSE LACCATE 003263011 BETABION “300” 20 COMPRESSE 300 MG 
018048013 BETACOMPLESSO GRANULARE OS 10 BUSTINE 018048037 BETACOMPLESSO GRANULARE OS 20 BUSTINE 
023907052 BETADINE SOLUZIONE FLACONE 1 LT 023907064 BETADINE SOLUZIONE FLACONE 250 ML 
023907076 BETADINE SOLUZIONE FLACONE 125 ML 023907088 BETADINE SOLUZIONE FLACONE 10 ML 
023907090  BETADINE SOLUZIONE FLACONE SPRAY 023907102 BETADINE "ALCOLICO” SOLUZIONE 
100 ML FLACONE 1 LT 
023907114 BETADINE "COLLUTTORIO” SOLUZIONE 023907 126 BETADINE POMATA TUBO 30 G 
FLAC 200 ML 
023907138 BETADINE POMATA TUBO 100 G 023907140 BETADINE BUSTA 10 GARZE 
IMPREGNATE DI POMATA 
011733045 BETAINA 12 FLACONCINI 10 ML 013657010 BETASCOR BI2 SCIROPPO 150G 
MANZONI 
002695017 BEVITIN 30 COMPRESSE 032186013 BIALCOL MED SOLUZIONE FLAC 300 ML 
032186037 BIALCOL MED SOLUZIONE FLAC 1 LT 032186049 BIALCOL MED —SOLUZIONE FLAC 250 ML 
032186064 BIALCOL MED —GELTUBO20G 025548013 BIANCO VAL 30 CAPSULE 
012373039 BICOMPLEX 10 FLAC.NI ORALI 026045029 BIFAZOL "1% CREMA" 1 TUBO 30 G 
026045043 BIFAZOL "1% SOLUZIONE CUTANEA" 1 026045068 BIFAZOL "1% POLVERE CUTANEA"1 
FLACONE 30 ML FLACONE 30 G 
026045082 BIFAZOL "1% GEL" 1 TUBO 30G 029084011 BIO STRATH FLACONE GOCCE 100 ML 
015784034 BIOCHETASI 20 BUSTINE GRANULATO OS 024274019 BIOFLORIN 25 CAPSULE 
029408010 BIOLAC USP SCIROPPO 180 ML 008381055 BIOTASSINA 20 FLACONCINI ORALI 10 ML 
021004015 BISOLVON FLACONE 40 ML SOLUZIONE 021004027 BISOLVON 20 COMPRESSE 8 MG 
ORALE 
021004041  BISOLVON "LINCTUS" SCIROPPO 250 ML 021004104 BISOLVON 30 BUSTINE 8 MG 
4 MG/$ ML 
021004 116 BISOLVON AD 6 SUPPOSTE 021004 128 BISOLVON BB 6 SUPPOSTE 
006463018 BITTERIDINA LIQUIDO 225 G 026150058 BLANDONAL 30 CONFETTI 50 MG 
026150060 BLANDONAL "100"20 CONFETTI 100 MG 011074010 BLEFAROLIN POMATA OFTALMICA 106 
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007444021  BOLDINA HE' 50 GRANULI 004901043 BOROCAINA 20 PASTIGLIE PER MUCOSA 
TEOFARMA ORALE IN DUE STICK DA 10 
032053011 BOROCAINA 20 TAVOLETTE ARANCIA 032053023 BOROCAINA 20 TAVOLETTE CILIEGIA 
GOLA GOLA 
032053035 BOROCAINA 20 TAVOLETTE ALBICOCCA 007700014 BRADORAL 20 COMPRESSE 0,5 MG 
GOLA 
032151019 BRAUNOL "H PLUS SAPONE" SOLUZ. 032151021 BRAUNOL "H PLUS SAPONE" SOLUZ. 
FLAC 1000ML FLAC 500 ML 
032151033 BRAUNOL "H PLUS SAPONE" SOLUZ. 032151045 BRAUNOL "SAPONE" SOLUZ. FLAC 1000 
FLAC 150 ML ML 
032151058 BRAUNOL "POMATA" TUBO 100 G 032151060 BRAUNOL "POMATA" TUBO 20 G 
032151072 BRAUNOL "SOLUZIONE" FLAC 1000 ML 032151084 BRAUNOL "SOLUZIONE" FLAC 30 ML 
032151096 BRAUNOL "SOLUZIONE" FLAC 150 ML 027051010 BRIOCOR 10 FIALOIDI ORALI 1 G 
018956058 BRIOGEN 50 COMPRESSE MASTICABILI 018956060 BRIOGEN 10 FLACONCINI USO ORALE 
019953020 BRONCAL SCIROPPO 150 ML 006090043 BRONCHENOLO SCIROPPO 200 G 
006090056 BRONCHENOLO 20 COMPRESSE 7,5 MG 028363024 BRONCHENOLO 10 BUST. GRAN. LIMONE 5 G 
ANTIFLU' SIZUCC 
032199022 BRONCHENOLO 20 PASTIGLIE GUSTO MIELE- 032199034 BRONCHENOLO 20 PASTIGLIE GUSTO 
GOLA LIMONE GOLA ARANCIO 
032199061 BRONCHENOLO 20 PASTIGLIE GUSTO MENTA 005270020 BRONCHIASE SCIROPPO 200 G 
GOLA 
017320019 BRONCO DEX SCIROPPO 120 ML 024460040 BRONCOFLUID SOSPENSIONE OS 200 ML 
029550011 BRONCOMUCIL — SCIROPPO ADULTI FLAC. 150 001898055 BRONCOPULMIN 30 PASTIGLIE 
ML 5% 
013946013 BRONCOSEDINA © FLACONE SCIROPPO 200 C 013046025 BRONCOSEDINA 24 PASTIGLIE 
011816079 BRONCOVANIL SCIROPPO 200 ML 1,9% 025331099 BRONTERIL AD SOSPENSIONE OS 200 ML 
025331101 BRONTERIL BB SOSPENSIONE OS 200 ML 032036028 BROXO DIN COLLUTT. AST. FLAC 250 ML 
032036030 BROXO DIN GEL AST. TUBETTO 30 ML 022593065 BRUFEN CREMA 40 G 
024993040 BRUFORT POMATA 10% 40 G 025478049 BRUXICAM CREMA DERMATOLOGICA 50 
61% 
023347040 BUFFERIN 20 COMPRESSE 325 MG 006979025 BUSCOPAN 30 COMPRESSE RIVESTITE 
0,01 G 
096979049 BUSCOPAN 6 SUPPOSTE 0,01 G 026589010 BUTIRAN SCIROPPO 125 ML 
026589022 BUTIRAN GOCCE 15 ML 007718036 C LISA 26 COMPRESSE 500 MG 
18702021 C MONOVIT 10 FLACONCINI ORALI 10 ML 021115023 C TARD 60 CAPSULE 
021115035 C TARD 20 CAFSULE 500 MG 024692042 CAFFALGINA 6 FLACONCINI ORALI 
024692055 CAFFALGINA 12 CONFETTI 020903 035 CALCIDON 10 COMPRESSE 
EFFERVESCENTI 
‘005328036 CALCIO DOBETIN 12 FLACONCINI ORALI 10 ML 022990055 CALCIOZIM 10 FALCONCINI OS 
MONODOSE 
005259015 CALCIUM SANDOZ FORTE 20 COMPRESSE 023651058 CALISVIT 10 FLACONCINI ORALI 200 UII. 
EFFERV. 
028279014 CALMINE 12 CONFETTI 200 MG 013941051 CALMOGEL GEL 30G 
o 3941063 CALMOGEL GEL 100G 005583024 CALYPTOL USO ESTERNO 10 FIALE 10 ML 
INALANTE 
022760019 CANESTEN CREMA 30G 1% 02276002i CANESTEN LOZIONE 30 ML 1% 
021300025 CANTABILIN 40 CONFETTI 300 MG 025244029 CAOMET 10 CAPSULE 50 MG 
025244031 CAOMET 10 FLACONCINI ORALI 50 MG 006903025 CAPSOLIN POMATA 40G 
023176011 CARBAICA 30 COMPRESSE RIVESTITE 024782017 CARBOCIT AD SCIROPPO 150 ML 
033588017 CARBOMIX GRANULATO PER 010410013 CARBONDIFER 50 COMPRESSE 
SOSPENSIONE ORALE 
026537074 CARBONE 40 CAPSULE 003714021 CARBONESIA 32 CIALDINI 
BELLOC 
003714033 CARBONESIA 30 COMPRESSE MASTICABILI 003714045 CARBONESIA 30 BUSTINE MONODOSE 4 G 
250 MG 
020072017 CARBOTIOL 20 COMPRESSE 003337033 CARBOYOGHURT 30 COMPRESSE VERNICIATE 
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001460031 CARDIMET 10 FLACONCINI ORALI 10 ML 011041023 CARDIOGEN 10 FLACONCINI ORALI 10 ML 
018610016 CARNITENE SOLUZIONE OS 20 ML 30% 018610042 CARNITENE OS 10 FL MONOD. 1G 
018610067 CARNITENE 10 COMPRESSE MASTICABILI 015997012 CARNITOLO 10 FLACONCINI ORALI 1 G 10 


G1 ML 


10 FLACONI USO ORALE G 1 025379064 CARNOVIS 10 COMPRESSE MASTICABILI 
1G 


025379037 CARNOVIS 


026288023 CARNUM 10 FLACONCINI ORALI 016097026 CARRIER 10 FLACONCINI ORALI 10 ML 

026849012 CARVIT 10 FLACONCINI 1 G 028101 018 CASTINDIA FLAC. CONTAGOCCE 30 ML 

003366022 CEBION "500" BLISTER 20 COMPRESSE 003366034 CEBION "1000" 10 COMPRESSE 
MASTICABILI 500 MG EFFERVESCENTI 1 G 

003366073 CEBION GOCCE ORALI 10 ML 10% 003366 111 CEBION GRANULATO ALL'ARANCIA 

10 BUST. 1 G 

003366 147 CEBION "500" 20 COMPRESSE 003366 150 CEBION "500" 20 COMPRESSE 
MASTICABILI AL LIMONE 500 MASTICABILI ALL'ARANCIA 
MG 500 MG 

003366 162 CEBION "1000" 10 COMPRESSE 003366 174 CEBION "1000"10 COMPRESSE 
EFFERVESCENTI EFFERVESCENTI AL LIMONE 1 
ALL'ARANCIA 1 G G 

003366 186 CEBION "500" 20 COMPRESSE 003366 198 CEBION "500" 20 COMPRESSE MASTIC. 
MASTICABILI AL MIRTILLO 500 MG SENZA ZUCCHERO 
500 MG 

003366200 CEBION "1000" 10 COMPRESSE 002699015 CECON GOCCE ORALI 10 ML 10% 


EFFERV. SENZA ZUCCHERO 1 
G 


20 COMPRESSE MASTICAB. 
500 MG 


POMATA DERMICA 30 G 1% 


002699041 CECON 002699 066 CECON "1000" 10 BUSTINE EFFERV.1G 


016222010 CENTELLASE 016222073 CENTELLASE 30 COMPRESSE 30 MG 


004844015 CEROTTO CEROTTO CM 16 X 12,5 004344027 CEROTTO CEROTTO CM 16 X 24 
BERTELLI BERTELLI 

032272015 CEROX SOLUZIONE FLACONE 250 ML 020157018 CERULISINA GOCCE OTOLOGICHE 20 ML 

032300016 CETILSAN SOLUZIONE FLAC 200 ML 032300028 CETILSAN SOLUZ FLAC 150 ML 
NEBULIZZ. 

032300030 CETILSAN SOLUZ FLAC 500 ML 032300067" CETILSAN SCATOLA 20 PASTIGLIE 
SENZA ZUCCHERO 

032300079 CETILSAN SCATOLA 20 PASTIGLIE 032300081 CETILSAN COLLUTTORIO FLACONE 200 G 


024868059 CHEMIONAZOLO "TOPIC" CREMA 
DERMATOLOGICA 30 G 


024868046 CHEMIONAZOLO "TOPIC" POLVERE 


DERMATOLOGICA G 30 


024868061 CHEMIONAZOLO "TOPIC" LOZIONE 018357044 CHIMODIL 20 BUSTINE 5 G 
DERMATOLOGICA 30 G 
018357057 CHIMODIL 40 COMPRESSE 1 G 009522020 CHINOIDINA FLACONE SCIROPPO G 160 
032654030  CHITIODIN POLVERE FLAC.NO 20 G 029500030 CIBALGINA DUE "FAST" 12 COMPRESSE 200 MG 
014160079 CICATRENE CREMA 15G 014160081 CICATRENE POLVERE 15G 
025951043 CICLAFAST CREMA S0 G 2% 025965017 CILIAR 10 FIALE LIOF + 10 FIALE 
SOLV AEROSOL 300 MG 
025965029 CILIAR 30 CAPSULE 200 MG 025965043 CILIAR 30 BUSTINE 200 MG 
025733015 CISTIDIL 30 COMPRESSE 500 MG 011967015 CITRATO "LIMONE" POLVERE G 43 
ESPRESSO 
GABBIANI 
011967041 CITRATO "ARANCIO" POLVERE G 43 005540012 CITRATO FLACONE POLVERE 40G 
ESPRESSO ESPRESSO S 
GABBIANI PELLEGRINO 
015806021 CITROEPATINA — GRANULARE ORALE 150 G 002054017 CITROFTALMINA COLL. ISOT. 10 ML 
022769044 CITROPLUS 20 BUSTINE GRANULARE 5 G 032781015 CITROSIL "SAPOPLUS" SOLUZIONE 
FLACONE 1000 G 


032781092 CITROSIL 
032781116 CITROSIL 


032781 104 CITROSIL 
032781155 CITROSIL 


SOLUZIONE FLACONE 1000 ML 


8 FAZZOLETTI IMBEVUTI DI 
SOLUZIONE 


SOLUZIONE FLACONE 200 ML 


SOLUZIONE FLACONE 100ML 
CON NEBULIZ SPRAY 
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032782056 CITROSIL "BRUNO" SOLUZIONE 032782118 CITROSIL "INCOLORE" SOLUZIONE 
ALCOLICO FLACONE 1000 ML ALCOLICO FLACONE 1000 ML 
006006011 CITROSODINA —— GRANULARE ORALE 150 G 20% 034087015 CL TRE SOLUZIONE FLAC 3 
ML+VASELINA BIANCA 
TUBETTO 10G 
033589019 CLAROVER 1 FLACONE 10 ML 033589021 CLAROVER “MONODOSE" 20 MONODOSE 
0,4 ML 
023583014 CLESIDREN FLACONE 150 ML 023583089 CLESIDREN 40 COMPRESSE 200 MG 
027224031 CLEVIAN GEL 506 1% 029104015 CLISFLEX FLACONE PRONTO USO 120 
ML 
029319011 CLISMA FLEET "PRONTO PER L'USO" 029319023 CLISMA FLEET "PRONTO PER L'USO" 4 
FLACONE 133 ML FLACONI 133 ML 
024995033 CLISMA LAX 1 FLACONE 133 ML 024995045 CLISMA LAX 4 FLACONI 133 ML 
027764012 CLOEL 1 FLACONE 200 ML 032534012 CLOREXAN SOLUZ. IDROALC INCOLORE 
FLAC 100 ML 
032534024 CLOREXAN SOLUZ. IDROALC INCOLORE 032534036 CLOREXAN SOLUZ IDROALC INCOLORE 
FLAC 250 ML FLAC 500 ML 
032534048 CLOREXAN SOLUZ IDROALC INCOLORE 032285013 CLOROSAN SOLUZIONE FLACONE 1000 ML 
FLAC 1000 ML 
032285025 CLOROSAN SOLUZIONE FLACONE 250 ML 032285037 CLOROSAN SAPONE FLAC 500 ML 
032285049 CLOROSAN SAPONE FLAC 250 ML 032285052 CLOROSAN SAPONE FLAC 1000 ML 
032285064 CLOROSAN SAPONE FLAC 2000 ML 021852013 COCARNETINA — OS 10 FL I0ML 
B12 
029032012 CODEX 10 CAPSULE 250 MG 029032036 CODEX 10 BUSTINE 250 MG 
004843037 COLADREN SCIROPPO 200 6 004843049 COLADREN #C.CONFERTÌ 
004695045 COLIFAGINA "S"10 FLAC.NI ORALI 6,5 ML 032305017 COLLI’ COLLIRIO FLACONE 15 ML 
003235049 COLLIRIO ALFA — FLACONE GOCCE 10 ML 003235064 COLLIRIO ALFA = BAGNO OCULARE 180 G 
027837018 COLLIRIO ALFA — FLACONE CONTAGOCCE 10 032234015 COLLYRIA COLLIRIO 10 ML 
ANTISTAMINICO ML 
024715017 COLOPTEN 20 FIALE ORALI 5 ML 007218050 COMBIZYM 20 CONFETTI 
008898049 COMPLESSO B SIT 25 CAPSULE 008898052 COMPLESSO B SIT SCIROPPO 100 ML 
020399034 CONCHIVIT FLACONE GOCCE 15 ML 020399046 CONCHIVIT 20 CAPSULE 
011899059 CONFETTI 20 CONFETTI 033072012 CONFETTO 20 COMPRESSE RIVESTITE 5 
LASSATIVI FALQUI C.M. MG 
GIULIANI C.M. 
019875020 CONNETTIVINA — SOLUZIONE USO TOPICO 10 019875044 CONNETTIVINA — POMATA 15G 
ML 
019875057 CONNETTIVINA 10 GARZE MEDICATE 032011013 CONTRACIDE FLACONE 250 ML 
SOSPENSIONE 
001755038 CONTRALGEN 10 COMPRESSE 032123010 CONTUSIL POMATA DISINF. TUBO 40 G 
033790015 CORICIDIN FLACONE SOLUZIONE SPRAY 001256015 CORIZZINA GOCCE RINOLOGICHE 10 ML 
NASALE 15 ML 
001256027 CORIZZINA FLACONE NEBULIZZATORE 10 014371037 CORSODYL "200MG/100ML SOLUZIONE" 
ML FLACONE 150 ML 
014371052 CORSODYL "200MG/100ML SPRAY PER 014371088 CORSODYL "1% GEL DENTALE" 1 TUBO 
MUCOSA ORALE” 1FLACONE 306 
60 ML TAPPO NEBULIZZ. 
026033023 CORTAID CREMA 0,5% 20G 010318032 CORTIDRO POMATA DERMATOLOG. 0,5% 
20G 
012377026 CORYFIN "C" 24 CARAMELLE 012377053 CORYFIN "C 100" 24 CARAMELLE 
012377089 CORYFIN "C" LIMONE 24 CARAMELLE 020603041 CRITICHOL SCIROPPO 120 ML 
020603054 CRITICHOL 20 CONFETTI 033904018 CROMOCUR SOLUZIONE 
DERMATOLOGICA FLAC 50 ML 
026031017 CURA ARNALDI 14 CONFETTI 0,5 G 026031029 CURA ARNALDI 14 CONFETTI 1G 
026031031 CURA ARNALDI — POLVERE 100 G 027855016 CURAVEN 30 CAPSULE 300 MG 
004639011 CUSCUTINE 40 CONFETTI LASSATIVI 032148037 DACRIOGEL GEL TUBO 10G 


COMPOSTI 
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032148049 DACRIOGEL GEL 30 FIALE MONOD. 0,5 ML 032147011 DACRIOSOL COLLIRIO FLAC 
CONTAGOCCE 10 ML 
032147047 DACRIOSOL COLLIRIO 30 FIALE MONOD. 024957 108 DAKTARIN POLVERE DERMATOLOGICA 
0,4 ML 2% 306 
024957274 DAKTARIN LATTE DERMATOLOGICO 2% 024957286 DAKTARIN SCHIUMA DETERGEN. 6 BUST. 
30 ML 10G 
024957298 DAKTARIN CREMA DERMATOLOGICA 2% 024957300 DAKTARIN FLACONE TINTURA 30 ML 2% 
30G 
026773010 DANKA 1 FLAC. SCIROPPO 0,6% 200 ML 022526026 DEB LAVANDA VAG. MONOUSO 
150 ML 
025230071 DECORENONE 14 CAPSULE OPERCOLATE 50 025230083 DECORENONE 10 FLACONCINI ORALI 50 MG 
MG 
032535015 DELTA 80 "PLUS" GEL TUBO 30G 032535027 DELTA 80 GEL TUBO 30 G 
012811016 DELTARINOLO FLACONE NEBULIZZATORE 15 017508019 DEMETIL COLLIRIO 10 ML 
ML 
008891018 DENTINALE TUBO G 25 012677035 DENTOSEDINA —FLACONE SPRUZZATORE 5 G 
010251015 DEPURATIVO IDI SOLUZIONE OS 450 G 012235026 DEQUADIN TINTURA 28 ML 
012235038 DEQUADIN TINTURA 10 ML 012235040 DEQUADIN 20 PASTIGLIE 0,25 MG 
032283018 DEQUOSANGOLA 20 PASTIGLIE 032823015 DERMEDAL POLVERE SCATOLA 100 
BUSTE DA 5 G 
032823027 DERMEDAL POLVERE SCATOLA 100 028968016 DERMIRIT TUBO CREMA 20 G 0,5% 
BUSTE DA 25G 
021480025 DERMOANGIOPAN GEL 40 G 026204053 DERMOCINETIC CREMA 10 BUSTINE 10 G 
026204065 DERMOCINETIC CREMA 30 BUSTINE 10 G 025774011 DERMOCORTAL CREMA 0,5% TUBO G 20 
010419051 DERMOVITAMINA POMATA 30 G 011475023 DESAMINSAME FLACONE NEBULIZZATORE 15 
ML 
032303012 DESOGEN SOLUZIONE FLACONE 1 LT 032303 024 DESOGEN SOLUZIONE TANICA 15 LT 
032263016 DESTROBAC SOLUZIONE 1% FLAC 1 KG 011355070 DETOXICON 30 CONFETTI 
032163014 DI MILL GOCCE OCULARI FLAC 10 ML 033163015 DI MILL FRESH | COLLIRIO FLACONE 10 ML 
023002114 DIA COLON SCIROPPO 180 ML 028466011 DIARSTOP 20 CAPSULE 1,5 MG 
028702013 DIATHYNIL 20 COMPRESSE 5 MG 024515090 DICLOREUM TUBO GEL 1% G 50 
024515140 DICLOREUM "TISSUGEL" 5 PLASTERS 180 025129038 DIFLUDOL 20 COMPRESSE 250 MG 
MG 
002138028 DIGELAX FLACONE SCIROPPO G 160 023384050 DIGERALL 24 COMPRESSE MASTICABILI 
023384074 DIGERALL 24 CAPSULE 015045026 DIGESTIVO 45 COMPRESSE 
ANTONETTO 
015045038 DIGESTIVO "LIMONE" 45 COMPRESSE 1,20 015045040 DIGESTIVO "MENTA" 45 COMPRESSE 1,20 
ANTONETTO G ANTONETTO G 
032090019 DIGESTIVO 20 BUSTINE GRANULATO 5 MG 018808042 DIGESTOPAN 30 CAPSULE 
GIULIANI 
025754033 DIOSVEN POMATA 40 G 021712056 DIPLOGEL 24 COMPRESSE MASTICABILI 
021712068 DIPLOGEL 12 BUSTINE POLVERE 017349010 DIS CINIL GOCCE ORALI 30 ML 
017349034 DIS CINIL 40 CAPSULE 150 MG 020379032 DIS CINIL SCIROPPO 200 ML 
COMPLEX 
020379044 DIS CINIL 40 CAPSULE 008790014 DISALGIL POMATA G 40 
COMPLEX 
032817013 DISINCLOR POLVERE 12 BUSTINE 2,5 G 033106030 DISINTYL SOLUZIONE FLACONE 200 ML 
033106042  DISINTYL SOLUZIONE FLACONE 240 ML 033106055 DISINTYL SOLUZIONE FLACONE 1000 ML 
018605030  DISKIN GOCCE 30 ML 350 MG/ML 018605 042  DISKIN 20 CAPSULE 500 MG 
023719026 DISPON CREMA 10 DOSI 5 G 032286015 DISTERIL SOLUZIONE 200 ML 
032286027 DISTERIL SOLUZIONE 300 ML 032286039 DISTERIL SOLUZIONE 500 ML 
032286041 DISTERIL SOLUZIONE 1000 ML 032286054 DISTERIL SOLUZIONE 5 LT 
032286066 DISTERIL SOLUZIONE 10 LT 032286078 DISTERIL SOLUZIONE 25 LT 
032286080 DISTERIL SOLUZIONE 50 LT 027462011 DOLINAC GEL 50 6 3% 
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025636034 DOLOCYL 10 COMPRESSE LACCATE 200 010273011 DOLODERM CREMA 40 G 30% 
MG 
021273040 DOLOFLEX 10 COMPRESSE 007469024 DOLPYC GEL 50 G 
025517018 DOMUTUSSINA FLACONE SCIROPPO 150 ML 013434028 DOMUVAR 10 FIALE ORALI 5 ML 
022849018 DONALG GOCCE 1 FIALA 3 ML 001569058 DRIN 20 COMPRESSE 
001569072 DRIN 10 COMPRESSE 032040014 DROPSTAR TG COLLIRIO 20 MINICONT. 0,5 
EFFERVESCENTI ML 
008997025 DULCOLAX "ADULTI SUPPOSTE" 6 008997052 DULCOLAX "5 MG COMPRESSE 
SUPPOSTE RIVESTITE" BLISTER 24 
COMPRESSE RIVESTITE 
007003027 DUO C 12 BUSTINE 022512014 DUPHALAC- SCIROPPO 200 ML 
DUPHAR 
032149015 DURATIRS TUBO A PUNTA OFTALMICA 024216032 DURAZINA 10 CAPSULE 
35G 
029256017 DYNAMISAN 20 FLAC. SOLUZ. ORALE 3 009950027 DYNAPHOS C 20 COMPRESSE 
G/10 ML 
009950039 DYNAPHOSC 10 BUSTINE MONODOSE 12 G 006585018 E VITUM 15 CAPSULE GELATINOSE 
024846014 ECOMI' CREMA 30 G 024846 026 ECOMI" LATTE 30 ML 
024846038 ECOMI' POLVERE 30 G 023499039 EDE 6 30 CONFETTI 
012136204 EFARGEN 10 FLACONCINI ORALI 10 ML 026608048 EFFERALGAN BB SCIROPPO 3% 90 ML 
026608051 EFFERALGAN LATTANTI 12 BUSTE 80 MG 026608 063 EFFERALGAN BB 12 BUSTE 150 MG 
026608075 EFFERALGAN "C" 20 COMPRESSE 026608 087 EFFERALGAN 10 SUPPOSTE 80 MG LATTANTI 
EFFERVESCENTI 
026608099 EFFERALGAN "BB" 10 SUPPOSTE 150 MG 026608 101 EFFERALGAN 10 SUPPOSTE 300 MG RAGAZZI 
003710011 EKTOGAN POLVERE DERMATOLOGICA 032059014 EKUBA LAVANDA VAGINALE 12 
20G BUST 10 ML 
005020045 ELISIR TERPINA © "5,5MG+ 1,5MG SCIROPPO" 1 026487013 ELMEX "GEL" TUBO 25 G 
FLACONE 200 ML 
002832044 EMOANTITOSSINA "10000" OS 10 FLACONCINI 15 022866038 EMOREN 10 SUPPOSTE 
ML 
022866040 EMOREN POMATA 20 G 023227059 EMORRIL 10 SUPPOSTE 
023227061 EMORRIL POMATA 406 015937016 ENEMAC CLISTERE 130 ML 
013046014 ENTEROGERMINA 10 FIALOIDI ORALI 5 ML 013046 026 ENTEROGERMINA 20 FIALOIDI 5 ML 
021172010 EPA TREIS 24 CAPSULE 400 MG 029119017 EPALFEN SCIROPPO 180 ML 
029119029 EPALFEN 20 BUSTE 3G 029119031 EPALFEN 20 BUSTE 6G 
009677016 EPAREMA 30 CONFETTI 009677028 EPAREMA SCIROPPO 180 G 
023209024 EPAREMA LEVUL SCIROPPO FLACONE 180 G 000053025 EPHYNAL 20 CONFETTI-100 MG 
000053037 EPHYNAL 30 CAPSULE 300 MG 026946018 ESAGLUT 45 CONFETTI 
032761013 ESO-JOD SOLUZIONE FLAC.NO 20 ML 032761025 ESO-JOD SOLUZIONE FIALA 30 ML 
032761037 ESO-JOD SOLUZIONE FLAC.NO 50 ML 032761049 ESO-JOD SOLUZIONE FLACONE 250 ML 
032761052 ESO-JOD "100" SOLUZIONE FLACONE 032761064 ESO-JOD SOLUZIONE FLACONE 1000 ML 
500 ML 
032761076 ESO-JOD SOLUZIONE TANICA 5000 ML 032761088 ESO-JOD "500" SOLUZIONE FLAC.NO 20 
ML 
032761090 ESO-JOD "500" SOLUZIONE FLAC.NO 30 032761 102 ESO-JOD "500" SOLUZIONE FLAC.NO 50 
ML ML 
032761114 ESO-JOD "500" SOLUZIONE FLACONE 032761126 ESO-JOD "500" SOLUZIONE FLACONE 
250 ML 500 ML 
032761 138 ESO-JOD "500" SOLUZIONE FLACONE 033109012 ESOALCOLICO "INCOLORE" SOLUZIONE 
1000 ML FLACONE 250 ML 
033109024 ESOALCOLICO "INCOLORE" SOLUZIONE 033109036 ESOALCOLICO "INCOLORE" SOLUZIONE 
FLACONE 500 ML FLACONE 1000 ML 
022477018 ESSAVEN 30 CAPSULE 023388 010 ESSAVEN GEL GEL 40G 
028009037 ESSEN 30 CAPSULE 008631069 ESSENTIALE "FORTE" 30 CAPSULE 
ENZIMATICO 
001240035 EUCALIPTINA AD 10 SUPPOSTE 001240047 EUCALIPTINA BB 10 SUPPOSTE 
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027080011 


022941076 


032056020 


013032026 
027082015 
001578018 


002222026 
027486012 


005640038 
027423021 
025982051 


002516060 
032202020 


004123030 
004258024 


032644027 


032644041 


008637047 
003311038 
020124018 


020124121 
003604030 
033205016 


024109050 


025650019 
023115140 


028365043 


025522044 


028000014 
009115039 
022886042 
024400020 
022620 239 
027757032 
025097054 
024944023 


022837025 
022837088 


EUCAR 
EUCHESSINA C.M. 
EUCLORINA 


EUDIGESTIO 
EUPATOL 
EURAX 


EUVITOL 
EVADERMIN 


EVION 
FALQUILAX 
FALVIN 


FARGAN 
FARIN GOLA 


FARINGINA 
FARMOSPASMINA 


FARVICETT 
FARVICETT 


FAVE DI FUCA 
FENAZIL 
FENISTIL 


FENISTIL 
FERMENTURTO 
FERTOMCIDINA U 


FIBROLAX 


FIENAMINA 
FIRMAVIT 


FITODORF 
ALGHE MARINE 


FITODORF 
RABARBARO 


FITOSONNO 
FITOSTIMOLINE 
FLEBIL 

FLEBS 
FLECTADOL 
FLECTOR 
FLOGOBENE 


FLORERBE 
LASSATIVA 


FLUENTAL 
FLUENTAL 


10 FLACONCINI ORALI 1000 
MG 


SCATOLA 18 COMPRESSE 
MASTICABILI DIVISIBILI 


POLV SOLUB 10 BUSTINE 2,5 G 


40 CONFETTI 
30 CAPSULE 300 MG 
CREMA 20 G 10% 


"LABBRA" STICK 7G 


LAV. VAG. 5 FL 10 ML + 5 FL 
140 ML 


20 CONFETTI 100 MG 
40 COMPRESSE RIVESTITE 


SOLUZIONE NEBULIZZATA 30 
ML 2% 


CREMA 20 G 2% 
COLLUTTORIO FLAC 250 ML 


20 COMPRESSE 


20 CONFETTI, 
GASTRORESISTENTI 


"FORTE" SOLUZIONE 
FLACONE 1000 ML 


"PRONTO" SOLUZIONE BUSTA 
25 ML 


40 CONFETTI 
USO ESTERNO STICK 2% 


30 COMPRESSE RIVESTITE ] 
MG 


GEL 30G 
'LIO'AD OS 6 FL 
SOLUZIONE FLACONE 100 ML 


"ARANCIA" 20 BUST. EFFERV. 
5,5G 


10 COMPRESSE 
10 FLACONCINI ORALI 


20 BUSTINE S G GRANULARE 
20 BUSTINE 5 G GRANULARE 


40 CAPSULE 

10 GARZE MEDICATE 

GEL 40G 

CREMA 40 G 

"1000" 20 BUSTINE ORALI 
TISSUGEL 5 PLASTERS 180 MG 
CREMA 50 G 1% 


20 BUSTINE FILTRO 
MONODOSE 1 G. 


AD 10 SUPPOSTE 
‘15 COMPRESSE 


022941064 
032056018 
032056032 


021871013 
027082027 
002222014 


002222038 
027486036 


022924043 
025982012 
025982214 


032202018 
032202032 


022801017 
032644015 


032644039 
023417037 


024249043 
003311040 
020124020 


001174022 
003604 042 
004287025 


028579011 


023115126 
028365031 


025522032 
032110013 


009115027 
027993017 
028424012 
022620215 
022620241 
023401 122 
025536044 
013833013 


022837049 
022837 090 
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EUCHESSINA C.M. 
EUCLORINA 
EUCLORINA 


EUNASIN 
EUPATOL 
EUVITOL 


EUVITOL 
EVADERMIN 


FALQUIGUT 
FALVIN 
FALVIN 


FARIN GOLA 
FARIN GOLA 


FARINGOTRICINA 
FARVICETT 


FARVICETT 
FASTUM 


FELDENE 
FENAZIL 
FENISTIL 


FERLACTIS 
FERMENTURTO 


FIALETTA 
ODONTALGICA 
DR KNAPP 


FIBROLAX 
COMPLEX 


FIRMAVIT 


FITODORF 
ALGHE MARINE 


FITODORF 
RABARBARO 


FITOLINEA 


FITOSTIMOLINE 
FITOSTRESS 
FLEBOSTASIN R 
FLECTADOL 
FLECTADOL 
FLEXEN 
FLOGOFENAC 
FLORIGIEN 


FLUENTAL 
FLUENTAL 


GOCCE ORALI 20 ML 
POLV SOLUB 6 BUSTINE 2,5 G 


POLV SOLUB 100 BUSTINE 2,5 
(€) 


FLACONE SPRAY 15 ML 
SCIROPPO 180 ML 


"0,7% CREMA CUTANEA" 
TUBO 50 G 


"LABBRA" STICK 2,5 G 


LAV. VAG. 1 FL 10 ML + 1 FL 
140 ML 


FLACONE GOCCE 15 ML 
CREMA 30 G 2% 
100 G FLAC. SCALP FLUID 2% 


24 PASTIGLIE 


SOLUZIONE FLAC. SPRAY 30 
ML 


20 COMPRESSE 


"FORTE" SOLUZIONE FUSTINO 
5000 ML 


"FORTE" SOLUZIONE BUSTA 
20 ML 


"GEL" TUBO 50G 


CREMA 50 G 1% 
POMATA 30 G 2% 
GOCCE 20 ML 


10 FIALOIDI 5 ML 
"LIO" BB OS 6 FL 
FIALOIDE G 4 C/EROGATORE 


14 BUSTE 9 G GRANULATO 
EFFERV. 


30 CAPSULE 


BARATTOLO 150 G 
GRANULARE 


BARATTOLO 150 G 
GRANULARE 


40 CAPSULE 


CREMA G 32 

40 CAPSULE 

30 CAPSULE 

20 BUSTINE ORALI 0,9 G 
20 BUSTINE 

GEL TUBO 5% 50 G 

GEL 50 G1% 

LAVANDA VAG 150 ML 


BB 10 SUPPOSTE 
SCIROPPO 150 ML 
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024596025 FILUIBRON 30 COMPRESSE 30 MG 024596037 FLUIBRON FLACONE SCIROPPO 200 ML 
0,3% 
024596 049 FLUIBRON FLACONE 40 ML 0,75% 024596064 FLUIBRON "RETARD" 20 CAPSULE 75 MG 
SOLUZIONE OS E INAL. 
024596 090 FLUIBRON AD 30 BUSTINE GRANULATO 024596 140 FLUIBRON "A" 15 FLAC MONODOSE 2 ML 
30 MG 0,75% 
023834068 FLUIFORT SCIROPPO 200 ML/TAPPO 020582060 FLUIMUCIL 30 BUSTINE ORALI 100 MG 
DOSATORE 
020582110 FLUIMUCIL FLACONE GRANULARE 60 G 020582 122 FLUIMUCIL 30 BUSTINE 200 MG 
024559041 FLUIXOL SCIROPPO 200 ML 024559066 FLUIXOL 30 BUSTINE GRANULATO OS 5 
G 
024362105 FLUOCARIL BI "250"PASTA DENTIFRICIA 50 024362117 FLUOCARIL BI —"250"PASTA DENTIFRICIA 75 
FLUORE' ML FLUORE' ML 
024362129 FLUOCARILBI —"250"PASTA DENTIFRICIA 125 024362194 FLUOCARIL BI = COLLUTORIO FLAC 300 ML 
FLUORE' ML FLUORE' 
028326015 FLUOCARIL BI "250"DENTIFRICIO 250 G/125 020051037 FOILLE INSETTI CREMA 15G 
FLUORE' ML 
EUROMED 
006228023 FOILLE POMATA 29,5 G 027546011 FOILLE SOLE CREMA 30 G 
SCOTTATURE 
027546023 FOILLE SOLE SPRAY 70G 027546035 FOILLE SOLE SPRAY 20G 
011578010 FOLEPAR B12 10 FLACONI ORALI 006239026 FOMENTIL 10 COMPRESSE INALAZIONI 
033629015 FOOT ZETA POLVERE FLACONE 100 G 020808022 FOR LIVER OS 8 FL LIOF + 8F 
031226018 FORMITROL "TOSSE" 20 COMPRESSE 026470017 FOSFO PLUS 10 FLACONCINI ORALI 10 ML 
OROSOLUBILI 75 MG 
U29318019  FOSFO SODA FLACONE 45 ML 029318021 FOSFO SODA FLACONE 50 ML 
FLEET FLEET 
012298028 FOSFOGUAIACOL SCIROPPO 230 G 002924013 FRANGULINA FLACONE SCIROPPO 200 ML 
002924025 FRANGULINA "DESACCARATA" SCIROPPO 024284109 FROBEN FLACONE SOLUZIONE 160 ML 
200 ML 0,25% 
024284135 FROBEN NEBULIZZATORE 0,25% 029582020 GAMMADIN UNGUENTO TUBO 30 G 
FLAC.15 ML 
023614086 GANTRIMEX AD 20 COMPRESSE 023614098 GANTRIMEX SOSPENSIONE OS 100 ML 
027223039 GASTRONORM 20 BUSTINE GRAN. EFFERV. 5 024352015 GAVISCON 40 COMPRESSE MASTICABILI 
MG 
024352039 GAVISCON SOSPENSIONE FLACONE 200 023358068 GEFFER 24 BUSTINE GRANULARE 5 G 
ML 
025456017 GENTUS FLACONE GOCCE 20 ML 025456029 GENTUS 1 FLAC. SCIROPPO 120 ML 
025456031 GENTUS 20 CONFETTI 10 MG 032232023 GERMOZERO FLAC 250 ML 
PLUS 
004190017 GEYFRITZ 12 COMPRESSE 004190029 GEYFRITZ 30 COMPRESSE 
004190031 GEYFRITZ 2 BUSTINE GRANULARE 004190043 GEYFRITZ 10 BUSTINE GRANULARE 
024034011 GINESAL LAVANDE VAGINALI 10 024034023 GINESAL LAVANDE VAG.10 FLACONI 10 
BUSTINE ML 
032128011 GINOXIL 4 FLAC 150 ML + 4 CANNULE 029633017 GINVAPAST PASTA GENGIVALE TUBO 20 G 
IRRIG. MONOUSO 
003803 107 GLICERO "100 MG COMPRESSA 003803119 GLICERO SCIROPPO 150 ML 
VALEROVIT RIVESTITA” BLISTER 50 VALEROVIT 
COMPRESSE RIVESTITE 
025109012 GLICEROLAX AA 6 MICROCLISMI G 9 025109024 GLICEROLAX BB 6 MICROCLISMI G 3 
013357013 GLUTACEREBRO 30 COMPRESSE 0,05 G 013357025 GLUTACEREBRO 30 COMPRESSE 0,02 G 
023091022 GLUTACOMPLEX 10 FLACONCINI ORALI 10 ML 019589011 GLUTAMIN 10 FLACONCINI ORALI 
FOSFORO 
019589023 GILUTAMIN 20 COMPRESSE 015888011 GLUTAVEN 250 20 COMPRESSE 250 MG 
FOSFORO 
022015022 GOCCE FLACONE 15 ML 001802026 GOCCEMED FLACONE GOCCE 30 ML 
LASSATIVE 
AICARDI 
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032204012 GOLACETIN 20 COMPRESSE 032197016 GOLAMED "0,65 MG PASTIGLIE" 
SCATOLA 20 PASTIGLIE 
032196014 GOLAMED DUE 20 PASTIGLIE 032198018 GOLAMED ORAL FLAC SPRAY 10 ML 
SPRAY 
016703035 GOLAMIXIN SPRAY OROFAR 10 ML 031980016 GOLASAN COLLUTTORIO GOCCE FLAC. 
10G 
031980016 GOLASAN COLLUTTORIO GOCCE FLAC, 031980030 GOLASAN 20 PASTIGLIE 5 MG 
10G 
032721019 GOLASEPT COLLUTTORIO FLACONE 200 032721021 GOLASEPT COLLUTTORIO FLAC 
ML NEBULIZZATORE 12 ML 
028932010 GOLASOL FLACONE 150 ML 032227011 GOLAVAL 18 PASTIGLIE GUSTO MENTA 
032227035 GOLAVAL 18 PASTIGLIE GUSTO MENTA 032227050 GOLAVAL 18 PASTIGLIE GUSTO AGRUMI 
SENZA ZUCCHERO 
002577017 GRANI DI VALS 40 PILLOLE 007494014 GRANOLEINA 30 PERLE 100 MG 
022895039 GUAIACALCIUM 1FLACONE SCIROPPO USO 024648026 GUAIASPIR AD 10 SUPPOSTE 
COMPLEX ORALE 200 ML 
024648040 GUAIASPIR AD SOSPENSIONE OS 200 ML 020949020 GUTTALAX GOCCE ORALI 15 ML 
5% 
020949071 GUTTALAX 30 CAPSULE MOLLI 2,5 MG 027871019 GYNESTREL LAVANDA VAG. 5 FLACONI 
125 ML 
027871021 GYNESTREL SOLUZIONE VAG. 10 BUSTINE 009755012 HALIBORANGE —EMULSIONE OS 200 G 
10 ML 
032241034 HAMAMILLA COLLIRIO FLAC 15 ML 026349035 HEMOVASAL CREMA 30G 
011483029 HEPASIL FLACONE SCIROPPO 200 ML 001250012 HEPATOS SCIROPPO 200 G 
COMPOSTO 
001250024 HEPATOS B12 SCIROPPO 175 G 001250036 HEPATOS B12 24 CAPSULE 
029588011 HERBAGOLA ASTUCCIO 24 TAVOLETTE 032066019 HERBE' GOCCE OCULARI 10 ML 
032063024 HIBIZENE SOLUZIONE FLAC 500 ML 003903022 HIRUDEX CREMA ESTEMPORANEA 30 G 
010386011 HIRUDOID POMATA 40 G 0,3 MG 010386023 HIRUDOID GEL 40 G 0,3 MG 
010386062 HIRUDOID POMATA 40000 U.I. 50 G 010386074 HIRUDOID GEL 40000 U.I. 50 G 
028293013 HONEYFLU SCIROPPO AL MIELE 200 ML 032044012 HY-DROP COLLIRIO 2 STRIPS DA 10 
UNITA MONOD 0,25 ML 
032044024 HY-DROP COLLIRIO FLAC MULTIDOSE 5 032044036 HY-DROP COLLIRIO FLAC MULTIDOSE 
ML 10 ML 
032072011 HYALISTIL COLLIRIO FLAC 5 ML 032072023 HYALISTIL COLLIRIO FLAC 10 ML 
032636019 HYPOTEARS SOLUZIONE FLACONE 15 ML 023592064 IBUDROS POMATA 50 G 
033238015 IBUPROFENE 10 COMPRESSE 011495013 IDRO C GRANULARE 10 BUSTINE 10 G 
UNIFARM EFFERVESCENTI 200 MG 
009651023 IDROCORTISONE POMATA 20 G 0,5% 009001037 IDROPAN B 10 FLACONI ORALI 10 ML 
006387132 IDROPLURIVIT — GOCCE ORALI 10 ML 006387157 IDROPLURIVIT 40 CONFETTI 
025865015 IDRUM 1 FLAC. NEBULIZZATORE 50 025865027 IDRUM 1 FLAC. NEBULIZZATORE 100 
ML ML 
025865039 IDRUM 1 FLACONE 500 ML 024066019 IFENEC "DERM" POMATA 30 G 1% 
024066021 IFENEC "DERM” EMULSIONE 024066045 IFENEC “DERM" POLVERE 30 G 1% 
CUTANEA 30 G 1% 
024066134 IFENEC "DERM" SCHIUMA 6 BUSTINE 003410026 IMIDAZYL COLLIRIO 10 ML 0,1% 
10G 
003410040 IMIDAZYL "ANTISTAMINICO" COLLIRIO 023673066 IMODIUM 8 CAPSULE RIGIDE 2 MG 
10 ML 
028603025 INDACO COLLIRIO FLAC. 027513023 INDOCID GEL 50G 
CONTAGOCCE 10 ML 
021196112 INDUSIL FLACONE GOCCE 30 MG + 024037018 INFLORAN BERNA 20 CAPSULE 0,25 G 
FL.15 ML 
013164049 INFLUREM 10 COMPRESSE 013164052 INFLUREM 20 COMPRESSE 
016281038 INFLUVIT 8 COMPRESSE 016281040 INFLUVIT 10 BUSTINE GRANULARE 
003871011 INHISTON 12-COMPRESSE 10 MG 009243027 INOTYOL POMATA 50 G 
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032153013 IODOTEN SOLUZIONE 10% FLAC 1000ML 032153025 IODOTEN SOLUZIONE 7,5% FLAC 1000ML 
004614069 IPAVIT OS 10 FL.INI 1000 MCG 026630020 IRIDINA DUE COLLIRIO FLACONE 10 ML 
032193029 IRIDINA LIGHT — GOCCE OCULARI FLACONE 10 023540038 ISCHEMOLA FLACONE CONTAGOCCE 10 

ML ML 
004957015 ISOTONICO FLACONCINO COLLIRIO 15 ML 033313014 JODIECI SOLUZIONE 
JODOCALCIO DERMATOLOGICA FLACONE 
VITAMINIC 500 ML 
033313026 JODIECI SOLUZIONE 020364028 JODOCUR SOLUZIONE 100 ML 
DERMATOLOGICA FLACONE 
1000 ML 
018486023 KADOL POMATA 50 G 5% 006809053 KATABIOS 20 CONFETTI 
006809065 KATABIOS GOCCE 15 ML/TAPPO 006809077 KATABIOS SCIROPPO 120 ML/TAPPO 
SERBATOIO SERBAT. 
032203010 KATOXYN FLACONE POLVERE 10 G 032203022 KATOXYN POLVERE IN BOMBOLA 
SPRAY 10,18G 
026848010 KERNIT 10 FLACONCINI 1 G 024494080 KETARTRIUM —GELG502,5% 
028561037 KETODOL 20 COMPRESSE DA 225 MG 024994105 KETOPROFENE GEL 5% TUBO 50 G 
IBI 
025338017 LABOCAINA CREMA 30 G 032035014 LACRIBASE SOLUZ. OFTAL. FLAC 10 ML 
032038010 LACRIGEL GEL TUBO 10G 032253015 LACRIMALFA COLLIRIO 12 FLAC.NI 
MONODOSE 0,5 ML 
032253027 LACRIMALFA COLLIRIO FLACONE 10 ML 032253039 LACRIMALFA BAGNO OCULARE FLACONE 
50 ML 
032159016 LACRIMART COLLIRIO FLAC 10 ML 007583038 LACRIME DI PINO 20 PASTIGLIE GOMMOSE 
007583040 LACRIME DI PINO FLACONE ELISIR G 400 032238014 LACRIMILL COLLIRIO FLAC 10 ML 
032039012  LACRINORM GEL TUBO 10G 032069015 LACRISIFI COLLIRIO FLAC 10 ML 
032184018 LACRISOL COLLIRIO 10 ML 028962013 LACTEOL “FORTE” 20 CAPSULE 
028962025 LACTEOL "FORTE" 10 BUSTINE ORALI 029565013 LAEVOLAC SCIROPPO 180 ML 
033261025 LAGIN 500 MG POLVERE 10 BUSTINE 033261037 LAGIN COLLUTTORIO FLACONE 120 
USO VAGINALE ML 
025824071 LAMPOFLEX CREMA 50 G 1% 025870015 LANACORT CREMA G 15 
032112017 LARILON 8 GARZE DISINFETTANTI 032112029 LARILON SOLUZIONE 200 G 
032112031 LARILON SOLUZIONE SPRAY 50 G 020127027 LASONIL "H" UNGUENTO G 40 
020127054 LASONIL NEBULIZZATORE 53 ML/S0 G 020127066 LASONIL TUBO UNGUENTO 40 G 
024209025 LASOVEN GEL —GEL40G 004306015 LASSATINA 20 CONFETTI 
027668019 LATTULOSIO GNR SCIROPPO FLACONE 180 ML 032057010 LAVANDA SOFAR IRRIGAZ VAGINALE 1 FLAC 
133 ML 
032057022 LAVANDA SOFAR IRRIGAZ VAGINALE 4 FLAC 025378035 LEFCAR 10 FLAC.NI USO ORALE G ! 
133 ML 
025378062 LEFCAR 10 COMPRESSE MASTICABILI 006005060 LEMONVIT 10 COMPRESSE 
16 EFFERVESCENTI 1 G 
006005072 LEMONVIT 20 COMPRESSE MASTICABILI 028203014 LENICALM 30 COMPRESSE 
0,5G 
025635018 LENIDENT ZETA. GOCCE ODONTALGICHE 3,5 G 032634014 LENIL CREMA TUBO 40 G 
6 ML 
025869013 LENIRIT CREMA TUBETTO 20 G 032277016 LENIXIL CREMA TUBO 30 G 
025943010 LEVOCARVIT 10 FLACONCINI 10 ML 028127013 LEVOSTAB SPRAY FLACONE 10 ML 0,5 
MG/ML 
026752016 LEVOTUSS 1 FLAC. SCIROPPO 0,6% 200 ML 023483011 LIBEXIN 20 COMPRESSE 
MUCOLITICO 
023483035 LIBEXIN SOSPENSIONE OS 200 ML 007347014  LIMONAL POLVERE ORALE 44 G 
MUCOLITICO 
000209015 LIPOBALSAMO AD 10SUPPOSTE 000209027 LIPOBALSAMO BB 10 SUPPOSTE 
029113014 LIS SCIROPPO 200 ML 009919010 LISENTERAL OS 12 FL 2,5 ML 
027564018 LISOFLU 8 BUSTINE GRANULATO 027564020 LISOFLU 8 COMPRESSE SOLUBILI 
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023185059 LISOMUCIL AD FLACONE SCIROPPO 200 023185061 LISOMUCIL BB FLACONE SCIROPPO 200 
ML ML 
023185073 LISOMUCIL "10" 20 BUSTINE GRANULARE 014621027 LISOMUCIL GOLA 20 COMPRESSE 
007657024 LITRISON 60 COMPRESSE RIVESTITE 027699014 LIVOSTIN SPRAY NASALE 10 ML (0,5 
MG/ML) 
023325083 LOCOIDON "CRELO" FLAC. 0,1% 30 ML 002906 016 LOMARIN 4 COMPRESSE 50 MG 
002906 030 LOMARIN 10 COMPRESSE 50 MG 026043012 LOMEXIN CREMA 30 G 2% 
026043051 LOMEXIN POLVERE ASPERSORIA 50 G 026043 063 LOMEXIN SOLUZIONE SPRAY 30 ML 2% 
2% 
026043 176 LOMEXIN SCHIUMA DERM.I FLACONE 026043 214 LOMEXIN "SCALP FLUID" 1 FLAC.100 G 
100 ML 2% 
005638010 LUAN POMATA 15 G 005638022 LUAN CHIRURGICO POMATA 100 G 
025106016 LUCISAN FLACONE GOCCE 8 ML 012926034 LUIZYM 20 COMPRESSE 
020702080 MAALOX "PLUS" 30 COMPRESSE 020702 116 MAALOX "PLUS" OS SOSPENSIONE 200 
ML 
028271017 MACROLAX FLACONE SOLUZIONE 120 ML 019820012 MAGISBILE SCIROPPO 200 G 
005781036 MAGNESIA "AROMATIC" 40 PASTIGLIE 005781048 MAGNESIA "AROMATIC" 80 PASTIGLIE 
BISURATA BISURATA 
018325047 MAGNESIA SOSPENSIONE OS 180 ML 018325050 MAGNESIA 30 COMPRESSE 
BISURATA BISURATA 
AROMATIC PLUS AROMATIC PLUS 
000527010 MAGNESIA BUSTA 15G 000527 034 MAGNESIA FLACONE 115 G 
EFFERVESCENTE EFFERVESCENTE 
SELLA SELLA 
000527046 MAGNESIA "MENTA "POLVERE EFF. 000527061 MAGNESIA "MENTA "POLVERE EFF. 
EFFERVESCENTE BUSTA 15 G EFFERVESCENTE FLAC.115 G 
SELLA SELLA 
006570028 MAGNESIA S NORMALE S/AROMA 006570055 MAGNESIA S EFFERV C/ANICE FLACONE 
PELLEGRINO FLACONE 100 G PELLEGRINO 125G 
006570067 MAGNESIA S EFFERV S/AROMA 15 G 006570081 MAGNESIA S EFFRV S/AROMA FLACONE 
PELLEGRINO PELLEGRINO 125G 
006570093 MAGNESIA S EFFERV LIMONE 15 G 006570117 MAGNESIA S EFFERV LIMONE FLACONE 
PELLEGRINO PELLEGRINO 125G 
006570 129 MAGNESIA S EFFERV LIMONE 40 BUSTINE 006570131 MAGNESIA S NORMALE LIMONE FLACONE 
PELLEGRINO 26 PELLEGRINO 100G 
006570 168 MAGNESIA S EFFERV MANDARINO 006570220 MAGNESIA S "FRUTTA" FLAC. EFFERV. 90 G 
PELLEGRINO FLACONE 125 G PELLEGRINO 
006570232 MAGNESIA S "EFFERVESCENTE SENZA 006570257 MAGNESIA S “EFFERVESCENTE AL 
PELLEGRINO AROMA" FLACONE POLVERE PELLEGRINO LIMONE" FLACONE POLVERE 
100G 100 G 
006570271  MAGNESIA S "EFFERVESCENTE AL 007102015 MAGNESIA FLACONE POLVERE 100 G 
PELLEGRINO MANDARINO" FLACONE VOLTA 
POLVERE 100 G 
032764019 MEDICAL PIC SOLUZIONE 40 FAZZOLETTINI 032764021 MEDICAL PIC SOLUZIONE 10 FAZZOLETTINI 
IMBEVUTI IMBEVUTI 
032118046 MEDIPLUS SOLUZ. DISINF. FLAC 235 ML 017647037 MEMORIL 50 COMPRESSE 50 MG 
019266055 MEMOSERINA ——"S"10FLACONCINI ORALI 023680022 MEMOSPRINT — 30 COMPRESSE 300 MG 
023246010 MEMOVISUS 36 CAPSULE 023246022 MEMOVISUS 10 FLACONI ORALI 
012046025 MEMOVIT BI? 6 FLACONCINI ORALI DOSATI 023642034 MENTIUM 50 CAPSULE 300 MG 
009585011 MEPALAX SCIROPPO 150 G 009585023 MEPALAX 30 CONFETTI 
019676093 METINA 10 FLAC. OS 1,226 G/10 ML 019458025 METORFAN FLACONE SCIROPPO 100 ML 
033628013 MICOFOOT ZETA CREMA TUBO 40G 013214046 MICOREN GOCCE ORALI 20 ML 
013214059 MICOREN 20 PERLE 100 MG 023491 172 MICOTEF È "LIPOGEL" CREMA 2% 30 G 
LI 
009917055 MICRANET 2 CACHETS 009917067 MICRANET 10 CACHETS 
004300024 MICTASOL BLUE 50 CONFETTI 027203037 MIDERM TINTURA ALCOOLICA 2% 
FL.30 ML 
027203049 MIDERM SCHIUMA DETERG. 2% 6 021773015 MIDIUM 30 CAPSULE 


BUSTE 10G 
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025102017 MIDRO POLVERE 20 BUSTINE G 1,4 025102029 MIDRO POLVERE SCATOLA G 80 
032783019 MINACHLOR POLVERE 10 BUSTINE 2,5 G 028297012 MIODENE 14 CAPSULE 50 MG 
028297024 MIODENE 10 FLAC.NI ORALI 10 ML 50 026322026 MIOTONAL 10 CONTENITORI MONODOSE 

MG 1G 
027226012 MIOTYN 10 CAPSULE OPERCOLATE 50 027226036 MIOTYN 10 FLAC.NI MONODOSE 50 MG 
MG 
024373019 MIRTILENE 20 CAPSULE 021078035 MOBILAT "CREMA" TUBO DA 40 G 
024886018 MOBILISIN POMATA 40G 027928011  MODULA 625 36 COMPRESSE BLISTER 0,88 G 
027928035 MODULA 625 FLACONE GRANULARE 100 G 025829072 MOMENDOL GEL $% TUBO 50 G 
025829084 MOMENDOL 12 COMPRESSE RIVESTITE 025669019 MOMENT 200 12 CONFETTI 200 MG 
CON FILM 220 MG 
025669033 MOMENT 200 FLACONE GOCCE 12,5 ML 025669045 MOMENT 200 12 COMP. EFFERV. 200 MG 
025669058 MOMENT 200 12 BUSTINE 200 MG 014983035 MOTOZINA 6 COMPRESSE 50 MG 
025009022 MUCICLAR SCIROPPO 0,3% 200 ML 025009059 MUCICLAR "RETARD" 20 CAPSULE 75 MG 
025009085 MUCICLAR 30 BUSTINE 30 MG 032370013 MUCIVITAL "AROMATIZZATO" 20 BUSTE 5 
G 
024392019 MUCOFLUID SPRAY FLACONE 12,5 ML 023822012 MUCOJET AD SCIROPPO 150 ML 
023822024 MUCOJET BB SCIROPPO 150 ML 024992024 MUCOLASE AD SCIROPPO 200 ML 
024992048 MUCOLASE 30 BUSTINE GRANULARE 5 G 025225018 MUCOLENE AEROSOL 6 FIALE 3 ML 20% 
025225020 MUCOLENE SPRAY RINOLOGICO 12,5 ML 5 023380165 MUCOLYSIN 6 FIALE 3 ML 
% 
023380177 MUCOLYSIN AD 10 SUPPOSTE 200 MG 023380189 MUCOLYSIN BB 10 SUPPOSTE 100 MG 
023380203 MUCOLYSIN BR GRANULARE 30 RLIST 100 023380215 MUCOLYSIN GRANULARE OS 30 BUST 200 
MG MG 
023380227 MUCOLYSIN 20 FIALOIDI ORALI 023380241 MUCOLYSIN 10 BUSTINE GRANULARE 600 
MG 
023380254 MUCOLYSIN 20 COMPRESSE 600 MG 027175064 MUCONORM 30 BUSTINE 300 MG 
027175076 MUCONORM FLACONE SCIROPPO 200 ML 024428017 MUCOSOLVAN "30 MG COMPRESSE" BLISTER 
20 COMPRESSE 
024428068 MUCOSOLVAN "75 MG CAPSULE A RILASCIO 024428070 MUCOSOLVAN "ADULTI SUPPOSTE" STRIP 10 
PROLUNGATO" BLISTER 20 SUPPOSTE 60 MG 
CAPSULE 
024428082 MUCOSOLVAN — "BAMBINI SUPPOSTE" STRIP 024428094 MUCOSOLVAN "NEONATI SUPPOSTE” STRIP 
10 SUPPOSTE 30 MG 10 SUPPOSTE 15 MG 
024428118 MUCOSOLVAN "15 MG GRANULATO PER 024428132 MUCOSOLVAN "3 MG/ML SCIROPPO" 
SOLUZIONE ORALE" 30 FLACONE 200 ML 
BUSTINE 
024428144 MUCOSOLVAN "7,5 MG/ML SOLUZIONE DA 024428169 MUCOSOLVAN "60 MG GRANULATO PER 
NEBULIZZARE" FLACONE 40 SOLUZIONE ORALE” 20 
ML BUSTINE 
028709044 MUCOSYT 30 BUSTINE GRANULATO 200 028709057 MUCOSYT 10 BUSTINE GRANULATO 600 
MG MG 
029069010 MUCOTHIOL 20 COMPRESSE 200 MG 029069022 MUCOTHIOL 20 BUSTINE POLVERE ORALE 
150 MG 
025469026 MUCOTREIS 30 BUSTINE POLVERE 5 G 025469038 MUCOTREIS AD FLACONE SCIROPPO 150 
ML 5% 
025469040 MUCOTREIS BB FLACONE SCIROPPO 150 021529021 MULTUM FORTE POMATASO G 
ML 2% 
021529033 MULTUM GIALLO COLLUTTORIO 120 ML 021529045 MULTUM ROSA 10 BUST USO ESTERNO 
021529058 MULTUM ROSA 10 FL USO ESTERNO 008562023 MURRI 10 COMPRESSE 
ANTIDOLORIFICO 
015896032 MUSCORIL POMATA 30 G 0,25% 015896032 MUSCORIL POMATA 30 G 0,25% 
015896044 MUSCORIL CREMA 30 G 0,25% 020708057 MYLICON 50 COMPRESSE 40 MG 
020708069 MYLICON BB GOCCE 30 ML 6,66% 032643013 N32 POLVERE IN 50 BICCHIERINI 
COLLUTTORIO — DA 50 MG 
032643025 N32 POLVERE IN 50 BICCHIERINI 032643037 N32 POLVERE IN 50 BICCHIERINI 
COLLUTTORIO DA 100 MG COLLUTTORIO DA 150 MG 


— 1036 — 


20-8-1999 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 195 
032643049 N32 POLVERE IN 30 BUSTINE DA 032643052 N32 POLVERE IN 30 BUSTINE DA 
COLLUTTORIO 50 MG COLLUTTORIO 100 MG 
032643064 N32 POLVERE IN 30 BUSTINE DA 032062010 NACLON I[ SOLUZIONE FLAC 100 ML 
COLLUTTORIO 150 MG 
005408012 NAFTAZOLINA — COLLIRIO 10 ML 0,1% 005408024 NAFTAZOLINA — "RINO"GOCCE 10 ML 
005408036 NAFTAZOLINA —"RINO"SOLUZ. NEB.10 ML 024667141 NAPRIUS GEL 30G 
0,2% 
032328015 NAPROCET 200 MIL COLLUTTORIO 023177102 NAPROSYN GEL TUBO 50 G 10 % 
025366028 NARIXAN 10 CAPSULE 016062034 NARLISIM NEBULIZZATORE 
RINOLOGICO 15 ML 
016062046 NARLISIM BB GOCCE RINOLOGICHE 15 019794015 NASIVIN SOLUZ. RINOLOGICA 10 ML 
ML 0,05% 
017515089 NASOMIXIN SPRAY NASALE 15 ML 008174029 NATO CAPS 15 CAPSULE 
004667010 NEGATOL 40% CONC. 100 ML 022632044 NEO 20 COMPRESSE 
BOROCILLINA 
022632071 NEO "C" 20 COMPRESSE 022632083 NEO COLLUTTORIO 120 ML 
BOROCILLINA BOROCILLINA 
022632095 NEO SPRAY 10 ML 022632107 NEO 20 COMPRESSE SENZA 
BOROCILLINA BOROCILLINA ZUCCHERO 
022632119 NEO "C" SENZ/ZUC 20 COMPRESSE 024960027 NEO 20 COMPRESSE 
BOROCILLINA BOROCILLINA 
BALSAMICA 
027081013 NEO 20 COMPRESSE 027081025 NEO FLACONE SCIROPPO 100 ML 
BOROCILLINA BOROCILLINA 
TOSSE TOSSE 
032242012 NEO CEPACOL ASTUCCIO 24 PASTIGLIE 032242024 NEO CEPACOL ASTUCCIO 24 PASTIGLIE 
"EUCALIPTOLO-MENTOLO" 
021332059 NEO CIBALGINA 12 COMPRESSE 200 MG 006106049 NEO CORICIDIN 12 CONFETTI 
009089032 NEO CORICIDIN 20 COMPRESSE OROSOLUBILI 023864010 NEO CROMATON "5000" 10 FLAC.NI ORALI 15 G 
GOLA 1,5MG BICOMPLESSO 
023864022 NEO CROMATON "10000" 10 FLAC.NI ORALI 15 G 023635055 NEO FEPRAMOL 20 COMPRESSE 500 MG 
BICOMPLESSO 
023635067 NEO FEPRAMOL "500"10 SUPPOSTE 023635079 NEO FEPRAMOL "250" 10 SUPPOSTE 
032250019 NEO FORMITROL 20 COMPRESSE OROSOLUBILI 032250021 NEO FORMITROL "STRONG" 20 COMPRESSE 
OROSOLUBILI SENZA 
ZUCCHERO 
024665022 NEO NEVRAL 10 COMPRESSE 004558185 NEO NISIDINA 12 COMPRESSE 
025319043 NEO OPTALIDON 8 CONFETTI 026371017 NEO RINOLEINA SPRAY FLACONE 10 G 
026371029 NEO RINOLEINA GEL15G 027800010 NEO UNIPLUS 12 COMPRESSE 
028656015 NEO UNIPLUSC 12 COMPRESSE 032304014 NEO-DESOGEN —SOLUZIONE FLACONE 1 LT 
EFFERVESCENTI 
032304026 NEO-DESOGEN SOLUZIONE TANICA 15 LT 032280012 NEO- UNGUENTO TUBO 20 G 
EMOCICATROL 
006769020 NEO-SYNEPHRINE GOCCE 15 ML 0,25% 001440066 NEODONE 10 CONFETTI 
001440078 NEODONE 6 CACHETS 023296039 NEOIODARSOLO 10 FLACONCINI ORALI 15 ML 
033115015 NEOMEDIL SOLUZIONE FLACONE 250 ML 033115027 NEOMEDIL SOLUZIONE FLACONE 500 ML 
033115039 NEOMEDIL SOLUZIONE FLACONE 1000 ML 033115041 NEOMEDIL "INCOLORE" SOLUZIONE 
FLACONE 250 ML 
033115054 NEOMEDIL "INCOLORE" SOLUZIONE 033115066 NEOMEDIL "INCOLORE" SOLUZIONE 
FLACONE 500 ML FLACONE 1000 ML 
032246047 NEOMERCUROCR SOLUZIONE FLACONE 50 ML 032246062 NEOMERCUROCR SOLUZIONE BLISTER 2 
OMO OMO FLACONI 10 ML 
032164016 NEOMERCUROCR POMATA TUB030G 032164030 NEOMERCUROCR POLVERE FLAC 20 G 
OMOBIANCO OMOBIANCO 
032266013 NEOXENE SOLUZIONE 1% FLAC 250 ML 032266052 NEOXENE OVULI VAGINALI SCATOLA 10 
OVULI 10 MG 
032812012 NEOXINAL "20" SOLUZIONE ACQUOSA 032812024 NEOXINAL "0,05" SOLUZ. IDROALCOLICA 


FLACONE 1000 ML 
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032812036 NEOXINAL "ALCOLICO 0,5" SOLUZIONE 032812048 NEOXINAL "ALCOLICO 0,5” SOLUZIONE 
FLACONE 250 ML FLACONE 500 ML 
032812051 NEOXINAL "ALCOLICO 0,5" SOLUZIONE 023585019 NEURABEN 30 CAPSULE 
FLACONE 1000 ML 
020681060 NEUROBIONTA 20 CONFETTI 016371027 NEUTROLAC 36 COMPRESSE 
006483022 NEUTROSE S. 42 COMPRESSE 022844017  NICOPRIVE 60 CONFETTI 
PELLEGRINO 
025747015 NICORETTE 105 TAVOLETTE MASTICABILI 025747027 NICORETTE 105 TAVOLETTE MASTICABILI 
2MG 4MG 
025747039 NICORETTE 30 GOMME MASTICABILI 2 MG 025747041 NICORETTE 7 CEROTTI 10 CM2 
025747066 NICORETTE 7 CEROTTI 20 CM2 025747080 NICORETTE 7 CEROTTI 30 CM2 
025747130 NICORETTE "MENTA"105 TAVOLETTE 025747142 NICORETTE "INHALER" 42 UNITA' + 
MAST.2 MG BOCCHINO 
027956109 NICOTINELL TTS "10”7 CEROTTI 027956111 NICOTINELLTTS "20"7 CEROTTI 
‘TRANSDERMICI TTS 10 CM2 TRANSDERMICI TTS 20 CM2 
027956123 NICOTINELL TTS "30"7 CEROTTI 027920014 NICOTRANS 14 CEROTTI 30 MG 
TRANSDERMICI TTS 30 CM2 
022824092 NIFLAM GEL 60 G 2,5% 022824 104  NIFLAM CREMA 60 G 3% 
028209043 NITENS COLLUTTORIO 200 ML 025073014 NITOSSIL 20 COMPRESSE 20 MG 
025073038 NITOSSIL FLACONCINO SOSP 25 ML 025073040  NITOSSIL SCIROPPO FLACONE 100 ML 
028017022 NIX FALCONE CREMA FLUIDA 59 024964037 NIZORAL CREMA DERMATOLOGICA 2% 
ML 30 G 
024964090 NIZORAL POLVERE DERMATOLOGICA 024964 138  NIZORAL "SCALP FLUID” 2% FLACONE 
026237014 NO-GAS GIULIANI 48 CAPSULE (24 UNITA’ 025877010 NOCTIS 30 CONFETTI 450 MG 
CARBOSYLANE POSOLOG) 
017048012 NON ACID GRANULATO G 150 017048024 NONACID 50 COMPRESSE MASTICABILI 
017048036 NON ACID 30 BUSTINE G 5 033728015 NORMACOL 30 BUSTINE GRANULI 10 G 
USO ORALE 
014205037 NORMALENE 20 CONFETTI 5 MG 029144019 NORMASE SCIROPPO 200 ML 
027525017 NOVACNYL POLVERE DERMATOLOGICA 027525029 NOVACNYL CREMA DERMATOLOGICA 50 
30G 62% 
027525031 NOVACNYL POLVERE 10G 027525043 NOVACNYL CREMA 1% 20G 
024951028 NOVAPIRINA 10 COMPRESSE 25 MG 020578035 NOVILAX BB 6 MICROCLISMI 3 ML 
020578047 NOVILAX MICROCLISMA 6 TUBI SML 027077015 NTR GOCCE NASALI 15 ML 
027077027 NTR NEBULIZZATORE 15 ML 025458047 NUMIDAN GEL 50G 
025634015 NUROFEN 12 CONFETTI 200 MG 025634041 NUROFEN 24 CONFETTI 200 MG 
025634078 NUROFEN 10 COMPRESSE 029479019 NYTOL 20 COMPRESSE USO ORALE 25 
EFFERVESCENTI 200 MG MG 
024507016 OCTILIA FLACONE COLLIRIO 8 ML 025167014 ODONTALG SOL. 
ODONTOSTOMATOLOGICA G 
2,5 
006438105 ODONTALGICO "B1"8 CACHETS 032048011 ODONTOXINA COLLUTTORIO FLAC 100 ML 
DR KNAPP 
032048023 ODONTOXINA COLLUTTORIO FLAC 150 ML 032048035 ODONTOXINA COLLUTTORIO FLAC 200 ML 
013108016 OFTALMIL LAVAGGIO OCULARE 180 ML 013108028 OFTALMIL COLLIRIO 12 ML 
007420021 OFTALZINA FLACONE COLLIRIO 10 G 011296047 OMNIADOL 12 CONFETTI 
008028033 ONDROLYA FLACONE GOCCE 12 ML 008028045 ONDROLYA FLACONE GOCCE 30 ML 
006451049 OPTREX BAGNO OCULARE 110 ML 006451052 OPTREX BAGNO OCULARE 300 ML 
006451064 OPTREX GOCCE OCULARI 10 ML 032113019 ORALSAN 10 GOMME DA MASTICARE 
019971086 ORASEPTIC COLLUTTORIO FLACONE 200 019971098 ORASEPTIC SOLUZIONE NEBULIZZATORE 
ML 10 ML 
032269019 ORASEPTIC GOLA 20 PAST. SENZA ZUCCHERO 032269021 ORASEPTIC GOLA 20 PAST. SENZA ZUCCHERO 
GUSTO AGRUMI GUSTO MENTA 
028788014 ORMOBYLC.M. 36 COMPRESSE MASTICABILI 025114012 ORTISAN 12 CUBETTI VEGETALI 
005556016 ORTODERMINA POMATA 50G 5% 023183179 ORUDIS GEL 2,5 %.60G 
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018934024 OSANGIN 20 COMPRESSE 029160013 OSMOLAC 20 BUSTINE GRANULARE 10 
GR 
029160025 OSMOLAC 1 FLAC.SCIROPPO 200 ML 004398018 OTALGAN BERNA "OTO" FLACONE GOCCE 6 G 
032281014 OTAZUL COLLIRIO FLAC 10 ML 007312010 OTOMIDONE GOCCE OTOLOGICHE 10 ML 
027872011 OTOPAX FLACONE CONTAGOCCE 6 G 031856014 OTOSPORIN GOCCE OTOLOGICHE 10 ML 
015598016 OTRIVIN AD GOCCE 10 ML 015598028 OTRIVIN FLACONE NEBULIZZATORE 10 
ML 
015598030 OTRIVIN BB GOCCE 10 ML 028756017 OTRIVIN OFTA = FLACONE COLLIRIO 10 ML 
025813015. OXILIN FLACONE COLIRIO 5 ML 010226049 OZOPULMIN AD 10 SUPPOSTE 160 MG 
010226052 OZOPULMIN BB 10 SUPPOSTE 80 MG 010226 177 OZOPULMIN GEL 20 G 
010226215 OZOPULMIN FLACONE SCIROPPO 125 ML 000917017 PAF SOLUZ.USO ESTERNO 
FLACONE 5 G 
024931040 PANADOL 10 COMPRESSE 500 MG 021479050 PANCREOFLAT 24 CONFETTI 
026356016 PANCRESIL 30 CONFETTI 005225026 PANCROTANON 30 CONFETTI 
029618030 PANIODAL SOLUZIONE FLAC 1000 ML 032120026 PANIODINE SOLUZ. DISINF. FLAC 235ML 
032120040 PANIODINE SOLUZ. DISINF. 1 LT 032055016 PANOXYL GEL 40G 
032055028 PANOXYL CREMA 4 % TUBO 40G 002646077 PAPAVERINA HE' 50 GRANULI 50 MG 
TEOFARMA 
023249028 PAPAVERINA 30 CAPSULE 400 MG 023107030 PARFENAL CREMA 50 G 
RITARDO 
LIRCAPS HE' 
021100021 PARVISEDIL SCIROPPO 200 ML 006325029 PASSIFLORINE —FLACONE SCIROPPO G 160 
024813014 PASTIGLIE VALDA ASTUCCIO CARTONE 50 024813026 PASTIGLIE VALDA SCAT METALLO 50 PASTIGLIE 
PASTIGLIE 
024813038 PASTIGLIE VALDA 100 PAST SCAT METALLO 024813040 PASTIGLIE VALDA 50 PASTIGLIE SENZA 
ZUCCHERO 
000097028 PEPTOPANCREASI SOLUZIONE OS FLACONE 140 017520014 PEREBRON AD SCIROPPO 120 ML 1,4% 
G 
017520065 PEREBRON BB SCIROPPO 120 ML 1% 009119013 PERGINOL 12 CANDEL. VAG. 
009119037 PERGINOL LAVANDA VAG 10 FL 10 ML 009119049 PERGINOL LAVANDA VAG.S 
FL.MONOD.2,5 ML 
021287053 PERICEL 20 COMPRESSE 500 MG 023603018 PEVARYL CREMA DERMATOLOGICA 30 
G1% 
023603020 PEVARYL SOLUZIONE DERMATOLOG.30 023603044 PEVARYL POLVERE DERMATOLOGICA 
ML 1% 30G1% 
023603069 PEVARYL LATTE DERMATOLOGICO 30 023603145 PEVARYL "1% SCHIUMA CUTANEA" 6 
ML 1% BUSTE 10G 
023603 196 PEVARYL SOLUZ.DERMAT.SPRAY 30 ML 023603222 PEVARYL LIPOGEL 1% 30G 
1% 
024962045 PHOSPHO LAX —ORALE2BUSTE MONODOSE 024962058 PHOSPHO LAX —ORALE 10 BUSTE MONODOSE 
20 ML 20 ML 
025668017 PILLOLE FATTORI 30 CONFETTI PURGATIVI 025668029 PILLOLE FATTORI 30 CONFETTI LASSATIVI 
005301027 PILLOLE 30 PILLOLE 009223025 PINEDRIN SCIROPPO FLACONE 200 G 
FRERICHS 
MALDIFASSI 
007175021 PINSELINA PASTA ADESIVA G 20 032061018 PIORAL PASTA DENTALE TUBO 100 ML 
032061020 PIORAL PASTA DENTALE TUBO SOML 025953023 PIVALOXICAM —CREMA50G2% 
032142010 PLAK OUT SOLUZ. CONCENTR. 3,5% 032142022 PLAK OUT SOLUZ. 0,12% FLAC 150 ML 
FLAC I0OML 
023390026 PLANTEN 20 BUSTINE G 7 023390053 PLANTEN 20 BUSTINE MONOD.7G 
ARANCIA 
023390065 PLANTEN 20 BUST.MONOD. 7 G MELA 022961027 PLAUSITIN SCIROPPO 180 ML 
BANANA 
018554067 POLARAMIN SCIROPPO 100 ML 0,04% 018554079 POLARAMIN "AR" 20 CONFETTI 6 MG 
018554081 POLARAMIN CREMA 25 G 1% 023173026 POLARAMIN SCIROPPO 100 ML 
ESPETTORANTE 
016153013 POLASE 40 COMPRESSE 
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016153025 POLASE 10 BUSTINE EFFERV. ARANC. 021082021 POLI WIT 10 COMPRESSE EFFERV. 4,5 G 
10G 
021082045 POLI WIT 10 COMPRESSE 500 MG 021082058 POLI WIT 20 COMPRESSE 500 MG 
020608042 POLILEVO 48 COMPRESSE RIVESTITE 020608067 POLILEVO 10 CONTENITORI MONODOSÈ 
PER SOLUZ ORALE ISML 
025463062 POLIMUCIL SCIROPPO 200 ML 025463074 POLIMUCIL 30 BUSTINE 7,5 G 
GRANULATO SOLUZ ORALE 
026814020 PORTOLAC POLVERE 200 G 026814032 PORTOLAC BB 30 BUSTE MONODOSE 5 G 
026814044 PORTOLAC 20 BUSTE MONODOSE 10 G 026814119 PORTOLAC SCIROPPO 150 ML 
009209038 POTASSION EFFERV. 40 BUST. 032813014 POVIDERM "ALCOLICO" SOLUZIONE 
IDROALC FLACONE 250 ML 
032813026 POVIDERM "ALCOLICO" SOLUZIONE 032813038 POVIDERM "ALCOLICO" SOLUZIONE 
IDROALC FLACONE 500 ML IDROALC FLACONE 1000 ML 
032813040 POVIDERM SOLUZIONE ACQUOSA 032813053 POVIDERM SOLUZIONE ACQUOSA 
FLACONE 250 ML FLACONE 500 ML 
032813065 POVIDERM SOLUZIONE ACQUOSA 007782028 PRANTAL CREMA 25G 2% 
FLACONE 1000 ML 
027971011 PREPARAZIONE POMATA TUBO 20 G 017389065 PREPARAZIONE H 12 SUPPOSTE 
ANTIEMORROIDA 
RIA GIULIANI 
017389091 PREPARAZIONE H POMATA 25G 017389103 PREPARAZIONE H POMATA S0G 
017389115 PREPARAZIONE H ASTUCCIO 6 TUBI 5 GR. 020699031 PRIOVIT 12 FORTE 40 PASTL 
025750023 PROCTIDOL POMATA 20 G 032013029 PROCTOFOAM HC SCHIUMA USO RETTALE 
BOMBOLETTA SPRAY 24G 
021925021 PROCTOLYN POMATA 40G 021925045 PROCTOLYN 10 SUPPOSTE 2 G 
013868031 PROCTOSEDYL POMATA 20G 013868043 PROCTOSEDYL 6 SUPPOSTE 
027377011 PROCTOSOLL —CREMA ANTIEMORROIDARIA 015902024 PROMETAZINA — CREMA 20G 
206 BAYER 
032278018 PROTAGENT 20 CONTENITORI MONODOSE 004696050 PROTOVIT GOCCE ORALI 15 ML 
0,4 ML 
004696062 PROTOVIT RAFFORZATO 40 COMPRESSE 024116 105 PROXIL POMATA 5% 50 G 
MASTICABILI 
004220036 PULMARIN 12 FIALOIDI ORALI 10 ML 001066036 PULMOVIROLO 24 PASTIGLIE 3G 
032217010 PUMILSAN 36 CARAMELLE 032217022 PUMILSAN 24 CARAMELLE 
025081023 PUPILLA FLACONE COLLIRIO 10 ML 028963015 PUPILLA COLLIRIO 10 ML 
ANTISTAMINICO 
032190011 PUPILLA LIGHT — COLLIRIO FLAC 10 ML 004758025 PURSENNID 40 CONFETTI 
005268038 PYRALVEX GOCCE 10 ML 027763010 QUIK 1 FLACONE 200 ML 
028794016 RA-CLISS CLISTERE PRONTO USO 010759013 RABARBARONI | ELISIR 280 G 
FL.130 ML 
010759025 RABARBARONI — ELISIR 450 G 027839012 RABOLDO SCIROPPO FLACONE 130 G 
023178054 RAFFREDDOREME " COMPRESSE 023178066 RAFFREDDOREME "CAPSULE RIGIDE” 12 
D EFFERVESCENTI" 12 D CAPSULE 
COMPRESSE 
026973014 RAPITUX 1 FLAC. SCIROPPO 200 ML 0,6% 023470053 RECTOREPARIL "45 MG + 5 MG SUPPOSTE" 10 
SUPPOSTE 
023470065 RECTOREPARIL "4,5% +0,5% CREMA" 1 TUBO 005064035 REDOXON 10 COMPRESSE EFFERV 1G 
DA 40G 
005064074 REDOXON 10 COMPRESSE EFF G 1 AL 005064086 REDOXON 10 COMPRESSE EFF G 1 
LIMONE ALL'ARANCIA 
005064 100 REDOXON "ARANCIO" 20 COMP.MAST. 005064 112 REDOXON “MIRTILLO” 20 COMPRESSE 
500 MG MAST.500 MG 
005064 124 REDOXON "LIMONE" 20 COMPRESSE 005064 148 REDOXON 10 COMPESSE EFFER. SENZA 
MAST. 500 MG ZUCCHERO 
005064 151 REDOXON 20 COMPRESSE MAST. 500 MG 020545036 REKORD B12 10 FLACONCINI ORALI 
SENZA ZUCCH 
005032026 RELAXAR POMATA 50G 032129013 RELOXYL GEL IDROAL. TUBO 30G 5% 
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032129025 RELOXYL GEL IDROAL. TUBO 30G 10% 015503016 REMY STICK STICK 30G 
015503028 REMY STICK "GEL" TUBO 50 G 024969014 RENNIE 36 COMPRESSE 
007798034 REOCOL FLACONE GRAN EFF 100 G 007798046 REOCOL 20 BUSTINE MONODOSE G 5 
024152011 REOMUCIL SCIROPPO 150 ML 024152023 REOMUCIL BB SCIROPPO 150 ML 
022283016 REPARIL GEL 1%40G 022283030 REPARIL GEL 2% USO EST 40G 
032195012 RESINA SOLUZIONE FIALOIDE 1 G 032195012 RESINA SOLUZIONE FIALOIDE 1G 
CARBOLICA CARBOLICA 
DENTILIN DENTILIN 
GHIMAS GHIMAS 
032195024 RESINA SOLUZIONE FLAC 20 G 012321028 RESPIRO FLACONE 20 ML 
CARBOLICA 
DENTILIN 
GHIMAS 
002418010 RESYL SCIROPPO G 200 2% 025823028 RESYL DM 1 FLACONE SCIROPPO 100 ML 
022471015 RETINOL 20 CAPSULE 025402049 REUCAM CREMA 1% 50 G 
025103045 REUDENE GEL 506 1% 013719012 REUMACORT POMATA 10G 
025262041  REUMAGIL CREMA 1% 50 G 027838010 REVE FLACONE 30 CAPSULE 
024780052 RIACEN CREMA G 501% 017096076 RIBELFAN 10 COMPRESSE RIVESTITE 
017096088 RIBELFAN AD 6 SUPPOSTE 027677018 RIBEX FLU 10 COMPRESSE 25 MG 
016308025 RIBEX NASALE SPRAY NASALE 15 ML 020875086 RIBEX TOSSE "15 MG PASTIGLIE" BLISTER 
DA 24 PASTIGLIE 
020875100 RIBEX TOSSE GOCCE ORALI 2% 25 ML 020875124 RIBEX TOSSE SCIROPPO 0,3% 160 ML 
020918088 RIBEXEN CON SCIROPPO 160 ML 020918102 RIBEXEN CON AD 10 SUPPOSTE 
ESPETTORANTE ESPETTORANTE 
020918114 RIBEXEN CON BB 12 SUPPOSTE 020918 126 RIBEXEN CON LATTANTI 12 SUPPOSTE 
ESPETTORANTE ESPETTORANTE 
029635012 RIDIODENT COLLUTTORIO FLAC 130 ML 013110010 RINANTIPIOL POMATA RINO G 15 
013110022 RINANTIPIOL LIQUIDO RINO 20 ML 013110034 RINANTIPIOL NEBULIZZATORE RINO 20 ML 
000590012 RINAZINA AD 10 ML 10 MG 000590036 RINAZINA BB 10 ML 2,5 MG 
000590051 RINAZINA SPRAY NASALE 15 ML 028742029 RINO CALYPTOL NEBULIZZ.NASALE FLACONE 
15 ML 
028742031 RINO CALYPTOL SPRAY NASALE FLACONE 15 009042019 RINO-FOMENTIL NEBULIZZATORE 20 ML 
ML 
004347011  RINOCIDINA GOCCE 15 ML 021993050 RINOFLUIMUCIL GOCCE RINOLOGICHE 10 ML 
023754043 RINOFRENAL FLACONE NEBULIZZATORE 15 023547019 RINOGUTT SPRAY 10 ML 
ML 
023547058 RINOGUTT "EUCALIPTO" SPRAY 15 ML 027910013 RINOGUTT FLACONE NEBULIZZATORE 10 
ANTIALLERGICO ML 
012420016 RINOPAIDOLO —POMATA RINOLOGICA G 10 013167010 RINOS SPRAY FLAC. 10 ML 
011033014 RINOSTIL GOCCE 30 ML 000872010 RINOVIT GOCCE RINOLOGICHE 25 G 
000872034 RINOVIT “PAIDO" LIQUIDO G 30 000872046 RINOVIT "PAIDO" POMATA G 8 
000872059 RINOVIT POMATA RINOLOGICA 12 G 011723057 ROGE' PASTOR "ARANCIO" 10 BUSTINE 23,5 G 
FARINA 
011723069 ROGE' PASTOR "ARANCIO" POLVERE 200 G 011723071 ROGE' PASTOR "LIMONE" 10 BUSTINE 23,5 G 
FARINA FARINA 
011723083 ROGE' PASTOR "LIMONE" POLVERE 200 G 024426052 RONDEC 15 COMPRESSE 
FARINA 
024426064 RONDEC FLACONE SCIROPPO 100 ML 024426076 RONDEC FLACONE GOCCE 20 ML 
025496062 ROXENIL CREMA 50 G 1% 025825011 RUSCOROID 10 SUPPOSTE 
025825023 RUSCOROID POMATA 6 40 005746021 RUTISAN 30 CONFETTI 
007042017 SACNEL LOZIONE DERMICA G 120 024536029 SAGRADA LAX 20 CONFETTI 
032092013 SALI IODATI 20 BUSTINE 2,5 G 026412027 SALI LASSATIVI FLACONE 90G 
MONTECATINI DI CHIANCIANO 
005521012 SALI INALAZ. 10 COMPRESSE G 30 3 005173012 SALI IRRIG. 15 CAPSULE 3 BAUME 
SALSOMAGGIORE BAUME SALSOMAGGIORE 
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005173024 SALI 15 BUSTINE 30 G PER 032091011 SALI TAMERICI 20 BUSTINE 2,5 G 
SALSOMAGGIORE IRRIGAZIONE MONTECATINI 
022511063 SALONPAS 10 CEROTTI MEDICATI 022511137 SALONPAS “E" 2 CEROTTI MEDICATI 
022511176 SALONPAS BOMBOLETTA SPRAY 80 ML 022511 188 SALONPAS BOMBOLETTA SPRAY 120 ML 
027661014 SALVITUSS 1 FLAC. SCIROPPO 200 ML 0,6% 019693 023 SANABRONCHIOL FLACONE SCIROPPO 100 ML 
027705058 SANIFLOR FLACONE COLLUTTORIO 120 027705060 SANIFLOR "VENA GEL" TUBO 50 G 
ML 
027705072 SANIFLOR DENTIFRICIO 80 G 027705084 SANIFLOR DENTIFRICIO 120 G 
032111015 SANORAL 20 CAPSULE OROSOLUBILE 032275012 SAQUAT SOLUZIONE FLAC 250 ML 
032275024 SAQUAT SOLUZIONE FLAC 1000 ML 021845033 SARGENOR 20 FIALE ORALI 5 ML 
004336044 SARIDON 10 COMPRESSE 032226019 SCHEROGEL 10% GEL TUBO 30 G 
032226021 SCHEROGEL 5% GEL TUBO 30G 005415031 SCHIAS FLACONE 500 G 
004532026 SCIROPPO BERTA SCIROPPO 130 G 006427013 SCIROPPO FAMEL SCIROPPO 200 ML 
025025038 SECRETIL 20 BUSTINE GRANULARE 15 025025053 SECRETIL FLACONE SCIROPPO 200 ML 
MG 
025025065 SECRETIL SOLUZIONE INALAZIONI 100 007271024 SEDALPAN GEL 406 
ML 
008081034 SEDATOL SCIROPPO 150 G 008081046 SEDATOL 30 CAPSULE 
019942010 SEDOBEX SCIROPPO 200 G 011073020 SEDOCALCIO SOLUZIONE 100 G 
008769022 SEDOPUERF FLACONE SCIROPPO G 100 024427015 SEKI 20 CONFETTI 10 MG 
024427041  SEKI SCIROPPO 200 ML 024427054 SEKI GOCCE FLAC. 25 ML 
SOSPENSIONE 
025018084 SELEZEN GEL SO G 5% 018129080  SELVIGON GOCCE 25 ML 
018129092 SELVIGON BB 10 SUPPOSTE 032041016 SGUARDI COLLIRIO FLAC 10 ML 
033816012  SICCAFLUID FLACONE GEL OFTALMICO 10 026315022 SILACT FLACONE CONTAGOCCE 3 ML 
G 0,25% 
024591036 SILEPAR 30 CAPSULE 200 MG 024591048 SILEPAR 30 BUSTINE 200 MG 
023795026 SILIREX SOSPENSIONE OS 160 G 2% 023795053  SILIREX 30 BUSTINE 200 MG 
023795065 SILIREX 30 CAPSULE 200 MG 020443014 SILISAN 24 COMPRESSE 
023192026 SILLIVER 30 COMPRESSE 200 MG 013344015 SILOMAT 20 CONFETTI 40 MG 
013344054 SILOMAT SCIROPPO 200 ML 0,4% 032318014 SIMP 80 SOLUZIONE FLACONE 100 ML 
032318026 SIMP 80 SOLUZIONE FLACONE 200 ML 032318038 SIMP 80 SOLUZIONE FLACONE 250 ML 
032318040 SIMP 80 SOLUZIONE FLACONE 300 ML 032318053 SIMP 80 SOLUZIONE FLACONE 500 ML 
032318065 SIMP 80 SOLUZIONE FLACONE 1000 ML 032318077 SIMP 80 SOLUZIONE TANICA 5 LT 
033057011  SIMPOTTANTACIN SOLUZIONE FLACONE 500 ML 033057023 SIMPOTTANTACIN SOLUZIONE FLACONE 1000 ML 
QUE QUE 
026396034 SINARTROL CREMA 1,5% 50 G 026396059 SINARTROL "DISPENSER" CREMA 30 G 1,5% 
025165010 SINECOD TOSSE "ADULTI SCIROPPO" 1 025165022 SINECOD TOSSE "BAMBINI SCIROPPO" 1 
FLUIDIFICANTE — FLACONE DA 200 G FLUIDIFICANTE FLACONE DA 200 G 
025165046 SINECODTOSSE ‘300 MG GRANULATO PER 021483058 SINECOD TOSSE FL. SOLUZ. CONTAGOCCE 15 
FLUIDIFICANTE SOLUZIONE ORALE” 30 SEDATIVO ML02% 
BUSTINE 
021483060 SINECOD TOSSE FLAC. SCIROPPO 125 ML 029114016 SINTOLATT SCIROPPO 200 ML 
SEDATIVO 0,0345% 
025753017 SINTOTRAT CREMA 620 029617038 SIRIGEN SOLUZIONE FLAC 1 LT 
025915012 SKINOREN CREMA 30G 021481217 SOBREPIN ADULTI 10 SUPPOSTE 200 MG 
021481229 SOBREPIN BAMBINI 10 SUPPOSTE 100 MG 021481231 SOBREPIN LATTANTI 10 SUPPOSTE 20 MG 
021481243 SOBREPIN SOLUZIONE DA 021481256 SOBREPIN SCIROPPO FLACONE 200 ML 
NEBULIZZARE 10 FIALE 3 ML 
021481268 SOBREPIN 20 CAPSULE 200 MG 021481282 SOBREPIN GRANULI PER SOLUZIONE 
ORALI 300 MG 60 BUSTINE 
021481294 SOBREPIN GOCCE ORALI FLACONE 25 ML 005537028 SOLJOD FLACONE 30 G 
028311013 SOLMUCOL 24 COMPRESSE 100 MG 028311025 SOLMUCOL 10 BUSTINE 100 MG 
028311037 SOLMUCOL 30 BUSTINE 200 MG 028311049 SOLMUCOL 30 BUSTINE 400 MG 
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025979030 


004975013 


001861020 
022816019 
021858030 
025533175 
025533199 
011825027 
028580049 


032240018 
032049037 
033627023 
032287029 
032287043 
015001023 


032139014 


011068044 


023589043 


023588015 


023805 017 


028181028 


005858028 


005858055 


018622098 


012745016 


012745055 
012745079 
012745093 
012745 129 


021528 157 
020378 131 
023399025 


022088052 


022088076 


SOLUCIS 


SOLUZIONE 
SCHOUM 


SOLVOBIL 
SOMATOLINE 
SOMATYL 
SOPULMIN 
SOPULMIN 
SORBICLIS 
SPASMODIL 


STERAMIN 
STERIDROLO 
STERIL ZETA 
STEROSAN 
STEROSAN 
STILLA 


DECONGESTIONA 


NTE 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


SCIROPPO 200 ML 


FLACONE 550 G 


SCIROPPO FLACONE 200 ML 
10 BUSTINE 10G 

10 FIALE ORALI 10 ML 

AD 10 SUPPOSTE 

LATTANTI 10 SUPPOSTE 

BB CLISTERE 120 ML 

6 SUPPOSTE 60 MG 


SOLUZIONE FLAC 50 ML 
POLVERE 12 BUSTE 2,5 G 
POLVERE FLACONE 8 G 
SOLUZIONE FLACONE 1000 ML 
SAPONE LIQUIDO 250 ML 
COLLIRIO 8 ML 


STILLA DELICATO COLLIRIO FLAC 10 ML 
STREPTOMAGMA 12 COMPRESSE 


STREPTOSIL 
NEOMICINA 
SULFILE 


SUPERTHIOL 


SUPPOSTE 


GLICER.S.PELLEG 


RINO 


SUPPOSTE 
GLICERINA C 
ERBA 


SUPPOSTE 
GLICERINA C 
ERBA 


SUPRADYN 


TACHIPIRINA 


TACHIPIRINA 
TACHIPIRINA 
TACHIPIRINA 
TACHIPIRINA 


TAMARINE 
TANTUM 
TANTUM ROSA 


TANTUM VERDE 


TANTUM VERDE 


POMATA 20 G 


30 COMPRESSE 400 MG 


SCIROPPO 150 ML 


BB 18 SUPPOSTE 


AD 18 SUPPOSTE 


LATTANTI 12 SUPPOSTE 


10 COMPRESSE 
EFFERVESCENTI 


FLACONE SCIROPPO 120 ML 
2,4% 


10 SUPPOSTE 500 MG 
10 MICROSUPPOSTE 125 MG 
20 COMPRESSE 500 MG 


20 BUSTINE GRAN. EFFERV. 
125 MG 


MARMELLATA 260 G 
GEL 50 G 5% 
10 FLAC.NI 500 MG 10 ML 


FLACONE COLLUTTORIO 120 
ML 


FLACONE COLLUTTORIO 240 
ML 


025979055 


004975025 


001861 044 
022816021 
025533151 
025533 187 
011825015 
028580013 
001235011 


032049025 
033627011 
032287017 
032287031 
032287056 
015001074 


011068032 


023589031 


022960037 


009931015 


028181016 


028181030 


005858042 


018622086 


024118059 


012745042 


012745067 
012745081 
012745117 
021528 106 


020378 105 
023399013 
023399049 


022088064 


022088088 
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SOLUCIS 


SOLUZIONE 
SCHOUM 


SOLVOBIL 
SOMATOLINE 
SOPULMIN 
SOPULMIN 
SORBICLIS 
SPASMODIL 


STENOBRONCHIA 
L 


STERIDROLO 
STERIL ZETA 
STEROSAN 
STEROSAN 
STEROSAN 


STILLA 
DECONGESTIONA 
NTE 


STREPTOMAGMA 
STREPTOSIL 


NEOMICINA 
STRESSEN 
SUMMAVIT 


SUPPOSTE 


GLICER.S.PELLEG 


RINO 
SUPPOSTE 


GLICER.S.PELLEG 


RINO 


SUPPOSTE 
GLICERINA C 
ERBA 


SUPRADYN 


SUSTENIUM 


TACHIPIRINA 


TACHIPIRINA 
TACHIPIRINA 
TACHIPIRINA 
TAMARINE 


TANTUM 
TANTUM ROSA 
TANTUM ROSA 


TANTUM VERDE 


TANTUM VERDE 


Serie generale - n. 195 


"FORTE" SCIROPPO 10 G 200 
ML 


"FORTE" 250G 


30 PILLOLE 

30 BUSTINE 10G 
SCIROPPO 200 ML 

BB 10 SUPPOSTE 

AD CLISTERE 120 ML 

30 CONFETTI 20 MG 
FLACONE SCIROPPO 200 G 


POLVERE 10 BUSTE 5 G 
CREMA TUBO 20 G 
SOLUZIONE FLACONE 250 ML 
SOLUZIONE FLACONE 500 ML 
SAPONE LIQUIDO 1000 ML 


20 AMPOL. UNIDOSE COLL.0,3 
ML 


SOSPENSIONE OS 90 ML 
POLVERE 10G 


10 FLACONCINI ORALI 10 ML 


"RAFFORZATO" 40 CAPSULE 
MAST. 


AD 18 SUPPOSTE 


LATTANTI 12 SUPPOSTE 


BB 18 SUPPOSTE 


30 COMPRESSE RIVESTITE 


OS 10 FL. TAPPO SERBATOIO 
500 MG 


10 SUPPOSTE 250 MG 


10 SUPPOSTE 1G 

GOCCE ORALI 30 ML 10% 

20 BUSTINE 500 MG 
"SORBITOLO" SCIROPPO 140 G 


"FORTE" POMATA 50 G 
10 BUST. VAG. 500 MG 


5 FLAC. LAVANDA VAGINALE 
140 ML 


FLACONE NEBULIZZATORE 30 
ML 


NEBULIZZATORE 15 ML 
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028821015 TANTUM VERDE PASTA DENTIFRICIA 120 G 028494033 TANTUM VERDE P 20 PASTIGLIE 3 MG 
DENTAL 
021600010 TAUGLICOLO SCIROPPO 150 ML 021600059 TAUGLICOLO AD 12 SUPPOSTE 
021600061 TAUGLICOLO BB 12 SUPPOSTE 028100016 TAUMA FLACONE SCIROPPO 130 G 
021001033 TAVEGIL 10 COMPRESSE 1 MG 021001 045 TAVEGIL GEL 0,03% 20 G 
023539012 TEGENS 20 CAPSULE 80 MG 023539063 TEGENS 20 CAPSULE 160 MG 
023539075 TEGENS 20 BUSTINE GRANULATO 160 018684047 TEMPORINOLO 12 CAPSULE CRONOIDI 
MG 
017863010 TETRAMIL FLACONE COLLIRIO 10 ML 017863034 TETRAMIL 10 FL COLLIRIO MONODOSE 
0,5 ML 
004363014 THERMOGENE —OVATTA G34 004363 040 THERMOGENE POMATA G 40 
023743065 THIOSOL AD GRANULARE 20 BUSTINE 023743077 THIOSOL BB GRANULARE 20 BUSTINE 
350 MG 150 MG 
008290088 TICALMA 20 BUSTINE FILTRO ORALI 008290090 TICALMA 30 CONFETTI 
025769035 TICOFLEX GEL 50G 020961052 TINADERM CREMA 1% 30 G 
020961064 TINADERM POLVERE 0,5% 20 G 008883035 TIOCALMINA SCIROPPO G 200 
008883047 TIOCALMINA 24 COMPRESSE 010723029 TIOGUAIALINA — SCIROPPO G 175 
012207027 TIONAMIL FLACONE SCIROPPO 220 G 032769010 TIRS COLLIRIO FLACONE 10 ML 
003789017 TISANA ARNALDI SCATOLA G 90 000367060 TISANA "ERBE" POLVERE G 100 
KELEMATA 
000367072 TISANA 20 BUSTINE FILTRO G 13 000367 108 TISANA 40 CONFETTI 
KELEMATA KELEMATA 
005982020 TOCALFA 20 GELOPERLE 023776014 TOLMICEN CREMA 30 G 1% 
023776026 TOLMICEN LOZIONE 30 ML 1% 023776040 TOLMICEN POLVERE 100 G 0,5% 
023776053 TOLMICEN UNGUENTO 30 G 1% 007584067 TONAMIL 20 COMPRESSE 
007584079 TONAMIL POMATA DERMATOLOGICA 007584081 TONAMIL GOCCE NASALI 15G 
25G 
023067034 TONICUM 500 10 FLACONCINI ORALI 10 ML 021229036 TONOGEN 10 FLACONCINI USO ORALE 
10 ML 
024077024 TONOPLUS 10 FLACONCINI ORALI 10 ML 024618035 TORFAN 15 COMPRESSE 
026564070 TOSSEMED SCIROPPO 150 ML 026564094 TOSSEMED "MENTA" 20 PASTIGLIE G 2,3 
025273083 TOSSORAL 30 COMPRESSE 025492024 TRANSCOP 4 SISTEMI TRANSDERMICI 
025492036 TRANSCOP 2 CEROTTI TRANDERMICI 1,5 003008051 TRANSPULMINA "TOSSE" SCIROPPO 200 ML 
MG 
003008063 TRANSPULMINA "TOSSE" 20 PASTIGLIE 023837014 TRANSPULMINA 20 PASTIGLIE 
GOLA 
024170019 TRAUMAL GEL 406 023711043 TRAUMATOCICLI POMATA 30 G 
NA 
023711056 IRAUMATOCICLI POLVERE 20G 032219014 TRAUMICID FLAC POLVERE 6G 
A 
032219026 TRAUMICID CREMA TUBO 20G 032219038 TRAUMICID FLACONE LIQUIDO 200 ML 
005170016 TRAVELGUM 6 CONFETTI GOMMOSI ‘026099010 TRAXAM GEL 50G 3% 
MASTIC. 20 MG 
016897035 TRIAMINIC 12 CONFETTI 020884 021 TRIAMINIC SPRAY NASALE 15 ML 
NASALE 
028195016 TRIAMINICFLU 10 COMPRESSE 029009014 TRIATOP FLACONE SHAMPOO 1% 120 
EFFERVESCENTI ML 
006408025 TRIENE POMATA DERMICA G 50 021667011 TRIFERON 20 CONFETTI 
022988036 TROFOCALCIUM 12 FLACONCINI ORALI 10 ML 020942025 TROFODERMIN CREMA DERM.30G 
020942049 TROFODERMIN SPRAY 30 ML 011351018 TRONOTENE POMATA ANESTETICA 30 G 
011351020 TRONOTENE 10 SUPPOSTE 025647013 TROSYD CREMA DERMATOLOGICA 1% 
30 G 
025647037 TROSYD POLVERE DERMICA 1% 30 G 025647049 TROSYD LOZIONE DERMICA 1% 30G 
025647114 TROSYD SOLUZIONE UNGUEALE 28% 025647138 TROSYD SCHIUMA DERMICA 1% 6 
12 ML BUST. 10G 
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009928060 TUCLASE SCIROPPO 150 ML 025643014 TUSBEN 20 CONFETTI 10 MG 
025643026 TUSBEN FLACONE SCIROPPO 120 ML 025643038 TUSBEN FLACONE GOCCE 20 ML 
022458032 TUSCALMAN "PLUS" GOCCE 20 ML 022458044 TUSCALMAN "PLUS" SCIROPPO 120 ML 

BERNA BERNA 
005749015 TUSSAMAG SCIROPPO 200 ML 005749039 TUSSAMAG "COMPLEX" SCIROPPO 200 G. 
010842021 TUSSANYL FLACONE SCIROPPO 175 ML 019911015 TUSSIBRON SCIROPPO 190 ML 1% 
019911027 TUSSIBRON 20 CPR 100 MG 027026 018 TUSSYCALM 16 CAPSULE MASTICABILI 
026257117 UBICOR 10 FLACONCINI ORALI 50 MG 026257 129 UBICOR 14 CAPSULE 50 MG 
025228053 UBIMAIOR "50" 14 CAPSULE 50 MG 025228 065 UBIMAIOR "50" 10 FLACONCINI ORALI 50 
MG 
025229067 UBITEN "50" 14 CAPSULE OPER. 50 MG 025229081 UBITEN "50" 10 FLAC.NI ORALI 50 MG 
021122054 ULTRAPROCT POMATA RETTALE 40 G 021122066 ULTRAPROCT 12 SUPPOSTE 
020075040 UNIPLUS AD 10 SUPPOSTE 020075065 UNIPLUS BB 10 SUPPOSTE 
020075089 UNIPLUS 10 MICROSUPPOSTE 017255023 UPSAPLUS AD 10 SUPPOSTE 
017255035 UPSAPLUS BB 10 SUPPOSTE 021247085 USTIOSAN POMATA 30G 
005988023 VADOLAX 30 CONFETTI 028700019 VAGISIL CREMA 30G 
025553013 VAL PLUS 30 CAPSULE 025547011 VAL UNO 30 CAPSULE 
004853014 VALERIANA 30 CONFETTI 45 MG 025204 037 VALERIANA 30 CONFETTI 
DISPERT FARMADES 
001042023 VALERIANA 30 CONFETTI 000558015 VALEROCALMA 30 CAPSULE MG 320 
SCHIAPPARELLI 
003452012 VALONTAN 4 COMPRESSE RIVESTITE 100 003452024 VALONTAN 10 COMPRESSE RIVESTITE 100 
MG MG 
003452036 VALONTAN 4 SUPPOSTE 100 MG 003452 048 VALONTAN "BABY" 4 COMPRESSE RIV. 25 
MG 
026895021 VARICOGEL TUBO GEL 50 G 018949014 VASORINIL NEBULIZZATORE NASALE 20 
ML 
010316014 VASOSTERONE BB GOCCE NASALI 20 ML 010316040 VASOSTERONE ara GOCCE RINOLOGICHE 10 
M 
000444036 VEGETALLUMINA GEL TUBO G 40 000444 063 VEGETALLUMINA "100" GEL TUBO G 40 
000444087 VEGETALLUMINA "SPRAY" FLACONE 40 ML 025414018 VENOPLUS FLAC.GOCCE 30 ML 
017076011 VENORUTON "10" FLACONE GOCCE 20 ML 017076023 VENORUTON 20 CAPSULE 300 MG 
017076035 VENORUTON 2% GEL 40G 017076 062 VENORUTON a 20 COMPRESSE 500 
017076074 VENORUTON 30 BUSTINE 1000 MG 024062 046 VENOSMINE POMATA 40 G 4% 
020228033 VENOTRAUMA —POMATA 40G 002806091 VERAMON 10 COMPRESSE 
023490079 VERAX GEL 5% 50 G 026979017  VERAX BLU "0,15% COLLUTTORIO" 1 
FLACONE DA 120 ML 
024164042 VERAX INTIMO "GINECOLOGICO"10 BUSTINE 024164067 VERAX INTIMO "P" SOL. GINECOLOGICA 
500 MG PRONTA 5 FLACONI 140 ML 
009178132 VERDAL 10 COMPRESSE 033708013 VERECOLENE 20 COMPRESSE RIVESTITE 5 
Ò CM. MG 
029543016 VERELAIT "68 G SOLUZIONE ORALE" 1 026525042 VEROLAX BB MICROCLISMI 3 G 
FLACONE 180 ML 
026525055 VEROLAX AD MICROCLISMI 9G 026525093 VEROLAX AD 18 SUPPOSTE 
026525105 VEROLAX BB 18 SUPPOSTE 021179054 VERSUS CREMA 50 G 3% 
021179104 VERSUS POMATA 50 G 3% 021179128 VERSUS PASTA 506G1% 
023549025 VESSIFLEX GEL 50G 023689019 VIAFEN CREMA G 40 
001088 107 VIAMAL 10 COMPRESSE 375 MG 001088 210 VIAMAL "500" 20 COMPRESSE 
RIVESTITE 500 MG 
001088 222 VIAMAL "375" 20 COMPRESSE 375 MG 001088 234  VIAMAL "375" 20 COMPRESSE 
RIVESTITE 375 MG 
025208024 VIAMALTRAUMA GEL50G 023443029 VIBROCIL RINO GEL 15 G 
023443043  VIBROCIL SOLUZIONE NASALE 15 ML 003136025 VICKSINALANTE FLACONE 1G 
024449011 VICKS MEDINAIT SCIROPPO 180.ML 024449023 VICKS MEDINAIT FLACONE SCIROPPO 90 ML 
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023198017 VICKS SINEX SPRAY 15 ML 023198029 VICKS SINEX NEBULIZZATORE 15 ML 
031107016 VICKS TOSSE "PASTIGLIE" 18 PASTIGLIE 028689014 VICKS TOSSE SCIROPPO 120 ML 

FLUIDIFICANTE 
028688012 VICKS TOSSE SCIROPPO 120 ML 021625049 VICKS VAPORUB POMATA BALSAMICA 90 G 
SEDATIVO 
021625052 VICKS VAPORUB POMATA BALSAMICA 40 G 028329011 VICKS VAPORUB POMATA BALSAMICA 90G 
EUROMED 
032042018 VIDEO-LIGHT COLLIRIO 15 ML 032042020 VIDEO-LIGHT BAGNO OCULARE 120 ML 
033206018 VIDEO-MILL FLAC SOLUZ OFTALM 0,1% 10 032071019 VIDEORELAX COLLIRIO FLAC 5 ML 
ML 
032071021 VIDEORELAX BAGNO OCULARE FLAC 120 032200014 VIDERM POMATA TUBO 25 ML 
ML 
032194019 VIDERMINA 10 OVULI 023079015 VIRAFER ELISIR 200 ML 
012437036 VIRDEX NORMALE 5 SUPPOSTE 012437048 VIRDEX FORTE 5 SUPPOSTE 
025353032  VIRGINIANA FLACONE COLLIRIO 9 ML 021579014 VISADRON COLLIRIO 10 ML 
GOCCE VERDI 
025105026 VISCOMUCIL SCIROPPO 200 ML 025105077 VISCOMUCIL BB 20 BUSTINE 15 MG 
032115014 VISCOTIRS GEL LIQUIDO STER. TUBO 10G 018331013 VISINE GOCCE OFTALMICHE 15 ML 
015582012 VISUSTRIN COLLIRIO 10 ML 005569052 VITAMINA C 20 COMPRESSE 500 MG 
ANGELINI 
007224013 VITAMINA C UPSA OS 10 FIALE 10 ML 1G 007780075 VITAMINA C VITA 10 FLACONCINI ORALI 10 ML 
001790056 VITAMINA E VCA 15 GELUCAPSULE 100 MG 001790068 VITAMINA E VCA 20 GELUCAPSULE 300 MG 
019219070 VITASPRINT B12 10 FLACONCINI ORALI 029123015 VITASPRINT 10 FLACONCINI ORALI 
MONODOSE COMPLEX MONODOSE 
005137017  VITEF POMATA DERMATOLOGICA 006541039 VITERRA 30 COMPRESSE MASTICABILI 
50 G 2% 
020096018 VIVINC 10 COMPRESSE 020096020  VIVIN C 20 COMPRESSE 
EFFERVESCENTI EFFERVESCENTI 
023181050 VOLTAREN "EMULGEL" GEL 50 G 1% 024514022 X PREP FLAC. 75 ML/TAPPO SERB. 
0,150 G 
002955 060 XAMAMINA 6 CAPSULE 50 MG 002955072 XAMAMINA 10 CAPSULE 50 MG 
002955 108 XAMAMINA "PEDIATRICO" 6 CAPSULE 25 023383 146 XENAR "10% GEL" 1 TUBO 50 G 
MG 
020635037 XYLOPROCT POMATA 20 G 027383064 ZELIS CREMA 50 G 1,5% 
022534123 ZEPELIN CREMA 50 G 023427077 ZERINOL 20 CONFETTI 
023427089 ZERINOL AD 10 SUPPOSTE 032157012 ZETANOVULI —10OVULI VAGINALI 
028837019 ZETALAX AD 18 SUPPOSTE 032068013 ZINCOMETIL FLAC CONTAGOCCE 15 ML 
022252035 ZYMAFLUOR 200 COMPRESSE 0,25 MG 022252047 ZYMAFLUOR 100 COMPRESSE 1 MG 
022252050 ZYMAFLUOR GOCCE ORALI SOLUZIONE 
FLACONE 20 ML 
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ALLEGATO 4 
MEDICINALI LA CUI AUTORIZZAZIONE RISULTA SOSPESA 
029970011 ACIDO 20 COMPRESSE 500 MG I 020462040 ADIFTEPER *RINFORZO" 1 FIALA 0,5 ML 
ASCORBICO 
012351021 AGARBIL 20 CONFETTI 022819015 AGEROPLAS 40020 CAPSULE 400 MG 
028573018 AIMA CALCIN | SFLAC. LIOF 100 VI + 5 FIALE 028573020 AIMA CALCIN $ FLAC. LIOF S0 UI + 5 FIALE 1 
1ML ML 
010435042 AKERAL 20 CAPSULE | 024735021 ALBUMINA "20%" 1 FLAC. 50 ML 
.UMANA BAXTER 
027239019 ALBUMINA *20%" FLAC. 50 ML + SET | 024844019 ALBUMINAR 25 FLACONE 100 ML 
UMANA MF, INFUS. 
024844021 ALBUMINAR 25 FLACONE 20 ML 024844033 ALBUMINAR 25 FLACONE 50 ML 
025143013 ALCODIN 20 CAPSULE 80 MG 023870037 ALEXAN IV 1 FLACONE 5 ML 100 MG 
023870052 ALEXAN 1 FLACONE 500 MG 25 ML 026518047 ALFAFERONE POMATA 2.000.000 U1.2G 
028820037 ALFATER FLAC. DISPENS. 3000000 UI 028820049 ALFATER POMATA 2000000 UI G 2 
1ML COLLIRIO 
025765037 ALUDYAL SOSPENSIONE OS 200 ML 000846042 AMINOPHILLINE 6 FIALE 480 MG/3 ML 
002137014 ANADIFTERALL —2FIALE 0,5 ML 023536016 ANASCLEROL —40 CAPSULE 
010267019 ANGIOPAN 40 CONFETTI 010267021 ANGIOPAN IM IV 5 FIALE 2 ML 
032116016 AQUASOL COLLUTTORIO FLAC 200 ML 032116028 AQUASOL 10 CONTEN. MONODOSE 10 ML 
025450040 ARTRODOL 30 COMPRESSE 500 MG 003409012 ASKARUTINA "FORTE" IV 3 FIALE 5 ML 
003409024 ASKARUTINA IM IV S FIALE $S ML 003409036 ASKARUTINA 40 CONFETTI 
003409048 ASKARUTINA "FORTE" 20 CONFETTI 004763052 ASPIRINA AD 10 SUPPOSTE 1 G 
026721011 ASPERINETTA —‘ 10 SUPPOSTE 0,3 G 026089096 AUGMENTIN da: IV FL 550 MG + F SOLV 10 
022719076 BEBULINTIM3 1FLAC. 600 UI +1 FIALE 10 ML 022719088 BEBULIN TIM 3 1FLAC.LIOF.240 UI + SOLV. 
10 ML 
005647019 BECOZYM 20 CONFETTI 023819016 BELUSTINE 5 CAPSULE 40 MG 
032301018 BENZOMIX GEL 5% TUBO 30G 020828036 BINEVRIL PLUS 3 FIALE LIOF.+ 3 F. SOLV. 2 ML 
020828048 BI NEVRIL PLUS 5 FIALE LIOF.+ 5 F.SOLV. 2 ML 027929049 BIAFERONE POMATA 2000000 U I. 2 G 
027929052 BIAFERONE COLLIRIO 3000000 U.I. 1 ML 006986018 BOM BON 12 COMPRESSE MASTICABILI 
006986020 BOM BON 24 COMPRESSE MASTICABILI 023932041 BREK GOCCE ORALI 15 ML 0,2% 
024154041 BREVA IM IV 10F1 ML 022991083 BRONCOVALEAS IMIV 10 FIALE 200 MCG 
022599031 C PLUS GRAN. EFFERV. OS 14 BUSTINE 027476035 CACIT 20 COMPRESSE EFFERV. 500 
MG 
005259027 CALCIUM SANDOZ "FORTE" 30 BUSTINE 018634016 CALOCICLINA 8 CONFETTI 250 MG 
018634028 CALOCICLINA 16 CONFETTI 250 MG 018634042 CALOCICLINA — 8 CAPSULE 250 MG 
018634055 CALOCICLINA — 16 CAPSULE 250 MG 004020018 CANFODION GOCCE 20 ML 
004020020 CANFODION 20 CONFETTI 024643037 CAPID 10 FLACONCINI ORALI 
024643049 CAPID 20 COMPRESSE 027790017 CARDIOTEN 50 CONFETTI 20 MG 
EFFERVESCENTI 
020756019 CEDIGOSSINA 25 COMPRESSE 0,25 MG 020756021 CEDIGOSSINA GOCCE 10 ML0,5 MG/ML 
025451030 CEFADRIL 12 CAPSULE 500 MG 027767019 CENTOXIN 1 FIALA SOLUZIONE 100 
MG/20 ML 
023767054 CETAM IMIV10FIALE5ML1G 023767066 CETAM 40 COMPRESSE 800 MG 
006970014 CEVIGEN FORTE IM 5 FIALE 5 ML 002866212 CHEMICETINA — FLACONE SCIROPPO 60 G 2,5% 
022930022 CICLOVEN 50 COMPRESSE 015270022 COLAX FLACONE SCIROPPO 200 G 
026306011 COLESTROL 12BUSTINE3G 026306035 COLESTROL 24 COMPRESSE MAST. 1,5 G 
028398016 CONFETTI 6 CONFETTI 028398028 CONFETTI 20 CONFETTI 
LASSATIVI LASSATIVI 
GIULIANI GIULIANI 
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028398030 CONFETTI 24 CONFETTI 004514081 CONFETTO 6 CONFETTI 
LASSATIVI FALQUI 
GIULIANI 
004514093 CONFETTO 20 CONFETTI 004514117 CONFETTO "COMPLEX" 18 CONFETTI 
FALQUI FALQUI 
001663018 CRISOLAX 20 CONFETTI I 001663020 CRISOLAX 50 CONFETTI 
024372068 DANTRIUM 1 FLAC. SCIROPPO 160 ML 0,5% 013711015 DESERRIL 20 CONFETTI 1,4 MG 
012223020 DIABETON 20 COMPRESSE 028148017 DIDRO KIT 14 COMPRESSE BIANCHE + 76 
METILATO COMPRESSE BLEU 
003946035 DIIDERGOT 20 COMPRESSE 1 MG 003946050 DIIDERGOT IM IV SC 6 FIALE 1 MG 1 ML 
023699010 DIMA FEN 60 COMPRESSE 023699022 DIMA FEN "RITARDO" 30 CAPSULE 60 MG 
028119067 DONAMET 5 FLAC. LIOF. 300 MG + 5 F. 028119081 DONAMET 20 COMPRESSE GASTRORES. 
SOLV 300 MG 
015673015 DONATIOL AD 10 SUPPOSTE 015673027 DONATIOL BB 10 SUPPOSTE 
024623062 DUOGASTRAL 50 COMPRESSE 50 MG 008819029 E PERLE 15 PERLE 100 MG 
025739018 ENDALBUMIN —1FLAC,50ML20% 025739020 ENDALBUMIN 1 FLAC. 100 ML 20% 
003097021 ENTEROVACCINO AD 6 COMPRESSE 200 MD 026347031 ERCEFURYL BB SOSPENSIONE OS 100 ML 
ISM 
020838049 ETIBI 10 FIALE 5 ML 500 MG 020838052 ETIBI 50 COMPRESSE 250 MG 
020838064 ETIBI 25 COMPRESSE 500 MG | 022177036 ETIBI INH 40 COMPRESSE 400 MG 
010706012 EUCHESSINA 18 PASTIGLIE 022517027 FANASIL 10 COMPRESSE 500 MG 
028319010 FARVIRAN COLLUTTORIO FLACONE 100 023554076 FATT.UMANO IV 1 FLACONE 20 ML 100 UI 
ML ANTIEMOF.TRATT 
ATO 
023554088 FATT.UMANO IV 1 FLACONE 20 ML 250 UI 023554090 FATT.UMANO IV 1 FLACONE 20 ML 500 UI 
ANTIEMOF.TRATT ANTIEMOF.TRATT 
ATO ATO 
017806023 FIBRINOMER IV FL 1G+FL 50 ML 004177010 FLAMLAX SCIROPPO G 200 
012438053 FLAR 20 CAPSULE 200 MG 012438065 FLAR 20 BUSTINE 1G 
027628015 FLOGOZEN 30 COMPRESSE 750 MG 027628027 FLOGOZEN 15 BUSTINE MONODOSE 1000 
MG 
025761040 FLUBENIL 30 CONFETTI 300 MG 010357046 FLUPRIM TOSSE 20 COMPRESSE OROSOLUBILI 
026388076 FOBIDON SOSPENSIONE GOCCE 1% 30 002962013 FURACIN SOL. DERM. ML 50 0,22 % 
ML 
002962025 FURACIN POMATA IDROSOL. G 50 0,2 % 023472020 GAMMA MEN 1 FL.1500 UI/300 MCG + 1 
FIALA 2 ML 
029582018 GAMMADIN SOLUZIONE | 029582032 GAMMADIN COLLUTTORIO FLACONE 120 
DERMATOLOGICA FLACONE ML 
200 ML 
024770024 GASTROPIREN 50 COMPRESSE 25 MG | 024571046 GINATREN 3 FL VACC LIOF + 3 FSOLV 
ML 0,5 
030214035 GLICEROLO 6 SUPPOSTE BAMB 1500 MG | 030214047 GLICEROLO 10 SUPPOSTE LATTANTI 750 
MG 
026988016 GLYPOLIX 60 CAPSULE OPERCOLATE 15 | 025472022 GUAJABRONC ——ADI10SUPPOSTEG 12 
MG 
025472034 GUAJABRONC — BB 10 SUPPOSTE G 0,500 025472061 GUAJABRONC ——ADSOSPENSIONE PRONTO 
USO 5% 200 ML 
025472073 GUAJABRONC BB SOSPENSIONE PRONTO 005557018 GYNERGEN IM 6 FIALE 1 ML 1/4 MG 
USO 3,3% 200 ML 
008548012 H ADIFTAL INIEZ. RICHIAMO 1 F 027930041 HAIMAFERONE POMATA 2000000 U.I. 2 G 
027930054 HAIMAFERONE © COLLIRIO 3000000 U.I. 1 ML 025387022 HERPES GEL TUBO G.10 GEL 
025574029 HYDERGINA IV 5 FIALE 1,5 MG/S ML 022666034 IDROLATTONE 10 COMPRESSE 100 MG 
PRESS 
023292028 IG VAIOLO 1000 UI 1 FLACONE 2 ML 027477013 IMOVAX COLERA VACCINO 1 FIALA 0,5 ML 
026127011 IMPROMEN 6 FIALE 5 MG/ML 1 ML 021836022 INCIDAL 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 150 
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020854042 INDERAL 50 COMPRESSE 80 MG 015131016 IPERCORTIS 20 COMPRESSE 2 MG 
028574010 ISI CALCIN 5 FL. LIOF. 100 Ul + 5 F. SOLV. 028574022 ISI CALCIN 5 FL. LIOF. 50 Ul +5 F.SOLV.1 

1ML ML 
026361016 ISE F2 ST 100 COMPRESSE RIVESTITE 027958040 ISIFERONE POMATA GEL 2 G 2.000.000 ULI. 
027958053 ISIFERONE COLLIRIO 1 ML 3.000.000 U.I. 010030017 ISMIPUR 25 CONFETTI 50 MG 
026986012 ISOMERIDE 60 CAPSULE OPERCOLATE 15 026241012 KETOTIFENE 30 CAPSULE 1 MG 
MG ISTORIA 
023306020 KONYNE 500 1 FLLIOF 500 UI+FL SOLV 20 | 027605017 KREDEX 30 COMPRESSE DIVISIBILI 25 
CUTTER ML i MG 
022720041 KRYOBULIN "TIM 3"ÎV 1 FLAC. LIOF 250 022720054 KRYOBULIN "TIM 3" IV FLAC. LIOF 500 UI 
UI + 1 FLAC. 10 ML + 1 FLAC. 20 ML 
022720066 KRYOBULIN "TIM 3"IV FLAC. LIOF 1000 Ul | 024307023 LAMPOMANDOL 1 FL 500 MG+1 FSOLV 
+ 1 FLAC. 40 ML 
024307047 LAMPOMANDOL 1FL2G+1 FSOLV | 029971013 LASSATIVI 20 COMPRESSE RIVESTITE 
VEGETALI 
030339016 LASSATIVI 10 COMPRESSE RIVESTITE | 011722028 LILO 40 COMPRESSE MASTICABILI 
VEGETALI 
026223026 LIO CRIO FL.500 UI FATT.VIII+SOLV 20 | 024786028 LIO-MORBILLO 1 FLAC.LIOF.+ 1 FIALA SOLV. 
ML 
014801017 LIOSIERO 1 FIALA + FIALA 10 ML 008026015 LIOVAX 1 FLAC. LIOF.+ F. SOLV. 1-4 
ANTIBOTULINICO DOSI 
014424030  LISTROCOL 20 COMPRESSE RIVESTITE 030343014 LITIO 50 COMPRESSE 300 MG 
COMPLEX CARBONATO 
023691025 LOPEMID GOCCE 15 ML 023769033 LOPERYL 30 CAPSULE 2 MG 
020984011 LUTEOLAS 21 COMPRESSE 1 MG 021718010 LUTEONORM 20 COMPRESSE 2 MG 
006611026 LUTEXE "FORTE" IM 3 FIALE 2 ML 025424021 MASOR AD 30 BUSTINE 270 MG 
025424033 MASOR BB 30 BUSTINE 180 MG 025424045 MASOR AA 10 SUPPOSTE 720 MG 
025424058 MASOR BB 10 SUPPOSTE 360 MG 025424072 MASOR AEROSOL 10 FLAC. 
LIOFILIZZATI 
022755019 MEDRAMIL FLACONE COLLIRIO 10 ML 014115012 MERLUZZINA —25PERLE 
014115024 MERLUZZINA ——50PERLE 014115036 MERLUZZINA 100 PERLE 
028949016 MERREM IM 1 FLAC. 500 MG + SOLV. 2 028949028 MERREM IV 1 FLAC. 250 MG + SOLV. 5 
ML ML 
025425048 MICOS POLVERE ASPERSORIA G30 | 023674017 MINILUTEOLAS 1%X21 COMPRESSE 
028019053 MIONIDIN 30 COMPRESSE 4 MG 028019065 MIONIDIN 30 COMPRESSE 6 MG 
028019089 MIONIDIN 15 COMPRESSE 2 MG 010284014 MISULBAN 30 CONFETTI 2 MG 
025422128 MONOCID EV FLACONE 1G + FIALA 024217085 MONORES 10 FIALE 2 ML 
SOLVENTE 
024953046 MOTILIUM GOCCE 10 MG/ML 30 ML 025405 109 MUCODIL AD 30 BUSTINE 270 MG 
025405111 MUCODIL BB 30 BUSTINE 180 MG 025405 123 MUCODIL AD 10 SUPPOSTE 720 MG 
025405135 MUCODIL BB 10 SUPPOSTE 360 MG 025405 150 MUCODIL "AEROSOL" 10 F LIOF+10 F 
SOLV 
025576048 NAUSILEN 20 COMPRESSE 50 MG 025576051 NAUSILEN IM IV 6 FIALE 50 MG 
025576063 NAUSILEN 6 SUPPOSTE 50 MG 025576075 NAUSILEN GOCCE 30 ML 1,34% BB 
025576087 NAUSILEN GOCCE 60 ML 1,34% BB 026072013 NEURACTIV 10 FIALE 1G 
026072037 NEURACTIV 20 COMPRESSE 800 MG 026072049 NEURACTIV SOLUZIONE OS 120 ML 16% 
026072052 NEURACTIV 10 FLAC.SOLUZ.OS 5 ML 16% 022306031 NEVANIL 40 CAPSULE GELATINA 
MOLLE 
024975017 NOLIPID 50 CAPSULE 500 MG 018800021 NOVODIL #75" 30 CONFETTI 75 MG 
027245012 OCUFEN COLLIRIO MONOD.20 FLAC.0,4 019293024 ORALK SO CONFETTI 
ML 
022651018 OVARAS 28 COMPRESSE 021232057 PANCREX 50 CAPSULE 340 MG 
024309080 PERIDON OS SOL. 20 ML 1% 024577025 PESOS 60 COMPRESSE 20 MG 
024577037 PESOS "RITARDO" 30 CAPSULE 60 MG 019987015 PIAZOFOLINA 50 COMPRESSE 500 MG 
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004961013 PILOCARPINA 2% COLLIRIO 10 ML 022743037  PIMEXONE 40 CONFETTI 50 MG 
FARMIGEA 
022743049 PIMEXONE 12 FIALE 2 ML 50 MG 025518010 PIPROXEN 30 CAPSULE 300 MG 
025518022 PIPROXEN 10 SUPPOSTE 600 MG 022588026 PONDERAL 60 COMPRESSE 20 MG 
022588038 PONDERAL "RETARD" 30 CAPSULE 60 MG 027237039 PPS 5% PLASMA IV FLACONE 250 ML + SET 
PROTEIN INFUS. 
SOLUTION MF. 
028436018 PROHIBIT 1 DOSE SIRINGA 0,5 ML 025209026 PRONTOKEF IM 1 FL 500 MG + 1 FSOLV 
025209038 PRONTOKEF IM1FL1G+1FSOLV 025794025 PSORIDERM CREMA G 400,25% 
025794049 PSORIDERM CREMA G 40 0,5% 025794064 PSORIDERM CREMA G 40 1% 
003561026 PURGANTE BUSTA 8,5 G 012116012 RASTINON 40 COMPRESSE 500 MG 
AQUILA 
023194018 RELISORM L IV1F 25MCG+1F 023194020 RELISORM L IV 1 F 100 MCG +1 F 
023329016 RELISORMT 1F2 ML 200 MCG +1 F 023329028 RELISORMT 1F 2 ML 500 MCG +1 F 
002880021 REOLINA ‘30 CONFETTI 029481037 REX "500" 30 BUSTINE 
GRANULARE 500 MG 
025093028 RIBOSTAT 12 BUSTE MONODOSE 500 MG 025093042 RIBOSTAT SCIROPPO ESTEMP.POLVERE 
60G 
002755027 RIM 4 DADI 002755054 RIM 12 CONFETTI 350 MG 
002755066 RIM 12 DADI 015953021 ROMILAR SCIROPPO 100 ML 
EXPECTORANS 
017586037 ROSEOMIX COLLIRIO 1 FL LIOF+1 FL 10 017586049 ROSEOMIX POMATA OFTALMICA 5 G 
ML 
022751034 ROSOVAX 1 FLAC LIOF + 1 FLAC SOLV 026327015 RURINORM 20 CAPSULE 180 MO 
022865 149 SAMYR IM IV 5 FL. LIOF 100 MG + 5 F 005415043 SCHIAS 30 PILLOLE 
025476021 SCLERIL 50 CAPSULE 100 MG 033065018 SERDOLECT 20 COMPRESSE 4 MG 
033065020 SERDOLECT 28 COMPRESSE 4 MG 033065032 SERDOLECT 30 COMPRESSE 4 MG 
033065044 SERDOLECT SO COMPRESSE 4 MG 033065057 SERDOLECT 98 COMPRESSE 4 MG 
033065069 SERDOLECT 100 COMPRESSE 4 MG IN 033065071 SERDOLECT 100 COMPRESSE 4 MG IN 
BLISTER CONTENITORE 
033065083 SERDOLECT 20 COMPRESSE 8 MG 033065095 SERDOLECT 28 COMPRESSE 8 MG 
033065 107 SERDOLECT 30 COMPRESSE 8 MG 033065 119 SERDOLECT 50 COMPRESSE 8 MG 
033065 121 SERDOLECT 98 COMPRESSE 8 MG 033065 133 SERDOLECT 100 COMPRESSE 8 MG IN 
BLISTER 
033065 145 SERDOLECT 100 COMPRESSE 8 MG IN 033065 158 SERDOLECT 20 COMPRESSE 12 MG 
CONTENITORE 
033065 160 SERDOLECT 28 COMPRESSE 12 MG | 033065 172 SERDOLECT 30 COMPRESSE 12 MG 
033065 184 SERDOLECT 50 COMPRESSE 12 MG 033065 196 SERDOLECT 98 COMPRESSE 12 MG 
033065208 SERDOLECT 100 COMPRESSE 12 MG IN 033065 210 SERDOLECT 100 COMPRESSE 12 MG IN 
BLISTER CONTENITORE 
033065222 SERDOLECT 20 COMPRESSE 16 MG 033065 234 SERDOLECT 28 COMPRESSE 16 MG 
033065 246 SERDOLECT 30 COMPRESSE 16 MG 033065 259 SERDOLECT 50 COMPRESSE 16 MG 
033065 261 SERDOLECT 98 COMPRESSE 16 MG 033065273 SERDOLECT 100 COMPRESSE 16 MG IN 
BLISTER 
033065285 SERDOLECT 100 COMPRESSE 16 MG IN 033065297 SERDOLECT 20 COMPRESSE 20 MG 
CONTENITORE 
033065309 SERDOLECT 28 COMPRESSE 20 MG 033065311 SERDOLECT 30 COMPRESSE 20 MG 
033065323 SERDOLECT 50 COMPRESSE 20 MG 033065335 SERDOLECT 98 COMPRESSE 20 MG 
033065347 SERDOLECT 100 COMPRESSE 20 MG IN 033065350 SERDOLECT 100 COMPRESSE 20 MG IN 
BLISTER CONTENITORE 
033065362 SERDOLECT 20 COMPRESSE 24 MG 033065374 SERDOLECT 28 COMPRESSE 24 MG 
033065386 SERDOLECT 30 COMPRESSE 24 MG 033065398 SERDOLECT 50 COMPRESSE 24 MG 
033065400 SERDOLECT 98 COMPRESSE 24 MG | 033065412 SERDOLECT 100 COMPRESSE 24 MG IN 
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033065 424 SERDOLECT 100 COMPRESSE 24 MG IN | 025981022 SEREPRESS IM IV 5 FIALE 10 MG/2 ML 
CONTENITORE 
025981034 SEREPRESS IM IV 5 FIALE 50 MG/10 ML I 013362013 SIERO 1 FIALA 10 ML 
ANTICARBONCHI 
OSO SCLAVO 
011198013 SIERO 10000 UI 1 FL 10 ML | 011198025 SIERO 20000 UI 1 FL 10 ML 
ANTIDIFTERICO ANTIDIFTERICO 
SCLAVO SCLAVO 
011198037 SIERO 40000 UI 1 FL 10 ML | 006460012 SIERO 5000 UI 1 FLACONE 10 ML 
ANTIDIFTERICO ANTIRABBICO 
SCLAVO SCLAVO 
006460036 SIERO 1000 UI 1 FLACONE 8 ML | 010009013 SIERO CAV 5000 UI 1 FL 2 ML 
ANTIRABBICO ANTITETANICO 
SCLAVO SCLAVO 
010009025 SIERO CAV 25000 UI 1 FL 10 ML | 010009037 SIERO CAV 1500 UI 1 FL 1 ML 
ANTITETANICO ANTITETANICO 
SCLAVO SCLAVO 
010009049 SIERO CAV 3000 UI 1 FL 1,5 ML | 010009052 SIERO CAV 10000 UI 1 FL 5 ML 
ANTITETANICO ANTITETANICO 
SCLAVO SCLAVO 
010009064 SIERO CAV 20000 UI 1 FL 10 ML | 010009076 SIERO CAV 50000 UI 1 FL LIOF+1 F 
ANTITETANICO ANTITETANICO 
SCLAVO SCLAVO 
010510016 SIERO CONTRO 25000 UI 1 FL 10 ML 019174010 SINCRIVIT 30 CAPSULE 
GANGRENA 
SCLAVO 
018478040 SINTOBIL 20 CAPSULE f 018478053 SINTOBIL 30 CAPSULE 
018478065 SINTOBIL SCIROPPO 200 ML 028572016 SINTOCALCIN 5 FL.LIOF. 100 Ul+5 F.SOLV.1 
ML 
028572028 SINTOCALCIN 5 FL.LIOF. 50 Ul+ 5 F.SOLV. 1 022927065 SITUALIN CREMA 30G 
ML 
023071 018 SITUALIN CREMA G 20 029972015 SODIO FLUORURO 0,25 MG 100 COMPRESSE 
ANTIBIOTICO 
029972027 SODIO FLUORURO 0,25 MG 200 COMPRESSE 029972039 SODIO FLUORURO 0,25 MG 400 COMPRESSE 
029972041 SODIO FLUORURO 0,25 MG 2000 COMPRESSE 029972054 SODIO FLUORURO 1 MG 100 COMPRESSE 
029972066 SODIO FLUORURO 1 MG 200 COMPRESSE I 029972078 SODIO FLUORURO 1 MG 400 COMPRESSE 
029972080 SODIO FLUORURO 1 MG 2000 COMPRESSE 021073022 STAFILON 8 CAPSULE 
021084013 STINACOL ELIXIR FLACONE 140 G 022384010 STREPTO-PLUS —BB OS SOSPENSIONE 100 ML 
022384022 STREPTO-PLUS 20 COMPRESSE 005166018 STREPTOCOL 20 CPR 
005166020 STREPTOCOL SCIROPPO 70 ML 033280025 TASMAR 30 COMPRESSE 100 MG 
033280037 TASMAR 60 COMPRESSE 100 MG 033280049 TASMAR 100 COMPRESSE 100 MG 
033280064 TASMAR 30 COMPRESSE 200 MG 033280076 TASMAR 60 COMPRESSE 200 MG 
033280088 TASMAR 100 COMPRESSE 200 MG 024455026 TEBLOC GOCCE ORALI 30 ML 
017863022 TETRAMIL 5 FLCOLLIRIO MONODOSE | 017863046 TETRAMIL 10 FL COLLIRIO MINIDOSE 1 
0,5 ML ML 
026758108 TILCOTIL 6 FL.FIALA LIOF.20 MG+6 025243092 TISSUCOL KIT FLACONI PER SOLUZIONE 
F.SOLV 0,5 ML + SET 
025243 104 TISSUCOL KIT FLACONI PER SOLUZIONE 025243116 TISSUCOL KIT FLACONI PER SOLUZIONE 
1 ML + SET 2 ML + SET 
025243128 TISSUCOL KIT FLACONI PER SOLUZIONE | 027898055 TRANSMETIL 5 FLAC. LIOF. 300 MG + 5 
5 ML + SET F.SOLV 
027898079 TRANSMETIL 20 COMPRESSE GASTRORES. | 021328036 TRITANRIX 1 FIALA 0,5 ML 1 DOSE 
300 MG 
021348014 TUSMICINA 20 CAPSULE 250 MG | 021348053 TUSMICINA OS GOCCE 20 ML 
010803017 TYPHIDRALL 1F0,5 ML 024443032 ULCEDIN INIETT 6 F 2 ML 
023732011 UMAN FIBRIN IV FL+F 100 ML I 022544011 UMAN GALE IM S FL 3 ML 
021664014 URIFLOR 20 CAPSULE 500 MG | 013959010 VACCINO 1 FIALA 0,5 ML+ 1 FIALA 1 ML 
ANTICOLERICO 
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013959022 VACCINO 1 FIALA 1 ML 014486017 VACCINO 1 FIALA 1 ML + FIALA 0,5 ML 
ANTICOLERICO ANTICOLERICO 
SCLAVO 
014486029 VACCINO "POLIVALENTE" F 1ML+F 0,5 013305014 VACCINO 4F1ML 
ANTICOLERICO ML ANTILEPTOSPIRA 
SCLAVO ISM 
020452025 VACCINO "TRIV. STABILIZZ. ORALE" 0,1 010454015 VACCINO TAB TE 1 FL LIOF + 1 FLIOML 
ANTIPOLIOMIELI ML 
TICO ISM 
018423018 VACCINO TAB TE  LIOF 1 FL+F 10 ML | 025956018 VASCULENE 50 CAPSULE 10 MG 
ISM 
001113075 VEGEBYL SCIROPPO 400 G 026967137 VERBEX BB IM 10 FIALE 10 MG/3 ML 
026967 149 VERBEX IM 10 FIALE 30 MG/3 ML 026967152 VERBEX 20 CAPSULE MOLLI 100 MG 
026967164 VERBEX AD 10 SUPPOSTE 200 MG 026967176 VERBEX BB 10 SUPPOSTE 50 MG 
026967188 VERBEX 10 SUPPOSTE NIPIOLOGICHE 026875017 VIRAMID AEROSOL 1 FLACONE 6 G 
25 MG 
022020010 VISCAL 30 COMPRESSE 10 MG 022674028 VISKEN 30 COMPRESSE 15 MG 
022674030 VISKEN GOCCE ORALI 30 ML 5 MG/ML 022674042 VISKEN 6 FIALE 2 ML 0,4 MG IV 
018002030 VISUMIDRIATIC | FLAC. COLLIRIO 10 ML 1% 010220046 VITIALGIN 2 COMPRESSE 
025367057 ZIBREN 30 COMPRESSE 500 MG 
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ALLEGATO 5 


TITOLARI DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO 
DI PRODOTTI MEDICINALI AL 1° LUGLIO 1999 


Codice SIS 79 


IM ITALIA S.P.A. 
STRADA STATALE 87 - KM 20,700 


Codice SIS 536 


A. CECCARELLI E C. DEI F.LLI LUC.ARN. CORR. TANGANELLI 
VIA G.CAPONSACCHI, 31 


81020 - S. MARCO EVANGELISTA (CE) 50126 FIRENZE (FI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00929790616 Codice Fiscale (solo Società Italiane) —00438580482 
Codice SIS 789 Codice SIS 675 

A. NATTERMANN & CIE GMBH A.DIVAR ANGELINI DISTRIBUZIONI VARIE S.P.A. 
NATTERMANNALLE, 1 VIALE AMELIA, 70 

-50829 KOLN ( ) DE 00181 -ROMA (RM) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 01287780587 
Codice SIS 146 Codice SIS 633 

A.F.O.M. MEDICAL SPA A.G.I.P.$. FARMACEUTICI SRL 

VIA WASHINGTON, 72 VIA AMENDOLA, 4 

20100 - MILANO (MI) 16035 -RAPALLO (GE) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 01039760010 Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 00395750102 
Codice SIS 3003 Codice SIS 542 

A.M.S.A, S.R.L. A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
PASSEGGIATA DI RIPETTA, 22 VIA SETTE SANTI, 3 

00186 - ROMA (RM) 50131 - FIRENZE (FI) 

Codice Fiscate (solo Società Italiane) . 00539640482 Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00395270481 
Codice SIS 7189 Codice SIS 845 

A.MENARINI INDUSTRIE SUD ABBOTT LABORATORIES 

CAMPO Di PILE 100 ABBOTT PARK ROAD 

67100. - CAMPO DI PILE L'AQUILA (AQ) » NORTH CHICAGO - ILLINOIS { ) US 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 01320520669 Codice Fiscale (solo Società Italiane) 

Codice SIS 886 Codice SIS 213 

ABBOTT LABORATORIES LIMITED ABBOTT S.P.A. 

NORDEN ROAD, MAIDENHEAD VIA PONTINA KM 52 

* BERKSHIRE SL6 4XE ()GB 04010 - CAMPOVERDE (APRILIA) (LT) 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00076670595 
Codice SIS 972 Codice SIS 8039 

ABIOGEN PHARMA S.P.A. ACRO S.R.L. 

VIA S.ANTONIO, 61 VIA BOCCACCIO 45 

56125 PISA (PI) 20123 -MILANO (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 05200381001 Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 08362390158 
Codice SIS 8032 Codice SIS 1312 

ACS DOBFAR S.P.A. ADAMS HEALTHCARE LTD 

VIALE ADDETTA 6/8/10 LOTHERTON WAY 

20067 TRIBIANO (MI) LS25 2JY - GARFORTH, LEEDS ()GB 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 05847860151 Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 
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Codice SIS 7020 

AESCULAPIUS FARMACEUTICI SRL 

VIA COZZAGLIO, 24 

25125 - BRESCIA (BS) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00826170334 


Codice SIS 4040 

ALCON ITALIA SPA 

VIA ROMA, 108 PALAZZO C-D/1 

20060 - CASSINA DE' PECCHI (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) | 07435060152 


Codice SIS 694 

ALCON LABORATORIES INC 

6201 SOUTH FREEWAY 

+ FORT WORTHTEXAS (U.S.A.) ()US 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 696 

ALCON-COUVREUR S.A. 

RUKSWEG, 14 

+ B-2870 PUURS (BELGIO) { } BE 
Codice Fiscale (solo Società italiane) 


Codice SIS 563 


ALFA WASSERMANN S.P.A. 

CONTRADA SANT'EMIDIO 

65020 - ALANNO SCALO (PE) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00556960375 


Codice SIS 8054 


ALLEANZA SALUTE ITALIA S.P.A. 

VIA CAMPELLO SUL CLITUNNO, 34 

00100 - ROMA (RM) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 05164260639 


Codice SIS 754 

ALLERGAN INC 

2525 DUPONT DRIVE 

« IRVINE CALIFORNIA ()US 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 


Codice SIS 526 


ALLERGAN S.P.A. 
VIA SALVATORE QUASIMODO, 134/138 
00100 - ROMA (RM) 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00431030584 
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Codice SIS 7185 

AGUETTANT ITALIA S.R.L. 

VIA CAMINADELLA, 2 

20123 - MILANO (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) | 10022530157 


Codice SIS 1613 

ALCON LABORATORIES (UK) LTD. 
BOUNDARY WAY, HEMEL HUMPSTEAD 
HP7UD -HERTS ()GB 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 


Codice SIS 693 

ALCON PHARMACEUTICALS LTD 
SINSERSTRASSE, 47 

- CH-6330 CHAM ( ) CH 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 


Codice SIS 5142 


ALFA BIOTECH S.P.A. 

VIA CASTAGNETTA, 7 

00040 - POMEZIA {RM} 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 08908330150 


Codice SIS 1589 

ALIMENTERICS B.V. 

JUPITERSTRAAT 254 

2132 HK - HOOFDDORP ()NL 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 761 

ALLEN & HANBURYS LIMITED 

GLAXO WELLCOME HOUSE, BERKELEY AVENUE 
‘ GREENFORD, MIDDLESEX UB6 ONN ( ) GB 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 753 

ALLERGAN IRLAND LTD 

CASTLEBAR ROAD 

+‘ WESTPORT COUNTY MAYO (DIE 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 774 

ALLERGOPHARMA JOACHIM GANZER KG 
HERMANN-KORNER-STR. 52 

- 21465 REINBECK ( ) DE 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 
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Codice SIS 7181 


ALSO S.P.A 
LOCALITA’ PIAN DEL TIVANO 
22020. ZELBIO {CO} 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) © 00253640874 


Codice SIS 87 

ALZA LIMITED 

19, BERKELEY STREET 

W1X 5AEUK - LONDON ()GB 
Godice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 804 

ARES SERONO (EUROPE) LTD 

112 HARLEY STREET 

- LONDON WIN 1AF ()GB 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 


Codice SIS 8056 


ASSOGALENICA - OFFICINA GALENICA PER IL TERZO MONDO 
VIA ROMA, 63 
31040 - PEDEROBBA (TV) 


Codice Fiscale {solo Società Italiane) : 02266580261 


Codice SIS 23 


ASTA MEDICA ARZNEIMITTEL GMBH 
NEUSTIFTGASSE, 119 

- VIENNA ()AT 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 690 

ASTRA AB 

S-151 85 

»* SODERTALJE (SVEZIA) () SE 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 934 
ASTRA PHARMACEUTICA BV 
2700 AN ZOETERMEER 
()NL 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 1478 
AYERST LABORATORIES INC 
ROUSES POINT 


- NEW YORK 12979-1497 ()US 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 
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Codice SIS 826 


ALZA CORPORATION 

950 PAGE MILL ROAD 

« PALO ALTO - CALIFORNIA ()US 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 1042 


AMUCHINA S.P.A. 
LOCALITA' PONTASSO 
16015 - CASELLA (GE) 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 00264440108 


Codice SIS 733 


ARTSANA S.P.A. 
VIA MENTANA 21/B 
+ COMO (CO) 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00227010139 


Codice SIS 26 
ASTA MEDICA AG 
WEISMULLERSTRASSE, 45 


6000 - FRANCOFORTE ()DE 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 20 


ASTA MEDICA S.P.A. 
VIA G. ZANELLA, 3/5 
20133 - MILANO (MI) 


Codice Fiscale (solo Società italiane) 00846530152 


Codice SIS 4141 


ASTRA FARMACEUTICI S.P.A. 
VIA MESSINA, 38 
20154 - MILANO (Mi) 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) 07968910153 


Codice SIS 1557 


AVANTGARDE S.P.A. 
VIA TREVISO, 4 
00040 - POMEZIA (RM) 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) 03724830587 


Codice SIS 219 


AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
VIALE AMELIA, 70 
00181 ROMA (RM) 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 03907010585 
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Codice SIS 732 

AZUPHARMA GMBH 

DIESELSTRASSE, 5 

‘70839 GERLINGEN/STUTTGART  ( ) DE 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 718 

B. BRAUN MELSUNGEN AG 

CARL BRAUN STRASSE, 1 

- 34209 - MELSUNGEN ()DE 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 


Codice SIS 674 

BAIF INTERNATIONAL PRODUCTS - NEW YORK SNC 
VIA XX SETTEMBRE 20/68 

16121 - GENOVA (GE) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00952160109 


Codice SIS 953 


BAXTER HEALTHCARE CORPORATION 

550 NORTH BRAND BOULEVARD 

91203. - GI FNDALE CALIFORNIA { )US 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 


Codice SIS 983 


BAXTER S.A. 
BOULEVARD RENE' BRANQUART 80 
-7860 LESSINES ()BE 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 


Codice SIS 800 

BAYCARE S.R.L. 

VIALE CERTOSA, 130 

« MILANO (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 11654650156 


Codice SIS 768 

BAYER DIAGNOSTICS MANUFACTURING LIMITED 
BAYER HOUSE .. STRAWBERRY HILL - NEWBURY 

» BERKSHIRE RG14 1JA ( ) GB 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 


Codice SIS 99 

BEAUFOUR S.R.L. 

VIA FIGINO, 16 

20156 - MILANO {MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 11274690152 
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Codice SIS 69 

B. BRAUN MEDICAL AG 
RUEGGISINGERSTASSE 29 

6020. EMMENBRUCKE (}CH 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 8060 
B.BRAUN CAREX SPA 
VIA XXV LUGLIO, 11 


41037 - MIRANDOLA (MO) 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 02067940367 


Codice SIS 7132 


BAKER PHARMA S.P.A. 

VIA DI PORTA PINCIANA, 6 

00187. ROMA (RM) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 04091421000 


Codice SIS 982 

BAXTER HEATHCARE LTD 

CAXTON WAY THETFORD 

- NORFOLK IP24 3SE { )GB 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 6515 

BAXTER S.P.A. 

VIALE TIZIANO, 25 

00196 ROMA (RM) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00492340583 


Codice SIS 689 
BAYER AG 
LEVERKUSEN (GERMANIA) 
() DE 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 22 


BAYER S.P.A. 

VIALE CERTOSA, 130 

20156 - MILANO (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) — 05849130157 


Codice SIS 1070 

BEECHAM GROUP PLC 

GREAT WEST ROAD 

TW89BD - BRENTFORD MIDDLESEX { )GB 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 
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Codice SIS 736 
BEHRINGWERKE AG 
MARBURGILAHN 


( }) DE 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 


Codice SIS 1310 

BELLON 

RUE DE LA VANNE 

92545 - MONTROUGE CEDEX 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


()FR 


Codice SIS 578 


BENEDETTI S.P.A. 
VICOLO DE' BACCHETTONI, 3 
51100 - PISTOIA (PI) 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 00761810506 


Codice SIS 884 

BERK PHARMACEUTICALS LTD 

BRAMPTON ROAD, HAMPDEN PARK EASTBOURNE 
- EAST SUSSEX BN 22 9AG ()GB 

Codice Fiscale (solo Società italiane) : 


Codice SIS 1381 


BIEFFE MEDITAL S.P.A. 

VIA NUOVA PROVINCIALE 

23034 = - GROSOTTO (SO) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 09887560150 
Codice SIS 7 

BIOCHEM IMMUNOSYSTEMS S.P.A, 

VIA MAGNANELLI, 2 

+ CASALECCHIO DI RENO (BO) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 03958380374 
Codice SIS 863 

BIOGLAN LABORATOIRES LIMITED 

5 HUNTING GATE 

SG4 OTJ  HITCHIN, HERTFORDSHIRE ()GB 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 823 


BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A 
VIA DE AMBROSIIS, 2 
15067 — - NOVI LIGURE {AL) 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) 01679130060 


«5.0. G.U. n. 195 . Vol. IE 
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Codice SIS 8052 


BELLCO SPA 
VIA CAMURANA, 1 
41037 - MIRANDOLA {MO) 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 01761920360 


Codice SIS 7111 


BELTAPHARM S.P.A. 

VIA STELVIO, 66 

20095 - CUSANO MILANINO (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 06405710150 


Codice SIS 7186 

BERGAMON S.R.L. 

VIA FARINI, 5 

00185 ROMA (RM) 


Codice Fiscale (solo Società italiane) : 04545381008 


Codice SIS 327 


BERTA S.R.L. 
VIA ANDREA DORIA, 7 
20135 - MILANO (MI) 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) 09875020159 


Codice SIS 869 


BIFARMA DI BIGNARDI SERGIO 
VIA PALLIA, 5 
20139 - MILANO () 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) :  BGNSRG41D21A944H 


Codice SIS 1025 

BIOGEN FRANCE S.A. 

55, AVENUE DES CHAMPS PIERREUX 
92012 - NANTERRE CEDEX 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 


()FR 


Codice SIS 1011 


BIOINDUSTRIA FARMACEUTICI SRL 

STRADA STATALE 156 KM 50 

04010 - BORGO SAN MICHELE (LT) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 00885470062 


Codice SIS 7136 

BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L. 

VIA CAVOUR, 41/43 

20026 - NOVATE MILANESE (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 01233940467 


20-8-1999 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 
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Codice SIS 601 

BIOLOGICI ITALIA S.R.L. 

VIA SARZANESE, 160/A 

55100 -LUCCA {LU} 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 00249820465 


Codice SIS 874 


BIOPHARMA S.R.L. 

VIA DELLE GERBERE SNC 

00040 - SANTA PALOMBA (RM) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 03744951009 


Codice SIS 7163 


BIOSELECTA S.R.L. 

PIAZZA AGRIPPA, 1 

20141 - MILANO {MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 10937260155 


Codice SIS 1417 


BIOTEKFARMA BKF S.R.L. 
VIA TRE CANNELLE 12 


nanan na 
U0040 - POMEZIA {RM} 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) 06603310589 


Codice SIS 1297 


BIOVAIL (UK) LTD 
THAMES HOUSE, WELLINGTON STREET 
SE18 6NZ - LONDON ( )GB 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 


Codice SIS 92 

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH 
0-55216 

- INGELHEIM AM RHEIN ( ) DE 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 851 

BOEHRINGER MANNHEIM GMBH 
SANDHOFER STRASSE, 116 

68305 - MANNHEIM ( } DE 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 3510 

BOOTS HEALTHCARE MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A. 
VIA TARANTELLI, 13/15 

22076 -MOZZATE (CO) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 06325010152 


Codice SIS 214 


BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO FARMACEUTICA S.P.A 


VIA MOROLENSE, 87 
03013 - FERENTINO (FR) 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00408870582 


Codice SIS 7088 

BIOPROGRESS S.P.A. 

VIA AURELIA, 58 

00165 - ROMA {RM} 

Codice Fiscale (solo Società italiane) 07696270581 


Codice SIS 8024 

BIOSOL S.P.A. 

VIA MODENESE 30 

41036 - MEDOLLA (MO) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 01790790362 


Codice SIS 752 


BIOTEST PHARMA GMBH 
LANDSTEINERSTRASSE 5 


D 63303 DREIEICH { )DE 


III rr 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 773 

BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE 
6 RUE LEO DELIBES 

-75116 PARIGI ()FR 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 1436 

BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. 

VIA PELLICCERIA, 10 

50100 - FIRENZE {FI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane): 00421210485 


Codice SIS 7077 

BONOMELLI S.R.L. 

VIA MATTEI, 6 

40069 - ZOLA PREDOSA (BO) 

Codice Fiscale {solo Società Italiane) : 03492910371 


Codice SIS 15 


BRACCO S.P.A. 

VIA EGIDIO FOLLI, 50 

20134  - MILANO (MI) 

Codice Fiscale (solo Società italiane) : 00825120157 


Serie generale - n. 195 


20-8-1999 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 195 


Codice SIS 1401 

BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A. 

VIA DEL MURILLO KM 2,800 

04010 =» SERMONETA {LT) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00082130592 


Codice SIS 794 

BRUNO FARMACEUTICI S.P.A. 

VIA SALVATORE QUASIMODO 136 

00144 ROMA () 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 05038691001 


Codice SIS 348 


BYK GULDEN ITALIA SPA 

VIA GIOTTO, 1 

20032. CORMANO (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 00696360155 


Codice SIS 954 

BYK NEDERLAND BV 

WEERENWEG 29 

+ NL-1161 AG ZWANENBURG ()NL 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 798 


C.0.C. FARMACEUTICI S.R.L. 

VIA MODENA, 15 

40019 . SANT'AGATA BOLOGNESE (BO) 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 03541870378 


Codice SIS 1250 


CALAO S.R.L. 

VIA GRADISCA, 8 

20151 MILANO () 

Codice Fiscale (solo Società Italiane): 03821040155 


Codice SIS 7188 


CE.LA.FAR. S.P.A. 

CORSO SAN MAURIZIO, 53 

10124: TORINO (TO) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 06436910019 


Codice SIS 802 
CENTEON PHARMA GMBH 
»* MARBURG { ) DE 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 
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Codice SIS 829 

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 
SWAKELEYS HOUSE, MILTON ROAD 

+ ICKENHAM,UB10 8PU, UK ()GB 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 


Codice SIS 237 


BRUSCHETTINI SRL 

VIA ISONZO, 6 

16147  - GENOVA {GE) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00265870105 


Codice SIS 71 

BYK GULDEN LOMBERG CHEMISCHE FABRIK GMBH 
BYK GULDEN STRASSE, 2 

78467 = KONSTANZ { )DE 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 680 

C. B. FLEET COMPANY 

4615 MURRAY PLACE, LYNCHBURG 

+ VIRGINIA, 24506 - 1349 ()US 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 9 


CABON S.P.A. 

VIA MELCHIORRE GIOIA, 168 

20125 - MILANO (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 10070070155 


Codice SIS 7095 


CARLO ERBAO.T.C. S.P.A 

VIA ROBERT KOCH, 1.2 

20152 - MILANO (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 08572280157 


Codice SIS 7113 

CELSIUS S.P.A. 

VIA GRANDI 

20090 - CALEPPIO DI SETTALA (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 04282940156 


Codice SIS 720 

CENTOCOR B.V. 

EINSTEINWEG, 101 

- 2333 CB LEIDEN ()NL 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


20-8-1999 


Codice SIS 7200 


CENTRO SPERIMENTALE DEL LATTE S.P.A. 

VIA VALLAZZE, 87 

20131 - MILANO (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 00886520154 


Codice SIS 7208 

CHEMITALIA S.R.L. 

VIA M.CIVITALI, 73 

20148 - MILANO {MI} 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 01993570124 


Codice SIS 842 

CHIRON B.V. 

PAASHEUVELWEG 30 

+ 1105 BJ AMSTERDAM-ZUIDOOST  ( } NL 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 


Codice SIS 8027 


CHONG KUN DANG ITALIA S.P.A. 
VIA GIOTTO 26 
20145 - MILANO (Mi) 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) ‘ 07903270150 


Codice SIS 7112 


CIBA VISION S.R.L. 

VIA E. MATTEI, 17 

30020 -MARCON {VE) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 01637810126 


Codice SIS 872 

CILAG GMBH 

RAIFFEISENSTRASSE, 8 

‘D-41470 NEUSS ( }) DE 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 7176 

CIS DIAGNOSTICI S.P.A. 

VIA ENRICO MATTEI, 1 

13049 = TRONZANO VERCELLESE (VC) 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 01452920026 


Codice SIS 1111 

CLINTEC PARENTERAL 

6,AVENUE L. PASTEUR - Z.. DE COIGNIERES 
- B.P. 56 -78311 MAUREPAS CEDEX ( ) FR 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 
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Codice SIS 1133 


CHEMI S.P.A. 

VIA VADISI,5 

03010. PATRICA (FR) 

Codice Fiscale {solo Società Italiane) 00148870603 


Codice SIS 546 
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A 
VIA PALERMO, 26/A 


43100. PARMA (PR) 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 01513360345 


Codice SIS 7127 


CHIRON S.P.A. 

VIA FIORENTINA, 1 

53100 -SIENA (SI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 01392770465 


Codice SIS 41 


CHUGAI RHONE POULENC 
20, AVENUE RAYMOND ARON 
ARMTONU OCONEV co 


na4ne 4) 
ILIUÙ  SPAUNTUIVI VLULA (UV ZZAI 


Codice Fiscale (solo Società Italiane 


Codice SIS 738 

CILAG AG 

HOCHSTRASSE 201/209 

- CH-8201 SCHAFFHAUSEN ()CH 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 740 

CIS BIO INTERNATIONAL 

B.P. 32 

+ 91192 GIF-SUR-YVETTE CEDEX ()FR 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 


Codice SIS 7201 


CLARMED S.R.L. 

VIA STEPHENSON, 94 

20157 MILANO (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) . 00514240142 


Codice SIS 868 

CLONMEL HEALTHCARE LTD 
WATERFORD ROAD 

- CLONMEL CO. TIPPERARY (VIE 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) . 
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Codice SIS 2006 

COLLALTO LAB. CHIMICO-FARMACEUTICI DI 
S.A.S. 

VIA SOLFERINO, 28/A 

- BRESCIA (BS) 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) 01845780178 


Codice SIS 704 

COLUMBIA LABORATORIES LTD 

3A LANDGATE, RYE 

- EAST SUSSEX TN31 7BF (UK) ()GB 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 1222 


COMPAGNIA FINANZIARIA E DI PARTECIPAZIONI COFIDIPAS.R.L. 


VIA GIULIA, 127 
00186. ROMA {) 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) 07872380584 


Codice SIS 832 

CONTINENTAL PHARMA INC 

AVENUE DE TERVUREN 270 

-1150 BRUXELLES ( ) BE 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 


Codice SIS 1243 


CORNELLI CONSULTING S.A.S. 
CORSO INDIPENDENZA, 1 
20129 - MILANO () 


Codice Fiscale (solo Società italiane) : 11292280150 


Codice SIS 25 


CRINOS INDUSTRIA FARMACOBIOLOGICA S.P.A 
PIAZZA XX SETTEMBRE, 2 
22079 - VILLA GUARDIA (CO) 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) 01192270138 


Codice SIS 7199 


D.M.G.ITALIA S.R.L. 
VIALE G.MAZZINI, 131 
00195 - ROMA (RM) 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) 04502861000 


Codice SIS 1324 


DAREC S.R.L. 
VIA BOSCHETTI, 1 
- MILANO () 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) 10481710159 
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Codice SIS 186 


COLONIA DELLA SALUTE CARLO ARNALDI S.P.A. 
VIA C.ARNALDI, 6 
16030 - USCIO (GE) 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 00428200109 


Codice SIS 681 

COMBE INT. LTD 

LANSDOWNE ROAD 

- CROYDON () GB 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 857 

CONNAUGHT LABORATORIES LIMITED 
1755 STEELES AVENUE WEST 

- WILLOWDALE 451 ONTARIO ()CA 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 24 


COOPERATIVA FARMACEUTICA SRL 
VIA PASSIONE, 8 
20122 - MILANO (MI) 


Codice Fiscale (solo Società italiane) 00774640155 


Codice SIS 864 


CORTISSONE SRL 
VIA MELZI D'ERIL, 29 
20154  - MILANO () 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 10070600159 


Codice SIS 1295 

CYANAMID OF GREAT BRITAIN LTD 
154 FAREHAM ROAD - GOSPORT 

- HAMPSHIRE ( } GB 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 


Codice SIS 7072 

D.R. DRUG RESEARCH S.R.L. 

VIA TURATI,3 

22036 -ERBA (CO) 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 09575490157 


Codice SIS 795 


DAY FARMA S.A.S. 
VIA MANZONI, 227 
80100 -NAPOLI {) 


Codice Fiscale (sola Società Italiane) : 06613980637 


20-8-1999 


Codice SIS 7109 


DENIT S.R.L. 

VIA MELCHIORRE GIOIA, 168 

20125 - MILANO (MI) 

Codice Fiscale {solo Società Italiane) : 06308260154 


Codice SIS 676 


DEVERGE' MEDICINA E MEDICALIZZAZIONE S.R.L. 
CORSO CHIERI,11 

10132 TORINO {TO) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 03652330014 


Codice SIS 1180 

DIFA COOPER S.P.A. 

VIA MILANO, 160 

21042. - CARONNO PERTUSELLA {VA) 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00334560125 


Codice SIS 898 

DOC GENERICI SRL 

VIA MANUZIO, 7 

20100 - MILANO {Mi} 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 11845960159 


Codice SIS 28 


DOMPE' FARMACEUTICI SPA 

VIA SAN MARTINO, 12. 12/A 

20122 - MILANO (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 00791570153 


Codice SIS 323 

DONINI S.R.L. 

VIA ECCE HOMO, 18 

37054 —- NOGARA (VR) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00228370235 


Codice SIS 7010 


DOTT. FORMENTI S.P.A. 

VIA CORREGGIO, 43 

20149. MILANO (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00795180157 


Codice SIS 166 

DR. OTTOLENGHI & C. SRL 

VIA CUNEO, 5 

10028 TROFARELLO {TO) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane). 04725270013 
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Codice SIS 7129 


DERMALIFE S.P.A. 

VIALE TRE VENEZIE, 44/46 

35043. MONSELICE (PD) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane). 04086261007 


Codice SIS 7050 


DIBRA S.P.A. 

PIAZZA VELASCA, 5 

20122. MILANO {MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 07785990156 


Codice SIS 7116 


DISTA ITALIA S.R.L. 

PIAZZA MEDA, 5 

20121 MILANO (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 08556320151 


Codice SIS 7057 


DOMPE' BIOTEC S.P.A. 

VIA SANTA LUCIA, 4 

20122 - MILANO {MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 09138000154 


Codice SIS 8011 


DOMPE' SPA 

VIA CAMPO DI PILE SN. 

67100 - L'AQUILA () 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 01241900669 


Codice SIS 7071 


DOROM S.R.L. 
VIA VOLTURNO, 48- QUINTO DE' STAMPI 
20089 - ROZZANO (Mi) 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) 09300200152 


Codice SIS 1006 


DR. A.TORRE FARMACEUTICI SRL 

VIALE E.FORLANINI, 15 

20134. MILANO (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00754530152 


Codice SIS 7103 


DU PONT PHARMA ITALIA S.R.L 

VIA DE' CONTI, 2/A 

50123 - FIRENZE {FI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 04130651005 
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Codice SIS 998 Codice SIS 1408 
DUMEX-ALPHARMA A/S DUNCAN FARMACEUTICI SPA 
DALSLANDSGADE 11 VIA A. FLEMING, 2 


+ DK-2300 COPENHAGEN S ()DK 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 4642 


DYNACREN LABORATORIO FARMACEUTICO DEL DOTT.A.FRANCIONI E DI 


M.GEROSA S.R.L. 

VIA PIETRO NENNI, 12 

28053 - CASTELLETTO TICINO {NO) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 00503200123 


Codice SIS 7214 


ECUPHARMA S.R.L. 

VIA MAZZINI, 20 

20123 - MILANO (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 10863670153 


Codice SIS 8018 


EDOCHIM S.R.L. 
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 72 
10121 TORINO () 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) 06809620013 


Codice SIS 711 

ELAN PHARMA LTD 

MONKSLAND ATHLONE 

- IRLANDA (.)IE 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 1230 

ELi LILLY NEDERLAND BV 

KRISTWAL 17-23 

3432 ZT_. NIEUWEGEIN ()NL 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 7082 


ERBAMONT ITALIA N.V. 

VIALE E. BEZZI, 24 

20146 - MILANO (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 08342180158 


Codice SIS 5 

ESOFORMS.R.L. 

VIALE DEL LAVORO, 10 

45100 - ROVIGO (RO) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) © 00352000293 
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37100. VERONA (VR) 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00455000232 


Codice SIS 924 

E.C. DE WITT & COMPANY LTD 

TUDOR ROAD, MANOR PARK RUNCORN 
» CHESHIRE WA7 1SZ {)GB 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 1432 


EDMOND PHARMA S.R.L. 

VIA GADAMES, 58 

20100 - MILANO () 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 00804270155 


Codice SIS 1561 


EG S.P.A 

VIA SCARLATTI DOMENICO, 31 

20124 - MILANO (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) | 12432150154 


Codice SIS 1277 


ELI LILLY ITALIA S.P.A. 

VIA GRAMSCI, 731/733 

50019 SESTO FIORENTINO (FI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00426150488 


Codice SIS 7211 

EPIFARMA S.R.L 

VIA S.ROCCO, 6 

85033 - EPISCOPIA (PZ) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 01135800769 


Codice SIS 7091 


ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A. 

VIA CIRO MENOTTI , 1/A 

20129 - MILANO (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 09674060158 


Codice SIS 1581 

ESPE DENTAL AKTIENGESELLSCHAFT 
D-82229 SEEFELD 

- CIRCONDARIO DI STARNBERG — ( ) DE 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 
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Codice SIS 527 

ESSETI FARMACEUTICI S.P.A. 

VIA DEI MILLE, 40 

80046 - NAPOLI {NA) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 01172090639 


Codice SIS 1281 

ETHICAL PHARMACEUTICALS LTD 
BARTHOLOMEW'S WALK - ELY 

+ CAMBS CR7 d4EA {)GB 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 8012 


ETHYPHARM SRL 

VIALE MONZA 196 

20128 - MILANO (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 09294240156 


Codice SIS 8022 


EUPHAR S.R.L. 

VIA SETTALA 3 

20100 - MILANO _—. (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 09854510154 


Codice SIS 1599 


EURO-PHARMA S.R.L. 

CORSO TASSONI, 25 

10143 TORINO (TO) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 06328630014 


Codice SIS 7102 

EUROMED S.R.L. 

VIA NAPOLI, 101 

80126 -NAPOLI (NA) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 05763890638 


Codice SIS 47 

EUTHERAPIE 

192, AVENUE CHARLES DE GAULLE 

92200 - NEUILLY-SUR-SEINE ()FR 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 3353 

F.A.M.A. SRL ISTITUTO CHIMICO BIOLOGICO 

VIA ALESSANDRO SAULI, 21 

20127 MILANO (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00714740156 
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Codice SIS 7001 

ESSEX ITALIA S.P.A. 

VIA SERIO, 1 

20100. MILANO (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 03296950151 


Codice SIS 903 

ETHYPHARM S.R. 

21 RUE SAINT MATTHIEU 

- 78550 HOUDAN ( )FR 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 7094 


EUDERMA S.P.A. 

VIA RIGARDARA, 27/29 

47040 - CORIANO (FO) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 03712070154 


Codice SiS 7035 


EURAND INTERNATIONAL S.P.A. 

PIAZZALE MARENGO, 8 

20121 - MILANO {MI} 

Codice Fiscale (solo Società italiane) 00811410158 


Codice SIS 7055 


EUROFARMACO S.R.L. 

VIA AURELIA, 58 

00165. ROMA (RM) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 08138530582 


Codice SIS 221 

EUROSPITAL S.P.A. 

VIA FLAVIA, 122 

34147 TRIESTE (TS) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00047510326 


Codice SIS 698 

EVANS MEDICAL LIMITED 

EVANS HOUSE, REGENT PARK, KINGSTON ROAD 
«LEATHERHEAD, SURREY KT22 7PQ () GB 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 8030 


F.C.F. SRL 

VIALE CORSICA, 92 

50127. FIRENZE (FI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 04518190485 
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Codice SIS 1394 

F.D. FARMACEUTICI S.R.L. 

VIA CASTELLO, 15 

29019  - SANGIORGIO PIACENTINO {PC) 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 01182690337 


Codice SIS 8047 


FA.DEM SAS 
STRADA STATALE SANNITICA KM 6,900 
80026. CASORIA (NA) 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) 01377590631 


Codice SIS 7177 


FAGEN S.R.L. 
S.S. 233 (VARESINA) KM20,5 
- ORIGGIO (VA) 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) 10928780153 


Codice SIS 7028 


FARMA 3 SRL 

VIA SOLFERINO, 42 

20036 - MEDA (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 04434210151 


Codice SIS 7162 


FARMA UNO S.R.L. 

VIA CONFORTI, 42 

84083 - CASTEL SAN GIORGIO (SA) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 02732270653 


Codice SIS 936 

FARMACEUTICA PAVESE DI SPADA CARLA & C 

VIA F.LLI CERVI, 8 

27010 VALLE SALIMBENE (PV) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 01645520188 


Codice SIS 569 
FARMACEUTICI COLI SRL 
VIA CAMPOBELLO, 15 


00040 - POMEZIA (RM) 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00396790586 


Codice SIS 27 

FARMACEUTICI DEL SAZ FILIPPINI SRL 

VIA DEI PESTAGALLI, 7 

20138 - MILANO (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 03734080157 
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Codice SIS 211 


F.LR.M.A. SPA 

VIA DI SCANDICCI, 37 

50143 - FIRENZE (Fl) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00394440481 


Codice SIS 3218 


FACE LABORATORI FARMACEUTICI S.R.L. 

VIA ALBISOLA, 49 

16163 - GENOVA - BOLZANETO {GE) 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00313750101 


Codice SIS 36 
FALQUI PRODOTTI FARMACEUTICI SPA 
VIALE SABOTINO 19/2 

20135 - MILANO (MI) 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 00730720158 


Codice SIS 570 
FARMA BIAGINI SPA 


55020 - CASTELVECCHIO PASCOLI (LU) 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00833180465 


Codice SIS 1221 


FARMA VALENS S.R.L. 

VIA PASSOPOMO, 5 

95010 - SANTA VENERINA (CT) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane). 02937790877 


Codice SIS 239 

FARMACEUTICI CABER S.P.A. 

VIA CAVOUR, 11 

44022 - COMACCHIO (FE) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00964710388 


Codice SIS 529 

FARMACEUTICI DAMOR S.P.A. 

VIA E. SCAGLIONE, 27 

80145 -NAPOLI {NA) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00272420639 


Codice SIS 631 


FARMACEUTICI ECOBI SAS 

VIA ENRICO BAZZANO, 26 

16019 - RONCO SCRIVIA {GE) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00420050106 
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Codice SIS 134 


FARMACEUTICI FORMENTI S.P.A. 

VIA CORREGGIO, 43 

20149 - MILANO {MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00738390152 


Codice SIS 1085 


FARMACEUTICI LENZA S.R.L. 

LOCALITA' LA CITTADELLA 

80026 -CASORIA (NA) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 00267950632 


Codice SIS 506 


FARMADES SPA 

VIA DI TOR CERVARA, 282 

00155 ROMA (RM) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00400380580 


Codice SIS 4819 

FARMAKA S.R.L. 

VIA VETRERIA 1 

22070 - GRANDATE (CO) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 04899270153 


Codice SIS 7182 


FARMATRADING S.R.L. 

VIA MERLO, 1 

20122 - MILANO (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 10494720153 


Codice SIS 8046 
FARMED SAS 
VIA C. COLOMBO, 82 


20036 - MEDA (MI) 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 01070430150 


Codice SIS 502 

FARMILA FARMACEUTICI MILANO S.R.L. 

VIA E.FERMI, 50 

20019 - SETTIMO MILANESE {MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 07486020154 


Codice SIS 1129 

FATER S.A.S. DI LANGELINI 

VIA ITALICA, 101 

65127 -PESCARA (PE) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00058240680 
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Codice SIS 3257 


FARMACEUTICI GELLINI SPA 

VIA NETTUNENSE KM. 20,300 

04011 -APRILIA (LT) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 01396760595 


Codice SIS 202 


FARMACEUTICI LOCATELLI S.R.L. 

VIA CAMPOBELLO, 15 

00040 - POMEZIA (RM) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 01541850580 


Codice SIS 1603 


FARMAFIN S.R.L. 

VIALE DI VILLA MASSIMO, 37 

00186 -ROMA (RM) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 03763781006 


Codice SIS 787 

FARMALYOC 

5, RUE CHARLES MARTIGNY 

- 94700 MAISONS-ALFORT ()FR 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 758 

FARMEC DI RENATO TABASSO & C. S.N.C. 

VIA E. FERMI, 15 

37026 - PESCANTINA (VR) FRAZ. SETTIMO ( ) 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00133360081 


Codice SIS 596 


FARMIGEA SPA 

VIA CARMIGNANI, 2 

56127 -PISA (PI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 00109820506 


Codice SIS 8049 


FARVE S.R.L. 

VIA BRENTA, 26 

36077 - ALTAVILLA VICENTINA (VI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00203450242 


Codice SIS 63 


FATER SPA 

VIA ITALICA 101 

65100 - PESCARA (PE) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 01323030690 
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Codice SIS 1228 

FAULDING PHARMACEUTICALS PLC 
QUEENSWAY ROYAL LEAMINGTON SPA 
CV313RW - WARWICKSHIRE {}GB 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 


Codice SIS 772 

FERRING A/S 

INDERTOFTEN, 10 

‘2720 VANLOSE ()DK 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 8029 


FIDIA OFTAL S.P.A. 

CORSO ITALIA 141 

95127. CATANIA (CT) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 03133360879 


Codice SIS 959 


FINDERM FARMACEUTICI S.A.S. DI SCACCIA FABIO E C. 


VIA CRISTOFORO COLOMBO, 16 
95027 SAN GREGORIO DI CATANIA (CT) 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 03115090874 


Codice SIS 871 


FISIOPHARMA S.R.L. 

NUCLEO INDUSTRIALE 

84020 PALOMONTE (SA) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 02580140651 


Codice SIS 7118 


FOURNIER PIERREL FARMA S.P.A. 

VIA CASSANESE, 224 

20145 SEGRATE (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 09964320155 


Codice SIS 724 
FRESENIUS AG 
61343 BAD HOMBEURG V.D.H. 
() DE 
Codice Fiscale (soto Società Italiane) 


Codice SIS 1353 

FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH 
ELSE-KRONER SRASSE 1 

-61352 BAD HOMBURG V.D.H.  ()DE 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 
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Codice SIS 1360 
FERLITO FARMACEUTICI S.P.A. 
STRADALE PRIMOSOLE, 74 


95127 - CATANIA () 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 02618450874 


Codice SIS 7051 


FERRING S.P.A. 
VIA A.CORTI, 11 

20133 - MILANO (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 07676940153 


Codice SIS 646 


FIDIA SPA 

VIA PONTE DELLA FABBRICA, 3/A 

35031 - ABANO TERME (PD) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 00204260285 


Codice SIS 779 

FINMEDICAL S.R.L. 

VICOLO DE' BACCHETTONI, 1/A 

51100 - PISTOIA () 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 01056750472 


Codice SIS 1005 


FONTEN FARMACEUTICI S.R.L. 

VIA CAVOUR, 9/11 

26013 - CREMA (CR) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 11929810155 


Codice SIS 355 
FRANCIA FARMACEUTICI INDUSTRIA FARMACO BIOLOGICA S.R.L. 
VIA DEI PESTAGALLI, 7 


20138. MILANO (MI) 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00798630158 


Codice SIS 3103 


FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 

VIA CAMAGRE, 41 - 43 

37063 ISOLA DELLA SCALA (VR) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00227080231 


Codice SIS 867 
FRESENIUS PHARMA AUSTRIA GMBH 
HAFNERSTRASSE 36 

A8055 -GRAZ (JAT 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 
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Codice SIS 7080 

FUJISAWA S.R.L. 

CORSO SEMPIONE, 4 

20154 - MILANO (MI) 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


08452690582 


Codice SIS 831 

G.D. SEARLE & COMPANY 

5200 OLD ORCHARD ROAD, SKOKIE 

- ILLINOIS ()US 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 852 

GALENUS MANNHEIM GMBH 
SANDHOFER STRASSE, 116 

- MANNHEIM { ) DE 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 


Codice SIS 8041 


GERMO S.P.A. 
VIA GIOTTO 19 


lalalaelo] DIODLIANIOA FAZIO 
LIVIO TIASIVIAIAI {Wir 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 


00772350153 


Codice SIS 4971 

GEYMONAT SPA 

VIA S. ANNA, 2 

03012. ANAGNI (FR) 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 1237 

GIBIPHARMA SPA. 

VIA C.PISACANE, 7 

20016 PERO (MI) 
Codice Fiscale (solo Società italiane) 


00192260602 


00780970158 


Codice SIS 97 

GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A. 

VIALE ZARA, 23 

20100 - MILANO (MI) 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 


Codice SIS 51 

GIULIANI SPA 

VIA PALAGI, 2 

20129 MILANO (MI) 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


00881820153 


00752450155 


Codice SIS 1002 

FULTON MEDICINALI SRL 

VIA MARCONI, 28/9 

20020 ARESE (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 07922790154 


Codice SIS 7073 

GALDERMA ITALIA S.P.A. 

VIA DELL'ANNUNCIATA, 21 

20100 - MILANO {MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) —01539990349 


Codice SIS 767 

GENZYME B.V. 

GOOIMEER, 3/30 

- 1411 DC NAARDEN ()NL 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 7155 


GET S.R.L. 

VIA DANTE ALIGHIERI, 73 

16059 - SANREMO {IM} 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00829030089 


Codice SIS 1320 


GHIMAS S.P.A. 

VIA RENATO FUCINI, 2 

40033 CASALECCHIO DI RENO (BO) 
Codice Fiscale {solo Società Italiane) 00290990373 


Codice SIS 913 


GIENNE PHARMA S.P.A. 

VIA LORENTEGGIO, 270/A 

20146 - MILANO (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 11957290155 


Codice SIS 1342 

GIULIANI S.A. 

VIA RIVIERA, 21 

6900 -LUGANO ()CH 
Codice Fiscale (solo Società italiane) 


Codice SIS 7061 


GLAXO ALLEN S.P.A. 

VIA A. FLEMING, 2 

37100. VERONA (VR) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 08998480159 
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Codice SIS 95 Codice SIS 200 
GLAXO GROUP LIMITED GLAXO WELLCOME S.P.A. 
GLAXO HOUSE, BERKELEY AVENUE VIA A. FLEMING, 2 
- GREENFORD, MIDDLESEX UB6 ONN ( ) GB 37100 VERONA (VR) 


Codice Fiscale {solo Società Italiane) 


Codice SIS 1392 

GNR SPA 

VIA EUROPA, 35 

20053 - MUGGIO (MI) 

Codice Fiscale (solo Società italiane) : 00795170158 


Codice SIS 7045 

GRICAR CHEMICAL S.R.L. 

VIA S.GIUSEPPE 18/20 

20047. BRUGHERIO (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 01854220157 


Codice SIS 1021 


GRUPPO LEPETIT SPA 

VIA R. LEPETIT,8 

20020 - LAINATE (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 00795960152 


Codice SIS 776 


HEXAN S.P.A. 

VIALE AMELIA, 70 

00181. ROMA (RM) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 01312320680 


Codice SIS 830 

HOECHST AG 

BRUNINGSTRASSE 50 

65926. FRANKFURT AM MAIN ()DE 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 1368 


HOECHST MARION ROUSSEL DEUTSCHLAND GMBH 
65926 - FRANKFURT AM MAIN ( )DE 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 


Codice SIS 207 


HOECHST PHARMA S.P.A. 

VIALE GRAN SASSO, 18 

20131 - MILANO (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 09776510159 
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Codice Fiscale (solo Società Italiane). 00212840235 


Codice SIS 8062 


GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE 

VIA STELVIO, 12 

23035 =» SONDALO (SO) 

Godice Fiscale (solo Società Italiane) . 00152980140 


Codice SIS 7172 


GRIFOLS ITALIA S.P.A. 

VIA CARDUCCI 62D 

56010 -LOC.LA FONTINA - GHEZZANO (PI) 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 10852890150 


Codice SIS 7019 


HAMMER PHARMA S.P.A 

VIA GALILEO FERRARIS, 44 

- CARONNO PERTUSELLA (VA) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 00432000339 


Codice SIS 8038 


HOBAMA ITALIANA S.R.L. 

VIA BOCCACCIO 45 

20123 MILANO (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 01480970159 


Codice SIS 879 


HOECHST FARMACEUTICI S.P.A. 

VIA GAROFALO, 39 

20133 - MILANO () 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 01260920663 


Codice SIS 8055 

HOECHST MARION ROUSSEL S.P.A. 

VIALE GRAN SASSO 18 

- MILANO (MI) 

Codice Fiscale (solo Società italiane) 00832400154 


Codice SIS 625 

HOME PRODUCTS ITALIANA S.P.A. 
VIA PUCCINI, 3 

20121 MILANO (MI) 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 00431700483 
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Codice SIS 3245 

1.B.N. - ISTITUTO BIOLOGICO NAZIONALE S.R.L. 

VIA CAVOUR, 11 

20122 - COMACCHIO (FE) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 10168120151 


Codice SIS 1038 


I.P.F.I. INDUSTRIA FARMACEUTICA SRL 

VIA EGADI, 7 

20144 - MILANO (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 07512780151 


Codice SIS 960 


1.S.F. S.P.A. 

VIA BAGLIONI, 10 

06121. PERUGIA {PG) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 02179670548 


Codice SIS 1552 


ICN PHARMACEUTICALS GERMANY GMBH 
BOLONGAROSTRASSE, 82/84 


tine 
NIAISILIO E NAVI ASTN ASIVIAATEO 1° JUL 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 5147 


IKETON FARMACEUTICI SRL 

CENTRO DIREZ.MILANO, VIA CASSANESE 224 

20090 - SEGRATE (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 06560220151 


Codice SIS 933 


IMMUNOMEDICS B.V. 
WESTERDUNWEG 3, 1755 ZG 
- PETTEN ()NL 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 1428 


INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL 
VIA G.PASCOLI, 1 

20064 - GORGONZOLA (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 02422540159 


Codice SIS 636 

INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE I.N.T.E.S. 
VIA F.LLI BANDIERA, 26 

80025 - CASORIA (NA) 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) :  GLSMRA33T07A5090 
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Codice SIS 3477 

I.BIR.N «ISTITUTO BIOTERAPICO NAZIONALE S.R.L. 
VIA V.GRASSI, 9/11/13/15 

00155 -ROMA (TOR SAPIENZA) (RM) 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00583540588 


Codice SIS 793 


L.R.I.S. BIOMEDICA INDUSTRIA RICERCA SUD 

ZONA INDUSTRIALE 

85038 -SENISE {PZ) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00993380765 


Codice SIS 7166 


IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L. 

VIALE BIANCA MARIA, 33 

20100 - MILANO (M)) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 10616310156 


Codice SIS 649 


IDI FARMACEUTICI SPA 
VIA DEI CASTELLI ROMANI, 83/85 


NNNAN DOMATZZIA IDRA 
UUUTY  MUNLLIA qu; 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00403370588 


Codice SIS 6i 

IMMUNO AG VIENNA 
INDUSTRIESTRASSE 72 

A1220 VIENNA ()AT 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Godice SIS 4945 


INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
VIA CASSIA NORD, 3 

53014. - MONTERONI D'ARBIA (SI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 00050110527 


Codice SIS 7135 

INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.P.A. 

VIA CASILINA 125 

00176 ROMA (RM) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 01112060635 


Codice SIS 1335 


INFAI INSTITUT FUR BIOMEDIZINISCHE ANALYTIK UND NMR IMAGI 


UNIVERSITATSTRASSE, 142 
44799 . BOCHUM ( } DE 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Serie generale - n. 195 


20-8-1999 


Codice SIiS 1357 


INNOTHERA LABORATOIRE 
10, AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER BP 35 
94111 -ARCUEIL CEDEX ()FR 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 976 

INNOVEX S.R.L. 

VIALE COLLEONI, 3 

20041 - AGRATE BRIANZA (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 11163290155 


Codice SIS 684 


INTERNATIONAL MEDICAL SERVICE S.R.L. 

VIA LAURENTINA KM. 26,500 

00040 - POMEZIA (RM) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane). 07869740584 


Codice SIS 894 


INVERNI DELLA BEFFA SPA 

GALLERIA PASSARELLA, 2 

« MILANO () 

Codice Fiscale (solo Società italiane) 02301090169 


Codice SIS 7213 


IPRA S.P.A. 
VIALE REGIONE SICILIANA (PALAZ.HELOISE) 
90135. PALERMO (PA) 


Codice Fiscale (solo Società Italiane} 03714310822 


Codice SIS 942 

IPSO PHARMA S.R.L. 

VIA SAN ROCCO, 6 

85033 -EPISCOPIA (PZ) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 01256840768 


Codice SIS 81 
IST. LUSO FARMACO D'ITALIA SPA 
VIA CARNIA, 26 
20132. MILANO {Mi) 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) . 00714810157 


Codice SIS 519 


IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 

VIA DI RIPOLI, 207 V 

50126 - FIRENZE {FI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00394900484 
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Codice SIS 1287 
INNOVATA BIOMED LIMITED 
37, QUEEN STREET 


. EDINBURG EH2 1JX - SCOTLAND ({)GB 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 1305 


INSTITUTO GRIFOLS S.A. 

POLIGONO LEVANTE - CALLE CAN GUASCH, 2 

08150 -PARETSDEL VALLES-BARCELLONA ()ES 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 5182 


INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS ASSOCIATED S.R.L. 
VIA CASALE CAVALLARI, 53 

00156 - ROMA {RM) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 02881730580 


Codice SIS 7175 


IODOSAN S.P.A. 

VIA ZAMBELETTI 

20021 BARANZATE DI BOLLATE (MI) 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 05085580156 


Codice SIS 7047 


IPSEN S.P.A 

VIA FIGINO, 16 

20100. MILANO (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 05619050585 


Codice SIS 555 


IST. BIOCHIMICO ITAL. GIOVANNI LORENZINI SPA 
VIA TUCIDIDE, 56. TORRE 6 

20134 - MILANO {MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 02578030153 


Codice SIS 5243 


IST. VACCINOGENO POZZI SPA 

VIA DEL PETRICCIO, 27 

53100 - SIENA (SI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00310250527 


Codice SIS 595 

ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO SRL 

VIA E.BAZZANO, 14 

16019 =. RONCO SCRIVIA (GE) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00274990100 


20-38-1999 


Codice SIS 1271 

ISTITUTO BIOCHIMICO PAVESE PHARMA S.P.A. 
VIALE CERTOSA, 10 

27400 PAVIA () 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 11278030157 


Codice SIS 811 


ISTITUTO BIOLOGICO CHEMIOTERAPICO S.P.A, 
VIA CRESCENTINO, 25 
10154 TORINO {) 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 05146060016 


Codice SIS 1044 


ISTITUTO CHIMICO INTERNAZIONALE DR.GIUSEPPE RENDE S.R.L. 


VIA SALARIA, 1240 
00138 -ROMA {RM} 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 00399680586 


Codice SIS 7192 


ISTITUTO DERMATOLOGICO ITALIANO S.P.A. 
VIALE TRE VENEZIE, 44 - 46 
35043 - MONSELICE (PD) 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00986620284 


Codice SIS 550 


ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A 
VIA LUNGO L'EMA, 7 - LOC. PONTE A EMA 
50015 - BAGNOA RIPOLI (FI) 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00408570489 


Codice SIS 65 


ISTITUTO GANASSINI S.P.A. DI RICERCHE BIOCHIMICHE 
VIA P.GAGGIA, 16 
20139 - MILANO (MI) 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00885180158 


Codice SIS 1202 


ISTITUTO ITALIANO FERMENTI S.P.A. 
VIA BERNARDO QUARANTA 42 
20142 - MILANO (Mi) 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 00714700150 


Codice SIS 1483 

ISTITUTO SIEROTERAPICO E VACCINOGENO SVIZZERO BERNA 
REHHAGSTRASSE, 79 

3001 - BERNA () CH 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 
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Codice SIS 260 


ISTITUTO BIOCHIMICO PAVESE SPA 
VIALE CERTOSA, 10 
27100 -PAVIA (PW) 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00184420180 


Codice SIS 152 


ISTITUTO CANDIOLI SPA PROFILATTICO E FARMACEUTICO 
VIA A.MANZONI, 2 


10092 -BEINASCO (TO) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 00505500017 
Codice SIS 7100 

ISTITUTO DE ANGELI PHS.P.A 

VIA LORENZINI, 8 

20139 - MILANO (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 10274200152 


Codice SIS 525 


ISTITUTO FARMACO BIOLOGICO RIPARI GERO S.P.A. 
VIA MONTARIOSO, 11 
53035 - MONTERIGGIONI (SI) 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 00050260520 


Codice SIS 3054 


ISTITUTO FARMACOTERAPICO ITALIANO SPA 
VIA PAOLO FRISI, 21/23 
00197 -ROMA (RM) 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 00429690589 


Codice SIS 551 


ISTITUTO GENTILI S.P.A. 
VIA MAZZINI, 112 
56100 -PISA (PI) 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00109910505 


Codice SIS 243 


ISTITUTO SIEROTERAPICO BERNA S.R.L. 
VIA BELLINZONA, 39 
22100 - COMO (CO) 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00190430132 


Codice SIS 67 
ISTITUTO SIEROTERAPICO MILANESE SERAFINO BELFANTI 
VIA DARWIN, 22 

20143 - MILANO (MI) 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00825190150 


20-8-1999 


Codice SIS 1449 
ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO 1.$.I. S.P.A. 


55020 - CASTELVECCHIO PASCOLI (LU) 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 03350950634 


Codice SIS 5016 


ITALCHIMICI SPA 

VIA G. WINCKELMANN, 2 

20146 MILANO (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 01328640592 


Codice SIS 8006 


4.C. HEALTHCARE S.R.L. 

VIA MICHELANGELO BUONARROTI, 23 

20093 - COLOGNO MONZESE (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 09876740151 


Codice SIS 1445 


JANSSEN CILAG S.P.A, 

VIA MICHELANGELO BUONARROTI, 23 

20093. COLOGNO MONZESE (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) . 00962280590 


Codice SIS 6015 


JOHNSON & JOHNSON S.P.A. 
00040. SANTA PALOMBA - POMEZIA (RM) 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 00407560580 


Codice SIS 179 


KELEMATA SPA 

VIA SAN QUINTINO, 28 

10121 TORINO {TO) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 04350960011 


Codice SIS 7191 


KEMYOS BIOMEDICAL RESEARCH S.R.L. 

VIA TRE CANNELLE, 12 

00040 - POMEZIA (RM) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 07261550151 


Codice SIS 709 


KEY PHARMACEUTICALS INC 

4400 BISCAYNE BOULEVARD 

+ MAIAMI - FLORIDA ()US 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 
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Codice SIS 6700 


ISTORIA FARMACEUTICI S.P.A. 

RIVIERA FRANCIA, 3/A 

35127  - PADOVA {PD) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00643730419 


Codice SIS 68 


ITALFARMACO S.P.A. 

VIALE FULVIO TESTI, 330 

20126 MILANO (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 00737420158 


Codice SIS 814 

JANSSEN CILAG S.A. 

17 RUE DE L'ANCIENNE MARIRIE 

‘92100 BOULOGNE BILLANCOURT (}FR 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) . 


Codice SIS 739 

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. 
TURNHOUTSEWEG 30 

- BEERSE ( ) BE 


Codice Fiscale (solo Società italiane) 


Codice SIS 7075 


K.B.R. KROTON BIOLOGIC RESEARCHES S.R.L. 
CORSO V.EMANUELE, 73 

88074. CROTONE {CZ} 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 01600080798 


Codice SIS 8014 


KEMIFAR SRL 

VIA CAVOUR 9/11 

26013 - CREMA (CR) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 04149040158 


Codice SIS 989 


KENTON S.R.L. 

VIA TREVISO, 4 

00040. POMEZIA (RM) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 05995640587 


Codice SIS 1555 

KITE ITALIA S.P.A. 

VIA FIORENTINA, 1 

53100 - SIENA (SI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 00958350522 
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Codice SIS 792 
KNOLL AG 
670078 LUDWIGSHAFEN A/RHEIN 
( ) DE 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 130 


KNOLL FARMACEUTICI S.P.A. 
VIA EUROPA, 35 
20053 - MUGGIO (MI) 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00868480153 


Codice SIS 16 


L PB ISTITUTO FARMACEUTICO SPA 
STRADA STATALE 233 (VARESINA) KM 20,5 
21040 - ORIGGIO (VA) 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00738480151 


Codice SIS 3065 


LA.FA.RE. S.R.L. 

VIA SACERDOTE BENEDETTO COZZOLINO, 77 
80056 - ERCOLANO (NA) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00467860631 
Codice SIS 285 

LAB.FARM.BIOL.CROSARA S.P.A 

VIA CAMPOBELLO, 15 

00040 - POMEZIA (RM) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 01103160584 


Codice SIS 1040 


LAB.FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 

VIA MONTEROSSO, 273 

21042 - CARONNO PERTUSELLA (VA) 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 01192310124 


Codice SIS 3267 


LABOR.FARMACEUTICO DR.GIOVANARDI 

VIA SAPETO, 28 

16132 - GENOVA (GE) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) :  GVNBNT34S29F205J 


Codice SIS 1315 


LABORATOIRE SPAD 
14 RUE PIERRE DE COUBERTIN 
+ 21007 DIJON CEDEX ()FR 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) 
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Codice SIS 861 


KNOLL AG 
» LIESTAL/BL ()CH 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 1203 


KYOWA ITALIANA FARMACEUTICI S.R.L. 
VIALE FULVIO TESTI, 280 
20123 MILANO (MI) 


Codice Fiscale (solo Società italiane) 00788050581 


Codice SIS 549 


L. MOLTENI E C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 
STRADA STATALE 67-TOSCO ROMAGNOLA 

50018. FRAZIONE GRANATIERI-SCANDICCI (Fl) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 01286700487 


Codice SIS 3388 


LAB.CHIM.FARM.SANITAS S.R.L. 
VIA TANZI, 39 D 
70121 -BARI (BA) 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00329260723 


Codice SIS 1018 


LAB.FARM.DOTT.MEDICI S.R.L. 

LOCALITA' TOR MAGGIORE 

00040. SANTA PALOMBA - POMEZIA {RM) 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00849630157 


Codice SIS 148 


LABOR. PRODOTTI FARMAC. BONISCONTRO E GAZZONE SAS PEN 
CORSO RACCONIGI, 23 
10139 TORINO (TO) 


Codice Fiscale (solo Società italiane) 00470480013 


Codice SIS 742 


LABORATOIRE GUERBET 
16/24 RUE JEAN CHAPTAL 93600 
* AULNAY SOUS BOIS {)FR 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 810 

LABORATOIRES ARKOPHARMA 

1ERE AVENUE 2709 M-LID DE CARROS LE BROC 
- 06516 - CARROS CEDEX ()}FR 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


20-8-1999 


Codice SIS 988 

LABORATOIRES BIOCODEX 

19 RUE BARBES 

+ 92126 MONTROUGE CEDEX {)FR 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 1684 

LABORATOIRES DEBAT SA 

RUE DE BUZENVAL, 153 

92380 - GARCHES ()FR 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 


Codice SIS 1265 

LABORATOIRES MERCK SHARP & DOHME - CHIBRET 
3 AVENUE HOCHE 

‘75008 PARIGI ()FR 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 1266 

LABORATOIRES ORTIS SPRL 
HINTER DER HECK 46 

+ 4750 BUTGENBACH ()BE 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 817 

LABORATOIRES SEPTODONT 

58 RUE DU PONT DE CRETEIL 

- 94100 SAINT MAUR DES FOSSE'S ( )FR 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 


Codice SIS 1321 

LABORATOIRES THEA 

RUE LOUIS BLERIOT,12-BP73 ST. JEAN 

63016 - CLERMONT-FERRAND ()FR 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 


Codice SIS 522 

LABORATORI BALDACCI SPA 

VIA S.MICHELE DEGLI SCALZI, 73 

56100 PISA (PI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00108790502 


Codice SIS 222 

LABORATORI DON BAXTER SPA 
VIA FLAVIA, 122 

34147 TRIESTE {TS) 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00047710322 
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Codice SIS 48 

LABORATOIRES BIOPHARMACEUTIQUES DE FRANCE 
29, RUE DU PONT 

92202 - NEVILLY-SUR-SEINE ()FR 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 7093 

LABORATOIRES DOLISOS ITALIA S.R.L. 

VIA CARLO POMA SNC 

00040 - POMEZIA (RM) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 03630881005 


Codice SIS 744 

LABORATOIRES OM S.A. 

RUE DU BOIS-DU-LAN 

CH-1217 MEYRIN - GINEVRA ( ) CH 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 


Codice SIS 7143 
LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES DE LA ROCHE POSAY ITALIA 
VIA PER MONZORO, 46 


20010 - CORNAREDO (MI) 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 10630400157 


Codice SIS 971 

LABORATOIRES SEROLAM 

30 RUE ARMAND SILVESTRE 

92400 - COURBEVOIE ()FR 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 846 
LABORATOIRES UPSA 

304, AVENUE DOCTOR JEAN BRU 
47000 -AGEN ()FR 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 


Codice SIS 822 

LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A. 
VIA FLAVIA, 124 

- TRIESTE () 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 04732351004 


Codice SIS 7078 

LABORATORI FARMACEUTICI VITA S.R.L. 

VIA PIETRO MASCAGNI, 2 

20122 - MILANO {M}) 

Codice Fiscale (solo Sacietà Italiane) : 09733760152 
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Codice SIS 597 


LABORATORI GAMBAR S.R.L. 

VIA BOLOGNOLA, 45 

00138 - ROMA (RM) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) . 03806681007 


Codice SIS 247 


LABORATORI GUIEU SPA 
VIALE FILIPPETTI, 37 
20100. MILANO (MI) 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00185890183 


Codice SIS 7083 


LABORATORI PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E GAZZONE S.R.L. 


VIA TIBURTINA 1004 
00156 - ROMA (RM) 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) 08205300588 


Codice SIS 227 
LABORATORIO CHIMICO DECA DR.CAPUANI S.R.L. 
VIA G.BALZARETTI, 17 


20133 - MILANO ro (MI) 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 00738370154 


Codice SIS 7193 


LABORATORIO CHIMICO FITODORFARMA S.A.S. 
VIA GENOVA, 28 

21052. BUSTO ARSIZIO (VA) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 00373060128 


Codice SiS 223 


LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L. 
STRADA SOLARO, 75/77 

18038 - VILLA SAYONARA - SANREMO {IM} 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00071020085 


Codice SIS 516 


LABORATORIO TERAPEUTICO M.R. SRL 
VIA D. VENEZIANO, 13 
50143. FIRENZE (FI) 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00482630480 


Codice SIS 7084 


LACHIFARMA S.R.L. LABORATORIO CHIMICO SALENTINO 
S.S. 16 ZONA INDUSTRIALE 

73010 ZOLLINO (LE) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 02067110755 


2006: 


Codice SIS 608 


LABORATORI GUIDOTTI S.P.A. 

VIA TRIESTE, 40 

56126 PISA {PI} 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 00678100504 


Codice SIS 271 

LABORATORI ITALIANI VAILLANT S.R.L. 
VIA ANFOSSI, 2 

20100 . MILANO (MI) 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) . 00792990152 


Codice SIS 8033 

LABORATORIES BRAINTREE INC. 

60 COLUMBIAN STREET 

- BRAINTREE, MA02184 - USA — {)US 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 


Codice SIS 3399 


LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L. 
VIA VICENZA, 2 

36015 - SCHIO (VI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 00161860242 


Codice SIS 7126 

LABORATORIO CHIMICO GARANT S.R.L. 

VIA MELZI D'ERIL, 29 

20124 - MILANO (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) | 01668650151 


Codice SIS 143 

LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO TERAP 
S.R.L. 

VIA CAVOUR, 70 

27035 - MEDE (PV) 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) 01108720598 


Codice SIS 1229 

LABORATORIOS MENARINI S.A. 

ALFONSO XII 

:587 08918 BADALONA (BARCELONA) ( ) ES 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 7128 


LAMP S. PROSPERO S.P.A. 
VIA GIORGI, 27 
41100 - MODENA {MO) 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) . 01711200368 
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Codice SIS 75 Codice SIS 726 
LAMPUGNANI FARMACEUTICI SPA LAROS S.R.L. 
VIALE BIANCA MARIA VISCONTI, 33 VIA MARCANTONIO INGEGNERI, 4 
20100 -MILANO {) 26100 - CREMONA (CR) 


‘Codice Fiscale (solo Società italiane) 00738630151 


Codice SIS 7092 

LEBEN'S S.R.L. 

VIA ROVIGO, 1 

00161 ROMA {RM} 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 03698131004 


Codice SIS 86 

LEIRAS OY 

PANSIONTIE 45/47 

20210 TURKU ()FI 
Codice Fiscale (solo Società italiane) : 


Codice SIS 49 

LES LABORATOIRES SERVIER 

22 RUE GARNIER 

92200 - NEUILLY SUR SEINE ()FR 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 7146 

LIFEGROUP S.P.A. 

VIALE TRE VENEZIE 44/46 

35043 - MONSELICE (PD) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 04048561007 


Codice SIS 1187 


LILLY DEUTSCHLAND GMBH 
TEICHWEG 3 
- D-35396 GIESSEN ( ) DE 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 935 


LINEAMEDICA S.P.A. 

VIALE GIAN GALEAZZO, 16 

20136 . MILANO (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 11469160151 


Codice SIS 138 


LISAPHARMA S.P.A 

VIA LICINIO 11 - 15 

22036 «ERBA {CO) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) | 00232040139 


:1077= 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00884020199 


Codice SIS 8017 

LEGON S.R.L. 

VIA RENATO FUCINI N. 48 

00137 -ROMA {RM) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) . 04745881005 


Codice SIS 819 

LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD 
55 INDUSTRIPARKEN 

- 2750 BALLERUP () DK 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 1485 


LEVOFARMA S.R.L. 

VIA CONFORTI, 42 

84083 »CASTEL SAN GIORGIO (SA) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 03363740659 


Codice SIS 321 


LIFEPHARMA S.P.A. 

VIA DEI LAVORATORI, 54 

20092 - CINISELLO BALSAMO (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) | 00244680104 


Codice SIS 7198 


LINEA SALUTE BY TOSI S.R.L. 

CORSO DELLA VITTORIA, 12/B 

28100 NOVARA (NO) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 01186910038 


Codice SIS 558 

LIPHA S.P.A. 

VIA GARIBALDI, 80 82 

50041 - CALENZANO (FI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 07546800157 


Codice SIS 7122 


LIZOFARM S.R.L. 

VIA DOMENICO MILLELIRE, 13 

20100 - MILANO {MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 08107010152 
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Codice SIS 269 Codice SIS 7184 
LOFARMA S.P.A. LUNDBECK ITALIA S.P.A. 
VIALE CASSALA, 40 VIA FARA, 35 
20143 - MILANO (MI) 20100. MILANO (MI) 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00713510154 Codice Fiscale (solo Società Italiane) 11008200153 
Codice SIS 841 Codice SIS 840 
MADAUS A.G. MADAUS S.R.L. 
OSTEMERHEIMER STRASSE, 198 VIA GALVANI, 33 
- KOLN (})DE 39100 - BOLZANO () 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) Codice Fiscale (solo Società Italiane) 01411710211 
Codice SIS 1136 Codice SIS -1152 
MAGGIONI S.P.A. MAGIS FARMACEUTICI S.P.A. 
VIA ZAMBELETTI SNC VIA CACCIAMALI, 34 36 38/A 
20021 BARANZATE DI BOLLATE (MI) 25128 - BRESCIA (BS) 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00867200156 Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00312600174 
Codice SIS 807 Codice SIS 784 
MALLINCKRODT MEDICAL B.V. (OLANDA) MALLINCKRODT MEDICAL INC. 
WESTERDUINWEG 3 675 MCDONNEL BOULEVARD 
- NL-1755 LE PETTEN {)NL - ST. LOUIS - MISSOURI 63134 ()US 
Codice Fiscale {solo Società Italiane) Codice Fiscale (solo Società Italiane) 
Codice SIS 3505 Codice SIS 3004 
MANETTI- ROBERTS SANITAS S.P.A, MARCO ANTONETTO SPA 
VIA PELLICCERIA, 8 VIA ARSENALE, 29 
50123 -FIRENZE (FI) 10121 - TORINO (TO) 
Codice Fiscale (solo Società italiane) : 00770540151 Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 00525530010 
Codice SIS 90 Codice SIS 1264 
MARIN LABORATORI SRL MARION MERRELL S.A. 
VIA DELLA PACE, 38 i TERRASSE BELLINI 
31041 - CORNUDA (TV) - 92800 PUTEAUX ()FR 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 03106960267 Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 
Codice SIS 325 Codice SIS 7000 
MASTELLI S.R.L. MASTER PHARMA S.R.L. 
VIA BUSSANA VECCHIA, 32 VIA FIRENZE, 8/A 
18032. SANREMO (IM) 43100 - PARMA (PR) 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00069630085 Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 00959190349 
Codice SIS 741 Codice SIS 5516 
MATRIX PHARMACEUTICAL LIMITED MAX FARMA SRL 
SELBORNE HOUSE WALLBROOK CENTRE VIA CONFORTI, 42 
» MILL LANE ALTON HANTS GU34 20 ( ) GB - CASTEL SAN GIORGIO (SA) 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) Codice Fiscale (solo Società Italiane) 01393930019 


20-8-1999 


Codice SIS 833 

MAY & BAKER LTD 

52 ST LEONARDS ROAD- EASTBOURNE 
- EAST SUSSEX BN21 3YG ( )GB 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 


Codice SIS 7138 


MEAD JOHNSON S.P.A, 

VIA PAOLO DI DONO, 73 

00143 ROMA (RM) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 08489130586 


Codice SIS 1627 

MEDEVA PHARMA LIMITED 

REGENT PARK 

KT22 7PQ - LEATHERHEAD ()GB 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 


Codice SIS 1574 


MEDISCA FARMACEUTICI S.R.L. 

VIA GIUSEPPE REVERE, 16 

20123 -MILANO (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 12283800154 


Codice SIS 7194 


MEDISINT S.R.L. 

VIA SETTALA, 10 

20123. MILANO (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 10887240157 


Codice SIS 1061 
MEDOSAN INDUSTRIE BIOCHIMICHE RIUNITE S.R.L. 
VIA DI CANCELLERIA, 12 


00040 - CECCHINA {RM) 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00651240582 


Codice SIS 734 

MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
18, RUE DICKS 

L-1417  - LUXEMBOURG ()LU 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 


Codice SIS 938 

MERCK KGAA 

FRANKFURTER STRASSE 250 

- 64293 DARMSTADT { ) DE 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 
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Codice SIS 8036 

MDMS.RL. 

VIALE PAPINIANO, 22B 

20123 MILANO (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00421900283 


Codice SIS 1362 

MEDACTA S.A. 

50 VAL FLEURI 

L-1526 ()LU 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 


Codice SIS 1447 

MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A. 

VIA SAN G.COTTOLENGO, 31 

20143 - MILANO (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 01689550158 


Codice SIS 5522 


MEDISCA S.R.L. 

VIA GUERRAZZI, 9 

20100 - MILANO (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 02979100159 


Codice SIS 815 

MEDIVIS S.R.L. 

VIA MARMOLADA, 4 

20100 - MILANO () 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 11584260159 


Codice SIS 722 


MEDOSAN RICERCA SRL 
LOC.CECCHINA - VIA CANCELLERIA 12 
00040 - ALBANO LAZIALE (RM) 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 08025830582 


Codice SIS 801 

MERCK & CO. INC. 

WHITEHOUSE STATION N.J. USA 
(}US 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 


Codice SIS 781 

MERCK SHARP & DOHME LIMITED 
HERTFORD ROAD - HODDESDON 

- HERTFORDSHIRE {)GB 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 
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Codice SIS 1117 


MERCK SHARP E DOHME S.P.A 
VIA G.FABBRONI, 6 
00191 - ROMA (RM) 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) | 00422760587 


Codice SIS 242 

MIBA PRODOTTI CHIMICI FARMACEUTICI SPA 

VIA FALZAREGO, 8 

20021 - OSPIATE DI BOLLATE {MI} 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 00777050154 


Codice SIS 177 


MITIM S.R.L. 

VIA RODI, 27 

25126 -BRESCIA (BS) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 07047730150 


Codice SIS 853 


MOLTENI DENTAL S.R.L. 

VIA F. PUCCINOTTI, 65 

- FIRENZE () 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 04245550480 


Codice SIS 58 


MONSANTO HOLDING GMBH 
IMMERMAN STRASSE 3 

-4000 DUSSELDORF (D) ( ) DE 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 


Codice SIS 1331 

MONTEFARMACO OTC S.P.A. 

MIA F. TURATI, 3 

20121 MILANO () 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 12305380151 


Codice SIS 764 

N.V. ORGANON 

KLOOSTERSTRAAT, 6 

-5349 AB OSS { )NL 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 3168 

NCSN FARMACEUTICI S.R.L. 

VIA TIBURTINA KM 14,4 

00131 - ZONA INDUSTRIALE - SETTECAMINI (RM) 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 02881740589 
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Codice SIS 7149 


METAPHARMA S.R.L. 

VIA PONTINA, 100 

04011 -APRILIA (LT) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 01557840590 


Codice SIS 1318 

MIPHARM S.P.A. 

VIA BERNARDO QUARANTA, 12 

20141 - MILANO () 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 10036820156 


Codice SIS 8059 

ML LABORATORIES PLC 
RUTHERFORD CLOSE 

- LIVERPOOL L13 1EJ ()GB 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 


Codice SIS 196 

MONICO S.P.A. 

VIA ORLANDA 10 - PONTE PIETRA 
30173 - MESTRE (VE) 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 00228550273 


Codice SIS 730 


MONSANTO ITALIANA S.P.A. 

VIA WALTER TOBAGI, 8 

» PESCHIERA BORROMEO (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 00798570156 


Codice SIS 91 


MONTEFARMACO SPA 

VIA TURATI, 3 

20121 -MILANO (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00742960156 


Codice SIS 1307 


NAPP LABORATOIRES LTD 
CAMBRIDGE SCIENCE PARK, MILTON ROAD 
CB4 4GW - CAMBRIDGE ( ) GB 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 


Codice SIS 93 


NEOPHARMED SPA 

VIA G. FABBRONI, 6 

00100 - ROMA {RM) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 07472570154 
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Codice SIS 762 
NEW FARMA SOC, COOP ARL. 
VIA UMBERTO, 20 


95030 - SANTAGATALI BATTIATI (CT) ( ) 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 03190540876 


Codice SIS 7212 


NEXSTAR PHARMACEUTICALS ITALIA S.R.L. 
VIA FRUA, 16 
20100 - MILANO (MI) 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) 11187430159 


Codice SIS 7207 


NORGINE ITALIA S.R.L, 
VIA PANZINI, 13 
20145 - MILANO (MI) 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 11116290153 


Codice SIS 843 


NORTON HEALTHCARE LIMITED 

5 BROADHURST GARDENS 

» LONDON NW6 3QX {()GB 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) . 


Codice SIS 8063 


NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A. 
+1260 NYON - CANTON VAUD ()CH 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 1534 

NOVARTIS EUROPHARM LTD 
WIMBLEHURST ROAD 

RH12 4 AB. HORSHAM (WEST SUSSEX) 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 


()68 


Codice SIS 7145 


NOVARTIS NUTRITION S.R.L. 
VIA BARONTINI, 20 
40138 - BOLOGNA (BO) 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 03988550376 


Codice SIS 890 


NOVEL O.T.C. S.R.L. 
VIALE TUNISIA, 43 
20100 - MILANO () 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 11872410151 
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Codice SIS 873 


NEW RESEARCH S.R.L. 
P.ZZA DON LUIGI STURZO, 34 
04011 - APRILIA (LT) 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) 01759860594 


Codice SIS 790 

NIPPON KAYAKU CO. LTD 

11-2 FUJIMI 1-CHOME 

+ CHIYODA-KU TOKIO ()JP 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 


Codice SIS 1102 

NORIT NV 

NIJVERHEIDSWEG-NOORD 72 

- 3800 AC AMERSFOORT ()NL 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 


Codice SIS 1291 


NORTON WATERFORD LTD 

UNIT 301 - INDUSTRIAL PARK 

- WATERFORD (ITRLANDA) (DIE 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 6 


NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A. 
S.S. VARESINA, 233 KM. 20,5 
21040 - ORIGGIO (VA) 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00687350124 


Codice SIS 114 


NOVARTIS FARMA S.P.A. 
STRADA STATALE 233 KM 20,5 
21040 - ORIGGIO {VA) 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 07195130153 


Codice SIS 7089 

NOVAXA SPA 

VIA PETRARCA, 22 

20123 - MILANO (MI) 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 03315470157 


Codice SIS 85 


NOVO NORDISK AIS 

NOVO ALLE' 

DK-2880 - BAGSVAERD ()DK 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 
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Codice SIS 5005 

NOVO NORDISK FARMACEUTICI S.P.A. 

VIA ELIO VITTORINI, 129 

00144 - ROMA (RM) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) | 03918040589 


Codice SIS 4842 

NUOVA ICT S.R.L. 

VIA MARIO BORSA, 11 

26845 -CODOGNO (LO) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 07704130157 


Codice SIS 7139 


NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO MILANESE S.R.L. 


VIALE TUNISIA, 39 
20124 - MILANO (MI) 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 10438250150 


Codice SIS 712 


NYCOMED DAK AS 

LANGEBIJERG, 1 

‘4000 ROSKILDE -- {)}DK 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 921 


O.P. PHARMA S.R.L. 

VIA TORINO, 51 

20123 - MILANO (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane). 11807680159 


Codice SIS 8048 


OLCELLI DOTT. M.&C. SRL - LABORATORIO CHIMICO-FARMACEUTICO 


VIA S. DAMIANO, 24/A 
20034 - GIUSSANO (MI) 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 03852180151 


Codice SIS 7062 

OPOCRIN SPA 

VIA PACINOTTI, 3 

41040. - CORLO DI FORMIGINE (MO) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 01272590363 


Codice SIS 878 

ORGANON 

P.O. BOX 2857 DRYNAM ROAD 

- SWORDS CO. DUBLIN (}IE 
Cadice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 582 


NOVUSPHARMA S.P.A. 

PIAZZA DURANTE, 11 

20131 - MILANO (MI) 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) . 


Codice SIS 7179 


02911880017 


NUOVO CONSORZIO SANITARIO NAZIONALE S.R.L. 


VIA SVETONIO, 6 
00136 - ROMA (RM) 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 908 

NYCOMED AMERSHAM SORIN S.R.L. 
VIA DEI GIARDINI, 7 

20121 - MILANO () 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 824 

NYCOMED IMAGING AS 

NYCOVEIEN, 2 

- OSLO ( ) NO 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) . 


Codice SIS 7042 


04562951006 


01778520302 


OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 


QUARTIERE VARIGNANO, 12 - 13. 14 
55049. VIAREGGIO (LU) 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 


Codice SIS 1296 


ONE DROP ONLY 
STIEFFRING 14 


01187770464 


-13627 SIEMENSSTADT BERLIN — ( ) DE 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 


Codice SIS 827 

OPTREX LIMITED 

1 THANE ROAD WEST 

* NOTTINGHAM ()GB 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 587 


ORGANON ITALIA S.P.A. 

VIA OSTILIA, 15 

00184 -ROMA (RM) 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 
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Codice SIS 854 

ORGANON TEKNIKA B.V. 

BOSEIND 15 

-5281RM BOXTEL {)NL 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 


Codice SIS 763 

ORION PHARMA AIS 

BOGESKOVVEJ 9 

‘3490 KVISTGAARD {) DK 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 1311 

OSLOFARM LIMITED 

120 EAST ROAD 

N1G6AA -LONDON { )GB 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 


Codice SIS 1079 

PASTEUR MEREUX MSD 

8, RUE JONAS SALK 

69367 -LYONCEDEX07 { )FR 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 5532 


PASTEUR MERIEUX MSD S.P.A. 

VIA DI VILLA TROILI, 56 

00163 ROMA {RM} 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 05991060582 


Codice SIS 3350 

PASTOR FARINA S.R.L. 

VIA GARIBALDI, 69 

22100  - COMO (CO) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 00428930101 


Codice SIS 1039 

PFIZER ITALIANA SPA 

STRADA STATALE 156 KM 50 

04010 - BORGO SAN MICHELE (LT) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00192900595 


Codice SIS 7168 


PH&TSRL. 

VIA LUDOVICO ARIOSTO, 34 

20145 . MILANO (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 09138720157 
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Codice SIS 828 
ORION CORPORATION 
ORIONINTIE, 1 


-02100 ESPOO ()FI 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 759 


ORLANE ITALIA S.P.A. 

VIA CAMPODONICO, 3 

16030 - PIEVE LIGURE (GE) () 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 02977590013 


Codice SIS 215 

PARKE DAVIS SPA 

VIA C. COLOMBO, 1 

20020 -LAINATE (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 09810140153 


Codice SIS 737 

PASTEUR MERIEUX MSD S.N.C. 

3, PLACE ANTONIN PERRIN 

- B.P. 7052 -69348 LYON CEDEX 07 ) FR 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 1634 

PASTEUR MERIEUX SERUMS & VACCINS 
AVENUE LECLERC, 58 

69007 -LYON () FR 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 


Codice SIS 723 
PERSTORP AB 
284 80 PERSTORP 


- PERTORP { ) SE 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 


Codice SIS 1533 

PFIZER LIMITED (SANDWICH UK) 
RMSAGATE ROAD 

CT139NJ - SANDWICH ()GB 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 1350 


PHARBENIA S.R.L. 

VIALE CERTOSA, 130 

20151 - MILANO () 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 03320800109 
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Codice SIS 1278 

PHARMA LINE S.R.L. 

VIA OSTIGLIESE, 30 

46037  - BARBASSO DI RONCOFERRARO (MN) 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 01492260201 


Codice SIS 749 

PHARMACIA & UPJOHN AB 
FROSUNDAVIKS ALLE' 15 

-8-171 97 STOCCOLMA () SE 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 799 

PHARMACIA & UPJOHN N.V.IS.A. 
RIJKSWEG 12 

- B-2870 PUURS () BE 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 


Codice SIS 7018 


PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. 

VIA ROBERT KOCH, 1-2 

20152 - MILANO (MI) 

Codice Fiscale (solo Società italiane) : 07089990159 


Codice SIS 719 

PHARMALAND S.A. 

VIA DEI CASETTI, 21 

» BORGOMAGGIORE .. RSM () 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 91024150400 


Codice SIS 679 


PHARMASETTE DI DONATI PAOLO & C S.A.S. 

VIA VALTELLINA, 88 

- ROMA {) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 03646941009 


Codice SIS 5282 

PIERRE FABRE ITALIA S.P.A 

VIA G.G.WINCKELMANN, 1 

20146 - MILANO (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 01538130152 


Codice SIS 1019 

PIERREL SPA 

STRADA STATALE APPIA 

81043 -CAPUA (CE) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane). 00294170634 
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Codice SIS 1379 

PHARMACHEMIE B.V. 

SWENSWEG, 5 

+ 2031 GA HAARLEM ()NL 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 816 

PHARMACIA & UPJOHN LIMITED 
FLEMING WAY 

- CRAWLEY - SUSSEX ()GB 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 937 

PHARMACIA & UPJOHN S.A. 

ROUTE D'ESCH 52 

1470 - LUXEMBURG ()LU 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 


Codice SIS 1569 

PHARMAFAR S.R.L. 

CORSO VINZAGLIO, 12 BIS 

10121 - TORINO (TO) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 07605170013 


Codice SIS 589 


PHARMARECORD S.R.L. 

VIA LAURENTINA, KM. 24,730 

00040 - POMEZIA (RM) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 01313330597 


Codice SIS 8045 


PHARMINVEST SPA 

PIAZZA S. NAZARO 15 

20100 - MILANO (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) | 06884910156 


Codice SIS 30 

PIERRE FABRE PHARMA S.R.L. 

VIA WINCKELMANN 1 

20100 - MILANO (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 10128980157 


Codice SIS 7171 
PIETRASANTA PHARMA S.R.L. 
VIA S.FRANCESCO, 67 


55049 . VIAREGGIO (LU) 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 01194030464 
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Codice SIS 7110 


PLANTES & MEDECINES S.R.L. 
VIA WINCKELMANN, 1 
20146 . MILANO (MI) 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00758420152 


Codice SIS 533 

POLIFARMA SPA 

VIA TOR SAPIENZA, 138 

00155 -ROMA {RM}) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 00403210586 


Codice SIS 1103 

PROCTER & GAMBLE S.P.A. 

VIALE CESARE PAVESE, 385 

00144. ROMA () 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 05269321005 


Codice SIS 19 


PRODOTTI DOTT. MAFFIOLI S.A.S. DI LABRUZZO ANNA & C. 


VIA ISONZO, 8 
20100 - MILANO (MI) 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) 01055270159 


Codice SIS 7137 


PROGE FARM S.R.L. 
VIA BALUARDO LA MARMORA, 4 
28100 - NOVARA (NO) 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 01419800030 


Codice SIS 7150 


PROMEFARM S.R.L. 
CORSO INDIPENDENZA, 6 
20129 - MILANO (Mi) 


Codice Fiscale {solo Società italiane) : 10168150158 


Codice SIS 8005 


PROSPA ITALIA S.R.L. 
MILANOFIORI, PALAZZO E2 
20090 -ASSAGO (MI) 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 11049220152 


Codice SIS 5983 


PUROPHARMA S.R.L. 
VIA CORREGGIO, 43 
20149 MILANO (MI) 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) 03918060157 
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Codice SIS 7059 


PLOUGH S.P.A. 
VIA G.RIPAMONTI, 89 
20141 - MILANO (MI) 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) 08817330155 


Codice SIS 778 

PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS 
96 AVENUE CHARLES DE GAULLE 

-92200 NEULLY SUR SEINE {)FR 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 1524 
PROCTER & GAMBLE TISSUES ITALIA S.P.A. 
VIALE CESARE PAVESE, 385 


00144. ROMA () 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 00995760485 


Codice SIS 45 

PRODOTTI FORMENTI S.R.L. 

VIA CORREGGIO, 43 

20149 - MILANO (MI) 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 04485620159 


Codice SIS 7206 


PROMEDICA S.R.L. 
VIA PALERMO, 26/A 
43100 - PARMA (PR) 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) 01697370342 


Codice SIS 103 


PROPHINPHARMA S.P.A. 
VIA LAMBRO, 36 
20090 OPERA (MI) 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00867740151 


Codice SIS 1403 


PULITZER ITALIANA S.R.L. 
VIA TIBURTINA, 1004 
00156 - ROMA (RM) 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 03589790587 


Codice SIS 682 
R.D.C. RICERCHE DERMO COSMETICHE S.R.L. 


‘VIA GIUSEPPE ARMELLINI,37 


00143 ROMA (RM) 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 03102360587 
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Codice SIS 1272 


R.P. SCHERER SPA 

VIA NETTUNENSE KM 20,100 

04011 -APRILIA (LT) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00076750595 


Codice SIS 8010 


RAMINI S.R.L. 

VIA SACCO E VANZETTI 10/12 

60131 - ANCONA (AN) 

Codìice Fiscale (solo Società Italiane) 00466350428 


Codice SIS 106 


RAVIZZA FARMACEUTICI S.P.A. 

VIA EUROPA, 35 

20053 - MUGGIO’ (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 08501270154 


Codice SIS 7037 


RECOFARMA S.R.L. 

VIA MATTEO CIVITALI, 1 

20148 - MILANO (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) . 01242570594 


Codice SIS 107 


RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. 
VIA CIVITALI, 1 

20148 - MILANO (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) . 00748210150 


Codice SIS 688 


RHODIA LIMITED 
OAK HOUSE, REEDS CRESCENT WATFORD 
WD1 1QH -HERTS(U.K.) {)GB 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 7043 


RHONE POULENC RORER S.P.A 
VIA G.G. WINCKELMANN, 2 
20146 - MILANO (MI) 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 08257500150 


Codice SIS 796 


ROCHE REGISTRATION LIMITED 

40 BROADWATER ROAD - WELWYN GARDEN CITY 
» HERTFORDSHIRE AL7 3AY ()GB 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 3366 


RADIUMFARMA S.R.L. 

VIA CARNEVALI, 111 

20158 - MILANO (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 03809070158 


Codice SIS 1378 

RATIOPHARM GMBH 

GRAF-ARCO STRASSE 3 

D-89070 - ULM ()DE 
Codice Fiscale (solo Società italiane) 


Codice SIS 64 
RECKITT & COLMAN PRODUCTS LTD 
ONE BURLINGTON LANE 

W4 2RW - LONDRA ()GB 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 


Codice SIS 825 


RECOGEN SRL 

VIA MATTEO CIVITALI, 1 

20148 - MILANO () 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 11730170153 


Codice SIS 710 


RESTIVA S.R.L. 

STRADA STATALE 156 KM 50 

04100 -LATINA () 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 04866591003 


Codice SIS 788 

RHONE POULENC RORER S.A. 

20 AVENUE RAYMOND ARON 

- 92165 ANTONY CEDEX ()FR 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 743 


RKG S.R.L. 

VIA MENOTTI CIRO, 1/4 

+ MILANO () 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 11274810156 


Codice SIS 108 


ROCHE S.P.A. 

PIAZZA DURANTE, 11 

20131 - MILANO (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00747170157 
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Codice SIS 7066 

ROERIG FARMACEUTICI ITALIANA S.P.A 

STRADA STATALE 156 KM 50 

04010 -LATINA (LT) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 06320490581 


Codice SIS 834 

RORER PHARMACEUTICALS LTD 

52 ST LEONARDS ROAD - EASTBOURNE 
- EAST SUSSEX BN21 3YG ()GB 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 


Codice SIS 7041 

ROTTAPHARM S.R.L. 

VIA VALOSA DI SOPRA, 9 

20052 - MONZA (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 01618550121 


Codice SIS 1566 


RUSCH HOSPITAL S,R.L. 

VIA TORINO, 5 

20039 - VAREDO (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 06324460150 


Codice SIS 1190 


S.C.A.T.S.A. 

18 - 22 RUE D'ARRAS 

92003 - NANTERRE ()FR 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 332 


SABA FARMACEUTICI S.A.$. 

VIA SALBERTRAND, 21 

10146 TORINO (TO) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 04913640019 


Codice SIS 1425 

SAN CARLO FARMACEUTICI SPA 

TOR MAGGIORE 

00040. SANTA PALOMBA - POMEZIA (RM) 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 00432190585 


Codice SIS 1430 


SANKYO PHARMA ITALIA S.P.A. 
VIA MONTECASSIANO, 157 
00156 -ROMA (RM) 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 00468270582 
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Codice SIS 859 

RORER HEALTH CARE LTD 

ST. LEONARDS ROAD, 52 - EASTBOURNE 
» EAST SUSSEX BN21 3YG ()GB 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 6137 

ROTTA RESEARCH LABORATORIUM SPA 
GALLERIA UNIONE, 5 

20122 - MILANO (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 04472830159 


Codice SIS 1628 

ROUSSEL LABORATOIRES LIMITED 
WENBLEY PARK 

HAS ONF  - MIDDLESEX { ) GB 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 


Codice SIS 141 


S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 

VIA G. D'ALZANO, 12 

24100 - BERGAMO (BG) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 00226250165 


Codice SIS 1024 


S.I.F.A S.P.A 

VIA NICOLA COVIELLO, 15/B 

95128 - CATANIA (CT) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 00122890874 


Codice SIS 7014 


SALUS RESEARCHES S.P.A. 

VIA AURELIA, 58 

00165 -ROMA (RM) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 03151540584 


Codice SIS 707 

SANKYO PHARMA GMBH 
ZIELSTATTSTRASSE, 9 

- 81379 MUNCHEN ( ) DE 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 8013 


SANOFI ITALIA SPA 

VIA G.B. PIRANESI 38 

20137 - MILANO (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Itatiane) 10052620159 
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Codice SIS 997 

SANOFI PHARMA BRISTOL-MYERS SQUIBB SNC 
RUÉ MARBEUF 32/34 

75008 -PARIGI ()FR 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 115 

SANOFI WINTHROP S.P.A. 

VIA G.B.PIRANESI, 38 

20137 - MILANO (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00730870151 


Codice SIS 7174 

SARK S.P.A 

VIA ZAMBELETTI 

20021. - BARANZATE DI BOLLATE (MI) 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 03878810153 


Codice SIS 8057 


SCHARPER S.R.L. 

VIA GESU, 10 

20121 - MILANO pe (M6) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) ‘ 09098120158 


Codice SIS 1365 


SCHERING PLOUGH LABO N.V. 
INDUSTRIEPARK 30 - ZONA A 

B-2220 - HEIST-OP-DEN-BERG () BE 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 1023 


SCHERING SPA 

VIA L.MANCINELLI, 11 

20131 MILANO {MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00750320152 


Codice SIS 1146 

SCHIAPPARELLI FARMA S.R.L. 

VIA RAGAZZI DEL '99, 5 

40100 - BOLOGNA () 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 00160050662 


Codice SIS 229 

SCHWARZ PHARMA S.P.A 

VIA FELICE CASATI, 16 

20124 - MILANO (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 07254500155 


— 1088 — 


Codice SIS 50 


SANOFI WINTHROP 

32-34 RUE MARBEUF 

75008 - PARIGI ()FR 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) . 


Codice SIS 8043 


SANWIN S.R.L. 

VIA CARBONERA 2 

20137 - MILANO (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 11388870153 


Codice SIS 576 


SAVOMA MEDICINALI SPA 

VIA BAGANZA, 2 A 

43100 - PARMA (PR) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 00152270344 


Codice SIS 708 

SCHERING A.G. 

MULLERSTRASSE, 178 

- BERLINO () DE 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 


Codice SIS 1326 


SCHERING PLOUGH SPA 

VIA G. RIPAMONTI, 89 

20141 - MILANO (MI) 

Codice Fiscale (soto Società Italiane) 00889060158 


Codice SIS 909 


SCHERING-PLOUGH EUROPE 

RUE DE STALLE, 73 

B-1180 - BRUXELLES ()BE 
Codice Fiscale (solo Società italiane) : 


Codice SIS 1299 


SCHWARZ PHARMA AG 
ALFRED NOBEL STRASSE, 10 
+ MONHEIM (R.T.F.) ( )DE 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 


Codice SIS 1361 


SCICLONE PHARMACEUTICALS ITALY S.R.L. 
PIAZZA BELGIOIOSO, 2 

20100 - MILANO () 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 12259830151 
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Codice SIS 650 

SCLAVO S.P.A. 

VIA FIORENTINA, 1 

53100 -SIENA (SI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00048700520 


Codice SIS 1135 


SEFARMA S.R.L. 

VIA WALTER TOBAGI, 8 

20068. PESCHERIA BORROMEO (MI) 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 12121530153 


Codice SIS 904 


SEIKAGAKU CORPORATION 

1-5 NIHONBASHI-HONCHO 2-CHOME 

« CHUO-KU TOKYO 103 ()JP 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 


Codice SIS 7151 


SELVI LABORATORIO BIOTERAPICO S.P.A. 

VIA LISBONA, 23 

00198 - ROMA (RM) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 10717650153 


Codice SIS 7133 


SERONO PHARMA S.P.A. 

VIA CASILINA, 125 

00176 - ROMA (RM) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 03636901005 


Codice SIS 1116 

SHIRE PHARMACEUTICAL LIMITED 

FOSSE HOUSE, EAST ANTON 

SP105RG - ANDOVER, HAMPSHIRE ()GB 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 280 
SIFARMA S.R.L. 
VIA FILIPPO BRUNELLESCHI, 12 


20100 - MILANO (MI) 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 07190270152 


Codice SIS 895 

SIGMAR ITALIA S.R.L. 

VIA SOMBRENO, 11 

24011 -ALME' (BG) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane)‘ 02277280166 
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Codice SIS 703 

SCOTIA PHARMACEUTICALS LTD 

SCOTIA HOUSE - CASTLE BUSINESS PARK 

FK9 4TZ - STIRLING (REGNO UNITO) () GB 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 


Codice SIS 927 


SEGIX ITALIA S.P.A. 

VIA DEL MARE, 36 

00040 - POMEZIA (RM) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 04936501008 


Codice SIS 1336 


SELECT PHARMA S.P.A. 

VIA PONTINA 100 

00040 - APRILIA (LT) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 05016350588 


Codice SIS 777 


SEQUUS PHARMACEUTICALS INC. 

10 BARLEY MOW PASSAGE 

W44PH LONDRA ()GB 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 55 


SERPERO S.P.A 

VIALE MAINO, 40 

20129 - MILANO (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00826830150 


Codice SIS 1007 


SICOR SOCIETA' ITALIANA CORTICOSTEROIDI S.P.A. 
VIA SENATO, 19 

20121 -MILANO (MI) 

Codice Fiscale (soto Società Italiane) : 06827530152 


Codice SIS 1144 

SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA 
VIALE SHAKESPEARE, 47 

00144 -.ROMA (RM) 

Codice Fiscale (solo Società italiane) : 00410650584 


Codice SIS 1120 


SIMESA S.P.A. 

VIALE MONTE ROSA, 60 

20149 - MILANO () 

Codice Fiscale (solo Società italiane) 11991420156 
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Codice SIS 1537 
SINTOFARM FARMACEUTICI S.P.A. 
VIA TOGLIATTI, 5 

42016 - GUASTALLA (RE) 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) 01741570350 


Codice SIS 7048 


SMITH AND NEPHEW S.R.L. 

VIALE COLLEONI 13 

20041 - AGRATE BRIANZA (Mi) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 09331210154 


Codice SIS 882 

SMITHKLINE BEECHAM LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES 
6 ESPLANADE CHARLES DE GAULLE 

+ 92731 NANTERRE CEDEX ()FR 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 1068 

SMITHKLINE BEECHAM PLC 

GREAT WEST ROAD 

TW8 9BD - BRENTFORD MIDDLESEX 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 


( )6B 


Codice SIS 8007 


SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA" DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA 


ED AFFINI 
VIA DEI CASTELLI ROMANI, 22 
00040 - POMEZIA (RM) 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 01163980681 


Codice SIS 212 


SOCIETA' ITALO-BRITANNICA L. MANETTI H. ROBERTS & C. PER AZIONI 


VIA PELLICCERIA, 8 
50127. FIRENZE {FI) 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 00394990485 


Codice SIS 299 


SOFAR S.P.A. 
VIA ISONZO, 8 
20100. MILANO (MI) 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) 03428610152 


Codice SIS 856 
SOLPLANT S.P.A 
VIA PROVINCIALE, 132 


40056 -CRESPELLANO (BO) 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00275360378 
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Codice SIS 1354 

SIPACO INTERNACIONAL LDA 
AVENIDA 5 DE OUTUBRO, 267 

1600 -LISBOA {)}PT 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) . 


Codice SIS 231 

SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A. 
RUE DE L'INSTITUT,89 

B-1330 - RIXENSART () BE 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 1014 
SMITHKLINE BEECHAM PHARMA GMBH 
LEOPOLOSTRASSE 175 


-80804 MONACO ()DE 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 


Codice SIS 131 

SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. 

VIA ZAMBELETTI 

20021 - BARANZATE DI BOLLATE (MI) 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 03524320151 
Codice SIS 246 

SOCIETA PRODOTTI ANTIBIOTICI SPA 

VIA BIELLA, 8 

20143 - MILANO (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00747030153 


Codice SIS 543 


SOCIETA’ STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MENDELEJEF 
VIA AURELIA,58 
00165 - ROMA (RM) 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 00966490591 


Codice SIS 727 


SOLEA S.A.S. DI PALERMO ALESSANDRO & C. 
VIA CASSOLI, 22 
- REGGIO EMILIA (RE) 


Codice Fiscale (solo Società Italiane). 01732610983 


Codice SIS 699 

SOLVAY PHARMA S.A. 

42, RUE ROUGET DE LISLE 

-92151 SURESNES (FRANCIA)  ()FR 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 
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Codice SIS 181 

SOLVAY PHARMA S.P.A. 

VIA MARCO POLO, 38 

10095 - GRUGLIASCO (TO) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 05075810019 


Codice SIS 701 

SOLVAY PHARMACEUTICALS GMBH 

HANS BOCKLER ALLEE, 20 

D-30 173 - HANNOVER (GERMANIA) ()DE 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 


Codice SIS 8019 

STADA ARZNEIMITTEL AG 

STADASTRASSE 2-18 

61118 - BAD VILBEL (GERMANIA) () DE 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 


Codice SIS 8026 

STIEFEL LABORATORIES LTD 

HOLTSPUR LANE, WOOBURN GREEN 

HP100AU - HIGH WYCOMBE, BUCKS ()GB 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 716 

SYNTHELABO OTC 

22, AVENUE GALIL+E 95350 

- LE PLESSIS ROBINSON {)FR 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 3035 

TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI S.P.A. 

VIA ELIO VITTORINI, 129 

00100. ROMA (RM) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 01751900877 


Codice SIS 1054 


TEKNOFARMA S.P.A. 
STRADA COMUN.BERTOLLA ABBADIA STURA, 14 
10156 TORINO (To) 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00779340017 


Codice SIS 8051 

TERAPEUTICA VENETA SRL - LABORATORIO FARMACO - BIOLOGICO 
VIA OLMO, 90 

35011 - CAMPODARSEGO (PD) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00401340286 
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Codice SIS 700 
SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V. 
C.J. VAN HOUTENLAAN, 36 

1981 CP WEESP (OLANDA) {)NL 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 256 

SPA ITALIANA LABORATORI BOUTY 

VIA VANVITELLI, 4 

20129 - MILANO (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00844760157 


Codice SIS 6405 

STAFFORD MILLER S.R.L. 

VIA CORREGGIO, 19 

20149 - MILANO (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 00806610150 


Codice SIS 7157 

STIEFEL LABORATORIES S.R.L. 

VIA CALABRIA, 15 

- REDECESIO DI SEGRATE (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) | 06586230150 


Codice SIS 80 


SYNTHELABO S.P.A. 

GALLERIA PASSARELLA, 2 

20122 - MILANO (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) . 06685100155 


Codice SIS 1376 

TANABE EUROPE NV 
EXCELSIORLAAN, 83 

» ZAVENTEM () BE 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 7046 


TEOFARMA S.R.L. 

VIA FRATELLI CERVI, 5 

27010 VALLE SALIMBENE (PV) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 01423300183 


Codice SIS 3415 

TERME DI CHIANCIANO SPA 

VIA DELLE ROSE, 12 

53042 - CHIANCIANO TERME {SI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00423030584 


20-8-1999 


Codice SIS 3215 

TERME DI SALSOMAGGIORE SPA 

VIA ROMA, 9 

43039 SALSOMAGGIORE TERME (PR) 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) . 00153990346 


Codice SIS 907 


TEVA PHARMA B.V. 
INDUSTRIEWEG 23, P.O. BOX 217 
+ 3640AE MIJDRECHT {)NL 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 


Codice SIS 11 

THE BOOTS COMPANY P.L.C. 
THANE ROAD, 1 

- NOTTINGHAM ()GB 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 


Codice SIS 10 

THE WELLCOME FOUNDATION LTD 

GLAXO WELLCOME HOUSE - BERKELEY AVENUE 
» GREENFORD - MIDDLESEX UB6 ONN ( ) GB 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 7117 

THERABEL PHARMA S.P.A. 

VIA LORENTEGGIO, 270/A 

20100 - MILANO (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 10473290152 


Codice SIS 728 


TIPOMARK S.R.L. 
VIA IPPOLITO NIEVO, 28/1 
- MILANO () 


Codice Fiscale (soto Società Italiane) : 00661100131 


Codice SIS 205 


TRENKA DIFER INTERNATIONAL S.R.L. - INDUSTRIE FARMACEUTICHE TRIESTINE 


VIA DELLA ZONTA, 2 
34122 TRIESTE {TS) 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00051550325 


Codice SIS 176 

UCB PHARMA S.P.A, 

VIA PRAGLIA, 15 

10044. PIANEZZA (TO) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 00471770016 
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Codice SIS 3503 


TERME MONTECATINI SPA 

VIALE G.VERDI, 41 

51016 =» MONTECATINI TERME (PT) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 00466670585 


Codice SIS 713 

TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD 
HAR HAHOZVIM 

- JERUSALEM (ISRAELE) (}IL 
Codice Fiscale (solo Società italiane) : 


Codice SIS 746 


THE LIPOSOME COMPANY LIMITED 
BECHTEL HOUSE, 245 HAMMERSMITH 
+ W6 8DP LONDRA { )6B 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 


Codice SIS 818 


THERABEL PHARMA B.V. 
NOORDERLIJKE ACHTERWEG 71 
-NL-4424 ED WEMELDINGE — ( )NL 
Codice Fiscale {solo Società Italiane) : 


Codice SIS 941 


THERIACA S.R.L. 

VIA GIORGIO VASARI, 4 

00196 ROMA {RM) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 08427210581 


Codice SIS 330 

TOSI FARMACEUTICI S.A.S. 

CORSO DELLA VITTORIA, 12/B 

28100 - NOVARA (NO) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 00109210039 


Codice SIS 1300 


TUBILUX PHARMA S.P.A. 

VIA COSTARICA, 20/22 

00040 - POMEZIA (RM) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 05406661008 


Codice SIS 747 

UCB S.A 

ALLEE DE LA RECHERCHE 60, B 

B-1070 - BRUXELLES ( ) BE 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 
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20-8-1999 


Codice SIS 928 

UNIFARM S.P.A. 

VIA PROVINA, 3 

38100 - FRAZIONE RAVINA (TN) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 00123510224 


Codice SIS 671 

URAGME S.R.L. 

VIA ANTONIO VIVALDI, 9 

00100 -ROMA (RM) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 00406780585 


Codice SIS 3349 

VALDA LAB.FARMACEUTICI S.P.A. 

VIA ZAMBELETTI SNC 

20021 - BARANZATE DI BOLLATE {MI) 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 00778190157 


Codice SIS 672 


VEBAS S.R.L. 

VIA BENACO, 1/3 

20100 - SAN GIULIANO MILANESE (MI) 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 09567100152 


Codice SIS 839 


VECTORPHARMA S.P.A. 

VIA DEL FOLLATOIO, 12 

34147 TRIESTE () 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 90032460322 


Codice SIS 7167 


VEGA S.R.L. 

VIA ARMENIA, 1 

20149 - MILANO (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 09322740151 


Codice SIS 1358 

VICTORPHARMA S.R.L. 

VIA GNOCCHI DON CARLO, 33 

20148. MILANO () 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 11044600150 


Codice SIS 902 

VISUFARMA S.R.L. 

VIA CANINO, 21 

00191 -ROMA () 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 05101501004 
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Codice SIS 7068 


UPSAMEDICA S.P.A. 

VIALE FILIPPETTI, 37 

20122 - MILANO (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 09649610152 


Codice SIS 805 

US BIOSCIENCE ING 

SUITE A, 2 FLOOR GRESHAM HOUSE 53 

WD1 1LA - CLARDON ROAD - WATFORD ()GB 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 


Codice SIS 124 
VALEAS IND.CHIM.FARM. S.P.A. 
VIA VALLISNERI, 10 


20133 - MILANO (MI) 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) - 04874990155 
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Codice SIS 194 

VECCHI & C PIAM S.A.P.A 

VIA PADRE SEMERIA, 5 

16131 - GENOVA {GE) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00244540100 


Codice SIS 18 

VEDIM PHARMA S.R.L. 

VIA PRAGLIA, 15 

10044 - PIANEZZA (TO) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 00757340153 


Codice SIS 1270 


VIREL PHARMA S.R.L. 

CORSO GALILEO GALILEI, 6 TER 

10126 - TORINO () 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 07376270018 


Codice SIS 7141 

VIRGINIA FARMACEUTICI S.R.L. 

PIAZZA AMENDOLA 3 

20149 . MILANO (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 10433130159 


Codice SIS 8015 


WARNER LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE 

VIA C. COLOMBO, 1 

20100 - LAINATE (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 04708201001 
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S.COM.P.A. 


20-8-1999 


Codice SIS 1125 


WHITEHALL ITALIA S.P.A 

VIA PUCCINI, 3 

201214 - MILANO (MI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 00735010159 


Codice SIS 218 


WYETH LEDERLE S.P.A. 

VIA NETTUNENSE, 90 

04011 -APRILIA (LT) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) > 00130300874 


Codice SIS 1592 


WYETH RESEARCH (U.K.) LIMITED 

HUNTERCOMBE LANE SOUTH 

SL6 OPH - TAPLOW MAIDENHEAD -BERKSHIRE (GB 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 


Codice SIS 771 

YAMANOUCHI EUROPE B.V. 
ELISABETHHOF, 19 

2353 EW - LEIDERDORP (}NL 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 


Codice SIS 206 


ZAMBON GROUP S.P.A 

VIA DELLA CHIMICA, 9 

36100 - VICENZA (Vi) 

Codice Fiscale (soto Società Italiane) 00691950240 


Codice SIS 7161 


ZAMBON S.P.A. 

VIA DELLA CHIMICA, 9 

36100 - VICENZA (VI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) 01690280159 


Codice SIS 32 

ZENECA LIMITED 

ALDERLEY PARK 

- MACCLESFIELD, CHESHIRE ()GB 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) 


Codice SIS 6685 

ZETA FARMACEUTICI S.P.A 

VIA MENTANA, 38 

36100. VICENZA (VI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 00330790247 


99A6730 


DOMENICO CORTESANI, direttore 


(2651468/1) Roma 
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Codice SIS 1145 


WHITEHALL LABORATORIES LIMITED 
HUNTERCOMBE LANE SOUTH TAPLOW MAIDENHEAD 
- BERKSHIRE SL6 OPH ()GB 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 


Codice SIS 946 


OGGI 


WYETH MEDICA IRELAND 

LITTLE CONNELL NEWBRIDGE 

-CO. KILDARE (DIE 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 


Codice SIS 1479 


WYETH-AYERST CANADA INC. 

1025, BOULEVARD MARCEL-LAURIN 

HAR 146 - SAINT-LAURENT(MONTREAL) QUEBEC ( ) CA 
Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 


Codice SIS 1431 


YAMANOUCHI PHARMA S.P.A. 

VIA DELLE INDUSTRIE, 2 

20061. CARUGATE (Mu) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) | 04754860155 


Codice SIS 7158 


ZAMBON ITALIA S.R.L. 

VIA DELLA CHIMICA, 9 

36100. VICENZA (VI) 

Codice Fiscale (solo Società Italiane) ; 03804220154 


Codice SIS 39 

ZENECA ITALIA S.R.L. 

PALAZZO VOLTA-VIA F. SFORZA 

20100 - BASIGLIO (MI) 

Codice Fiscale (soto Società Italiane) : 10791880155 


Codice SIS 1429 


ZENECA S.P.A. 
PALAZZO VOLTA - VIA F. SFORZA 
20089. BASIGLIO (MI) 


Codice Fiscale (solo Società Italiane) : 00735390155 
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FRANCESCO NOCITA, redattore 
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore 


ere rta it saga le a 
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S. 


MODALITÀ PER LA VENDITA 


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico: 
— presso l'Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato In ROMA: piazza G. Verdi, 10; 
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti. 


Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato -. Direzione Marketing e Commerciale - 
Piazza G. Verdi, 10 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. 
Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e 
presso le librerie concessionarie. 


PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999 


Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999 
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999 


PARTE PRIMA . SERIE GENERALE È SERIE SPECIALI 
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili 


Tipo A_ Abbonamento ai fascicoli della serie generale, Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie spe- 
inclusi tutti i supplementi ordinari: ciale destinata alle leggi ed ai regolamenti 
‘ annuale L. 508.000 regionali: 
. semestrale L 289.000 - annuale L. 106.000 
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie “semestrale L 08:000 
generale, inclusi i supplementi ordinari Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale 
contenenti i provvedimenti legislativi: destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle 
annuale L. 416.000 altre pubbliche amministrazioni: 
semestrale L. 231.000 * annuale L. 267.000 
‘ semestrale L 145.000 
Tipo A2 Abbonamento ai supplementi ordinari con- l Jesi 
tenenti i provvedimenti non legislativi: Tipo F_ Completo. Abbonamento ai fascicoli deila 
annuale L. 115.500 serie generale, inclusi i supptementi ordinari 
- semestrale L 69.000 contenenti i provvedimenti legislativi e non 
legislativi ed ai fascicoli delie quattro serie 
Tipo 8 - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale speciali (ex tipo F): 
destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte + annuale L. 1.097.000 
costituzionale: » semestrale L 593.000 
‘ annuale L. 107.000 Tipo FI Abbonamento ai fascicoli della serie 
‘ semestrale L 70.000 generale inclusi i supplementi ordinari 
Ad , "i contenenti i provvedimenti legislativi ed ai 
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale fascicoli delle quattro serie speciali 
destinata agli atti delle Comunità europee: (escluso il tipo A2): 
‘ annuale L. 273.000 ‘ annuale L 982.000 
‘ semestrale L. 150.000 | semestrale L. 520.000 
integrando con la somma di L. 150.000 i! versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale -. parte prima - prescelto, si 
riceverà anche l’Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999. 
Prezzo di vendita di un fascicoio separato della serie generale L. 1.500 
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, Il e Ill, ogni 16 pagine o frazione L. 1.500 
Prezzo di vendita di un fascicolo della /V serie speciale «Concorsi ed esami» L. 2.800 
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione L. 1.500 
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione L. 1.500 
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione de 1.500 
Suppiemento straordinario «Bollettino delle estrazioni» 
Abbonamento annuale L. 162.000 
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione L. 1.500 
Supplemento straordinario «Conto rlassuntivo del Tesoro» 
Abbonamento annuale L. 105.000 
Prezzo di vendita di un fascicolo separato L 8.000 
Gazzetta Ufficlale su MICROFICHES - 1999 
(Serie generale Supplementi ordinari - Serle speciali) 
Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) L 1.300.000 
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale L. 1.500 
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) Li 4.000 
N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%. 
PARTE SECONDA - INSERZIONI 
Abbonamento annuale L. 474.000 
Abbonamento semestrale L. 283.000 
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione L. 1.550 


I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate 
arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati. 


L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio 
dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati 
riportati sulla relativa fascetta di abbonamento. 


Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivo!- 
gersi direttamente ail’Amministrazione, presso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA 
Ufficio abbonamenti Vendita pubblicazioni Ufficio inserzioni Numero verde 
06 85082149/85082221 a 06 85082150/85082276 06 85082146/85082189 167-864035 


DUE VOLUMI 
L. 103.500 
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